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《中 华人 民 共 和 国药 典 》 (简称 《中 国药 典 》 2015 年 版 为 第 十 版 药典 。 按 照 第 十 届 药 典 委员 会 成 立 大 
会 暨 全 体委 员 大 会 审议 通过 的 药典 编制 大 纲 所 确立 的 指导 思想 、 基 本 原则 、 任 务 目 标 及 具体 要 求 ， 在 国家 
食品 药品 监督 管理 总 局 的 领导 下 ， 在 各 级 药检 机 构 、 科 研 院 所 和 大 专 院 校 的 大 力 支持 和 帮助 下 ， 以 及 各 药 
品 生 产 企业 的 积极 参与 和 配合 下 ， 经 过 全 体委 员 和 常设 机 构 工 作 人 员 的 辛勤 工作 和 不 懈 努 力 ， 顺 利 完成 了 
《中 国药 典 》2015 年 版 编制 任务 。2015 年 2 月 4 日 ,第 十 届 药 典 委员 会 执行 委员 会 全 体会 议 审 议 通过 了 本 
版 药典 ，2015 年 6 月 5 日 由 国家 食品 药品 监督 管理 总 局 批准 颁布 ， 自 2015 年 12 月 1 日 起 实施 。 

《中 国药 典 》2015 年 版 由 一 部 、 二 部 、 三 部 和 四 部 构成 ， 收 载 品 种 总 计 5608 种 ， 其 中 新 增 1082 fh. 
一 部 收 载 药材 和 饮片 、 植 物 油脂 和 提取 物 、 成 方 制剂 和 单 味 制剂 等 ， 品 种 共计 2598 种 ， 其 中 新 增 440 种 、 
修订 517 种 ， 不 收 载 7 种 。 二 部 收 载 化 学 药品 、 抗 生 素 、 生 化 药品 以 及 放射 性 药品 等 ， 品 种 共计 2603 种 ， 
其 中 新 增 492 种 、 修 订 415 种 ， 不 收 载 28 种 。 三 部 收 载 生物 制品 137 种 ， 其 中 新 增 13 种 、 修 订 105 fh, 
不 收 载 6 种 。 为 解决 长 期 以 来 各 部 药典 检测 方法 重复 收录 ， 方 法 间 不 协调 、 不 统一 、 不 规范 的 问题 ， 本 版 
药典 对 各 部 药典 共性 附录 进行 整合 ， 将 原 附 录 更 名 为 通则 ， 包 括 制 剂 通则 、 检 定 方 法 、 标 准 物质 、 试 剂 试 
药 和 指导 原则 。 重 新 建立 规范 的 编码 体系 ， 并 首次 将 通则 、 药 用 辅料 单独 作为 《中 国药 典 》 四 部 。 四 部 收 
载 通则 总 计 317 个 ， 其 中 制剂 通则 38 个 、 检 验方 法 240 个 、 指 导 原 则 30 个 、 标 准 物 质 和 试 液 试 药 相 关 通 
则 9 个 ; 药 用 辅料 270 种 ， 其 中 新 增 137 种 、 修 订 97 种 ， 不 收 载 2 种 。 

本 版 药典 的 特点 主要 体现 在 : 

收 载 品 种 显著 增加 。 进 一 步 扩 大 了 收 载 品种 的 范围 ， 基 本 实现 了 国家 基本 药物 目录 品种 生物 制品 全 履 
盖 ， 中 药 、 化 药 覆 盖 率 达到 90% 以 上 。 对 部 分 标准 不 完善 、 多 年 无 生产 、 临 床 不 良 反 应 多 、 剂 型 不 合理 的 
品种 加 大 调整 力度 ， 本 版 药典 不 再 收 载 2010 年 版 药典 品种 共计 43 种 。 

药典 标准 体系 更 加 完善 。 将 过 去 药典 各 部 附录 进行 整合 ， 归 为 本 版 药典 四 部 。 完 善 了 以 凡 例 为 总 体 要 
求 、 通 则 为 基本 规定 、 正 文 为 具体 要 求 的 药典 标准 体系 。 首 次 收 载 “国家 药品 标准 物质 制备 ”“ 药 包 材 通用 
要 求 ” 以 及 “ 药 用 玻璃 材料 和 容器 ”等 指导 原则 ， 形 成 了 涵盖 原料 药 及 其 制剂 、 药 用 辅料 、 药 包 材 、 标 准 
物质 等 更 加 全 面 、 系 统 、 规 范 的 药典 标准 体系 。 

现代 分 析 技 术 的 扩大 应 用 。 本 版 药典 在 保留 常规 检测 方法 的 基础 上 ， 进 一 步 扩 大 了 对 新 技术 、 新 方法 的 
应 用 ， 以 提高 检测 的 灵敏 度 、 专 属性 和 稳定 性 。 采 用 液 相 色 谱 法 -串联 质谱 法 、 分 子 生 物 学 检测 技术 、 高 效 液 
相 色 谱 -电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 等 用 于 中 药 的 质量 控制 。 采 用 超 临 界 流 体 色 谱 法 、 临 界 点 色谱 法 、 粉 未 和 射 
线 衍射 法 等 用 于 化 药 的 质量 控制 。 采 用 毛细 管 电泳 分 析 测 定 重组 单 克 隆 抗 体 产 品 分 子 大 小 异 构 体 ， 采 用 高 效 
液 相 色谱 法 测定 抗 毒素 抗 血清 制品 分 子 大 小 分 布 等 。 在 检测 技术 储备 方面 ， 建 立 了 中 药材 DNA 条 形 码 分 子 鉴 
定 法 、 色 素 测 定 法 、 中 药 中 真菌 毒素 测定 法 、 近 红外 分 光 光 度 法 、 基 于 基因 芯片 的 药物 评价 技术 等 指导 方法 。 

药品 安全 性 保障 进一步 提高 。 完 善 了 “药材 和 饮片 检定 通则 ”“ 炮 制 通 则 ”和 “ 药 用 辅料 通则 ”;， 新 增 
“国家 药品 标准 物质 通则 ”“ 生 物 制 品 生产 用 原材料 及 辅料 质量 控制 规程 ”“ 人 用 疫苗 总 论 ”“ 人 用 重组 单 克 
隆 抗体 制品 总 论 ” 等 ， 增 订 了 微粒 制剂 、 药 品 晶 型 研究 及 晶 型 质量 控制 、 中 药 有 害 残留 物 限量 制定 等 相关 
指导 原则 。 一 部 制定 了 中 药材 及 饮片 中 二 氧化 硫 残 留 量 限 度 标准 ， 建 立 了 珍珠 、 海 藻 等 海洋 类 药物 标准 中 
有 害 元 素 限 度 标 准 ， 制 定 了 人 参 、 西 洋 参 标准 中 有 机 氯 等 16 种 农药 残留 的 检查 ， 对 柏 子 仁 等 14 味 易 受 黄 
曲霉 毒素 感染 药材 及 饮片 增加 了 “ 黄 曲 霉 毒素 ”检查 项 目 和 限度 标准 。 二 部 进一步 加 强 了 对 有 关 物 质 的 控 
制 ， 增 强 了 对 方法 的 系统 适用 性 要 求 ， 同 时 还 增加 了 约 500 个 杂质 的 结构 信息 ; 增加 对 手 性 杂质 的 控制 ; 
静脉 输液 及 滴 眼 液 等 增加 渗透 压 摩尔 浓度 的 检测 ， 增 加 对 注射 剂 与 滴 眼 剂 中 抑 菌 剂 的 控制 要 求 等 。 三 部 加 
强 对 生物 制品 生产 用 原材料 及 辅料 的 质量 控制 ,规范 防腐 剂 的 使 用 ， 加 强 残 留 溶 剂 的 控制 ， 增加 疫苗 产品 
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渗透 压 摩 尔 浓 度 测 定 ， 增 订 毒 种 种 子 批 全 基因 序列 测定 ， 严 格 细 菌 内 毒素 检查 限度 。 

药品 有 效 性 控制 进一步 完善 。 对 检测 方法 进行 了 全 面 增 修订 。 一 部 部 分 中 药材 增加 了 专属 性 的 显 微 鉴 
别 检查 、 特 征 氨 基 酸 含量 测定 等 ; 在 丹参 等 30 多 个 标准 中 建立 了 特征 图 谱 。 二 部 采用 离子 色谱 法 检测 硫酸 
盐 或 盐酸 盐 原料 药 中 的 酸根 离子 含量 ;采用 专属 性 更 强 、 准 确 度 更 高 的 方法 测定 制剂 含量 ; 增 修 订 溶 出 度 
和 释放 度 检 查 法 ， 加 强 对 口服 固体 制剂 和 缓 控 释 制 剂 有 效 性 的 控制 。 

药 用 辅料 标准 水 平 显著 提高 。 本 版 药典 收 载 药 用 辅料 更 加 系列 化 、 多 规格 化 ， 以 满足 制剂 生产 的 需求 。 
增订 可 供 注 射 用 等 级 辅料 21 种 。 加 强 药 用 辅料 安全 性 控制 ， 如 增加 残留 溶剂 等 控制 要 求 。 更 加 注重 对 辅料 
功能 性 控制 ， 如 增订 多 孔 性 、 粉 末 细 度 、 粉 末 流 动 、 比 表面 积 、 黏 度 等 检查 项 ， 并 强化 药 用 辅料 标准 适用 
性 研究 的 要 求 。 

进一步 强化 药典 标准 导向 作用 。 本 版 药典 通过 对 品种 的 六 选 和 调整 、 先 进 检 测 方法 的 收 载 、 技 术 指 导 
原则 的 制定 等 ， 强 化 对 药品 质量 控制 的 导向 作用 ; 同时 ， 紧 跟 国 际 药品 质量 控制 和 标准 发 展 的 趋势 ， 兼 顾 
我 国药 品 生产 的 实际 状况 ， 在 检查 项 目 和 限度 设置 方面 ， 既 要 保障 公众 用 药 的 安全 性 ， 又 要 满足 公众 用 药 
的 可 及 性 ， 从 而 引导 我 国 制药 工业 健康 科学 发 展 。 

本 版 药典 继续 秉承 保护 野生 资源 和 自然 环境 、 坚 持 中 药 可 持续 发 展 、 倡 导 绿色 标准 的 理念 ， 不 再 新 增 
处 方 中 含 豹 骨 、 羚 羊角 、 龙 骨 、 龙 齿 等 濒危 物种 或 化 石 的 中 成 药品 种 ;提倡 检 测试 剂 中 具有 毒性 溶剂 的 蔡 
代 使 用 ， 如 取消 含 茜 和 和 汞 试剂 的 使 用 ， 以 减少 对 环境 及 实验 人 员 的 污染 。 

药典 制定 更 加 公开 延明、 规范 有 序 。 本 版 药典 编制 工作 始终 坚持 公开 、 公 平 、 公 正 的 原则 。 药 典 委员 
会 常设 机 构 首次 将 ISO9001 质量 管理 体系 引入 药典 编制 全 过 程 管理 ， 通 过 持续 改进 和 完善 药典 委员 会 的 管 
理 制度 、 规 范 药典 编制 工作 程序 ， 为 保证 药典 编制 工作 质量 保驾 护航 。 国 家 药典 委员 会 大 力 推 进 药 品 标 准 
提高 科研 工作 ， 保 证 药典 编制 的 进度 和 质量 。 严 格 执行 “中 国药 典 编 制 工作 程序 ”、 完 善 专业 委员 会 间 沟 通 
和 协调 、 加 强 标准 审核 和 公示 环节 工作 ， 所 有 标准 增 修订 内 容 均 在 国家 药典 委员 会 网 站 予以 公布 ， 并 将 反 
馈 意见 的 专家 审核 结果 对 外 发 布 。 

本 版 药典 在 保持 药典 科学 性 、 先 进 性 和 规范 性 的 基础 上 ， 重 点 加 强 药品 安全 性 和 有 效 性 的 控制 要 求 ， 
充分 借鉴 国际 先进 的 质量 控制 技术 和 经 验 ， 整 体 提升 本 版 药典 的 水 平 ， 全 面 反映 了 我 国 当前 医药 发 展 和 检 
测 技 术 的 现状 ， 并 将 在 推动 我 国药 品质 量 提高 、 加 快 企业 技术 进步 和 产品 升级 换代 ， 促 进 我 国医 药 产 业 健 
康 发 展 ， 提 升 《中 国药 典 》 权 威 性 和 国际 影响 力 等 方面 继续 发 挥 重 要 作用 。 


国家 药典 委员 会 
2015 年 6 月 
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1953 年 版 (第 一 版 ) 1949 年 10 月 1 日 中 华人 民 共 和 国 成 立 后 ， 党 和 政府 十 分 关怀 人 民 的 医药 卫生 保 
健 工作 ， 当 年 11 月 卫生 部 召集 在 京 有 关 医 药 专 家 研讨 编纂 药典 问题 。1950 年 1 月 卫生 部 从 上 海 抽调 药学 
专家 和 孟 目的 教授 负责 组 建 中 国药 典 编纂 委员 会 和 处 理 日 常 工作 的 干事 会 ， 筹 划 编 制 新 中 国药 典 。 

1950 年 4 月 在 上 海 召 开 药 典 工 作 座 谈 会 ， 讨 论 药 典 的 收 载 品种 原则 和 建议 收 载 的 品种 ， 并 根据 卫生 部 
指示 ， 提 出 新 中 国药 典 要 结合 国情 ， 编 出 一 部 具有 民族 化 、 科 学 化 、 大 众 化 的 药典 。 随 后 ， 卫 生 部 聘请 药 
典 委员 49 人 ， 分 设 名 词 、 化 学 药 、 制 剂 、 植 物 药 、 生 物 制品 、 动 物 药 、 药 理 、 剂 量 8 个 小 组 ， 另 聘请 通讯 
委员 35 人 ， 成 立 了 第 一 届 中 国药 典 编纂 委员 会 。 卫 生 部 部 长 李 德 全 任 主 任 委员 。 

1951 Æ 4 H 24 日 至 28 日 在 北京 召开 第 一 届 中 国药 典 编纂 委员 会 第 一 次 全 体会 议 ， 会议 对 药典 的 名 
称 、 收 载 品 种 、 专 用 名 词 、 度 量 衡 问题 以 及 格式 排列 等 作出 决定 。 干事 会 根据 全 会 讨论 的 意见 ， 对 药典 草 
RHEI, ART 1952 年 底 报 卫生 部 核 转 政务 院 文 教委 员 会 批准 后 ， 第 一 部 《中 国药 典 》1953 年 版 由 
卫生 部 编 印 发 行 。 

该 版 药典 共 收 载 品 种 531 种 ， 其 中 化 学 药 215 种 ， 植 物 药 与 油脂 类 65 种 ， 动 物 药 13 种 ,抗生素 2 种 ， 
生物 制品 25 种 ， 各 类 制剂 211 种 。1957 年 出 版 《中 国药 典 》1953 年 版 增补 本 。 

1963 年 版 (第 二 版 ) 1955 年 卫生 部 组 建 第 二 届 药 典 委 员 会 ， 聘 请 委员 49 人 ,通讯 委员 68 人 ， 此 届 委 
员 会 因 故 未 能 开展 工作 。1957 年 卫生 部 组 建 第 三 届 药 典 委 员 会 ， 聘 请 委员 80 人 ， 药 学 专家 汤 腾 汉 教 授 为 
这 届 委 员 会 主任 委员 (不 设 通 讯 委 员 )， 同 年 7 月 28 日 至 8 月 5 日 在 北京 召开 第 一 次 全 体委 员 会 议 ， 卫生 
部 李 德 全 部 长 做 了 药典 工作 报告 ， 特 别 指出 第 一 版 《中 国药 典 》 未 收 载 广大 民众 习 用 的 中 药 的 缺陷 。 会 议 
在 总 结 工作 的 基础 上 ， 通 过 了 制订 药典 的 原则 ， 讨 论 了 药典 的 性 质 和 作用 ， 修 改 了 委员 会 章程 ， 并 一 致 认 
为 应 把 合乎 条 件 的 中 药 收 载 到 药典 中 。8 月 27 日 卫生 部 批准 委员 会 分 设 药理 与 医学 、 化 学 药品 、 药 剂 、 生 
化 药品 、 生 药 、 生 物 制品 六 个 专门 委员 会 及 名 词 小 组 ， 药 典 委员 会 设 常 务 委 员 会， 日 常 工作 机 构 改 称 秘书 室 。 

1958 年 经 常务 委员 会 研究 并 经 卫生 部 批准 ， 增 聘 中 医 专家 8 人 人、 中药 专家 3 人 组 成 中 医药 专门 委员 
会 ， 组 织 有 关 省 市 的 中 医药 专家 ， 根 据 传统 中 医药 的 理论 和 经 验 ， 起 草 中 药材 和 中 药 成 方 〈 即 中 成 药 ) 的 
标准 。 

1959 年 6 月 25 日 至 7 月 5 日 在 北京 召开 委员 会 第 二 次 全 体会 议 ， 会 议 主 要 审议 新 版 药典 草稿 ， 并 确 
定 收 载 品种 。 草 稿 经 修订 补充 后 ， 分 别 由 各 专门 委员 会 审定 ， 于 1962 年 完成 送审 稿 ， 报 请 国务 院 批 准 后 付 
印 。1965 年 1 月 26 日 卫生 部 颁布 《中 国药 典 》1963 年 版 。 

该 版 药典 共 收 载 品 种 1310 种 ， 分 一 、 二 两 部 ， 各 有 凡 例 和 有 关 的 附录 。 一 部 收 载 中 药材 446 种 和 中 药 
成 方 制剂 197 种 ;二 部 收 载 化 学 药品 667 种 。 此 外 ， 一 部 记载 药品 的 “功能 与 主治 ”， 二 部 增加 了 药品 的 
“作用 与 用 途 ”。 

1977 年 版 (第 三 版 ) 由 于 “文革 ”影响 ， 在 相当 一 段 时 间 内 ， 药 典 委 员 会 工作 陷于 停顿 。1972 年 4 月 
28 日 国务 院 批 复 卫 生 部 “同意 恢复 药典 委员 会 ， 四 部 (卫生 部 、 燃 料 化 学 工业 部 、 商 业 部 、 解 放 军 总 后 卫 
生 部 ) 参加 ， 卫 生 部 牵头 ”。 据 此 ， 同 年 5 月 31 日 至 6 月 10 日 在 北京 召开 了 编制 国家 新 药典 工作 会 议 ， 出 
席 会 议 的 有 全 国 各 省 (AAK, HAT) 的 药品 检验 、 药 政 管理 以 及 有 关 单 位 代表 共 88 人 。 这 次 会 议 着 重 
讨论 了 编制 药典 的 指导 思想 、 方 法 、 任 务 和 要 求 ， 交 流 了 工作 经 验 ， 确 定 了 编制 新 药典 的 方案 ， 并 分 工 落 
实 起 草 任务 。1973 年 4 月 ， 在 北京 召开 第 二 次 全 国药 典 工 作 会 议 ， 讨 论 制 订 药 典 的 原则 要 求 ， 以 及 中 西药 
品 的 标准 样稿 和 起 草 说 明 书 ， 并 根据 药材 主 产 地 和 药品 生产 情况 ， 调 整 了 起 草 任 务 。1979 年 10 月 4 日 卫 
生 部 颁布 《中 国药 典 》1977 年 版 ， 自 1980 年 1 月 1 日 起 执行 。 

该 版 药典 共 收 载 品 种 1925 种 。 一 部 收 载 中 草药 〈 包 括 少 数 民 族 药 材 ) 、 中 草药 提取 物 、 植 物 油脂 以 及 
单 味 药 制剂 等 882 种 ， 成 方 制剂 〈 包 括 少 数 民 族 药 成 方 ) 270 种 ， 共 1152 种 ; 二 部 收 载 化 学 药品 、 生 物 制 
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品 等 773 种 。 

1985 年 版 (第 四 版 ) 1979 年 卫生 部 组 建 第 四 届 药 典 委 员 会 ， 聘 请 委员 112 人 人， 卫生 部 部 长 钱 信息 兼任 
主任 委员 。 同 年 11 月 22 日 至 28 日 在 北京 召开 第 一 次 全 体委 员 会 议 ， 会 议 讨 论 修 改 了 委员 会 章程 、 药 品 标 
准 工 作 管理 办 法 及 工作 计划 。 委 员 会 分 设 : 中医、 中药、 医学 与 药理 、 化 学 药 、 生 化 药 、 药 剂 、 抗 生 素 、 
生物 制品 、 放 射 性 药品 及 名 词 10 个 专业 组 。 由 有 关 专 业 组 分 别 推荐 新 药典 收 载 的 品种 ， 中 医 专 业 组 负责 审 
查 拟 定 一 部 收 载 的 品种 范围 ;医学 与 药理 专业 组 负责 审查 拟定 二 部 收 载 的 品种 范围 ; 由 主 产 地 所 在 的 省 
自治区、 直辖市 ) 药品 检验 所 和 有 关 单 位 负责 起 草 标准 ， 药 典 委 员 会 办 公 室 组 织 交 叉 复 核 ; 部 分 项 目 组 成 
专题 协作 组 ， 通 过 实验 研究 后 起 草 ， 参 与 标准 草案 审议 的 除 专 业 组 委员 外 ， 还 邀请 了 药品 检验 所 和 企业 的 
代表 。 经 卫生 部 批准 ,《 中 国药 典 》1985 年 版 于 1985 .年 9 月 出 版 ，1986 4E 4 H 1 HER. 

该 版 药典 共 收 载 品 种 1489 种 。 一 部 收 载 中 药材 、 植 物 油 脂 及 单 味 制剂 506 种 ， 成 方 制剂 207 种 ， 共 
713 种 ; 二 部 收 载 化 学 药品 、 生 物 制品 等 776 种 。1987 年 11 月 出 版 《中 国药 典 》1985 年 版 增补 本 ， 新 增 
品种 23 种 ， 修 订 品 种 172 种 、 附 录 21 项 。1988 年 10 月 ， 第 一 部 英文 版 《中 国药 典 》1985 年 版 正式 出 版 ， 
同年 还 出 版 了 药典 二 部 注释 选编 。 

1985 年 7 月 1 日 《中 华人 民 共 和 国药 品 管理 法 》 正 式 执行 ， 该 法 规定 “药品 必须 符合 国家 药品 标准 或 
者 省 、 上 自治 区 、 直 辖 市 药品 标准 ”。 明 确 “ 国 务 院 卫生 行政 部 门 颁布 的 《中 华人 民 共 和 国药 典 》 和 药品 标准 
为 国家 药品 标准 ”。“ 国 务 院 卫 生 行政 部 门 的 药典 委员 会 ， 负 责 组 织 国 家 药品 标准 的 制定 和 修订 ”。 进 一 步 确 
定 了 药品 标准 的 法 定性 质 和 药典 委员 会 的 任务 。 

1990 年 版 (第 五 版 ) 1986 年 卫生 部 组 建 第 五 届 药 典 委员 会 ， 聘 请 委员 150 人 ， 卫 生 部 崔 月 犁 部 长 兼任 
主任 委员 ， 常 设 办 事 机 构 改 为 秘书 长 制 。 同 年 5 月 5 日 至 8 日 召开 第 一 次 全 体委 员 会 议 ， 讨 论 修 订 了 委员 
会 章程 ， 通 过 了 “七 五 ”期 间 标 准 工作 设想 ， 确 定 了 编制 《中 国药 典 》1990 年 版 的 指导 思想 和 原则 要 求 ， 
分 别 举行 了 中 药材 、 中 药 成 方 制剂 、 化 学 药 、 抗 生 素 、 生 化 药 及 药理 等 专业 会 议 ， 安 排 起 草 和 科研 任务 。 
1989 年 3 月， 药典 委员 会 常设 机 构 开 始 组 织 对 1990 年 版 药典 标准 的 审 稿 和 编辑 加 工 。 同 年 12 月 在 北京 举 
行 药典 委员 会 主任 委员 、 副 主任 委员 和 各 专业 组 长 扩大 会 议 进 行 审 议 ， 报 卫生 部 批准 后 付 印 。1990 年 12 
月 3 日 卫生 部 颁布 《中 国药 典 》1990 年 版 ， 自 1991 年 7 月 1 日 起 执行 。 

该 版 药典 收 载 品种 共计 1751 种 。 一 部 收 载 784 种 ， 其 中 中 药材 、 植 物 油脂 等 509 种 ， 中 药 成 方 及 单 味 
制剂 275 种 ;二 部 收 载 化 学 药品 、 生 物 制品 等 967 种 。 与 1985 年 版 药典 收 载 品种 相 比 ， 一 部 新 增 80 种 ， 
二 部 新 增 213 种 (E 1985 年 版 药典 一 部 移 人 5 种 ); 删 去 25 种 〈 一 部 3 种 ， 二 部 22 种 ); 根据 实际 情况 对 
药品 名 称 作 了 适当 修订 。 药 典 二 部 品种 项 下 规定 的 “作用 与 用 途 ” 和 “用 法 与 用 量 ”， 分 别 改 为 “类 别 ” 和 
“剂量 ”， 男 组 织 编 着 《临床 用 药 须 知 》 一 书 ， 以 指导 临床 用 药 。 有 关 品 种 的 红外 光 吸 收 图 谱 ， 收 入 《药品 
红外 光谱 集 》 另 行 出 版 ， 该 版 药典 附录 内 不 再 刊印 。 

《中 国药 典 》1990 年 版 的 第 一 、 第 二 增补 本 先后 于 1992 年 、1993 年 出 版 ， 英 文 版 于 1993 年 7 月 出 版 。 

第 五 届 药 典 委 员 会 还 完成 了 《中 国药 典 》1985 年 版 增补 本 和 英文 版 的 编制 等 工作 。 

1995 年 版 (第 六 版 ) 1991 年 卫生 部 组 建 第 六 届 药 典 委 员 会 ， 聘 请 委员 168 人 ， 了 卫生 部 陈 敏 章 部 长 兼任 
主任 委员 。 同 年 5 月 16 日 至 18 日 召开 第 一 次 全 体委 员 会 议 ， 讨 论 通 过 了 委员 会 的 章程 和 编制 《中 国药 典 》 
1995 年 版 设计 方案 ， 并 成 立 由 主任 委员 、 副 主任 委员 和 专家 共 11 人 组 成 的 常务 委员 会 。 分 设 13 个 专业 
组 ， 即 中 医 专 业 组 、 中 药材 专业 组 、 中 成 药 专业 组 、 西 医 专业 组 、 药 理 专 业 组 、 化 学 药 专业 一 组 、 化 学 药 
专业 二 组 、 化 学 药 专业 三 组 、 抗 生 素 专 业 组 、 生 化 药品 专业 组 、 生 物 制 品 专业 组 、 放 射 性 药品 专业 组 、 药 
品名 词 专业 组 。 

1993 ^F, 《中 国药 典 》1995 年 版 附录 初稿 发 往 各 地 ， 作 为 起 草 、 修 订正 文 标准 的 依据 。1994 年 7 月 各 
地 基本 完成 了 标准 的 起 草 任务 ， 由 药典 委员 会 各 专业 委员 会 分 别 组 织 审 稿 工 作 。1994 年 11 月 22 日 提交 常 
务 委员 会 扩大 会 议 讨论 审 议 ， 获 得 原则 通过 ， 报 请 卫生 部 审批 付 印 。 了 卫生 部 批准 颁布 《中 国药 典 》1995 4E 
RU. BH 1996 年 4 月 1 日 起 执行 。 

该 版 药典 收 载 品 种 共计 2375 种 。 一 部 收 载 920 种 ， 其 中 中 药材 、 植 物 油脂 等 522 种 ， 中 药 成 方 及 单 味 
制剂 398 种 ， 二 部 收 红 1455 种 ， 包 括 化 学 药 、 抗 生 素 、 生 化 药 、 放 射 性 药品 、 生 物 制品 及 辅料 等 。 一 部 新 
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增 品 种 142 种 ， 二 部 新 增 品种 499 种 。 二 部 药品 外 文 名 称 改 用 英文 名 ， 取 消 拉 丁 名 ; PR R eE ZU dn 
法 定 通 用 名 称 ， 不 再 列 副 名 。 edt 

《中 国药 典 》1995 年 版 的 第 一 、 第 二 增补 本 先后 于 1997 Æ., 1998 年 出 版 ， 英 文 版 于 1997 年 出 版 。 

第 六 届 药 典 委员 会 还 完成 了 《中 国药 典 》1990 年 版 的 增补 本 、 英 文 版 及 二 部 注释 和 一 部 注释 选编 、 
《药品 红外 光谱 集 》( 第 一 卷 );、《 临 床 用 药 须 知 》( 第 二 版 )、《 中 药 彩色 图 集 》、《 中 药 薄 层 色谱 彩色 图 集 》 及 
《中 国药 品 通用 名 称 》 的 编制 工作 。 

1993 年 5 月 21 日 卫生 部 决定 将 药典 委员 会 常设 机 构 从 中 国药 品 生物 制品 检定 所 分 离 出 来 ， 作 为 卫生 
部 的 直属 单位 。 

2000 年 版 (第 七 版 ) 1996 年 卫生 部 组 建 第 七 届 药 典 委 员 会 ， 聘 请 委员 204 人 ， 其 中 名 誉 委员 18 人 ， 
卫生 部 陈 敏 章 部 长 兼任 主任 委员 。1998 年 9 月， 根据 中 编 办 (1998) 32 5x, 卫生 部 药典 委员 会 更 名 为 国 
家 药典 委员 会 ， 并 成 建制 划 转 国家 药品 监督 管理 局 管理 。 因 管理 体制 的 变化 等 原因 ， 在 经 有 关 部 门 同意 后 ， 
按照 第 七 届 药 典 委员 会 章程 精神 ，1999 年 12 月 第 七 届 药 典 委员 会 常务 委员 会 议 同 意 调整 主任 委员 和 副 主 
任 委员 。 国 家 药品 监督 管理 局 局 长 郑 答 英 兼任 主任 委员 。 本 届 委 员 会 设 专业 委员 会 共 16 个 ,分 别 为 中医 
专业 委员 会 、 中 药 第 一 专业 委员 会 、 中 药 第 二 专业 委员 会 、 中 药 第 三 专业 委员 会 、 中 药 第 四 专业 委员 会 、 
医学 专业 委员 会 、 药 品名 词 专业 委员 会 、 附 录 专 业 委 员 会 、 制 剂 专业 委员 会 、 药 理 专 业 委 员 会 、 化 学 药品 
第 一 专业 委员 会 、 化 学 药品 第 二 专业 委员 会 、 抗 生 素 专业 委员 会 、 生 化 药品 专业 委员 会 、 放 射 性 药品 专业 
委员 会 、 生 物 制品 专业 委员 会 。 

1996 年 召开 第 七 届 药 典 委员 会 常务 委员 会 第 一 次 会 议 ， 通 过 了 《中 国药 典 》2000 年 版 设计 方案 ， 一 部 
确立 了 “突出 特色 ， 立 足 提高 ”， 二 部 确立 了 “ 赶 超 与 国情 相 结 合 ， 先 进 与 特色 相 结合 ”的 指导 思想 。1996 
年 10 月 起 ， 各 专业 委员 会 先后 召开 会 议 ， 落 实 设计 方案 提出 的 任务 并 分 工 进 行 工 作 。1997 年 底 至 1999 年 
10 月 ， 先 后 对 完成 的 附录 与 制剂 通则 和 药典 初稿 征求 了 各 有 关 方 面 的 意见 ， 并 先后 召开 了 16 个 专业 委员 
会 审定 稿 会 议 。 《中 国药 典 》2000 年 版 于 1999 年 12 月 经 第 七 届 药 典 委员 会 常务 委员 会 议 审 议 通过 ， 报 请 
国家 药品 监督 管理 局 批准 颁布 ， 于 2000 年 1 H IB RUE £1, 2000 年 7 月 1 日 起 正式 执行 。 

该 版 药典 共 收 载 品种 2691 种 ， 其 中 新 增 品 种 399 种 ， 修 订 品 种 562 种 。 一 部 收 载 992 种 ， 二 部 收 载 
1699 种 。 附 录 作 了 较 大 幅度 的 改进 和 提高 ， 一 部 新 增 10 个 ， 修 订 31 个 ; 二 部 新 增 27 个 ， 修 订 32 个 。 二 
部 附录 中 首次 收 载 了 药品 标准 分 析 方 法 验证 要 求 等 六 项 指导 原则 ， 现 代 分 析 技 术 在 这 版 药典 中 得 到 进一步 
扩大 应 用 。 为 了 严谨 起 见 ， 将 “剂量 ”"、“ 注 意 ” 项 内 容 移 至 《临床 用 药 须 知 》。 

《中 国药 典 》2000 年 版 的 第 一 、 第 二 增补 本 先后 于 2002 年 、2004 年 出 版 ， 英 文 版 于 2002 年 出 版 。 

第 七 届 药 典 委员 会 还 完成 了 《中 国药 典 》1995 年 版 增补 本 和 英文 版 《中国 药品 通用 名 称 》( 一 九 九 八 
年 增补 本 )、《 药 品 红外 光谱 集 》( 第 二 卷 ) 及 《临床 用 药 须 知 》( 第 三 版 ) 的 编制 工作 。 

2005 年 版 (第 八 版 ) 2002 年 10 月 国家 药品 监督 管理 局 (2003 年 9 月 更 名 为 国家 食品 药品 监督 管理 
局 ) 组 建 第 八 届 药典 委员 会 ， 聘 请 委员 312 人 ， 不 再 设立 名 誉 委员 。 国 家 药品 监督 管理 局 局 长 郑 徐 英 兼任 
主任 委员 ， 原 常务 委员 会 更 名 为 执行 委员 会 。 本 届 委 员 会 设 专业 委员 会 24 个 ， 在 上 一 届 专 业 委 员 会 的 基础 
上 ， 增 设 了 民族 药 专业 委员 会 〈 筹 ) 、 微 生物 专业 委员 会 、 药 品 包装 材料 与 辅料 专业 委员 会 ;原生 物 制 品 专 
业 委员 会 扩 增 为 血液 制品 专业 委员 会 、 病 毒 制品 专业 委员 会 、 细 菌 制品 专业 委员 会 、 体 细胞 治疗 与 基因 治 
疗 专业 委员 会 、 重 组 制品 专业 委员 会 和 体外 诊断 用 生物 试剂 专业 委员 会 。 

2002 年 10 月 召开 的 第 八 届 药 典 委员 会 全 体 大 会 及 执行 委员 会 第 一 次 会 议 ， 通 过 了 本 届 药 典 委 员 会 提 
出 的 “《 中 国药 典 》2005 年 版 设计 方案 ”。 设 计 方 案 明 确 了 “坚持 继承 与 发 展 、 理 论 与 实际 相 结合 ”的 方 
针 ; 确定 了 “科学 、 实 用 、 规 范 ” 等 药典 编纂 原则 ; 决定 将 《中 国生 物 制品 规程 》 并 人 药典 ， 设 为 药典 三 
部 ; 并 编制 首部 中 成 药 《 临 床 用 药 须 知 》。 

2002 年 11 月 起 ， 各 专业 委员 会 先后 召开 会 议 ， 安 排 设计 方案 提出 的 任务 并 分 别 进行 工作 。2003 年 7 
月 ,首先 完成 了 附录 草案 ， 并 发 有 关 单 位 征求 意见 。2004 年 初 药 典 附录 与 品种 初稿 基本 完成 ， 增 修订 内 容 
陆续 在 国家 药典 委员 会 网 站 上 公示 3 个 月 ， 征 求全 国 各 有 关 方 面 的 意见 。6 月 至 8 月 ， 各 专业 委员 会 相继 
召开 了 审定 稿 会 议 。9 月 , 《中 国药 典 》2005 年 版 经 过 第 八 届 药 典 委员 会 执行 委员 会 议 审议 通过 ，12 月 报 
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请 国家 食品 药品 监督 管理 局 批准 颁布 ， 于 2005 年 1 月 出 版 发 行 ，2005 年 7 月 1 日 起 正式 执行 。 

该 版 药典 共 收 载 品 种 3217 种 ， 其 中 新 增 525 种 ， 修 订 1032 种 。 一 部 收 载 1146 种 ， 其 中 新 增 154 种 、 
修订 453 Ph; 二 部 收 载 1970 种 ， 其 中 新 增 327 种 、 修 订 522 种 ; 三 部 收 载 101 种 ， 其 中 新 增 44 种 、 修 订 
57 种 。 

该 版 药典 附录 亦 有 较 大 幅度 调整 。 一 部 收 载 附录 98 个 ， 其 中 新 增 12 个 、 修 订 48 个 ， 删 除 1 个 ; 二 部 
收 载 附 录 137 个 ， 其 中 新 增 13 个 、 修 订 65 个 、 删 除 1 个 ; 三 部 收 载 附录 134 个 。 一 、 二 、 三 部 共同 采用 
的 附录 分 别 在 各 部 中 予以 收 载 ， 并 进行 了 协调 统一 。 

该 版 药典 对 药品 的 安全 性 问题 更 加 重视 。 药 典 一 部 增加 了 有 害 元 素 测定 法 和 中 药 注 射 剂 安 全 性 检查 法 
应 用 指导 原则 。 药 典 二 部 增加 了 药品 杂质 分 析 指 导 原 则 、 正 电子 类 和 锝 [""Tc] 放射 性 药品 质量 控制 指导 
原则 ; 有 126 个 静脉 注射 剂 增订 了 不 溶性 微粒 检查 ， 增 修订 细菌 内 毒素 检查 的 品种 达 112 种 ; 残留 溶剂 测 
定 法 中 引入 国际 间 已 协调 统一 的 有 关 残 留 溶剂 的 限度 要 求 ， 并 有 24 种 原料 药 增订 了 残留 溶剂 检查 。 药 典 三 
部 增订 了 逆转 录 酶 活性 检查 法 、 人 血 白 蛋白 铝 残 留 量 测 定 法 等 。 该 版 药典 结合 我 国医 药 工业 的 现状 和 临床 
用 药 的 实际 情况 ， 将 原 《 澄 明度 检查 细则 和 判断 标准 》 修 订 为 “可 见 异 物 检查 法 ”， 以 加 强 注 射 剂 等 药品 的 
MÄÄRE. 

该 版 药典 根据 中 医药 理论 ， 对 收 载 的 中 成 药 标准 项 下 的 〔 功 能 与 主治 ] 进行 了 科学 规范 。 

该 版 药典 三 部 源 于 《中 国生 物 制 品 规程 》。 A 1951 年 以 来 ， 该 规程 已 有 六 版 颁布 执行 ， 分 别 为 1951 年 
及 1952 年 修订 版 、1959 年 版 、1979 年 版 、1990 年 版 及 1993 年 版 (诊断 制品 类 )、1995 年 版 、2000 年 版 
及 2002 年 版 增补 本 。2002 年 翻译 出 版 了 第 一 部 英文 版 《中 国生 物 制品 规程 》(2000 年 版 ) 。 

《中 国药 典 》2005 年 版 的 增补 本 于 2009 年 年 初出 版 ， 英 文 版 于 2005 年 9 月 出 版 。 

第 八 届 药典 委员 会 还 完成 了 《中 国药 典 》2000 年 版 增补 本 、《 药 品 红外 光谱 集 》 (第 三 卷 )`、《 临 床 用 药 
须知 》( 中 成 药 第 一 版 、 化 学 药 第 四 版 ) 及 《中 国药 典 》2005 年 版 英文 版 的 编制 工作 。 

2010 年 版 (第 九 版 ) 2007 年 11 月 国家 食品 药品 监督 管理 局 组 建 第 九 届 药典 委员 会 。 该 届 新 增 委 员 的 
六 选 首 次 问 社 会 公开 选拔 ， 采 取 差 额 选 举 、 无 记名 投票 的 方式 选举 新 增 委 员 。 该 届 委 员 会 共有 323 名 委员 
组 成 ， 其 中 续聘 委员 163 名 、 新 增 委 员 160 (2008 年 增补 2 名 )。 国 家 食品 药品 监督 管理 局 局 长 邵明立 
兼任 主任 委员 。 该 届 委 员 会 下 设 执行 委员 会 和 25 个 专业 〈 工 作 ) 委员 会 。 在 上 一 届 专 业 委 员 会 的 基础 上 ， 
正式 成 立民 族 医药 专业 委员 会 ;增设 政策 与 发 展 委 员 会 、 标 准 物质 专业 委员 会 、 标 准 信息 工作 委员 会 、 注 
射 剂 工作 委员 会 等 4 个 专业 (工作 〉 委员 会 ， 取消 原 体 细胞 治疗 与 基因 治疗 专业 委员 会 ; 将 原 体外 诊断 用 
生物 试剂 专业 委员 会 与 原 血 液 制品 专业 委员 会 合并 为 血液 制品 专业 委员 会 ; 将 原 4 个 中 药 专 业 委员 会 调整 
重组 为 中 药材 与 饮片 专业 委员 会 、 中 成 药 专业 委员 会 和 天 然 药 物 专业 委员 会 3 个 专业 委员 会 。 

2007 年 12 月 召开 第 九 届 药典 委员 会 成 立 既 全 体委 员 大 会 ， 会 议 审 议 修订 了 《药典 委员 会 章程 》， 并 通 
过 了 “《 中 国药 典 》2010 年 版 编制 大 纲 ”， 编 制 大 纲 明 确 了 《中 国药 典 》2010 年 版 编制 工作 的 指导 思想 、 基 
本 原则 、 发 展 目标 和 主要 任务 。 随 后 ， 各 专业 委员 会 分 别 开 展 工 作 ， 进 行 品种 六 选 、 科 研 立 项 、 任 务 落 实 。 

该 版 药典 在 编制 工作 的 组 织 保障 和 科学 管理 方面 进行 了 大 胆 探索 和 管理 上 的 创新 。 药 典 部 分 科研 任务 
首次 以 《标准 研究 课题 任务 书 》 的 形式 ， 明 晰 承担 单位 的 职责 与 义务 ， 明 确 项 目的 工作 任务 、 研 究 目 标 、 
考核 指标 及 进度 要 求 。2008 年 12 月 首次 在 编制 工作 进行 的 过 程 中 召开 全 体委 员 参 加 的 药典 工作 会 议 ， 研 
究 解决 药典 编制 工作 中 存在 的 问题 。2009 年 3 月 至 8 月 各 专业 委员 会 相继 集中 召开 审定 稿 会 议 。2009 年 8 
月 27 日 提交 第 九 届 药 典 委 员 会 执行 委员 会 扩大 会 议 讨 论 审议 ， 获 得 原则 通过 。 该 版 药典 于 2010 年 1 月 出 
版 发 行 ， 自 2010 年 7 月 1 日 起 正式 执行 。 

该 版 药典 与 历 版 药典 比较 ， 收 载 品种 明显 增加 。 共 收 载 品种 4567 种 ， 其 中 新 增 1386 种 ， 修 订 2237 
种 。 药 典 一 部 收 载 品 种 2165 种 ， 其 中 新 增 1019 种 、 修 订 634 种 ; 药典 二 部 收 载 品种 2271 种 ， 其 中 新 增 
330 种 、 修 订 1500 种 ; 药典 三 部 收 载 品种 131 种 ， 其 中 新 增 37 种 、 修 订 94 Rh, 

该 版 药典 附录 一 部 收 载 附录 112 个 ， 其 中 新 增 14 个 、 修 订 47 个 ;二 部 收 载 附录 152 个 ， 其 中 新 增 15 
个 、 修 订 69 个 ; 三 部 收 载 附录 149 个 ， 其 中 新 增 18 个 、 修 订 39 个。 一 、 二 、 三 部 共同 采用 的 附录 分 别 在 
各 部 中 予以 收 载 ， 并 尽 可 能 做 到 统一 协调 、 求 同 存 异 、 体 现 特色 。 
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该 版 药典 中 现代 分 析 技 术 得 到 进一步 扩大 应 用 ， 除 在 附录 中 扩大 收 载 成 熟 的 新 技术 方法 外 ， 品 种 正文 
中 进一步 扩大 了 对 新 技术 的 应 用 ; 药品 的 安全 性 保障 得 到 进一步 加 强 ， 除 在 凡 例 和 附录 中 加 强 安 全 性 检查 
总 体 要 求 外 ， 在 品种 正文 标准 中 增加 或 完善 安全 性 检查 项 目 ; 对 药品 质量 可 挖 性、 有效 性 的 技术 保障 得 到 
进一步 提升 ， 除 在 附录 中 新 增 和 修订 相关 的 检查 方法 和 指导 原则 外 ， 在 品种 正文 标准 中 增加 或 完善 有 效 性 
检查 项 目 ; 为 适应 药品 监督 管理 的 需要 ， 制 剂 通则 中 新 增 了 药 用 辅料 总 体 要 求 ， 积极 引入 了 国际 协调 组 织 
在 药品 杂质 控制 、 无 菌 检查 法 等 方面 的 要 求 和 限度 。 此 外 ， 该 版 药典 也 体现 了 对 野生 资源 保护 与 中 药 可 持 
续 发 展 的 理念 ， 不 再 收 载 濒危 野生 药材 。 

第 九 届 药 典 委员 会 还 完成 了 《中 国药 典 》2005 年 版 增补 本 、《 药 品 红外 光谱 集 》( 第 四 卷 ;、《 临 床 用 药 
须知 》( 中 药材 和 饮片 第 一 版 、 中 成 药 第 二 版 、 化 学 药 第 五 版 ;)、《 中 药材 显 微 鉴别 彩色 图 鉴 》 及 《中 药材 薄 
层 色 谱 彩 色 图 集 》 (第 一 册 、 第 二 册 ) 的 编制 工作 。 

2015 年 版 (第 十 版 ) 2010 年 12 月 国家 食品 药品 监督 管理 局 (2013 年 3 月 22 日 更 名 为 国家 食品 药品 监 
督 管理 总 局 ) 组 建 第 十 届 药 典 委员 会 。 本 届 药 典 委 员 浊 选 工作 按照 新 修订 的 《新 增 委员 六 选 办 法 》 和 《第 十 
届 药 典 委员 会 委员 浊 选 工作 方案 》， 疝 全 社会 公开 征集 新 增 委员 候选 人 ， 并 采取 差额 选举 、 无 记名 投票 的 方 
式 选 举 新 增 委 员 。 本 届 委 员 会 共有 委员 351 名 ， 其 中 续聘 委员 248 名 ， 新 增 委 员 103 名 。 时 任 第 十 一 届 全 
国人 大 常委 会 副 委员 长 桑 国 卫 任 名 誉 主任 委员 ， 时 任 卫 生 部 部 长 陈竺 任 主任 委员 ， 时 任 卫 生 部 副 部 长 、 
家 药品 监督 管理 局 局 长 邵明立 任 常 务 副 主任 委员 。 本 届 委 员 会 下 设 执 行 委 员 会 和 23 个 专业 委员 会 。 执 行 委 
员 会 委员 共计 67 名 ， 其 中 院士 委员 28 名 、 资 深 专 家 3 名 、 各 专业 委员 会 主任 20 名 、 相 关 部 委 专 家 4 名 、 
总 局 相关 技术 单位 负责 人 7 名 。 根 据 药典 标准 工作 需要 ， 本 届 委 员 会 以 第 九 届 药 典 委 员 会 专业 委员 会 设置 
为 基础 ， 对 专业 委员 会 的 设立 进行 了 适当 调整 ; 为 加 强化 学 药 标准 的 制定 工作 ， 增 设 了 化 学 药品 第 三 专业 
委员 会 ， 扩 大 化 学 药 委员 的 人 数 ; 同时 ， 根 据 实际 工作 需要 ， 取 消 政策 与 发 展 委 员 会 、 标 准 信 息 工 作 委 员 
会 和 注射 剂 工作 委员 会 。 

2010 年 12 月 第 十 届 药 典 委员 会 成 立 暨 全 体委 员 大 会 召开 。 会 议 审议 通过 了 “《 中 国药 典 》2015 年 版 纺 
制 大纲 ”， 编 制 大 纲 明确 了 《中 国药 典 》2015 年 版 编制 工作 的 指导 思想 、 基 本 原则 、 发 展 目标 和 主要 任务 。 

按照 《国家 药品 安全 “十 二 五 ”规划 》 的 要 求 ， 国 家 药典 委员 会 以 实施 “国家 药品 标准 提高 行动 计划 ” 
为 基础 ， 组 织 各 专业 委员 会 和 相关 机 构 开 展 药 典 编制 工作 。 药 典 委 员 会 常设 机 构 首 次 将 ISO 9001 质量 管理 
体系 引入 药典 编制 的 全 过 程 管理 ， 按 照 规范 的 “中 国药 典 编制 工作 程序 ”开展 品种 六 选 、 课 题 立 项 、 试 验 
研究 、 标 准 起 草 、 复 核 和 审定 等 各 项 工作 ， 稳 步 推进 本 版 药典 编制 工作 。2015 年 2 月 4 日 《中 国药 典 》 
2015 年 版 经 第 十 届 药 典 委员 会 执行 委员 会 全 体会 议 审议 通过 ， 于 2015 年 6 月 5 日 经 国家 食品 药品 监督 管 
理 总 局 批准 颁布 ， 日 2015 年 12 H 1 日 起 实施 。 

本 版 药典 进一步 扩大 药品 品种 的 收 载 和 修订 ， 共 收 载 品 种 5608 种 。 一 部 收 载 品种 2598 种 ， 其 中 新 增 
品种 440 种 、 修 订 品种 517 种 、 不 收 载 品 种 7 种 。 二 部 收 载 品 种 2603 种 ， 其 中 新 增 品种 492 种 、 修 订 品 种 
415 种 、 不 收 载 品种 28 种 。 三 部 收 载 品 种 137 种 ， 其 中 新 增 品种 13 种 、 修 订 品 种 105 种 、 新 增生 物 制品 
通则 1 个 、 新 增生 物 制品 总 论 3 个 、 不 收 裁 品 种 6 种 。 本 版 药典 首次 将 上 版 药典 附录 整合 为 通则 ， 并 与 药 
用 辅料 单独 成 卷 作为 《中 国药 典 》 四 部 。 四 部 收 载 通则 总 数 317 个 ， 其 中 制剂 通则 38 个 、 检 测 方 法 240 个 
(新 增 27 个 ) 、 指 导 原 则 30 个 〈 新 增 15 个 )、 标 准 品 、 标 准 物 质 及 试 液 试 药 相关 通则 9 个 。 药 用 辅料 收 载 
270 种 ， 其 中 新 增 137 种 、 修 订 97 种 、 不 收 载 2 种 。 

本 版 药典 完善 了 药典 标准 体系 的 建设 ， 整 体 提升 质量 控制 的 要 求 ， 进 一 步 扩 大 了 和 先进、 成熟 检 测 技术 
的 应 用 ， 药 用 辅料 的 收 载 品 种 大 幅 增加 ， 质 量 要 求 和 安全 性 控制 更 加 严格 ， 使 《中 国药 典 》 的 引领 作用 和 
技术 导向 作用 进一步 体现 。 

在 编制 本 版 药典 的 过 程 中 ， 还 完成 了 《中 国药 典 》2010 年 版 第 一 、 二 、 三 增补 本 , 《红外 光谱 集 》 (第 
HD. 《中国 药品 通用 名 称 》,《 国 家 药品 标准 工作 手册 》 (第 四 版 ), 《中 国药 典 注释 》 的 编制 和 修订 工作 ， 
组 织 开 展 了 《中 国药 典 》2015 年 版 英文 版 、 《临床 用 药 须 知 》2015 年 版 的 编制 工作 。 
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一 、《 中 华人 民 共 和 国药 典 》 简 称 《 中 国药 典 》;， 依 据 《 中 华人 民 共 和 国药 品 管理 法 》 组 织 制定 和 颁布 
实施 。《 中 国药 典 》 一 经 颁布 实施 ， 其 同 品 种 的 上 版 标准 或 其 原 国家 标准 即 同时 停止 使 用 。 

《中 国药 典 》 由 一 部 、 二 部 、 三 部 、 四 部 及 其 增补 本 组 成 。 一 部 收 载 中 药 ， 二 部 收 载 化 学 药品 ， 三 部 收 
载 生 物 制 品 ， 四 部 收 载 通则 和 药 用 辅料 。 除 特别 注 明 版 次 外 ,《 中 国药 典 》 均 指 现行 版 《中 国药 典 》。 

本 部 为 《中 国药 典 》 一 部 。 

二 、 国 家 药品 标准 由 凡 例 与 正文 及 其 引用 的 通则 共同 构成 。 药 典 收 载 的 凡 例 与 通则 对 未 载 人 本 版 药典 
但 经 国务 院 药品 监督 管理 部 门 颁布 的 其 他 中 药 标 准 具 同 等 效力 。 

三 、 凡 例 是 正确 使 用 《中 国药 典 》 进 行 药品 质量 检定 的 基本 原则 ， 是 对 《中 国药 典 》 正 文 、 通 则 及 与 
质量 检定 有 关 的 共性 问题 的 统一 规定 。 

四 、 凡 例 和 通则 中 采用 “ 除 另 有 规定 外 ”这 一 用 语 ， 表 示 存 在 与 凡 例 或 通则 有 关 规 定 不 一 致 的 情况 时 ， 
则 在 正文 中 另 作 规定 ， 并 按 此 规定 执行 。 

五 、 正 文中 引用 的 药品 系 指 本 版 药典 收 载 的 品种 ， 其 质量 应 符合 相应 的 规定 。 

六 、 正 文 所 设 各 项 规定 是 针对 符合 《药品 生产 质量 管理 规范 》 (Good Manufacturing Practices, GMP) 
的 产品 而 言 。 任 何 违反 GMP 或 有 未 经 批准 添加 物质 所 生产 的 药品 ， 即 使 符合 《中 国药 典 》 或 按照 《中 国 
药典 》 没 有 检 出 其 添加 物质 或 相关 杂质 ， 亦 不 能 认为 其 符合 规定 。 

七 、《 中 国药 典 》 的 英文 名 称 为 Pharmacopoeia of The People's Republic of China; 英文 简称 为 Chinese 
Pharmacopoeia; 英文 缩写 为 ChP, 


正 文 


八 《 中 国药 典 》 各 品种 项 下 收 载 的 内 容 统称 为 标准 正文 ， 正 文系 根据 药物 自身 的 理化 与 生物 学 特性 ， 
按照 批准 的 来 源 、 处 方 、 制 法 和 贮藏 、 运 输 等 条 件 所 制定 的 、 用 以 检测 药品 质量 是 否 达 到 用 药 要 求 并 衡量 
其 质量 是 否 稳定 均一 的 技术 规定 。 

九 、 正 文 项 下 根据 遍 黎 和 剂型 不 同 ， 按 顺序 可 分 萄 列 有 : (1) AEG (2) 来 源 ; G) 处 方 ，(4) diii, 
(5) 人 性状; 〈6) 鉴别 ; CD) 检查 ; (8) 浸出 物 ; (9) 特征 图 谱 或 指纹 图 谱 ; (O0 含量 测定 ，(11) 炮制 ， 
(12) 性 味 与 归 经 ;(13〉 功能 与 主治 ，(14) 用 法 与 用 量 ; (5) 注意 ; (160 规格 ; (17) 贮藏 (18) $l 
剂 ; (19) 附注 等 。 


通 W 
十 、 道 则 主要 收 载 制剂 通则 、 通 用 检测 方法 和 指导 原则 。 制 剂 通则 系 按照 药物 剂型 分 类 ， 针 对 剂型 特点 


所 规定 的 基本 技术 要 求 ， 通 用 检测 方法 系 各 正文 品种 进行 相同 检查 项 目的 检测 时 所 应 采用 的 统一 的 设备 、 程 
序 、 方 法 及 限度 等 ， 指 导 原则 系 为 执行 药典 、 考 察 药 品质 量 、 起 草 与 复核 药品 标准 等 所 制定 的 指导 性 规定 。 


名 称 及 编排 


十 一 、 药 材 和 饮片 名 称 包 括 中 文 名 、 汉 语 拼 音 及 拉丁 名 ， 其 中 药材 和 饮片 拉丁 名 排序 为 属 名 或 属 名 十 
种 加 词 在 先 ， 药 用 部 位 在 后 ; 植物 油脂 和 提取 物 、 成 方 制剂 和 单 味 制剂 名 称 不 设 拉 丁 名 。 

十 二 、 正 文中 未 列 饮片 和 炮制 项 的 ， 其 名 称 与 药材 名 相同 ， 该 正文 同 为 药材 和 饮片 标准 ; 正文 中 饮片 
炮制 项 为 净 制 、 切 制 的 ， 其 饮片 名 称 或 相关 项 目 亦 与 药材 相同 。 
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十 三 、 正 文 分 为 药材 和 饮片 、 植 物 油脂 和 提取 物 、 成 方 制剂 和 单 味 制剂 三 部 分 。 

饮片 系 指 药材 经 过 炮制 后 可 直接 用 于 中 医 临 床 或 制剂 生产 使 用 的 处 方药 品 。 

饮片 除 需要 单列 者 外 ， 一 般 并 列 于 药材 的 正文 中 ， 先 列 药材 的 项 目 ， 后 列 饮片 的 项 目 ， 中 间 用 “饮片 ” 
分 开 ， 与 药材 相同 的 内 容 只 列 出 项 目 名 称 ， 其 要 求 用 “ 同 药材 ”表述 ; 不 同 于 药材 的 内 容 逐 项 列 出 ， 并 规 
定 相 应 的 指标 。 上 述 编排 系 为 减少 正文 篇 幅 ， 药 材 和 饮片 仍 应 作为 两 个 独立 的 品种 。 

植物 油脂 和 提取 物 系 指 从 植 、 动 物 中 制 得 的 挥发 油 、 油 脂 、 有 效 部 位 和 有 效 成 分 。 其 中 ， 提 取 物 包括 
以 水 或 醇 为 溶剂 经 提取 制 成 的 流 浸 襄 、 漫 高 或 干 浸 襄 、 含 有 一 类 或 数 类 有 效 成 分 的 有 效 部 位 和 含量 达到 
90 75 以 上 的 单一 有 效 成 分 。 

十 四 、 正 文 的 三 个 部 分 分 别 按 中 文 名 笔画 顺序 排列 ， 同 笔画 数 的 字 按 起 笔 笔 形 一 | 上 、 一 的 顺序 排列 ; 
单列 的 饮片 排 在 相应 药材 的 后 面 ， 制 剂 中 同一 正文 项 下 凡 因 规格 不 同 而 致 内 容 不 同 需 单列 者 ， 在 其 名 称 后 
加 括号 注 明 ;附录 (包括 制剂 通则 、 通 用 检测 方法 和 指导 原则 ) 按 分 类 编码 。 索 引 分 别 按 中 文 索引 、 汉 语 拼 
音 索引 、 拉 了 丁 名 索引 和 拉丁 学 名 索引 顺序 排列 。 


项 目 与 要 求 


十 五 、 单 列 饮 片 的 标准 ， 来 源 项 一 般 描述 为 “本 品 为 XX 的 加 工 炮制 品 ”"， 并 增加 [ 制 法 ] 项 ， 收 载 相 
应 的 炮制 工艺 ， 其 余 同 药材 和 饮片 标准 。 

十 六 、 药 材 和 饮片 的 质量 标准 ， 一 般 按 干 品 制定 ， 需 用 鲜 品 的 ， 男 制定 鲜 品 的 质量 控制 指标 ， 并 规定 
鲜 品 的 用 法 与 用 量 。 

十 七 、 药 材 原 植 ( 动 ) 物 的 科 名 、 植 ( 动 ) 物 名 、 拉 丁 学 名 、 药 用 部 位 (矿物 药 注 明 类 、 族 、 矿 石 名 或 岩石 
名 、 主 要 成 分 ) 及 采 收 季节 和 产地 加 工 等 ， 均 属 药材 的 来 源 范 畴 。 

药材 原 植 物 的 科 名 、 拉 了 丁 学 名 的 主要 参照 依据 为 《Flora of China》 和 《中 国 高 等 植物 》 等 。 

药 用 部 位 一 般 系 指 已 除去 非 药 用 部 分 的 商品 药材 。 采 收 ( 采 挖 等 ) 和 产地 加 工 系 对 药 用 部 位 而 言 。 

十 八 、 药 材 产 地 加 工 及 炮制 规定 的 干燥 方法 如 下 : OHF., WAF, AFHI, 用 “干燥 ”; ODEN 
较 高 温度 烘 干 的 ， 则 用 “ 晒 干 ”或 “低温 干燥 ”( 一 般 不 超过 60C); 名 烘 干 、 晒 干 均 不 适宜 的 ， 用 “ 阴 
干 ” 或 “ 脉 干 ”， 外 少数 药材 需要 短 时 间 干 燥 ， 则 用 “暴晒 ”或 “及 时 干燥 ”。 

制剂 中 的 干燥 方法 一 般 用 “干燥 ”或 “低温 干燥 ”， 采 用 特殊 干燥 方法 的 ， 在 具体 品种 项 下 注 明 。 

十 九 、 同 一 名 称 有 多 种 来 源 的 药材 ， 其 性 状 有 明显 区 别 的 均 分 别 描述 。 先 重点 描述 一 种 ， 其 他 仅 分 述 
其 区 别 点 。 

分 写 品 种 的 名 称 ， 一 般 采 用 习 用 的 药材 名 。 没 有 习 用 名 称 者 ， 采 用 植 ( 动 ) 物 中 文 名 。 

二 十 、[ 制 法 ] 项 不 等 同 于 生产 工艺 ， 主 要 记载 规定 工艺 中 的 主要 步骤 和 必要 的 技术 参数 ， 一 般 应 明确 
提取 游 剂 的 名 称 和 提取 、 分 离 、 浓 缩 、 干 燥 等 步骤 及 必要 的 条 件 。 

二 十 一 、[ 性 状 ] 项 下 记载 药品 的 外 观 、 质 地 、 断 面 、 自 、 味 、 溶 解 度 以 及 物理 常数 等 ， 在 一 定 程 度 上 
反映 药品 的 质量 特性 。 

(1) 外 观 是 对 药品 的 色泽 外 表 感 官 的 描述 。 

(2) 溶解 度 是 药品 的 一 种 物理 性 质 。 各 品种 项 下 选用 的 部 分 溶剂 及 其 在 该 溶剂 中 的 溶解 性 能 ， 可 供 精 
制 或 制备 溶液 时 参考 。 对 在 特定 溶剂 中 的 溶解 性 能 需 作 质量 控制 时 ， 在 该 品种 [检查] 项 下 作 具 体 规定 。 
药品 的 近似 溶解 度 以 下 列 名 词 术语 表示 : 


极 易 溶解 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 不 到 1ml 中 溶解 ; 

易 溶 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 1 一 不 到 10ml 中 溶解 ; 

溶解 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 10 一 不 到 30ml 中 溶解 ; 

We ZA 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 30 一 不 到 100ml 中 溶解 ; 

微 溶 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 100 一 不 到 1000ml 中 溶解 ; 
极 微 溶解 系 指 溶质 1g(ml) 能 在 溶剂 1000 一 不 到 10 000ml 中 溶解 ; 
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几乎 不 溶 或 不 溶 系 指 溶质 1g(ml) 在 溶剂 10 000ml 中 不 能 完全 溶解 。 

试验 法 : 除 男 有 规定 外 ， 称 取 人 研 成 细 粉 的 供 试 品 或 量 取 液体 供 试 品 ， 置 于 25C 士 2C 一 定 容量 的 洲 剂 
h, Ra 5 分钟 强 力 振 摇 30 秒 钟 ;观察 30 分 钟 内 的 溶解 情况 ， 如 无 目 视 可 见 的 溶质 颗粒 或 液 滴 时 ， 即 视 
为 完全 溶解 。 

(3) 物理 常数 包括 相对 密度 、 馏 程 、 熔 点 、 凝 点 、 比 旋 度 、 折 光 率 、 黏 度 、 吸 收 系数 、 碘 值 、 皂 化 值 和 
酸 值 等 ， 其 测定 结果 不 仅 对 药品 具有 鉴别 意义 ， 也 可 反映 药品 的 纯度 ， 是 评价 药品 质量 的 主要 指标 之 一 。 

二 十 二 、[ 鉴 别 ] 项 下 包括 经 验 鉴 别 、 显 微 鉴 别 和 理化 鉴别 。 显 微 鉴 别 中 的 横 切 面 、 表 面 观 及 粉末 鉴 
别 ， 均 指 经 过 一 定 方 法 制备 后 在 显微镜 下 观察 的 特征 。 理 化 鉴别 包括 物理 、 化 学 、 光 谱 、 色 谱 等 鉴别 方法 。 

二 十 三 、[ 检 查 ] 项 下 规定 的 项 目 要 求 系 指 药 品 或 在 加 工 、 生 产 和 贮藏 过 程 中 可 能 含有 并 需要 控制 的 物 
质 或 其 限度 指标 ， 包 括 安 全 性 、 有 效 性 、 均 一 性 与 纯度 等 方面 要 求 。 

各 类 制剂 ， 除 另 有 规定 外 ， 均 应 符合 各 制剂 通则 项 下 有 关 的 各 项 规定 。 制 剂 通则 中 的 “ 单 剂 量 包装 ” 
系 指 按 规定 一 次 服用 的 包装 剂量 。 各 品种 [用 法 与 用 量 ] 项 下 规定 服用 范围 者 ， 不 超过 一 次 服用 最 高 剂量 
包装 者 也 应 按 “ 单 剂量 包装 ”检查 。 

二 十 四 、 本 版 药典 所 收 载 品 种 正文 中 涉及 的 用 于 计算 两 个 图 谱 相 似 程度 的 计算 机 软件 系 国家 药典 委员 
会 制订 的 《中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 》。 

二 十 五 、[ 性 味 与 归 经 ] 项 下 的 规定 ， 一 般 是 按 中 医 理 论 和 经 验 对 该 饮片 性 能 的 概括 。 其 中 对 “有 大 
毒 ”、“ 有 毒 ”“ 有 小 毒 ” 的 表述 ， 系 沿用 历代 本 草 的 记载 ， 此 项 内 容 作 为 临床 用 药 的 警示 性 参考 。 

二 十 六 、[ 功 能 与 主治 ] 项 下 的 规定 ， 一般 是 按 中 医 或 民族 医学 的 理论 和 临床 用 药 经 验 对 饮片 所 作 的 概 
括 性 描述 ; 天 然 药 物 以 适应 症 形式 表述 。 此 项 内 容 作 为 临床 用 药 的 指导 。 

二 十 七 、 饮 片 的 [用 法 与 用 量 ]， 除 男 有 规定 外 ， 用 法 系 指 水 前 内 服 ; 用 量 系 指 成 人 一 日 常用 剂量 ， 必 
要 时 可 根据 需要 酌情 增 减 。 

二 十 八 、[ 注 意 ] 系 指 主 要 的 禁忌 和 不 良 反 应 。 属 中 医 一 般 常 规 禁 尽 者 从 略 。 

二 十 九 、[ 贮 藏 】 项 下 的 规定 ， 系 对 药品 贮藏 与 保管 的 基本 要 求 ， 除 矿物 药 应 置 干 燥 滞 净 处 不 作 具 体 规 
定 外 ， 一 般 以 下 列 名 词 术 语 表示 : 

遮光 ” 系 指 用 不 透 光 的 容器 包装 ， 例 如 棕色 容器 或 黑色 包装 材料 包 庄 的 无 色 透 明 、 半 透明 容器 ; 
避 光 系 指 避 免 日 光 直 射 ; 

密闭 ” 系 指 将 容器 密闭 ， 以 防止 尘土 及 异物 进入 ; 

密封 ” 系 指 将 容器 密封 ， 以 防止 风化 、 吸 潮 、 挥 发 或 异物 进入 ; 

熔 封 或 严 封 系 指 将 容 髓 熔 封 或 用 适宜 的 材料 严 封 ， 以 防止 空气 与 水 分 的 侵 人 并 防止 污染 ; 
Binh 系 指 不 超过 20 

MAA ” 系 指 避 光 并 不 超过 20C; 

冷 处 RH 2—10C; 

常温 系 指 10—30'C, 

除 男 有 规定 外 ，[ 贮 藏 ] 项 未 规定 凡 存 温度 的 一 般 系 指 常 温 。 

三 十 、 制 剂 中 使 用 的 饮片 和 辅料 ， 均 应 符合 本 版 药典 的 规定 ; 本 版 药典 未 收 载 的 药材 和 饮片 ， 应 符合 
国务 院 药品 监督 管理 部 门 或 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 有 关 规 定 ; 本 版 药典 未 收 载 的 制剂 用 辅料 ， 必 须 制 定 符 
合 药 用 要 求 的 标准 ， 并 需 经 国务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 批准 。 

三 十 一 、 制 剂 处 方 中 的 药 味 ， 均 指 饮片 ， 需 经 炒 、 蒸 、 者 等 或 加 辅料 炮 炙 的 ， 处 方 中 用 炮制 品名 ;， 同 
一 饮片 炮 家 方法 含 两 种 以 上 的 ， 采 用 在 饮片 名 称 后 加 注 “ COND " ”来 表述 。 某 些 毒 性 较 大 或 必须 注 明 生 用 
者 ， 在 名 称 前 ， 加 注 “ 生 ” 字 ， 以 免 误 用 。 

三 十 二 、 除 另 有 规定 外 ， 凡 饮片 均 照 本 版 药典 规定 的 相应 方法 炮制 ;制剂 中 使 用 的 饮片 规格 ， 应 符合 
相应 品种 实际 工艺 的 要 求 。 本 版 药典 规定 的 各 饮片 规格 ， 系 指 临床 配方 使 用 的 饮片 规格 。 制 剂 处 方 中 规 定 
的 药 量 ， 系 指正 文 〔 制 法 ] 项 规定 的 切 碎 、 破 碎 或 粉碎 后 的 药 量 。 

三 十 三 、 涉 及 国家 秘密 技术 的 ， 处 方 和 制 法 从 略 ; 或 只 写 出 部 分 药 味 ， 不 注 明 药 量 ; 或 写 出 处 方药 味 
和 简要 制 法 ， 不 注 明 药 量 。 
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检验 方法 和 限度 


三 十 四 、 本 版 药典 正文 收 载 的 所 有 品种 ， 均 应 按 规定 的 方法 进行 检验 ， 如 采用 其 他 方法 ， 应 将 该 方法 
与 规定 的 方法 做 比较 试验 ， 根 据 试验 结果 掌握 使 用 ， 但 在 仲裁 时 仍 以 本 版 药典 规定 的 方法 为 准 。 

三 十 五 、 采 用 本 版 药典 收 载 的 方法 ， 应 对 方法 的 适用 性 进行 确认 。 

三 十 六 、 本 版 药典 中 规定 的 各 种 纯度 和 限度 数值 以 及 制剂 的 重 ( 装 ) 量 差异 ， 系 包括 上 限 和 下 限 两 个 数 
值 本 号 及 中 间 数 值 。 规 定 的 这 些 数 值 不 论 是 白 分 数 还 是 绝对 数字 ， 其 最 后 一 位 数字 都 是 有 效 位 。 

试验 结果 在 运算 过 程 中 ， 可 比 规定 的 有 效 数字 多 保留 一 位 数 ， 而 后 根据 有 效 数字 的 修 约 规定 进 舍 至 规 
定 有 效 位 。 计 算 所 得 的 最 后 数值 或 测定 读数 值 均 可 按 修 约 规 则 进 舍 至 规定 的 有 效 位 ， 取 此 数值 与 标准 中 规 
定 的 限度 数值 比较 ， 以 判断 是 否 符合 规定 的 限度 。 

三 十 七 、 药 材 和 饮片 、 植 物 油脂 和 提取 物 的 含量 (%) 均 按 重 量 计 。 成 方 制剂 与 单 味 药 制剂 的 含量 ， 除 
男 有 规定 外 ， 一般 按 每 一 计量 单位 (1 片 、1 丸 、1 28. 1ml 等 ) 的 重量 计 ; 单一 成 分 制剂 如 规定 上 限 为 
100% 以 上 时 ， 系 指 用 本 版 药典 规定 的 分 析 方 法 测定 时 可 能 达到 的 数值 ， 它 为 药典 规定 的 限度 或 允许 偏差 ， 
并 非 真实 含量 ， 如 未 规定 上 限时 ， 系 指 不 超过 101. 0% 。 

制剂 的 含量 限度 范围 ， 是 根据 该 药 味 含量 的 多 少 、 测 定 方法 、 生 产 过 程 和 贮存 期 间 可 能 产生 的 偏差 或 
变化 而 制定 的 ， 生 产 中 应 按 处 方 量 或 成 分 标示 量 的 100% 投 料 。 


对 照 品 、 对 照 药材 、 对 照 提 取 物 、 标 准 品 


三 十 八 、 对 照 品 、 对 照 药材 、 对 照 提 取 物 、 标 准 品系 指 用 于 鉴别 、 检 查 、 含 量 测定 的 标准 物质 。 对 照 
品 应 按 其 使 用 说 明 书 上 规定 的 方法 处 理 后 按 标示 含量 使 用 。 

对 照 品 与 标准 品 的 建立 或 变更 批号 ， 应 与 国际 对 照 品 、 国 际 标准 品 或 原 批 号 对 照 品 、 标 准 品 进行 对 比 ， 
并 经 过 协作 标定 和 一 定 的 工作 程序 进行 技术 审定 。 

对 照 品 、 对 照 药材 、 对 照 提 取 物 和 标准 品 均 应 附 有 使 用 说 明 书 ， 标 明 批 号 、 用 途 、 使 用 期 限 、 贮 存 条 
件 和 装 量 等 。 


计 a 
三 十 九 、 试 验 用 的 计量 仪器 均 应 符合 国务 院 质 量 技术 监督 部 门 的 规定 。 


四 十 、 本 版 药典 采用 的 计量 单位 
(OD 法定 计量 单位 名 称 和 符号 如 下 : 


长 度 X Om) 分 米 (dm) ”厘米 (cm) 毫米 (mm) 微米 (xm) ”纳米 (nm) 
体积 升 (L) 毫升 (ml]) 微 升 (1) 

质 ( 重 ) 量 千克 (kg) 克 (g) 毫克 (mg) ”微克 (ug) 纳 克 (ng) ” 皮 克 (pg) 
物质 的 量 摩尔 (mol) BEBE ^K (mmol) 

压力 JKA MPa) 千 帕 (kPay) ġġ (Pa) 

温度 BEEKHB CC) 

动力 黏度 帕 秒 (Pa。s) 毫 帕 秒 (mPa * s) 

运动 黏度 平方 米 每 秒 (m / s) 平方 毫米 每 秒 (mm”/s) 

波 数 厘米 的 倒数 (cm ') 

密度 千克 每 立方 米 (kg/m’) 克 每 立方 厘米 (g/cm’) 


放射 性 活 度 “” 吉 贝 可 (GBq) 兆 贝 可 (MBq) 千 贝 可 (kBq) D aJ (Bq) 
(2) 本 版 药典 使 用 的 滴定 液 和 试 液 的 浓度 ， 以 mol/L( 摩 尔 / 升 ) 表 示 者 ， 其 浓度 要 求 需 精密 标定 的 滴定 
WA “XXX 滴定 液 (YYYmol/L) ”表示 ; 作 其 他 用 途 不 需 精密 标定 其 浓度 时 用 “YYYmol/L XXX RA” 
表示 ， 以 示 区 别 。 
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(3) 温度 描述 ， 一 般 以 下 列 名 词 术 语 表 示 : 
水 浴 温 度 除 男 有 规定 外 ， 均 指 98—100'C 
热 水 系 指 70—80'C 
微 温 或 温水 系 指 40 一 50C 
室温 (常温 ) RH 10—30'C 


冷水 系 指 2—10'C 
KR 系 指 约 oC 
放 冷 系 指 放 冷 至 室温 


(4) 符号 “只 ”表示 百分比 ， 系 指 重量 的 比例 ; 但 溶液 的 百分比 ， 除 另 有 规定 外 ， 系 指 溶液 100ml 中 
含有 溶质 若干 克 ;， 乙醇 的 百分比 ， 系 指 在 20'C 时 容量 的 比例 。 此 外 ， 根 据 需 要 可 采用 下 列 符号 ， 
% (g/g) 表示 溶液 100g 中 含有 溶质 若干 殉 ; 
%(ml/ml) 表示 溶液 100ml 中 含有 溶质 若干 毫升 ; 
%(ml/g) 表示 溶液 100g 中 含有 溶质 若干 毫升 ; 
%(g/ml) 表示 溶液 100ml 中 含有 溶质 若干 克 ; 
(5) 缩写 “ppm” 表 示 百 万 分 比 ， 系 指 重量 或 体积 的 比例 。 
(6) 缩写 “ppb” 表 示 十 亿 分 比 ， 系 指 重量 或 体积 的 比例 。 
C) 液体 的 滴 ， 系 指 在 20'C 时 ， 以 1. 0ml 水 为 20 滴 进 行 换算 。 
(8) 溶液 后 标示 的 “(1 一 10)〉 ”等 符号 ， 系 指 固体 溶质 1. 0g 或 液体 溶质 1. 0ml 加 溶剂 使 成 10ml 的 溶 
液 ; 未 指明 用 何 种 溶剂 时 ， 均 系 指 水 溶液 ; 两 种 或 两 种 以 上 液体 的 混合 物 ， 名 称 间 用 半 字 线 “-” 隔 开 ， 其 
后 括号 内 所 示 的 “: ”符号 ， 系 指 各 液体 混合 时 的 体积 (重量) 比例。 
(9) 本 版 药典 所 用 药 筛 ， 选 用 国家 标准 的 R40/3 系列 ， 分 等 如 下 : 


A 


jfi er 筛 孔 内 径 〈 平 均值 ) 目 号 
一 号 筛 2000um c 70um 10 H 
— 850um c: 29um 24 H 
三 号 第 355um-c- 13um 50 H 
yu o 250umd:9. 9um 65 H 
五 号 篇 180km 士 7. 6um 80 目 
六 号 得 150u,mzi 6. 6um 100 H 
七 号 得 125um-d-5. 8um 120 H 
八 号 篇 90umd-4. 6um 150 H 
JL S fi 75um4. lum 200 H 

粉末 分 等 如 下 : 


最 粗 粉 ” 指 能 全 部 通过 一 号 筛 ， 但 混 有 能 通过 三 号 筛 不 超过 20% 的 粉末 ; 
H 粉 ” 指 能 全 部 通过 二 号 第 ， 但 温 有 能 通过 四 号 筛 不 超过 40% 的 粉末 ; 
中 X» 指 能 全 部 通过 四 号 筛 ， 但 混 有 能 通过 五 号 筛 不 超过 60% 的 粉末 ，; 
细 X» 指 能 全 部 通过 五 号 得， 并 含 能 通过 六 号 筛 不 少 于 95% 的 粉末 ; 
最 细 粉 ” 指 能 全 部 通过 六 号 筛 ， 并 含 能 通过 七 号 得 不 少 于 95% 的 粉末 ; 
极 细 粉 ” 指 能 全 部 通过 八 号 第 ， 并 含 能 通过 九 号 筛 不 少 于 95% 的 粉末 。 
(10) 乙醇 未 指明 浓度 时 ， 均 系 指 95% (ml/ml) 的 乙醇 。 
四 十 一 、 计 算 分 子 量 以 及 换算 因子 等 使 用 的 原子 量 均 按 最 新 国际 原子 量 表 推 荐 的 原子 量 。 


精 确 度 


四 十 二 、 本 版 药典 规定 取样 量 的 准确 度 和 试验 精密 度 。 
(OD 试验 中 供 试 品 与 试 药 等 “ 称 重 ” 或 “ 量 取 ”的 量 , 均 以 阿拉 伯 数 码 表 示 ， 其 精确 度 可 根据 数值 的 
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有 效 数 位 素 确 定 ， 如 称 取 “0. 1g” 系 指称 取 重 量 可 为 0.06 一 0. 14g; 称 取 “2g”。 系 指称 取 重 量 可 为 1.5 一 
2.5g; 称 取 “2. 0g” 系 指称 取 重 量 可 为 1.95 一 2. 05g; 称 取 “2.00g”， 系 指称 取 重 量 可 为 1. 995~2. 005g。 

“精密 称 定 ” 系 指称 取 重 量 应 准确 至 所 取 重 量 的 千 分 之 一 ;“ 称 定 ” 系 指称 取 重 量 应 准确 至 所 取 重 量 的 
百 分 之 一 ;“ 精 密 量 取 ” 系 指 量 取 体积 的 准确 度 应 符合 国家 标准 中 对 该 体积 移 液 管 的 精密 度 要 求 ;“ 量 取 ” 
系 指 可 用 量 简 或 按照 量 取 体积 的 有 效 数 位 选用 量具 。 取 用 量 为 “ 约 ” 若 干 时 ， 系 指 取 用 量 不 得 超过 规定 量 
的 士 10%。 

(2) 恒 重 ， 除 另 有 规定 外 ， 系 指 供 试 品 连续 两 次 干燥 或 炽 灼 后 称 重 的 差异 在 0. 3mg 以 下 的 重量 ;干燥 
至 恒 重 的 第 二 次 及 以 后 各 次 称 重 均 应 在 规定 条 件 下 继续 干燥 1 小 时 后 进行 ; 炽 灼 至 恒 重 的 第 二 次 称 重 应 在 
继续 炽 灼 30 分 钟 后 进行 。 

(3) 试验 中 规定 “ 按 于 燥 品 (或 无 水 物 ， 或 无 溶剂 ) 计 算 ” 时 ， 除 另 有 规定 外 ， 应 取 未 经 干燥 (或 未 去 
水 ， 或 未 去 溶剂 ) 的 供 试 品 进行 试验 ， 并 将 计算 中 的 取 用 量 按 [检查 ] ERARO, 或 溶 
剂 ) 扣 除 。 

(D 试验 中 的 “空白 试验 ”， 系 指 在 不 加 供 试 品 或 以 等 量 溶剂 蔡 代 供 试 液 的 情况 下 ， 按 同 法 操作 所 得 的 
结果 ; [含量 测定 ] 中 的 “并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校正 *， 系 指 按 供 试 品 所 耗 滴定 液 的 量 (ml) 与 空白 试 
验 中 所 耗 滴定 液 的 量 (ml) 之 差 进行 计算 。 

(5) 试验 时 的 温度 ， 未 注 明 者 ， 系 指 在 室温 下 进行 ; 温度 高 低 对 试验 结果 有 显著 影响 者 ， 除 另 有 规定 
外 ， 应 以 25'C 土 2'C 为 准 。 


试 药 、 试 液 、 指 示 剂 


四 十 三 、 试 验 用 的 试 药 ， 除 男 有 规定 外 ， 均 应 根据 通则 试 药 项 下 的 规定 ， 选 用 不 同等 级 并 符合 国家 标 
准 或 国务 院 有 关 行 政 主 管 部 门 规定 的 试剂 标准 。 试 液 、 缓 冲 液 、 指 示 剂 与 指示 液 、 滴 定 液 等 ， 均 应 符合 通 
则 的 规定 或 按照 通则 的 规定 制备 。 

四 十 四 、 试 验 用 水 ， 除 另 有 规定 外 ， 均 系 指 纯化 水 。 酸 碱 度 检 查 所 用 的 水 。 均 系 指 新 沸 并 放 冷 至 室温 
的 水 。 

四 十 五 、 酸 碱 性 试验 时 ， 如 未 指明 用 何 种 指示 剂 ， 均 系 指 石 熙 试纸 。 


动物 试验 


四 十 六 、 动 物 试验 所 使 用 的 动物 应 为 健康 动物 ， 其 管理 应 按 国务 院 有 关 行 政 主 管 部 门 颁布 的 规定 执行 
动物 品系 、 年 龄 、 性 别 、 体 重 等 应 符合 药品 检定 要 求 。 
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四 十 七 、 药 品 说 明 书 应 符合 《中 华人 民 共 和 国药 品 管理 法 》 及 国务 院 药品 监督 管理 部 门 对 说 明 书 
的 规定 。 

四 十 八 、 直 接 接触 药品 的 包装 材料 和 容 秀 应 符合 国务 院 药品 监督 管理 部 门 的 有 关 规 定 ， 均 应 无 毒 、 
净 ， 与 内 容 药 品 应 不 发 生化 学 反应 ， 并 不 得 影响 内 容 药品 的 质量 。 

四 十 九 、 药 品 标签 应 符合 《中 华人 民 共 和 国药 品 管理 法 》 及 国务 院 药 品 监督 管理 部 门 对 包装 标签 的 规 

， 不 同 包装 标签 其 内 容 应 根据 上 述 规定 印 制 ， 并 应 尽 可 能 多 地 包含 药品 信息 。 

五 十 、 麻 醉 药 品 、 精 神 药品 、 医 疗 用 毒性 药品 、 放 射 性 药品 、 外 用 药品 和 非处方药 品 的 说 明 书 和 包装 
标签 ， 必 须 印 有 规定 的 标识 。 
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一 校 黄花 


Yizhihuanghua 
SOLIDAGINIS HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 一 枝 黄花 Solidago decurrens Lour. 的 
干燥 全 草 。 秋 季 花 果 期 采 挖 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

[HEX ERE 30—100cm, 1 2 Ai TH, SR "E TA 3E 6, 
根 。 世 圆柱 形 ,直径 0. 2 一 0. 5cm; 表 面 黄 绿 色 、 灰 棕色 或 瞳 紫 
红色 ,有 棱 线 ,上 部 被 毛 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 纤维 性 ,有 人 通 。 单 
叶 互 生 , 多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 叶片 展 平 后 呈 卵 形 或 披 针 形 , 长 
1—9cm, 3€ 0.3~1.5cm; 先 端 稍 尖 或 钝 ,全 缘 或 有 不 规则 的 
玖 锯齿 ,基部 下 延 成 柄 。 头 状 花 序 直 径 约 0.7cm, 排 成 总 状 ， 
偶 有 黄色 舌 状 花 残留 ,多 皱 缩 扭曲 ,区 片 3 层 , 卵 状 披 针 形 。 
瘦 果 细小 , 冠 毛 黄白 色 。 气 微 香 , 味 微 苗 辛 。 

【鉴别 】 (1) 叶 表面 观 ; 上 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 略 呈 
念珠 状 增 厚 。 下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ,气孔 不 定式 , 略 下 
陷 。 非 腺 毛 有 两 类 : 表皮 非 腺 毛 由 3 个 细胞 组 成 , 壁 落 ,顶端 
1 个 细胞 常 鞭 缩 成 鼠 尾 状 , 较 小 ; 叶 缘 非 腺 毛 睫 毛 状 由 3 一 ?7 个 
细胞 组 成 , 壁 稍 厚 ,长 180— 5004 m. 

(2) 取 本 品 粉末 2g, HA iil BE C60 — 90 C) 50ml , e P Ath XE 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 70 96 2. 
RR 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 一 枝 黄花 对 照 药材 2g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 ul .对照 药 材 溶 液 和 对 照 品 
溶液 各 5 分 别 点 于 同一 以 含 4%% 磷 酸 氧 二 钠 溶 液 制备 的 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (8 :1:1:1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,了 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 ;再 喷 
以 5% 三 毛 化 铁 乙 醇 溶液 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.026 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302)。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 17.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA. Z I-P RE-0. 476 BÉ RR TRE C16 : 8 : 76) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 360nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 
于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 (〈 过 三 号 科 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70296 乙醇 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 和 乙醇 补足 减 失 
B 4 ELE SJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 无 水 芦 丁 (Cz Hao O16 ) 不 得 少 于 
0.1095, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 凉 。 归 肺 、. 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,疏散 风 热 。 用 于 喉 兽 , 乳 蛾 ， 
咽喉 肿 痛 , 疮 辣 肿 毒 , 风 热 感冒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 


LERI 置 干燥 处 。 
TAR 
Dinggongteng 


ERYCIBES CAULIS 


本 品 为 旋 花 科 植 物 丁 公 藤 Erycibe obtusifolia Benth. 或 
wt TAR Erycibe schmidtii Craib W FIRR E. £F n 
Rir, HERRA MF. 

【性 状 】 本 品 为 斜 切 的 段 或 片 , 直 径 1 一 10cm。 外 皮 灰 
黄色 . 灰 褐 色 或 浅 棕 褐 色 , 稍 粗糙 ,有 浅 沟 槽 及 不 规则 纵 裂 纹 
或 包 裂 纹 , 皮 筷 点 状 或 疣 状 , 黄 白色 , 老 的 栓 皮 呈 薄 片 剥 落 。 
质 坚 硬 , 纤 维 较 多 ,不 易 折 断 , 切 面 椭圆 形 , 黄 褐 色 或 浅黄 棕 
色 , 异 型 维 管 束 呈 花 朱 状 或 块 状 , 木 质 部 导管 呈 点 状 。 气 
W RIR o 

【鉴别 取 本 品 粉 末 3g, 加 乙醇 40ml, 浸 涡 过 夜 ,加 热 回 
流 6 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 6mol/L 盐酸 溶液 6ml, 加 热 回 流 3 小 
时 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 东 
芒 若 内 了 酯 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 3u 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 10: 7 : 1.2) 2 JETER] ET CH Ri 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 亮 蓝 色 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302), 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 3.076. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (32 : 68 : 0.16) 为 流动 相 ; 检 测 
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波长 为 298nm。 理 论 板 数 按 东 芒 若 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 
2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 东 芒 荐 内 酯 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 6 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7076 乙醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 置 烧瓶 中 ,浓缩 至 
约 1ml, 加 3mol/L 盐酸 溶液 10ml, 水 浴 中 加 热 水 解 2 小 时 ， 
立即 冷却 , 移 人 分 液 漏 斗 中 ,用 水 10ml 分 次 洗涤 容器 ,并 人 分 
液 漏 斗 中 ,加 氯 化 钠 2g, 用 三 氯 甲 烷 强 力 振 播 提 取 5 次 ,每 次 
15mjl, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,加 无 水 硫酸 钠 2g, 搅 拌 , 滤 过 ,容器 
用 少量 三 毛 甲 烷 洗 涤 , 滤 过 ,滤液 合并 ,70C 以 下 浓缩 至 近 干 ， 
立即 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 揪 
匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 东 芒 着 内 酯 (Cie HasO4) 不 得 少 于 
0. 05096 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ， 切 片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 ; 有 小 毒 。 归 肝 、 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 消 肿 止痛 。 用 于 风湿 兽 痛 , 半 
Ep AGE LEX TRU . 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g, 用 于 配制 酒 剂 ,内 服 或 外 返 。 

【注意 】 本 品 有 强烈 的 发 汗 作 用 ,虚弱 者 慎 用 ;孕妇 禁用 。 

LER] 置 干燥 处 。 
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Dingxiang 
CARYOPHYLLI FLOS 


本 品 为 桃 金 娘 科 植 物 丁 香 Eugenia caryophyllata 
Thunb. 的 干燥 花蕾 。 当 花草 由 绿色 转 红 时 采摘 , 晒 干 。 

DERI 本 品 略 呈 研 棒状 ,长 1 一 2cm。 花 冠 贺 球形 , 直 
径 0. 3—0. 5cm, ÆR 4, 复 瓦 状 抱 合 , 棕 褐色 或 褐 黄 色 , 花 办 
内 为 雄 营 和 人 花柱 , 搓 碎 后 可 见 众 多 黄色 细 粒 状 的 花药 。 苯 人 简 
[EE AS BR RISUS BS RS SS BH. K 0.7 — 1. 4em, ÉL f$ 0. 3— 
0. 6cm, 红 棕色 或 柠 褐 色 , 上 部 有 4 枚 三 角 状 的 莹 片 , 十 字 状 
RA. MEK, AM., AFERI, REH, A ER. 

【鉴别 COE 358 PRR: 表皮 细胞 1 列 , 有 较 
厚 角 质 层 。 皮 层 外 侧 散 有 2 一 3 列 径 向 延长 的 椭圆 形 油 室 ,长 
150~200um; H FA 20 一 50 个 小 型 双 卦 维 管 束 , 断 续 排 列 成 
环 , 维 管束 外 围 有 少数 中 柱 蒜 纤维 , 壁 厚 , 森 化。 内侧 为 数列 
薄 壁 细胞 组 成 的 通气 组 织 , 有 大 型 腔 阶 。 中 心 轴 柱 薄 壁 组 织 
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间 散 有 多 数 细 小 维 管束 , 薄 壁 细胞 含 众 多 细小 草酸 钙 簇 晶 。 

粉末 暗 红 棕 色 。 纤 维 梭 形 ,顶端 钝 圆 , 壁 较 厚 。 花粉 粒 众 
多 , 极 面 观 三 角形 ,赤道 表面 观 双 凸 镜 形 , 具 3 副 合 沟 。 草 酸 
$5 fk Sh Ak d, 直径 4 一 26nm, 存 在 于 较 小 的 薄 壁 细胞 中 。 油 
室 多 破碎 ,分泌 细 胞 界限 不 清 , 含 黄色 油状 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 乙醚 5ml, 振 揪 数 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丁 香 酚 对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 1ml 
含 l6ul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 酸 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BE WEA SAFERA R, XE. 105 它 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 4%% (通则 2301) 。 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 10%; 柱 温 190C 。 理 论 板 数 按 
丁香 酚 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
正己 烷 制 成 每 im 含 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 REMARKIS 523 0. 3g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 正己 烷 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 15 分 钟 ， 
放置 至 室温 ,再 称 定 重量 ,用 正己 烷 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lg, 
注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 丁香 酚 (CioHi:O，;) 不 得 少 于 11.0%。 

饮片 

【炮制 】 RERE MEKE. MiS. 

【鉴别 】 RE] BERNE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 x.i. "M B A BA. 

【功能 与 主治 】 温 中 降 逆 ,补肾 动 阳 。 用 于 脾胃 虚 寒 , 呢 
yi X nt , 食 少 吐 泻 ,心腹 冷 痛 , 肾 虚 阳 痿 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g, 内 服 或 研 末 外 数 。 

【注意 】 不 宜 与 郁 金 同 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


A fü Ba 


Bajiaohuixiang 
ANISI STELLATI FRUCTUS 


Ak dh AK B BU/IBIBIS Illicium verum Hook. f. 的 
TRRARK., A. A LIEGSEGE HRE REST DERI E UB ZK "PL HR 
EST EX EBRTA. 


los s 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


LERI Ah EG RS E BST EI RS ARE 
HFR. PARK 12cm, € 0.3—0. 5cm, 8 0.6— 
lem; jh Ili £T pc E ^E AR A 3C EC, TIC E 55 CAR E ME A 
28 EN BED b C5, ,平滑 ,有 光泽 ; 质 硬 而 胸 。 果 栋 长 3 一 4cm， 
连 于 果实 基部 中 央 ,弯曲 , 常 脱落 。 每 个 萌 菊 果 含 种 子 1 粒 ， 
Ra BE DIE ,长 约 6mm, 红 棕色 或 黄 棕 色 ,光亮 ,尖端 有 种 脐 ; 豚 
乳白 色 , 富 油 性 。 气 芳香 , 味 辛 、 甜 。 

[451] (1) 本 品 粉末 红 棕 色 。 内 果皮 栅 状 细胞 长 柱 形 ， 
长 200 一 546pm， 壁 稍 厚 , 纹 孔 口 十 字 状 或 人 字 状 。 种 皮 石 细 
胞 黄色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 极 厚 ,波状 弯曲 , 胞 腔 分 枝 状 ,内 
含 棕 黑 色 物 ;断面 观 长 方形 , 壁 不 均匀 增 厚 。 果 皮 石 细胞 类 长 
方形 长圆 形 或 分 枝 状 , 壁 厚 。 纤 维 长 ,单个 散在 或 成 束 , 直 径 
29~60pm, 壁 木 化 ,有 纹 孔 。 中 果皮 细胞 红 棕 色 , 散 有 油 细 
胞 。 内 胚乳 细胞 多 角形 , 含 脂肪 油 滴 和 糊 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 醚 (1 : 1) 混 
合 溶液 15mjl, 密 塞 , 振 摇 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 吸 取 供 试 品 溶液 2pl， 
点 于 硅胶 G 薄 层 板 上 , 挥 干 , 青 点 加 间 茶 三 酚 盐 酸 试 液 Zul, 
即 显 粉红 色 至 紫红 色 的 圆 环 。 

(3) 精 密 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl, 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 义 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) 测 定 ,在 259nm 波长 处 有 最 大 吸收 。 

《4) 取 八角 苘 香 对 照 药材 1g, 照 (鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 制备 方法 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 男 取 茄 香 醋 对 照 品 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml E lou 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 及 上 述 两 种 对 照 溶 液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C )- 丙 酮 -乙酸 乙 酯 (19: 1: D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 间 葵 三 酚 盐 酸 试 液 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙色 至 橙 红 
色 斑 点 。 

【含量 测定 】 
测定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 4.0%%(ml/g)。 

RAHIRA KAHERE GKN 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) ;程序 升温 ; 初始 温度 100C ,以 每 分 钟 5C 的 速率 升 
温 至 200C ,保持 8 分 钟 ; 进 样 口 温度 200C ,检测 器 温度 
200C 。 理 论 板 数 按 反 式 茄 香 脑 峰 计 算 应 不 低 于 30 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 反 式 茄 香 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 精密 加 入 乙醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
600W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


挥发 油 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 


ALTAR 


测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Zul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 反 式 茄 香 脑 (Cie HizO) 不 得 少 于 4.026, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 肾 、 脾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 〗 温 阳 散 寒 ,理气 止痛 。 用 于 寒 冶 腹痛 , 肾 
Hg BRE, Fd SEIK UE » Are RU TRE o 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

[rà] 置 阴凉 干燥 处 。 


人 工 牛 黄 


Rengong Niuhuang 
BOVIS CALCULUS ARTIFACTUS 


本 品 由 牛 胆 粉 . 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 、 牛 磺 酸 、 胆 红 素 、 胆 固 
醇 微量 元 素 等 加 工 制 成 。 

【性 状 】 本 品 为 黄色 玻 松 粉 未 。 味 苦 , 微 甘 。 

【鉴别 〈1) 取 胆 红 素 5 含量 测定 ] 项 下 溶液 , 照 紫外 -可 
见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 453nm 波长 处 有 最 大 
吸收 。 

(2) 取 本 品 0. 1g, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 
5 分 钟 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 -醋酸 -甲醇 
(20:25:2:;3) 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 
以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

《3) 取 牛 胆 粉 对 照 药材 10mg, 加 甲醇 适量 ,超声 处 理 使 充 
分 溶解 ,再 加 甲醇 至 10ml, 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 
下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 8p1, 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 冰 醋 酸 -水 (7.5 : 10 : 0.3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10%% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C An $4 € 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 50mg, 加 水 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 加 甲醇 至 
10ml, 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 磺 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
E Git iE GB BJ 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 - 冰 酷 酸 - 水 (4:1: 
2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 在 105C 加 热 10 4) 9h , i 
以 1% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
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的 斑点 。 
j|. 1. EŻ R? 
【检查 】 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 和 人 本 你 人 
(SENEI ERE 对 照 品 溶液 的 制备 KAER X) H 胆 a kk 


12.5mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60%% 冰 醋酸 溶液 使 溶 
解 , 并 稀释 至 刻度 tE , B4 CRE 1m] 中 含 胆 酸 0. 5mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.2ml.0. 4ml, 
0. 6ml,0. 8ml、l1ml, 分 别 置 具 塞 试 管 中 , 各 管 加 入 60% DK S RS 
溶液 稀释 成 1.0ml, 再 分别 加 新 制 的 糠 醋 溶 液 (1 一 100) 
1. 0ml, 摇 匀 ,在 冰 浴 中 放置 5 分 钟 ,精密 加 入 硫酸 溶液 ( 取 硫 
酸 50ml 与 水 65ml W 8) 13ml, R 5, Æ 70C K X% P Hi H 
10 分 钟 ,迅速 移 至 冰 浴 中 ,放置 2 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空 
白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 605nm 波长 处 测 
定 吸 光度 ,以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 
60% 冰 醋酸 溶液 适量 ,超声 处 理 5 分 钟 ,用 60% 冰 醋酸 溶液 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 滤液 各 
1ml, 分 别 置 甲乙 两 个 具 塞 试管 中 ,于 甲 管 中 加 新 制 的 糠 醋 
溶液 1ml, 乙 管 中 加 水 1ml 作 空 白 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方 
法 , 自 “ 在 冰 浴 中 放置 5 分钟 ”起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲 
线 上 读 出 供 试 品 溶 液 中 含 胆 酸 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 胆 酸 (Czs Ho Os) R F 
13.0%. 

胆 红 素 对照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 10mg, 精 
密 称 定 , 置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,加 三 毛 甲 烷 80ml, 超声 处 理 使 
充分 溶解 ,加 三 氯 甲 烷 稀 释 至 刻度 $85]. TRUE ERR 10ml, 置 
50ml 棕色 量 瓶 中 ,用 三 氢 甲 烷 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 
1ml 中 含 胆 红 素 20pg)。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 4ml, 5ml、 
6ml、7ml、.8ml, 分 别 置 25ml 标 色 量 瓶 中 ,用 三 氯 甲 烷 稀 释 
至 刻度 , 摇 色 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) , 在 
453nm 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ， 
绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 80mg, 精 密 称 定 , 置 100ml fx Cu EORR 
中 ,加 三 毛 甲 烷 80ml 超声 处 理 使 充分 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 稀释 
至 刻度 885] , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 , 取 续 滤液 ,在 453nm 波长 处 
测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 红 素 的 重 
E. EIS. 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胆 红 素 (Cs Ha NO ) 不 得 少 于 
0. 6396, 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 凉 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,化 痰 定 惊 。 用 于 痰 热 诡 狂 , 神 
昏 不 语 , 小 儿 急 惊 风 , 咽 喉 肿 痛 , 口 舌 生 疮 , 痛 肿 疗 疮 。 

【用 法 与 用 量 】 一 次 0.15 一 0.35g, 多 作 配 方 用 。 外 用 
HEREA. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 ,防潮 , 避 光 , 置 阴凉 处 。 


e. 6 s 


本 品 由 猪 ( 或 牛 ) 胆 汁 经 提取 、 加 工 制 成 。 

[性 状 ] 本 品 为 橙色 至 红 棕色 结晶 性 粉末 。 

[鉴别 ] 〈1) 取 [含量 测定 ] 项 下 溶液 , 照 紫外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 400 — 500nm 波长 处 ,测定 吸收 曲线 ， 
并 与 胆 红 索 对 照 品 图 谱 比 较 , 应 一 致 。 其 最 大 吸收 为 453nm。 

《2) 取 本 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 Iml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 红 素 对 照 品 , 同 法 制 成 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lOp, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G Wi E, AE -ZE Z A-o R 
(10 : 1:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 干燥 失重 WEMA O. 5g, 在 五 氧化 二 磷 607€ 
减 压 干燥 4 小时, 减 失重 量 不 得 过 2. 0% (通则 0831) 。 

[含量 测定 】 取 本 品 约 10mg, 精 密 称 定 , 用 少量 三 毛 甲 
烷 研 磨 后 转移 至 100ml 棕色 量 瓶 中 ,超声 处 理 使 溶解 ,取出 ， 
迅速 放 冷 ,再 加 三 氯 甲 烷 稀释 至 刻度 , 摇 勺 。 精 密 量 取 5ml， 
置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烷 稀 释 至 刻度 , 摇 勾 。 照 紫 
外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 453nm 的 波长 处 测定 吸 
光度 , 按 胆 红 素 的 吸收 系数 (Els% )1038 计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 胆 红 率 (C3 Ha NsO6) 不 得 少 于 
90. 095, 

[用 途 ] 人工 牛黄 的 原料 。 

[贮藏 ] 密闭 ,防潮 , 避 光 。 


2. 猪 去 氧 胆 酸 质量 标准 


猪 去 氧 胆 酸 


本 品 由 猪 胆汁 经 提取 、 加 工 制 成 。 

Ak dh JJ 3a ,6a- 二 羟基 -58- 胆 烷 酸 。 

CERI 本 品 为 白色 或 类 白色 的 粉末 。 气 微 , 味 微 苦 。 

本 品 在 乙醇 中 易 溶 ,在 丙酮 中 微 溶 ,在 乙酸 乙 酯 .三 氯 甲 
烷 或 乙醚 中 极 微 溶解 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

熔点 ”本 品 的 熔点 不 得 低 于 170'C (通则 0612) ,熔融 时 
同时 分 解 。 

[鉴别 ] 取 本 品 约 5mg, 加 60% 冰 醋酸 溶液 2ml 溶解 ， 
加 新 制 的 1%% 糠 醛 溶液 2ml, 混 匀 ,将 此 溶液 分 成 2 份 , 分 别 置 
甲 、 乙 两 管 中 , 甲 管 中 加 硫酸 溶液 (7 一 10)10ml, 乙 管 中 加 硫 
酸 溶 液 (4->10)10ml, 将 甲乙 两 管 置 70C 水浴 中 保温 数 分 
钟 , 甲 管 应 显 红 色 渐 变 紫 红色 , 乙 管 应 不 显 色 。 

[检查 ] ” 醇 溶 度 ” 取 本 品 0.5g, 加 乙醇 50ml, 置 60'C 水 
浴 上 温 热 使 溶解 ,于 20~25C 静 置 1 小 时 ,溶液 应 澄清 并 不 
得 有 明显 沉淀 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 至 恒 重 , 减 失重 量 不 得 
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过 1.0%( 通 则 0831). 
炽 灼 残渣 ”不 得 过 0.2%% (通则 0841). 
{用途 ] 人工 牛 黄 的 原料 。 
CERO 密闭 保存 。 


3. 牛 胆 粉 质量 标准 


+ E OS 


本 品 由 牛 胆汁 加 工 制 成 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 棕色 至 黄 褐色 的 粉末 。 味 苦 , 有 吸 

[鉴别 ] 取 本 品 50mg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 使 充分 溶 
解 , 静 置 使 港 清 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 牛 胆 粉 对 照 
药材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
菏 层 板 上 ,以 甲苯 - 冰 醋 酸 -水 (7.5 : 10 : 0.3) 为 展开 剂 , 展 
FRH, BRE ELI 10%% 磷 钥 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 约 
5 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

猪 胆 粉 ” 取 本 品 0.1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 置 水 浴 上 蒸 至 近 王 ,用 2.5mol/L $$ (6 8874 Sml 
分 次 溶解 ,并 转 人 具 塞 试管 中 , 置 水 洽 上 水 解 5 小 时 后 ,取出 ， 
放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 提取 3 次 ,每 
次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 正 丁 醚 - 冰 醋 酸 (8 : 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jor 3 8 RE 


点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
不 得 显 相同 颜色 的 斑点 。 
[含量 测定 ] 对 照 品 溶液 的 制备 取 胆 酸 对 照 品 


12. 5mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60% 冰 醋酸 溶液 使 溶 
解 , 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml rS HB 0. 5mg)， 
标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.2ml.0. 4ml, 
0. 6ml.0. 8ml, lml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,各 管 加 入 60% TK BRI 
溶液 稀释 成 1.0ml, 再 分 别 加 新 制 的 糠 醛 溶液 (1 一 100) 
1. 0ml, 摇 匀 ,在 冰 浴 中 放置 5 分 钟 , 精 密 加 入 硫酸 溶液 ( 取 硫 
M 50ml 与 水 65ml JR D 13ml, TR 5, Æ 700C 7K 18 "B Jn 3A 
10 分 钟 ,迅速 移 至 冰 浴 中 ,放置 2 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空 
白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 605nm 波长 处 测 
定 吸 光度 ,以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 ， 
测定 法 ” 取 本 品 约 60mg ,精密 称 定 , 加 60%% 冰 醋酸 溶液 
适量 ,充分 研磨 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 60% 冰 醋酸 溶液 稀 
释 至 刻度 885] , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 各 1ml 分 
别 置 甲 . 乙 两 个 具 塞 试管 中 ,于 甲 管 中 加 新 制 的 糠 醛 溶液 


ATE 


1mjl, 乙 管 中 加 水 1ml 作 空 日 , 照 标 准 曲 线 的 制备 项 下 的 方 
法 , 目 “在 冰 浴 中 放置 5 分 钟 "起 ,依法 测定 吸光 度 。 从 标准 曲 
线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 酸 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 胆 酸 (Css Hao Os ) 不 得 少 于 42.0%. 

CAR 人 工 牛 黄 的 原料 。 

[贮藏 置 阴凉 干燥 处 , 避 光 ,密封 保存 ,防潮 。 


4. 胆 酸 质 量 标 准 


胆 酸 


本 品 由 牛 . 羊 胆汁 或 胆 高 经 提取 、 加 工 制 成 。 

[性 状 ] 本 品 为 白色 或 类 白色 的 粉末 。 气 微 , 味 昔 。 

[鉴别 ] 取 本 品 0.1mg, 加 60% 冰 醋酸 溶液 2ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 置 试管 中 ,加 新 制 的 糠 
EE EEHRCI— 10001ml 与 硫酸 溶液 ( 取 硫 酸 50ml 与 水 65ml 混 
合 )13ml, 在 70 人 水浴 中 加 热 , 溶 液 应 呈 蓝 紫色 。 

[检查 ] PAE ” 取 本 品 0. 5g, 加 乙醇 50ml, 于 60 加 
热 并 超声 处 理 使 充分 溶解 ,于 20 —25'C BRE. 1 小 时 ,溶液 应 
浴 清 并 不 得 有 明显 沉淀 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 2 小 时 , 减 失重 量 不 得 
过 1.0%( 通 则 0831) 。 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 0.3%%( 通 则 0841). 

[含量 测定 ] 对 照 品 溶 液 的 制备 取 胆 酸 对 照 品 
12. 5mg ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60% 冰 醋酸 溶液 使 溶 
fi ,并 稀释 至 刻度 ES , 即 得 (每 1ml PEER O. Smg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.2ml.0. 4ml, 
0. 6m1,0. 8ml、lml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,各 管 加 入 60% 冰 醋酸 
溶液 稀释 成 1.0ml, 再 分 别 加 入 新 制 的 糠 醛 溶液 (1 一 100) 
1. 0ml, %5 ,在 冰 浴 中 放置 5 分 钟 ,精密 加 入 硫酸 溶液 ( 取 硫 
酸 50ml 与 水 65ml 混合 )13ml, 混 匀 ,在 70C 水浴 中 加 热 
10 分 钟 ,迅速 移 至 冰 浴 中 ,放置 2 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空白 。 
照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 605nm 的 波长 处 测定 
吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标 准 曲 线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0.15g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 
60% 冰 醋酸 溶液 适量 ,超声 处 理 使 溶解 ,取出 , 放 冷 ,加 6026 
冰 醋 酸 溶 液 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,并 用 60% 冰 醋酸 溶液 稀释 至 刻度 ， 
摇 匀 ,精密 量 取 各 1ml, 分 别 置 甲乙 两 个 试管 中 。 于 甲 管 中 
加 新 制 的 糠 醛 溶液 1ml, 乙 管 中 加 水 1ml 作 空 白 , 照 标准 曲线 
的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 在 冰 浴 中 放置 5 分钟 "起 ,依法 测定 吸 
光度 。 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 酸 的 重量 , 计 
^L BIS. 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胆 酸 (Cs Ho Os) RD F 
80.096, 

[用 途 ] 人 工 牛 黄 的 原料 。 

[贮藏 密闭 保存 。 


人 参 


s. 胆固醇 质量 标准 


胆 固 OB 


本 品 由 牛 、 羊 、 猪 脑 经 提取 、 加 工 制 成 。 

[和 性状] 本 品 为 白色 、 类 日 色 结 唱 或 结 品 性 粉末 。 气 微 。 

熔点 ”本 品 的 熔点 不 得 低 于 140°C (通则 0612) 。 

[鉴别 ] (1) 取 本 品 10mg, 加 三 握 甲 烷 1ml 使 溶解 ,加 硫 
M? 1ml, 三 握 甲 烷 层 显 血 红色 ,硫酸 层 显 绿色 荧光 。 

(2) 取 本 品 约 5mg, 加 三 握 甲 烷 2ml 使 溶解 ,加 柄 醋 1ml 
与 硫酸 1 滴 , 即 显 粉 红色 ,立即 成 红色 后 变 蓝 色 直 至 亮 绿色 。 

[检查 ] FRE ” 取 本 品 0.4g, 加 乙醇 50ml, 温 热 使 充 
分 溶解 , 静 置 2 小 时 ,溶液 应 澄清 并 不 得 有 沉淀 产生 。 

酸度 ” 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 10ml 
使 溶解 ,精密 加 0. 1mol/L S SE 8878 VE 10ml, 振 摇 1 分 钟 ， 
RRMA ,将 乙醚 除去 ,煮沸 5 分 钟 , 放 冷 ,加 水 10ml 5 Bo BK 
指示 液 2 滴 , 用 硫酸 滴定 液 (0. 1mol/L) 滴 定 至 终点 ,并 进行 
空白 试验 校正 。 供 试 品 消耗 量 与 空白 试验 消耗 量 之 差 不 得 
过 0. 5ml, 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 3 小时, 减 失重 量 不 得 
过 1.0%( 通 则 0831) 。 

RRE ” 取 本 品 1. 0g, 依 法 检查 (通则 0841), 残 渣 不 
得 过 0. 2% 。 

[用 途 ] 人 工 牛 黄 的 原料 。 

[贮藏 ] 密闭 , 避 光 。 


人 2 


Renshen 
GINSENG RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 五 加 科 植 物 人 参 Panax ginseng C. A. Mey. 的 干 
燥 根 和 根茎 。 多 于 秋季 采 控 , 洗 净 经 晒 干 或 烘 干 。 栽 培 的 俗 
称 “ 园 参 ” ;播种 在 山林 野生 状态 下 自然 生长 的 称 “ 林 下 山 参 ”， 
习 称 “ 籽 海 ”。 

LERI 主根 呈 纺 锤 形 或 圆柱 形 ,长 3 一 15cm, 直径 1 一 
2cm。 表 面 灰 黄色 ,上 部 或 全 体 有 朴 浅 断 续 的 粗 横 纹 及 明显 
的 纵 皱 ,下 部 有 支 根 23 条 ,并 着 生 多 数 细 长 的 须根 ,须根 上 
常 有 不 明显 的 细小 疣 状 突出 。 根 葵 ( 芦 头 ) 长 1~4cm, 直径 
0. 3 一 1. 5cm, 多 拘 挛 而 弯曲 , 具 不 定 根 ( 节 ) 和 稀 朴 的 凹 窝 状 
茎 痕 ( 芦 碗 )。 质 较 硬 ,断面 淡 黄 白色 , 显 粉 性 ,形成 层 环 纹 棕 
黄色 , 皮 部 有 黄 棕 色 的 点 状 树 脂 道 及 放射 状 裂隙 。 香 气 特异 ， 
味 微 苦 H. 

或 主根 多 与 根茎 近 等 长 或 较 短 , 呈 圆 柱 形 .菱角 形 或 人 字 
形 ,长 1 一 6cm。 表 面 灰 黄色 , 具 纵 皱纹 ,上 部 或 中 下 部 有 环 
纹 。 支 根 多 为 2~3 条 ,须根 少 而 细 长 ,清晰 不 乱 ,有 较 明 显 的 


。8 。 
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WRR., WEAK, ,少数 粗 短 ,中 上 部 具 稀 玖 或 密集 而 深 陷 
HER., PERRA LTE. 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 ; 木 检 层 为 数列 细胞 。 栓 内 层 
窄 。 韧 皮 部 外 侧 有 裂 际 , 内 侧 薄 壁 细胞 排列 较 紧 密 , 有 树脂 道 
散在 ,内 含 黄色 分 泌 物 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 射线 宽广 ,导管 
单个 散在 或 数 个 相聚 ,斯 续 排 列 成 放射 状 , 导 管 旁 偶 有 非 木 化 
的 纤维 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 复 唱 。 

粉末 淡 黄 白色 。 树脂 道 碎片 易 见 , 含 黄色 块 状 分 泌 物 。 
T ER PST dn B fs 20~68pm, 棱 角 锐 尖 。 木 栓 细 胞 表面 观 类 
方形 或 多 角形 , 壁 细 波状 弯曲 。 网 纹 导 管 和 梯 纹 导管 直径 
10 一 56nm。 淀 粉 粒 甚 多 , 单 粒 类 球形 .半圆 形 或 不 规则 多 角 
JE ,直径 4~20pm, 脐 点 点 状 或 裂缝 状 ; 复 粒 由 2 一 6 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 三 毛 甲 烷 40ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 0.5ml 搅拌 湿润 ,加 水 
饱和 正 丁 醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,吸取 上 清 液 加 ARA 
AA EJ REDZ RELER T.W bP A 1ml 使 溶 
AE ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb HE, ASEP ReX Ei, 
AS 58d R HRE KASE Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT MEDI 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜 
色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5. 0% (通则 2302). 

农药 残留 量 照 农药 残留 量 测定 法 (通则 2341 有 机 氯 类 
农药 残留 量 测定 法 一 第 二 法 测定。 

含 总 六 六 六 (a-BHC.、8-BHC、y-BHC、6-BHC 之 和 ) 不 得 
过 0. 2mg/kg; 总 滴滴涕 (pp -DDE. pp -DDD.op'-DDT.pp'- 
DDT 之 和 ) 不 得 过 0. 2mg/kg; 五 氯 硝 基 葵 不 得 过 0. 1mg/kg; 
六 毛茶 不 得 过 0. 1mg/kg: 七 氯 (七 氧 、 环 氧 七 氯 之 和 ) 不 得 过 
0.05mg/kg; 艾 氏 剂 不 得 过 0.05mg/kg; 氯 丹 ( 顺 式 氯 丹 、 反 式 
氯 丹 、 氧 化 氯 丹 之 和 ) 不 得 过 0. 1mg/kg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
车 Rg, 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~35 19 81 
35~55 19->29 81—71 
55-70 29 71 
70 一 100 29—40 71--60 
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对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 人 参 皂 苷 Rg 对照 品 、 
gif Re 对 照 品 及 人 参 皂 苷 Rb, 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 0.2mg 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 毛 甲 烷 加 热 回 流 3 小时, 弃 去 三 
握 甲 烷 液 ,药酒 挥 于 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 人 100ml 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 水 饱和 正 丁 醇 50ml, 密 塞 , 放 置 过 夜 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml, 置 蒸发 焉 中 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 E^) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10p]l 与 供 试 品 溶液 
10~20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 人 参 皂 苷 Rg (Ce Hi: Ou) MAS 
皂苷 Re(Css Ha Ois ) 的 总 量 不 得 少 于 0.3026, A & t& if Rb, 
(Css Ho O3 ) 不 得 少 于 0. 20%. 

饮片 

【炮制 润 透 , 切 薄片 ,干燥 ,或 用 时 粉碎 LISSE, 

人 参 片 ” 本 品 呈 圆 形 或 类 圆 形 薄片 。 外 表皮 灰 黄 色 。 切 
面 淡 黄白 色 或 类 白色 , 显 粉 性 ,形成 层 环 纹 棕 黄 色 , 皮 部 有 黄 
棕色 的 点 状 树脂 道 及 放射 性 裂 险 。 体 轻 , 质 脆 。 香 气 特 异 , 味 
wE H. 

【含量 测定 】 AHAH. AARP Rg (Ce Hrz Ow ) 和 人 
$18 1f Re (Csis Hg Ois ) 的 总 量 不 得 少 于 0.27% ,人参 皂 霸 
Rb; (Cs, Ho; Oz; ) 不 得 少 于 0. 1826, 

[x50] 〈 除 横 切 面 外 并 检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 微 否 , 微 温 。 归 和 脾 、 肺 \ 心 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 大 补 元 气 , 复 脉 固 脱 , 补 脾 益 肺 ,生津 养 
血 ,安神 益 智 。 用 于 体 虚 欲 脱 , 胶 冷 脉 微 ,脾虚 食 少 , 肺 虚 喘 
咳 , 津 伤口 淘 , 内 热 消 渴 , 气 血 亏 虚 , 久 病 虚 赢 , 惊 怪 失眠 , 阳 
BEES. 

【用 法 与 用 量 】 
2g. —H 2 X. 

【注意 】 不 宜 与 获 芦 .五 灵 脂 同 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,密闭 保存 , 防 蛙 。 


3 一 9g, 男 前 部 服 ;也 可 研 粉 否 服 ,一 次 
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Renshenye 
GINSENG FOLIUM 


本 品 为 五 加 科 植 物 人 参 Panar ginseng C. A. Mey. BT 
ZF. KERK BETREF. 

【性 状 】 本 品 常 扎 成 小 把 , 呈 束 状 或 扇 状 ,长 12 一 35cm。 
和 拿 江 复 叶 带 有 长 柄 , 暗 绿 色 ,3 一 6 枚 轮 生 。 小 叶 通 常 5 枚 , 偶 
E` 或 9 枚 , 呈 卵 形 或 倒卵形 。 基 部 的 小 叶 长 2~8cm, 宽 1— 
:: 二 :上 部 的 小 叶 大 小 相近 ,长 4 一 16cm, 宽 2— 7cm., dE Bp 


Ar 


JE. ,先端 渐 尖 ,边缘 具 细 锯齿 及 刚毛 ,上 表面 叶脉 生 刚 毛 , 下 表 
面 叶 脉 隆 起 。 纸 质 , 易 碎 。 气 清香 , 味 微 苛 而 甘 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 上 表皮 细胞 形状 不 规则 ， 
上 略 呈 长 方形 ,长 35~92um, $ 32 605m, 3& JE] RE JE AR sk DR QR 
状 。 下 表皮 细胞 与 上 表皮 相似 , 略 小 ;气孔 不 定式 ,保卫 细胞 
长 31~35pgm。 叶 肉 无 栅栏 组 织 , 多 由 4 层 类 圆 形 注 壁 细胞 组 
IU .EHS18-—29um;,& Rr Sk [A sx Et Ae P5 E Sh. SER P5 dn E 
f$ 12—40pm RAAR. 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, E 10ml 具 塞 刻度 试管 中 ,加 水 
1 ml, 使 成 湿润 状态 ,再 加 以 水 饱和 的 正 丁 醇 5ml, 摇 匀 ,室温 
下 放置 48 小 时 , 取 上 清 液 加 3 AEMET BRARURL IK 1€ 5], 
静 置 使 分 层 ( 必 要 时 离心 ), 取 上 层 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
人 参 卸 苷 Rg XE m, AZP Re 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
lm 各 含 2.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 loul, 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -水 (4:1:5) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0.05%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 医 Re 峰 计 算 应 不 低 
于 1500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 KASZE Rg HR ASEP 
Re 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 Iml EASE 
tf Rg 0. 25mg, AZP Re 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
索 氏 提取 器 中 ,加 三 握 甲 烷 30ml, 加 热 回 流 1 ^E SEA 
甲烷 液 , 药 湘 挥 去 三 握 甲 烷 , 加 甲 醉 30ml, 加 热 回流 3 小 时 ， 
ERRIRE T. Mk 10ml 使 溶解 ,加 石油 醚 (30 一 60YC ) 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 奔 去 醚 液 ,水 液 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树 
脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 长 为 15cm), 以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 
液 。 再 用 20% ZE 50ml 洗 脱 , 弃 去 20% 乙醇 洗 脱 液 , 继 用 
80% Z, B& 80ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 70ml, Z& T , FR iE p P BE TR 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 色 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

An S ABEP Rg (C;Ha50,40 MA £g P Re 
(Cas Hsz Ois ) 的 总 量 不 得 少 于 2.2596, 

【性 昧 与 归 经 】 F H.. BWM AA. 

【功能 与 主治 】 补 气 , 益 肺 , 祛 暑 ,生津 。 用 于 气虚 咳嗽 ， 
暑热 烦躁 , 津 伤口 兆 AETA MRE. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 


. 9 e 
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【注意 】 RSR EREN. 
DER] 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 


L R 


Ercha 
CATECHU 


本 品 为 豆 科 植物 儿 茶 Acacia catechu CL. f. Willd. 的 去 
皮 枝 . 干 的 干燥 前 高 。 冬 季 采 收 枝 . 干 ,除去 外 皮 , 砍 成 大 块 ， 
加 水 前 者 ,浓缩 ,干燥 ， 

【性 状 】 本 品 呈 方形 或 不 规则 块 状 , 大 小 不 一 。 表 面 棕 
宰 色 或 黑 褐 色 , 光 滑 而 稍 有 光泽 。 质 硬 , 易 碎 , 断 面 不 整齐 , 具 
光泽 ,有 细 孔 , 遇 潮 有 黏 性 。 气 微 , 味 涩 . 苦 , 略 回 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 棕 褐 色 。 可 见 针 状 结晶 及 黄 棕色 
块 状 物 。 

(2) 取 火柴 杆 浸 于 本 品 水 浸 液 中 ,使 轻微 着 色 , 待 干燥 后 ， 
再 漫 人 盐酸 中 立即 取出 , 置 火焰 附近 烘 烤 , 杆 上 即 显 深 红 色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ART RAMPE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 儿 茶 素 对 照 品 . 表 儿 茶 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
0. 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 以 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 纤维 素 预 制 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (3 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 红色 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 17.096 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0. 04mol/L 枸 橡 酸 溶液 -N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 -四 
A IK RE CA : 8 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm; 柱 温 35C. 
理论 板 数 按 儿 茶 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 儿 茶 素 对 照 品 . 表 睫 茶 素 对 照 品 ， 
HERE ,加 甲醇 -水 (1 : 1) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 1ml 含 儿 茶 
X 0. 15mg A JLA& X0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 本 品 细 粉 约 20mg, 精密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 -水 (1 : 1) 混 合 溶液 40ml, 超声 处 理 
20 分 钟 ,并 加 甲醇 -水 (1 : 1) 混 合 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 5pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m S JLA R Cs Hu O;0 RR JLR 3 Cs Hu Os) R5 A 
量 不 得 少 于 21.0%. 

饮片 

【炮制 了】 
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用 时 打 碎 。 
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【性 味 与 归 经 】 苦 . 汲 , 微 寒 。 归 肺 , 心 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 止痛 ,止血 生 肌 , 收 湿 敛 疮 , 清 肺 化 
羔 。 用 于 跌 扑 伤 痛 , 外 伤 出血 , 吐 血 骨 血 , 疮 疡 不 化, 湿疹 、 湿 
疮 , 肺 热 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 1~3g, 包 前 ;多 入 丸 散 服 。 外 用 运 鞭 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 。 


A 里 香 
Jiulixiang 
MURRAYAE FOLIUM ET CACUMEN 


本 品 为 芸香 科 植 物 九 里 香 Murraya exotica L. HIT HU 
Murraya paniculata (la ) Jack 的 干燥 叶 和 带 叶 嫩 枝 。 全 年 
均 可 采 收 ,除去 老 枝 , 阴 于 。 

【性 状 】 AEF ” 嫩 枝 呈 圆 柱 形 ,直径 1 一 5mm。 表 面 
灰 褐色 , 具 纵 皱纹 。 质 坚韧 ,不 易 折 汤 , 断 面 不 平坦 。 羽 状 
复 叶 有 小 叶 3 一 9 片 ,多 已 脱落 ;小 叶片 呈 倒 卵 形 或 近 萎 形 ， 
最 宽 处 在 中 部 以 上 ,长 约 3cm, 宽 约 1. 5cm; 先 端 钝 , 急 尖 或 
凹 人 ,基部 略 偏 斜 ,全 缘 ; 黄 绿色 , 游 革 质 ,上 表面 有 透明 腺 
点 ,小 叶柄 短 或 近 无 柄 ,下 部 有 时 被 柔 毛 。 气 香 , 味 苗 、 辛 ， 
BK S. 

FRE ”小 叶片 呈 卵 形 或 椭圆 形 ,最 宽 处 在 中 部 或 中 部 
以 下 ,长 2 一 8cm, 宽 1~~3cm, 先 端 渐 尖 或 短 尖 。 

【鉴别 ] (1) 本 品 粉末 绿 黄 色 或 绿 褐色 。 表 皮 细 胞 多 角 
形 或 不 规则 形 , 有 的 垂 周 壁 略 波状 弯曲 。 气 孔 多 数 不 定 式 。 
非 腺 毛 单 细 胞 , 壁 厚 ,长 30— 1005 m. Nt PL HH ER p DLE $8 A 
HAR., PI x e ERLER ES Hx R, Hí 9~25pm。 纤 维 成 束 , 周 
围 薄 壁 细胞 内 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤维 。 栅 栏 组织 细 胞 含 
草酸 钙 方 晶 ,排列 成 行 。 油 室 圆 形 ,直径 60 一 120km, 有 的 内 
含 黄色 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g ,加 乙醇 20ml, 回 流 提 取 30 分 钟 , 滤 
过 。 取 滤液 ml, 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 置 试管 
中 ,加 新 制 的 7% 盐 酸 羟 胺 甲醇 溶液 与 1076 SC CIC IE HEA 
液 各 2 一 3 滴 , 播 匀 , 微 热 , 放 冷 ,加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 3 一 4， 
加 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 , 显 紫 红色 ， 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12. 0% (通则 2302) 。 

饮片 

【炮制 ] 除去 杂质 , 切 碎 。 

【性 味 】 F AE m ADE. GRF RAZ. 

LYSE FALK IER. HIE EL DUE 
Mh TERR LEX T RE, E E RE 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 
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A & R 


Jiuxiangchong 
ASPONGOPUS 


本 品 为 晴 科 昆虫 九 香 虫 Aspongopus chinensis Dallas 的 
干燥 体 。11 月 至 次 年 3 月 前 捕捉 , 置 适 宜 容 器 内 ,用 酒 少 许 
将 其 闷 死 ,取出 阴干 ;或 置 淖 水 中 汤 死 ,取出 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 略 呈 六 角 状 扁 椭圆 形 , 长 1.6 一 2cm, 宽 约 
icm。 表 面 棕 褐 色 或 标 黑 色 , 略 有 光泽 。 头 部 小 ,与 胸部 略 呈 
三 角形 ,复眼 突出 , 卵 圆 状 , 单 眼 1 对 ,触角 1 对 各 5 节 , 多 已 
脱落 。 背 部 有 翅 2 对 ,外 面 的 1 对 基部 较 硬 ,内 部 1 对 为 膜 
质 , 透 明 。 胸 部 有 足 3 对 ,多 已 脱落 。 咱 部 棕 红 色 至 棕 黑 色 ， 
每 节 近 边缘 处 有 突起 的 小 点 。 质 脆 ,折断 后 腹 内 有 浅 标 色 的 
内 含 物 。 气 特异 , 味 微 咸 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 0. 2g ,加 石油 栈 (60 一 90C )20ml 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,药酒 用 石油 醚 洗涤 3 次 ,每 次 5ml, 合 
并 洗 液 及 滤液 ,浓缩 至 10ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 九 香 虫 
对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 油 酸 对 照 品 ， 
Jun X id SE C60—90C ) 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 3E E, LAG dB SE COO — 90 C- Z, 
Bt-vK BERE (36 : 9 : 0.9) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 20 分 
钟 的 展开 全 内 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 碘 蒸气 中 矢 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 6,0%( 通 则 2302), 

[34901 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 10.026, 

饮片 

【炮制 ] AFER RERE. 

【性 状 】【〖 鉴 别 】《【 检 查 】【〖【 淄 出 物 〗】 同 药 材 。 

炒 九 香 虫 ” 取 净 九 香 虫 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 有 
香气 。 

【性 昧 与 归 经 】 咸 , 温 。 归 肝 、 牌 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 止痛 , 温 中 助 阳 。 用 于 骨 寒 胀 痛 , 肝 
骨气 痛 ,肾虚 阳痿 , 腰 膝 酸痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 木 箱 内 衬 以 油纸 ,防潮 . 防 星 。 


J) g 
Daodou 
CANAVALIAE SEMEN 


本 品 为 豆 科 植物 刀 豆 Canavalia gladiata (Jacq. )DC. 的 


|n 
aN 


干燥 成 熟 种 子 。 秋 季 采 收成 熟 果 实 , 剥 取 种 子 , 晒 干 。 

[EX 本 品 呈 扁 卵 形 或 扁 肾 形 , 长 2 一 3.5cm, 宽 1 一 
2cm, 厚 0.5 一 1. 2cm。 表 面 淡 红 色 至 红 紫 色 , 微 皱 缩 , 略 有 光 
泽 。 边 缘 具 眉 状 黑色 种 脐 ,长 约 2cm, 上 有 白色 细 纹 3 条。 质 
硬 , 难 破碎 。 种 皮 单 质 ,内 表面 标 绿 色 而 光亮 ;子叶 2, 黄 日 
色 , 油 润 。 气 微 , 味 淡 , 鹃 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 3 本 品 横 切面 : 表皮 为 1 列 栅 状 细胞 ,种 脐 处 2 
列 ,外 被 角质 层 ,光辉 带 明 显 。 支 持 细胞 2 一 6 列 , 呈 哑铃 状 。 
营养 层 由 十 多 列 切 向 延长 的 薄 壁 细胞 组 成 ,内 侧 细 胞 呈 舌 废 
状 ; 有 维 管束 ,种 皮下 方 为 数列 多 角形 胚乳 细胞 。 子 叶 细 胞 含 
众多 淀粉 粒 。 管 胞 岛 椭 圆 形 , 壁 网 状 增 厚 , 具 缘 纹 孔 少见 。 周 
围 有 4~5 层 薄 壁 细胞 ,其 两 侧 为 星 状 组 织 , 细 胞 呈 星 芒 状 ,有 
大 型 的 细胞 间距 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,用 时 捣 碎 。 

DERI 【鉴别 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 Hoi. HR RZ. 

【功能 与 主治 】 温 中 ,下 气 , 止 呢 。 用 于 虚 寒 呢 逆 ,呕吐 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

《贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


= 七 M a. 
Sangi 
NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 五 加 科 植 物 三 七 Panax notoginseng (Burk. ) 
F. H. Chen 的 干燥 根 和 根茎 。 秋 季 花 开 前 采 挖 , 洗 净 ,分 开 主 
HS 、 支 根 及 根茎 ,干燥 。 文 根 习 称 " 筋 条 ”, 根 荃 习 称 " 剪 口 ”。 

【性 状 】 主根 呈 类 圆锥 形 或 圆柱 形 , 长 1 一 6cm, 直 径 
1~4cm。 表 面 灰 褐 色 或 灰 黄 色 , 有 汤 续 的 纵 皱 纹 和 文 根 痕 。 
顶端 有 蔡 痕 ,周围 有 瘤 状 突起 。 体 重 , 质 坚实 ,断面 灰 绿 色 . 黄 
绿色 或 灰 日 色 , 木 部 微 呈 放射 状 排列 。 气 微 , 味 将 回 甜 。 

筋 条 呈 圆 柱 形 或 圆锥 形 ,长 2 一 6cm, 上 端 直 径 约 0. 8cm, 
下 端 直径 约 0. 3cm。 

剪 口 呈 不 规则 的 皱 缩 块 状 或 条 状 ,表面 有 数 个 明显 的 葵 
痕 及 环 纹 ,断面 中 心 灰 绿色 或 白色 ,边缘 深 绿 色 或 灰色 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 灰 黄色 。 演 粉 粒 甚 多 , 单 粒 圆 形 、 
半圆 形 或 圆 多 角形 ,直径 4 一 30km; 复 粒 由 2 一 10 余 分 粒 组 
成 。 树 脂 道 碎片 含 黄色 分 泌 物 。 梯 纹 导 管 . 网 纹 导管 及 螺纹 
导管 直径 15~55pym。 草 酸 钉 簇 易 少见 ,直径 50~80pm。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 水 5 滴 , 搅 匀 , 再 加 以 水 饱和 的 
正 丁 醇 5ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 ,放置 2 小 时 ,离心 , 取 上 清 
液 , 加 3 倍 量 以 正 丁 醇和 饱和 的 水 , 摇 匀 ,放置 使 分 层 (必要 时 离 
心 ), 取 正 丁 醇 层 ,2& TF ,残渣 加 甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rb 对 照 品 、 人 参 皂 车 Re X Em AS 
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皂苷 Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (15 : 40 : 
22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 硫酸 溶液 (1 一 10), 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
考点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.076 GB) 2302). 

DERHY) 照 本 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 甲醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 16.025, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
5 R 峰 计算 应 不 低 于 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC(%) 
0 一 12 19 81 
127-60 19—36 81—64 


对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 人 参 皂 并 Rg 对 照 品 .人 


Z2 mdr Rb; 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 
每 im 含 人 参 和 皂苷 Rg10. 4mg, A & t& df. Rb10. 4Amg, — 4 
if Ri 0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得 )0.6g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,放置 过 夜 , 置 80C 水 浴 
上 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
i10xl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 人 参 皂 车 Rg (Ce H O44)、 人 参 
所 并 Rbi (Cs Ha O52 REE EE Ri (Car Hag Ow) 的 总 量 不 得 
少 于 5.096, 

饮片 

【炮制 】 三 七 粉 ” 取 三 七 , 洗 净 ,干燥 , 碾 成 细 粉 。 

本 品 为 灰 黄色 的 粉末 。 气 微 , 味 苗 回 甜 。 

LEa) RE) CRH) BEWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 微 苦 , 温 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 〗 散 六 止血 , 消 肿 定 痛 。 用 于 咯血 ,吐血 ， 
邮 血 ,便血 ,月 泌 ,外 伤 出 血 , 胸 腹 刺 痛 , 跌 扑 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g; 研 粉 吞 服 ,一 次 1 一 3g。 外 用 
适量 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

DER) 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 
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三 日 草 
Sanbaicao 
SAURURI HERBA 


本 品 为 三 白 草 科 植 物 三 白 草 Saururus chinensis (Lour. ) 
Bail. 的 干燥 地 上 部 分 ,全 年 均 可 采 收 , 洗 净 , 晒 干 。 

HERI 本 品 蔡 呈 圆柱 形 , 有 纵 沟 4 条 ,一 条 较 宽 广 ; 断 
面 黄 棕色 至 棕 褐 色 , 纤 维 性 ,中 空 。 单 时 互生 ,叶片 卵 形 或 旷 
状 披 针 形 ,长 4 一 15cm, 宽 2 一 10cm; 先 端 渐 尖 ,基部 心 形 ,全 
缘 , 基 出 脉 5 条 ;叶柄 较 长 ,有 纵 皱 纹 。 总 状 花 序 于 枝 顶 与 叶 
对 生 , 花 小 , 棕 褐 色 。 萌 果 近 球形 。 气 微 , 味 淡 ，。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 观 : 上 下 表皮 细胞 略 呈 多 角形 ， 
角质 层 纹理 明显 ,表皮 中 有 油 细胞 散在 , 圆 形 , 直 径 332— 
44um, 内 含 黄色 油 滴 。 上 表皮 无 气孔 。 下 表皮 气孔 多 ,不 定 
式 , 有 腺 毛 ,2 一 3 细胞 ,长 40~70pm, 基 部 直径 12— 169m. 

ZET UID. 表皮 细胞 类 方形 ,下 皮 厚 角 细 胞 在 棱 线 处 较 
多 。 皮 层 可 见 通气 组 织 , 由 类 圆 形 薄 壁 细胞 构成 ,排列 成 网 
状 , 有 大 型 腔 阶 ; 有 油 细 胞 和 分 泌 管 散在 , 油 细胞 内 含 黄色 油 
滴 , 分 刻 管 内 含 淡 棕 色 物 质 。 中 柱 鞘 纤维 3 一 4 列 断 续 排列 成 
环 。 维 管束 外 韧 型 。 散 部 宽广 , 亦 可 见 通气 组 织 ; 有 油 细 胞 散 
在 。 注 壁 细胞 大 多 含 草酸 钙 簇 晶 , 直 径 12~25pm。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 加 于 活性 炭 - 氧 化 铝 柱 (活性 炭 0. 28g, 中 
性 氧化 铝 100—200 目 ,4g ,内径 为 10mm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 甲 
醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 寺 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 白 草 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 三 白 草 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 1091 对照 品 溶 
液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WEZ AR E, UU il SE C60 — 90 C )- 
丙酮 (5 : DARRA, REF, CHE TFA 1026 mR 乙醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.075, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» zz 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (63 : 37) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 三 白 草 酮 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 白 草 酮 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 得 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 放 置 30 分 钟 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 25kHz)40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 三 白 草 酮 (Cz。HzoO6 ) 不 得 少 于 
0. 10% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 圆柱 形 , 有 纵 沟 4 条 ,一 条 较 宽 
广 。 切 面 黄 棕 色 至 棕 褐 色 , 中 空 。 叶 多 破碎 ,完整 叶片 展 平 后 
呈 孵 形 或 卵 状 披 针 形 ,先端 渐 尖 ,基部 心 形 ,全 缘 , 基 出 脉 
5 条 。 总 状 花 序 , 花 小 , 棕 褐 色 。 藉 果 近 球形 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 1(2) 【检查 了 水 分 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) 
【浸出 物 】 BEWE 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 H.E. Bh LES ES. 

【功能 与 主治 】 利尿 消 肿 ,清热 解毒 。 用 于 水 肿 ,小 便 不 
利 , 淋 沥 涩 痛 , 带 下 ;外 治 疮 疡 肿 毒 ,湿疹 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


= HH 
sanleng 
SPARGANII RHIZOMA 


7k án AJ — BRE VIN. — ME Sparganium stoloniferum 
Buch.-Ham. 的 干燥 块茎 。 冬 季 至 次 年 春 采 挖 , 洗 净 , 削 去 外 
皮 ,有 晒 干 。 

[331 本 品 呈 圆锥 形 , 略 扇 ,长 2 一 6cm, 直 径 2 一 4cm。 
表面 黄白 色 或 灰 黄色 ,有 刀 削 痕 ,须根 痕 小 点 状 , 略 旦 横向 环 
状 排列 。 体 重 , 质 坚实 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 微 有 唉 辣 感 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 皮层 为 通气 组 织 , 薄 壁 细胞 不 
规则 形 细胞 间 有 大 的 腔 隙 ;内 皮层 细胞 排列 紧密 。 中 柱 薄 壁 
细胞 类 圆 形 , 壁 略 厚 ,内 含 演 粉 粒 ; 维 管束 外 万 型 及 周 木 型 ， 
散在 ,导管 非 林 化。 皮层 及 中 柱 均 散 有 分 泌 细 胞 ,内 含 柠 红 
色 分 泌 物 。 

粉末 黄白 色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 圆 形 、 类 多 角形 或 椭圆 
形 , 直 径 2~10pm, 较 大 粒 隐约 可 见 点 状 或 裂缝 状 脐 点 ,分 小 
细胞 内 含 红 棕色 分 泌 物 。 纤 维 多 成 束 , 壁 较 厚 , 微 木 化 或 森 
化 ,有 稀 朴 单 斜 纹 孔 。 木 化 薄 辟 细胞 呈 类 长 方形 .长 椭圆 形 或 
不 规则 形 , 壁 呈 连珠 状 , 微 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 夯 取 三 


棱 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lOl, 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C ) -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 管 紫 外 光 灯 《365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 7.576, 

饮片 

【炮制 〗 三 棱 除去 杂质 ,浸泡 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 薄片 。 外 表皮 灰 棕 色 。 切面 灰 白色 或 
黄白 色 , 粗 糙 , 有 多 数 明 显 的 细 筋 脉 点 。 气 微 , 味 淡 , 别 之 微 
有 麻辣 感 。 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 温 出 物 】 同 药 材 。 

醋 三 楼 POREZI H, RKA OGK 0213) 炒 至 色 变 
深 。 每 100kg 三 楼 ,用 醋 15kg。 

本 品 形 如 三 棱 片 ,切面 黄色 至 黄 棕色 , 偶 见 焦 黄斑 , 微 有 
EFA. 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.0%。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%。 

ralo 【浸出 物 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 平 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 〗 破 血行 气 , 消 积 止 痛 。 用 于 首 痕 瘤 块 , 痛 
经 , 瘀 血 经 闭 , 胸 痹 心痛 , 食 积 胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 》 5 一 10g。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 芒硝 、 玄 明 粉 同 用 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 , 防 星 。 
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7k n A HERE YU EE SU Berberis soulieana 
Schneid. .小 黄连 刺 Berberis wilsonae Hemsl. . 4g H zh E 
Dee oo ed oe a ol a one 
Schneid. 等 同属 数 种 植物 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 泥 
沙 和 须根 , 晒 干 或 切片 晒 干 ，。 

[IERI 本 品 呈 类 圆柱 形 , 稍 扭曲 ,有 少数 分 枝 , 长 10 一 
15cm, 直径 1~3cm。 根 头 粗大 ,向 下 渐 细 。 外 皮 灰 棕色 ,有 
细 皱 纹 , 易 剥落 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 ,切面 不 平坦 , 鲜 黄色 ， 
切片 近 贺 形 或 长 贺 形 , 稍 显 放射 状 纹理 , 髓 部 棕 黄 色 。 气 
Tk ERE. 


【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 韧 皮 纤 维 单 个 散在 或 数 
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^F RR. ,直径 12 一 30km, 淡 黄色 至 黄色 ,长 权 形 ,未 端 钝 圆 . 渐 
尖 或 平 截 ,边缘 有 时 呈 微 波状 弯曲 , 筷 沟 明显 。 石 细胞 黄 棕 
色 , 不 规则 形 或 类 长 圆 形 , 直径 20~55um, t TU E 4L AAE. 
草酸 钙 方 晶 类 方形 或 长 方形 ,直径 8~25pm, 散 在 或 存在 于 
韧 皮 射线 细胞 中 。 木 栓 细 胞 表面 观 类 长 方形 或 多 角形 。 可 见 
淡 黄 色 棕 色 团 块 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 盐 酸 小 璧 碱 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (2 : 0.5: 1) 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

[855] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 当 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 9. 0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z RR-0. 02mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶液 (24 : 76) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 2655nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 亦 碱 峰 计算 应 
不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 1g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 盐酸 小 右 碱 (Czo。 Hi; NO, * HCD 
不 得 少 于 0.6026, 

饮片 

【炮制 】 
干燥 。 

【鉴别 】【〖【 检 查 】【 澳 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FR AS. GRA ,大肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 泻 火 解毒 。 用 于 湿热 泻 痢 , 黄 
JH. ,湿疹 , 咽 痛 目 赤 , 聘 耳 流 脓 SPHERE. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


除去 杂质 ;未 切片 者 , 喷 淋 清水 , 润 透 ,切片 ， 
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Ganjiang 
ZINGIBERIS RHIZOMA 


本 品 为 姜 科 植物 姜 Zingiber officinale Rosc. 的 干燥 根 
茎 。 冬 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 或 低温 干燥 。 趁 鲜 切 片 
晒 干 或 低温 干燥 者 称 为 “ 干 姜 片 ”。 

【性 状 】 于 姜 ” 呈 扁平 块 状 , 具 指 状 分 枝 , 长 3 一 7cm, 厚 
1 一 2cm。 表 面 灰 黄 色 或 浅 灰 棕色 ,粗糙 , 具 纵 皱纹 和 明显 的 
环节 。 分 枝 处 常 有 鳞 叶 残存 ,分 梳 顶 端 有 茎 痕 或 芽 。 质 坚实 ， 
断面 黄白 色 或 灰白 色 , 粉 性 或 颗粒 性 ,内 皮层 环 纹 明 显 , 维 管 
束 及 黄色 油 点 散在 。 气 香 、 特 异 , 味 辛辣 。 

干 姜 片 ”本 品 呈 不 规则 纵 切 片 或 斜 切片 , 具 指 状 分 枝 ,长 
1—6cm, $$ 1— 2cm, JÉ 0. 2— 0. 4cm, SIWERA (5, ny i RE 
f, HPE, RAA R b ELE 5. V TE ZK E E 2X JK A E, Ht 
显 粉 性 ,可见 较 多 的 纵向 纤维 ,有 的 呈 毛 状 。 质 坚实 ,断面 纤 
维 性 。 气 香 .特异 , 味 辛辣 。 

【鉴别 了 (1) 本 品 粉 末 淡 黄 棕 色 。 淀 粉 粒 众多 ,长 卵 圆 
形 、 三 角 状 卵 形 .椭圆 形 .类 图 形 或 不 规则 形 , 直 径 5 一 40nm， 
脐 点 点 状 , 位 于 较 小 端 ,也 有 呈 裂 缝 状 者 , 层 纹 有 的 明显 。 油 
细胞 及 树脂 细胞 散 于 薄 壁 组 织 中 ,内 含 淡 黄色 油 滴 或 暗 红 棕 
色 物质 。 纤 维 成 束 或 散 离 ,先端 钝 尖 , 少 数 分 又 ,有 的 一 边 呈 
波状 或 锯齿 状 , 直 径 15~40pm, 壁 稍 厚 , 非 森 化 , 具 斜 细 纹 孔 ， 
常 可 见 菲 薄 的 横 隔 。 梯 纹 导 管 、 螺 纹 导 管 及 网 纹 导 管 多 见 , 少 
数 为 环 纹 导管 ,直径 15~70nm。 导 管 或 纤维 旁 有 时 可 见 内 
含 瞳 红 棕 色 物 的 管状 细胞 ,直径 12~20pm。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 干 姜 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 6- 姜 辣 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 6nl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 90'C)- 三 氰 甲烷 -乙酸 乙 酯 
(2:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 ， 
在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 19.026 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 23025, 

【省 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 (通则 2201) 项 下 的 热 
淄 法 测定 ,不 得 少 于 22.0%。 

【含量 测定 】 挥发 油 取 本 品 最 粗 粉 适量 ,加 水 700ml， 
照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 8% ml/g). 

6- 姜 辣 素 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZL FE - FR. BRE -ZK C40 : 5 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 6- 姜 辣 素 蜂 计算 应 不 低 于 5000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 6- 姜 羔 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 25g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75%% 甲 醇 20ml, 称 定 重 
Hi ,超声 处 理 ( 功 率 100W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 75%% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 6 5 EXE (CCo Hz Os) 不 得 少 于 
0. 60%. 

饮片 

【炮制 】 
H, TIR. 

本 品 呈 不 规则 片 块 状 , 厚 0. 2 一 0. 4em, 

【 监 别 】【 检 查 】【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

姜 炭 ” 取 干 姜 块 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表面 黑色 、 
内 部 棕 褐色 。 

本 品 形 如 干 姜 片 块 ,表面 焦 黑 色 ,内 部 棕 褐 色 , 体 轻 , 质 松 
He. RITE o MAAR. 

【鉴别 取 本 品 粉 末 2g, 加 75%% 甲 醇 40ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 6- 姜 羔 素 对 照 品 、 姜 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙醚 
分 别 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 6- 姜 辣 素 对 照 
品 溶液 各 6y1、 姜 酮 对 照 品 溶液 4 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 (2:1:1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[Rudy Iz. 26.076. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 6- 姜 辣 素 (Ci Ha O4 ) 不 得 少 于 
0. 0504, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 。 归 脾 、 胃 、 肾 、 心 、 肺 经 ，。 

【功能 与 主治 】 温 中 散 寒 , 回 阳 通 脉 , 温 肺 化 饮 。 用 于 腕 
腹 冷 痛 , 呕 吐 泄 泻 , 肢 冷 脉 微 E Ek i EX o 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 

[5/380] ZARR. 


F ”除去 杂质 , 略 泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 
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ZINGIBERIS RHIZOMA PRAEPARATUM 


本 品 为 干 姜 的 炮制 加 工本 o 
【 制 法 】 KTŠ, RAGAN 0213) HH RP E E OR 


n x 


面 棕 褐 色 。 

[ERI 本 品 呈 不 规则 膨胀 的 块 状 , 具 指 状 分 枝 。 表 面 
棕 黑 色 或 棕 褐 色 。 质 轻 泡 ,断面 边缘 处 显 棕 黑 色 , 中 心 棕 黄 
& , 细 颗 粒 性 , 维 管束 散在 。 气 香 .特异 , 味 微 辛辣。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 棕 褐 色 。 演 粉 粒 众 多 ,长 卵 圆 形 、 
三 角 状 卵 形 .椭圆 形 .类 圆 形 或 不 规则 形 , 直 径 5 一 40pkm, 脐 
点 点 状 , 位 于 较 小 端 , 也 有 呈 裂 锋 状 者 , 层 纹 有 的 明显 。 偶 见 
糊 化 淀粉 粒 团 块 。 油 细胞 和 树脂 细胞 散 于 菏 壁 组 织 中 ,内 含 
淡 黄色 油 滴 或 暗 红 棕色 物质 。 纤 维 成 束 或 散 离 ,先端 钝 尖 , 少 
数 分 叉 , 有 的 一 边 呈 波状 或 锯齿 状 ,直径 15 一 40pkm, 壁 稍 厚 ， 
非 木 化 , 具 斜 细 纹 孔 , 常 可 见 菲 菏 的 横 隔 。 梯 纹 导 管 . 螺 纹 导 
管 及 网 纹 导 管 多 见 ,少数 为 环 纹 导管 ,直径 15—70um, SEE 
或 纤维 旁 有 时 可 见 内 含 暗 红 棕色 物 的 管状 细胞 ,直径 
12—20yum., 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 6- 姜 辣 素 对 照 品 , 加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G BEER AR E. 以 石油 醚 (60 一 90C)- 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 (2:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 
试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 ) , 

总 灰分 “不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 26.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 甲 醇 - 水 (40 : 5 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 6- 姜 辣 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 6- 姜 辣 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
Jin FP BE AR 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 20ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 ( 功 率 100W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 8pl 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 6-3 ARR (Cs Hza O04) 不 得 少 于 
0. 30%. 

[t£nk 50322] FA. AHR B AZ. 

【功能 与 主治 】 温 经 止血 , 温 中 止痛 。 用 于 阳 虚 失血 , 吐 
f H3 Ju. Bl HB E LE RE TS. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 同 干 姜 。 
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TOXICODENDRI RESINA 


本 品 为 漆 树 科 植 物 漆 树 Toxicodendron vernicifluum 
(Stokes) F. A. Barkl. 的 树脂 经 加 工 后 的 干燥 品 。 一 般 收 集 
盛 漆器 具 底 留 下 的 漆 渣 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 不 规则 块 状 , 黑 褐色 或 棕 褐 色 , 表 面 粗 
糙 , 有 蜂窝 状 细小 孔洞 或 呈 颗 粒状 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 , 断 面 
不 平坦 。 具 特殊 臭 气 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 棕 褐色 。 半 透明 不 规则 块 状 , 黄 棕 
色 至 红 棕 色 ,边缘 淡 黄 棕色 ,表面 常见 放射 状 纹理 ,有 时 略 呈 
层 片 状 重 要 。 

(2) 取 本 品 一 小 块 , 置 次 蒸发 血 中 ,点 火 即 燃烧 ,产生 黑 烟 
并 发 出 强烈 漆 臭 。 

(3) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醇 10ml, 置 热 水 浴 中 加 热 5 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 。 取 滤液 1ml, 加 三 氯 化 铁 试 液 1 一 2 B. 显 
墨绿 色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 7.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.076 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 1.20. 

饮片 

【炮制 】 取 干 漆 , 置 火 上 烧 枯 ;或 砸 成 小 块 , 置 锅 中 炒 至 
焦 枯 黑 烟 尽 ,取出 , 放 凉 。 

【性 味 与 归 经 】 x. Ww. HEURE. 

【功能 与 主治 】 破 瘀 通 经 , 消 积 杀 虫 。 用 于 瘀 血 经 闭 , 冶 
HERR. kR. 

【用 法 与 用 量 】 2~5g. 

【注意 】 孕妇 及 对 漆 过 敏 者 禁用 。 

【贮藏 】 密闭 保存 ,防火 。 
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Tumuxiang 
INULAE RADIX 


本 品 为 菊 科 植物 土木 香 Inula helenium L. 的 干燥 根 。 
秋季 和 采 控 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆锥 形 , 略 弯曲 ,长 5 一 20cm。 表 面 黄 棕 
色 或 暗 棕色 ,有 纵 皱 纹 及 须根 痕 。 根 头 粗 大 ,顶端 有 止 陷 的 蕉 
痕 及 叶鞘 残 基 , 周 围 有 圆柱 形 支 根 。 质 坚硬 ,不 易 折断 ,断面 
略 平坦 , 黄白 色 至 浅 灰 黄色 ,有 四 点 状 油 室 。 气 微 香 , 味 
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【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 木 栓 细 胞 。 超 
皮 部 宽广 。 形 成 层 环 不 其 明显 。 术 质 部 射线 宽 6 一 25 列 细 
胞 ;导管 少 , 单 个 或 数 个 成 群 , 径 向 排列 ; 木 纤 维 少数 ,成 束 存 
在 于 木质 部 中 心 的 导管 周围 。 薄 壁 细胞 含 菊 糖 。 油 室 分 布 于 
超度 部 与 木质 部 ,直径 80 一 300km。 

粉末 淡 黄 棕色 。 菊 糖 众 多 ,无 色 , 呈 不 规则 碎 块 状 。 网 纹 
导管 直径 30~100nm。 木 栓 细 胞 多 角形 , 黄 棕 色 。 木 纤维 长 
梭 形 ,末端 倾斜 , 具 斜 纹 孔 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 0 FR BE 4ml, 密 塞 , 振 摇 ,放置 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 木 香 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 土 木 香 内 酯 对 照 品 与 异 
土木 香 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0.25% 硝 酸 银 溶液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 一 90C )- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 
(10: 1: 1) 为 展开 剂 , 置 10C 以 下 避 光 处 展开 二 次 ,取出 ,了 脉 
干 , 喷 以 5%% 茄 香 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

[udo 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 30% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 55.0%。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0.25um) ;程序 升温 :初始 温度 190 C ,保持 30 分 钟 , 以 每 分 钟 
120C 的 速率 升温 至 240'C ,保持 5 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 
260'C ;检测 器 温度 为 280'C 。 理 论 板 数 按 土木 香 内 酯 峰 计 算 
应 不 低 于 13000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 土 木 香 内 酯 对 照 品 、 异 土木 香 内 
酯 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 
0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0.5g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 gd 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 土 木 香 内 酯 (Cis Hz 02) MF ER 
香 内 酯 (Cis Hoo O; ) 的 总 量 不 得 少 于 2.206. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 E K TR. 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 片 。 外 表皮 黄 棕 色 至 暗 棕色 ， 
可 见 纵 皱 纹 和 纵 沟 。 切 面 灰 褐 色 至 暗 神色 ,有 放射 状 纹理 , 散 
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在 褐色 油 点 ,中 间 有 棕色 环 纹 。 气 微 香 IRE. 
【鉴别 1】( 除 横 切 面 外 ) MRE] [BEWE] 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 F.E n. HF ER. 

【功能 与 主治 】〗】 健 脾 和 骨 , 行 气 止 痛 , 安 胎 。 用 于 胸 胁 、 

脏 腹胀 痛 , 呕 吐 泻 痢 , 胸 胁 挫伤 , 盆 气 作痛 ,胎动 不 安 。 
【用 法 与 用 量 】 3~9g, 多 入 刀 散 服 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


T DS 


Tubeimu 
BOLBOSTEMMATIS RHIZOMA 


Æ d Jg SH e P Y t BR Bolbostemma paniculatum 
(Maxim. )Franquet A FRE, KERE, wR WRF AE 
无 白 心 ,取出 , 晒 干 。 

LERI 本 品 为 不 规则 的 块 ,大 小 不 等 。 表 面 淡 红 棕色 
或 暗 棕色 , 问 凸 不 平 。 质 坚硬 ,不 易 折断 ,断面 角质 样 , 气 微 ， 
RIT o 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 0. 1g. Ji 70 为 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 土 贝 母 苷 甲 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (12 :3:8:2:2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 醋 酝 -硫酸 -乙醇 (1: 1 : 10) 混 合 溶 
液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 17.02, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 214nm。 
理论 板 数 按 土 中 母 背 甲 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 土 册 母 苷 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7076 乙醇 50ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml, 水 浴 蒸 至 无 醇 味 ,加 水 10ml, 移 置 分 液 漏斗 中 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 (20ml, 20ml, 10ml, 10mD , & 
并 正 丁 醇 液 , 慈 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml EORR IP LB 
醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
104] ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ i tk THE mA, S EN REH E CC Hos Oi ) 不 得 少 于 
1:0% 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 微 寒 。 归 肺 、. 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 解毒 , 散 结 , 消 有 种 。 用 于 乳 痛 , 疗 病 ， 
痰 核 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

LER) 置 通风 干燥 处 。 


t oGm m 
Tujingpi 
PSEUDOLARICIS CORTEX 


本 品 为 松 科 植物 金钱 松 Pseudolarix amabilis (Nelson) 
Rehd. 的 干燥 根 皮 或 近 根 树 皮 。 夏 季 剥 取 , 晒 干 。 

LERI RE 呈 不 规则 的 长 条 状 , 扭 曲 而 稍 卷 , 大 小 不 
一 , 厚 2~5mm。 外 表面 灰 黄 色 , 粗 米 , 有 皱纹 和 灰白 色 横 碳 
E TLEER E , 粗 皮 常 呈 鳞 片 状 剥落 ,剥落 处 红 棕 色 ; 内 表面 黄 
棕色 至 红 棕 色 ,平坦 ,有 细致 的 纵向 纹理 。 质 万 , 折 汤 面 呈 裂 
片 状 ,可 层 层 剥离 。 气 微 , 味 苦 而 汲 。 

HE “ 呈 板 片 状 , 厚 约 至 8mm, 粗 皮 较 厚 。 外 表面 旬 烈 
状 , 内 表面 较 粗糙 。 

[51] (1) 本 品 粉 末 淡 棕色 或 棕 红 色 。 石 细胞 多 ,类 长 
方形 、 类 圆 形 或 不 规则 分 枝 状 ,直径 30 — 968m REG XR 
状 物 。 筛 胞 大 多 成 束 ,直径 20~40um, 侧 壁 上 有 多 数 椭圆 形 
筛 域 。 黏 液 细胞 类 圆 形 ,直径 100 一 300km。 树 脂 细胞 纵向 连 
接 成 管状 , 含 红 柠 色 至 黄 棕 色 树 脂 状 物 , 有 的 埋 有 草酸 钙 方 
晶 。 木 栓 细 胞 壁 稍 厚 , 有 的 木 化 ,并 有 纹 筷 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 荆 皮 对 照 药材 1g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 土 斌 皮 乙 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lm 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 511, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (14: 4 : 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.076 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

[ud] 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 甲醇 -1%% 酮 酸 溶 液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
260nm。 理 论 板 数 按 土 荆 皮 乙 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 土 荆 皮 乙酸 对 照 品 适量 ,精密 称 
E ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 45pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
E ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 土 荆 皮 乙 酸 (Cz; Ha Os) 不 得 少 于 
0.25204 

饮片 

【炮制 〗 洗 净 , 略 润 , 切 丝 ,干燥 、。 

本 品 呈 条 片 状 或 卷 简 状 。 外 表面 灰 黄 色 , 有 时 可 见 灰 白 
色 横 向 皮 孔 样 突起 。 内 表面 黄 棕色 至 红 棕色 , 具 细 纵 纹 。 切 
面 痰 红 棕 色 至 红 棕 色 , 有 时 可 见 有 细小 白色 结晶 ,可 层 层 剥 
Bp. ^k SERE UE. 

【检查 】 总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%%。 

【鉴别 【检查 (水 分 酸 不 溶性 灰分 ) 
【含量 测定 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 ;3 有毒 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 杀 上 虫 , 疗 癣 , 止 痒 。 用 于 六 癣 瘙痒 。 

【用 法 与 用 量 】》 外 用 适量 , 醋 或 酒 漫 涂 氛 ,或 研 末 调 
涂 患 处 。 

LERI 置 干 燥 处 。 


[3 d 1 


t R 5 


Tufuling 
SMILACIS GLABRAE RHIZOMA 


TS BG TB XI SE Smilax glabra Roxb. 的 干 
PRZ., ZERE, RATI, W, TIR: E 
薄片 ,干燥 。 

CHERI 本 品 略 呈 圆 柱 形 , 稍 扁 或 旦 不 规则 条 块 ,有 结 节 
状 隆 起 , 具 短 分 枝 , 长 5 一 22cm ,直径 2~5cm。 表 面 黄 棕色 或 
上 厌 褐 色 , 凹 凸 不 平 ,有 坚硬 的 须根 残 基 ,分 枝 顶 端 有 圆 形 芽 痕 ， 
有 的 外 皮 现 不 规则 裂纹 ,并 有 残留 的 鳞 叶 。 质 坚硬 。 切片 呈 
长 圆 形 或 不 规则 , 厚 1— 5mm, 边缘 不 整齐 ;切面 类 白色 至 淡 
红 棕 色 , 粉 性 ,可 见 点 状 维 管束 及 多 数 小 亮点 ; 质 略 韦 ,折断 时 
有 粉尘 飞扬 ,以 水 湿润 后 有 黏 滑 感 。 气 微 , 味 微 甘 、 涩 。 

【鉴别 》 《〈1) 本 品 粉末 淡 棕 色 。 演 粉 粒 甚 多 , 单 粒 类 球 
形 .多 角形 或 类 方形 ,直径 8 一 48km, 脐 点 裂缝 状 . 星 状 、 三 叉 
状 或 点 状 , 大 粒 可 见 层 纹 ; 复 粒 由 2 一 4 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 针 


。18 。 
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唱 束 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 , 针 晶 长 40 一 144pm, 直 径 约 
5um。 石 细胞 类 椭圆 形 .类 方形 或 三 角形 ,直径 25~128pm， 
孔 沟 细密 ; 另 有 深 棕色 石 细 胞 ,长 条 形 , 直 径 约 50km, 壁 三 面 
极 厚 ,一 面 非洲 。 纤 维 成 束 或 散在 ,直径 22~67um, RRA 
孔 导 管 及 管 胞 多 见 , 具 缘 纹 孔 大 多 横向 延长 。 

《2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 落 新 妇 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (13 : 32 : 9) 为 展开 
Jl] . REF UH LECT , 暑 以 三 氯 化 铝 试 液 ,放置 5 分 钟 后 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 冰 醋酸 溶液 (39 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 291jnm。 理 论 板 数 按 落 新 妇 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 落 新 妇 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 60% 甲 醇 制 成 每 im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0. 8g, 精 
密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 60% 甲 醇 100ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 6026 8 BRI E MU BS 
重量 EJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 落 新 妇 苷 (Cza Ha Ond RED F 
0. 4595, 

饮片 

【炮制 〗 未 切片 者 ,浸泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 呈 长 圆 形 或 不 规则 的 薄片 ,边缘 不 整齐 。 切面 黄白 
色 或 红 棕色 , 粉 性 ,可 见 点 状 维 管束 及 多 数 小 亮点 ;以 水 湿润 
后 有 黏 滑 感 。 气 微 , 味 微 甘 . 涩 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 10. 0%。 

Lal 【检查 】 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 淡 , 平 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 解毒 ,除湿 , 通 利 关 节 。 用 于 梅毒 及 冬 
中 毒 所 致 的 肢体 拘 挛 ,筋骨 疼痛 ;湿热 淋 浊 , 带 下 , 痛 肿 , 疗 
pn. m. 

【用 法 与 用 量 】 15 一 60g。 

LERI 置 通风 干燥 处 。 
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T EGORTS) 


Tubiechong 
EUPOLYPHAGA STELEOPHAGA 


7k dn Jg E a E E UG HE Eupolyphaga sinensis Walker 
sy 3E HE Steleophaga plancyiC(Boleny) BU Bi E T JR fk, HA tE 
后 BLUOK RARI LR TE RSXBETTE. 

[E331 wE — ORE BRE. IK 1.3—3cem, X 1.2 — 
2. 4cm. Bi? PEE . Jp me HE DR. AMRA, ROG TE AA. 
前 胸 背 板 较 发 达 , 盖 住 头 部 ;: 腹 背 板 9 DERLAR. 
面 红 棕 色 , 头 部 较 小 ,有 丝 状 触角 1 对 , 常 脱落 ,胸部 有 足 3 
对 , 具 细 毛 和 刺 。 腹 部 有 横 环 节 。 质 松 脆 , 易 碎 。 气 胆 具 ， 
味 微 咸 。 

Wib K 2.2—3. 7cm, 6,1. 4—2. 5cm, BRAE, 
X 6 3k 1 RC UR RC C DER GN o 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 灰 棕 色 。 体 壁 碎片 深 棕色 或 黄色 ， 
表面 有 不 规则 纹理 ,其 上 着 生 短 粗 或 细 长 刚毛 , 常 可 见 刚 毛 脱 
落后 的 圆 形 毛 窝 ,直径 5~32pm; 刚 毛 棕 黄色 或 黄色 ,先端 锐 
尖 或 钝 圆 ,长 12~270pm, 直 径 10~32pgm, 有 的 具 纵 直 纹 理 。 
横 纹 肌纤维 无 色 或 淡 黄 色 , 常 碎 断 ,有 细密 横 纹 , 平 直 或 呈 微 
波状 , 明 带 较 暗 带 为 宽 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
WART RAMPE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 土 整 虫 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -二 握 甲 烷 - 丙 酮 (5 : 5 : 0. 5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
考点; 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 , 在 105C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 ”不 得 过 5% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

[2:35] 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 22.0%. 

【性 味 与 归 经 】〗】 咸 , 寒 ; 有 小 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 破 血 和 逐 瘀 , 续 筋 接骨 。 用 于 跌 打 损伤 , 筋 
伤 骨折 , 血 瘀 经 闭 ,产后 瘀 阻 腹 痛 , 首 瘦 瘤 块 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 3 置 通 风 于 燥 处 , 防 星 。 


K t IR 
大 Ur X: A 
Dayezizhu 
CALLICARPAE MACROPHYLLAE 
FOLIUM 


本 品 为 马鞭 草 科 植物 大 叶 紫 珠 Callicarpa macrophylla 
Vahl 的 干燥 叶 或 带 叶 嫩 枝 。 夏 、 秋 二 季 采 摘 , 晒 干 。 

[331 本 品 多 皱 缩 .卷曲 ,有 的 破碎 。 完 整 叶片 展 平 后 
呈 长 椭圆 形 至 椭圆 状 披 针 形 , 长 10— 30cm, 3 5— 1lem. E 
表面 灰 绿 色 或 棕 绿 色 ,被 短 柔 毛 , 较 粗糙 ;下 表面 淡 绿 色 或 淡 
棕 绿 色 , 密 被 灰白 色 绒 毛 , 主 脉 和 侧 脉 突起 ,小 脉 伸 人 齿 端 ,两 
面 可 见 腺 点 。 先 端 渐 尖 ,基部 槐 形 或 钝 圆 ,边缘 有 锯齿 。 叶 柄 
长 0. 8 一 2cm。 纸 质 。 气 微 , 味 辛 微 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 灰 黄色 至 棕 褐 色 。 非 腺 毛 有 两 种 ，: 
一 种 为 星 状 毛 , 大 多 碎 断 , 木 化 ,完整 者 1 至 数 轮 ,每 轮 1 一 6 
侧 生 细胞 ; 另 一 种 非 腺 毛 1 一 3 细胞 ,直径 25~33pm, 壁 较 厚 。 
腺 鳞 头 部 8— 11 细胞 , 扁 球 形 , 柄 极 短 。 小 腺 毛 头 部 2 一 4 细 
胞 , 柄 1 一 2 细胞 。 草 酸 钙 簇 晶 细 小 ,散布 于 叶肉 细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醚 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 Img KA 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 3 一 5nl、 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G UE 
层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20:5:8: 
0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105%C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 间 颜 色 的 斑点 。 

[iz] 水 分 不 得 过 15%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAM SA B8 -0. 5 96 磷酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 332nm。 理 论 板 数 按 毛 蔓 花 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 滨 液 的 制备 取 毛 蔓 花 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 篇 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,放置 过 夜 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 毛 蕊 花 糖 昔 (Cz Has O) D F 
0.15%. 


X dh dE 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 切 段 ,干燥 。 

【性 昧 与 归 经 】 x. xm ok. BHT.BELB E. 

【功能 与 主治 】 散 六 止 血 , 消 肿 止 痛 。 用 于 年 血 , 咯 血 ， 
吐血 ,便血 ,外 伤 出 血 , 跌 扑 和 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 外 用 适量 , 研 末 数 于 患处 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 。 


A Hm B 


Daxueteng 
SARGENTODOXAE CAULIS 


Zl dh Jj Aid RHE XR Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) 
Rehd. et Wils. Bj-F HR E. Jk. EGOK H, ER Zu cs 
段 ,干燥 。 

性状】 本 品 呈 圆柱 形 , 略 弯曲 ,长 30— 60cm, 直径 1 一 
3cm。 表 面 灰 棕色 ,粗糙 ,外 皮 常 呈 鳞 片 状 剥落 ,剥落 处 显 暗 
红 棕 色 , 有 的 可 见 膨 大 的 节 和 略 凹 陷 的 梳 痕 或 叶 痕 。 质 硬 , 断 
面皮 部 红 棕 色 , 有 数 处 问 内 嵌 人 木 部 , 木 部 黄白 色 , 有 多 数 细 
筷 状 导管 ,射线 呈 放 射 状 排列 。 气 微 , 味 微 深 。 

【鉴别 COSI: 木 栓 层 为 多 列 细 胞 , 含 棕 红 色 
物 。 皮 层 石 细胞 常数 个 成 群 ,有 的 含 草酸 钙 方 品 。 维 管束 外 
韧 型 。 韦 皮 部 分 泌 细 胞 常 切 问 排列 ,与 得 管 群 相 间 隅 上 有 少数 
石 细胞 群 散在 。 束 内 形成 层 明 显 。 木 质 部 导管 多 单个 散在 ， 
类 圆 形 ,直径 约 至 400um, 周 围 有 木 纤 维 。 射 线 宽 广 , 外 侧 石 
细胞 较 多 ,有 的 含 数 个 草酸 钙 方 品 。 髓 部 可 见 石 细胞 群 。 薄 
壁 细胞 含 柠 色 或 柠 红 色 物 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 2% 氧 氧化 钠 溶 液 10ml 使 溶解 ,用 盐酸 
调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 
Wk , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 大 
血 蕨 对照 药 材 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 丙酮 -甲酸 (8 : 1 : 0.8) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,分 别 置 日 
光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302), 

【 漫 出 物 】〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8.0%。 

饮片 

【炮制 了 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

Æ dn 2 2S fe IDE B3 Fr. IREA BG SEES. UII EE 
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部 红 棕 色 ,有数 处 向 内 散人 木 部 , 木 部 黄 日 色 ,有 多 数 导 管 孔 ， 
射线 呈 放 射 状 排列 。 气 微 , 味 微 汲 。 
[542 MRE] DHA Häti. 
【性 味 与 归 经 | 苗 , 平 。 归 大 肠 、 肝 经 。 
【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,活血 , 祛 风 止痛 。 用 于 肠 痛 腹 
痛 , 热 毒 疮 疡 ,经 闭 , 痛 经 , 跌 扑 肿 痛 , 风 湿 痹 痛 。 
【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


大 豆 黄 卷 
Dadouhuangjuan 
SOJAE SEMEN GERMINATUM 


本 品 为 豆 科 植物 大 豆 Glycine max CL. ) Merr.. 的 成 熟 种 
子 经 发 芽 干燥 的 炮制 加 工 品 。 取 净 大 豆 , 用 水 浸泡 至 膨胀 , 放 
去 水 ,用 湿布 覆盖 ,每 日 淋 水 二 次 , 待 芽 长 至 0.5 一 1lcm 时 , 取 
出 ,干燥 。 

LER] 本 品 略 呈 肾 形 , 长 约 8mm, 宽 约 6mm。 表 面 黄 
色 或 黄 棕 色 , 微 皱 缩 ,一 侧 有 明显 的 脐 点 ?一端 有 1 AAR. 
外 皮质 脆 , 多 破裂 或 脱落 。 子 时 2 ,黄色 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 
豆 腥 味 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 末 1g, 加 稀 乙 醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
FT ,残渣 加 稀 乙 醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 亮 氨 酸 对 照 品 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 栈 
酸 - 水 (19: 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 草 三 酮 试 
W ,在 105 尼 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 8026 Z BE 30ml, $8 Pi Mb ER. 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 80% 乙 醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 染 料 木 苷 对 照 品 , 加 80% 乙 醇 制 成 每 
iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10g .对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 101.7: 
1. 3) 为 展开 剂 , 置 展开 全 中 预 饱 和 30 2p PR LEOTE LEGIS RF, 
Wt VA 2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 
灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, A 1% 醋 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 
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下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 
按 大 豆 苷 .染料 木 苷 峰 计 算 均 不 得 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC(%) 
0 一 25 28 72 
25— 33 28—45 72--55 


对 照 品 溶液 的 制备 KAE RSS BAR EMI RIS 
各 10mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 7076 FR BE ze Z RE, tE 
^] ,精密 量 取 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 E , Bp f 
(H im 中 含 大 豆 苷 与 染料 木 苷 各 20pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 BUR GS GEI S ZI 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7096 FB BE 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 2000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 大 豆 苷 (CC Hz Os, ) 和 染料 木 苷 
(C; Ho Ow ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 080%. 

【性 味 与 归 经 】 Hor. AR B W2. 

【功能 与 主治 〗 解 表 祛 暑 ,清热 利 湿 。 用 于 暑 湿 感冒 , 湿 
温 初 起 ,发 热 汗 少 , 胸 问 腻 交 ,肢体 酸 重 , 小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


大 & 角 


Dazaojiao 
GLEDITSIAE SINENSIS FRUCTUS 


Ak dh A xi RH USE Gleditsia sinensis Lam. 的 干燥 成 
熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采摘 , 晒 干 。 

CERI — ZR i E d ERU SURE AR LUE E ROS BS I 15 一 
40cm, 9$ 2— 5cm, JẸ 0. 2— 1. 5em, A Bil cy E EXE E, o, 
灰色 粉 霜 , 擦 去 后 有 光泽 ,种 子 所 在 处 隆起 。 基 部 渐 罕 而 弯 
曲 , 有 短 果 柄 或 果 柄 痕 , 两 侧 有 明显 的 纵 棱 线 。 质 硬 , 播 之 有 
声 , 易 折断 ,汤面 黄色 ,纤维 性 。 种 子 多 数 , 扁 椭圆 形 , 黄 棕色 
至 棕 褐 色 ,光滑 。 气 特异 ,有 刺激 性 , 味 辛辣 。 

【鉴别 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 皂 角 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 甲 醇 -水 - 冰 酷 酸 (18 : 1 : 0.6 : 0.2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105" C Ji 3 28 9E 


大 青 叶 


点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

饮片 

【炮制 Hi HE. 

LERI 【鉴别 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 3E ,成 , 温 ; 有 小 毒 。 归 肺 , 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 ARFS, RAA. APERO R, g 
JE AS BB UR PS o K TS A, R PA A BE. LUUD Mia X , LEA XE 
大 便 燥 结 ;外 治 痛 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 1. 5g, 多 和 人 丸 散 用 。 外 用 适量 , 研 末 
UE 3:6 ak E S pp» 

【注意 】 孕妇 及 咯血 .吐血 患者 忌服 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 星 。 


大 B&B H 
Dagingye 
ISATIDIS FOLIUM 


Ak 5h Xj SE ERES HU XS Isatis indigotica Fort. W F 
Br. X EK LxEAR2—3 次 采 收 ,除去 杂质 SEAT. 

[1141 本 品 多 皱 缩 卷 曲 , 有 的 破碎 。 完 整 叶片 展 平 后 
呈 长 椭圆 形 至 长 圆 状 倒 披 针 形 ,长 5 一 20cm, 宽 2 一 6cm; 上 表 
面 暗 灰 绿 色 , 有 的 可 见 色 较 深 稍 突起 的 小 点 ;先端 钝 ,全 缘 或 
微波 状 ,基部 狭 罕 下 延至 叶柄 呈 辟 状 ; 叶 柄 长 4~10cm, 淡 棕 
AE. Mi. TARAR LUE. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 绿 神色 。 下 表皮 细胞 垂 周 壁 稍 弯 
曲 , 略 成 连珠 状 增 厚 ;气孔 不 等 式 , 副 卫 细胞 3 一 4 个 。 时 肉 组 
织 分 化 不 明显 ;叶肉 细胞 中 含 蓝 色 细 小 颗粒 状 物 , 亦 含 橙 皮 苷 
样 结晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 表 蓝 对 照 
品 . 靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 上 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -三 氧 甲烷 -丙酮 (5 : 4 : DARRA ER MH, RF. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 的 
蓝 色 斑点 和 浅 紫 红色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 当 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 16.07. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 289nm。 
理论 板 数 按 靛 玉 红 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 靛 玉 红 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
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甲醇 制 成 每 Iim A 2ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 0.25g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 三 毛 甲 烷 , 浸 泡 15 小 时 ,加 热 回 流 提 取 至 提取 
液 无 色 。 回 收 湾 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 并 转移 至 100ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 靛 玉 红 (Cs Ho NO; ) 不 得 少 于 
0.020%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 抢 水 洗 , 切 碎 ,于 燥 。 

本 品 为 不 规则 的 碎 段 。 叶 片 暗 灰 绿 色 , 叶 上 表面 有 的 可 
见 色 较 深 稍 突起 的 小 点 ;叶柄 碎片 淡 棕 黄色 。 质 脆 。 气 微 , 味 
DERRAT 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%”%。 

【鉴别 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 F. Hb RZA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 斑 。 用 于 温 病 高 热 , 神 
FERRE JERR, A, F E, A. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

[^35] 置 通风 干燥 处 , 防 霉 。 


大 B i 
Dagingyan 
HALITUM 


kd A rd 50 255 ib x UD ib 5i sh WR. m SC E 
(NaCD, 。 自 盐湖 中 采 控 后 ,除去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 为 立方 体 ` 八 面体 或 菱形 的 结晶 ,有 的 为 看 
品 , 直径 0.5~1.5cm。 白 色 或 灰白 色 , 半 透明 , 具 玻 璃 样 光 
泽 。 质 硬 , 易 砸 碎 ,断面 光亮 。 气 微 LR E. 

【鉴别 〗 《〈1) 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 水 5ml 使 溶解 ,加 硝酸 
银 试 液 1 滴 , 即 生成 白色 沉淀 。 

(2) 取 铀 丝 , 用 盐酸 湿润 后 , 芯 取 少许 供 试 品 粉末 ,在 无 色 
火焰 中 燃烧 ,火焰 即 显 鲜 黄 色 。 

【含量 测定 】 BURG DE ZI 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 水 50ml 溶解 ,加 226 NIU E WE 10ml、 碳 酸 钙 0. 1g 与 
0. 1269€ JG R TR TRA 8 滴 , 用 硝酸 银 滴 定 液 (0. 1mol/L) 滴 定 
至 浑浊 液 由 黄 绿色 变 为 微 红 色 , 即 得 .每 1ml 硝酸 银 滴定 液 
(0. 1mol/L) 相 当 于 5. 844mg 的 氯 化 钠 (NaCl) 。 

本 品 含 毛 化 钠 (NaCl) 不 得 少 于 97.094, 

【性 味 与 归 经 】〗】 R. Bb. B BAEZ. 

【功能 与 主治 〗 清热 , 凉 血 , 明 目 。 用 于 吐血 ,尿血 ,牙齿 
肿 痛 出 血 , 目 赤 肿 痛 , 风 眼 烂 弦 。 

【用 法 与 用 最 〗 1. 2 一 2. 5g; 或 人 丸 散 用 。 外 用 适量 , 研 
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末 氛 政 或 水 化 激 口 EH. 
【注意 】 水 肿 者 慎 用 。 
[r$] 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


大 zm 
Dazao 
JUJUBAE FRUCTUS 


本 品 为 鼠 李 科 植 物 惠 Ziziphus jujuba Mil. 的 干燥 成 熟 
果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 椭 阅 形 或 球形 ,长 2 一 3.5cm, 直 径 
1.5 一 2.5cm。 表 面 暗 红色 , 略 带 光 泽 , 有 不 规则 皱纹 。 基 部 
凹陷 ,有 短 果 梗 。 外 果皮 薄 , 中 果皮 棕 黄 色 或 淡 褐 色 , 肉 质 ， 
柔软 , 富 糖 性 而 油 润 。 果 核 纺 锤 形 ,两 端 锐 尖 , 质 坚硬 。 气 微 
FRM. 

[4511] 〈1) 本 品 粉 末 棕 色 。 外 果皮 棕色 至 棕 红 色 ;表皮 
细胞 表面 观 类 方形 .多 角形 或 长 方形 , 胞 腔 内 充满 棕 红 色 物 ， 
断面 观 外 被 较 厚 角质 层 ; 表 皮下 细胞 黄色 或 黄 棕 色 , 类 多 和 角 
形 , 壁 稍 厚 。 草 酸 钙 簇 晶 (有 的 碎 为 砂 唱 ) 或 方 品 较 小 ,存在 于 
中 果皮 薄 壁 细胞 中 。 果 核 石 细胞 淡 黄 棕色 ,类 多 角形 , 层 纹 明 
i , 筷 沟 细密 , 胞 腔 内 含 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C)10ml, 漫 泡 
10 分 钟 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 湘 晾 干 ， 
加 乙醚 20ml, 浸 泡 1 小 时 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 大 束 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 .白桦 脂 酸 对 照 品 ,加 乙醇 
分 别 制 成 每 1Iml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 
10u1、 上 述 两 种 对 照 品 溶液 各 441, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ 
板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (14 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 

HAREK AHE E E E aE 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g & $E Hl 3E EROR B T Sug, AMEER 
Gz 、 黄 曲霉 毒素 G RAGER B 和 黄 曲 霍 毒 素 B 的 总 量 
不 得 过 lOug. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 晒 于 。 用 时 破 开 或 去 核 。 

CERI C#3 RE] 同 药材 。 

[t£nk 59322] H.R. BR R bA. 

【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 养 血 安神 。 用 于 脾虚 食 少 , 乏 
JEY 1 AL ERR. 
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【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 
LERI ETRA, tE. 
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Dahuang 
RHEI RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 昔 科 植物 掌 叶 大 黄 Rheum palmatum L. 、 唐 古 特 
大 黄 Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 或 药 用 大 黄 Rheum 
officinale Baill. Bg F ET RI AR 2E. KK ZE Up 3S XXE 
芽 前 采 控 ,除去 细 根 , 刊 去 外 皮 , 切 办 或 段 , 绳 穿 成 串 干燥 或 直 
RTR. 

【性 状 】 本 品 呈 类 圆柱 形 、 圆 锥 形 . 卵 圆 形 或 不 规则 块 
状 ,长 3 一 17cm ,直径 3 一 10cm。 除 尽 外 皮 者 表面 黄 棕色 至 红 
棕色 ,有 的 可 见 类 白色 网 状 纹 理 及 星 点 (异型 维 管 束 ) 散 在 , 残 
留 的 外 皮 棕 褐色 ,多 具 绳 孔 及 粗 皱纹 。 质 坚实 ,有 的 中 心 稍 松 
软 , 断 面 淡 红 棕色 或 黄 棕 色 , 显 颗粒 性 ;根茎 髓 部 宽广 ,有 星 点 
环 列 或 散在 ;根木 部 发 达 , 具 放射 状 纹理 ,形成 层 环 明显 ,无 星 
点 。 气 清香 , 味 苦 而 微 涩 , 嚼 之 粘 牙 ,有 沙 粒 感 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 ; 根木 栓 层 和 栓 内 层 大 多 已 除 
去 。 韧 皮 部 筛 管 群 明显 ; 薄 壁 组 织 发 达 。 形 成 层 成 环 。 木 质 
部 射线 较 密 , 宽 2 一 4 列 细 胞 ,内 含 棕色 物 ; 导 管 非 木 化 , 常 1 
至 数 个 相聚 , 稀 朴 排列 。 薄 壁 细 胞 含 草酸 钙 艇 晶 , 并 含 多 数 
证 粉 粒 。 

根茎 介 部 宽广 ,其 中 常见 黏液 腔 , 内 有 红 棕 色 物 ;异型 维 
管束 散在 ,形成 层 成 环 ,木质 部 位 于 形成 屋外 方 , 卦 皮 部 位 于 
形成 层 内 方 , 射 线 呈 星 状 射出 。 

粉末 黄 棕色 。 草 酸 钙 簇 唱 直 径 20 ~160pm, 有 的 至 
190km。 具 缘 纹 孔 导管 、 网 纹 导 管 .螺纹 导管 及 环 纹 导 管 非 森 
化 。 深 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 球形 或 多 角形 ,直径 3 一 45nm， 脐 点 
星 状 ; 复 粒 由 2 一 8 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉 末 少 量 ,进行 微量 升华 ,可 见 菱 状 针 台 或 羽 
状 结晶 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 浸 泡 1 小 时 , 滤 过 , 取 
滤液 5ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加热 
回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 分 2 次 振 摇 提取 ,每 次 20ml, 
合并 乙醚 液 RT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 4nl, 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 橙黄 色 荧 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相 


大 黄 


应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 栖 黄 色 荧 光斑 点 , 置 氨 蒸气 中 晶 后 , 斑 
点 变 为 红色 。 

【检查 】 AË ” 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 甲醇 10ml, H 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 甲醇 至 10ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 土 大 黄 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 ( 临 用 新 制 )。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄 
膜 上 ,以 甲苯 -甲酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 -甲酸 (30 : 5:5:20: 
0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) P 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 
同 的 亮 蓝 色 荧光 斑点 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 6 小 时 , 减 失 重量 不 得 
过 15. 0% (通则 0831). 

总 灰分 不 得 过 10. 0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 25.0%% 。 

【含量 测定 】 JAE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 芦 蕉 大 黄 索 对 照 品 . 大 黄 
酸 对 照 品 ,大黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 . 大 黄 素 甲 醚 对 照 品 
适量 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 芦 其 大 黄 素 .大 黄 酸 、 大 黄 素 、 
大 黄 酚 各 80kg ,大黄 束 甲 醚 40p8g 的 溶液 ;分 别 精密 量 取 上 述 
对 照 品 溶液 各 2ml, 混 匀 , 即 得 (每 1ml PREFERAR AA 
酸 KERK ARDA loug, EKA REA 8ug) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 15g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 烧瓶 中 , 挥 去 溶剂 ,加 
8% 盐 酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 2 分 钟 , 再 加 三 氯 甲烷 10ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 毛 甲 烷 洗涤 容 
器 ,并 和 人 分 液 漏 斗 中 ,分 取 三 氯 甲 烷 层 , 酸 液 再 用 三 毛 甲 烷 提 
XX 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 减 压 回 收 洲 剂 至 干 , 残 
潭 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 E, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh HECTORE md E. d xXx mSSXXxS 
(Ci; HioO; ) CIE (C, HO), KRR (Cs HoOs ) KEM 
(Ci; HioO,) 和 大 黄 素 甲 醚 (Ci。 Hi O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 
1.556, 

HAAR ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ACS ENEJA AR 
HF. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 总 草本 项 下 的 对 照 品 


«23 。 
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溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
ZJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ML, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 游离 草本 以 芦 蔡 大 黄 素 
(Ci Hi Os), KER (Cs HO), AER (Cs HioO; ) KER 
(Cis Ho O,0 MAAR HI BE CC: H:0 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 
0. 20%. 

X 

【炮制 】 
BET. 

本 品 呈 不 规则 类 圆 形 厚 片 或 块 , 大 小 不 等 。 外 表皮 黄 棕 
色 或 棕 褐色 ,有 纵 皱 纹 及 疙 阁 状 隆起 。 切 面 黄 棕色 至 淡 红 棕 
色 , 较 平 坦 , 有 明显 散在 或 排列 成 环 的 星 点 ,有 空隙 。 

【含量 测定 】 XAAR ” 同 药材 ,不 得 少 于 0. 35% 。 

【鉴别 】【 检 查 】【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 CCAM) 
同 药材 。 

酒 大 黄 ” 取 净 大 黄片 , 照 酒 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 大 黄片 ,表面 深 棕 黄色 ,有 的 可 见 焦 斑 。 微 有 


AA ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 块 ， 


酒 香气 。 

【含量 测定 】 游离 草酸 ” 同 药材 ,不 得 少 于 0. 50%% 。 

【鉴别 】 RE) DERHY] [BENE] CS EBD 
同 药材 。 

熟 大 黄 ” 取 净 大 黄 块 , 照 酒 炖 或 酒 蒸 法 (通则 0213) 炖 或 
蒸 至 内 外 均 呈 黑色 。 


本 品 呈 不 规则 的 块 片 , 表 面 黑色 ,断面 中 间 隐 约 可 见 放射 
状 纹理 , 质 坚 硬 , 气 微 香 。 

【含量 测定 】 游离 草本 同 药 材 , 不 得 少 于 0. 50% 。 

【鉴别 】 E) EHHI BENEN NAM) F 
药材 。 

大 黄 炭 ” 取 净 大 黄片 BERE, XE GB 0213) 炒 至 表面 焦 
黑色 .内 部 焦 褐 色 。 

本 品 形 如 大 黄片 ,表面 焦 黑 色 , 内 部 深 棕 色 或 焦 褐 色 , 具 
EFR. 

【含量 测定 】 JAR ” 同 药 材 , 不 得 少 于 0.9075. 

HEAR HAt., RTF 0. 50%。 

CSa REI 【浸出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 #2. HE R 、 大肠、. 肝 ,心包 经 。 

【功能 与 主治 】 泻 下 攻 积 ,清热 泻 火 , 凉 血 解 毒 , 逐 瘀 通 
经 , 利 湿 退 黄 。 用 于 实 热 积 沾 便 秘 , 血 热 吐 曙 , 目 赤 咽 肿 , 痛 肿 
疗 疮 , 肠 痛 腹 痛 , 瘀 血 经 闭 , 产 后 瘀 阻 , 跌 打 损 伤 ,湿热 痢疾 o 
净 尿 赤 , 淋 证 ,水 肿 ; 外 治 烧 次 伤 。 酒 大 黄 善 清 上 焦 血 分 热 毒 ， 
用 于 目 赤 咽 肿 SUPER REOR. EAD IS TR 18 CERES HT 
CREE ES. AHA Us bE RLE d H F iA A TS UB TIL AE 
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【用 法 与 用 量 】 3—15g:Hi TS FARRHARU 5 BER. 
RET ABA. 

【注意 】 孕妇 及 月 经 期 .哺乳 期 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


大 INR 
Dasuan 
ALLII SATIVI BULBUS 


本 品 为 百合 科 植物 大 蒜 Allium sativum L. HRZ., Ef 
季 叶 枯 时 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 ,通风 陈 晒 至 外 皮 干 燥 。 

LERI 本 品 呈 类 球形 ,直径 3 一 6cm。 表 面 被 日 色 、 淡 
紫色 或 紫红 色 的 膜 质 鳞 皮 。 硕 端 略 尖 , 中 间 有 残留 花 芝 ,基部 
有 多 数 须根 痕 。 和 剥 去 外 皮 ,可 见 独 头 或 6 一 16 TRR, 
着 生 于 残留 花 荃 基 周 围 。 鳞 共 辩 略 呈 卵 圆 形 ,外 皮膜 质 ,先端 
略 尖 ,一 面 马 状 隆起 , 剥 去 皮膜 ,白色 ,肉质 。 气 特异 , 味 辛 辣 ， 
具 刺 激 性 。 

【鉴别 】 取 本 品 6g. 95.35 C fil 1 小 时 ,加 无 水 乙醇 
20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
大 蒜 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ETF, UMRE RAAE. HE m 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 63.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1%% 甲 酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 210nm。 理 论 板 数 按 大 区 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 蒜 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 Im 含 0. 16mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 2g, 捣 碎 , 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,在 35 C 水浴 保温 1 小 时 ,精密 加 和 无 水 乙醇 
20ml, 称 定 重 量 ,加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AREKE C Hio Si ) 不 得 少 于 0. 15%。 

【性 味 与 归 经 】 +. A. HE E a. 

【功能 与 主治 】 解毒 消 肿 , 杀 上 虫 , 止 狮 。 用 于 痛 肿 疮 疡 ， 
VE 2$ PEU PERPE p, 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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A H 
Daji 
CIRSII JAPONICI HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 葡 Cirsium japonicum Fisch. ex DC. 的 
干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 花 开 时 采 割 地 上 部 分 ,除去 灯 
质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 茎 呈 圆 柱 形 ,基部 直径 可 达 1. 2cm; 表 面 绿 
褐色 或 棕 褐 色 , 有 数 条 纵 校 ,被 丝 状 毛 ; 断 面 灰 白色 ERR i A 
或 中 空 。 叶 皱 缩 ,多 破碎 ,完整 叶片 展 平 后 呈 倒 披 针 形 或 倒 
卵 状 椭圆 形 , 羽 状 深 裂 ,边缘 具 不 等 长 的 针 刺 ;上 表面 灰 绿 
色 或 黄 棕色 ,下 表面 色 较 浅 , 两 面 均 具 灰白 色 丝 状 毛 。 头 状 
花序 顶 生 ,球形 或 椭圆 形 ,总 苞 黄 神色 , 羽 状 冠 毛 灰白 色 。 气 
微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 叶 表面 观 : 上 表皮 细胞 多 角形 ;下 表皮 细胞 
类 长 方形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 。 气 孔 不 定式 或 不 等 式 , 副 卫 细 胞 
3 一 5 个 。 非 腺 毛 4 一 18 细胞 ,顶端 细胞 细 长 而 扭曲 ,直径 约 
7xm, 壁 具 交 错 的 角质 纹理 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 蓟 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1~2p1, 分 别 点 于 同 
一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酰 丙酮 - 丁 酮 -乙醇 -水 (1:3: 3: 13) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 晓 以 三 氯 化 铝 试 液 ,上 晾 干 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 主 兽 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 22010 38 F B5 
热 浸 法 规定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.025, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA ZAR -O. 170 磷酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 柳 穿 鱼 叶 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 柳 穿 鱼 叶 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 55pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10x1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 柳 穿 鱼 叶 苷 (Csz Hu Dis ) 不 得 少 于 
0. 2096, 


K Ë X 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 抢 水 洗 或 润 软 后 WR TR. 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 短 圆 柱 形 ,表面 绿 褐色 ,有 数 条 纵 
BE ,被 丝 状 毛 ; 切 面 灰 白色 , 艇 部 疏松 或 中 空 。 叶 皱 缩 , 多 破 
碎 ,边缘 具 不 等 长 的 针 刺 :两面 均 具 灰 白色 丝 状 毛 。 头 状 花 序 
多 破碎 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 【含量 测定 】〗 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 凉 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】〗 vai ib df, CORR RE IJ. PCT B h nt 
血 , 尿 血 ,便血 , 崩 漏 , 外 伤 出 血 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 。 


Dajitan 
CIRSII JAPONICI HERBA CARBONISATA 


Z pp Ep opp M UEM 

【 制 法 】 UA Sj Ex. RR EP ACIE OB D 0213) 炒 至 表面 
焦 黑 色 。 

DERI 本 品 呈 不 规则 的 段 。 表 面 黑 神色。 质地 疏 胸 ， 
断面 棕 黑 色 。 气 焦 香 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 末 2g, 加 70% 乙 醇 30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 7076 Z, BR 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 区 对 照 药材 1g, 加 7076 ZAF 10ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 .对 照 药材 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 落 
膜 上 ,以 丙酮 -水 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 
0.1% 三 氢化 名 乙 醇 溶液 ,上 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 75% 乙 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
Ah , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 75%% 乙 醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 柳 穿 鱼 黄 素 对 照 品 , 加 75% 乙 醇 制 成 每 ml 含 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ， 
以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 醋 酸 (1 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 至 约 7cm, 取 
出 , 虔 干 , 奔 以 三 氢化 铝 乙醇 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.0%% 。 

【性 味 与 妇 经 】 苦 、 梁 , 凉 。 归心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 凉 血 止血 。 用 于 曙 血 ,吐血 ,尿血 ,便血 ， 
月 漏 ,外 伤 出 血 。 
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大 腹 皮 


【用 法 与 用 量 】 5~10g. 4 AGUICIR 
【贮藏 】 EHTA. 


大 ER 


Dafupi 
ARECAE PERICARPIUM 


7l d A by ha EHE I EC RB Areca catechu L. 的 干燥 果皮 。 
A E E OUXCEEOE MUR RUIT RK, A TAR 2A ERE PAL TE oL BUR. 
E , 习 称 "大 腹 皮 ”; 春 未 至 秋 初 采 收 成 熟 果实 ,者 后 干燥 ,和 剥 取 
果皮 , 打 松 , 晒 干 , 习 称 "大 腹 毛 ”。 

[£31 KER "RH Ex KSUESUIR. IK 4~ 
7cm, $i, 2—3. bcm, JE 0. 2 一 0. 5cm。 外 果皮 深 棕 色 至 近 黑 色 ， 
具 不 规则 的 纵 皱 纹 及 隆起 的 横 纹 ,顶端 有 花柱 残 痕 ,基部 有 果 
梗 及 残存 昔 片 。 内 果皮 凹陷 ,褐色 或 深 棕色 ,光滑 呈 硬 壳 状 。 
体 轻 , 质 硬 , 纵 向 撕 裂 后 可 见 中 果皮 纤维 。 气 微 , 味 微 涩 。 

KEE ” 咯 呈 椭 圆 形 或 杜 状 。 外 果皮 多 已 脱落 或 残存 。 
中 果皮 标 毛 状 , 黄 白色 或 淡 棕 色 HER., AR EEA, 
黄 棕 色 或 标 色 ,内 表面 光滑 ,有 时 纵向 破裂 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 本 品 粉 末 黄 日 色 或 黄 标 色 。 中 果皮 纤维 成 束 ， 
2 IK rcf 8 一 15pm, 微 木 化 , 纹 和 孔明 显 , 周 围 细胞 中 含有 加 
f AR EL IR , TL TE Z Sym. 内 果皮 细胞 呈 不 规则 多 角形 、 类 
圆 形 或 贿 圆 形 ,直径 48 一 88jxm , 纹 孔 明显 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

饮片 

【炮制 】 

【鉴别 】 


ABER 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 
同 药 材 。 
KRE RERE , 洗 净 .干燥 。 
【鉴别 了】 HAH. 
【性 味 与 归 经 】 溯 , 微 温 。 归 脾胃、 大 肠 、 小 肠 经 。 
【功能 与 主治 】 行 气 宽 中 , 行 水 消 肿 。 用 于 湿 阻 气 滞 , 腕 
8 BK [6] ,大 便 不 更 ,水 肿胀 满 ,脚气 浮肿 ,小 便 不 利 。 
【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


WU 麦 X 
Shanmaidong 
LIRIOPES RADIX 


本 品 为 百合 科 植 物 湖 北 者 冬 Liriope spicata (Thunb. ) 
Lour. var. prolifera Y. T. Ma RA 3E l| 2; Liriope muscari 
(Decne. ) Baily 的 干燥 块根 。 夏 初 采 控 , 洗 净 , 反 复 暴 晒 、 堆 
置 ,至 近 干 ,除去 须根 ,干燥 。 
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LERI MES ERE, AMER, K 1. 2 一 3cm， 
直径 0.4~0. 7cm。 表 面 淡 黄色 至 棕 商 色 , 具 不 规则 纵 皱 纹 。 
质 季 荐 , 干 后 质 硬 脆 , 易 扩 源 ,断面 淡 黄 色 至 棕 黄 色 , 角 质 样 ， 
中 柱 细小 。 气 微 , 味 甜 , 嚼 之 发 黏 。 

iau x i, Kk 2 一 5cm, 直 径 0.3 一 0.8cm, 具 粗 
JA. UTI Iu. 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 ; 湖北 麦 冬 ”表皮 为 1 列 注 壁 
细胞 。 外 皮层 为 1 列 细胞 。 皮 层 宽广 , 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 针 
品 束 , 针 晶 长 27 一 60km; 内 皮层 细胞 壁 增 厚 , 木 化 ,有 通道 
细胞 ,外 侧 为 1 一 2 列 石 细胞 ,其 内 壁 及 侧 壁 增 厚 , 纹 孔 细 
密 。 中 柱 甚 小 , 韧 皮 部 束 ?7 一 15 个 ,各 位 于 木质 部 束 的 星 角 
[B] ,木质 部 束 内 便 的 木 化 细胞 连结 成 环 层 。 艇 小 , 薄 壁 细胞 

短 萤 山 麦 冬 ” 根 被 为 3~6 列 木 化 细胞 。 针 晶 束 长 25— 
46pkm。 内 皮层 外 侧 为 1 列 石 细 胞 。 韧 皮 部 束 16 一 20 个 。 

(2) 取 本 品 的 薄片 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 浅 蓝 
色 荧 光 。 

(3) 取 本 品 薄片 2g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 2 小时, 滤 过 ， 
WEA TF , 残 淖 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 
3 次 (15ml, 10ml,5ml), 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
0. Sml f TEE RE LES BEA STR HR. D RU dE Aeg dr B 对 照 品 、 
短 划 山 麦 冬 皂苷 C 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 3 一 5 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C h 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,湖北 麦 冬 在 与 山 麦 冬 皂 
if B 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 墨绿 色 斑 点 ; 短 萤 
山 麦 冬 在 与 短 莹 山 麦 冬 皂 背 C 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黑 绿 色 斑 点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 4.0%%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 75. 0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 【鉴别 】 RE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 HAE WAE., e . 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 养 明 生津 , 润 肺 清心 。 用 于 肺 燥 干 咳 , 阴 
Mz B5 0X. Uk PEU 3 DL 399 PILAE I ,心烦 失眠 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 贤明 凉 干燥 处 ,防潮 。 
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Shandougen 
SOPHORAE TONKINENSIS 
RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 豆 科 植物 越南 槐 Sophora tonkinensis Gagnep. 的 
干燥 根 和 根 蔡 。 秋 季 采 挖 ,除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 ， 

【性 状 》 本 品 根茎 呈 不 规则 的 结 节 状 ,顶端 常 残 存 茎 基 ， 
其 下 着 生根 数 条 。 根 呈 长 圆柱 形 , 常 有 分 枝 , 长 短 不 等 ,直径 
0. 7 一 1.5cm。 表 面 棕色 至 棕 宰 色 , 有 不 规则 的 纵 皱 纹 及 横 长 
皮 孔 样 突起 。 质 坚硬 , 难 折 断 , 断 面皮 部 浅 棕色 , 木 部 淡 黄 色 。 
有 豆 胆 气 , 味 极 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 根 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 至 10 数列 细 
胞 。 栓 内 层 外 侧 的 1 一 2 列 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 断 续 形 成 含 晶 
细胞 环 , 含 晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 。 栓 内 层 与 韧 皮 部 均 散 有 纤 
AR., ERER. 木质 部 发 达 , 射 线 宽 1 一 8 列 细胞 ;导管 
类 圆 形 ,大 多 单个 散在 ,或 2 至 数 个 相聚 ,有 的 含 黄 棕色 物 ; 木 
纤维 成 束 散在 。 薄 壁 细胞 含 泻 粉 粒 ,少数 合 方 唱 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 约 0.5g, 加 三 氧 甲烷 10ml, 浓 氨 试 液 
0. 2ml, 振 摇 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 .氧化 苦 参 碱 对 
照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 Iml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1—2yl 对照 品 溶液 4— 691. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 毛 甲 烷 -甲醇 - 浓 氢 试 液 (4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
M; LA Z A-A RE-3 6 WERE TREE (BO : 5 : 15) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 氧 化 将 参 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 NU A o BE m SCIES RR 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 流动 相 分 别 制 成 每 1ml 含 苗 参 碱 ZOug, 
氧化 苗 参 碱 150ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 篇 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(40: 10 : 1) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 30 分 钟 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 再 称 定 重量 ,用 
三 毛 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (40 : 10 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml,40C 减 压 回 收 溶剂 


li X 


至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 S, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 苦 参 碱 (Cis Hu N:O) 和 氧化 苦 参 
B& (Cis Ha N;O 〇 ; ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 7096, 

饮片 

【炮制 】 
干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 类 圆 形 厚 片 。 外 表皮 棕色 至 棕 褐色 。 切 
面皮 部 浅 棕色 KWREG., ATRA RRE. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 苦 参 碱 (Cis Hu NO) 和 氧化 苦 
参 碱 (Cs Hz, N:O: ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 6095, 

【鉴别 】( 除 根 横 切 面 外 ) 【检查 】【〖 漫 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 ;有 毒 。 归 肺 . 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 利 咽 。 用 于 火 毒 区 结 , 乳 
TS [II82 IM: 

【用 法 与 用 量 】 3~6g。 

【贮藏 置 干燥 处 。 


除去 残 茎 及 杂质 ,浸泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ， 


uj R ES 


Shanzhuyu 
CORNI FRUCTUS 


本 品 为 山 荣 黄 科 植物 山 荣 黄 Cornus officinalis Sieb. et 
Zucc. 的 干燥 成 熟 果肉 。 秋 末 冬 初 果皮 变 红 时 采 收 果实 ,用 
文火 烘 或 置 沸水 中 路 泛 后 ,及 时 除去 果 核 ,干燥 。 

CERI 本 品 呈 不 规则 的 片 状 或 训 状 ,长 1 一 1.5cm, 视 
0. 5 一 lcem。 表 面 紫 红色 至 紫 黑 色 , 皱 缩 , 有 光泽 。 顶 端 有 
的 有 圆 形 宿 苯 痕 , 基 部 有 果 梗 痕 。 质 柔软 。 气 微 , 味 酸 、 

LEWI 〈1)? 本 品 粉末 红 褐 色 。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 , 表 
面 观 多 角形 或 类 长 方形 ,直径 16 一 30km, 垂 周 壁 连珠 状 增 
厚 ,外 平 周 壁 颗粒 状 角质 增 厚 , 胞 腔 含 淡 橙 黄色 物 。 中 果皮 细 
胞 橙 棕色 ,多 皱 缩 。 草 酸 钙 复 唱 少数 ,直径 12—32um. fifi 
胞 类 方形 . 卵 圆 形 或 长 方形 , 纹 孔 明显 , 胞 腔 大 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
EH 3k - Z, B£ Z, BE-FB RR (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 了 到 出 ,了 晾 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 
红色 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 的 橙黄 色 欧 


。27 。 
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山药 


光斑 点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 莫 诺 苷 对 照 品 、 马 钱 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (3 : DAAR, ERF, AH, 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 公 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 ( 果 核 . 果 梗 ) 不 得 过 3%( 通 则 2300. 

水 分 不 得 过 16.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 50.096, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 在 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.3% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm; 柱 温 为 
35C 。 理 论 板 数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000。 


时 间 ( 分 钟 ) A(%) BCÁ) 
0 一 20 7 93 
20 一 50 7 一 20 93 一 80 


对 照 品 溶液 的 制备 BA E X R i. B E E E mi 
量 , 精 密 称 定 , 加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 各 含 50pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 篇 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 25ml, 称 定 重 
量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 8025 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 莫 诺 苷 (Cy Ha On) A B g H 
(Ci; H Ow ) 的 总 量 不 得 少 于 1.2% 。 

饮片 

【炮制 了】 山 苋 肉 ”除去 杂质 和 残留 果 核 。 

【性 状 】【 鉴 别 ]【〖【 检 查 了 水 分 总 灰分 ) 
同 药材 。 

酒 英 肉 ” 取 净 山 英 肉 , 照 酒 炖 法 或 酒 蒸 法 (通则 0213) 炖 
或 蒸 至 酒 吸 尽 。 

本 品 形 如 山茶 英 ,表面 紫 黑 色 或 黑色 , 质 滋润 柔软 。 微 有 
酒 香气 。 

【含量 测定 】 HAH, S RE H CC Hz On) AB iH 
(Ci; Hz Oilo) 的 总 量 不 得 少 于 0. 7076, 

LÆRI EIk AKMDA HH) 

【性 味 与 归 经 】 酸 、 汲 , 微 温 。 归 肝 、 肾 经 。 


【含量 测定 】 


同 药材 。 
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【功能 与 主治 】 补益 肝 肾 , 收 涩 固 脱 。 用 于 眩晕 耳鸣 , 腰 
膝 酸 痛 , 阳 瘘 遗 精 , 遗 尿 屎 频 , 希 漏 带 下 ,大 汗 虚 脱 , 内 热 消 兆 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

LERI 置 干 燥 处 , 防 星 。 


山药 


Shanyao 
DIOSCOREAE RHIZOMA 


Æ dh 2g SEE PLE UJ E i Dioscorea opposita Thunb. 的 干 
RREZ., A dEIEUD EXE ROKIS..U GR ULUR ER EAR ED 
须根 ,干燥 , 习 称 “ 毛 山药 片 ”; 或 除去 外 皮 , 趁 鲜 切 厚 片 ,干燥 ， 
称 为 "出 药片";* 也 有 选择 肥大 顺 直 的 干燥 山药 , 置 清水 中 , 浸 
至 无 干 心 ,网 透 , 切 齐 两 端 ,用 木板 接 成 圆柱 状 , 晒 干 , 打 光 , 习 
称 “ 光 山药 ”。 

【性 状 】 毛 山 药 本 品 略 呈 圆 柱 形 , 弯 曲 而 稍 扁 , 长 15~ 
30cm, 直 径 1.5 一 6cm。 表 面 黄白 色 或 淡 黄色 ,有 纵 沟 、 纵 争 
纹 及 须根 痕 , 偶 有 浅 棕 色 外 皮 残 留 。 体 重 , 质 坚实 ,不 易 折 断 ， 
断面 白色 , 粉 性 。 气 微 , 味 淡 . 微 酸 , 嚼 之 发 黏 。 

山药 片 ” 为 不 规则 的 厚 片 , 皱 缩 不 平 ,切面 白色 或 黄白 
色 , 质 坚 脆 , 粉 性 。 气 微 , 味 淡 、 微 酸 。 

AUS 呈 圆 柱 形 , 两 端 平 齐 ,长 9 一 18cm, 直径 1.5— 
3cm。 表 面 光滑 ,白色 或 黄白 色 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 类 白色 。 深 粉 粒 单 粒 扁 卵 形 、 三 角 
状 卵 形 、 类 图 形 或 矩 圆 形 , 直径 8 一 35pm, 脐 点 点 状 . 人 字 状 、 
T EAR BRI SETA ,可见 层 纹 ; 复 粒 稀少 ,由 2 一 3 分 粒 组 成 。 草 
MTS AR RAF TE F PR AR LRL R o, KE 2400 m, $T RH. 2 一 
5um。 具 缘 纹 孔 导管 .网 纹 导 管 .螺纹 导管 及 环 纹 导 管 直 径 
127-48pm, 

(2) 取 本 品 粉末 5g, 加 二 氯 甲 烷 30ml, 加 热 回流 2 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 二 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 山 药 对 照 药材 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Anl 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (9:1: 
0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钻 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[iei] 水 分 毛 山 药 和 光山 药 不 得 过 16.0%; 山 药片 
不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 毛 山 药 和 光山 药 不 得 过 4.0%; 山 药片 不 得 过 
5. 076 (通则 2302). 

二 握 化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 , 毛 出 药 和 光 出 药 不 得 过 400mg/kg; 山 药片 不 得 过 
l0mg/kg. 


【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


los s 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


冷 浸 法 测定 , 毛 山 药 和 光山 药 不 得 少 于 7.0%%; 山 药片 不 得 少 
于 10.0%。 

饮片 

【炮制 】 山药 取 毛 山药 或 光山 药 除去 杂质 ,分 开 大 小 
个 , 泡 润 至 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 切 片 者 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 表 面 
类 白色 或 淡 黄 白色 , 质 脆 , 易 折 断 ,切面 类 白色 , 宣 粉 性 。 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 2.0% 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 4. 0%。 

【鉴别 】 《检查 】( 水 分 、 二氧化硫 残留 量 ) 同 药材 。 

山药 片 ” 取 出 药片 ,除去 杂质 。 为 不 规则 的 厚 片 , 皱 缩 不 
平 ,切面 白色 或 黄白 色 , 质 坚 脆 , 粉 性 。 气 微 , 味 淡 、 微 酸 。 

【鉴别 【检查 】【〖【 淄 出 物 】 同 药材 。 

搁 炒 山药 ” 取 毛 山药 片 或 光山 药片 , 照 获 炒 法 (通则 
0213) 炒 至 黄色 。 

本 品 形 如 毛 出 药片 或 光山 药片 ,切面 黄白 色 或 微 黄色 , 偶 
MER KARFA. 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0% 。 
【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 4.0% 。 


LEl RENKI REMAR ME) 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 脾 、 肺 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补 脾 养 骨 , 生 津 益 肺 ,补肾 涩 精 。 用 于 脾 
虚 食 少 , 久 演 不止 , 肺 虚 螨 咳 , 肾 虚 遗 精 , 带 下 ,尿频 , 虚 热 消 
渴 。 均 炒 山药 补 脾 健 胃 。 用 于 牌 虚 食 少 , 泄 海 便 注 ,日 带 过 多 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


同 药 材 。 
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Shannai 
KAEMPFERIAE RHIZOMA 


本 品 为 姜 科 植物 山 素 Kaempferia galanga L. 的 干燥 根 
茶 。 冬 季 采 挖 , 洗 兆 ,除去 须根 ,切片 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 多 为 圆 形 或 近 圆 形 的 横 切 片 ,直径 1 ~ 
2cm, 厚 0. 3 一 0. 5em。 外 皮 浅 神色 或 黄 神色 , 皱 缩 ,有 的 有 根 
痕 或 残存 须根 ;切面 类 白色 ME , 常 鼓 凸 。 质 脆 , 易 折断 。 气 
FRR RFR. 

【鉴别 ] (1) 本 品 粉末 类 黄白 色 。 淀粉 粒 众多 , 主 为 音 
Er, DUE .椭圆 形 或 类 三 角形 ,多 数 扁平 ,直径 5~30km, 脐 点 、 
层 纹 均 不 明显 。 油 细胞 类 贺 形 或 椭圆 形 , 直径 40 — 130m BE 
较 薄 , 胞 腔 内 含 浅黄 绿色 或 浅 紫 红色 油 滴 。 螺 纹 导 管 直径 
18~37um。 色 素 块 不 规则 形 ,黄色 或 黄 棕色 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 25g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 对 甲 氧 基 肉 桂 酸 乙 酯 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2,1, 4 3 


山 香 圆 叶 


点 于 同一 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (18 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302), 

【 淄 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 6.076, 

【含量 测定 】 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204 LAWE. 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 4. 5% (ml/g)。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 行 气温 中 ,消食 ,止痛 。 用 于 胸 肪 胀 满 ， 
B 8 IS RE ,饮食 不 消 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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Shanxiangyuanye 
TURPINIAE FOLIUM 


本 品 为 省 泪 油 科 植 物 山 香 圆 Twurpinia arguta Seem. 的 
干燥 叶 。 夏 、 秋 二 季 叶 茂盛 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 檐 圆 形 或 长 圆 形 ,长 7 一 22cm, 宽 2 一 
6cm。 先 端 渐 尖 ,基部 槐 形 ,边缘 具 朴 锯齿 , 近 基 部 全 缘 , 锅 齿 
的 顶端 具有 腺 点 。 上 表面 绿 褐色 , 具 光 泽 ;下 表面 淡 黄 绿色 ， 
较 粗 糙 , 主 脉 淡 黄 色 至 浅 褐色 ,于 下 表面 突起 , 侧 脉 羽 状 ;叶柄 
长 0.5~1cm。 近 单质 而 脆 。 气 芳香 RE. 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 上 表皮 细胞 长 方形 ,外 被 角质 
层 , 散 有 类 圆 形 油 细胞 。 下 表皮 细胞 较 小 ;可见 顶 端 尖 锐 的 单 
细胞 非 腺 毛 。 栅 栏 组 织 位 于 上 表皮 下 方 , 为 1 一 2 列 细胞 ; 海 
编组 织 疏 松 , 有 的 细胞 内 含有 草酸 钙 簇 品 。 主 肪 向上、 下 突 
出 , 维 管束 外 韧 型 ,半圆 状 ; 束 鞘 纤 维 束 排列 成 不 连续 的 环 。 

《2) 取 本 品 粉 末 2g ,加 水 50ml, RA 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 20ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 
液 , 水 液 用 水 饱和 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 
香 圆 时 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 女 贞 苷 
对 照 品 . 野 漆 树 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 1ml 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0.5768 4b 8A TI 
液 制备 的 硅胶 G 和 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(6 :3 ;1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 176 — SUC 
铝 甲醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
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色 的 获 光 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%% (通则 0832 第 四 法 ) 。 


总 灰分 不 得 过 13.0% (通则 2302). 

[Bu] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.5%% 磷 酸 溶液 (43 : 57) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 336nm。 理 论 板 数 按 女 贞 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取经 五 氧化 二 磷 减 压 干 燥 24 小 时 
的 女 贞 苷 对 照 品 和 野 漆 树 苷 对 照 品 各 10mg, 精 密 称 定 ,分 别 
置 100ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ;精密 
量 取 女 贞 苷 对 照 品 溶液 25ml、 野 漆 树 苷 对 照 品 溶液 10ml, RE 
同一 50m] 基 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 
1ml PE £ 9i t$ 50ug. EFE BE iT 20pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 3g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 50% 甲 醇 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10x1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 女 贞 昔 (Css Hae Ois ) 不 得 少 于 
0. 3095, & SF EE B3 iP CCo Hi Ou ) 不 得 少 于 0. 10% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 丝 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 , 寒 。 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 咽 消 肿 , 活 血 止 痛 。 用 于 乳 
蛾 喉 兽 ,咽喉 肿 冯 , 疙 疡 肿 毒 , 跌 扑 伤 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 15~30g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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Shanyinhua 
LONICERAE FLOS 


Æ m HAA PHE H IKEA Lonicera macranthoides 
Hand. -Mazz. 21 ER ZZ Lonicera hypoglauca Miq. , *É B8 Æ 
DC. R AA EZZ Lonicera 
fulvotomentosa Hsu et S. C. Cheng 的 干燥 花草 或 带 初 开 的 
花 。 夏 初 花 开 放 前 采 收 ,干燥 。 

【性 状 】 灰 千 毛 忍 冬 呈 棒 状 而 稍 弯曲 ,长 3 一 4. 5cm, 
上 部 直径 约 2mm, 下 部 直径 约 Imm。 表 面 黄色 或 黄 绿色 。 
总 花梗 集结 成 能 ,开放 者 花冠 裂片 不 及 全 长 之 半 。 质 稍 硬 , 手 
捏 之 稍 有 弹性 。 气 清香 , 味 微 苦 甘 。 
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冬 Lonicera confusa 
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红 腺 忍冬 长 2.5 一 4.5cm, 直 径 0.8—2mm, Xii x Fi 
至 黄 棕色 ,无 毛 或 疏 被 毛 , 盯 简 无 毛 , 先 端 5 裂 ,裂片 长 三 角 
JE SR E OT EC EUR. PEE BUE HERE. 

华南 忍冬 K 1.6~3. 5cm, H 4$ 0.5—2mm, 3E f fn 4E 
14 EK EAE. 

$48ERGRAX 长 1 一 3.4cm, 直 径 1.5—2mm, JE [BI 
淡 黄 标 色 或 黄 标 色 EARE E. 

【鉴别 (1) 本 品 表面 制 片 : 灰 息 毛 忍 冬 腺 毛 较 少 , 头 
部 大 多 圆 盘 形 , 顶端 平坦 或 微 止 ,侧面 观 5 一 16 细胞 ,直径 
37 一 228pkm; 柄 部 2 一 5 细胞 ,与 头 部 相 接 处 常 为 2( 一 3) 细 胞 
并 列 ,长 32 一 240km, 直径 15 一 51pm。 厚 壁 非 腺 毛 较 多 , 单 
细胞 , 似 角 状 , 多 数 甚 短 ,长 21 一 240(~315)ypm, 表 面 微 具 疾 
状 突起 ,有 的 可 见 螺纹 , 呈 短 角 状 者 体 部 胞 腔 不 明显 ;基部 稍 
扩大 , 似 三 角 状 。 草 酸 钙 能 晶 , 偶 见 。 花 粉 粒 ,直径 54 一 
82um. 

RZE 腺 毛 极 多 , 头 部 盾 形 而 大 , 顶 面 观 8 一 40 细 
胞 ,侧面 观 7~10 细胞 ; 柄 部 1 一 4 细胞 . 极 短 . 长 5~56pm。 
厚 壁 非 腺 毛 长 短 悬 殊 ,长 38 一 1408pnm ,表面 具 细 密 疣 状 突起 ， 
有 的 胞 腔 内 含 草 酸 钙 结 晶 。 

华南 忍冬 腺 毛 较 多 , 头 部 侄 圆锥 形 或 盘 形 ,侧面 观 20 一 
60—100 细胞 ; 柄 部 2-4 细胞 ,长 50—176(—248) um, JFE 
非 腺 毛 , 单 细胞 ,长 32 一 623( 一 848) um, R EA MMRR 
起 ,有 的 具 螺 纹 , 边 缘 有 波状 角质 隆起 。 

HRERS REAME. 一 种 较 长 大 , 头 部 倒 圆 
锥 形 或 倒卵形 ,侧面 观 12 一 25 细胞 , 柄 部 微 弯 曲 ,3 一 5( 一 6) 
细胞 ,长 88 一 470km; 另 一 种 较 短 小 , 头 部 顶 面 观 4 一 10 细 
胞 , 柄 部 2-5 细胞 ,长 24—130(C— 1900 um, JE RE dE HR E F 
HR 5 Hip, K 33 一 2000km, K E DE AR R E ERIS ULIS RC E 
Bm. 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 甲醇 5ml, 放 置 12 小 时 , 滤 过 , 取 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 — 201 对照 品 溶液 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5: 
2.5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 0.4%% 栈 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 绿 原 酸 检测 波长 为 330nm:; 邱 
苷 用 蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 
低 于 1000, 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC% 流动 相 BC) 
0~10 11. 5—15 88. 3—85 
10—12 15-29 83-471 
12-18 29—33 71 -=67 
18~30 33—45 67 >53 


对 照 品 溶液 的 制备 iR RM X E in, KEEA REY 


Z XT F8 db. JII ME na Hp Z XT E dh 5 bb ORE PICO E 50 76 8E 
制 成 每 1ml 含 绿 原 了 酸 0. 5mg , JK Hi TA Z IT £L 0. 6mg JI] 
续 断 皂苷 乙 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 多 得 ) 约 0.5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5075 PR X 50ml. 称 定 重 
Ht ,超声 处 理 ( 功 举 300W, pi 40kHz)40 分 钟 . 放 冷 . 再 称 
定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 基 , 摇 勾 . 滤 过 . 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Zel, 1091. i dn if 
Hi 5 loul EE ACER (0 if [XC .测定 .以 外 标 山 点 法 计算 绿 原 酸 
B A bt LLL Pb PR GEO OS VEU HUE UA tg I, LI E 
KEE CB) RE D A. 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Cis H's 0, ) 不 得 少 于 
2.096 BRUER KEZ CCa Hios Osz) 和 川 续 断 时 件 忆 
(C; Hi Ow) 的 总 其 不 得 少 于 5.076. 

[ink 54322] H.R. Hi b. R t 

【功能 与 主治 】 1 AAIE RE, MBI. 
A, F ERE. AA E LA, KUR A, A A A. 

【用 法 与 用 量 】 6—15g. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


JHF yT H sn 


WU 1 


Shanzha 
CRATAEGI FRUCTUS 


本 品 为 蔓 微 科 植 物 山 里 红 Crataegus pinnatifida Bge. 
var. major N. E. Br. 3X I f Crataegus pinnatifida Bge. 的 
干燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,切片 ,干燥 。 

LERI 本 品 为 圆 形 片 , 皱 缩 不平 , 直 径 1 一 2. 5em, Ẹ 
0. 2 一 0.4cm。 外 皮 红 色 , 具 皱纹 ,有 灰白 色 小 斑点 。 果 肉 深 
黄色 至 浅 棕色 。 中 部 横 切 片 具 5 粒 浅黄 色 果 核 , 但 核 多 脱落 
而 中 空 。 有 的 片上 可 见 短 而 细 的 果 醒 或 花 曙 残迹 。 气 微 清 
Tr , 味 酸 、 微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 暗 红 棕 色 至 棕色 。 石 细胞 单个 散 
在 或 成 群 ,无 色 或 淡 黄 色 , 类 多 角形 .长圆 形 或 不 规则 形 , 直 径 
19~125pm, 了 筷 沟 及 层 纹 明 显 , 有 的 胞 腔 内 含 深 棕色 物 。 采 皮 
表皮 细胞 表面 观 呈 类 圆 形 或 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 内 常 含 红 
棕色 或 黄 棕色 物 。 草 酸 钻 方 品 或 篮 晶 存 于 果肉 海 壁 细胞 中 。 


山楂 


(2) 取 本 品 粉 末 1g. 加 乙酸 乙 随 4ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 卓 湾 液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 
R lm E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 本 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展 升 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 哎 以 人 硫 梭 乙醇 溶液 (3 一 10), 在 80C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 .在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 斑 点 :性 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 
显 相 同 的 橙黄 色 莹 光 址 点。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3.096 (通则 2302), 

重金 属 及 有 害 元 素 MA WTR. AWE 22: C388 Dt] 
2321 RTRA ERE 0; oX rn. RES er P ALT IST REI MAE 
铅 不 得 过 5mg/kg: Ayit 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; 
汞 不 得 过 0. 2mg/kg; 钢 不 得 过 20mg kg. 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 22015380 F H 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 .不 得 少 士 21.0%，。 

【 含 最 测定 】 取 本 品 细 粉 约 1g. 精 密 称 定 , 精 密 加 入 水 
100ml, 室 温 下 浸泡 4 小 时 ,时 时 振 摇 . 滤 过 。 精 密 量 到 续 滤液 
25ml, 加 水 50ml, 加 盼 酸 指 术 液 2 滴 .用 所 氧化 钠 滴 定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 , 即 得 。 等 1ml 气 气 化 钠 滴定 液 (0. 1mol/L) 
相当 于 6. 404 mg WHER CCo Hs (0; ) 。 


7k ii tk RR YET EA DLR DL TIERE RR CC; HO; ) 计 ,不 
得 少 于 5.094, 

饮片 

【炮制 】 FLUR 涂 去 杂质 及 脱落 的 核 。 


炒 山楂 取 净 山楂 . 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 色 变 深 。 

本 品 形 如 山楂 片 , 灯 肉 黄 褐色 , 侦 见 焦 斑 。 气 清香 , 味 
Ne RH. 

【含量 测定 】 E2 B. ELIRULTIERRRCCSHSO;D iT. 
不 得 少 于 4.0%。 

【鉴别 】 同 药材 。 

fil — 取 净 山楂 .有 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 表面 焦 神 
E ,内 部 黄 褐色 。 

本 品 形 如 山楂 片 ,表面 焦 褐 色 . 内 部 黄 褐色。 有 焦 香 气 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 有 机 琶 以 枸 橡 酸 (Ce HasO7 ) 计 ， 
不 得 少 于 4.096, 

【鉴别 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 E.H Wii. GE E F. 

【功能 与 主治 】 消食 健 髓 . 行 气 散 瘀 ,化 浊 降 脂 。 用 于 肉 
食 积 滞 , 胃 腕 胀 满 , 泻 痢 腹 痛 , 瘀 血 经 闭 , 产 后 瘀 阻 , 心 膜 刺 痛 ， 
胸 痹 心痛 ,疝气 疼痛 ,高 脂 血 症 。 焦 山楂 消食 导 沾 作用 增强 。 
用 于 肉食 积 灌 SHER. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 12g。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 
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Shanzhaye 
CRATAEGI FOLIUM 


Æ dh y d dE TR EL L E tI Crataegus pinnatifida Bge. 
var. major N. E. Br. 或 山楂 Grataegus pinnatifida Bge. 的 
干燥 叶 。 夏 RAZERK ETF. 

LERI 本 品 多 已 破碎 ,完整 者 展开 后 呈 宽 卵 形 ,长 6 一 
12cm, 宽 5~8cm, 绿 色 至 棕 黄 色 , 先 端 渐 尖 ,基部 宽 棉 形 , 具 
2 一 6 羽 状 裂片 ,边缘 具 尖 锐 重 锯齿 ;叶柄 长 2~~6cm, 托 叶 卵 
圆 形 至 卵 状 披 针 形 。 气 微 , 味 汲 、 微 将。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 绿色 至 棕 黄 色 。 草 酸 钙 簇 品 直入 
10—30py m, X M £57; à EL 48 15~30jm, 散 在 或 分 布 于 叶 维 管 
束 或 纤维 束 旁 。 导 管 为 螺纹 导管 ,直径 20 一 40km。 非 腺 毛 为 
单 细 胞 ,长 圆锥 形 ,基部 直径 30~40nm。 纤 维 成 束 ,直径 约 
loum,BES ER, 

(2) 取 本 品 粉末 2g ,加 稀 乙 醇 50ml, 加 热 回 流 1.5 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 花 至 无 醇 味 ,加 水 10ml, 用 石油 醚 (30 一 
607 ) 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,水 液 加 乙酸 乙 酯 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 、 金 丝 桃 苷 
对 照 品 , 加 乙醇 分 别 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 1~2ul, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙醇 -丙酮 -水 (7 : 
5: 6) 为 广 开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 三 握 化 铝 试 液 ,热风 吹 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.076 (通则 2302) 。 

[3:5] 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0% 。 

【含量 测定 】 总 黄酮 ”对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 在 
120C 和 干燥 至 恒 重 的 芦 丁 对 照 品 25mg, 置 50m HMP, HZ 
醇 适 量 ,超声 处 理 使 溶解 , 放 冷 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 
取 20ml, & 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 中 
含 无 水 芦 丁 0. 2mg)。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml,5ml,6ml, 分别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 6ml, 加 5%% 亚 
硝酸 钠 溶 液 1ml, 摇 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 10% 硝 酸 铝 溶液 1ml， 
播 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 氢 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻度 , 播 
5) ,放置 15 分 钟 , 以 相应 试剂 为 空白 ,立即 照 紫外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 500nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 
度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 细 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ， 
加 三 毛 甲 烷 加 热 回 流 提取 至 提取 液 无 色 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 , 药 


。.32 。 


酒 挥 去 三 氯 甲 烷 , 加 甲醇 继续 提取 至 无 色 ( 约 4 小 时 ), 提 取 液 
AKT ,残渣 加 稀 乙醇 溶解 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 至 刻 
度 , 摇 名 ,作为 供 试 品 贮备 液 。 取 供 试 品 贮备 液 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 
量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 
“加 水 至 6ml” 起 依法 测定 吸光 度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 
溶液 中 芦 丁 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 煤 品 计算 , 含 总 黄酮 以 无 水 芦 下 (Czr H Ois ) 
计 , 不 得 少 于 7. 0%。 

金 丝 桃 音 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
H 36 RI s EA L RS EP. R- SR DX mj-0. 576 醋酸 溶液 (1 : 1 
19.4 : 78. 6) 为 流动 相 ;检测 波长 为 363nm。 理 论 板 数 按 金 丝 
桃 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 总 黄酮 项 下 的 供 试 品 
贮备 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 昔 (Cz Hz Ois ) 不 得 少 于 
0. 05094, 

【性 味 与 归 经 】 酸 , 平 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 通 脉 ,化 浊 降 脂 。 用 于 气 
Vitr MIL BC s i] 3 C RR 8g po] CC soc ER os. R2; EE US, ,高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g; 或 泡 茶 饮 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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Shancigu 
CREMASTRAE PSEUDOBULBUS 
PLEIONES PSEUDOBULBUS 


本 品 为 兰 科 植 物 杜 鹏 兰 Cremastra appendiculata (D. 
Don) Makino, fli 3x = Pleione bulbocodioides (Franch. ) Rolfe 
或 云南 独 其 兰 Pleione yunnanensis Rolle K) F IRIB Bt., Bij 
EJK ERE HIER RT”. AZERI, EA 
去 地 上 部 分 及 泥 沙 ,分开 大 小 置 沸 水 锅 中 蒸煮 至 透 心 ,干燥 。 

【性 状 】 ER 呈 不 规则 扁 球 形 或 圆锥 形 ,顶端 渐 突 
起 ,基部 有 须根 痕 。 长 1. 8 一 3cm, 膨 大 部 直径 1 一 2cm。 表 面 
黄 棕色 或 棕 褐 色 , 有 纵 皱 纹 或 纵 沟 ,中 部 有 2 一 3 条 微 突起 的 
环节 , 节 上 有 鳞片 叶 干 枯 腐 烂 后 留 下 的 丝 状 纤维 。 质 坚硬 , 难 
折断 ,断面 灰 日 色 或 黄 昌 色 , 略 旦 角质。 气 微 , 味 淡 , 带 黏 性 。 

冰球 子 ” 呈 圆 锥 形 ,瓶颈 状 或 不 规则 困 块 ,直径 1 一 2cm， 
高 1. 5 一 2. 5cm。 项 端 渐 尖 ,尖端 断 头 处 呈 盘 状 , 基 部 膨大 且 
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AF, PRHA, A 1 一 2 条 环节 ,多 偏向 一 侧 。 撞 去 外 皮 者 表 
面 黄白 色 , 带 表皮 者 浅 棕色 ,光滑 ,有 不 规则 皱纹 。 断 面 浅 黄 
色 ,角质 半 透明 。 

【鉴别 】 本 品 横 切面 : EAE ”最 外 层 为 一 层 局 平 的 表 
皮 细 胞 ,其 内 有 2 一 3 列 细胞 , 壁 稍 厚 ,浅黄 色 , 再 向 内 为 大 的 
类 圆 形 薄 壁 细 胞 , 含 黏液 质 , 并 含有 淀粉 粒 。 近 表皮 处 的 薄 
壁 细胞 中 含有 草酸 钙 针 晶 束 ,长 70 一 150km。 维 管束 散在 ， 
外 韧 型 。 

冰球 子 ”表皮 细胞 切 向 延长 , 演 粉 粒 存在 于 较 小 的 薄 壁 
细胞 中 , 维 管束 莱 纤 维 半月 形 , 偶 有 两 半月 形 。 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,水 浸 约 1 小 时 , 润 透 , 切 薄 片 ,干燥 或 
洗 净 干燥 ,用 时 的 碎 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 微 辛 , 凉 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,化 痰 散 结 。 用 于 犹 肿 疗 毒 , 闻 
3s WEE , EE c ve 05 RUBUS ER. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


T 年 健 
Qiannianjian 
HOMALOMENAE RHIZOMA 


Ain NR AEH FEE Homalomena occulta 
(Lour. )Schott £f] FRÆ. IERI, w, RES 
皮 , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 圆柱 形 , 稍 蛮 曲 ,有 的 略 扇 ,长 15 一 
40cm, É f$ 0. 8 一 1.5cm。 表 面 黄 棕色 或 红 棕色 ,粗糙 ,可 见 
多 数 扭曲 的 纵 沟 纹 、 圆 形 根 痕 及 黄色 针 状 纤维 束 。 质 硬 而 脆 ， 
断面 红 褐色 ,黄色 针 状 纤维 束 多 而 明显 ,相对 另 一 断面 呈 多 数 
针眼 状 小 孔 及 有 少数 黄色 针 状 纤维 东 , 可 见 深 褐色 具 光 泽 的 
WA. AF RF AE. 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细 胞 有 的 残存 ,棕色 。 基 
本 组 织 中 散 有 大 的 分 泌 腔 ,由 数 层 木 栓 细胞 组 成 ;分 泌 细 胞 靠 
外 侧 较 多 ,内 含 黄色 至 棕色 分 沁 物 ;黏液 细胞 较 大 ,内 含 草 酸 
钙 针 蝇 束 ;草酸 钙 艇 上 唱 散 在 ; 维 管束 外 韧 型 及 周 木 型 , 散 生 ,外 
韧 型 维 管束 外 侧 常 伴 有 纤维 束 , 单 一 纤维 束 少 见 , 纤 维 壁 较 
厚 , 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 石油 醚 (60 一 90C)720ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 干 年 健 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (8 : 
2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 距 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10) ,在 
105 它 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
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谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.076, 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DB-17 毛细 管 柱 ( 交 联 
502%% 茶 基 -50%% 甲 基 涌 硅 氧 烷 为 固定 相 )( 柱 长 为 30m, 内 径 为 
0. 25mm lE JE BE Jy 0.25pm) ;程序 升温 : 初始 温度 80'C ,以 
每 分 钟 2'C 的 速率 升温 至 100 C , 进 样 口 温度 为 280 7C ;检测 
器 温度 为 300C ;分 流 比 为 5 : 1。 理 论 板 数 按 芳 樟 醇 峰 计 算 
应 不 低 于 20 000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 芳 樟 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 20ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 180W, 频 率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 芳 樟 醇 (Co His O) 不 得 少 于 
0. 2094, 

饮片 

【炮制 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ,切片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 片 。 外 表皮 黄 棕 色 至 红 棕 
色 ,粗糙 ,有 的 可 见 圆 形 根 痕 。 切 面 红 褐 色 , 具 有 众多 黄色 纤 
维 束 ,有 的 呈 针 刺 状 。 气 香 , 味 辛 ME. 

【检查 】 总 灰分 同 药材 ,不 得 过 6.0%。 

鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 人 检查] (水分) 长 浸出 物 】【 含 
量 测 定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 〗 ARE AMR. ATRA RA, ERR 
痛 , 拘 挛 麻 木 , 筋 骨 疤 软 。 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


o7 10g, 
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Qianliguang 
SENECIONIS SCANDENTIS HEBRA 


本 品 为 菊 科 植物 千里 光 Senecio scandens Buch. -Ham. 
的 干燥 地 上 部 分 。 全 年 均 可 采 收 ,除去 杂质 ,阴干 。 

CERI 本 品 蕉 呈 细 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,上 部 有 分 枝 ; 表 面 
灰 绿 色 、 黄 棕色 或 紫 褐色 , 具 纵 棱 , 密 被 灰白 色 柔 毛 。 叶 互生 ， 
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Tg 


& 5i "8 ERE Loc Te E ErECT 5 BAR IEEE SX — OE SERT 
具 1— 6 侧 裂片 ,边缘 有 不 规则 锯齿 ,基部 戟 形 或 截 形 ,两 面 有 
细 和 柔 毛 。 头 状 花 序 ; 总 苞 钟 形 ; 花 黄色 至 棕色 , 冠 毛 白色 。 气 
MIRE o 

【鉴别 】 〈1) 叶 表面 观 : 上 表皮 细胞 垂 周 壁 微波 状 或 波状 
弯 昌 ;下 表皮 细胞 形状 不 规则 , 垂 周 壁 深 波 状 弯曲 。 气 孔 不 定 
式 或 不 等 式 , 副 卫 细胞 3 一 6 个 。 非 腺 毛 2 一 12 细胞 ,顶端 细 
胞 渐 尖 或 钝 圆 ,多 弯曲 ,细胞 内 常 含 淡 黄 色 油 状 物 , 壁 稍 增 厚 ， 
REA AGER. 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 0.36% 盐 酸 的 无 水 乙醇 50ml, 放 
置 1 小时, 加热 回流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 续 滤液 40ml.A 
T ,残渣 加 2% 盐 酸 溶 液 25ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 
调节 pH ÉE 10 一 11, 用 二 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml， 
合并 二 和 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 RAMA PIE 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 千 里 光 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
101, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 丙 醚 -甲酸 -水 
(90 : 7 : 3) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展 开 氏 中 预 饱 和 40 分钟, 展 
JF HL BC BEA 5% 香 草本 硫酸 溶液 ,在 105'C Jn A £ E 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0796 GB] 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302). 

阿 多 尼 弗 林 碱 照 高 效 液 相 色谱 -质谱 法 (通则 0512 和 
通则 0431) 测 定 。 

色谱 .质谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 
RERNA AN; A 2. RE -0. 5% 甲 酸 溶 液 (7 : 93) 为 流动 相 ; 
采用 单 级 四 极 杆 质 谱 检 测 器 , 电 喷 雾 离 子 化 (ESIT) 正 离子 模式 
下 选择 质 荷 比 (m/z) 为 366 离子 进行 检测 。 理 论 板 数 按 阿 多 
尼 弗 林 碱 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

校正 因子 测定 ” 取 野 百合 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
0.5 办 甲酸 溶液 制 成 每 1m] 含 0. Zug 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 
取 阿 多 尼 弗 林 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 0. 5 26 FR BR TEE TC l 
成 每 1ml 含 0. lug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 精 密 量 取 对 照 
品 溶液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 加 0. 524 
甲酸 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 2nl, 注 入 液 相 色 谱 - 质 谱 联 用 仪 ， 
计算 校正 因子 。 

测定 法 “” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.5% 甲 酸 溶 液 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 0. 5% 甲 酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 2ml, E 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml, 加 0. 5 26 FR 
酸 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 2nl, 注 和 人 液 相 色谱 -质谱 联 用 仪 , 测 
定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 阿 多 尼 弗 林 碱 (Cis Hza NO; ) 不 得 
过 0. 004%. 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3 TERI ; LA Z A-0. 2%% 酷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 苷 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 75% 甲醇 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 背 (Cz Hao Oil ) 不 得 少 于 
0. 030%. 

ERSZ] 苦 , 寒 。 归 肺 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,明日 , 利 沉 。 用 于 痛 肿 疮 毒 ， 
感冒 发 热 , 目 赤 肿 痛 , 汇 演 痢 疾 , 皮 肤 湿 疹 ，。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 外 用 适量 RUK SUE. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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Qianjinzi 
EUPHORBIAE SEMEN 


本 品 为 大 载 科 植物 续 随 子 Euphorbia lathyris L. & F 
燥 成 熟 种 子 。 夏 . 秋 二 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 椭圆 形 或 倒卵形 ,长 约 5mm, 直 径 约 
4mm。 表 面 厌 棕色 或 灰 褐 色 , 具 不 规则 网 状 皱纹 ,网 孔 止 陷 
处 灰 黑 色 , 形 成 细 斑 点 。 一 侧 有 纵 沟 状 种 卷 , 顶 端 为 突起 的 合 
点 ,下 端 为 线形 种 脐 , 基 部 有 类 白色 突起 的 种 阜 或 具 脱 落后 的 
ER., EER ,种 仁 白 色 或 黄白 色 , 富 油 质 。 气 微 , 味 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 ; 种 皮 表 皮 细 胞 波 齿 状 , 外 壁 较 
厚 ,细胞 内 含 棕色 物质 :下方 为 1 一 3 列 薄 壁 细胞 组 成 的 下 皮 ; 
内 表皮 为 1 列 类 方形 栅 状 细胞 ,其 侧 壁 内 方 及 内 壁 明 显 增 厚 。 
内 种 皮 栅 状 细胞 1 列 ,棕色 , 细 长 柱状 , 壁 厚 , 木 化 ,有 时 可 见 
壁 孔 。 外 胚乳 为 数列 类 方形 薄 壁 细胞 ;内 胚乳 细胞 类 圆 形 : 子 
叶 细 胞 方形 或 长 方形 , 均 含 糊 粉 粒 。 

《2) 取 本 品 粉 末 2g. 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (30— 
60'C )80ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 , 奔 去 石油 醚 液 ,药酒 加 乙 
醇 80ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 乙醇 
10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 秦 皮 乙 素 对 照 品 ,加 乙 
EHRE 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 1 内 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
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供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 亮 蓝 
色 荧 光斑 点 。 

【含量 测定 】 脂肪 油 ” 取 本 品 约 3g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 
提取 器 中 ,加 乙醚 100ml, 加 热 回 流 8 小 时 至 脂肪 油 提 尽 , 收 
集 提 取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 茵 中 ,在 水 浴 上 低温 燕 干 ， 
在 100'C 干燥 1 小时, 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 , 精 密 称 
定 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 含 脂肪 油 不 得 少 于 35.0%% 。 

C TÉ BE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 二 甲 基 十 八 碳 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 » LAE 3t 5 IR A-Z RR C87. 5 : 10 : 2.5) 为 
visum 275nm. MERATE T ES ICE TEE 
应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 千 金子 省 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 , 打 碎 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 
XE XE Bi ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 波 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 湾 液 与 供 试 品 溶液 各 
10~~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 千金 子 和 省 醇 (C: Hso Os ) 不 得 少 于 0.355, 

饮片 

【炮制 了】 
时 打 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 】【 含量 测 定 】〗 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】〗】 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 、 肾 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 泻 下 逐 水 , 破 血 消瘦 ;外 用 疗 癣 蚀 疣 。 
用 于 二 便 不 通 , 水 肿 , 痰 饮 , 积 沾 胀 满 , 血 瘀 经 闭 ;外 治 殴 
BE MEE. 

【用 法 与 用 量 】 
适量 ,的 烂 甫 患处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 以 免 中 毒 。 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


除去 杂质 , 筛 去 泥 沙 , 洗 净 , 捞 出 ,干燥 ,用 


l~g, EF., EMH ,多 人 丸 散 服 。 外 用 


Tom Go 


Qianjinzishuang 
EUPHORBIAE SEMEN PULVERATUM 


本 品 为 干 金子 的 炮制 加 工 品 。 

[98751 RTT, ERER, EAMA O 0213) 
制 霜 , 即 得 。 

【性 状 】 
RER. 


7k dh 29255] a E BI A E E R, M T TE. 


川 木 香 


【鉴别 】 
的 结果 。 

【含量 测定 】 取 本 品 5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 
乙醚 100ml, 加热 回流 6 一 8 小 时 ,至 脂肪 油 提 尽 ,收集 提取 
液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 中 ,在 水 浴 上 低温 蒸 干 ,在 
100'C FH 1 小 时 , 放 冷 ,精密 称 定 , 即 得 。 

本 品 含 脂肪 油 应 为 18.0% 一 20.0%%。 

(ERSA) 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 、 肾 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 泻 下 逐 水 , 破 血 消瘦 ;外 用 疗 癣 蚀 疣 。 
用 于 二 使 不 通 , 水 肿 , 痰 饮 , 积 滞胀 满 , 血 瘀 经 闭 ; 外 治 瑞 
BE. 

【用 法 与 用 量 】 0. 5 一 1g, 多 人 丸 散 服 。 外 用 适量 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 同 千 金子 。 


照 千 金子 项 下 的 [鉴别 ](2) 项 试验 , 显 相 同 


II RK 香 


Chuanmuxiang 
VLADIMIRIAE RADIX 


A d Xy 38$ fà 9j Jil xÆ Vladimiria souliei (Franch. ) 
Ling 或 灰 毛 川 本 香 Viadimiria souliei (Franch. ) Ling var. 
cinerea Ling 的 干燥 根 。 秋 季 采 控 , 除 去 须根 . 泥 沙 及 根 头 上 
的 胶 状 物 ,干燥 。 

GERI 本 品 旦 圆柱 形 或 有 纵 槽 的 半圆 柱 形 , 稍 弯曲 ,长 
10—30cm, 直径 1 一 3cm。 表 面 黄 褐色 或 棕 褐 色 , 具 纵 皱 纹 ， 
Ph Be Ro Y AE RT UL £e JR 8 AR £n R03 B AR SA R A D E E E IDE I 
H, IRW”. PRA. Nn NE Ne. E Dr BST. DT IRL SE CS EX 
£& ^E PROCLUS BL TEL ER IRL , 木 部 宽广 ,有 放射 状 纹理 ;有 的 
PORRI. AAE RE ALMT 

【鉴别 】 (1) 本 品 模 切 面 : REA A Em. T 
皮 部 射线 较 宽 ; 短 管 群 与 纤维 东 以 及 木质 部 的 导管 群 与 纤维 
束 均 呈 交 互 径 向 排列 , 呈 整 齐 的 放射 状 。 形 成 层 环 波 状 弯曲 ， 
纤维 束 黄色 , 木 化 ,并 伴 有 石 细胞 。 髓 完好 或 已 破裂 。 油 室 散 
在 于 射线 或 骨 部 薄 辟 组织 中 。 薄 壁 细胞 可 见 菊 糖 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 川 木 香 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液。 照 薄 层 色 谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


«38 à 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 . 去 氢 木 香 内 
酯 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 ml 各 含 0. 1mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 放 置 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 木 香 烃 内 酯 (Cis Hz OD MEAR 
香 内 酯 (Cs HisO: ) 的 总 量 , 不 得 少 于 3.2% 。 

饮片 

【炮制 〗 川 木 香 ”除去 根 头 部 的 黑色 “ 油 头 ”和 杂质 , 洗 
净 EE LOIS FH LBS EGER. 

本 品 呈 类 圆 形 切 片 ,直径 1. 5~3cm。 外 皮 黄 褐色 至 棕 宰 
色 。 切 面 黄白 色 至 黄 棕色 ,有 深 棕色 稀 朴 油 点 , 木 部 显 菊花 心 
状 的 放射 纹理 ,有 的 中 心 星 枯 朽 状 , 周 边 有 一 明显 的 环 纹 , 体 
较 轻 , 质 硬 脆 。 气 微 香 , 味 若 , 嚼 之 粘 政 。 

【鉴别 了 ( 除 横 切面 外 ) 【检查 也 水 分 ) 
HETZE 

WIKE KFIR UT ,在 铁丝 厦 中 ,用 一 层 草 纸 ,一 
ERER SIBI ERE BR SU. EIRA FEN , HR E JII 
木 香 中 所 含 的 挥发 油 渗 至 纸 上 , 取 出 , 放 凉 。 

本 品 形 如 川 木 香 片 ,' 气 微 香 , 味 苦 , 嚼 之 粘 牙 。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 六 水 分 ) 【含量 测定 】 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 六 ,. 苦 , 温 。 归 脾 、 胃 、 大肠 . 胆 经 。 

【功能 与 主治 】 行 气 止痛 。 用 于 胸 胁 、 腕 腹胀 痛 , 肠 鸣 腹 
演 , 里 急 后 重 。 

【用 法 与 用 量 】 

[rl 置 阴凉 干燥 处 。 


【含量 测定 】 


3 一 9g。 
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Chuanmutong 
CLEMATIDIS ARMANDII CAULIS 


Æ m N E R RHA Wh Ra Clematis armandii Franch. 
sk 7$ RE Clematis montana Buch. -Ham. W FEREZ., d$. 
秋 二 季 采 收 , 除 去 粗 皮 ,上 晒 干 , 或 趁 鲜 切 薄片 F. 

LERI 本 品 呈 长 圆柱 形 , 略 扭曲 ,长 50 一 100cm, 直径 
2 一 3. 5cm。 表 面 黄 棕色 或 黄 褐色 ,有 纵向 凹 沟 及 楼 线 ; 节 处 


。36 > 
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多 膨大 ,有 叶 痕 及 侧枝 痕 。 残 存 皮 部 易 撕 裂 。 质 坚硬 ,不 易 折 
Br. HAE Z—4mm, 边缘 不 整齐 ,残存 皮 部 黄 棕色 , 木 部 浅 
黄 棕 色 或 浅黄 色 , 有 黄白 色 放 射 状 纹理 及 裂隙 ,其 间 布 满 导管 
TL ARB KAERRA BATE., AWM RR. 

LENI 〈1)? 本 品 粉 末 黄 白色 至 黄 褐色 。 纤 维 甚 多 , 木 纤 
维 长 梭 形 ,未 端 尖 狭 ,直径 17 一 43km, 壁 厚 , 木 化 , 壁 孔 明显 ; 
韧 皮 纤 维 长 梭 形 ,直径 18 一 60km, 壁 厚 , 木 化 . 胞 腔 常 狭小 。 
导管 为 具 缘 纹 筷 导管 和 网 纹 导管 ,直径 39— 190pm. 石 细胞 
类 长 方形 、 梭 形 或 类 三 角形 , 壁 厚 而 木 化 , 孔 沟 及 纹 孔 明显 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙醇 25ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 川 木 通 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 15p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G HERR E ,使 成 条 状 , 以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 
乙 酯 -甲酸 (6 : 2 : 0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 〗 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 4.096. 

饮片 

【炮制 〗 未 切片 者 , 略 泡 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 厚 片 。 切 面 边 缘 不 整齐 ,残存 皮 部 黄 棕 色 ， 
木 部 浅黄 棕色 或 浅黄 色 , 有 黄白 色 放 射 状 纹理 及 裂 际 ,其 间 
密布 细 孔 状 导 管 ,人 骨 部 较 小 ,类 白色 或 黄 棕 色 , 偶 有 空 腔 。 气 
微 , 味 淡 。 

【鉴别 】》 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 心 、 小 脑 BKZ. 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 ,清心 除 烦 , 通 经 下 乳 。 用 于 淋 
证 ,水 肿 ,心烦 尿 赤 , 口 舌 生 疙 ,经 闭 乳 少 , 湿 热 阅 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


M D S 


Chuanbeimu 
FRITILLARIAE CIRRHOSAE BULBUS 


本 品 为 百合 科 植 物 川 贝 母 Fritillaria cirrhosa D. Don, 
HX D) BER Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia、 甘 肃 
贝 母 Fritillaria przewalskii Maxim. , $2 Vb Vl Bk Fritillaria 
delavayi Franch. | JE N BE Fritillaria taipaiensis P. Y. Li 
Hy BL 7B Ul SR Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 
var. wabuensis (S. Y. Tang et S. C. Yue)Z. D. Liu, S. 
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Wang et S. C. Chen 的 干燥 鳞茎 。 按 性 状 不 同 分 别 习 称 “ 松 
员 ”“ 青 贝 "“ 炉 贝 " 和 “栽培 品 ”。 夏 、 秋 二 季 或 积 雪 了 融化 后 采 
挖 ,除去 须根 、 粗 皮 及 泥 沙 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

DERI BN 呈 类 圆锥 形 或 近 球 形 , 高 0.3 一 0. 8cm, 
直径 0. 3 一 0. 9cm。 表 面 类 白色 。 外 层 鳞 叶 2 W, KER, 
ABER RUNI ,未 抱 部 分 呈 新 月 形 , 习 称 “ 怀 中 抱 月 ;顶部 闭 
合 , 内 有 类 圆柱 形 、 顶 端 稍 尖 的 心 芽 和 小 鳞 叶 1 一 2 枚 ;先端 钝 
圆 或 稍 尖 , 底 部 平 , 微 止 人 ,中 心 有 1 灰 褐色 的 鳞茎 盘 , 偶 有 残 
存 须根 。 质 硬 而 脆 ,断面 白色 , 富 粉 性 。 气 微 , 味 微 苦 。 

WU 呈 类 扁 球 形 , 高 0.471. 4cm, 直径 0.4— 1. 6cm. 
外 层 鳞 时 2 鸭 , 大 小 相近 ,相对 抱 合 ,顶部 开裂 ,内 有 心 芽 和 小 
鳞 叶 2 一 3 枚 及 细 圆 柱 形 的 残 茎 。 

炉 贝 ” 呈 长 圆锥 形 , 高 0.7 一 2.5cm, 直 径 0.5— 2. 5cm, 
表面 类 白色 或 浅 棕 黄 色 , 有 的 具 棕 色 斑 点 。 外 层 鳞 叶 2 LA 
小 相近 ,顶部 开裂 而 略 尖 ,基部 稍 尖 或 较 钝 。 

栽培 品 呈 类 扁 球 形 或 短 圆柱 形 , 高 0.5 一 2cm, 直 径 1— 
2.5cm。 表 面 类 白色 或 浅 棕 黄 色 , 稍 粗糙 ,有 的 具 浅 黄色 斑 
点 。 外 层 鳞 叶 2 瓣 , 大 小 相近 ,顶部 多 开裂 而 较 平 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 类 白色 或 浅黄 色 。 

松 贝 . 青 贝 及 栽培 品 ”淀粉 粒 其 多 , 广 孵 形 、 长 圆 形 或 不 
规则 圆 形 , 有 的 边缘 不 平整 或 略 作 分 枝 状 ,直径 5 一 64km, Jr 
点 短 缝 状 、 点 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 隐约 可 见 。 表 皮 细 胞 
类 长 方形 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 , 偶 匈 不 定式 气孔 , 圆 形 或 扇 圆 
形 。 螺 纹 导 管 直 径 5 一 26pm。 

炉 贝 ”淀粉 粒 广 卵 形 、 贝 壳 形 、 肾 形 或 椭圆 形 ,直径 约 至 
60pm, 脐 点 人 字 状 、 星 状 或 点 状 , 层 纹 明 显 。 螺 纹 导 管 和 网 纹 
导管 直径 可 达 645m. 

(2) 取 本 品 粉 末 10g, 加 浓 氨 试 液 10ml, 密 塞 ,浸泡 1 小 
时 ,加 二 毛 甲 烷 40ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 
加 甲醇 0. 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 乙 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 1 一 6ul、 对照 
品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 -水 (18 : 2: 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 聚合 酶 链 式 反应 -限制 性 内 切 酶 长 度 多 态 性 方法 。 

模板 DNA 提取 KERo 1g, 依 次 用 75% 乙 醇 lm, X 
菌 超 纯 水 1ml 清洗 , 吸 干 表 面 水 分 , 置 乳 钵 中 研磨 成 极 细 粉 。 
取 20mg, 置 1. 5ml 离心 管 中 , 用 新 型 广 谱 植 物 基 因 组 DNA 
快速 提取 试剂 盒 提取 DNA[ 加 入 缓冲 液 AP1 40051 和 RNA 
EE ZG (lOmg/mD 4,1, 38 Ue S 39 65 C zK 18 Jn 3 10 分 钟 ,加 
人 缓冲 液 AP2 130p1, 充 分 混 匀 , 冰 浴 冷却 5 分 钟 ,离心 (转速 
为 每 分 钟 14 000 转 )10 分 钟 ; 吸 取 上 清 液 转移 人 另 一 离心 管 
中 ,加 入 1.5 倍 体 积 的 缓冲 液 AP3/E, 混 匀 , 加 到 吸附 柱 上 ， 
离心 (转速 为 每 分 钟 13 000 转 )1 分 钟 , 弃 去 过 滤液 ,加 入 漂洗 
液 700p1, 离 心 (转速 为 每 分 钟 12 000 转 )30 秒 , 弃 去 过 滤液 ， 
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再 加 入 漂洗 液 500pl1, 离 心 (转速 为 每 分 钟 12 000 转 )30 秒 , 弃 
去 过 滤液 ;再 离心 (转速 为 每 分 钟 13 000 转 )2 分 钟 ,取出 吸 
附 柱 , 放 和 另 一 离心 管 中 , 加 入 50pl 洗 脱 缓冲 液 ,室温 放置 
3 一 5 分 钟 , 离 心 ( 转 速 为 每 分 钟 12 000 转 )1 分 钟 , 将 洗 脱 液 
再 加 入 吸附 柱 中 ,室温 放置 2 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
12 000 转 )1 分 钟 ], 取 洗 脱 液 ,作为 供 试 品 溶液 , 置 4C 冰 箱 中 
备用 。 另 取 川 贝 母 对 照 药 材 0.1g, 同 法 制 成 对 照 药材 模板 
DNA 溶液 。 

PCR-RFLP 反 应 ”鉴别 引物 ;5 CGTAACAAGGTTT- 
CCGTAGGTGAA3 和 5 GCTACGTTCTTCATCGAT3', 
PCR 反应 体系 :在 200pl 离心 管 中 进 行 ,反应 总 体积 为 30pl， 
反应 体系 包括 10 X PCR 缓冲 液 3 由, 二 氯化镁 (25mmol/L) 
2. 4ul, dNTP (10mmol/L) 0. 641, 鉴别 引物 (30kmolL) 各 
0. Sul, ARA Tag DAN RA (5U/pl) 0. Zul, ER 151, 无 
菌 超 纯 水 21. 8 中。 将 离心 管 嗜 PCR 仪 PCR 反应 参数 :95TC 
预 变性 4 分钟, 循环 反应 30 次 (95'C 30 秒 , 55 — 58'C 
30 $b,72'C 30 秒 ),72C 延 伸 5 分钟 。 取 PCR 反应 液 , 置 
50041 离心 管 中 , 进行 酶 切 反 应 ,反应 总 体积 为 20pl, 反 应 体 
系 包 括 10X 酶 切 缓冲 液 201, PCR 反应 液 651. Sma I(10U/p1) 
0. 5 则 ,无 菌 超 纯 水 11. 5yl1, 酶 切 反 应 在 30C 2K 8 CI. 2 小 
时 。 另 取 无 菌 超 纯 水 , 同 法 上 述 PCR-RFLP 反应 操作 ,作为 
空白 对 照 。 

电泳 检测 ”上 照 琼 脂 糖 凝 胶 电 泳 法 (通则 0541), 胶 浓度 为 
1. 594 , 胶 中 加 入 核酸 凝 胶 染 色 剂 GelRed; 供 试 品 与 对 照 药材 
酶 切 反 应 溶液 的 上 样 量 分 别 为 8041, DNA 分 子 量 标记 上 样 量 
为 lp1(0. 5pg/p1)。 电 瀛 结束 后 , 取 凝 胶片 在 凝 胶 成 像 仪 上 或 
紫外 透射 仪 上 检视 。 供 试 品 凝 胶 电泳 图 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
凝 胶 电 泳 图 谱 相 应 的 位 置 上 ,在 100 一 250bp 应 有 两 条 DNA 
条 带 , 空 白 对 照 无 条 带 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%% (通则 2302), 

DHH 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 9.026, 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 西 贝 母 碱 对 照 品 适 
A ,精密 称 定 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 精密 量 取 对 照 品 溶液 0.1ml.0, 2mh, 
0. 4ml.0. 6ml, 1. 0ml, & 25ml 具 塞 试管 中 ,分 别 补 加 三 气 甲 
烷 至 10. 0ml, 精密 加 水 5ml、 再 精密 加 0.05% 澳 甲 酚 绿 缓冲 
液 ( 取 省 甲 酚 绿 0.05g, 用 0. Zmol/L AAA ARA 6ml 使 溶 
E MARAH lg, 加 水 使 溶解 并 稀释 至 100ml, 即 得 ) 
2ml,8 3E , I ZU D $8 1 分 钟 , 转 移 至 分 液 漏斗 中 ,放置 30 分 
钟 。 取 三 氯 甲烷 液 , 用 干燥 滤纸 滤 过 , 取 续 滤液 ,以 相应 的 试 
剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 04015 ,在 415nm 的 
波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 度 为 横 坐 标 ,绘制 
标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 3ml, 浸 润 1 小 时 ,加 三 氯 甲烷 -甲醇 
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(4 : 1) 混 合 溶 液 40ml, 置 80C 水 浴 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 适量 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 人 4: DIES 
Wi UE YR Zu iit 2 一 3 次 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 -甲醇 
(4: DIR AG TRI SE ZU BE , 摇 匀 。 精 密 量 取 2 一 5ml, 置 25ml 具 
塞 试 管 中 , 水 浴 上 蒸 干 ,精密 加 入 三 毛 甲 烷 10ml 使 溶解 , 照 标 
准 曲 线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 精 密 加 水 5ml” 起 ,依法 测定 吸 
光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 西 贝 母 碱 的 重量 
(mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 生物 碱 以 西 贝 母 碱 (Cz Ha NO; ) 
计 , 不 得 少 于 0. 050%。 

【性 味 与 归 经 】 EH WAR. AM bZ. 

【功能 与 主治 】 清热 润 肺 ,化 痰 止咳 , 散 结 消 痛 。 用 于 肺 
热 燥 咳 ,干咳 少 痰 , 阴 虚 劳 嗽 , 痰 中 带 血 , 疗 病 , 乳 痛 , 肺 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g; 研 粉 冲服 ,一 次 1 一 2g。 

【注意 】 不 宜 与 川 乌 、 制 川 乌 、 草 乌 、. 制 草 乌 .附子 同 用 。 

[r2] 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 
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Chuanniuxi 
CYATHULAE RADIX 


7k dh Jg APH W JIA R Cyathula officinalis Kuan 的 干 
燥 根 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 ,除去 芦 头 、 须 根 及 泥 沙 , 烘 或 晒 至 半 
干 ,堆放 回 润 , 再 烘 干 或 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 近 圆 柱 形 , 微 扭曲 ,向 下 略 细 或 有 少数 分 
枝 , 长 30— 60cm, 直径 0.5 一 3cm。 表 面 黄 棕色 或 灰 褐 色 , 具 
纵 皱 纹 . 支 根 痕 和 多 数 横 长 的 皮 孔 样 罕 起 。 质 韧 ,不 易 折 断 ， 
断面 浅黄 色 或 棕 黄 色 , 维 管束 点 状 , 排 列 成 数 轮 同 心 环 。 气 

【鉴别 】 《〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细 胞 数列 。 栓 内 层 罕 。 
中 柱 大 ,三 生 维 管束 外 韧 型 , 断 续 排 列 成 4 一 11 轮 , 内 侧 维 管 
束 的 束 内 形成 层 可 见 ; 木 质 部 导管 多 单个 , 常 径 向 排列 , 木 化 ; 
木 纤维 较 发 达 , 有 的 切 向 延伸 或 断 续 连接 成 环 。 中 央 次 生 构 
造 维 管 系统 常 分 成 2 一 9 股 , 有 的 根 中 心 可 见 导 管 稀 玖 分 布 。 
薄 壁 细胞 含 草酸 钙 砂 唱 . 方 唱 。 

粉末 棕色 。 草 酸 钙 砂 唱 、 方 唱 散 在 ,或 充 塞 于 薄 壁 细胞 
中 。 具 缘 纹 孔 导 管 直径 10~80pm, 纹 孔 圆 形 或 横向 延长 呈 
长 圆 形 , 互 列 ,排列 紧密 ,有 的 导管 分 子 末 端 呈 梭 形 。 纤 维 长 
条 形 ,弯曲 ,末端 渐 尖 ,直径 8 一 25pm, 壁 厚 3— 5um, £x 1L 
单 斜 纹 孔 或 人 字形 ,也 可 见 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 交叉 成 十 字形 ， 
孔 沟 明显 , 朴 密 不 一 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 lml, 加 于 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 
为 lcm) 上 ,用 甲醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1)40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
ACT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 牛 膝 
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对 照 药材 2g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 杯 苋 省 酮 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10pl、 对 
照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G UE 
板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出, 晾 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 名 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 取 本 品 切 制 成 直径 在 3mm 以 下 的 颗粒 ,依法 
检查 ,不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 取 本 品 直 径 在 3mm 以 下 的 颗粒 , 照 水 溶性 
浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 漫 法 测定 ,不 得 少 于 
65.095, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» WEE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 243nm。 理 论 板 数 按 杯 苋 钳 
酮 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC(%) 
0~5 10 90 
5~15 10—37 90—63 
15-30 37 63 
30—31 37-100 63—0 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杯 葛 省 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 lg fu 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
5~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 杯 苋 省 酮 (Cs Ha Os ) 不 得 少 于 
0. 03096 , 

饮片 

【炮制 】 
片 ,干燥 。 

本 品 呈 圆 形 或 椭圆 形 薄片 。 外 表皮 黄 棕 色 或 灰 宰 色 。 切 
面 浅 黄色 至 棕 黄 色 。 可 见 多 数 排列 成 数 轮 同心 环 的 黄色 点 状 
EER., AM R. 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 12.0% 。 

[83501 同 药材 ,不 得 少 于 60.07. 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 总 灰分 ) 
同 药材 。 

BIA BR ” 取 川 牛 膝 片 , 照 酒 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 川 牛 膝 片 ,表面 棕 黑 色 。 微 有 酒 香 气 , 味 甜 。 


川 牛 膝 ”除去 杂质 及 芦 头 , 洗 净 , 泣 透 , 切 薄 


【含量 测定 】 
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【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0% 。 

【浸出 物 〗】 同 药材 ,不 得 少 于 60.0%。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 总 灰分 ) 
同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 Hf ESSE. BHTSHE. 

【功能 与 主治 】 ZRAZ , 通 利 关 节 ,利尿 通 淋 。 用 于 经 
闭 瘦 瘦 , 胞 衣 不 下 , 跌 扑 损伤 ,风湿 兽 痛 , 足 瘘 筋 挛 ,尿血 血 淋 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 iuh. 

LERI 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 


【含量 测定 了 
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Chuanwu 
ACONITI RADIX 


Z 58 Jg E E PHH 33k. Aconitum carmichaelii Debx. 
的 干燥 母 根 。6 月 下 旬 至 8 月 上 旬 采 挖 ,除去 子 根 、 须 根 及 泥 
WEF. 

LERI 本 品 呈 不 规则 的 圆锥 形 , 稍 弯曲 , 顶端 常 有 残 
2k ,中 部 多 向 一 侧 膨大 ,长 2 一 7.5cm, 直 径 1.2 一 2.5cm。 表 
面 棕 褐 色 或 灰 棕 色 , 皱 缩 , 有 小 瘤 状 侧 根 及 子 根 脱 离 后 的 痕 
迹 。 质 坚实 ,断面 类 白色 或 浅 灰 黄色 ,形成 层 环 纹 呈 多 角形 。 
气 微 , 味 辛 藻 . 麻 舌 。 

LERI (1) 本 品 横 切面 : 后 生 皮 层 为 棕色 木 栓 化 细胞 ; 
皮层 薄 壁 组 织 偶 见 石 细胞 ,单个 散在 或 数 个 成 群 ,类 长 方形 、 
方形 或 长 椭圆 形 , 胞 腔 较 大 ;内 皮层 不 甚 明显 。 韦 皮 部 散 有 筛 
管 群 ; 内 侧 偶 见 纤维 东 。 形 成 层 类 多 角形 。 其 内 外 侧 偶 有 1 
至 数 个 异型 维 管 束 。 木 质 部 导管 多 列 , 明 径 向 或 略 呈 “V” 形 
排列 。 骨 部 明显 。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 。 

粉末 灰 黄 色 。 淀粉 粒 单 粒 球形 ,长圆 形 或 肾 形 ,直径 3 一 
22pkm; 复 粒 由 2 一 15 分 粒 组 成 。 石 细胞 近 无 色 或 淡 黄 绿色 ， 
呈 类 长 方形 .类 方形 .多 角形 或 一 边 斜 尖 ,直径 49 一 117pm ,长 
113 一 280km, 壁 厚 4 一 13km, 壁 厚 者 层 纹 明 显 , 纹 孔 较 稀 朴 。 
后 生 皮 层 细 胞 棕色 ,有 的 壁 呈 瘤 状 增 厚 突 人 细胞 腔 。 导 管 淡 
黄色 , 主 为 具 缘 纹 孔 ,直径 29 一 70km, 末 端 平 截 或 短 尖 ,穿孔 
位 于 端 壁 或 侧 壁 ,有 的 导管 分 子 粗 短 拐 曲 或 纵横 连接 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 氨 试 液 2ml 润 湿 , 加 乙醚 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 二 氯 甲 烷 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 .次 乌 头 碱 对 照 品 及 
新 乌 头 碱 对 照 品 , 加 异 丙 醇 -三 氯 甲烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 
lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (6.4: 3.6 : 1) 为 展 
开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 20 分 钟 的 展开 缸 内 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 


川 乌 


以 稀 碘 化 锯 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA 7, 8 - Du Cnm (25 : 15) 为 流动 相 A, 以 0. 1mol/L 
酷 酸 镁 溶液 (每 1000ml 加 冰 栈 酸 0. 5ml) 为 流动 相 B, 按 下 表 
中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 新 
乌 头 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0~48 15—26 8574 
48—49 26—35 74—65 
49 一 58 35 65 
58~65 35—15 65—85 
IIRA IEE — EO, SLOUTE R ia, A A RAT E m 


3r 5 3 AXI B8 m ud Eb SE EE o MRAR- : D 
混合 溶液 分 别 制 成 每 1m 含 乌 头 碱 50 pg .次 乌 头 碱 和 新 乌 头 
碱 各 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 3ml, 精 密 加 入 异 丙 醇 -乙酸 
LHA: 1) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 40kHz; 水 温 在 25'C LA R230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml,40 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 精密 加 入 异 丙 醇 -三 氯 甲烷 (1: 1) 混 合 溶液 3ml 溶解 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 乌 头 碱 (Css Ho NO) .次 乌 头 碱 
(Cas Has NOie ) 和 新 乌 头 碱 (Css Ha NOn) 的 总 量 应 为 
0. 05095 —0. 1796, 

饮片 

【炮制 】 生 川 鸟 ” 除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

【性 状 】 [350] [RE] [EESUE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 . 苦 , 热 ;有 大 毒 。 归 心 、. 肝 、 肾 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 ARRE MALK. MTAKA, K 
节 疼 痛 , 心 腹 冷 痛 , 寒 疝 作 痛 及 麻醉 止痛 。 

【用 法 与 用 量 】 一 般 炮 制 后 用 。 

【注意 】 RARER; IBAER SR SPEM UIS UR 
EF MEE .天 花粉 . 川 贝 母 . 浙 贝 母 . 平 贝 母 、 仍 贝 母 .湖北 
UA HA AREAN. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


。39 。 


制 川 乌 


制 川 乌 


Zhichuanwu 
ACONITI RADIX COCTA 


本 品 为 川 乌 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 川 乌 ,大 小 个 分 开 , 用 水 浸泡 至 内 无 干 心 , 取 
出 ,加 水 煮沸 4 一 6 小 时 (或 莱 6 一 8 小 时 ) 至 取 大 个 及 实心 者 
切 开 内 无 白 心 , 口 尝 微 有 麻 天 感 时 ,取出 ,上 肪 至 六 成 干 , 切 
片 ,干燥 。 

【性 状 〗 本 品 为 不 规则 或 长 三 角形 的 片 。 表 面 黑 褐色 或 
黄 褐色 ,有 灰 棕 色 形 成 层 环 纹 。 体 轻 , 质 脆 , 断 面 有 光泽 。 气 
微 , 微 有 麻 舌 感 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 2g, 加 氨 试 液 2ml 润 湿 ,加 乙醚 
20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 二 毛 甲 烷 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葵 甲酸 乌 头 原 碱 对 照 品 、 
葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 及 茶 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 , 加 蜡 
两 醇 -三 毛 甲 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. 分别 点 于 同一 硅胶 GWERE, AE 
己 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 (6. 4 : 3.6 : DARRA, EARMA 
20 分 钟 的 展开 和 内 ,展开 ,取出 ,上 蜡 干 , 喷 以 稀 碘 化 锯 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

双 酯 型 生物 碱 ” 照 5 含量 测定 ] 项 下 色谱 条 件 、 供 试 品 溶 
液 的 制备 方法 试验 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 
及 新 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 异 丙 醇 -三 氰 甲烷 
d: 1) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 1m] 含 乌 头 碱 50ug、 次 乌 头 碱 和 
新 乌 头 碱 各 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 项 下 供 
试 品 溶 液 各 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 双 酯 型 生物 碱 以 乌 头 碱 (Cs Har NOn ) .次 乌 头 碱 
(Cas Has NO30 ) 及 新 乌 头 碱 (Cs Has NO1) 的 总 量 计 ,不 得 过 
0.040%. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA Z, E - Vu So E (25 : 15) 为 流动 相 A, 以 0. 1mol/L 
醋酸 铵 溶液 (每 1000ml Jn zK BS S 0. 5ml) 为 流动 相 B, 按 下 表 
中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 茶 
甲酸 新 乌 头 原 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 48 


流动 相 ACTIO) 
15—26 


流动 相 BOA) 
85—74 
48~49 


26—35 74->65 
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续 表 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BCA) 
49~58 35 65 
58~65 


35 一 15 65-85 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 荃 甲 酰 乌 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 


次 乌 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 蜡 丙 醇 -三 握 甲 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 葵 甲 酰 
乌 头 原 碱 和 葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 各 50pg、 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 
0. 3mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 3ml, 精 密 加 入 异 丙 醇 -乙酸 
CERO : 1) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 
频率 40kHz; 水 温 在 25'C DA F230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 。 精密 量 取 续 滤液 25ml,40'C 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
酒精 密 加 入 异 丙 醇 -三 氯 甲烷 (1 : 1) 混 合 溶液 3ml 溶解 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 茶 甲 酰 乌 头 原 碱 (Css Has NO). 
苯 甲 酰 次 乌 头 原 碱 (Ca Ha NO, ) 及 苯 甲 酰 新 乌 头 原 碱 
(Ca Has NOio) 的 总 量 应 为 0.070% —0. 1596. 

【性 际 与 归 经 】 辛苦 , 热 ;有 毒 。 归 心 . 肝 、 肾 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 温 经 止痛 。 用 于 风寒 湿 兽 , 关 
节 疼 痛 ,心腹 冷 痛 , 寒 疝 作 痛 及 麻醉 止痛 。 

【用 法 与 用 量 】 1. 5 一 3g, 先 前 、 久 前 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ;不 宜 与 半 夏 、 瓜 邯 、 瓜 邯 子 \ 瓜 萎 皮 、 
天 花粉 川 贝 母 HE SE DLE BE DLE L8) dU DLE. EI SELLER 
及 同 用 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 , 防 星 。 
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Chuanxiong 
CHUANXIONG RHIZOMA 


本 品 为 伞 形 科 植 物 川 营 Ligusticum chuanziong Hort. 
的 干燥 根茎 。 夏 季 当 节 上 的 节 盘 显著 突出 ,并 略 带 紫色 时 采 
fe ,除去 泥 沙 , 晒 后 烘 干 ,再 去 须根 。 

LERI 本 品 为 不 规则 结 节 状 养 形 团 块 ,直径 2 一 7cm。 
表面 灰 褐 色 或 褐色 ,粗糙 皱 缩 ,' 有 多 数 平 行 隆 起 的 轮 节 , 顶端 
有 四 陷 的 类 圆 形 苍 痕 ,下 侧 及 轮 节 上 有 多 数 小 瘤 状 根 痕 。 质 
坚实 ,不易 折断 ,断面 黄白 色 或 灰 黄 色 , 散 有 黄 棕色 的 油 室 , 形 
成 层 环 呈 波状 。 气 浓 香 , 味 苗 、 辛 , 稍 有 麻 舌 感 , 微 回 甜 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 层 为 10 余 列 细胞 。 皮 层 
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kE BARRER R, KERERE., WERKES ÉRE 
环 波 状 或 不 规则 多 角形 。 木 质 部 导管 多 角形 或 类 圆 形 , 大 多 
单列 或 排 成 “V” 形 , 偶 有 木 纤 维 束 。 髓 部 较 大 。 薄 壁 组 织 中 
散 有 多 数 油 室 ,类 圆 形 ,椭圆 形 或 形状 不 规则 , 淡 黄 棕色 ,靠近 
形成 层 的 油 室 小 , 癌 外 浙大; 注 壁 细胞 中 富 含 淀粉 粒 , 有 的 薄 
壁 细胞 中 含 草 酸 钙 晶体 , 呈 类 圆 形 团 块 或 类 艇 晶 状 。 

粉末 淡 黄 棕色 或 灰 棕 色 。 深 粉 粒 较 多 , 单 粒 椭圆 形 \ 长 加 
JE .类 圆 形 、. 卵 圆 形 或 肾 形 ,直径 5 168m, KA Zlum, Bt xx 
点 状 .长 缝 状 或 人 字 状 ; 偶 见 复 粒 ,由 2~4 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 
晶体 存在 于 薄 壁 细胞 中 , 呈 类 圆 形 团 块 或 类 徐 晶 状 , 直 径 10 一 
25pm。 木 栓 细 胞 深 黄 棕色 ,表面 观 呈 多 角形 ,微波 状 弯 曲 。 
油 室 多 已 破碎 , 偶 可 见 油 室 碎片 ,分 泌 细 胞 壁 薄 , 含 有 较 多 的 
油 滴 。 导 管 主 为 螺纹 导管 , 亦 有 网 纹 导 管 及 梯 纹 导管 ,直径 
147 50um. 

(2) 取 本 品 粉 末 1g. JI 43 iB BEC30—60'C)5ml, JC 10 小 
时 ,时 时 振 摇 , 静 置 , 取 上 清 液 1ml, 挥 干 后 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,再 加 2% 3,5- 二 硝 基 苯 甲 酸 的 甲醇 溶液 2 一 3 滴 与 甲 
醇 饮 和 的 氢 氧 化 钾 溶 液 2 ETC. 

(3) 取 本 品 粉 未 1g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 川 营 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 欧 当归 内 
酯 A 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 Iim S 0. 1mg 的 溶液 ( 置 棕 
色 量 瓶 中 ) ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF, ME 
板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6.0%( 通 则 2302)。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.0%%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.02. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1%% 醋酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 321nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得 ) 约 0. 5g， 
HERE, ERZE HP, EmA 70%% 甲 醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
i0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 阿 魏 酸 (Co Ho O, ) 不 得 少 于 
0. 10% 。 


川 射 于 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 ,分 开 大 小 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 厚 片 ,外 表皮 灰 褐 色 或 褐色 ,有 皱 缩 纹 。 切 
面 黄白 色 或 灰 黄 色 , 具 有 明显 波状 环 纹 或 多 角形 纹理 , 散 生 黄 
EWA. MEK., ARRE RE. F, AM. 

【 监 别 〗 REIK? 总 灰分 ) Uu [LEN 
x) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 胆 心包 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 行 气 , 祛 风 止痛 。 用 于 胸 瘟 心痛 ， 
胸 胁 刺 痛 , 跌 扑 肿 六, 月 经 不 调 ,经 闭 痛经 , 首 痕 腹痛 ,头痛 ， 
KER A. 

【用 法 与 用 量 〗 3~10g. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


川 射 CF 


Chuanshegan 
IRIDIS TECTORI RHIZOMA 


Æ dn Jy S RÉEL UIS FÉ Iris tectorum Maxim. 的 干燥 根 
荃 。 全 年 均 可 采 挖 ,除去 须根 及 泥 沙 ,干燥 。 

[DERI 本 品 呈 不 规则 条 状 或 圆锥 形 , 咯 扁 , 有 分 校 ,长 
3 一 10cm, 直径 1 一 2. 5cm。 表 面 灰 黄 褐 色 或 棕色 ,有 环 纹 和 
纵 沟 。 常 有 残存 的 须根 及 凹陷 或 圆 点 状 突起 的 须根 瘦 。 质 松 
脆 , 易 折 扬 ,断面 黄白 色 或 黄 棕色 。 气 微 , 味 甘苦。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 浅 黄色 。 草 酸 钙 柱 唱 较 多 ,多 已 破 
碎 ,完整 者 长 15~82pm( 可 达 300km) ,直径 16~52um. W 
壁 细胞 类 圆 形 或 椭圆 形 , 壁 稍 厚 或 略 呈 连珠 状 , 具 单 纹 孔 。 木 
栓 细胞 表面 观 多 角形 , 壁 薄 , 微 波状 弯曲 ,有 的 具 棕色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 川 射 干 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 射 干 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 
聚 酰胺 薄膜 上 ,以 三 氰 甲烷 - 丁 酮 -甲醇 (3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 三 氢化 铅 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 24.076, 

【含量 测定 】 照 高效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05 mol/L. 磷酸 二 氧 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
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pH 值 至 3. 00(32 : 68) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 
板 数 按 射 干 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 射 干 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
7076 乙醇 制 成 每 1ml & 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 篇 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7025 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 1ml, E 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 扬 
^J , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 射 干 车 (Czs Hzs On) 不 得 少 于 
3.6%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 薄片 。 外 表皮 灰 黄 褐色 或 棕色 ,有 时 可 见 
环 纹 ,或 凹陷 或 圆 点 状 突起 的 须根 痕 。 切 面 黄白 色 或 黄 棕色 。 
AMORE. E.o 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 2.0%，。 

Cal [344551 [ENSE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 祛 痰 , 利 咽 。 用 于 热 毒 痰 火 郁 
CCS UE EL T TP Tm m 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 】》 置 干燥 处 。 


川 R 子 


Chuanlianzi 
TOOSENDAN FRUCTUS 


本 品 为 栋 科 植物 川 栋 Melia toosendan Sieb. et Zucc. 的 
干燥 成 熟 果 实 。 冬 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 ,直径 2 一 3. 2cm。 表 面 金 黄色 至 
棕 黄 色 , 微 有 光泽 ,少数 凹陷 或 皱 缩 , 具 深 棕色 小 点 。 顶 端 有 
花柱 残 痕 , 基 部 四 陷 , 有 果 醒 痕 。 外 果皮 革 质 ,与 果肉 间 常 成 
空 险 , 果 肉松 软 , 淡 黄色 , 遇 水 润 湿 显 黏 性 。 果 核 球形 或 卵 圆 
形 , 质 坚硬 ,两 端 平 截 , 有 6 一 8 条 纵 棱 ,内 分 6 一 8 室 , 每 室 含 
黑 标 色 长 贺 形 的 种 子 1 粒 。 气 特异 , 味 酸 、 董 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 果 皮 纤 维 成 东 , 末 端 钝 
图 ,直径 9~ 36pm, 壁 极 摩 ,周围 的 薄 壁 细胞 中 含 草酸 钙 方 
dh , 形 成 晶 纤 维 。 果 皮 石 细胞 呈 类 圆 形 .不 规则 长 条 形 或 长 多 
角形 ,有 的 有 瘤 状 突起 或 钝 圆 短 分 枝 , 直径 14 一 54pm, 长 约 
至 150ym。 种 皮 细 胞 鲜 黄 色 或 检 黄 色 , 表 皮下 为 一 列 类 方形 
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细胞 ,直径 约 至 44pm, 壁 极 厚 , 有 纵向 微波 状 纹理 ,其 下 连接 
色素 层 。 表 皮 细 胞 表面 观 多 角形 ,有 较 密 颗粒 状 纹理 。 种 皮 
色素 层 细胞 胞 腔 内 充满 红 棕色 物 。 种 皮 含 品 细胞 直径 13 一 
27um, 壁 厚薄 不 一 , 厚 者 形成 石 细胞 , 胞 腔 内 充满 淡 黄 色 、 黄 
棕色 或 红 棕 色 物 ,并 含 细小 草酸 钙 方 品 ,直径 约 Spm, UK 
钙 簇 唱 直 径 5~27jpm。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 水 80ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 放 冷 , 离 
心 , 取 上 清 液 ,用 二 握 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 二 
氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 杯子 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 川 栋 
素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氰 甲烷 -甲醇 
(16 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 , 喷 以 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 
试 液 ,在 105 它 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 32.096, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 -质谱 法 (通则 0512 和 通 
则 043D IRE 。 

色谱 、 质 谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 
fk REO XR TERI s DA Z HE -0. 0196 甲酸 溶 液 (31 : 69) 为 流动 
相 ; 采 用 单 级 四 极 杆 质谱 检测 器 ,电路 雾 离子 化 (ESIT) fA REF 
模式 下 选择 质 荷 比 (m/z)573 离子 进行 检测 。 理 论 板 数 按 川 
朴素 峰 计 算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 川 栋 索 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml d Zug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 2pl 与 供 试 品 溶液 
1 一 2pl, 注 入 液 相 色谱 -质谱 联 用 仪 , 测 定 , 以 川 杯 素 两 个 峰 面 
积 之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 川 栋 素 (Ci Ha On) M A 
0. 060% —0. 2096, 

饮片 

【炮制 】 川 杯子 ”除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

CERI 【鉴别 】 [RE] EHH] 【含量 测定 】〗 [d 
药材 。 

炒 川 栋 子 ” 取 净 川 栋 子 , 切 厚 片 或 碾 碎 , 照 清 炒 法 (通则 
0213) 炒 至 表面 焦 黄 色 。 

本 品 呈 半球 状 、 厚 片 或 不 规则 的 碎 块 ,表面 焦 黄色 , 偶 见 
焦 斑 。 气 焦 香 , 味 酸 、 苗 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0%。 
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总 灰分 ” 同 药材 ,不 得 过 4.0%，。 

【含量 测定 】 AAt, AJAR CCo Ha On) N 
0. 04096 —0. 2094, 

Lal RHAI HAH. 

【性 味 与 归 经 】 将 , 寒 ; 有 小 毒 。 归 肝 、. 小 肠 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 玻 肝 泄 热 , 行 气 止痛 , 杀 虫 。 用 于 肝 郁 化 
火 , 胸 胁 、 腕 腹胀 痛 ,疝气 疼 痛 , 虫 积 腹痛 。 

【用 法 与 用 最 】 5 一 10g。 外 用 适量 , 研 末 调 涂 。 

【贮藏 3 置 通 风干 燥 处 , 防 星 。 


[OR ES 珠 


Guangdongzizhu 
CALLICARPAE CAULIS ET FOLIUM 


dd u mS Bod Wu JJ f *X Fk Callicarpa 
kwangtungensis Chun RI FIR Ætt fnr, M Lk SR SE IX SJ 
成 10—20cm 的 段 ,干燥 。 

DERI 本 品 茎 呈 圆 柱 形 ,分 枝 少 ,长 10 一 20cm, 直径 
0. 2—-1. 5cm; 表 面 灰 绿色 或 灰 褐 色 , 有 的 具 灰 晶 色 花 斑 ,有 细 
纵 皱纹 及 多 数 长 椭圆 形 稍 突起 的 黄 曰 色 皮 孔 ; 嫩 枝 可 见 对 生 
的 类 三 角形 叶柄 痕 , 腋 芽 明 显 。 质 硬 , 切 面皮 部 呈 纤 维 状 ,中 
部 具 较 大 类 白色 髓 。 叶 片 多 已 脱落 或 皱 纠 、 破 碎 , 完 整 者 呈 效 
椭圆 状 披 针 形 ,顶端 渐 尖 ,基部 棉 形 ,边缘 具 句 齿 ,下 表面 有 黄 
色 腺 点 ;叶柄 长 0.51. 2cm。 气 微 , 味 微 苦涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 绿 色 至 淡 柠 色 。 非 腺 毛 为 多 细 
胞 组 成 的 层 敬 式 及 3 一 6 细胞 平面 着 生 的 星 状 毛 , 或 1 一 3 M 
胞 组 成 的 锥 形 叉 状 毛 。 腺 鲜 由 多 细胞 组 成 。 腺 毛 头 部 多 细 
胞 ,类 圆 球形 , 柄 单 细胞 , 稍 长 。 纤 维 狭 长 梭 形 或 长 条 形 , 直 
径 6 一 30pnm，, 单 一 或 成 束 , 有 的 有 壁 孔 ,或 周围 有 含 方 唱 的 
薄 壁 细胞 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 加 热 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 水 饱和 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 东 紫 珠 对 照 药 材 2g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 GWERE, ERRA, LIE T -yki -KC : 
1 : 2) 为 展开 剂 RR. UH ETF, A 526 — SIC TX BRL 
WRT. HAm E P E SE BR ZU EAA EE E, 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302), 

[25] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 5. 0%。 


JR 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEN ; 1A L0. 5%% 磷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波 
KJ 332nm, fief ES NH B 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 恋 酯 若 BOU B. d HON 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 各 含 50pg 的 混 
TE , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0.25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 50%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5026 FP BET IE D 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A mik TRA, S E AY BCCss Hss O1s) 和 金石 蛋 
Tf CCss Ha O1) 的 总 量 不 得 少 于 0. 50%. 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 涩 , 凉 。 归 肝 、 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 收敛 止血 , 散 瘀 ,清热 解毒 。 用 于 岂 血 ， 
咯血 ,吐血 ,便血 , 崩 漏 ,外 伤 出 血 , 肺 热 咳 嗽 ,咽喉 肿 痛 , 热 毒 
jJ 55 KK 5. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 , 研 粉 甫 患处 。 

【贮藏 】 置 干 燥 通 风 处 。 


pm 
Guangzao 
CHOEROSPONDIATIS FRUCTUS 


本 品系 蒙古 族 习 用 药材 。 mM S JEU BS 
Choeros pondias axillaris(Roxb. ) Burtt et Hill 的 干燥 成 熟 果 
实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 了 本 品 呈 椭圆 形 或 近 卵 形 ,长 2 一 3cm, 直 径 
1. 4 一 2cm。 表 面 黑 褐色 或 棕 褐 色 , 稍 有 光泽 , 共 不 规则 的 皱 
T ,基部 有 果 梗 痕 。 果 肉 薄 , 柠 褐色 , 质 硬 而 脆 。 核 近 卵 形 , 黄 
棕色 ,顶端 有 5 个 ( 偶 有 4 个 或 6 个 ) 明 显 的 小 孔 ,每 孔 内 各 含 
种 子 1 枚 。 气 微 , 味 酸 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 棕 色 。 内 果皮 石 细胞 呈 类 圆 形 . 椭 
圆 形 、 梭 形 .长 方形 或 不 规则 形 , 有 的 延长 呈 纤 维 状 或 有 分 枝 ， 
HS 14—72um,K 25—294ym, BE EE , 4L 15 Bj Sj . LR V3 A T 
黄 棕 色 或 黄 褐色 物 。 内 果皮 纤维 木 化 ,多 上 下 层 纵横 交错 排 
列 , 壁 厚 或 稍 厚 ,有 的 胞 腔 内 含 黄 棕 色 物 。 外 果皮 细胞 表面 观 
呈 类 多 和 角形 , 胞 腔 内 含 棕 色 物 ; 渐 面 观 细胞 呈 类 长 方形 , 径 向 
延长 ,外 壁 及 径 同 壁 角 质 化 增 厚 。 中 果皮 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 
徐 唱 和 少数 方 品 , 簇 曲直 径 17 — A2p m, 7r dà 28 JE 3X, A8 3 UU] 
É ,长 10—48um, Es 7—27um. 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 70% Z BE 20ml, 加热 回流 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,加 乙酸 乙 酯 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 


。 43 * 


广 金 钱 草 


lml, 置 蒸发 下 中 , 蒸 干 ,加 硼酸 饱和 的 丙酮 溶液 与 10%% 枸 村 
酸 丙酮 溶液 各 lml, 显 黄 绿色 ,继续 蒸 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 观察 , 显 黄 绿色 荧光 ; 男 取 滤 液 1Iml, 置 试管 中 , 蒸 
Ton HERE 1ml 使 溶解 ,加 三 氢化 铝 试 液 3 一 4 滴 ,溶液 黄色 
略 加 深 , 点 于 滤纸 上 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 黄 绿 
f& 9 6. 

(3) 取 本 品 粉 末 5g, Jn 7026 乙醇 30ml, 加热 回流 30 分 
tb , 滤 过 ,滤液 燕 至 约 2ml, 加 水 5ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1m] 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 
成 每 iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶 液 gl. Ay 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (7 : 2 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 EE 15cm, 取 出 , 晾 干 , 置 氨 蒸 气 中 一至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 去 核 粉末 , 照 水 分 测定 法 (通则 
0832 第 二 法 ) 测 定 ,不 得 过 13.094. 

总 灰分 取 本 品 去 核 粉末 , 照 灰 分 测定 法 (通则 2302) 测 
XE ,不 得 过 6.5% 。 

[130] 取 本 品 去 核 粉 末 , 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 ( 通 
则 2201) 项 下 的 热 淄 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 
28.095, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WWE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (1 : 99 : 0. 3) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm; 柱 温 30'C 。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 去 核 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 1g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 20ml, 称 定 重 


量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 


失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 去 核 后 按 干燥 品 计算 , 含 没食子 酸 (C; HeOs ) 不 得 
少 于 0.06095, 

LERI 甘酸 , 平 。 

【功能 与 主治 】 行 气 活血 , 养 心 , 安 神 。 用 于 气 滞 血 瘀 ， 
胸 痹 作痛 , 心 怪 气短 ,心神 不 安 。 

【用 法 与 用 量 】 1.5~2. 5g. 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 
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Guangjinqiancao 
DESMODII STYRACIFOLII HERBA 


本 品 为 豆 科 植物 广 金 钱 草 Desmodium styracifolium 
(Osb. ) Merr. 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 采 割 , 除 去 杂 
W.B. 

LERI mM, KTA 1m; 密 被 黄色 伸展 的 
短 柔 毛 ; 质 稍 脆 , 断 面 中 部 有 髓 。 叶 互生 ,小 叶 1 或 3, 圆 形 或 
E [RE ,直径 2 一 4cm; 先 端 徽 止 ,基部 心 形 或 钝 圆 ,全 缘 * 上 表 
面 黄 绿色 或 灰 绿 色 ,无 毛 , 下 表面 具 灰 白色 紧 贴 的 绒毛 , 侧 脉 
羽 状 ; 叶 柄 长 1~2cm, 托 叶 1 对 , 披 针 形 ,长 约 0.8cm。 气 微 
香 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 灰 黄色。 石 细胞 较 多 ,成 群 或 单个 
散在 , 呈 类 圆 形 .长 方形 .多 角形 或 不 规则 分 枝 状 , 直 径 50~ 
260xm, 层 纹 、 孔 沟 明 显 。 木 栓 细胞 黄 标 色 , 呈 长 纺锤 形 或 梭 
JE ,细胞 内 含油 滴 。 纤 维 多 碎 断 , 常 与 石 细胞 伴生 ,直径 5 一 
20um, 壁 厚 ，。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 80% 甲 醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 50% 甲 醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 广 金钱 草 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
w. BREISH X R m, D 50% 甲醇 制 成 每 lml 含 75pg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 
以 三 氯 化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11. 0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

[2:401 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 5.02%%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (32 : 68) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 272nm。 
理论 板 数 按 夏 佛 塔 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 EUM GEBOT RE GE ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml & 75pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
ERE BERZE MP. HEMA 80% 甲 醇 25ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 (功率 100 W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
Wh 502% 甲 醇 适 量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 
至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 夏 佛 塔 背 (C2。 Hz Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 13%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 切 段 , 晒 干 。 

LEIJ [RE] 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 昧 与 归 经 】 甘 、 淡 , 凉 。 归 肝 、 肾 、 和 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 〗 FWE R, AREA. HT RE RI A 
淋 , 石 淋 , 小 便 涩 痛 , 水 肿 尿 少 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 置 干燥 处 。 


广 ES 


Guanghuoxiang 
POGOSTEMONIS HERBA 


Ak dh X EGER UI E Pogostemon cablin (Blanco) 
Benth. 的 干燥 地 上 部 分 。 梳 叶 茂 盛 时 采制 ,日 栖 夜 浆 , 反 
AST. 

【性 状 】 本 品 荟 略 呈 方 柱 形 ,多 分 枝 , 枝 条 稍 曲 折 , 长 
30— 60cm, 直径 0. 2— 0. 7cm; 表面 被 柔 毛 ; 质 脆 , 易 折断 , 断 
面 中 部 有 髓 ; 老 茎 类 圆柱 形 , 直 径 1 一 1. 2cm, 被 灰 褐 色 栓 皮 。 
叶 对 生 , 皱 缩 成 团 , 展 平 后 叶片 呈 卵 形 或 椭圆 形 , 长 4 一 9cm， 
宽 3 一 7cm; 两 面 均 被 灰 日 色 绒 毛 ; 先 端 短 尖 或 钝 圆 ,基部 模 形 
或 钝 圆 , 边 缘 具 大 小 不 规则 的 钝 齿 ; 叶 柄 细 , 长 2~5cm, 被 柔 
毛 。 气 香 特异 , 味 微 否 。 

LEWI 《〈1) 本 品 叶片 粉末 淡 棕 色 。 叶 表皮 细胞 呈 不 规 
则 形 ,气孔 直 轴 式 。 非 腺 毛 1—6 细胞 , 平 直 或 先端 弯曲 ,长 约 
至 590km, 壁 具 疙 状 突起 ,有 的 胞 腔 含 黄 棕色 物 。 腺 鳞 头 部 8 
细胞 ,直径 37 一 70km:; 柄 单 细 胞 , 极 短 。 间 院 腺 毛 存 在 于 叶 秽 
组 织 的 细胞 间隙 中 , 头 部 单 细胞 , 呈 不 规则 讲 状 ,直径 13 一 
50pm, 长 约 至 113pm; 柄 短 , 单 细胞 。 小 腺 毛 头 部 2 细胞 ; 柄 
1—3 细胞 ,其 短 。 草 酸 钙 针 品 细小 ,散在 于 叶肉 细胞 中 ,长 约 
至 27pm。 

(2) 取 本 品 粗 粉 适量 , 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 ， 
分 取 挥 发 油 0. 5ml, 加 乙酸 乙 栈 稀释 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 28l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (30 一 60C) -乙酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 (95 : 5 : 0. 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ECT SEU 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 
谱 中 显 一 黄色 斑点 ;加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 蓝 色 斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 25 (通则 2301). 


x WT 


水 分 不 得 过 14.0%%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.076 (通则 2302). 

叶 不 得 少 于 20%。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 2.595. 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 HP-5 毛细 管 柱 ( 交 联 506 
葵 基 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 )( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm， 
膜 厚度 为 0.25pm) ;程序 升温 ;初始 温度 150 ,保持 23 分 
钟 , 以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 至 230C ,保持 2 分 钟 ; 进 样 口 温 
BE Jg 280'C ,检测 器 温度 为 280 ;分 流 比 为 20 : 1。 理 论 板 数 
按 百 秋 李 醇 峰 计算 应 不 低 于 50000, 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 八 烷 适 量 ,精密 称 定 ,加 正己 烷 制 
RẸ im 含 15mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 取 百 秋 李 醇 对 照 品 
30mg, 精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 lml, 用 正 
己 烷 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 取 Lu] 注入 气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因 子 。 

测定 法 取 本 品 粗 粉 约 3g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 三 
毛 甲 烷 50ml, 超 声 处 理 3 次 ,每 次 20 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 正己 烷 使 溶解 ,转移 至 Sm 量 瓶 中 , 精 
密 加 入 内 标 溶液 0. 5ml, 加 正己 烷 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 
人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 百 秋 李 醇 ( 人 Cis Ha O) 不 得 少 于 
0. 10% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 残 根 和 洒 质 , 先 拌 下 叶 , 筛 净 男 放 ; 茎 洗 净 ， 
润 透 , 切 段 , 晒 干 ,再 与 叶 混 勾 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 略 呈 方 柱 形 ,表面 灰 褐色 、 灰 黄色 
或 带 红 棕 色 , 被 柔 毛 。 切 面 有 白色 髓 。 叶 破碎 或 锌 缩 成 团 , 完 
整 者 展 平 后 呈 卵 形 或 椭圆 形 ,两 面 均 被 灰白 色 绒 毛 ;基部 槐 形 
或 钝 圆 ,边缘 具 大 小 不 规则 的 钝 元 ;叶柄 细 , 被 柔 毛 。 气 香 特 
F RME o 

【鉴别 同 药 材 。 

【性 味 与 妇 经 】 AR. AR A 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 芳香 化 池 , 和 中 止 哎 ,发 表 解 里。 用 于 湿 
浊 中 阻 Jc yes PC np E SE RUE , 湿 温 初 起 ,发热 倦 息 ,胸闷 不 舒 ， 
寒 湿 闭 暑 ,腹痛 吐 演 , 鼻 渊 头痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 和 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 


女 贞 子 


NUzhenzi 
LIGUSTRI LUCIDI FRUCTUS 


本 品 为 木犀 科 植 物 女 贞 Ligustrum lucidum Ait. 的 干燥 
成 熟 果 实 。 冬 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 枝叶 , 稍 蒸 或 置 沸水 中 
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KAn TR REETH. 

【性 状 】 Æi E E M E R AE, K 6 一 8.5mm, E 
径 3.5~5.5mm。 表 面 黑 紫色 或 灰 黑 色 , WATE, ERAR 
模 痕 或 具 宿 昔 及 短 醒 。 体 轻 。 外 果皮 薄 , 中 果皮 较 松 软 , 易 剥 
离 ,内 果皮 木质 , 黄 棕色 , 具 纵 棱 , 破 开 后 种 子 通常 为 1 粒 , 肾 
形 , 紫 黑色 ,油性 。 气 微 , 味 甘 、 微 苦涩 。 

[330] (1) 本 品 粉 末 灰 棕色 或 黑 灰 色 。 果 皮 表 皮 细 胞 
(外 果皮 ) 断 面 观 略 呈 扁 圆 形 ,外壁 及 侧 壁 呈 圆 拱 形 增 厚 , 腔 内 
含 黄 棕色 物 。 内 果皮 纤维 无 色 或 淡 黄 色 , 上 下 数 层 纵横 交错 
排列 ,直径 9 一 35pm。 种 皮 细 胞 散 有 类 圆 形 分 沁 细 胞 , 淡 棕 
色 ,直径 40—88um ,内 含 黄 棕 色 分 洲 物 及 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 三 握 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氢 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (40 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 8.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 5. 5% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 30% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 25.095, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 224nm。 
理论 板 数 按 特 女 贞 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 特 女 贞 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筋 ) 约 0. jg f 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
10n1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 特 女 贞 苷 (Cs Ho O11 ) 不 得 少 于 
0. 7096, 

饮片 

【炮制 】 LAF ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

LERI LEWI EIKA 总 灰分 ) 
【含量 测定 】 同 药材 。 

酒 女 贞 子 ” 取 净 女 贞 子 , 照 酒 炖 法 或 酒 蒸 法 (通则 0213) 
hii ze S UR IS X ERG. 

本 品 形 如 女 贞 子 , 表 面 黑 褐色 或 灰 黑 色 , 常 附 有 白色 粉 
箱 。 微 有 酒 香气 。 
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【鉴别 】 【检查 区 水 分 总 灰分 ) 
El HAH. 

【性 味 与 归 经 】 H.E. w. GPM RZ. 

【功能 与 主治 滋补 肝 肾 , 明 目 乌 发 。 用 于 肝 肾 阴 虚 ,上 肪 
学 耳鸣 , 腰 膝 酸软 ,须发 早日 , 目 暗 不 明 ,内热 消 兆 , 骨 攻 潮 热 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


【浸出 物 】 【含量 测 


小 叶 x 


Xiaoyelian 
SINOPODOPHYLLI FRUCTUS 


Ak dh AER ZDM. ARPHI BEJL- Sinopodo- 
phyllum hexandrum (Royle) Ying 的 干燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 
实 成 熟 时 采摘 ,除去 杂质 ,干燥 。 

CERI 本 品 呈 椭圆 形 或 近 球 形 , 多 压 扁 ,长 3 一 5. 5cm， 
直径 2 一 4cm。 表 面 紫红 色 或 紫 褐色 , 皱 缩 ,有 的 可 见 露 出 的 
种 子 。 顶 端 稍 尖 , 果 醒 黄 棕色 ,多 脱落 。 果 皮 与 果肉 粘连 成 薄 
片 , 易 碎 , 内 具 多 数 种 子 。 种 子 近 卵 形 , 长 约 4mm; 表 面 红 紫 
色 , 具 细 皱 纹 ,一 端 有 小 突起 ; 质 硬 ; 种 仁 白色 ,有 油性 。 气 微 ， 
UK BE AH LUE RP T UR. 

【鉴别 】 COE EPREEZLE. PARE M ZLG, 
深 红 色 ,断面 观 长 方形 或 类 方形 , 壁 厚 , 常 与 种 皮 薄 壁 细 胞 相 
连 。 果 皮 表 皮 细 胞 淡 黄 色 , 表 面 观 多 角形 ,直径 10 一 40km。 
果皮 下 皮 细 胞 淡 黄 标 色 ,表面 观 类 多 角形 ,直径 20— 70p m. 
导管 主 为 螺纹 导管 。 胚 乳 细 胞 呈 类 多 角形, 胞 腔 内 含糊 粉 粒 
及 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 鬼 乌 毒 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -水 饱 
和 正 丁 醇 -甲酸 (6.5 : 2.5 : 0. 8) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
XH BE EL 1% 的 香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【性 味 】 甘 , 平 ;有 小 毒 。 

【功能 与 主治 】 调经 活血 。 用 于 血 瘀 经 闭 , 难 产 ,死胎 、 
胎盘 不 下 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g, 多 人 丸 散 服 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 
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小 驶 A 


Xiaobogu 
GENDARUSSAE HERBA 


Æ dh A BS PROBE W hR TH. Gendarussa vulgaris Nees 的 
干燥 地 上 部 分 。 全 年 均 可 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 蔡 呈 圆 柱 形 ,有 分 枝 , 长 40 一 90cm, 直径 
0. 2 一 3cm。 共 表面 黄 绿色 DR AC E XM) R E, A CR BILE XC 
色 小 皮 孔 :小 枝 微 具 四 棱 线 , 节 膨 大 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 黄白 
色 。 叶 对 生 , 卷 缩 破碎 , 展 平 后 呈 狭 披 针 形 或 条 状 披 针 形 ,长 
4~14cm, 宽 1 一 2cm; 先 端 渐 尖 ,基部 槐 形 ,全 缘 , 叶 脉 略 带 紫 
色 。 有 的 可 见 穗 状 花序 , 顶 生 或 生 于 上 部 叶腋 , 苞 片 尝 细 , 花 
HRE. ^U SERIE I. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 至 黄 褐色 。 石 细胞 众多 , 黄 
色 ,直径 20 一 80km, 层 纹 明 显 。 腺 鳞 头 部 4 细胞 , 柄 单 细 胞 。 
气孔 直 轴 式 或 不 等 式 。 非 腺 毛 2 一 4 细胞。 导管 多 为 具 缘 纹 
和 孔 和 螺纹 。 薄 壁 细 胞 中 含 草酸 钙 方 品 ,直径 2 一 10km。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
T RRF ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 
取 小 驳 骨 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C Jin 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0%( 通 则 2302). 

[98351 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 8.0% 。 

饮片 

【炮制 除去 杂质 , 切 段 。 

【性 昧 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 ARLA ZARR. ATEH HG A 
伤 骨折 ,风湿 骨 痛 , 血 凉 经 闭 ,产后 腹痛 。 

【用 法 与 用 和 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 。 


【注意 】 ZORN. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
小 B g 
Xiaohuixiang 


FOENICULI FRUCTUS 


Zl dh Jy EE ELT EI IBI; Foeniculum vulgare Mill. 的 干 


AN Er 


燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 实 初 熟 时 采 害 植株, 晒 干 ,打下 果实 , 除 
ERE. 

【性 状 〗 本 品 为 双 悬 果 , 呈 圆柱 形 , 有 的 稍 弯曲 ,长 4 一 
8mm, 直径 1. 5 一 2.5mm。 表 面 黄 绿色 或 淡 黄 色 , 两 端 略 尖 ， 
顶端 残留 有 黄 棕色 突起 的 柱 基 , 基 部 有 时 有 细小 的 果 梗 。 分 
果 呈 长 椭圆 形 ,背面 有 纵 棱 5 条 ,接合 面 平坦 而 较 宽 。 横 切面 
略 呈 五 边 形 ,背面 的 四 边 约 等 长 。 有 特异 香气 RAM E. 

【鉴别 (1) 本 品 分 果 横 切面 : 外 果皮 为 1 列 扁平 细胞 ， 
外 被 角质 层 。 中 果皮 纵 棱 处 有 维 管束 ,其 周围 有 多 数 木 化 网 
纹 细胞 ;背面 纵 棱 间 各 有 大 的 椭圆 形 棕色 油管 工 个 ,接合 面 有 
油管 2 个 , 共 6 个。 内 果皮 为 1 列 扁 平 薄 壁 细胞 ,细胞 长 短 不 
一 。 种 皮 细 胞 扁 长 , 含 棕 色 物 。 胚 乳 细胞 多 角形 , 含 多 数 糊 粉 
o ,每 个 糊 粉 粒 中 含有 细小 草酸 钙 簇 晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 茄 香 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
Sul XTR mA 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
EE C60—90'CO-Z, E& Z, BR C17 : 2.5) 为 展开 剂 , 展 至 8cm, 取 
出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙 红色 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 4%( 通 则 2301). 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302). 

【含量 测定 】 FEM 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 5%(ml/g)。 

反 式 苗 香 脑 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 聚 乙 二 醇 毛 细 管 柱 ( 柱 长 
为 30m ,内径 为 0. 32mm, B JE HE 7g 0. 25umD i $E lf y 145C., 
理论 板 数 按 反 式 苗 香 脑 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 反 式 茄 香 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 精 密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 
补足 减 失 的 重量 38 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2pl， 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ze BIS B (Cio Hi:O) 不 得 少 于 1.4, 

饮片 

【炮制 〗 小 茄 香 ”除去 杂质 。 

LERI 【鉴别 】 【检查 】( 总 灰分 ) 
同 药 材 。 

盐 小 菌 香 ” 取 净 小 茄 香 , 照 盐 水 灸 法 (通则 0213) 炒 至 
wR E. 

7l ia JÉ n ^] a A f Ee AEM BA ERE. RUR 

【检查 】 总 灰分 HAt, P 12.0%. 


【含量 测定 】 


. 47 >œ 
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小 通 草 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 肥 式 茄 香 脑 (Ci。 H: 〇 ) 不 得 少 
于 1.35, 

【鉴别 】 同 药材 。 


【性 味 与 妇 经 】 F.H. HF. AM RZ. 

【功能 与 主治 】 散 寒 止痛 ,理气 和 胃 。 用 于 寒 冶 上 腹痛, 尝 
妃 偏 险 ,痛经 , 少 腹 冷 痛 , 腕 腹胀 痛 , 食 少 吐 泻 。 盐 小 苘 香 暖 肾 
散 寒 止痛 。 用 于 寒 疝 腹痛 , 举 丸 偶 坠 ,经 寒 腹 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


小 通 8 


Xiaotongcao 
STACHYURI MEDULLA 
HELWINGIAE MEDULLA 


本 品 为 旋 节 花 科 植物 喜 马 山 旋 节 花 Stachyurus himalai- 
cus Hook. f. et Thoms. . *P Ed JE 5 4E C NM chinensis 
Franch. zk i| % 98$ EOS OW A X gp Helwingia japonica 
(Thunb. ) Dietr. W FRZ., KERRE, ALLEE LE SET 
HER AE MTF. 

[£31 旋 节 花 呈 圆 柱 形 ,长 30~50cm, 直径 0.5— 
lcm。 表 面 白 色 或 淡 黄 色 ,无 纹理 。 体 轻 , 质 松软 , 捏 之 能 变 
形 , 有 弹性 , 易 折 断 , 断 面 平坦 ,无 空心 , 显 银 白色 光泽 。 水 浸 
ICH REIR AR. AWM RK. 

Ht ”表面 有 浅 纵 条 纹 。 质 较 硬 , 捏 之 不 易 变 形 。 水 
5 nS IBS. 

【鉴别 〗 本 品 横 切面 : 族 节 花 ” 均 为 薄 壁 细胞 ,类 圆 形 、 
椭圆 形 或 多 角形 , 纹 孔 稀疏 ;有 黏液 细胞 散在 。 中 国 旋 节 花 有 
PCR RP ER Dy e S EDGE Sh. 

青 莱 叶 “” 薄 壁 细胞 纹 孔 较 明 显 , 含 无 色 液 滴 , 有 少数 草酸 
5j dn ,无 黏液 细胞 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 切 段 。 

【性 味 与 归 经 】 H... BHi RA. 

【功能 与 主治 清热 ,利尿 ,下 她。 用 于 小 便 不 利 , 淋 证 ， 
乳汁 不 下 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 STA. 


小 å Si 
Xiaoji 
CIRSII HERBA 
本 品 为 菊 科 植物 刺 儿 菜 Cirsium setosum (Willd. ) MB. 
。48 > 
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的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 花 开 时 采 割 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

[EX] 本 品 荃 呈 圆柱 形 , 有 的 上 部 分 枝 , 长 5 一 30cm， 
直径 0. 2 一 0.5cmj; 表 面 灰 绿色 或 带 紫 色 , 具 纵 校 及 白色 和 柔 毛 ; 
质 脆 , 易 折断 ,断面 中 空 。 叶 互生 ,无 柄 或 有 短 柄 ;叶片 皱 缩 或 
破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 长 权 圆 形 或 长 圆 状 披 针 形 , 长 3 一 
12cm, 宽 0. 53cm; 4 Z EX, LIAE R CPP TREE LU Je RET HL; 
E 3 ri A38 €. P e RU UK AR C. PL TELS RE ELE AECE S AREF 
单个 或 数 个 顶 生 ;总 苞 钟 状 , 苞 片 5 一 8 层 , 黄 绿色 ; 花 紫 红色 。 
^k , 味 微 苦 。 

【鉴别 3 (1) 本 品 叶 表面 观 : 土 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 
平 直 ,表面 角质 纹理 明显 ;下 表皮 垂 周 壁 波状 弯曲 ,上 下 表皮 
均 有 气孔 及 非 腺 毛 。 气 孔 不 定式 或 不 等 式 。 非 腺 毛 3 一 10 余 
细胞 , 顶端 细胞 细 长 呈 竟 状 , 皱 缩 扭曲 。 时 内 细 胞 中 含 草 酸 钙 
结晶 ,多 呈 针 艇 状 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, Ji P BR 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 小 蓟 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 蒙 花 苷 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
1p ,分 别 点 于 同一 聚 栈 胺 薄膜 上 ,以 乙酰 丙酮 - 丁 酮 -乙醇 -水 
(1 : 3: 3:13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 三 毛 化 铝 试 
液 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 19. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 5% 醋 酸 溶 液 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 326nm。 理 论 板 数 按 蒙 花 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 O.1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 100W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 色 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 蒙 花 苷 (Cis Hi Ou ) 不 得 少 于 
0.70%. 

饮片 

【炮制 〗 小 欧 ”除去 杂质 , 洗 净 , 稍 涧 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 蔡 呈 圆 柱 形 ,表面 灰 绿 色 或 带 紫色 ， 
具 纵 棱 和 白色 柔 毛 。 切 面 中 空 。 叶 片 多 皱 缩 或 破碎 , 叶 齿 尖 
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具 针 刺 ; 两 面 均 具 白色 柔 毛 。 头 状 花 序 , 总 苞 钟 状 ; 花 紫 红色 。 
A RE 

【 漫 出 物 〗 同 药材 ,不 得 少 于 14.026. 

【 监 别 】 了 【检查 站 水 分 ” 酸 不 溶性 灰分 ) 【含量 测定 】 
同 药材 。 

小 葡 炭 ” 取 净 小 萄 段 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 黑 褐 色 。 


本 品 形 如 小 萄 段 。 表 面 黑 褐色 ,内 部 焦 褐 色 。 

【鉴别 和 除 叶 表面 观 外 ) 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 甘苦 , 凉 。 归心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 凉 血 止血 , 散 瘀 解毒 消 痛 。 用 于 邮 血 , 吐 
血 , 尿 血 , 血 淋 , 便 血 , 崩 漏 ,外 伤 出 血 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


飞扬 58 


Feiyangcao 
EUPHORBIAE HIRTAE HERBA 


本 品 为 大 戟 科 植 物 飞 扬 草 Euphorbia hirta L. 的 干燥 全 
H. AKERE w, MTF. 

【性 状 】 本 品 葵 呈 近 圆 柱 形 ,长 15~ 50m, 直径 1 一 
3mm。 表 面 黄 神色 或 浅 棕 红色 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 中 空 :地 
上 部 分 被 长 粗毛 。 叶 对 生 , 皱 缩 , 展 平 后 叶片 椭 回 状 卵 形 或 略 
HFE, K 1 一 4cm, 宽 0.5~1.3cmj; 绿 褐色 ,先端 急 尖 或 钝 ， 
基部 偏 斜 ,边缘 有 细 锯 齿 , 有 3 条 较 明 显 的 叶脉 。 聚 伞 花 序 密 
集成 头 状 ,腋生 。 藉 果 卵 状 三 棱 形 。 气 微 , 味 淡 . 微 涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 黄 色 。 叶 上 表皮 细胞 表面 观 为 
多 角形 或 类 长 方形 , 垂 周 壁 较 平 直 , 气 孔 多 为 不 等 式 。 叶 下 表 
皮 细 胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ,气孔 多 为 不 定式 或 不 等 式 。 非 腺 毛 
2 一 6(8) 细 胞 ,顶端 2 个 细胞 特别 长 ,基部 细胞 宽 ; 表 面具 疣 状 
突起 ,有 的 非 腺 毛 缴 缩 。 花 粉 粒 类 球形 ,表面 光滑 ,直径 约 
15pm。 蕉 表皮 细胞 多 角形 ,有 的 含 黄色 或 黄 棕色 物 。 导 管 为 
螺纹 导管 、 梯 纹 导 管 或 网 纹 导 管 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 (40ml,30ml) ,合并 乙酸 乙 酯 液 ， 
ACT ,残渣 加 甲醇 2mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 飞 扬 草 
对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 榭 皮 苷 对 照 品 、 
没食子 酸 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1mi 各 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
四 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 (6 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 5% 三 
氯 化 铝 乙醇 溶液 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm)7 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
间 颜 色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3. 5%( 通 则 2301). 


H di 9i, 


水 分 不 得 过 13.0% GB WI 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 9.0%% (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 12.076. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 WMA. WE, TR. 

【性 味 与 归 经 】 FR W ADNE. Bi BA KDZ. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 止 痒 , 通 乳 。 用 于 肺 痛 ， 
乳 痛 , 疗 疮 肿 毒 ,牙痛 ,痢疾 ,汇演 , 热 淋 ,血尿 ,湿疹 ,上 肚 癣 , 皮 
肤 瘙 痒 , 产 后 少 乳 。 

【用 法 与 用 最 》 6~9g。 外 用 适量 ,前 水 洗 。 

DEE) ium. 

[FRI ETRA. 
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Machixian 
PORTULACAE HERBA 


2k dh 9g 8 A BHB E S UI Portulaca oleracea L. WF 
燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 采 收 , 除 去 残 根 和 杂质 , 洗 净 VER DX 
X RN. 

LERI AdzEMaXB. AB. EBIBUE.I uS 
30cm, 直径 0. 1— 0. 2cm ,表面 黄 褐色 ,有 明显 纵 沟 纹 。 叶 对 
生 或 互生 , 易 破 碎 , 完 整 叶片 倒卵形 ,长 1 一 2. 5cm, 宽 0.5 一 
l. 5cmj 绿 褐色 ,先端 钝 平 或 微 缺 ,全 缘 。 花 小 ,3 一 5 RET 
端 , 兹 办 5, 黄色 。 茹 果 贺 锥 形 ,长 约 5mm, 内 含 多 数 细小 种 
Td. AM, RAR. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 绿色 。 草 酸 钙 艇 部 众 多 ,大 小 不 
一 ,直径 7~108pm, 大 型 簇 唱 的 晶 块 较 大 ,棱角 钝 。 草 酸 钙 方 
d 9 8 ~ 69m, KE 125m, A f 7r éà MER SE RA. HK 
皮 细 胞 垂 周 壁 弯曲 或 较 平 直 , 气 孔 平 轴 式 。 含 晶 细 胞 常 位 于 
维 管 束 旁 ,内 含 细小 草酸 钙 艇 晶 。 内 果皮 石 细胞 大 多 成 群 , 呈 
长 梭 形 或 长 方形 , 壁 稍 谭 ,可 见 孔 沟 与 纹 孔 。 种 皮 细 胞 棕 红 色 
或 棕 黄 色 , 表 面 观 呈 多 角 星 状 , 表 面 密 布 不 整齐 小 突起 。 花 粉 
粒 类 球形 ,直径 48 一 65pm, 表 面具 细 刺 状 纹饰 ,萌发 孔 短 横 
线 状 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g ,加 水 20ml, 加 甲酸 调节 pH 值 至 3— 
4, 冷 浸 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 马 齿 苋 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1~2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 正 丁 醇 - 冰 
醋酸 -水 (4 : 1 : DAFN. ER. Wi, BFA 0.226 8l 
—NOERSE.IEIIUCIUTABSELG m GM. Dun 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
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饮片 

【炮制 了 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 苍 圆柱 形 ,表面 黄 褐色 ,有 明显 纵 沟 
纹 。 叶 多 破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 倒 卵 形 , 先 端 钝 平 或 微 缺 ,全 
go WREEF, KEZAMAN. TI, RAR. 

【检查 】 水 分 同 药 材 ,不 得 过 9.0% 。 

【鉴别 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 酸 , 寒 。 归 肝 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 了 清热 解毒 , 凉 血 止血 , 止 痢 。 用 于 热 毒 备 
痢 , 痛 肿 疗 疮 ,湿疹 ,丹毒 , 蛇 虫 咬 伤 ,便血 , 疼 血 ,出 漏 下 血 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 的 甫 患处 。 

LERI 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


B5 动 
Mabo 
LASIOSPHAERA CALVATIA 


Emn AKARNA A ik E B h Lasiosphaera fenzlii 
Reich. |, K 8 4j Calvatia gigantea (Batsch ex Pers. ) Lloyd 或 
紫色 马 勃 Calvatia lilacina (Mont. et Berk. ) Lloyd 的 干燥 子 
实体 。 夏 . 秋 二 季子 实体 成 熟 时 及 时 采 收 ,除去 泥 沙 ,干燥 。 

LERI 脱皮 马 勃 ” 呈 扁 球形 或 类 球形 ,无 不 孕 基 部 , 直 
f$ 15 一 20cm。 包 被 灰 棕 色 至 黄 褐色 , 纸 质 , 常 破碎 呈 块 片 状 ， 
或 已 全 部 脱落 。 孢 体 灰 褐色 或 浅 褐 色 , 紧 密 , 有 弹性 ,用 手 撕 
之 ,内 有 灰 褐 色 棉 絮 状 的 丝 状 物 。 触 之 则 孢子 呈 人 尘土 样 飞扬 ， 
TRADE. RME ER. 

大 马 勃 ”不 孕 基部 小 或 无 。 残 留 的 包 被 由 黄 棕色 的 膜 状 
外 包 被 和 较 厚 的 灰 黄 色 的 内 包 被 所 组 成 ,光滑 , 质 硬 而 脆 , 成 
HA. WERE RE., FRA RRR. 

KEBS ” 呈 陀 螺 形 ,或 已 压 扁 呈 扁 圆 形 ,直径 5 一 
12cm, 不 孚 基部 发 达 。 包 被 薄 , 两 层 , 紫 褐色 , 粗 皱 ,有 圆 形 四 
陷 , 外 翻 , 上 部 常 裂 成 小 块 或 已 部 分 脱落 。 孢 体 紫 色 。 

【鉴别 】 〈1)? 取 本 品 置 火 焰 上 , 轻 轻 拌 动 , 即 可 见 微细 的 
火星 飞扬 ,熄灭 后 ,发 生 大 量 白 色 浓 烟 。 

《2) 脱 皮 马 勃 ” 粉末 其 褐 色 。 鸡 丝 长 , 淡 褐 色 , 有 分 枝 , 相 
互 交织 ,直径 2~4. 5pm, 壁 厚 。 孢 子 褐色 ,球形 ,直径 4. 5— 
5um, 有 小 刺 , 长 1.5 一 3pm。 

大 马 过 ”粉末 淡 青 神色 。 孢 丝 稍 分 枝 , 有 稀少 模 隔 , 直 径 
2.5~6km。 苑 子 淡 青 黄 色 ,光滑 或 有 的 具 微 细 疣 点 ,直径 
3. 5 一 5pm。 

KEZD ”粉末 灰 紫 色 。 孢 丝 分 枝 , 有 横 隔 ,直径 2— 
5um, 壁 厚 。 孢 子 紫色 ,直径 4~5. 5pm, 有 小 刺 。 

(3) 取 本 品 碎 块 1g, 加 乙醇 与 0. 1mol/L 氧 氧化 钠 溶液 各 
8ml, S S ,低温 烘 干 , 缓 缓 炽 灼 ,于 700 仿 使 完全 灰 化 , 放 冷 ， 
IRW DK 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 显 磷酸 盐 的 鉴别 反应 ( 通 
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则 0301). 

(4) 取 本 品 粉末 lge WMAP H 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 WA WART RAMA F m 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 马 勃 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 -乙醚 (10 : 1 : 2) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 粉 末 0.5g, 照 水 分 测定 法 (通则 
0832 第 二 法 ) 测 定 ,不 得 过 15.026, 

总 灰分 取 本 品 粉末 0. 5g, 照 灰分 测定 法 (通则 2302) 测 
XE ,不 得 过 15.026, 

酸 不 溶性 灰分 “ 取 本 品 粉 末 0. 5g, 照 灰分 测定 法 (通则 
2302) 测 定 ,不 得 过 10.0%. 

【浸出 物 】〗 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.0%% 。 


饮片 

【炮制 除去 杂质 ,前 成 小 块 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肺 利 咽 ,止血 。 用 于 风 热 郁 肺 咽 痛 , 音 
RE ,咳嗽 ;外 治 务 是, 创伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 6g。 外 用 适量 LC AP, 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 尘 。 


马 钱 子 


Maqianzi 
STRYCHNI SEMEN 


本 品 为 马 钱 科 植物 马 钱 Strychnos nux-vomica L. 的 干 
燥 成 熟 种 子 。 冬 季 采 收成 熟 果实 ,取出 种 子 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 纽扣 状 圆 板 形 , 常 一 面 隆起 ,一 面 稍 四 
下 ,直径 1. 5~3cm, 厚 0. 3—0. 6cm。 表 面 密 被 灰 棕 或 灰 绿 色 
绢 状 芽 毛 , 自 中 间 向 四 周 呈 辐射 状 排 列 , 有 丝 样 光泽 。 边 缘 稍 
隆起 , 较 厚 ,有 突起 的 珠 孔 ,底面 中 心 有 突 起 的 圆 点 状 种 脐 。 
质 坚 硬 ,平行 剖面 可 见 淡 黄 白色 胚乳 ,角质 状 , 子 叶 心 形 , 叶 及 
977 条 。 气 微 , 味 极 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 灰 黄 色 。 非 腺 毛 单 细胞 ,基部 膨大 
似 石 细胞 , 壁 极 厚 , 多 碎 断 , 木 化 。 胚 乳 细胞 多 角形 , 壁 厚 ,内 
含 脂肪 油 及 糊 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 三 氧 甲 烷 -乙醇 (10 : 1) 混 合 溶液 
5ml 与 浓 氨 试 液 0. 5ml, 密 塞 , 振 播 5 分 钟 ,放置 2 小 时 , 滤 过 ， 
取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 . 马 钱 子 碱 对 照 
品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 昭 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
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各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 水 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 -乙醇 - 
浓 氨 试 液 (4: 5 : 0.6 :0.4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 
稀 磺 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
EE, PHARE BE. 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA ZL R-0. O1 mol/L. 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02molL 磷酸 
二 氨 钾 等 量 混合 溶液 (用 1096 8t Be JH pH 值 至 2.8) 
(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 2650nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 6mg、 马 钱 子 碱 对 
照 品 5mg, 精 密 称 定 , 分 别 置 10ml EORR P n — 3B bois d 
使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 分 别 精 密 量 取 2ml, 置 同一 
10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 (每 lml 含 士 的 
宁 0. 12mg, HTI 0. 1mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 第 ) 约 0. 6g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 3ml, 混 匀 , 放 置 
30 分 钟 ,精密 加 和 三 氯 甲 烷 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 水 浴 中 
回流 提取 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ,用 铺 有 少量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 
滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 3ml, E 10ml EtXRCP , Di 
甲醇 至 刻度 , 扬 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 士 的 宁 (Cs Hz N;O;) 应 为 
1. 2096 一 2. 20%, 马 钱 子 碱 (Cs; Hz N;O 〇 , ) 不 得 少 于 0. 80%. 

饮片 

【炮制 】 生 马 钱 子 ”除去 杂质 。 

LERI 【 监 别 】【【 RE] [BEHE] 同 药材 。 

HBT KBIRT. RAA GEN 0213) 用 砂 汤 至 鼓 
起 并 显 棕 褐 色 或 深 棕色 。 

本 品 形 如 马 钱 子 ,两面 均 膨 胀 鼓 起 ,边缘 较 厚 。 表 面 棕 初 
色 或 深 棕色 , 质 坚 脆 , 平 行 剖 面 可 见 棕 褐色 或 深 棕色 的 胚乳 。 
微 有 香气 , 昧 极 苗 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 未 棕 褐色 或 深 棕色 。 非 腺 毛 单 细胞 ， 
棕 黄 色 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 壁 极 厚 , 多 碎 断 , 木 化 。 胚 乳 细 胞 
多 角形 , 壁 厚 , 内 含 棕 褐 色 物 。 

[RE] 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0% 。 

LEWN 【检查 和 (总 灰分 ) 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 F A ARKE. BRF HZ. 

【功能 与 主治 】 通 络 止痛 , 散 结 消 肿 。 用 于 跌 打 损伤 , 骨 
折 肿 痛 , 风 进项 兽 , 麻 木 瘫痪 , 痛 痊 疮 毒 ,咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 3 一 0. 6g, 炮 制 后 和 人 丸 散 用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 多 服 久 服 及 生 用 ;运动 员 慎 用 ; 
有 毒 成 分 能 经 皮肤 吸收 ,外 用 不 宜 大 面积 涂 甫 。 
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【贮藏 】 置 干燥 处 。 


马 钱 子 粉 


Magianzi Fen 
STRYCHNI SEMEN PULVERATUM 


本 品 为 马 钱 子 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 制 马 钱 子 , 粉 雁 成 细 粉 , 照 马 钱 子 [含量 测定 ] 
项 下 的 方法 测定 士 的 宁 含 量 后 ,加 适量 淀粉 ,使 含量 符合 规 
定 , 混 匀 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 黄 褐色 粉末 。 气 微 香 , 味 极 苦 。 

【鉴别 】 照 马 钱 子 项 下 的 [鉴别 ](2) 项 试验 , 显 相 同 
的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

【含量 测定 】 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 6g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 硅 藻 土 2g, 混 匀 , 加 氧 氧 化 钠 试 液 
9ml, 充 分 振 揪 , 照 马 钱 子 [含量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶液 的 制 
备 , 自 “ 放 置 30 分 钟 " 起 , 同 法 测定 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 士 的 宁 (Cz Ha NzOz M 
0. 7896 —0. 82% , 马 钱 子 碱 (Cz Hza N:O4 ) 不 得 少 于 0. 50%。 

【性 味 与 归 经 】〗 F W’ ARKE., Am A. 

【功能 与 主治 】 通 络 止痛 , 散 结 消 肿 。 用 于 跌 打 损 伤 , 骨 
折 肿 痛 , 风 湿 奖 痹 ,麻木 瘫痪 , 痛 痊 疮 毒 ,咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 3 一 0. 6g, 人 九 散 用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 多 服 久 服 及 生 用 ;运动 员 慎 用 ， 
有 毒 成 分 能 经 皮肤 吸收 ,外 用 不 宜 大 面积 涂 数 。 

【贮藏 】 EART ETRA. 


3 A 铃 
Madouling 
ARISTOLOCHIAE FRUCTUS 


A Jy B RB AE Hdt H 98 $$ Aristolochia contorta 
Bge. mk 4 4 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 的 干燥 成 熟 
果实 。 秋 季 果 实 由 绿 变 黄 时 采 收 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 卵 圆 形 ,长 3 一 7cm ,直径 2~4cm。 表 面 
黄 绿色 . 灰 绿 色 或 棕 褐 色 , 有 纵 校 线 12 条 ,由 校 线 分 出 多 数 横 
向 平行 的 细 脉 纹 。 顶 端 平 钝 ,基部 有 细 长 果 梗 。 果 皮 轻 而 脆 ， 
易 裂 为 6 办 , 果 梗 也 分 裂 为 6 条。 果皮 内 表面 平滑 而 带 光 泽 ， 
有 较 密 的 横向 脉 纹 。 果 实 分 6 室 ,每 室 种 子 多 数 , 平 全 整齐 排 
列 。 种 子 扁平 而 薄 , 钝 三 角形 或 扇形 ,长 6— 10mm, X 8— 
12mm, WRA , 淡 棕 色 。 气 特异 , 味 微 董 。 

LEM] 〈1) 本 品 粉末 黄 棕色 。 种 翅 网 纹 细胞 较 多 ,类 长 


。S1 > 


nas 


WIE x  f83E ,长 径 15 一 110kmy 纹 孔 较 大 ,交织 成 网 状 。 种 
皮 厚 壁 细胞 成 片 ,类 圆 形 或 不 规则 形 , 棕 黄 色 , 长 径 9 一 
25pm, 壁 极 厚 , 胞 腔 内 常 含 草酸 钙 小 方 蝇 。 外 果皮 细胞 多 边 
形 , 间 有 类 圆 形 油 细胞 。 果 隔 厚 壁 细胞 呈 上 、 下 层 交 叉 排 列 ， 
一 层 细胞 呈 纺 锤 形 或 长 梭 形 , 另 一 俩 细胞 类 长 方形 或 不 规则 
形 , 壁 稍 厚 , 具 点 状 纹 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 3g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 马 
和 完 铃 对 照 药材 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 马 忽 铃 酸 I 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 甲 葵 -乙酸 
乙 酯 -水 -甲酸 (20: 10 : 1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 脐 王 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 
的 荧光 条 斑 。 

饮片 

《炮制 

X S nie 
至 不 粘 手 。 

【性 昧 与 归 经 】 苦 , 微 寒 。 归 肺 , 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肺 降 气 ,止咳 平 喘 , 清 肠 消 将 。 用 于 肺 
热 咳 喘 o E HEURE n E RR I FREE h AA 

【用 法 与 用 量 〗 3 一 9g。 

【注意 】 本 品 含 马 匈 铃 酸 ,可 引起 肾脏 损害 等 不 良 反应 ; 
儿童 及 老年 人 慎 用 ;孕妇 .机 幼 儿 及 肾 功能 不 全 者 禁用 。 

【贮藏 】 ETRA. 


马 兜 铃 ” 除 去 杂质 ,得 去 灰 悄 。 
EUP 3 sg oe, BERE, RE C1 Gl M 0213) 炒 


o ws 


Mabiancao 
VERBENAE HERBA 


本 品 为 马鞭 草 科 植物 马鞭 草 Verbena officinalis L. 的 于 
燥 地 上 部 分 。6 一 8 月 花 开 时 采制 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

LER] 本 品 茎 旦 方 柱 形 , 多 分 枝 , 四 面 有 纵 沟 ,长 0. 5— 
lm 表面 绿 褐色 ,粗糙 ; 质 硬 而 跪 , 断 面 有 通 或 中 空 。 叶 对 生 ， 
敏 缩 , 多 破碎 , 绿 褐色 ,完整 者 展 平 后 叶片 3 深 裂 ,边缘 有 锯 
齿 。 笛 状 花序 细 长 ,有 小 花 多 数 。 气 微 , 味 茜 。 

【鉴别 】〗】 (1) 本 品 粉 末 绿 褐色 。 茎 表皮 细胞 旦 长 多 角形 
或 类 长 方形 , 垂 周 壁 多 平 直 , 具 气 孔 。 叶 下 表皮 细胞 垂 周 璧 
波状 夸 曲 ,气孔 不 定式 或 不 等 式 , 副 卫 细 胞 3 一 5 个 。 腺 鳞 头 
部 4 细胞 ,直径 23—58um; 柄 单 细 胞 。 非 腺 毛 单 细胞 。 花 粉 
粒 类 圆 形 或 类 圆 三 角形 ,直径 24 — 35pm, 表面 光滑 ,有 3 个 
萌发 孔 。 

(2) 到 本 品 粉末 2g, 加 80% FR BK 60ml, 却 热 回流 1 小时， 


«82 。 


zs 
3€ «m. 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 马鞭 章 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 熊 果 
酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EE AR ELE RO EC CR CU 
酸 乙 栈 - 冰 醋酸 (20 : 5 : 8 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 RE, 
晓 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C nd E PER B CENE. dE 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 12. 0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4.0% (通则 2302, 

【含量 测定 3】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2% ERR PEL C S2. 5 : 17. 5) 为 流动 相 ; 燕 
发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 熊 果 酸 峰 计算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 章 壤 果 酸 对 照 品 . 熊 果 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 齐 墩 果 酸 50pg、 熊 果 酸 
0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 第 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25mi, 称 定 重 
t ,加热 回 流 4 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 加 1% 氨 水 溶液 
3ml, 混 匀 , i3 id BE (30—60'C ) 振 播 提取 3 次 ,每 次 15mjl, 弃 
去 石油 醚 液 , 取 乙 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 Sm 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 485] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 黑 蝇 溶液 10941,2041, BETA S 1E 
i 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 齐 墩 果 酸 (Cs。 Ha O;) 和 熊 果 酸 
(Ca Ha O 〇 ; ) 的 总 量 不 得 少 于 0.30%. 

饮片 

【炮制 〗 除去 残 根 及 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 蕉 方 柱 形 ,四 面 有 维 沟 ,表面 绿 褐 
色 , 粗 粮 。 切 面 有 髓 或 中 空 。 叶 多 破碎 , 绿 褐色 ,完整 者 展 
平 后 叶片 3 深 裂 ,边缘 有 锯齿 。 穗 状 花序 ,有 小 花 多 数 。 气 
微 , 味 苦 。 

【鉴别 【检查 】【〖【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 ww. HF EZ. 

【功能 与 主治 】 活血 散 瘀 ,解毒 ,利水 , 退 黄 , 截 首 。 用 于 
ARERR, MZAA LIRE JD OK SERRE, 

[Hik5HE 5—10g. 

[^Y 置 干燥 处 。 
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王 不 留 行 


Wangbuliuxing 
VACCARIAE SEMEN 


Ak à Ja TIER EI AP WE 3E Vaccaria segetalis (Neck. ) 
Garcke 的 干 爆 成 熟 种 子 。 夏 季 果 实 成 熟 .果皮 尚未 开裂 时 采 
割 植株 , 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 ,再 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 球 形 , 直 径 约 2mm。 表 面 黑色 ,少数 红 
棕色 , 略 有 光泽 ,有 细密 颗粒 状 突起 ,一 傅 有 1 KAA. 
HE. KAARE KERR, FH 2。 气 微 , 味 微 涩 、. 苦 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 淡 灰 褐色 。 种 皮 表 皮 细 胞 红 棕 色 
或 黄 棕色 ,表面 观 多 角形 或 长 多 角形 ,直径 50 一 120km, 垂 周 
壁 增 厚 , 星 角 状 或 深 波状 弯曲 。 种 皮 内 表皮 细胞 淡 黄 棕色 ， 
表面 观 类 方形 .类 长 方形 或 多 角形 , 垂 周 壁 呈 紧密 的 连珠 状 
增 厚 ,表面 可 见 网 状 增 厚 纹理 。 胚 乳 细胞 多 角形 .类 方形 或 
类 长 方形 , 胞 腔 内 充满 淀粉 粒 和 糊 粉 粒 。 子 叶 细 胞 含有 脂 
肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 1. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 王 不 留 行 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (15 : 
7: 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 凡 于 ,路 以 改良 碘 化 
馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 的 楼 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉末 lg, 加 7026 FH BE 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 王 不 留 行 对 照 药 
HM lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 王 不 留 行 黄酮 苷 对 照 
dh ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 -水 (4 : 6) 为 展开 剂 ,展开 ， 
HH AF SEDI 2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 吹 于 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 4.0% (通则 2302). 

《浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.3% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 
数 按 王 不 留 行 黄酮 苷 蜂 计 算 应 不 低 于 3000。 


Rab * 3€ 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOX 
0~10 35 65 


10 一 20 35-40 65-60 


207-35 40—50 60—50 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 王 不 留 行 黄 酮 苷 对 照 品 通 量 , 精 


密 称 定 ,加 7026 8 BERI Im 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% FR BE 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 70% 甲醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Amik TEA, S EA MEITA H CC Hss Ole ) 不 得 
少 于 0. 40%。 

饮片 

【炮制 】 王 不 留 行 ”除去 杂质 。 

CERI 【鉴别 【检查 】 (A Hy] 【含量 测定 】 
同 药 材 。 

炒 王 不 留 行 ” 取 净 王 不 留 行 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 
大 多 数 爆 开 白花 。 

本 品 呈 类 球形 爆 花 状 , 表 面 白 色 , 质 松 胸 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0% 。 

【含量 测定 】 HAH, S ETE ITA CC Has O) R 
得 少 于 0. 15%% 。 

【鉴别 3( 除 显 微 粉末 外 ) 【〖【 漫 出 物 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 平 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 通 经 ,下 乳 消 肿 ARAH. MTA 
闭 , 痛 经 ,乳汁 不 下 ,和 乳 痛 肿 痛 , 淋 证 汲 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 uum. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


同 药材 。 


天 山 雪 莲 
Tianshanxuelian 
SAUSSUREAE INVOLUCRATAE HERBA 


本 品系 维吾尔 族 习 用 药材 。 为 菊 科 植物 天 山 雪 过 
Saussurea involucrata (Kar. et Kir. )Sch. -Bip. 的 干燥 地 上 部 
分 。 夏 、 秋 二 季 花 开 时 采 收 ,阴干 。 

LERI 本 品 蔡 呈 圆柱 形 ,长 2 一 48cm ,直径 0.5—3cm; 
表面 黄 绿色 或 黄 棕色 ,有 的 微 带 紫色, 具 纵 校 ,断面 中 空 。 艺 
生 叶 密集 排列 ,无 柄 ,或 脱落 留 有 残 基 , 完 整 叶 片 呈 卵 状 长 圆 
形 或 广 披 针 形 ,两面 被 柔 毛 ,边缘 有 饮 齿 和 缘 毛 , 主 肪 明显 。 


«5853 。 


天 仙子 


头 状 花序 项 生 ,10 一 42 ERRARE, TE. AH KAÉ 
或 卵 形 ,无 柄 ,中 部 四 陷 呈 舟 状 , 膜 质 , 半 透 明 。 总 苞 片 3 一 
层 , 披 针 形 ,等 长 ,外 层 多 旺 紫 褐色 ,内 层 棕 黄色 或 黄白 色 。 花 
管状 ,紫红 色 , 柱 头 2 裂 。 瘦 果 圆 柱 形 , 具 纵 棱 , 羽 状 冠 毛 2 
Z. ki, Mi., SAE KRAE. 

【鉴别 ] (1) 本 品 粉末 黄 灰 色 至 黄 绿 色 。 腺 毛 类 棱 杞 形 ， 
头 部 和 柄 多 为 2 列 细胞 。 非 腺 毛 为 多 细胞 或 单 细胞 ,基部 细 
胞 类 长 方形 ,先端 细胞 较 细 或 扭曲 ,长 40 一 300nkm。 花 粉 粒 球 
JE ,直径 45 一 68km, 外 壁 有 刺 状 突起 , 具 3 和 孔 沟 。 气 孔 不 定 
式 。 冠 毛 为 多 列 分 枝 状 万。 花柱 碎片 具 刺 状 或 绒毛 状 突 起 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 天 山 雪 莲 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芦 
本 对照 品 . 绿 原 酸 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1m] 各 含 Smg 
和 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 3 一 5 赂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GM 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 :6 : 1 : 2) 的 上 层 溶 液 
为 展开 剂 RE JF , oH BF EA 1% 亚 硝酸 钠 的 1% 甲醇 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302). 

[uds 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4 26 SE BR TRUE C38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 340nm; 柱 温 40C 。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计 算 应 不 低 
于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 (120YC 干燥 至 恒 重 )、 
绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 芦 
T 80ug. RRM 60yg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 lg ss 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 10 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 无 水 芦 丁 (Cz Ho O36 ) 不 得 少 于 
0. 15%, 绿 原 酸 (Ci。 Hia Os ) 不 得 少 于 0. 15%。 

LER] AFKE: 性 质 , 二 级 湿热 。 中 医 ; 微 苦 , 温 。 

【功能 与 主治 〗 维吾尔 医 ; 补肾 活血 , 强 筋骨 ,营养 神 
经 ,调节 异常 体液 。 用 于 风湿 性 关节 炎 , 关 节 疼 痛 , 肺 寒 咳 嗽 ， 
肾 与 小 腹 冷 痛 , 白 带 过 多 等 。 

HE: 温 肾 助 阳 , 祛 风 胜 湿 , 通 经 活血 。 用 于 风寒 湿 癖 
痛 、 类 风湿 性 关节 炎 ,小 腹 冷 痛 , 月 经 不 调 。 
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【用 法 与 用 是】 3 一 6g, 水 各 或 酒 涟 服 。 外 用 适量 。 
【禁忌 〗 孕妇 忌 用 。 
【贮藏 3〗 置 阴 党 干燥 处 。 


天 仙子 


Tianxianzi 
HYOSCYAMI SEMEN 


Æ ah AMPH Y RE Hyoscyamus niger L. 的 干燥 成 熟 
种 子 。 夏 、 秋 二 季 果 皮 变 黄色 时 ,采摘 果实 ,暴晒 ,打下 种 子 ， 
MERE 、 枝 梗 , 晒 干 。 

KERI 本 品 呈 类 扁 肾 形 或 扁 卵 形 , 直 径 约 Imm. Xm 
棕 黄 色 或 灰 黄 色 , 有 细密 的 网 纹 , 略 尖 的 一 端 有 点 状 种 脐 。 切 
ái JK F1 € , 油 质 ,有 胚乳 , 胚 弯曲 。 气 微 , 味 微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 灰 褐色 。 种 皮 外 表皮 细胞 碎片 众 
多 ,表面 附着 黄 棕 色 颗 粒状 物 ,表面 观 不 规则 多 角形 或 长 多 角 
形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 ;侧面 观 呈 波 状 突起 。 上 胚乳 细胞 类 圆 形 ， 
含糊 粉 粒 及 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 石油 醚 (30~60C )10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,同上 再 处 理 一 次 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 
乙醇 - 浓 氨 试 液 (1 : 1 混合 溶液 2ml 使 湿润 ,加 三 氧 甲烷 
20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 氧 溴 酸 东 芒 营 碱 对 照 
dh .硫酸 阿 托 品 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 ,依次 喷 以 砚 化 乌 钾 试 液 与 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 两 个 棕 
色 斑 点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.076 (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -Z, Hf -30mmol/L. 醋酸 钠 缓 冲 液 ( 含 0.026 
三 乙 胺 L0. 376 pu RU E. Hok BS ER VH pH (8 3 6.00 C10 : 
5: 85) LS AR SE UH UE deg 210nm., Hi d Cd eS giis 
计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 氨 省 酸 东 其 营 碱 对 照 品 .硫酸 阿 
托 品 对 照 铝 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml EARME 
RED O. 17mg BLA P Em 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 ( 东 黄 
营 碱 重量 = 氧 省 酸 东 其 营 碱 重量 X0.7894; 黄 营 碱 重量 = 硫 
酸 阿 托 品 重量 X0. 8551), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (30 一 60C) 适 量 , 加 热 回流 


los s 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


2 小 时 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,再 加 甲醇 适量 ,加 热 回 
流 6 小 时 ,提取 液 减 压 回 收 至 于 ,残渣 加 浓 氨 试 液 (8 一 100) 
25ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 
及 残渣 ,并 人 分 液 漏斗 中 ,用 三 毛 甲 烷 提 到 5 次 ,每 次 15ml， 
合并 三 氧 甲烷 液 , 减 压 回 收 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 使 溶解 , 转 
移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Syl, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 东 其 若 碱 (Ci: Ha NO) A E E D 
(Ci; Hz; NO; ) 的 总 量 不 得 少 于 0.080% 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 温 ; 有 大 毒 。 归 心 、 骨 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 解 总 止痛 , 平 跨 ,安神 。 用 于 胃 腕 挛 痛 ， 
Ri IZ ,癫狂 。 

【用 法 与 用 量 】 0.06—0.6g. 

【注意 】 心脏 病 、 心 动 过 速 、 青 光 有 眼 患 者 及 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


X f B 


Tianxianteng 
ARISTOLOCHIAE HERBA 


Æ dà Jy 35 9p EHE H E 90 $$ Aristolochia debilis Sieb. et 
Zucc. WILE HES Aristolochia contorta Bge. 的 于 燥 地 上 部 
4l. KERK, RERE MF. 

DERI +m EK EEE, e, H 1 一 3mmi 
表面 黄 绿色 或 淡 黄 褐色 ,有 纵 棱 及 节 , 节 间 不 等 长 ; 质 脆 , 易 折 
断 ,断面 有 数 个 大 小 不 等 的 维 管束 。 叶 互生 ,多 皱 缩 、 破 碎 , 完 
整 叶 片 展 平 后 呈 三 角 状 狭 卵 形 或 三 角 状 宽 卵 形 , 基 部 心 形 , 暗 
绿色 或 淡 黄 褐色 , 基 生 叶脉 明显 ,叶柄 细 长 。 气 清香 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 本 品 茎 模 切 面 ; 表皮 细胞 类 方形 ,外 被 角质 
B., RERE. HEETE 6—10 余 层 ,连接 成 环 带 ,外 侧 的 
纤维 壁 厚 ,向 内 侧 逐 渐变 薄 。 维 管束 数 个 ,大 小 不 等 。 形 成 层 
成 环 。 导 管 类 圆 形 ,直径 10~170um., A H. 

(DRE mR 3g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
ue HARE ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 
仙 芯 对 照 药 材 3g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 亲 -乙酸 乙 酯 -水 -甲酸 (35 1301: 1 : DJ 
上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0%( 通 则 2302) 。 

马 狗 铃 酸 工 限量 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


天 冬 


为 填充 剂 ; 以 乙 峭 为 流动 相 A, 以 1% 冰 醋酸 溶液 -0. 3% 三 乙 
胺 溶液 (10: 1) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 
检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 马 钨 铃 酸 工 峰 计 算 应 不 低 
于 7000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BO) 
0~13 35 65 
13-14 35-45 65—55 
14~27 45—47 55—53 
27~28 47-100 53-0 


对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 马 兜 铃 酸 工 对 照 品 适量 ,精密 称 


XE ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1. 0ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 援 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 马 兜 铃 酸 I CC Ha NO) AS 
0.0195, 

[uds] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 16.0%。 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 切 段 。 

【性 味 与 归 经 】 w. mR RZ. 

【功能 与 主治 】 行 气 活 血 , 通 络 止 痛 。 用 于 腕 腹 刺 痛 , 风 
uL RR. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【注意 】 本 品 含 马 忽 铃 酸 , 可 引起 肾脏 损害 等 不 良 反 应 ，; 
儿童 及 老年 人 慎 用 ;孕妇 、 要 幼儿 及 肾 功 能 不 全 者 禁用 。 

[rm STA. 


X g 
Tiandong 
ASPARAGI RADIX 


本 品 为 百合 科 植 物 天 冬 Asparagus cochinchinensis 
(Lour. ) Merr. 的 干燥 块根 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 , 洗 兆 ,除去 茎 基 
和 须根 , 置 沸水 中 者 或 燕 至 透 心 , 趁 热 除去 外 皮 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 〗】 本 品 呈 长 纺锤 形 , 略 弯 灿 ,长 5 一 18cm, 直 径 
0. 5 一 2cm。 表 面 黄白 色 至 淡 黄 棕色 , 半 和 透明, 光滑 或 具 深 浅 
不 等 的 纵 皱 纹 , 偶 有 残存 的 灰 棕 色 外 皮 。 质 硬 或 薪 润 ,有 黏 
性 ,断面 角质 样 ,中 柱 黄 白色 。 气 微 , 味 甜 . 微 蔡 。 

【鉴别 】 本 品 横 切 面 : 根 被 有 时 残存 。 皮 层 宽广 ,外 侧 
有 石 细胞 散在 或 断 续 排列 成 环 , 石 细胞 浅黄 棕色 ,长 条 形 、 长 


e SS 。 
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天 花粉 


椭圆 形 或 类 圆 形 ,直径 32~110pm, 壁 厚 , 纹 筷 和 了 筷 沟 极 细密 ; 
黏液 细胞 散在 ,草酸 钙 针 晶 东 存在 于 椭圆 形 黏 液 组 胞 中 , 针 晶 
长 40 一 99pnm。 内 皮层 明显 。 中 柱 韧 皮 部 束 和 木质 部 束 各 
31—135 个 ,相互 间隔 排列 ,少数 导管 深入 至 髓 部 , 髓 细胞 亦 
含 草酸 钙 针 晶 束 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测 定 法 (通则 
2331) 测 定 , 不 得 过 400mg/kg. 

【浸出 物 〗 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 温 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 80.0. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,迅速 洗 净 , 切 薄片 ,干燥 。 

【检查 】 二 氧化 硫 残 留 量 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 甘苦 , 寒 。 妇 肺 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 〗 养 阴 润 燥 , 清 肺 生 津 。 用 于 肺 燥 干咳 , 顿 
ARR , 腰 膝 酸痛 , 骨 蒸 潮 热 ,内 热 消 渴 , 热 病 津 伤 , 咽 干 口 淘 ， 
[7p X 

【用 法 与 用 量 〗】 6 一 12g。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


天 化 粉 


Tianhuafen 
TRICHOSANTHIS RADIX 


本 品 为 昔 芦 科 植 物 桥 楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 
或 双边 本 楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的 干燥 根 。 秋 、 
冬 二 季 采 挖 , 洗 兆 ,除去 外 皮 , 切 段 或 纵 训 成 办 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 不 规则 圆柱 形 .纺锤 形 或 瓣 块 状 , 长 8 一 
16cm, 直径 1.5 一 5. 5cm。 表 面 黄 白色 或 淡 棕 黄色 ,有 纵 皱 
AX . 细 根 痕 及 略 凹 陷 的 横 长 皮 孔 ,有 的 有 鞭 棕 色 外 皮 残 留 。 
质 坚实 ,断面 白色 或 淡 黄 色 , 富 粉 性 , 横 切 面 可 见 黄色 木质 
部 , 略 呈 放射 状 排 列 , 纵 切面 可 见 黄色 条 纹 状 木质 部 。 气 微 ， 
BR A E o 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 类 日 色 。 演 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 球 
形 、. 半 圆 形 或 盔 帽 形 ,直径 6 一 48pm, 脐 点 点 状 、 短 锋 状 或 人 
字 状 , 层 纹 隐约 可 见 ; 复 粒 由 2 一 14 分 粒 组 成 , 常 由 一 个 大 的 
分 粒 与 几 个 小 分 粒 复合 。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 
缘 纹 孔 呈 六 角形 或 方形 ,排列 紧密 。 石 细胞 黄 绿色 ,长 方形 、 
HAE .类 方形 .多 角形 或 纺锤 形 ,直径 27 一 72xm, 壁 较 厚 , 纹 
1,28 85. 

(2) BUR S ELK 2g, 加 稀 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 E 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 花粉 对 照 药材 2g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 瓜 氨 酸 对 照 品 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 
1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 2p1l、 对 照 品 溶 
液 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -无 水 乙醇 - 
冰 醋 酸 -水 (8 : 2 : 2: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 匣 
三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 ,不 得 过 400mg/kg。 

浸出 物 〗】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 当 法 测定 ,不 得 少 于 15.07. 

饮片 

【炮制 〗 上 略 泡 , 润 透 , 切 厚 片 , 干 燥 。 

本 品 呈 类 图 形 . 半 油 形 或 不 规则 形 的 厚 片 。 外 表皮 黄白 
色 或 淡 棕 黄色 。 切 面 可 见 黄色 木质 部 小 孔 , 略 呈 放 射 状 排列 。 


气 微 , 味 微 苦 。 
[$i] 总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302), 
浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 12.0%. 

【鉴别 【检查 (水 分 ,二 氧化 硫 残 留 量 ) AAt. 

【性 味 与 归 经 】 HAE WAR., BA RZ. 

【功能 与 主治 】 清热 泻 火 , 生 津 止 渴 , 消 肿 排 胺 。 用 于 热 
病 烦 渴 , 肺 热 燥 咳 ,内 热 消 渴 , 疮 疡 肿 毒 。 

【用 法 与 用 最 】 10—15g. 

【注意 】 孕妇 慎 用 ;不 宜 与 几 乌 、 制 川 乌 . 草 乌 、 制 草 乌 、 
附子 同 用 。 

【贮藏 》 STRASSE. 


天 * 黄 
Tianzhuhuang 
BAMBUSAE CONCRETIO SILICEA 


本 品 为 禾 本 科 植 物 青皮 竹 Bambusa textilis McClure 或 
华 思 劳 竹 Schizostachyum chinense Rendle 等 秆 内 的 分 沁 液 
干燥 后 的 块 状 物 。 秋 、 冬 二 季 采 收 。 

LERI 本 品 为 不 规则 的 片 块 或 颗粒 ,大 小 不 一 。 表 面 
灰 蓝 色 、 灰 黄色 或 灰白 色 , 有 的 洁白 色 , 半 透明 , 略 带 光泽 。 体 
轻 , 质 硬 而 脆 , 易 破碎 ,吸湿 性 强 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 《〈1) 取 本 品 适量 , 炽 灼 灰 化 后 ,残渣 加 醋酸 2 滴 
使 湿润 ADALPB ER EX dA 1 滴 与 硫酸 亚 铁 试 液 1 滴 , 残 湘 即 
PHE. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 盐酸 10ml, 振 摇 2 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 
液 备 用 。 取 滤纸 1 片 ,加 亚 铁 氰 化 钾 试 液 1 滴 , 待 干 后 ,同一 
斑点 上 滴 加 滤液 1 滴 , 再 缓 缓 滴 加 水 10 86 .0. 1% 药 素 红 的 乙 
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醇 溶液 1 滴 , 置 氨 蒸 气 中 午后 ,滤纸 上 可 见 紫 色 或 蓝 紫 色 环 ， 
环 中 显 红色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, 置 20ml 气相 顶 空 进 样 瓶 或 其 他 耐 压 
容器 中 ,加 6mol/L 盐酸 溶液 10ml, 加 盖 密 封 , 置 水 浴 中 加 热 
2 小 时 ,取出 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 蒸 干 ,残渣 加 稀 乙 醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 天 竺 黄 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 亮 氨 酸 对 照 品 .两 氨 酸 对 照 品 , 分 别 加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (19 : 5 : 5) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 
至 次 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 体积 比 ” 取 本 品 中 粉 10g, 轻 轻装 人 量 简 内 , 体 
积 不 得 少 于 24ml, 

吸水 量 取 本 品 5g, 加 水 50ml, 放 置 片刻 ,用 湿润 后 的 滤 
纸 滤 过 ,所 得 滤液 不 得 过 44ml。 

【性 味 与 归 经 】 H.E. BOMB. 

【功能 与 主治 〗 WERK MLER. MTAA EP 
PU JS E JL SE SOR di dE CN. 

[Hik5RHE 3—9g. 

【贮藏 】 密闭 , 置 干 燥 处 。 


X Ag 


Tiannanxing 
ARISAEMATIS RHIZOMA 


本 品 为 天 南星 科 植 物 天 南星 Arisaema erubescens 
(Wall. )Schott 、 异 叶 天 南 星 Arisaema heterophyllum Bl. 或 
东北 天 南星 Arisaema amurense Maxim. BS F2&3R IE, fk. A 
二 季 荃 叶 枯 鞭 时 采 挖 ,除去 须根 及 外 皮 , 于 燥 。 

[EX 本 品 呈 局 球形 ,高 1 一 2cm, 直 径 1.5 一 6. 5cm。 
表面 类 白色 或 淡 棕 色 , 较 光滑 ,顶端 有 止 陷 的 蔡 痕 ,周围 有 麻 
点 状 根 痕 ,有 的 块茎 周 边 有 小 扁 球 状 侧 芽 。 质 坚硬 ,不 易 破 
碎 , 断 面 不 平坦 ,白色 , 粉 性 。 气 微 辛 , 昧 麻辣。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 类 白色 。 演 粉 粒 以 单 粒 为 主 , 圆 球 
形 或 长 圆 形 ,直径 2 一 17pm, 脐 点 点 状 、 裂 妖 状 ,大 粒 层 纹 隐 
约 可 见 ; 复 粒 少数 ,由 2 一 12 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 针 蝇 散 在 或 成 
束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 63 一 131pm。 草 酸 钙 方 晶 多 更 于 导 
管 旁 的 薄 壁 细胞 中 ,直径 3 一 20km。 

(2) 取 本 品 粉末 5g, 加 60% 乙 醇 50ml, 超 声 处 理 45 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 置 水 洽 上 挥 尽 乙醇 ,加 于 AB-8 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 
(内 径 为 lcm, 柱 高 为 10cm) 上 ,以 水 50ml 洗 脱 , 奔 去 水 液 , 再 
用 30% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 南星 对 照 药 


制 天 南星 


M 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
土 , 以 乙醇 -吡啶 - 浓 氨 试 液 -水 (8 : 3 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Bub Bor EDI 5% 氢 氧化 钾 甲 醇 溶 液 , 分 别 置 日 光 和 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【浸出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 9.09. 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 NUES B ih 
E ,精密 称 定 , 加 60%% 乙醇 制 成 每 1ml 含 12ug 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml.Zml.3ml, 
4mil、5ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 60% 乙 醇 至 5ml, 加 1% 
三 乙 胺 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 
分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 400nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 
吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 度 为 模 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 60%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 
5ml, 置 10ml 量 瓶 中 , 照 标 准 曲 线 的 制备 项 下 的 方法 , A 
1%% 三 乙 胺 溶液 "起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 
品 溶 液 中 含 上 芹菜 素 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 芹菜 索 (Cis Ho Os ) 计 ， 
不 得 少 于 0.05096, 


饮片 

【炮制 〗 生 天 南星 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

[£23 [x5] [RE] 【浸出 物 】 【含量 测定 了 】 
同 药材 。 


【性 昧 与 归 经 】 苦 、 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 肺 、 肝 、 脾 经 。 
【功能 与 主治 〗 散 结 消 肿 。 外 用 治 痛 肿 , 蛇 虫 咬 伤 。 
【用 法 与 用 量 〗 外 用 生 品 适量 , 研 末 以 醋 或 酒 调 甫 患处 。 
【注意 】 孕妇 慎 用 ; 生 品 内 服 宜 慎 ，。 

LERI 置 通风 干燥 处 ,防老 . 防 星 。 
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Zhitiannanxing 
ARISAEMATIS RHIZOMA PREPARATUM 


本 品 为 天 南星 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 净 天 南星 , 按 大 小 分 别 用 水 浸泡 ,每 日 换 水 
2 一 3 次 ,如 起 白 沫 时 , 换 水 后 加 白 砚 (每 100 kg 天 南星 ,加 日 
BL 2kg), 泡 一 日 后 ,再 进行 换 水 ,至 切 开口 尝 徽 有 麻 舌 感 时 取 
出 。 将 生姜 片 . 白 砚 置 锅 内 加 适量 水 煮沸 后 , 倒 人 天 南星 共 蛋 
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至 无 干 心 时 取出 ,除去 姜 片 , 景 至 四 至 六 成 干 , 切 薄片 ,干燥 。 

每 100kg 天 南星 ,用 生姜 \ 白 矶 各 12. 5kg. 

CERI 本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 薄片 。 黄 色 或 淡 棕 
色 , 质 脆 易 碎 , 断 面 角质 状 。 气 微 , 味 汲 , 微 麻 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 灰 黄色 或 黄 棕色 。 糊 化 淀粉 粒 众 
多 ,多 存在 于 薄 壁 细胞 中 。 草 酸 钙 针 晶 散 在 或 成 束 , 长 6— 
35pm。 螺 纹 导 管 及 环 纹 导 管 。 

《2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1.5 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醚 10ml 超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,残渣 
再 用 乙醚 重复 处 理 2 次 ,合并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 干 姜 对 照 药材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 6j1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 醚 -丙酮 - 冰 醋 酸 (40: 10 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRTF EL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

AMRE 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 2g5, 精 密 称 定 , 置 
XS B ,组 组 加热 ,至 完全 炭化 时 ,逐渐 升 高 温度 至 450'C , 灰 
化 4 小 时 , 放 冷 ,在 卉 塌 中 小 心 加 入 稀 盐 酸 10ml, 用 表面 下 覆 
盖 霸 塌 , 置 水 浴 上 加 热 20 分 钟 , 表 面 亚 用 热 水 5ml 冲洗 , 洗 液 
并 和 人 卉 塌 中 , 滤 过 ,用 水 25ml 分 次 洗涤 滤 酒 及 霸 塌 ;合并 滤液 
和 洗 液 ,加 甲 基 红 指示 液 1 滴 , 摇 匀 , 再 滴 加 和 氨 试 液 至 溶液 由 
红色 转 为 黄色 ,加 醋酸 -醋酸 铵 缓冲 液 (pH 6.0)25ml, 精 密 加 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L)25ml, a£ B 3 一 5 分 钟 ， 
放 冷 ,加 二 甲 酚 检 指示 液 1ml, 用 锌 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 定 
至 溶液 自 黄色 转变 为 橘红 色 , 并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校 
正 。 每 iml Z — RR VU S RR — EIE E HE CO. 05mol/LO JH 24 F 
23. 72mg B A ZK MR m CK AICSO,); * 12H03, 

本 品 按 干燥 品 计算 , ABL DG OKS NM S 
CKAI1(SO, )。，12H;OJ 计 ,不 得 过 12.094. 

【含量 测定 】 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 60% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 1 一 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 , 照 天 南星 [含量 测定 ] 项 下 标 
准 曲 线 制 备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 1% 三 乙 胺 溶液 ”起 ,依法 测 
定 吸 光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 芹菜 素 的 重量 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 芹菜 素 (Cis Hi Os ) 计 ， 
不 得 少 于 0.05096, 

【性 味 与 归 经 】 Z..m m. BEEF EE. 

【功能 与 主治 】 燥 湿 化 羔 , 祛 风 止 痉 , 散 结 消 肿 。 用 于 奖 
3 LB, xU n; 3, h UPS 3E, DT BR. n3 I. E Er XE BUR A 
风 , 破 伤风 ;外 用 治 痛 肿 , 蛇 虫 咬 伤 。 
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【用 法 与 用 量 】〗】 3 一 9g。 
【注意 】 uu. 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防老 DRE. 


天 A 


Tianma 
GASTRODIAE RHIZOMA 


本 品 为 兰 科 植物 天 麻 Gastrodia elata Bl. B) T TE 2&, 
立冬 后 至 次 年 清明 前 采 控 ,立即 洗 净 , 蒸 透 ,敞开 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 椭圆 形 或 长 条 形 , 略 扁 , 皱 缩 而 稍 弯曲 ， 
长 3~15cm, 宽 1.5 一 6cm, 厚 0.5 一 2cm。 表 面 黄白 色 至 黄 棕 
色 , 有 纵 皱 纹 及 由 潜伏 芽 排 列 而 成 的 横 环 纹 多 轮 , 有 时 可 见 棕 
褐色 菌 索 。 顶 端 有 红 棕 色 至 深 棕 色 鹦 嘴 状 的 芽 或 残留 葵 基 ; 
男 端 有 圆 脐 形 疤 痕 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 , 断 面 较 平坦 ,黄白 色 
至 淡 棕 色 , 角 质 样 。 气 微 , 味 甘 。 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 表皮 有 残留 ,下 皮 由 2 一 3 列 
切 向 延长 的 栓 化 细胞 组 成 。 皮 层 为 10 数列 多 角形 细胞 ,有 的 
含 草 酸 钙 针 晶 束 。 较 老 块 蔡 皮层 与 下 皮 相 接 处 有 2 一 3 列 椭 
圆 形 厚 壁 细胞 , 木 化 , 纹 和 孔明 显 。 中 柱 占 绝 大 部 分 ,有 小 型 周 
韧 维 管束 散在 ; 薄 壁 细胞 亦 含 草酸 钙 针 晶 束 。 

粉 未 黄白 色 至 黄 棕 色 。 厚 壁 细胞 椭圆 形 或 类 多 角形 , 直 
$$ 70— 180pm, EE JE 3 一 8km, 木 化 , 纹 孔 明显 。 和 草酸 钙 针 甬 
成 束 或 散在 ,长 25~75(93)pm。 用 醋酸 甘油 水 装 片 观察 含糊 
化 多 糖 类 物 的 薄 壁 细胞 无 色 , 有 的 细胞 可 见长 卵 形 \ 长 椭圆 形 
或 类 圆 形 颗粒 , 遇 碘 液 显 棕色 或 淡 棕 紫色 。 螺 纹 导 管 . 网 纹 导 
管 及 环 纹 导 管 直 径 8 一 30km。 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 70% 甲醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (9: 1:0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10 26 B 58 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《3) 取 对 羟基 葵 甲 醇 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml E lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 及 上 述 对 
照 品 溶液 各 Spl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 
以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 4. 5% (通则 2302), 

二 氢化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 , 不 得 过 400mg/kg。 

[59] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.026, 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 Z R0. 05%% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 滨 液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 . 对 羟基 荃 甲醇 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 MLAK: 97) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 
含 天 麻 素 50kg 、 对 羟基 葵 甲 醇 25pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 (功率 120W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml, 
至 近 和 干 无 醇 味 ,残渣 加 乙 且 - 水 (3 : 97) 混 合 溶液 溶解 ,转移 至 
25ml BOR B FH ZLESK (GG : 97) 混 合 溶 液 稀释 至 刻度 1€]. 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 天 麻 素 (Cis His O; ) 和 对 羟基 茶 甲 
BECC; HsO; ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 25% 。 

饮片 

【炮制 了】 洗 净 , 润 透 或 蒸 软 , 切 薄 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 薄片 。 外 表皮 淡 黄 色 至 黄 棕 色 , 有 时 可 
见 点 状 排 成 的 横 环 纹 。 切 面 黄白 色 至 淡 棕 色 。 和 角质 样 , 半 透 
明 。 气 微 , 味 甘 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0%。 

【鉴别 开除 横 切 面 外 ) 【检查 】 (总 灰分 .二氧化硫 残留 
E) [2u6461 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 H.F. BN. 

【功能 与 主治 】 息 风 止 痉 , 平 抑 肝 阳 , 祛 风 通 络 。 用 于 小 
JL 8 X, , REA HIA , 破 伤风 ,头痛 有 眩 尝 ,手足 不 遂 , 胶 体 麻木 , 风 
nt 58 . 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


天 EX F 


Tiankuizi 
SEMIAQUILEGIAE RADIX 


本 品 为 毛 其 科 植 物 天 蓝 Semiaquilegia adoxoides (DC. ) 
Makino 的 干燥 块根 。 夏 初 采 挖 , 洗 兆 ,干燥 ,除去 须根 。 


天 然 冰片 ( 右 旋 龙 脑 ) 


【性 状 〗》 本 品 呈 不 规则 短 柱 状 、 纺 锤 状 或 块 状 , 略 弯曲 ， 
长 1—3cm, 直径 0.5 一 lcm。 表 面 暗 褐色 至 灰 黑 色 , 具 不 规则 
的 皱纹 及 须根 或 须根 痕 。 顶 端 常 有 蕉 叶 残 基 , 外 被 数 层 黄 褐 
色 蒜 状 鳞片 。 质 较 软 , 易 折 断 ,断面 皮 部 类 白色 , 木 部 黄白 色 
或 黄 棕色 , 略 呈 放射 状 。 气 微 , 味 甘 MEF. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 多 列 细 胞 , 含 棕色 
物 。 栓 内 层 较 窗 。 韦 皮 部 宽广 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 射线 宽 
至 20 余 列 细胞 ,导管 放射 状 排列 。 有 的 可 见 细小 髓 部 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 70% 乙 醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洽 加 盐酸 溶液 (1 一 100) 5ml 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 分 置 两 支 试 管 中 , 一 管 中 加 碘 化 镁 钾 试 液 1 一 2 
滴 , 生 成 橘红 色 沉 淀 ; 另 一 管 中 加 硅 钨 酸 试 液 1~2 滴 , 生 成 
黄色 沉淀 。 

(3) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 格 列 风 内 
酯 对 照 品 、 紫 草 氰 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 了 吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 分别 点 于 同一 硅胶 GF W 
层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,入 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 13.05. 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 寒 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 散 结 。 用 于 痛 肿 疗 疮 ,用 
Jj OS Lue me fh. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


天 然 冰 上 户 ( 石 放 龙 脑 ) 


Tianranbingpian 
BORNEOLUM 


本 品 为 樟 科 植物 樟 Cinnamomum cam phora (L. ) Presl 的 
新 鲜 枝 、 叶 经 提取 加 工 制 成 。 

CERI 本 品 为 白色 结晶 性 粉末 或 片 状 结晶 。 气 清香 ， 
味 辛 、 凉 。 具 挥发 性 ,点 燃 时 有 浓 烟 ,火焰 呈 黄 色 。 

本 品 在 乙醇 .三 毛 甲 烷 或 乙醚 中 易 溶 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

熔点 “应 为 204 一 209M (通则 0612) 。 

比 旋 度 ” 取 本 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 1mi e 
0. 1g 的 溶液 ,依法 测定 (通则 0621), 比 旋 度 应 为 十 34 一 
十 38 。 
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【鉴别 〗 取 本 品 2mg, 加 三 握 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 右 旋 龙 脑 对 照 品 适量 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 
1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 29]. 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
AFRA 1% 香 草 配 硫酸 溶液 ,在 105'C 加热 至 广 点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 异 龙 脑 ” 取 异 龙 脑 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 
Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 
各 2pl, 照 鉴别 项 下 色谱 条 件 操作 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,不 得 显 斑点 。 

樟脑 ” 取 本 品 适量 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1Iml 15mg 的 
溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
1ml & 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 
条 件 试验 ,本 品 含 樟脑 (Ci。His O) 不 得 过 3. 0%。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 170C 。 理 论 板 数 
按 右 旋 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 右 旋 龙 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1mi 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 12.5mg, 精 密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 上 述 对 照 品 溶液 和 供 试 晶 溶 液 各 2pl， 
注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 含 右 旋 龙 脑 (Cie HisO) 不 得 少 于 96.096, 

[ERSA] 辛苦 , 凉 。 归 心 . 脾 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗 开窍 醒 神 ,清热 止痛 。 用 于 热 病 神 展 LS 
邱 ,中 风 痰 原 , 气 郁 暴 厥 ,中 恶 氏 迷 , 胸 丫 心 痛 , 目 未 ,口疮 , 咽 
喉 肿 痛 , 耳 道 流 脓 。 

【用 法 与 用 量 】 0.3~0.9g, 人 入 丸 散 服 。 外 用 适量 , 研 粉 
ARBRAR. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


A 2 
Yunzhi 
CORIOLUS 


本 品 为 多 孔 菌 科 真 菌 彩 绕 革 盖 菌 Coriolus versicolor 
(L. ex Fr. ) Quel 的 干燥 子 实体 。 全 年 均 可 采 收 ,除去 杂 
EMF. 

【性 状 】 本 品 菌 盖 单 个 呈 扇 形 .半圆 形 或 贝壳 形 ,常数 个 
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秋生 成 覆 瓦 状 或 莲座 状 ; 直 径 1 一 10cm, 厚 1 一 4mm。 表 面 密 
生 灰 、 褐 、 蓝 、 紫 黑 等 颜色 的 绒毛 ( 菌 丝 ) ,构成 多 色 的 狭 窗 同 心 
性 环 带 , 边 缘 薄 ;腹面 灰 宰 色 、 黄 棕色 或 淡 黄 色 , 无 菌 管 处 呈 白 
fe, , 菌 管 密集 , 管 口 近 圆 形 至 多 角形 ,部 分 管 口 开 型 成 齿 。 革 
质 , 不 易 折 断 , 断 面 菌 肉 类 白色 , 厚 约 lImm; 菌 管 单 层 ,长 
0. 5 一 2mm, 多 为 浅 棕 色 , 管 口 近 圆 形 至 多 角形 ,每 1mm 有 
3 一 5 个 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 《〈1) 本 品 纵 切面 : 皮 壳 外 侧 为 绒毛 层 , 为 长 短 不 
AF FU PB 2£ , 菌 丝 不 分 枝 ; 皮 壳 菌 丝 紧密 排列 , 菌 丝 胞 腔 内 含 众 
多 的 色素 颗粒 。 菌 肉 层 厚 ,无 色 , 菌 丝 排列 紧密 。 最 下 方 为 菌 
管 层 , 菌 管 排列 整齐 。 

粉末 淡 黄 色 。 孢子 卵 圆 形 , 长 5 一 7pm, 直 径 2~3um, 壁 
两 层 ,外 壁 平 滑 无 色 , 内 壁 浅 褐色 。 菌 丝 分 4 种 : 绒毛 菌 丝 无 
色 ,单个 或 数 个 相连 ,不 分 枝 , 直径 3 一 5pm, W ZZ RE EUR 
粒 性 物质 ;骨架 菌 丝 较 粗 ,直径 5~7pm ,不 分 枝 , 壁 较 平 直 ， 
无 色 ; 生 殖 菌 丝 壁 极 薄 , 透 明 , 直 径 3~4um, 不 分 枝 , 壁 平 直 ， 
Jii Z6 B 2£ Er 48 ,直径 1. 5— 4pm, AB Hl. 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g, 加 水 20ml, 置 水 浴 中 加 热 10 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 2ml, 加 碱 性 酒石酸 铜 试 液 4 一 5 滴 , 置 水 浴 上 加 热 
5 分 钟 , 生 成 红色 沉淀 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 18.02. 

【含量 测定 〗 总 糖 ” 取 本 品 粗 粉 约 5g, 精 密 称 定 , 置 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 水 120ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,精密 
HR ak 40ml, 加 酚 酸 指示 液 1 一 2 滴 , 用 和 氢气 化 钠 试 液 调节 
pH 值 至 中 性 ,加 稀 硫酸 25ml, 加 热 回流 4 小 时 , 放 冷 ,用 氧 氧 
化 钠 试 液 调节 pH 值 至 中 人 性 ,精密 加 入 碘 滴 定 液 (0. 1mol/L) 
25ml, 逐 滴 加 氢 氧 化 钠 试 液 4ml, 边 加 边 剧 烈 振 摇 , 密 塞 , 置 暗 
处 放置 10 分 钟 ,加 稀 硫 酸 4ml, 立 即 用 硫 代 硫酸 钠 滴 定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 ,至近 终点 时 ,加 淀粉 指示 波 2ml, 继 续 滴定 
至 蓝 色 消失 ,并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校正 , 即 得 。 每 1ml 
碳 滴 定 液 (0.1mol/L) 相 当 于 9.008mg 的 无 水 葡萄 糖 
(Cs His Oo ) 。 

单 糖 精密 量 取 总 糖 项 下 的 滤液 40ml, 加 酚 栈 指示 液 
1—2 滴 , 用 和 氢 氧 化 钠 试 液 调节 pH 值 至 中 性 , 按 总 糖 项 下 方 
法 , 自 “ 精 密 加 入 碘 滴 定 液 (0.1mol/L)25ml” 起 , 同 法 操作 。 
每 1ml 碘 滴 定 液 (0. 1mol/L) 4 4 F 9. 008mg 的 无 水 葡萄 糖 
(Cs His Os ) 。 

总 糖 的 含量 减 去 单 糖 的 含量 , 即 为 云 芝 多 糖 的 食量。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 云 芝 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 
(Ce HODI PEDF 3.2%。 

饮片 


【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 
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甘 , 平 。 归心 . 脾 、 肝 、 肾 经 。 
健 牌 利 湿 ,清热 解毒 。 用 于 湿热 黄 冶 , 胁 


【性 味 与 归 经 】 
【功能 与 主治 】 
m 325668 2 71. 
【用 法 与 用 量 】 9 一 27g。 
【 锭 藏 】 置 通风 干燥 处 。 


^ A 


Mugua 
CHAENOMELIS FRUCTUS 


Æ i d SECEL I E) WOES XE Chaenomeles speciosa 
(Sweet) Nakai 的 干燥 近 成 熟 果 实 。 夏 、 秋 二 季 果 实 绿 黄 时 采 
收 , 置 沸 水 中 泗 至 外 皮 灰白 色 ,对 半 纵 前 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 长 圆 形 , 多 纵 剖 成 两 半 ,长 4 一 9cm, 宽 2 一 
5cm, 厚 1 一 2. 5cm。 外 表面 紫红 色 或 红 棕色 ,有 不 规则 的 深 
皱纹 ;剖面 边缘 向 内 卷曲 ,果肉 红 棕 色 , 中 心 部 分 凹陷 , 棕 黄 
& ;种 子 扁 长 三 角形 ,多 脱落 。 质 坚硬 。 气 微 清香 , 味 酸 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄 棕 色 至 棕 红 色 。 石 细胞 较 多 ,成 
群 或 散在 ,无 色 淡 黄 色 或 楼 黄色 , 圆 形 ,长圆 形 或 类 多 角形 ， 
直径 20~82pm, 层 纹 明显 , 筷 沟 细 , 胞 腔 含 棕色 或 检 红 色 物 。 
外 果皮 细胞 多 角形 或 类 多 角形 ,直径 10 一 35pm, 胞 腔 内 含 棕 
色 或 红 棕 色 物 。 中 果皮 薄 壁 细胞 , 淡 黄 色 或 浅 棕 色 , 类 图 形 ， 
AR AR , 偶 含 细小 草酸 钙 方 唱 。 

(2) BU i ELK 1g, 加 三 毛 甲 烷 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 -三 氧 甲 烷 (1 : 3) 混 合 溶液 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 木 瓜 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 20l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 , 以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 (6 : 0.5 : 1: 0. DON 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 班 点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm)? 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 和 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 紫红 色 斑 点 和 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 ”不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

酸度 ” 取 本 品 粉末 5g, 加 水 50mi, 振 摇 , 放 置 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 依法 (通则 0631) 测 定 ,pH 值 应 为 3. 0 一 4. 0。 

【浸出 物 】 照 醇 深 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 -三 乙 腕 (265 : 35 : 0.1 : 0.05) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm; 柱 温 16~18C 。 理 论 板 数 按 齐 


AGE vp 


墩 果 酸 峰 计 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 、 熊 果 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.1mg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 ESI Bd HUE BUS, 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 齐 墩 果 酸 (Cs Ha OO RR SENE 
(Cso HusOs ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 50% 。 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 润 透 或 蒸 透 后 切 薄片 , 晒 干 。 

本 品 呈 类 月 牙 形 薄 片 。 外 表 紫 红色 或 棕 红 色 , 有 不 规则 
的 深 人 皱纹 。 切 面 棕 红 色 。 气 微 清香 , 味 酸 。 

【鉴别 〗】 【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】〗 酸 , 温 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 〗 $PABIAÍA. REIN. HIT UE IS SERE 
REC NOB YEAR LS EE TS 555 398 ,脚气 水 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 6-—9g. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


K REH 


Mufurongye 
HIBISCI MUTABILIS FOLIUM 


Zdk dh y d SERLHRUELIK Hibiscus mutabilis L. 的 干燥 
H. EZERK, FTR. 

【性 状 〗 本 品 多 卷 缩 .破碎 ,全 体 被 毛 。 完 整 叶片 展 平 后 
呈 卵 圆 状 心 形 , 宽 10—20em, 3E AR 3 一 7 浅 裂 ,裂片 三 角形 , 边 
缘 有 钝 从 。 上 表面 暗 黄 绿色 ,下 表面 灰 绿 色 , 叶 脉 7 一 11 条 ， 
于 两 面 突 起 。 叶 柄 长 5~20cm。 气 微 , 昧 微 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 暗 黄 绿色 或 灰 绿 色 。 非 腺 毛 较 多 ， 
单 生 或 星 状 簇生 , 单 细胞 ,长 圆锥 形 , 有 的 略 弯 曲 ,直径 10— 
15xm。 红 棕色 色素 团 粒 ,类 贺 形 , 较 多 ,散在 于 薄 壁 细胞 中 。 
甘 液 细胞 类 圆 形 , 无 色 或 浅 棕色 ,直径 60 一 80km, 表 面具 辐 
射 状 细密 的 纹理 。 草 酸 钙 艇 晶 , 直 径 15~20pm, 单 个 散在 或 
多 个 存在 于 薄 壁 细胞 中 。 气 孔 不 定式 ,多 破碎 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g ,加 甲醇 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 三 毛 甲 烷 20ml 振 摇 
提取 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 振 播 提 
取 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 木 芙蓉 叶 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 芦 丁 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
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液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 2pl、 对 照 品 溶液 lp1, 分 别 点 
于 同一 用 4%% 醋 酸 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 -水 -丙酮 (15 : 2: 3 : DAER, ER, Wih, EF. H A 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 14.0 % (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0 %( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; V VU SC mj -0. 3 6 SERE TR I (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 359nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 到 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 稀 
乙醇 制 成 每 im 含 16pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 青 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 
ES ELO ER BITS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 HM X. BUS. 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 无 水 芦 丁 (Czr Ha O16 ) 不 得 少 于 
0. 070% 。 


饮片 
【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 丝 或 切 碎 ,干燥 ; 
或 研 粉 。 


【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 ; 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 凉 血 ,解毒 , 消 肿 ,止痛 。 治 痛 痊 炮 肿 , 缠 
身 蛇 丹 , 资 伤 , 目 赤 肿 痛 , 跌 打 损 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 10 一 30g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


^ 8 


Muxiang 
AUCKLANDIAE RADIX 


本 品 为 菊 科 植物 术 香 Aucklandia lappa Decne. 的 干燥 
根 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 ,除去 泥 沙 和 须根 , 切 段 ,大 的 再 纵 剖 成 
I ,干燥 后 撞 去 粗 皮 。 

【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 或 半圆 柱 形 , 长 5 一 10cm, 直 径 
0.5~5cm。 表 面 黄 棕色 至 灰 褐 色 , 有 明显 的 皱纹 、 纵 沟 及 侧 
根 痕 。 质 坚 , 不 易 折断 ,断面 灰 褐 色 至 暗 褐 色 , 周 边 灰 黄色 或 
浅 棕 黄色 ,形成 层 环 棕 色 , 有 放射 状 纹理 及 散在 的 褐色 点 状 油 
室 。 气 香 特 异 , 味 微 苦 。 


e。 62 。 
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【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 菊 糖 多 见 , 表 面 现 放射 状 
纹理 。 木 纤维 多 成 束 , 长 梭 形 ,直径 16 一 24pkm, 纹 孔 口 横 裂 乡 
状 .十 字 状 或 人 字 状 。 网 纹 导 管 多 见 , 也 有 具 缘 纹 孔 导管 , 直 
f$ 30~90km。 油 室 碎 片 有 时 可 见 , 内 含 黄色 或 棕色 分 泌 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 去 和 氨 木 香 内 酯 对 照 品 、 木 香 
烃 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -甲酸 
乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 
To UL 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 4.076 (通则 2302. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 和 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 .去 氢 木 香 内 
对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
EE ,放置 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 木 香 烃 内 酯 (Cis Ho OD MEAR 
FACC: HisO:) 的 总 量 不 得 少 于 1.8%。 

饮片 

【炮制 〗 KE RERE WF, E FR TR. 

本 品 呈 类 图形 或 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 黄 棕色 至 灰 神 
色 , 有 纵 皱 纹 。 切 面 棕 黄 色 至 棕 褐 色 ,中 部 有 明显 菊花 心 状 的 
放射 纹理 ,形成 层 环 棕色 ,褐色 油 点 ( 油 室 ) 散 在 。 气 香 特 异 ， 
味 微 苦 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

[2:491 取 本 品 直 径 在 3mm 以 下 的 颗粒 , 照 醇 溶性 
浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 
剂 , 不 得 少 于 12.0%. 

【含量 测定 】 FAH, a KERAM CC: Hz。O; ) 和 去 所 
木 香 内 酯 (Cis HisO:) 的 总 量 不 得 少 于 1.5%。 

【鉴别 】【〖 检 查 】( 总 灰分 ) 同 药材 。 

炸 森 香 ” 取 未 干燥 的 木 香 片 , 在 铁丝 芽 中 ,用 一 层 草 纸 ， 
一 层 木 香 片 ,间隔 平 铺 数 层 , 置 炉 火 旁 或 烘 干 室内 , 烘 爆 至 木 
香 中 所 含 的 挥发 油 渗 至 纸 上 , 取 出 。 

本 品 形 如 木 香 片 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

[X5] 同 药材 。 
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【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 温 。 归 脾 、 胃 、 大 肠 , 三 焦 、 胆 经 。 

【功能 与 主治 】 FALA. ERAR. HT NUBE bc RE 
痛 , 泻 痢 后 重 , 食 积 不 消 , 不 思 饮 食 。 爆 木 香 实 肠 止 注 。 用 于 
(tis B. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

LERI 置 干燥 处 ,防潮 。 


^ B 


Muzei 
EQUISETI HIEMALIS HERBA 


本 品 为 木 贼 科 植 物 木 贼 Equisetum hyemale L. 的 干燥 
地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 采 割 ,除去 杂质 , 晒 干 或 阴干 。 

LERI 本 品 呈 长 管状 ,不 分 枝 , 长 40 一 60cm, 直径 
0. 2 一 0. 7cm。 表 面 灰 绿色 或 黄 绿色 ,有 18 一 30 RAR, RE 
有 多 数 细小 光亮 的 疣 状 突起 ; 节 明 显 , 节 间 长 2.5~9cm, 节 上 
着 生 简 状 鳞 叶 ,叶鞘 基部 和 畏 齿 黑 棕色 ,中 部 淡 棕 黄色 。 体 
轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 中 空 ,周边 有 多 数 圆 形 的 小 空 腔 。 气 
MRE ME , 嚼 之 有 沙 粒 感 。 

LEa DERRI: 表皮 细胞 1 列 , 外 被 角质 
ER. REA BUBA BUTS DOE IUE. BERE EUH XE BI RE DE 
状 突起 2 个 , 沟 槽 内 有 凹陷 的 气孔 2 个 。 皮 层 为 薄 壁 组 织 , 细 
胞 旦 长 柱状 或 类 圆 形 , 位 于 棱 准 内 方 的 厚 壁 组 织 成 棉 形 伸 入 
皮层 薄 壁 组 织 中 。 沟 权 内 厚 壁 组 织 仅 1 一 2 层 细胞 , 沟 权 下 方 
有 一 空 腔 。 内 皮层 有 内 外 两 列 , 外 列 呈 波状 环形 ,内 列 呈 圆 环 
状 , 均 可 见 明 显 饥 氏 点 。 维 管束 外 韧 型 ,位 于 两 列 内 皮层 之 间 
与 纵 棱 相对 , 维 管束 内 侧 均 有 一 束 内 腔 。 髓 薄 壁 细胞 扁 缩 , 中 
3 7 BERE - 

(2) 取 本 品 粉 未 Ig Jl 75 76 FR BE 25ml, 盐酸 1ml, 加热 水 
f 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 湘 加 水 10ml 溶解 ,用 乙酸 乙醚 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 泰 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul ERR GR TREE 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 4 : 0.4) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,立即 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA HR- 4%% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 365nm。 理 论 板 数 按 山 泰 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


木 通 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 山 泰 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
75% FERRE 1ml S 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0.75g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75 为 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 加 盐酸 
5ml, 置 水 浴 中 加 热 水 解 1 小 时 , 放 冷 ,转移 至 50ml EAF, 
加 7526 B BE z8 AU BE 865] , 滤 过 ,了 到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10M, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,含山 素 素 (Cs HioOe ) 不 得 少 于 0. 2096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 枯 共 及 残 根 , 距 淋 清 水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 旦 管状 的 段 。 表 面 灰 绿色 或 黄 绿色 ,有 18—30 RA 
棱 , 棱 上 有 多 数 细小 光亮 的 疣 状 突起 ;* 节 明显 , 节 上 着 生 简 状 
鳝 叶 , 叶 峭 基部 和 鞘 齿 黑 棕色 ,中 部 淡 棕 黄色 。 切 面 中 空 , 周 
边 有 和 多数 圆 形 的 小 空 腔 。 气 微 , 味 甘 淡 LOUER CUR RES 

LEa [RE] DIHA] [LERNE] 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 平 。 归 肺 、 肝 经 。 

LHES MARA, HERRN., AFTRA HI 
AAH, BEZH. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


^ OB 
Mutong 
AKEBIAE CAULIS 


本 品 为 木 通 科 植物 术 通 Akebia quinata (Thunb. ) 
Decne. „= It RÑ Akebia trifoliata (Thunb. ) Koidz. 或 白木 
通 Akebia trifoliata (Thunb. ) Koidz. var. australis ( Diels) 
Rehd. Bj HEE. KERK. REER, BAM, HF. 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 , 常 稍 扭曲 ,长 30 一 70cm, 直径 
0. 5 一 2cm。 表 面 灰 棕色 人 至 灰 褐 色 , 外 皮 粗 米 而 有 许多 不 规则 
的 裂纹 或 纵 沟 纹 , 具 突起 的 皮 孔 。 节 部 膨大 或 不 明显 , 具 侧 枝 
断 痕 。 体 轻 , 质 坚实 ,不 易 折 断 , 断 面 不 整齐 , 皮 部 较 厚 , 黄 棕 
色 , 可 见 淡 黄 色 颗 粒状 小 点 , 木 部 黄 日 色 ,射线 呈 放 射 状 排列 ， 
髓 小 或 有 时 中 空 ,黄白 色 或 黄 柠 色 。 气 微 , 味 微 昔 而 汲 。 

[55] (1) 本 品 粉 末 浅 棕色 或 棕色 。 含 电石 细胞 方形 
或 长 方形 , 胞 腔 内 含 1 至 数 个 棱 晶 。 中 柱 鞘 纤维 细 长 梭 形 , 直 
$$ 10 一 40pm, 胞 腔 内 含 密集 的 小 棱 晶 ,周围 常 可 见 合唱 石 细 
胞 。 木 纤维 长 梭 形 ,直径 8—28um, BEI JL, RR RRA 5C TL 
或 小 的 具 缘 纹 孔 。 具 缘 纹 也 导管 直径 20—110(2200 um , Zt fL 
椭圆 形 . 卵 圆 形 或 六 边 形 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 70% FH RE 50ml, 28 PS IE 30 分 钟 ， 


。63 >° 


本 棉花 


滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 , 残 污 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 通 葵 乙醇 背 BO FU A B 
醇 制 成 每 1ml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 辣 一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (30 : 10 : 1) 为 展开 
MRF M,F,A 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,最 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.5%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 溶液 (35 : 65 : 0.5) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 330nm。 理 论 板 数 按 木 通 葵 乙 醇 背 B 峰 计算 应 不 
低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 通 苯 乙醇 音 B 对 照 品 适量 , 精 
EKE ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
SERE , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 8 BE 25ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7005 甲醇 补 足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 4ml, 10m] 量 瓶 中 ， 
加 70% FR BR 38 0I HE , $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 木 通 莱 乙醇 背 B(C: Ha O11 ) 不 得 
少 于 0.15, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 ,用 水 漫 泡 , 泡 透 后 迭出, 切片, 干燥。 

本 品 呈 圆 形 .椭圆 形 或 不 规则 形 片 。 外 表皮 灰 棕 色 或 灰 
宰 色 。 切 面 射 线 呈 放射 状 排列 , 艇 小 或 有 时 中 空 。 气 微 , 味 微 
amw. 

Lal [RENA AAH. 

【性 味 与 妇 经 】 若 , 寒 。 归 心 . 小 肠 BAZ. 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 ,清心 除 烦 , 通 经 下 乳 。 用 于 淋 
证 ,水 肿 , 心 烦 尿 赤 , 口 舌 生 疮 ,经 闭 乳 少 , 湿 热 兽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

[NI MEATA. 


^ d d 


Mumianhua 
GOSSAMPINI FLOS 


本 品 为 本 棉 科 植物 木棉 Gossampinus malabarica (DC. ) 
Merr. 的 干燥 花 。 春 季 花 盛开 时 采 收 ,除去 杂质 MTF. 
【性 状 3 
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4cm, 直径 1. 5~3cm, 顶 端 3 或 5 裂 , 裂 片 钝 圆 形 , 反 曲 ; 外 表 
面 棕 宰 色 , 有 纵 皱 纹 , 内 表面 被 棕 黄 色 短 绒毛 。 花 辩 5 H.i 
册 状 倒卵形 或 披 针 状 椭 圆 形 , 长 3 一 scm, 宽 1. 5~3. 5em; $h 
表面 浅 棕 黄 色 或 浅 棕 褐 色 , 密 被 星 状 毛 ,内 表面 紫 棕 色 , 有 玻 
毛 。 雄 苇 多 数 , 基 部 合生 旦 简 状 ,最 外 轮 集 生 成 5 束 ,柱头 5 
N. AM RAMAH. X. 

【鉴别 〗 (1) 本 品 粉 末 淡 棕 红 色 。 星 状 非 腺 毛 众 多 ,由 
多 个 旦 长 披 针 形 的 细胞 组 成 ,为 4 一 14 分 叉 , 每 分 叉 为 一 个 
单 细 胞 ,长 135 一 474fpm, 胞 腔 线 形 , 有 的 胞 腔 内 含 棕色 物 。 
花粉 粒 类 三 角形 ,直径 50 一 60km, 表 面 有 网 状 纹理 , 具 3 个 
萌发 孔 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g. WZ RZA 25m, W 2 小 时 ,超声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 棉花 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -丙酮 - 甲 
酸 (20 : 4 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 15.09. 

【性 奈 与 归 经 】 甘 、 淡 , 凉 。 归 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 WAHE. RE. MTW, AK, 
疮 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


木 S 蝶 


Muhudie 
OROXYLI SEMEN 


Æ i A EPHE RYE Orox ylum indicum CL. ) Vent. 
的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 、 冬 二 地 采 收 成 熟 果 实 , 暴 了 晒 至 果实 开 
裂 , 取 出 种 子 , 晒 干 。 

LERI 本 品 为 蝶 形 薄片, 除 基 部 外 三 面 延 长 成 宽大 菲 
薄 的 翅 ,长 5 一 gcm, 宽 3.5 一 4. 5cm。 表 面 浅黄 白色 , 杷 半 透 
明 ,有 绢 丝 样 光 泽 , 上 有 放射 状 纹理 ,边缘 多 破裂 。 体 轻 , 剥 去 
种 皮 ,可见 一 层 薄 膜 状 的 胚乳 紧 囊 于 子叶 之 外 。 子 叶 2, 9€ 
形 , 黄 绿色 或 黄色 ,长 径 1 一 1. 5cm。 气 微 , 味 微 苦 。 

[151 (1) 本 品 粉 末 黄 色 或 黄 绿 色 。 种 翅 细 胞 长 纤维 
状 , 壁 波状 增 厚 , 直 径 20~40pm。 胚 乳 细 胞 多 角形 , 壁 呈 念珠 
TEE. 

《2) 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
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过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 蝴蝶 芽 B 对 照 品 、 黄 芬 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 0.1mg 和 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 酷 酸 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 
以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,日 光 下 显 相同 的 上 暗 绿 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 6.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 士 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (42 : 58 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 木 蝴蝶 苷 B 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 蝴蝶 苷 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50 为 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 10mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BUR BK GELS 823 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 木 蝴蝶 背 BCC HsoO1s ) 不 得 少 于 
2.0%. 

【性 味 与 归 经 】 

【功能 与 主治 】 
AEE FAAM. 

【用 法 与 用 量 】 

《贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


昔 、 甘 , 凉 。 归 肺 \, 肝 、 骨 经 。 
清 肺 利 咽 , 玖 肝 和 胃 。 用 于 肺 热 咳 隔 , 喉 


1 一 3g。 
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Mubiezi 
MOMORDICAE SEMEN 


7 dh Jg 8j E GB fU CK E Momordica cochinchinensis 
(Lour. )Spreng. 的 干燥 成 熟 种 子 。 冬 季 采 收成 熟 果 实 , 齐 
F MEEF ,除去 果肉 ,取出 种 子 ,干燥 。 

GERI 本 品 呈 扁平 圆 板 状 , 中 间 稍 隆起 或 微 凹 陷 ,直径 
2 一 4cm, 厚 约 0.5cm。 表 面 灰 棕色 至 黑 神 色 , 有 网 状 花 纹 ,在 
边缘 较 大 的 一 个 齿 状 突起 上 有 浅黄 色 种 脐 。 外 种 皮质 便 而 
脆 , 内 种 皮 灰 绿色 ,绒毛 样 。 子 叶 2, 黄 日 色 , 富 油性 。 有 特殊 
的 油腻 气 , 味 敬 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 灰色 。 厚 壁 细胞 椭圆 形 或 类 圆 
形 ,边缘 波状 ,直径 51 一 117km, 壁 厚 , 木 化 , 胞 腔 明 显 , 有 的 狭 
窗 。 子 叶 薄 壁 细 胞 多 角形 ,内 含 脂肪 油 块 和 糊 粉 粒 ; 脂 肪 油 块 


AX ET 


类 圆 形 ,直径 27~73pm, 表 面 可 见 网 状 纹理 。 

(2) 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 
下 的 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5u1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (8 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BRUT LEE 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HR SERI A C, B -0. 4%% 磷酸 深 液 (70 : 30) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 丝 石竹 皂苷 元 3-O-8-D- 葡 萄 糖 醛 
酸 甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丝 石竹 皂苷 元 3-O-8-D- 葡 萄 糖 
醛 酸 甲 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml € 
0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 木 鉴 子 仁 粗 粉 约 1.5g, 精 密 称 
XE , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 石油 栈 (60 一 90C)- 三 毛 甲 烷 (1 : D 
混合 溶液 60ml, 加 热 回 流 1 一 2 小 时 , 奔 去 石油 醚 -三 毛 甲 烷 
混合 溶液 ,滤纸 简 挥 尽 溶 剂 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 60% 甲醇 
100ml, 加 热 回 流 4 小 时 ,提取 液 燕 干 。 残 酒 加 水 10ml 使 溶 
解 并 转移 至 具 塞 试管 中 ,加 硫酸 0. 6m, 播 匀 , 塞 紧 。 置 沸水 
浴 中 加 热 2 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 , 奔 去 滤液 ,残渣 加 甲醇 
8ml 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 1 滴 使 溶液 pH fH 
至 2, 播 匀 ,50C 水 浴 中 放置 4 小 时 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 补 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 木 浆 子 仁 含 丝 石 竹 皂苷 元 3-0-g-D- 
葡萄 糖 醋酸 甲 酯 (Ca Hss Ow ) 不 得 少 于 0.25%. 

饮片 

【炮制 〗 ETC ERZE, HB. 

本 品 内 种 皮 灰 绿色 ,绒毛 样 。 子 叶 2, 黄 白色 , 富 油 性 。 
有 特殊 的 油 且 气 RE 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 白 色 或 灰白 色 。 子 叶 薄 壁 细胞 多 
角形 ,内 含 脂 肪 油 块 和 糊 粉 粒 ;脂肪 油 块 类 圆 形 , 直径 27 — 
73pm, 表 面 可 见 网 状 纹理 。 

(2) 同 药材 。 

【含量 测定 】 同 药材 。 

KEFR KRAKET. HR WMR MEES, 加 
压 去 油 。 

本 品 为 白色 或 灰白 色 的 松散 粉末 。 有 特殊 的 油腻 
A SERE. 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0.75g, 精 密 称 定 ,加 6076 FB BE 
100ml, 加 热 回流 4 小 时 , 照 木 鉴 子 [含量 测定 ] 项 下 的 方 
法 测定 。 

E m £unT mid c 3-0-8-D 葡 萄 糖 醋酸 甲 酷 
(C5; Hsc Ox ) 不 得 少 于 0. 4026, 


。 65 。 
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五 加 皮 


【鉴别 〗 AKETE. 

DERS AZ] FAH MAE. GMR RA. 

E5] 散 结 消 肿 , 攻 毒 疗 疮 。 用 于 疮 疡 肿 毒 , 乳 
Ju AUS RECEN ER. 

【用 法 与 用 量 】 0.9—1.2g. ^E HE WR , M m S 
调 涂 患 处 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ， 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


五 MWD R 
Wujiapi 
ACANTHOPANACIS CORTEX 


本 品 为 五 加 科 植 物 细 柱 五 加 Acanthopanax gracilistylus 
W. W. Smith 的 干燥 根 皮 。 夏 、. 秋 二 季 采 控 根 部 , 洗 净 , 剥 取 
IR RC MTF. 

LERI 本 品 呈 不 规则 卷 简 状 ,长 5 一 15cm, 直径 0. 4— 
l. 4cm, 厚 约 0. 2cm。 外 表面 灰 褐 色 , 有 稍 扭曲 的 纵 皱 纹 和 横 
长 皮 孔 样 首 痕 ;内 表面 淡 黄 色 或 灰 黄 色 , 有 细 纵 纹 。 体 轻 , 质 
脆 , 易 折断 ,断面 不 整齐 ,灰白 色 。 气 微 香 , 味 微 辣 而 蔡 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 , 木 栓 层 为 数列 细胞 。 栓 内 层 
窗 , 有 少数 分 刻 道 散在 ， 韦 皮 部 宽广 ,外 侧 有 裂隙 ,射线 宽 1 一 
5 列 细胞 ;分 记 道 较 多 ,周围 分 泌 细 胞 411 个 。 薄 壁 细 胞 含 
草酸 钙 篮 晶 及 细小 淀粉 粒 。 

粉末 灰白 色 。 草 酸 钙 艇 唱 直 径 8 一 64km, 有 时 含 晶 细胞 
连接 , 繁 晶 排列 成 行 。 木 栓 细胞 长 方形 或 多 角形 , 壁 薄 ; 老 根 
皮 的 木 栓 细胞 有 时 壁 不 均匀 增 厚 , 有 少数 纹 孔 。 分 泌 道 碎片 
含 无 色 或 淡 黄 色 分 说 物 。 演 粉 粒 甚 多 , 单 粒 多 角形 或 类 球形 ， 
直径 2—8um; SAEI 2 分 粒 至 数 十 分 粒 组 成 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 2g , WMP oi 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 RAMA PA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 五 加 皮 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 异 贝壳 杉 烯 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 60 一 90C )- 丙 酮 - 异 丙 醇 -甲酸 (12 : 2 : 0.5 : 0.1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105" C 加 热 
至 迈 点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 :紫外 光 灯 下 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 11. 5%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.5%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.5%. 

饮片 

【炮制 】 RERE Wa A WER. FTR. 

本 品 旦 不 规则 的 厚 片 。 外 表面 灰 褐 色 , 有 稍 扭曲 的 纵 争 
纹 及 横 长 皮 孔 样 班 痕 ; 内 表面 淡 黄色 或 灰 黄色 ,有 细 纵 纹 。 切 
面 不 整齐 ,灰白 色 。 气 微 香 , 味 微 辣 而 苦 。 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 11.05. 
【鉴别 了 除 横 切 面 外 ) 【检查 (总 灰分 酸 不 溶性 灰分 )》 
[94451 同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】 辛苦, 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,补益 肝 肾 , 强 筋 壮 骨 , 利 水 
消 肿 。 用 于 风湿 癖 病 ,筋骨 瘘 软 , 小 儿 行 迟 , 体 虚 乏力 ,水 
肿 ,脚气 。 

《用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


五 k 子 


Wuweizi 
SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS 


本 品 为 木兰 科 植 物 五 味 子 Schisandra chinensis (Turcz. ) 
Bail. 的 干燥 成 熟 果 实 。 习 称 “ 北 五 味 子 ”。 秋 季 果 实 成 熟 时 
采摘 , 晒 干 或 蒸 后 晒 于 ,除去 果 醒 和 杂质 。 

DERI 本 品 呈 不 规则 的 球形 或 扁 球 形 , 直 径 5 一 8mm。 
表面 红色 .紫红 色 或 暗 红色 , 皱 缩 , 显 油 润 ;: 有 的 表面 呈 黑 红色 
或 出 现 “ 白 霜 ”。 果 肉 柔 软 , 种 子 1~2, 肾 形 , 表 面 棕 黄 色 , 有 
光泽 ,种 皮 薄 而 脆 。 果 肉 气 微 , 味 酸 ;种 子 破碎 后 ,有 香气 , 味 
FME. 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 外 果皮 为 1 列 方形 或 长 方形 
细胞 , 壁 稍 厚 ,外 被 角质 层 , 散 有 油 细胞 ;中 果皮 薄 壁 细胞 10 
余 列 , 含 淀粉 粒 , 散 有 小 型 外 更 型 维 管 东 :内 果皮 为 1 列 小 方 
形 薄 壁 细胞 。 种 皮 最 外 层 为 1 列 径 向 延长 的 石 细胞 , 壁 厚 , 纹 
了 筷 和 了 和 孔 沟 细密 ;其 下 为 数列 类 圆 形 、 三 角形 或 多 角形 石 细胞 ， 
纹 孔 较 大 ; 石 细胞 层 下 为 数列 薄 壁 细胞 ,种 背部 位 有 维 管束 ; 
油 细胞 层 为 1 列 长 方形 细胞 , 含 棕 黄色 油 滴 ; 再 下 为 3 一 5 列 
小 形 细胞 ;种 皮 内 表皮 为 1 列 小 细胞 , 壁 稍 厚 , 有 年 我 细胞 含 脂 
肪 油 滴 及 糊 粉 粒 。 

粉 未 暗 紫色 。 种 皮 表 皮 石 细胞 表面 观 呈 多 角形 或 长 多 角 
É ,直径 18 一 50pm, 壁 厚 , 孔 沟 极 细密 , 胞 腔 内 含 深 棕色 物 。 
种 皮 内 层 石 细胞 呈 多 和 角形、 类 圆 形 或 不 规则 形 , 直径 约 至 
83pm, 壁 稍 厚 , 纹 孔 较 大 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 类 多 角形 , 垂 
周 壁 略 呈 连珠 状 增 厚 ,表面 有 角质 线 纹 ;表皮 中 散 有 油 细胞 。 
中 果皮 细胞 皱 缩 , 含 暗 棕色 物 ,并 含 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氢 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
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液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 
五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 1%( 通 则 2301)。 

水 分 不 得 过 16.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm.。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 五 味 子 醇 甲 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 来 (过 三 号 筛 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 20ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 约 18ml, 超 声 处 理 (功率 
250W ,频率 20kHz) 20 分 钟 , 取 出 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmE ERTE P Ca Hs O; ) 不 得 少 于 0.4094, 

饮片 

【炮制 】 ERF ”除去 杂质 。 用 时 的 碎 。 

CERI 【鉴别 】 【检查 水 分 总 灰分 ) 
同 药 材 。 

ARF — 取 净 五 味 子 , 照 栈 燕 法 (通则 02135 2& EA 
E. MRIS. 

本 品 形 如 五 味 子 , 表 面 乌黑 色 , 油 润 , 稍 有 光泽 。 有 
HA. 

[988351 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 22010 DL K 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 28. 0%% 。 

LEID RE] k? 总 灰分 ) 【含量 测定 】 F 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 R.H. W. AM ob BA. 

【功能 与 主治 】 收敛 固 梁 , 益 气 生津 ,补肾 宁 心 。 用 于 久 
嗽 虚 喘 , 梦 遗 滑 精 ,遗尿 尿频 , 久 演 不止, 自省 盗汗 , 津 伤 口 渴 ， 
内 热 消 渴 ,心性 失 眼 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 6g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防老 。 


【含量 测定 了 
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Wubeizi 
GALLA CHINENSIS 


Æ ih AA W BHA W kk Rhus chinensis Mill. | Éf ZX 47 
Maxim. zX ZI Xk # Rhus punjabensis 
Stew. var. sinica (Diels) Rehd. et Wils. 叶 上 的 虫 瘦 ,主要 由 五 
倍 子 是 Mela phis chinensis (Bell) Baker FÆ miJE ji, . Pk dE 
H E K CPU E EX RE IU 56K (LR PUE HR LUUD STER. 
按 外 形 不 同 ,分 为 “ 肚 倍 ”" 和 “ 角 倍 ”。 

DERI HE 呈 长 圆 形 或 纺锤 形 赛 状 , 长 2.5 一 9cm， 
直径 1.5~4cm。 表 面 灰 神色 或 灰 标 色 , 微 有 有 苹 毛 。 质 硬 而 
脆 , 易 破碎 ,断面 角质 样 ,有 光泽 , 壁 厚 0.2 一 0.3cm, PI REO 
滑 , 有 黑 宰 色 死 蚜虫 及 灰色 粉 状 排 泄 物 。 气 特异 , 昧 涩 。 

faf 呈 萎 形 , 具 不 规则 的 钝 角 状 分 枝 , 和 柔 毛 较 明 显 ， 
壁 较 薄 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 倍 子 对 照 药 材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 3.5% (通则 2302), 

【含量 测定 】 RA 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 2g , 精 
密 称 定 , 照 靶 质 含量 测定 法 (通则 2202) 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 莱 质 不 得 少 于 50.0%. 

没食子 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1 加 磷酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 于 
3000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 4mol/L 盐酸 溶液 50ml, 水 浴 中 加 热 水 解 
3.5 小 时 , 放 冷 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 1ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 缀 质 以 没食子 酸 (C Hs O; ) 计 ,不 
得 少 于 50. 026. 


Rhus potaninii 
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饮片 
【炮制 】 AF ,除去 杂质 。 车 前 子 


La) [KE] 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 €. HER. TH LA BZ. 

【功能 与 主治 】 钱 肺 降 火 , 汲 肠 止 泻 , 敛 汗 , 止 血 , 收 湿 敛 
疮 。 用 于 肺 虚 久 咳 , 肺 热 痰 嗽 , 久 泻 久 痢 , 自 汗 盗汗 , 消 渴 , 便 
血 兰 血 , 外 伤 出 血 , 痢 肿 疮 毒 ,皮肤 湿 烂 。 

【用 法 与 用 量 〗 3 一 6g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 压 。 


Ak F 参 


Taizishen 
PSEUDOSTELLARIAE RADIX 


本 品 为 石竹 科 植 物 孩 儿 参 Pseudostellaria heterophylla 
(Miq. )Pax ex Pax et Hoffm. 的 干燥 块根 。 夏 季 蔡 叶 大 部 
分 枯萎 时 采 挖 , 洗 净 ,除去 须根 , 置 沸水 中 略 滨 后 晒 干 或 直 
接 晒 干 。 

LER] 本 品 呈 细 长 纺锤 形 或 细 长 条 形 , 稍 弯曲 ,长 3 一 
10cm, 直径 0. 2 一 0.6cm。 表 面 灰 黄色 至 黄 棕色 , 较 光 滑 , 微 
有 纵 皱 纹 ,凹陷 处 有 须根 痕 。 项 端 有 蔡 痕 。 质 硬 而 脆 ,断面 较 
平坦 ,周边 淡 黄 棕色 ,中心 淡 黄白 色 , 角 质 样 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 DERRE: 木 栓 层 为 2 一 4 列 类 方形 细 
胞 。 栓 内 层 薄 , 仅 数列 薄 壁 细胞 , 切 向 延长 。 韧 皮 部 窄 ,射线 
宽广 。 形成 层 成 环 。 木 质 部 占 根 的 大 部 分 ,导管 稀 朴 排列 成 
放射 状 , 初 生 木质 部 3—4 原型 。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 , 有 的 
落 壁 细胞 中 可 见 草酸 钙 篮 晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 温 浸 , 振 播 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 太 子 参 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正本 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4: 1 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 
饱和 15 分钟 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 0.2% 划 三 
酮 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,不 得 少 于 25. 0%。 

CERSA] HAE F. BR HWZ. 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 ,生津 润 肺 。 用 于 脾虚 体 倦 , 食 
欲 不 振 , 病 后 虚弱 , 气 阴 不 足 , 自 汗 口 淘 , 肺 燥 干 咳 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 


。 68 。 


Cheqianzi 
PLANTAGINIS SEMEN 


本 品 为 车 前 科 植 物 车 前 Plantago asiatica L. 或 平 车 前 
Plantago depressa Willd. 的 干燥 成 熟 种 子 。 夏 、 秋 二 季 种 子 
成 熟 时 采 收 果穗 , 晒 干 , 搓 出 种 子 , 除 去 杂质 。 

【性 状 〗 本 品 呈 椭圆 形 .不 规则 长 圆 形 或 三 角 状 长 圆 形 ， 
Ki hi ,长 约 2mm, 宽 约 1mm, 3E i8 SEP 6, 28 RU 68 LAE 
纹 ,一面 有 灰白 色 四 点 状 种 脐 。 质 硬 。 气 微 , 味 淡 。 

[391 〈1) 车 前 ”粉末 深 黄 棕色 。 种 皮 外 表皮 细胞 断 
面 观 类 方形 或 略 切 向 延长 ,细胞 壁 蔡 液 质 化 。 种 皮 内 表皮 组 
胞 表面 观 类 长 方形 ,直径 5~19pm ,长 约 至 83pm, 壁 薄 ,微波 
状 , 常 作 锐 嵌 状 排列 。 内 胚乳 细胞 壁 甚 厚 ,充满 细小 糊 粉 粒 。 

平 车 前 ”种 皮 内 表皮 细胞 较 小 ,直径 5— 5pm. K 
11~45um. 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, m FR BRE 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 京 尼 平 苷 酸 对 照 品 、. 毛 蕊 花 糖 苷 对 照 品 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 
1ml 各 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 -水 (18:2:1.5:1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 王 
AR HEEL 0. 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

膨胀 度 ” 取 本 品 1g, 称 定 重量 , 照 膨胀 度 测定 法 (通则 
210D WE ,应 不 低 于 4.0. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.5% 醋 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 
数 按 京 尼 平 昔 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0—1 5 95 
5-60 


1 一 40 95—40 


40—50 5 95 


对 照 品 溶液 的 制备 IURE MOS REUS SEXIES 


对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 60%% 甲 醇 制 成 每 
lml 各 含 0. img 的 混合 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 6076 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 京 尼 平 昔 酸 (Cis Ha O16 ) 不 得 少 于 
0. 5096 , "E dE 4E BERE CCa Has Oi ) 不 得 少 于 0. 404, 

饮片 

【炮制 〗 EWF ”除去 杂质 。 

DERI 【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

盐 车 前 子 ” 取 净 车 前 子 , 照 盐水 灾 法 (通则 0213) 炒 至 起 
爆裂 声 时 ,喷洒 盐水 , 炒 干 。 

本 品 形 如 车 前 子 ,表面 黑 褐色 。 气 微 香 , 味 微 咸 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 9.0%。 

酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 3.0% 。 

膨胀 度 ” 取 本 品 1g, 称 定 重量 , 照 膨 胀 度 测定 法 (通则 
210D illl zg ,应 不 低 于 3. 0。 

【含量 测定 】 HAH. AREER C. Hzz O16 ) 不 得 少 
于 0.4026 ,:E 25 EFE TE CCo. HaeOis ) 不 得 少 于 0.33096, 

【鉴别 〗 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肝 、 肾 、 肺 .小肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 通 淋 , 渗 湿 止 演 , 明 目 , 祛 痰 。 
用 于 热 淋 涩 痛 , 水 肿胀 满 , 著 湿 泄 泻 , 目 赤 肿 痛 , 痰 热 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g, 包 煎 。 

[r$] 置 通 风干 燥 处 ,防潮 。 


车 前 8 
Chegiancao 
PLANTAGINIS HERBA 


本 品 为 车 前 科 植 物 车 前 Plantago asiatica L. 或 平 车 前 
Plantago depressa Willd. 的 干燥 全 草 。 夏 季 采 挖 ,除去 泥 
沙 , 晒 干 。 

KLERI 车 前 根 从 生 , 须 状 。 叶 大 生 , 具 长 柄 ;叶片 皱 
缩 , 展 平 后 呈 卵 状 椭圆 形 或 宽 卵 形 ,长 6 一 13cm, 宽 2.5 一 
8cm; 表 面 灰 绿色 或 污 绿 色 , 具 明显 弧 形 脉 5 一 7 条 ;先端 钝 或 
短 尖 ,基部 宽 橡 形 , 全 缘 或 有 不 规则 波状 浅 齿 。 穗 状 花 序数 
条 ,花茎 长 。 萌 果 盖 裂 , 苯 宿 存 。 气 微 香 , 味 微 苗 。 

平 车 前 主根 直 而 长 。 叶 片 较 狭 ,长 椭圆 形 或 椭圆 状 披 
针 形 ,长 5 一 14cm, 宽 2 一 3cm。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 观 : 车 前 上 、 下 表皮 细胞 类 长 
方形 ,上 表皮 细胞 具 角 质 线 纹 。 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 3 一 4 


车 前 草 


个 。 腺 毛 头 部 2 细胞 ,椭圆 形 , 柄 单 细 胞 。 非 腺 毛 少 见 ,2~5 
细胞 ,长 100 一 320pkm, 壁 稍 厚 , 微 具 疣 状 突起 。 

平 车 前 JERE 3—7 细胞 ,长 350 一 900pm。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 车 前 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (18:3:1.5: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 15.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 14.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZL RE -0. 1% P RR TEL C17. : 83) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 大 车 前 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 车 前 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 60% 甲醇 制 成 每 1ml d O0. 1mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
HEBES AER CU] SE 250W, 频 率 40kH2230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 60% 甲 本 补足 减 失 的 重量 , 扬 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 大 车 前 苷 (Cz。 Has O16 ) 不 得 少 于 
0. 10% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 段 。 根 须 状 或 直 而 长 。 叶 片 皱 缩 ,多 破 
RE ,表面 灰 绿色 或 污 绿色 , 肪 明显 。 可 见 穗 状 花 序 。 气 微 ， 
味 微 苦 。 

[45] Dez] EHHH] 【含量 测定 〗 AAt. 

【性 味 与 归 经 】  H.3E. ARF. B t NES ES. 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 通 淋 , 祛 痰 , 凉 血 ,解毒 。 用 
于 热 淋 汲 痛 , 水 肿 尿 少 , 暑 湿 泄 泻 , 痰 热 咳 嗽 ,吐血 是 血 , 痢 
肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

DER) 置 通风 干燥 处 。 
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Wasong 
OROSTACHYIS FIMBRIATAE HERBA 


本 品 为 最 天 科 植 物 瓦 检 Orostachys fimbriata (Turcz. ) 
Berg. 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 花 开 时 采 收 ,除去 根 及 杂 
质 , 晒 干 。 

DER) 本 品 蔡 呈 细 长 圆柱 形 , 长 5 天 27cm, 直 径 2 一 
6mm。 表 面 灰 棕色 , 具 多 数 突起 的 残留 叶 基 ,有 明显 的 纵 棱 
线 。 叶 多 脱落 ,破碎 或 卷曲 , 灰 绿 色 。 圆 锥 花序 穗 状 ,小 花白 
色 或 粉红 色 ,花梗 长 约 5mm。 体 轻 , 质 脆 , 易 碎 。 气 微 , 昧 酸 。 

【鉴别 (1) 本 品 茎 横 切 面 ; 最 外 层 为 1 列表 皮 细 胞 ,长 
方形 或 近 方 形 , 外 被 角质 层 。 皮 层 有 数列 薄 壁 细胞 组 成 ,细胞 
多 类 圆 形 , 有 分 泌 细 胞 散在 。 维 管束 外 韧 型 ,形成 层 成 环 , 森 
质 部 导管 排列 整齐 。 中 央 髓 部 较 大 , 薄 壁 细胞 常 含 红 棕 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 -25%% 盐 酸 溶液 (4 : DRAR 
液 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 至 近 干 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 液 ,用 水 10ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 瓦 松 对 照 药材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 山 泰 豪 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 和 对 照 药材 溶液 各 5pl、 对照 品 溶液 
2p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (25 : 20: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HB BRUT ELA 10% 三 气 化 铝 乙 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[x] 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 “不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

[9:30] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 3.07. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5 4 BERE EC CAT. : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 榭 皮 素 10kg ilz X 20pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -25% 盐 酸 溶液 (4 : D 
混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 水 浴 中 回流 1 小 时 ,立即 
冷却 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
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10 一 20ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 机 皮 素 (Cis Hio O7) A R K 
(Ci; HioOe ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 020%。 

饮片 

【炮制 】 除去 残 根 及 杂质 , 切 段 。 

Lal REJ oA DAHA [RERE] [5 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 M.E.. HFI RA. 

【功能 与 主治 〗 凉 血 止血 ,解毒 , 伍 疮 。 用 于 血 痢 ,便血 ， 
FARKAS. 

【用 法 与 用 量 〗 3 一 9g。 外 用 适量 , 研 末 涂 数 患处 。 

【贮藏 }】 置 通风 干燥 处 。 
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Waiengzi 
ARCAE CONCHA 


Æ d Jy HE E g E SHE Arca subcrenata Lischke, J£ 4H 
Arca granosa Linnaeus 或 魁 虹 Arca inflata Reeve 的 贝壳 。 
秋冬 至 次 年 春 捕 捞 , 洗 净 , 置 沸水 中 略 者 ,去 肉 ,干燥 。 

【性 状 】 EW 格 呈 三 角形 或 扇形 ,长 4 一 5cm, 高 3 一 
4cm。 壳 外 面 隆起 ,有 棕 褐 色 昔 毛 或 已 脱落 ; 壳 顶 突出 ,向 内 
卷曲 ; 自 充 顶 至 腹面 有 延伸 的 放射 肋 30 一 34 条 。 充 内 面 平 
滑 , 白 色 , 壳 缘 有 与 壳 外 面 直 攀 相 对 应 的 凹陷 BER DRIN 
1 列 。 质 坚 。 气 微 , 味 淡 。 

泥 蜡 ”长 2.5—4cm, f 2~~3cm。 膏 外 面 无 棕 褐 色 营 毛 ， 
放射 肋 18—21 条 , 肪 上 有 颗粒 状 突起 。 

鬼 虹 ”长 7~9cm, 高 6 一 8cm。 壳 外 面 放射 肋 42—48 条 。 

饮片 

【炮制 〗 EBT 洗 净 ,干燥 , 碾 碎 。 

娄 瓦 楞 子 ” 取 净 瓦楞 子 , 照 明 俱 法 (通则 0213) 烛 至 酥脆 。 

【性 味 与 归 经 〗 咸 , 平 。 归 肺 、 胃 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 WREEK KERE, HREM. MFA 
痰 胶结 ,黏稠 难 咯 UBI US o E R, A IEEE. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g, 先 前 。 

LER ETAGE. 


t & 


Niuhuang 
BOVIS CALCULUS 


本 品 为 牛 科 动物 牛 Bos taurus domesticus Gmelin 的 干 
燥 胆 结石 。 宰 牛 时 ,如 发 现 有 和 牛黄, 即 滤 去 胆汁 ,将 牛黄 取出 ， 
除去 外 部 薄膜 ,阴干 。 
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[31 本 品 多 呈 卵 形 、 类 球形 、 三 角形 或 四 方形 ,大 小 
不 一 ,直径 0. 6 一 3(4.5)cm, 少 数 呈 管状 或 碎片 。 表 面 黄 红色 
至 棕 黄色 ,有 的 表面 挂 有 一 层 黑 色光 亮 的 薄膜 , 习 称 “乌金 
衣 ”, 有 的 粗糙 , 具 疣 状 突起 ,有 的 具 龟 裂纹 。 体 轻 , 质 酥脆 , 易 
分 层 剥 落 , 断 面 金黄 色 , 可 见 细 密 的 同心 层 纹 ,有 的 夹 有 日 心 。 
气 清香 , 味 苦 而 后 甘 , 有 清凉 感 , 嚼 之 易 碎 ,不 粘 下 。 

【鉴别 】》 (1) 取 本 品 少量 ,加 清水 调和 , 涂 于 指甲 上 ,能 将 
指甲 染 成 黄色 , 习 称 “挂甲 ”。 

(2) 取 本 品 少许 ,用 水 合 氯 醛 试 液 装 片 ,不 加 热 , 置 显微镜 
下 观察 : 不 规则 团 块 由 多 数 黄 棕色 或 棕 红 色 小 颗粒 集成 , 稍 
放置 ,色素 迅速 溶解 ,并 显 鲜明 金黄 色 , 久 置 后 变 绿色 。 

(3) 取 本 品 粉末 10mg, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 .去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 
€ 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Zul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 
水 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 柄 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C Jn 3 38 9E 
点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 班 点 。 

(4) 取 本 品 粉 未 10mg ,加 三 氯 甲烷 - 冰 醋 酸 (4 : 1) 混 合 溶 
Wk 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
AC RB £L RI BR ih ,加 三 氯 甲烷 - 冰 醋 酸 (4 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 
1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 冰 本 酸 (10: 3 : 0.1: 
0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302). 

游离 胆 红 索 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 
HRE). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 胆 红 
RU. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氧 甲烷 制 成 每 Im 含 6.87pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 六 号 筛 ) 约 10mg, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 所 甲烷 50ml, 密 塞 , 称 
EER, D HE ES]. UK IG BER PS b RE CI XE 50W, 频率 
53kH2)40 分 钟 , 理 称 定 重量 ,用 二 毛 甲 烷 补足 减 失 的 重量 , 摇 
^] ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ) ,分 取 二 氯 甲烷 液 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 位 
置 上 出 现 的 色谱 峰 面 积 应 小 于 对 照 品 色谱 峰 面积 或 不 出 现 
色谱 峰 。 


牛黄 


【含量 测定 】 BEE 取 本 品 细 粉 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50mi, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 
38 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 ， 
滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 2006 8 RUE SA TRE 
液 10ml, 加 热 回 流 2 小 时 ,冷却 ,加 稀 盐 酸 19ml, 调 节 pH fü 
至 酸性 ,用 乙酸 乙 酯 提取 4 次 (25ml,25ml,20ml,20ml) ,乙酸 
乙 酯 液 均 用 同一 铺 有 少量 无 水 硫酸 钠 的 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 合 
并 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 适 量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 48mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 
2ul 对照 品 溶液 lp 与 3 由, 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 - 乙 酸 丁 酯 - 冰 醋 酸 -甲酸 (8 : 4 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
EZ 14 — 17cm, BC tH, B E. 8€ DL 30% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105'C Jo 3 E RELA ij € 253 E i ih, A EIL. E 0E m [e] ECC 7] 
的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 ETT 
扫描 ,波长 : As—380nm,Ag —650nm ,测量 供 试 品 吸 光度 积分 
值 与 对 照 品 吸 光度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胆 酸 (Cs, Ha O; ) 不 得 少 于 4.0%%。 

ABI% 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 操 
E). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
23 SSEGRI A Z RB -1 26 UK ES ER TEL C95. : 5) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
ZAFERE lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 六 号 筛 ) 约 10mg, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 10% 草 酸 溶 液 10ml, 密 塞 , 涡 
旋 混 匀 ,精密 加 入 水 饱和 二 氯 甲烷 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 充 
分 振 摇 , 涡 旋 混 名, 超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 53kHz, 水 温 
25--35'C)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 水 饱和 二 握 甲 烷 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ), 分 取 二 氧 
甲烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胆 红 素 (Ca Ha Ni Os ) 不 得 少 于 
25.096 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 凉 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清心 ,种 痰 ,开窍 , 凉 肝 , 息 风 , 解 毒 。 用 
TRAH E , P XU E LIEU fL 18 NUR ATE > A R Aih SD S 
生 疮 , 痛 肿 疗 疮 。 

【用 法 与 用 量 】 0.15~0.35g, 多 入 丸 散 用 。 外 用 适量 ， 
DES dp 

【注意 】 uu. 

【贮藏 】 遗 光 ,密闭 , 置 阴 凉 干燥 处 ,防潮 , 防 压 。 
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饮片 
^to 3 【炮制 】 牛 劳 子 ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 用 时 的 碎 。 
Niubangzi 【性 状 】【 鉴 别 〗】 【检查 】 【含量 测定 】 闻 药 材 。 


ARCTII FRUCTUS 


本 品 为 菊 科 植物 牛 劳 Arctium lappa L. 的 干燥 成 熟 果 
实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 果 序 , 晒 干 ,打下 果实 ,除去 杂质 ， 
再 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 长 倒卵形 , 略 扁 , 微 弯曲 ,长 5 一 ?mm, 宽 
2 一 3mm。 表 面 灰 褐色 , 带 紫 黑 色 斑 点 ,有 数 条 纵 棱 , 通 常 中 
间 1 一 2 条 较 明显 。 顶 端 钝 圆 , 稍 宽 , 顶 面 有 圆 环 ,中 间 具 点 状 
花柱 残迹 ;基部 略 窜 ,着 生 面色 较 淡 。 果 皮 较 硬 ,子叶 2, 淡 黄 
白色 , 富 油 性 。 气 微 , 味 苦 后 微 辛 而 稍 麻 舌 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 灰 褐色 。 内 果皮 石 细胞 略 扁 平 , 表 
面 观 呈 尖 梭 形 ,长 椭圆 形 或 尖 卵 圆 形 ,长 70~224pym, 宽 13— 
70um, 壁 厚 约 至 20pm, 木 化 , 纹 和 孔 横 长 ;侧面 观 类 长 方形 或 长 
RE , 侧 弯 。 中 果皮 网 纹 细胞 横断 面 观 类 多 角形 , 38 J8] RE FL 29] 
点 状 增 厚 ; 纵 断 面 观 细胞 延长 , 壁 具 细密 交叉 的 网 状 纹理 。 草 
酸 钙 方 唱 直 径 3 一 9am, 成 片 存 在 于 黄色 的 中 果皮 薄 壁 细胞 
中 , 含 晶 细胞 界限 不 分 明 。 子 叶 细 胞 充满 糊 粉 粒 ,有 的 糊 粉 粒 
中 有 细小 簇 唱 ,并 含 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 得 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
REATI RH 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 牛 劳 
苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml & 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 
药材 溶液 各 3p1、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (40 : 8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 1025 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 ?7.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (1 : 1. 1) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm。 
理论 板 数 按 牛 劳 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 萝 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 约 45ml, 超 声 处 理 (功率 
150W ,频率 20kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmE AAH Cr Hs O11 ) 不 得 少 于 5.0%。 


。72 。 


BEST 取 净 牛 落 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) kb Z8 wed 
起 、 微 有 香气 。 用 时 的 碎 。 

本 品 形 如 牛 甘 子 ,色泽 加 深 , 略 鼓 起 。 微 有 香气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 7.0% 。 

【 监 别 】【 检查】 总 灰分 ) 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 学 .将 , 寒 。 归 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 MAH, EAA, HEREIN. RITE 
KRE AIA E, IRAM USLELS , FEFE , JA 
肿 郊 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


牛 E 


Niuxi 
ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX 


"s jT NM Achyranthes bidentata BI. 的 干燥 
根 。 冬 季 茎 叶 枯 凌 时 采 控 ,除去 须根 和 泥 沙 , 捆 成 小 把 , 晒 至 
干 皱 后 ,将 顶端 切 齐 BT. 

LERI 本 品 虽 细 长 圆柱 形 , 挺 直 或 稍 弯 曲 , 长 15 一 
70cm, 直径 0.4~lcm。 表 面 灰 黄色 或 淡 棕 色 , 有 微 扭 曲 的 细 
2A 8 £c .排列 稀 朴 的 侧根 痕 和 横 长 皮 孔 样 的 突起 。 质 硬 脆 , 易 
折断 ,受潮 后 变 软 ,断面 平坦 , 淡 棕 色 , 略 呈 角 质 样 而 油 润 ,中 
心 维 管 束 木 质 部 较 大 ,黄白 色 , 其 外 周 散 有 和 多数 黄白 色 点 状 维 
管束 , 断 续 排 列 成 2~4 轮 。 气 微 , 味 微 甜 而 稍 苦涩 。 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 扁平 细胞 , 切 向 
延伸 。 栓 内 层 较 窗 。 蜡 型 维 管束 外 韧 型 , 断 续 排 列 成 2 一 4 
轮 ,最 外 轮 的 维 管束 较 小 ,有 的 仅 1 至 数 个 导管 , 束 间 形 成 层 
几 连 接 成 环 , 向 内 维 管束 较 大 ;木质 部 主要 由 导管 及 小 的 木 纤 
维 组 成 , 根 中 心 木 质 部 集成 2 一 3 群 。 薄 壁 细胞 含有 草酸 
$5 p^ d. 

(2) 取 本 品 粉末 4g, 加 80% FR BE 50ml, 加 热 回 流 3 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 得 加 水 15ml, 微 热 使 溶解 ,加 在 D101 型 大 
孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 15cm) 上 ,用 水 100ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 20% 乙 醇 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 
用 80% Z, BE 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 80 6 BS 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 膝 对 照 药 材 4g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 8-586 Bz EP BEBO] RR n LAS dT Ro 对 
照 品 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 一 8pjl、 
对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 4 路 ,分别 点 于 同一 硅胶 G W 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 -甲酸 (7 : 3 :0.5:0.05) 为 展开 
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剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302) 。 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 ,不 得 过 400mg/kg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 水 饱和 正 丁 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6.5%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 AZ, BE ZK - FR C16 : 84 : 0. 1) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 P8- 晓 皮 当 酮 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 A 晓 皮 省 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iim 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 水 饱和 正 丁 醇 30ml, 8 3E ,浸泡 过 
fü ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 滤 过 ,用 甲醇 
10ml 分 数 次 洗涤 容器 及 残渣 ,合并 滤液 和 洗 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul , zE A RGB ERA ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 S855 BB CCa HuO; ) 不 得 少 于 
0. 030%. 

饮片 

【炮制 】 
EPA. 

本 品 呈 圆柱 形 的 段 。 外 表皮 灰 黄 色 或 淡 柠 色 , 有 微细 的 
纵 皱 纹 及 横 长 皮 孔 。 质 硬 脆 , 易 折 汤 ,受潮 变 软 。 切 面 平 坦 ， 
淡 棕 色 或 棕色 , 略 呈 角质 样 而 油 润 , 中 心 维 管 东 木 部 较 大 , 黄 
白色 ,其 外 围 散 有 多 数 黄 白色 点 状 维 管束 , 断 续 排列 成 2 一 4 
轮 。 气 微 , 味 微 甜 而 稍 苦涩 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 5.05. 

【 监 别 】【 检 查 】 【含量 测定 了 同 药材 。 

HHR P FRE, RAAGI 0213) 炒 于 。 

本 品 形 如 牛 膝 段 ,表面 色 略 深 , 偶 见 焦 斑 。 微 有 酒 香气 。 

[3:159] 同 药材 ,不 得 少 于 4.0%，。 

LER] [RE] [BERAE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 F HR F. BRF EZ. 

【功能 与 主治 】 XXE VRBEM IRSE ,利尿 通 淋 , 引 
血 下 行 。 用 于 经 闭 , 痛 经 ,上 腰 膝 酸痛 , 盘 骨 无 力 , 淋 证 ,水 肿 , 头 
ME LE Mis Musei Bi 

【用 法 与 用 量 】 5 一 12g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 3】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 


FR ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 除 去 残留 芦 头 , 切 


升 麻 


毛 uw 子 
Maohezi 
TERMINALIAE BELLIRICAE FRUCTUS 


7k dh X Xx) 2; 4. 2) CH TAD 3E 
Terminalia bellirica (Gaertn. )Roxb， 的 干燥 成 熟 果 实 。 冬 季 
果实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 卵 形 或 椭圆 形 , 长 2 一 3. 8cm, 直 径 1. 5 一 
3cm。 表 面 棕 褐 色 ,被 细密 绒毛 ,基部 有 残留 果 柄 或 果 柄 痕 。 
有 具 5 棱 峭 , 棱 状 间 平 滑 或 有 不 规则 皱纹 。 质 坚硬 。 果 肉 厚 2 一 
5mm, 瞳 棕色 或 浅 绿 黄色 , 果 核 淡 棕 黄色 。 种 子 1, 种 皮 棕 黄 
色 ,种 仁 黄白 色 , 有 油性 。 气 微 , 味 涩 F. 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 黄 褐色 。 非 腺 毛 易 见 ,为 2 细胞 ， 
基部 细胞 常 内 含 柠 黄色 物 。 草酸 钙 艇 品 众多 ,直径 13 一 
65pm。 石 细胞 类 圆 形 、 卵 圆 形 或 长 方形 , 孔 沟 明显 , 具 层 纹 。 
内 果皮 纤维 壁 厚 , 木 化 , 孔 沟 明 显 。 外 果皮 表皮 细胞 具 非 腺 毛 
脱落 的 疤痕 。 可 见 油 滴 和 螺纹 导管 。 

(2) 取 本 品 ( 去 核 ) 粉 末 0. 5g, 加 无 水 乙醇 30ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 5ml 溶解 ,加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 2cm) 上 ,用 稀 乙 醇 50ml vt 
Hii ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 用 水 5ml 溶解 后 加 在 C18 EHA 
取 小 柱 上 ,以 3096 PR E 10m] 洗 脱 , 弃 去 30% 甲醇 液 , 再 用 甲 
醇 10ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 毛 启 子 对 照 药 材 ( 去 核 )0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 冰 本 
酸 -水 (12 : 10 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.0%. 

LERI 甘 、 汲 , 平 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,收敛 养 血 , 调 和 诸 药 。 用 于 各 
种 热 证 ,海狗 , 黄 水 病 , 肝 胆 病 , 病 后 虚弱 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g, 多 人 丸 散 服 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 蛙 。 


H B 


Shengma 
CIMICIFUGAE RHIZOMA 


本 品 为 毛 萎 科 植 物 大 三 叶 升 麻 Cimicifuga heracleifolia 
«73 œ 


片 姜黄 


Kom.、 兴 安 升 麻 Cimici fuga dahurica (Turcz. )Maxim. 或 升 
WE Cimicifuga foetida L. 的 干燥 根 蔡 。 秋 季 采 挖 ,除去 泥 
沙 , 晒 至 须根 干 时 , 粽 去 或 除去 须根 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 为 不 规则 的 长 形 块 状 ,多 分 枝 , 呈 结 节 状 ， 
长 10— 20cm, 直径 2 一 4cm。 表 面 黑 褐色 或 棕 褐 色 ,粗糙 不 
平 , 有 坚硬 的 细 须 根 残留 ,上面 有 数 个 圆 形 空 洞 的 节 基 痕 , 澜 
内 壁 显 网 状 沟 纹 ;下 面目 凸 不 平 , 具 须根 痕 。 体 轻 , 质 坚硬 ,不 
4i 3r Br ,断面 不 平坦 ,有 裂 队 ,纤维 性 , 黄 绿色 或 淡 黄 白色 。 气 
微 , 味 微 苦 而 涩 。 

LÆRI (1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 后 生 皮 层 细胞 黄 棕 色 , 表 
面 观 呈 类 多 角形 ,有 的 垂 周 壁 及 平 周 壁 瘤 状 增 厚 ,突入 胞 腔 。 
木 纤 维 多 ,散在 , 细 长 , 纹 孔 口 斜 裂 矣 状 或 相交 成 人 字形 或 十 
字形 。 韧 皮 纤 维 多 散 在 或 成 束 , 呈 长 梭 形 , 孔 沟 明显 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 阿 
魏 酸 对 照 品 . 异 阿 魏 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 葵 - 三 氯 甲 烷 - 冰 醋酸 (6 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 5% (通则 2301) 。 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

[45] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 17.05. 

【含量 测定 】 HAARE EGEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DL Z RE -0. 1% 磷 酸 溶 液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 316nm。 理 论 板 数 按 异 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 阿 魏 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 征 ， 
置 棕 色 量 瓶 中 ,加 10% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 异 阿 魏 酸 20pg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 10% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,加 热 回流 2.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 1006 2, BR 
补足 减 失 的 重量 1857 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 异 阿 魏 酸 (Co Hi Os) 不 得 少 于 
0. 10% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,路 泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

[ERSA FAH AR. BENE RA .大肠 经 。 

【功能 与 主治 〗 发 表 透 疹 ,清热 解毒 , 升 举 阳 气 。 用 于 风 
热 头 痛 , 齿 痛 , 口 疮 ,咽喉 肿 站, 麻疹 不 透 , 阳 毒 发 更 , 脱 肛 , 子 
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ERE. 
【用 法 与 用 量 】 3~10g. 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
片 & & 


Pianjianghuang 
WENYUJIN RHIZOMA CONCISUM 


本 品 为 姜 科 植物 温 郁 金 Curcuma wenyujin Y. H. Chen 
et C. Ling 的 干燥 根 蔡 。 冬 季 茎 叶 枯 蓉 后 采 挖 , 洗 净 ,除去 须 
R 4E SEA UTERE Fr MF. 

【性 状 〗 本 品 呈 长 圆 形 或 不 规则 的 片 状 ,大 小 不 一 ,长 
3--6cm, Ñ 1—3cm,J 0. 1—0. 4cm, SHERRE, MERR, 
有 时 可 见 环节 及 须根 痕 。 切 面 黄白 色 至 棕 黄 色 , 有 一 圈 环 纹 
及 多 数 筋 脉 小 点 。 质 脆 而 坚实 。 断 面 灰白 色 至 棕 黄 色 , 栈 粉 
质 。 气 香 特 异 , 味 徽 苦 而 辛 凉 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 有 残留 ,外 壁 稍 厚 。 木 栓 
细胞 多 列 。 皮 层 散 有 叶 迹 维 管束 ;内 皮层 明显 。 中 柱 大 , 维 管 
束 外 韧 型 , 靠 外 侧 的 较 小 ,排列 紧密 ,有 的 木质 部 仅 1~2 个 导 
管 。 皮 层 及 中 柱 薄 壁 组 织 中 散 有 油 细 胞 ; 薄 壁 细胞 含 演 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g JA HEISE C30 — 60 C ) 5m] EE EE f HE , 
约 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 转移 至 5ml HERR Pon id SE C30 — 
60C ) 至 刻度 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 片 姜黄 对 照 药材 lg 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2nl, 分 别 点 于 闻 一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
于 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 100 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【含量 测定 】 了 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 0% (ml/g). 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 昔 , 温 。 归 脾 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 破 血 行 气 , 通 经 止痛 。 用 于 和 胸 胁 刺 痛 , 胸 
痹 心痛 ,痛经 经 闭 , 瘦 瘦 ,风湿 肩 辟 疼痛 , 跌 扑 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【注意 】 ZARA. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 By iE. 
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或 柚 Citrus grandis(L. ) Osbeck 的 未 成 熟 或 近 成 熟 的 干燥 外 
层 果 皮 。 前 者 习 称 “ 毛 橘红 ”, 后 者 习 称 “ 光 七 爪 ?"“ 光 五 爪 ”。 
夏季 果实 未 成 熟 时 采 收 , 置 沸水 中 上 略 泛 后 ,将 果皮 割 成 5 或 7 
NS ,除去 果 新 和 部 分 中 果皮 ,压制 成 形 ,干燥 。 

【性 状 】 化 州 柚 呈 对 折 的 七 角 或 展 平 的 五 角 星 状 , 单 
片 呈 柳 叶 形 。 完 整 者 展 平 后 直径 15— 28cm, JE 0. 2 一 0. 5cm。 
外 表面 黄 绿色 ,密布 车 毛 ,有 皱纹 及 小 油 室 ;内 表面 黄白 色 或 
淡 黄 棕色 ,有 脉络 纹 。 质 脆 , 易 折断 ,汤面 不 整齐 ,外 缘 有 1 
列 不 整齐 的 下 目的 油 室 , 内 侧 稍 柔 而 有 了 弹性。 气 芳 香 , 味 
"X. 

AO 外 表面 黄 绿色 至 黄 棕色 ,无 毛 。 

LESI (1) 本 品 粉 末 暗 绿色 至 棕色 。 中 果皮 薄 壁 细胞 
形状 不 规则 , 壁 不 均匀 增 厚 ,有 的 作 连 珠 状 或 在 角 隅 处 特 厚 。 
果皮 表皮 细胞 表面 观 多 角形 .类 方形 或 长 方形 , 垂 周 壁 增 厚 ， 
气孔 类 圆 形 ,直径 18 一 31um, 副 卫 细 胞 5 一 7 个 ,侧面 观 外 被 
角质 层 , 靠 外 方 的 径 向 壁 增 厚 。 偶 见 碎 断 的 非 腺 毛 , 碎 段 细 胞 
多 至 十 数 个 ,最 宽 处 直径 约 33km, 具 壁 疣 或 外 壁 光滑 .内壁 
粗糙 , 胞 腔 内 含 淡 黄色 或 标 色 颗 粒状 物 。 草 酸 钙 方 馈 成 片 或 
成 行 存 在 于 中 果皮 薄 壁 细胞 中 , 呈 多 面 形 ZE REE, KEA 
形 或 形状 不 规则 ,直径 1 一 32pm, 长 5 一 40km。 导 管 为 螺纹 
导管 和 网 纹 导 管 。 偶 见 石 细 胞 及 纤维 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 洲 液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 高 
效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 冰 栈 酸 -水 (8 : 4: 
0.3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 三 氯 化 铝 乙醇 
溶液 ,在 05'Chu$A 1 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮鞋 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im 含 60p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,水 
浴 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
H.E]. UR ISO SE EE CAE UE E 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 
甲醇 至 刻度 455). B048. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ mtk FAR mit A, S A E P CC Ha Ou ) 不 得 少 于 
3.5%., 
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饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,网 润 , 切 丝 或 块 , 晒 干 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦, 温 。 归 肺 . 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 宽 中 , 燥 湿 化 痰 。 用 于 咳嗽 痰 多 , 食 
积 伤 酒 , 呕 恶 瘤 闽 。 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 ” 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 
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Yuejihua 
ROSAE CHINENSIS FLOS 


7k dh 2 dit Sic E ELI H Æ Rosa chinensis Jaca. BJ T AE. 
全 年 均 可 采 收 , 花 微 开 时 采摘 ,阴干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 ,直径 15-—2.5cm. ZETEK BI 
JE , 苯 片 5, 暗 绿色 ,先端 尾 尖 ;花瓣 呈 履 瓦 状 排列 ,有 的 散落 ， 
KAE ,紫红 色 或 淡 紫 红色 ;雄蕊 多 数 , 黄 色 。 体 轻 , 质 脆 。 气 
清香 , 味 淡 ME. 

【 监 别 】 (1) 本 品 粉 末 淡 棕色 。 单 细胞 非 腺 毛 有 两 种 ，: 
一 种 较 细 长 ,多 弯曲 ,长 85—280um, 直径 13~23pm; 男 一 种 
粗 长 ,先端 尖 或 钝 圆 ,长 约 至 1200pm, 直 径 38—65pm. TEX) 
粒 类 球形 ,直径 30—45yum, A 3 和 孔 沟 ,表面 有 细密 点 状 雕 纹 ， 
有 的 中 心 有 一 圆 形 核 状 物 。 草 酸 钙 簇 唱 直 径 19 — 40um, E 
角 较 短 尖 。 花 辩 上 表皮 细胞 外 壁 突起 ,有 细密 脑 纹 状 纹理 ;下 
表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 70% 甲 醇 20ml, 超 声 处 理 40 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 、 异 
榭 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.4mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲酸 -水 (15 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 数 分 钟 , 立 即 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[LRE] 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEA; A Z BRE -0. 1% 甲酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 354nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 . 异 榭 皮 苷 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml & & 20ug 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 
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丹参 


定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 音 (CC Ha O12) m BUE 
(Ca HzOls ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 38%% 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 调经 , 疏 肝 解 孝 。 用 于 气 滞 血 将 ,月 
经 不 调 ,痛经 ,闭经 , 胸 胁 胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】》 置 阴凉 干燥 处 , 防 压 、 防 星 。 


参 
Danshen 
SALVIAE MILTIORRHIZAE 
RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 唇 形 科 植物 丹参 Salvia miltiorrhiza Bge. 的 干 
燥 根 和 根茎 。 春 、 秋 二 季 采 控 , 除 去 泥 沙 ,干燥 。 

LERI 本 品 根 蕉 短 粗 , 顶 端 有 时 残留 茎 基 。 根 数 条 ,长 
圆柱 形 , 略 弯曲 ,有 的 分 枝 并 具 须 状 细 根 , 长 10 一 20cm, 直径 
0. 3 一 lcm。 表 面 棕 红 色 或 暗 棕 红 色 , 粗 糙 , 具 纵 皱 纹 。 老 根 
HU SURE E S AERE PEE UE . Mite E p 
松 ,有 裂隙 或 略 平整 而 致密 , 皮 部 棕 红 色 , 木 部 灰 黄 色 或 紫 褐 
色 , 导 管束 黄白 色 , 呈 放射 状 排列 。 气 微 , 味 微 蔡 涩 。 

栽培 品 较 粗 壮 , 直径 0.5 一 1. 5cm。 表 面 红 棕 色 , 具 纵 皱 
纹 , 外 皮 紧 贴 不 易 剥 落 。 质 坚实 ,断面 较 平 整 , 略 旺角 质 样 。 

【鉴别 “(1) 本 品 粉 末 红 棕色 。 石 细胞 类 圆 形 、 类 三 角 
形 、 类 长 方形 或 不 规则 形 , 也 有 延长 呈 纤 维 状 ,边缘 不 平整 , 直 
径 14~70pm, 长 可 达 257km, 孔 沟 明 显 , 有 的 胞 腔 内 含 黄 棕 
色 物 。 木 纤维 多 为 纤维 管 胞 ,长 梭 形 ,末端 斜 尖 或 钝 圆 , 直 径 
12 一 27pm, 具 缘 纹 孔 点 状 , 纹 孔 斜 裂缝 状 或 十 字形 , 孔 沟 稀 
朴 。 网 纹 导 管 和 具 缘 纹 孔 导管 直径 11 一 60pkm。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ,离心 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 [对照 品 、 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 分 别 含 0. 5mg 和 1. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 湾 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 三 
握 甲 烷 -甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (6 : 4:8:1: 4) 为 展开 
剂 ,展开 , 展 至 约 4cm, 取 出 ,上 晾 干 , 再 以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 
酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 至 约 gcm, 取 出 ,了 晾 干 ,分 别 
在 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 
或 荧光 斑点 。 
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【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.026 (通则 2302). 

重金 属 及 有 害 元 素 ”上 照 铅 、 锅 \ 砷 、 汞 、 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 
测定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 
2mg/kg ; zK ^^f xt 0.2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

【浸出 物 】 水 溶性 漫 出 物 。” 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 ( 通 
则 2201)? 项 下 的 冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 35.026, 

醇 溶 性 漫 出 物 ” 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 3 
下 的 热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 RIP T 15.076, 

【含量 测定 】 丹参 酮 类 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZM: UZLA AA A, L 0.02% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 20C ;检测 波长 为 
270nm。 理 论 板 数 按 丹 参 酮 a 峰 计算 应 不 低 于 60000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOX 
0~6 61 39 
6—20 61—90 39—10 
20~20. 5 90—61 10—39 
20. 5 一 25 61 39 


对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 有 丹参 酮 上 L、 对照 品 适量 ,精密 称 


定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 转 醇 制 成 每 1ml 含 200g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 3g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 年 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 以 丹参 酮 I[ 对照 品 为 参照 ， 
以 其 相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 隐 丹 参 酮 ,丹参酮 工 的 相对 保留 时 
间 , 其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 范 围 之 内 。 相 对 保留 
时 间 及 校正 因子 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 校正 因子 
隐 丹 参 酮 0. 75 1. 18 
丹参 酮 I 0. 79 1. 31 
TH BÀ IL A 1. 00 1. 00 


UFAR Ia 的 峰 面 积 为 对 照 ,分 别 乘 以 校正 因子 ,计算 


隐 丹 参 酮 ,丹参酮 [ 丹参酮 [ 。 的 含量 。 
本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 丹参 酮 TA (Ce His O; ) ka FHA 
(Cis Ho, O; ) 和 丹参 酮 I(Cis His O; ) 的 总 量 不 得 少 于 0.25%. 
AMEB 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


E ug 
3€ HOR 
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为 填充 剂 LA Z RR-0. 1 多 磷酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
20'C ;流速 为 每 分 钟 1. 2ml; 检 测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 
丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 -水 (8 : 2) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 0. 10mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 15g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -水 (8 : 2) 混 合 溶 
Hk 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -水 (8 : 2) 混 合 溶 液 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 移 至 10ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 -水 (8 : 2) 混 合 溶 液 稀 释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 丹 酚 酸 BCCs Ha O16 ) 不 得 少 于 
3.094, 

饮片 

【炮制 了 
片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 山形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 棕 红 色 或 暗 棕 红 
色 ,粗糙 , 具 纵 皱 纹 。 切 面 有 裂 孙 或 略 平整 而 致密 ,有 的 呈 角 
质 样 , 皮 部 棕 红 色 , 木 部 灰 黄 色 或 紫 褐色 ,有 黄白 色 放 射 状 纹 
ER. ^UE kE HE. 


丹参 AREMA, W, 8 3E UE 


【检查 村 酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 2.0%( 通 
则 2302), 
【浸出 物 】 醇 溶性 浸出 物 同 药材 ,不 得 少 于 11.0%。 


Lal REI? 总 灰分 ) 
BUD 同 药材 。 

BAR RAH, RAKA GKN 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 丹参 片 ,表面 红 褐 色 , 略 具 酒 香气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0% (通则 0832 第 
TR) 

[210151 醇 溶性 浸出 物 同 药材 , 不 得 少 于 11.0%%。 

【鉴别 【检查 甩 总 灰分 )y 【 漫 出 物 】( 水 溶性 浸出 物 ) 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 ow. 归心、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 祛 竣 , 通 经 止痛 ,清心 除 烦 , 凉 血 消 
JH. TRUO SUDO LION TRE OBUBLBUR DUOBUS BUS 
眠 ,月 经 不 调 ,痛经 经 闭 , 疮 疡 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 10—15g. 

【注意 】 ^u^ 8H. 

【贮藏 】 ETRA. 


DE d 51 CK 78 ERE 
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Wuyao 
LINDERAE RADIX 


本 品 为 榜 科 植物 乌 药 Lindera aggregata (Sims) Kos- 
term. 的 干燥 块根 。 全 年 均 可 采 控 ,除去 细 根 , 洗 净 , 趁 鲜 切 
片 , 晒 干 ,或 直接 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 多 呈 纺 锤 状 , 略 弯 曲 , 有 的 中 部 收缩 成 连珠 
状 , 长 6 一 15cm, 直 径 1~3cm。 表 面 黄 棕色 或 黄 褐 色 , 有 纵 皱 
纹 及 稀 足 的 细 根 痕 。 质 坚硬 。 切 片 厚 0.2 一 2mm, 切面 黄白 
色 或 淡 黄 棕色 ,射线 放射 状 ,可 见 年 轮 环 纹 , 中 心 颜色 较 深 。 
气 香 , 味 微 苦 、 辛 ,有 清凉 感 。 

质 老 不 呈 纺 锤 状 的 直 根 ,不 可 供 药 用 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄白 色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 球 
JE .长 圆 形 或 孵 圆 形 ,直径 4 一 39km, 脐 点 叉 状 .人 字 状 或 裂 
缝 状 ; 复 粒 由 2 一 4 分 粒 组 成 。 木 纤维 淡 黄 色 , 多 成 东 , 直 径 
20~30um, È FA 5pym, 有 单 纹 了 筷 , 胞 腔 含 泻 粉 粒 。 韧 皮 纤 维 
近 无 色 , 长 梭 形 ,多 单个 散在 ,直径 15~17pm, 壁 极 厚 ,了 筷 沟 
不 明显 。 具 缘 纹 孔 导 管 直 径 约 至 68km, 具 缘 纹 孔 排 列 紧 
密 。 木 射线 细胞 壁 稍 增 厚 , 纹 孔 较 密 。 油 细胞 长 圆 形 , 含 棕 
色 分 泌 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g. JL d BE C30 — 60'C) 30ml, 放置 
30 分 钟 ,超声 处 理 ( 保 持 水 温 低 于 30C )10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 
药 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 乌 药 醚 内 酯 对 
照 品 , 用 乙酸 乙 酯 溶解 , 制 成 每 1ml 含 0. 75mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 4 让 .对 照 药 材 溶液 4 让 .对 照 品 溶液 3pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (15 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 4.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302). 

[Eu] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 12.0%. 

【含量 测定 】 SAMAK 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (56 : 44) 为 流动 相 ;检测 波长 为 235nm。 
理论 板 数 按 乌 药 醚 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 药 醚 内 酯 对 照 品 10mg ,精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 
取 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 (每 1ml 


。 7] 。 
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中 含 乌 药 醚 内 本 40ng). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 嚣 中 ,加 乙醚 50ml, 提 取 4 小 时 ,提取 液 挥 干 ,残渣 用 
甲醇 分 次 溶解 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ,所 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0p1, 注 人 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 乌 药 醚 内 吁 (Cis Hi Os ) 不 得 少 于 
0. 030%. 

去 甲 异 波 尔 定 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 含 0.5 儿 甲酸 和 0.196 — 7, 
胺 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 去 甲 异 波 尔 定 峰 计 算 应 不 低 于 
5000, 


流动 相 BC) 
90-78 


流动 相 AC(%) 
10->22 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 13 


13-22 22 78 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 去 甲 异 波 尔 定 对 照 品 适量 ,精密 


称 定 , 加 甲醇 -盐酸 溶液 (0. 5->100)(2 : 1) 的 混合 溶液 制 成 每 
lml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 图 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 溶液 (0.5 一 100) 
(2: 1) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 并 保持 微 
沸 1 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -盐酸 溶液 (0.5 一 100) 
(2: 1) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 去 甲 异 波 尔 定 (Cs Hi NO4 ) 不 得 
少 于 0.40945, 
饮片 

【炮制 】 
KTH. 

本 品 呈 类 圆 形 的 薄片 。 外 表皮 黄 棕色 或 黄 褐色 。 切 面 黄 
白色 或 淡 黄 棕色 ,射线 放射 状 , 可 见 年 轮 环 纹 。 质 脆 。 气 香 ， 
味 微 苗 、 辛 ,有 清凉 感 。 

【鉴别 【检查 】【〖【 淄 出 物 】【〖【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肺 . 脾 、 肾 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 行 气 止痛 , 温 肾 散 寒 。 用 于 寒 凝 气 滞 , 胸 
腹胀 痛 , 气 道 跨 急 ,膀胱 虚 冷 ,遗尿 尿频 , 癌 气 疼痛 ,经 寒 腹 痛 。 

【用 法 与 用 最 】 6 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 蛙 。 


未 切片 者 ,除去 细 根 ,大 小 分 开 , 漫 透 , 切 菏 
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Wushaoshe 
ZAOCYS 


本 品 为 游 蛇 科 动物 乌 梢 蛇 Zaocys dhumnades (Cantor) 
的 干燥 体 。 多 于 夏 、 秋 二 季 捕 捉 , 剖 开 腹 部 或 先 剥 皮 留 头 尾 ， 
除去 内 脏 , 盘 成 圆 盘 状 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 圆 盘 状 , 盘 径 约 16cm。 表 面 黑 褐色 或 绿 
黑色 , 密 被 萎 形 鳞片 ; 背 鳞 行 数 成 双 , 背 中 央 2 一 4 行 鳞 片 强烈 
XB ,形成 两 条 纵 贯 全 体 的 黑 线 。 头 盘 在 中 间 , 扁 圆 形 , 眼 大 
而 下 目 陷 ,有 光泽 。 上 层 鳞 8 枚 ,第 4.5 校 人 眶 , 颊 乌 1 枚 , 眼 
前 下 鳞 1 枚 , 较 小 , 眼 后 鳞 A ARARNAR. ERR 
开 边 缘 向 内 卷曲 , 疹 肌 肉 厚 , 黄 白色 或 淡 棕 色 , 可 见 排列 整齐 
的 肋骨 。 尾 部 渐 细 而 长 , 尾 下 鳝 双 行 。 剥 皮 者 仅 留 头 尾 之 皮 
鳞 ,中段 较 光滑 。 气 腥 , 味 淡 。 

【鉴别 】 本 品 粉末 黄色 或 淡 棕 色 。 和 角质 鳞片 近 无 色 或 淡 
黄色 ,表面 具 纵 向 条 纹 。 表 皮 表 面 观 密布 棕色 或 棕 黑 色色 素 
颗粒 , 常 连 成 网 状 、 分 枝 状 或 聚集 成 团 。 横 纹 肌 纤维 淡 黄 色 
或 近 无 色 。 有 明暗 相间 的 细密 横 纹 。 骨 碎片 近 无 色 或 淡 灰 
色 , 呈 不 规则 碎 块 , 骨 陷 窝 长 梭 形 ,大 多 同方 向 排列 , 骨 小 管 密 
而 较 粗 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.0% 。 

饮片 

[8$] SHR ”去 头 及 鳞片 WTE. 

乌 梢 蛇 肉 ”去 头 及 鳞片 后 ,用 黄酒 闽 透 ,除去 皮 骨 ,干燥 。 

酒 乌 梢 蛇 ” 取 净 乌 梢 蛇 段 , 照 酒 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg 乌 梢 蛇 , 用 黄酒 20kg。 

本 品 为 段 状 。 棕 褐色 或 黑色 , 略 有 酒 气 。 

【鉴别 〗 聚合 酶 链 式 反应 法 。 

模板 DNA 提取 取 本 品 0.5g, 置 乳 钵 中 ,加 液 氮 适 量 ， 
充分 研磨 使 成 粉末 , 取 0. 1g E 1. 5ml 离心 管 中 , 加 入 消化 液 
275p 并 细胞 核 裂 解 液 20041,0. 5mol/L Z — RE Vu Ri A — 4 15 
ik 5041, E AM K(20mg/ml)20pl, RNA 酶 溶液 5p1j, 在 55°C 
水 浴 保 温 1 小 时 ,加 入 裂解 缓冲 液 250p1, 混 匀 , 加 到 DNA £t 
化 柱 中 ,离心 (转速 为 每 分 钟 10 000 转 )3 分 钟 ; 弃 去 过 滤液 ， 
加 入 洗 脱 液 800plL 5mol/L RA WA 264l, 1mol/L Tris- 盐 
酸 溶 液 (pH fü 7.521851, 0. 5mol/L 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 溶液 
(pH 值 8.0)3pl, 无 水 乙醇 48091, KC PRODURRE 27341], Š b 
(转速 为 每 分 钟 10 000 $501 分 钟 ; 弃 去 过 滤液 ,用 上 述 洗 脱 液 
反复 洗 脱 3 次 ,每 次 离心 (转速 为 每 分 钟 10 000 转 )1 分 钟 ; 弃 
去 过 滤液 ,再 离心 2 分钟 ,将 DNA 纯化 柱 转移 人 另 一 离心 管 
中 ,加 入 无 菌 双 蒸 水 100y1, 室 温 放 置 2 分 钟 后 ,离心 (转速 为 
每 分 钟 10 000 转 )2 分 钟 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 , 置 零下 
20 忆 保存 备用 。 另 取 乌 档 蛇 对 照 药 材 0,5g, 同 法 制 成 对 照 药 
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材 模板 DNA 溶液 。 

PCR 反应 鉴别 引物 : 5'GCGAAAGCTCGACCTAG 
CAAGGGGACCACA3' 和 5'CAGGCTCCTCTAGGTTGTTA 
TGGGGTACCG3', PCR 反应 体系 : 在 20091 离心 管 中 进 行 ， 
反应 总 体积 为 25p1, 反 应 体系 包括 10 X PCR 缓冲 液 2. 5pl， 
dNTP(2. 5mmol/L)2pl, 鉴 别 引 物 (10pmol/L) 各 0. 5pl1, 高 保 
真 Taq DNA 聚合 酶 (5U/p1)0. 2u], BE t 0. Sul, A A INZ K 
18. 8y1。 将 离心 管 置 PCR 仪 , PCR 反应 参数 : 950 Bi ab H 
5 分 钟 ,循环 反应 30 次 (95 30 $5,63'C 45 秒 ) ,延伸 (72C ) 
5 分 钟 。 

电泳 检测 ” 照 琼脂 糖 凝 胶 电泳 法 (通则 0541), 胶 浓度 为 
1% , 胶 中 加 入 核酸 凝 胶 染 色 剂 GelRed; 供 试 品 与 对 照 药材 
PCR 反应 溶液 的 上 样 量 分 别 为 8&1, DNA 分 子 量 标记 上 样 量 
为 250K0.5pg/uD. E vmm. EB TEBEB RR DE 
或 紫外 透射 仪 上 检视 。 供 试 品 凝 胶 电 泳 图 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 凝 胶 电泳 图 谱 相 应 的 位 置 上 ,在 300 ~ 400bp 应 有 单一 
DNA 条 带 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 祛 风 , 通 络 , 止 疾 。 用 于 风湿 奖 兽 , 麻 
木 拘 挛 , 中 风口 眼 咒 斜 ,半身 不 遂 , 抽 搞 痉 挛 , 破 伤风 , 麻 
WU. yr. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 ,防老 , 防 星 。 


eom 


Wumei 
MUME FRUCTUS 


7k 5h WE kb dH WU) Prunus mume (Sieb. ) Sieb. et 
Zucc. 的 干燥 近 成 熟 果 实 。 夏 季 果 实 近 成 熟 时 采 收 ,低温 烘 
干 后 网 至 色 变 黑 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 或 局 球形 ,直径 1. 5~3cm。 表 面 
乌黑 色 或 棕 黑 色 , 皱 缩 不 平 ,基部 有 圆 形 果 梗 痕 。 果 核 坚 硬 ， 
椭圆 形 , 棕 黄 色 , 表 面 有 四 点 ;种 子 扁 卵 形 , 淡 黄色 。 气 微 ， 
味 极 酸 。 

【鉴别 〗 (1) 本 品 粉 末 红 棕色 。 内 果皮 石 细胞 极 多 ,单个 
散在 或 数 个 成 群 , 几 无 色 或 淡 绿 黄色 ,类 多 角形 .类 圆 形 或 长 
圆 形 ,直径 10 一 72xm, 壁 厚 , 孔 沟 细密 , 常 内 含 红 棕 色 物 。 非 
腺 毛 单 细 胞 , 稍 弯曲 或 作 钩 状 , 胞 腔 多 含 黄 棕 色 物 。 种 皮 石 细 
胞 棕 黄 色 或 棕 红 色 ,侧面 观 呈 贝壳 形 . 盔 帽 形 或 类 长 方形 , 底 
部 较 宽 ,外 壁 呈 半 月 形 或 圆 拱 形 , 层 纹 细密 。 果 皮 表 皮 细 胞 淡 
黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 非 腺 毛 或 毛 革 脱落 后 的 痕 
迹 多 见 。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 


乌梅 


过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 酒 用 石油 醚 (30 一 60TC ) 浸 泡 
2 次 ,每 次 15mlGg2 18 £3 2 分 钟 ), 倾 去 石油 醚 , 残 酒 加 无 水 乙 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 梅 对 照 药材 Sg, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 2ul 2 XU RT Hn] 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20:5: 8:0. D Jy JE ERU , HE JF , CHA CE BE DL 10% 硫 
酸 乙 醇 深 液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 着 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 24.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL, 8-0. 5 25 ERR ARRA : 97) (用 磷酸 调 
P pH 值 至 3. 0) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 理 论 板 数 按 
枸 橡 酸 峰 计 算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 枸 橡 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 最 粗 粉 约 0. 2g ,精密 称 定 ， 
精密 加 入 水 50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 枸 橡 酸 (CeHsO) 不 得 少 于 
12. 096, 


饮片 
【炮制 】 
【性 状 】 


乌梅 ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【鉴别 】【 漫 出 物 】【 含量 测 定 〗 同 药材 。 
REA PORGI, KERRE, E. 

QER PORGI, MERKEEN 0213) 炒 至 皮肉 鼓 起 。 
本 品 形 如 乌梅 ,皮肉 鼓 起 ,表面 焦 黑 色 。 味 酸 略 有 符 味 。 


【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 18.076, 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 枸 橡 酸 (CeHsO, ) 不 得 少 于 
6.096, 

【鉴别 革除 显 微 粉 未 外) ” 同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】 酸 、 汲 , 平 。 归 肝 、 脾 、 肺 .大肠 经 。 

【功能 与 主治 SED HER... AFi PASE, 
A TS AR] , He T TP A , bl BC n A 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 
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本 品 为 桑 科 植物 大 麻 Cannabis sativa L. 的 干燥 成 熟 果 
实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

[ERI Ed ESBSBJE.K4—5.5mm. 直径 2.5 一 
4mm。 表 面 灰 绿色 或 灰 黄 色 , 有 微细 的 白色 或 棕色 网 纹 , 两 
XL BE ,顶端 略 尖 ,基部 有 1 圆 形 果 梗 痕 。 果 皮 薄 而 脆 , 易 破 
碎 。 种 皮 绿色 ,子叶 2, 乳 白色 , 富 油 性 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 , 药酒 再 加 乙醚 20ml 洗涤 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 加 甲醇 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 火 麻 仁 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 1: 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 1%% 香 
草 醛 乙醇 溶液 -硫酸 (1 : 1) 混 合 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

饮片 

【炮制 〗 KEC 除去 杂质 及 果皮 。 

【鉴别 同 药材 。 

炒 火 麻 仁 ” 取 净 火 麻 仁 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 黄 
色 , 有 香气 。 

【性 味 与 归 经 】 H.F. BRE A ABZ. 

【功能 与 主治 】 润 肠 通 便 。 用 于 血 虚 津 亏 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 10—15g. 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 , 防 热 , 防 星 。 


E g 
Badou 
CROTONIS FRUCTUS 


本 品 为 大 戟 科 植 物 巴 豆 Croton tiglium L. 的 干燥 成 熟 
果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 堆 置 2 一 3 天 , 摊 开 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 卵 圆 形 ,一 般 具 三 棱 ,长 1.8 一 2. 2cm, 直 
f$ 1. 4 一 2cm。 表 面 灰 黄色 或 稍 深 , 粗 糙 , 有 纵 线 6 条 ,顶端 平 
截 ,基部 有 果 梗 痕 。 破 开 果 壳 , 可 见 3 室 , 每 室 含 种 子 1 粒 。 
种 子 呈 略 扁 的 椭圆 形 , 长 1.2 一 1.5cm, 直 径 0.7~0. 9cm, 3& 
面 棕色 或 灰 棕 色 ,一 端 有 小 点 状 的 种 脐 和 种 阜 的 疤痕 , 另 端 有 
微 目 的 合 点 ,其 间 有 隆起 的 种 状 ; 外 种 皮 薄 而 脆 , 内 种 皮 呈 白 
色 薄 膜 ;种 仁 黄 白色 , 油 质 。 气 微 , 味 辛 辣 。 
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[3530] (1) 本 品 横 切面 : 外 果皮 为 表皮 细胞 1 列 , 外 被 
多 细胞 星 状 毛 。 中 果皮 外 侧 为 10 余 列 薄 壁 细胞 , 散 有 石 细 
胞 .草酸 钙 方 唱 或 簇 晶 ;中 部 有 约 4 列 纤维 状 石 细 胞 组 成 的 环 
带 ; 内 侧 为 数列 薄 壁 细胞 。 内 果皮 为 3 一 5 列 纤维 状 厚 壁 细 
胞 。 种 皮 表 皮 细 胞 由 1 列 径 向 延长 的 长 方形 细胞 组 成 ,其 下 
为 1 列 厚 壁 性 栅 状 细胞 , 胞 腔 线 性 ,外 端 略 膨大 。 

(2) 取 本 品种 仁 , 研 碎 , 取 0.1g, 加 石油 醚 (30 — 60'C) 
10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 巴 
豆 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 Aul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (10 : 1: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 旱 以 1076 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%% (通则 2302). 

【含量 测定 】 脂肪 油 取 本 品 粗 粉 1g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加热 回 流 提取 (8 小 时 ) 至 脂肪 油 提 
尽 ,收集 提取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 阻 中 ,在 水 滩 上 低温 
蒸 干 ,在 100C 干 燥 1 小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 , 精 
密 称 定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 脂肪 油 不 得 少 于 22. 0%。 

巴豆 荃 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -甲醇 -水 (1 : 4 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
292nm, Xie Bde E Sd «eI MAT 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 巴 豆 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 605g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 咏 种 仁 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 50ml, 加热 回 流 
3 小 时 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 人 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 水 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 24kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 巴 豆 音 (CC Ha Ns O; ) 不 得 少 于 
0. 8096, 

饮片 

【炮制 】 EBE EEROR. 

[£n 5342] F AAKE. HE KMR. 

【功能 与 主治 〗 外 用 蚀 疮 。 用 于 恶 疮 辣 癣 , 意 辣 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 适量 , 研 末 涂 患 处 ,或 的 烂 以 纱布 包 
擦 患 处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 牵 牛 子 同 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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巴豆 JS 
Badoushuang 
CROTONIS SEMEN PULVERATUM 


本 品 为 巴豆 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 巴 豆 仁 , 照 制 霜 法 (通则 0213) 制 霜 , 或 取 仁 
碾 细 后 , 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 ,测定 脂肪 油 含量 ,加 适量 
的 淀粉 ,使 脂肪 油 含量 符合 规定 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 》 本 品 为 粒度 均匀 、. 朴 松 的 淡 黄 色 粉 末 , 显 油性 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 淡 黄 棕色 。 胚 乳 细胞 类 圆 形 ,内 含 
脂肪 油 滴 . 糊 粉 粒 及 草酸 钙 结晶 。 

(2) 取 本 品 , 照 巴豆 [鉴别 ](2) 项 试验 , 显 相 同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 脂肪 油 ” 取 本 品 约 Sg AERE ERR 
提取 器 中 ,加 乙醚 100ml, 加 热 回流 提取 (6 一 8 小 时 ) 至 脂肪 油 
ER ,收集 提取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 血 中 ,在 水 浴 上 低 
温 蒸 干 ,在 100C 干 燥 1 小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 ， 
精密 称 定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 脂肪 油 应 为 18.026 —20. 0%. 

巴豆 背 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 甲 醇 -水 (1 : 4 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
292nm。 理 论 板 数 按 巴豆 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000., 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 巴 豆 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.15g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 
提取 器 中 ,加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 
挥 于 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 人 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 50ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 24kHz)20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 $853 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 巴豆 苷 (Ce His Ns Os ) 不 得 少 于 
0. 8094, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 ;有 大 毒 。 归 胃 .大肠 经 。 

【功能 与 主治 】 峻 下 冷 积 , 逐 水 退 肿 , 争 痰 利 咽 ; 外 用 蚀 
准 。 用 于 寒 积 便秘 , 乳 食 停 洁 ,腹水 肛 胀 ,二 便 不 通 , 喉 风 , 吃 
J8 s TG P h He RAI RC DTE E SPESE. 

【用 法 与 用 量 】 0.1~0. 3g, 多 入 九 散 用 。 外 用 适量 。 

【注意 】 孕 妇 禁 用 ;不 宜 与 窑 牛 子 同 用 ， 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


ERA 


E R 天 
Bajitian 
MORINDAE OFFICINALIS RADIX 


7k d 33 gi E PHA W E i KR Morinda officinalis How 的 干 
燥 根 。 全 年 均 可 采 挖 , 洗 净 ,除去 须根 , 晒 至 六 七 成 干 , 轻 轻 揪 
hi , 晒 干 。 

[E34] 本 品 为 扁 圆 柱 形 , 略 弯曲 ,长短 不 等 ,直径 0. 5 一 
2cm。 表 面 灰 黄色 或 暗 灰色 , 具 纵 纹 和 横 裂 纹 , 有 的 皮 部 横向 
断 离 露出 木 部 ; 质 亏 ,断面 皮 部 厚 ,紫色 或 淡 紫 色 , 易 与 木 部 剥 
离 ; 木 部 坚硬 , 黄 棕色 或 黄白 色 ,直径 1 一 5mm。 气 微 , 味 甘 而 

【鉴别 】 DERRE: 木 栓 层 为 数列 细胞 。 栓 内 层 
外 侧 石 细胞 单个 或 数 个 成 群 , 断 续 排列 成 环 ; 薄 辟 细胞 含有 草 
酸 钙 针 晶 束 , 切 向 排列 。 韧 皮 部 宽广 ,内 侧 薄 壁 细 胞 含 草酸 钙 
针 晶 束 , 轴 向 排列 。 形 成 层 明 显 。 木 质 部 导管 单个 散在 或 2 一 
3 个 相聚 , 呈 放 射 状 排列 ,直径 至 105upm; 木 纤维 较 发 达 ; 木 射 
线 宽 1 一 3 列 细胞 ; 偶 见 非 木 化 的 木 薄 壁 细 胞 群 。 

粉末 淡 紫 色 或 紫 褐 色 。 石 细胞 淡 黄 色 , 类 圆 形 、 类 方形 、 
类 长 方形 .长 条 形 或 不 规则 形 , 有 的 一 端 尖 ,直径 21 一 96pkm， 
壁 厚 至 39um, 有 的 层 纹 明 显 , 纹 孔 和 和 孔 沟 明显 ,有 的 石 细 胞 
形 大 , 壁 稍 厚 。 草 酸 钙 针 晶 多 成 束 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 针 晶 长 
至 184xm。 具 缘 纹 孔 导 管 淡 黄 色 , 直 径 至 105nm, 具 缘 纹 孔 
细密 。 纤 维 管 胞 长 梭 形 , 具 缘 纹 孔 较 大 , 纹 孔 口 斜 缝 状 或 相交 
成 人 字形 .十 字形 。 

(2) 取 本 品 粉末 2. 5g, 加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 巴 戟 天 对 
照 药 材 2. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 2 : 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.096 GB UJ 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 50.0%. 

【含量 测定 了】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) RU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (3 : 97) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检测 器 检 
测 。 理 论 板 数 按 耐 斯 糖 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 耐 斯 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 MU EK GE S 980. 5g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 50ml, 称 定 重量 , 沸 
水 浴 中 加 热 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 


。 8] * 
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重量 , 播 义 ,放置 , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、30ypl, 供 试 品 溶 
液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 耐 斯 糖 (Czs He Oz) 不 得 少 于 
2.0%. 

饮片 

【炮制 〗 BEX 除去 杂质 。 

【 性状】 CE3 [exl [39641 [SERE] F 
药材 。 

巴 载 肉 ” 取 净 巴 戟 天 , 照 燕 法 (通则 0213) 燕 透 , 趁 热 除 
去 木 心 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 扁 圆柱 形 短 眉 或 不 规则 块 。 表 面 灰 黄色 或 瞳 灰 
色 , 具 纵 纹 和 横 裂纹 。 切 面皮 部 厚 , 紫 色 或 淡 紫 色 , 中 空 。 气 
fs ER HE ORE. 

【鉴别 ]( 除 模 切 面 和 显 微 粉末 外 ) 
【含量 测定 】 同 药材 。 

HERR 取 净 巴 戟 天 , 照 盐 燕 法 (通则 0213» RA, E 
热 除 去 木 心 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 饥 圆柱 形 短 段 或 不 规则 块 。 表 面 灰 黄色 或 暗 灰 
色 , 具 纵 纹 和 横 裂 纹 。 切 面皮 部 厚 , 紫 色 或 淡 紫 色 , 中 空 。 气 
微 , 味 甘 、 威 而 微 涩 。 

【鉴别 3】 除 横 切面 和 显 微 粉末 外 )》 
出 物 】【 含 量 测定 〗 同 药材 。 

HERR REF, i, IKA, EE ,加 入 净 巴 戟 天 
拌 匀 , 照 者 法 (通则 0213) 者 透 , 趁 热 除去 木 心 , 切 段 ,干燥 。 

每 100kg 巴 戟 天 ,用 甘草 6kg。 

本 品 呈 扁 圆柱 形 短 段 或 不 规则 块 。 表 面 灰 黄色 或 瞳 灰 
色 , 其 纵 纹 和 横 裂 纹 。 切 面皮 部 厚 ,紫色 或 淡 紫 色 , 中 空 。 气 
微 , 味 甘 而 微 汲 。 

【鉴别 区 ( 除 横 切 面 和 显 微 粉 末 外 ) 
【含量 测定 】 2H. 

【性 味 与 归 经 】 H.F. MH. BE MFZ. 

【功能 与 主治 】 补肾 阳 , 强 筋 肯 , 祛 风 湿 。 用 于 阳痿 遗 
精 , 宫 冷 不 孕 , 月 经 不 调 , 少 腹 冷 痛 , 风 湿 交 痛 ,筋骨 痿 软 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 〗3 置 通风 干燥 处 , 防 夭 ,了 咏 星 。 


【检查 】 【浸出 物 了 
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水 飞 Š 
Shuifeiji 
SILYBI FRUCTUS 


本 品 为 菊 科 植物 水 飞 获 Silybum marianum((L. ) Gaertn. 
的 干燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 果 序 , 晒 干 ,打下 果 
X RERA MTF. 
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【性 状 】 本 品 旦 长 倒 孵 形 或 椭圆 形 ,长 5~7mm, 宽 2— 
3mm。 表 面 淡 灰 棕色 至 黑 褐 色 , 光 滑 , 有 细 纵 花纹 。 顶 端 钝 
圆 , 稍 宽 , 有 一 圆 环 , 中 间 具 点 状 花 柱 残迹 ,基部 略 窗 。 质 坚 
硬 。 破 开 后 可 见 子 叶 2 片 ,浅黄 白色 , 富 油 性 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 灰 褐色 。 外 果皮 细胞 表面 观 类 长 
多 角形 ,有 的 细胞 含有 色素 。 中 果皮 细胞 圆柱 形 或 椭圆 形 , 壁 
具 网 状 纹理 。 草 酸 钙 柱 蜗 散在 。 内 果皮 石 细胞 表面 观 宽 梭 
形 , 层 纹 不 明显 。 子 叶 细胞 含有 细小 簇 晶 和 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 30 Ay eb , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 20ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取水 飞 葡 宾 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 蔡 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 
二 次 , 展 距 8cm, 取 出 , 肪 干 , 喷 以 5% 三 氢化 铝 乙醇 溶液 ,和 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302), 

[8155] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 酮 酸 (48 : 52 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 287nm。 理 论 板 数 按 水 飞 获 宾 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取水 飞 葡 宾 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得)0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% ĦA 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 75 妈 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
5pl,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 水 飞 蓟 宾 两 个 峰 面积 之 和 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,含水 飞 葡 宾 (Czx Ha O41) 不 得 少 于 
0. 60%. 


Un 

【炮制 REIH RERE MERE. 

[E31 【鉴别 】 Dx) 【浸出 物 】 【含量 测定 了 [5 
药材 。 

[ERSA] Fm. BRF BAS. 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 , 芍 肝 利 胆 。 用 于 肝胆 湿热 , 胁 
MRE. 

【用 法 与 用 最 】 供 配 制 成 药 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 蛙 。 
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水 牛 f$ 


Shuiniujiao 
BUBALI CORNU 


本 品 为 牛 科 动 物 水 牛 Bubalus bubalis Linnaeus 的 角 。 
取 角 后 ,水 者 ,除去 角 塞 ,干燥 。 

【性 状 〗 本 品 呈 稍 局 平 而 弯曲 的 锥 形 , 长 短 不 一 。 表 面 
棕 黑 色 或 灰 黑 色 ,一 侧 有 数 条 横向 的 沟 槽 , 另 一 侧 有 密集 的 横 
向 凹陷 条 纹 。 上 部 渐 尖 ,有 纵 纹 ,基部 略 呈 三 角形 ,中 空 。 角 
质 , 坚 硬 。 气 微 腥 , 味 淡 。 

LEI] 本 品 粉末 灰 褐 色 。 不 规则 碎 块 淡 灰 白色 或 灰 黄 
色 。 纵 断面 观 可 见 细 长 梭 形 纹理 ,有 纵 长 裂缝 , 布 有 微细 灰 棕 
色色 素 颗 粒 ;横断 面 观 梭 形 纹理 平行 排列 ,并 弧 状 弯曲 似 波峰 
样 , 有 众多 黄 棕色 色素 颗粒 。 有 的 碎 块 表面 较 平 整 ,色素 颗 粒 
及 裂隙 较 小 ,难于 察 见 。 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 镑 片 或 铁 成 粗 粉 。 

【性 味 与 归 经 】 F., 归心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 ,解毒 , 定 惊 。 用 于 温 病 高 热 ， 
HEA, RERE nt it iii. DU, SR TE, 

【用 法 与 用 量 》 15—30g.H ^H 3 小 时 以 上 。 

LERI 置 干燥 处 , 防 每 。 


AK £I d6 oc 
Shuihonghuazi 
POLYGONI ORIENTALIS FRUCTUS 


本 品 为 更 科 植 物 红 更 Polygonum orientale L. W F H 
成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 割 取 果 穗 , 晒 干 ,打下 果实 , 除 
去 杂质 。 

【性 状 】 本 品 呈 扁 圆 形 , 直径 2~3.5mm, 厚 1~ 
1. 5mm。 表 面 棕 黑 色 , 有 的 红 棕 色 , 有 光泽 ,两 面 微 上 四 ,中 部 
略 有 纵向 隆起 。 顶 端 有 突起 的 柱 基 , 基 部 有 浅 棕 色 略 突起 的 
果 梗 痕 , 有 的 有 膜 质 花 被 残留 。 质 硬 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 灰 棕 色 或 灰 福 色 。 果 皮 栅 状 细胞 
多 成 片 , 黄 棕色 或 红 棕 色 ,侧面 观 细胞 1 列 ,长 100 一 190pm， 
宽 15 一 30km, 壁 厚 约 9xm; 表 面 观 细胞 多 角形 或 类 贺 形 , 细 
胞 间 际 不 明显 , 胞 腔 小 , 稍 下 胞 腔 星 状 ; 底 面 观 类 阁 形 ,内 含 黄 
棕色 或 红 棕 色 物 。 角 质 层 与 种 皮 细 胞 碎片 易 见 ,与 角质 层 连 
结 的 表皮 细胞 甚 扁平 ;表面 观 角质 层 边 缘 常 卷曲 ,表皮 细胞 长 
形 , 垂 周 壁 深 波状 弯曲 , 凸 出 部 分 末端 较 平 截 , 有 的 与 相 邻 细 
胞 授 合 不 全 形成 类 圆 或 圆锥 形 间 隙 ;种 皮 细 胞 长 条 形 或 不 规 
则 形 ,排列 疏松 ,细胞 间 附 大 。 


AK E 


(2) 取 本 品 粉 未 1g, Jn FH BE 20ml, $8 P5 Ab 40 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 花 旗 松 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
ik 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 11 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 班 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 5.076 (通则 23025, 

[$E NE) 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA COREL VL AB A, A 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 290nm。 理 论 板 
数 按 花 旗 松 素 蜂 计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 B(%) 
0~20 16 84 
20~25 16 一 100 84-0 
25-30 100-716 0— 84 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 花 旗 松 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 花 旗 松 素 (Cis Hu DO? ) 不 得 少 于 
0. 1596, 

【性 味 与 归 经 】 RAX., HRF. BA. 

【功能 与 主治 】 BLAA, Ru AKA. HTA 
痕 将 块 , 瘦 瘤 , 食 积 不 消 , 胃 腕 胀 痛 , 水 肿 腹 水 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 外 用 适量 HERBA. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


水 LES 
Shuizhi 
HIRUDO 


7k ih JJ JK E R zy 85 5g Whitmania pigra Whitman,7K 
d$ Hirudo nipponica Whitman 或 柳 时 蚂蚁 Whitmania 
acranulata Whitman 的 干燥 全 体 。 夏 KZE, HAKA 
死 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 BE 呈 扁 平 纺锤 形 , 有 和 多数 环 节 , 长 4 一 
l0cm, 宽 0.5 一 2cm。 背 部 黑 褐色 或 黑 棕色 , 稍 隆 起 ,用 水 漫 
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后 ,可见 黑色 斑点 排 成 5 条 纵 纹 ; 腹 面 平坦 , 棕 黄 色 。 两 侧 棕 
黄色 ,前 端 略 尖 ,后 端 钝 圆 , 两 端 各 具 1 吸盘 ,前 吸盘 不 显著 ， 
后 吸盘 较 大 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 胶 质 状 。 气 微 胆 。 

kE ” 扁 长 圆柱 形 , 体 多 弯曲 扭转 ,长 2 ~ 5cm, 宽 
0. 2—0. 3cm。 

HIID ”狭长 而 扇 ,长 5 一 12cm, 宽 0. 1—0. 5cm。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处理 15 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取水 凤 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 


述 两 种 溶液 各 Sul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 


乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ;紫外 光 
KJ (365nm) F fi JB [8] ELE ZT. E 9€ 2G PE Ex o 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% GR WU 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 2302). 

酸碱度 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得) 约 lg, 加 入 0.9% 握 化 
钠 溶 液 10ml, 充 分 搅拌 , 淄 提 30 分 钟 ,并 时 时 振 摇 ,离心 , 取 
上 清 液 , 照 pH 值 测定 法 (通则 0631) 测 定 , 应 为 5.0 一 7.5。 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 . 锅 、 砷 .和 未. 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铅 不 得 过 10mg/kg、 锅 不 得 过 1mg/kg、 砷 不 得 过 5mg/kg、 
^ fu 1mg/kg。 

A gh SEG — 照 黄 曲 霉 毒 素 测定 法 (通则 235 D HN XE. 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒素 Bi 不 得 过 5kg, 黄 曲霉 毒素 
Gz X HE E BEAR Gi . 黄 曲霉 毒素 B: 和 黄 曲 霉 毒素 B BU 
不 得 过 10pg。 

【含量 测定 】 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 称 定 ， 
精密 加 入 0.9%% 氯 化 钠 溶液 5ml, 充分 搅拌 , 浸 提 30 分 钟 , 并 
时 时 振 摇 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 10051, E iA E (8mm X 
38mm) 中 ,加 入 含 0.5%( 牛 ) 纤 维 蛋 白 原 (以 凝固 物 计 ) 的 三 
Xs di m xt P brib e opi UU Ol FUE 20051,1257 , EK 
浴 中 (37C 土 0. 5C ) 温 浸 5 分 钟 , 滴 加 每 lm 中 含 40 单位 的 
凝血 酶 溶液 宇 j (每 1 分 钟 滴 加 1 次 ,每 次 5p1l, 边 滴 加 边 轻 轻 
扬 匀 ) 至 凝固 (水 虾 ) 或 滴 加 每 1ml 中 含 10 单位 的 凝血 酶 溶 
i 08 4 分钟 滴 加 1 次 ,每 次 2pl, 边 滴 加 边 轻 轻 摇 匀 ) 至 
凝固 ( 蚂 螨 . 柳 叶 蚂 螨 ), 记 录 消 耗 凝血 酶 溶液 的 体积 , 按 下 
式 计算 ， 

MULA 

CV, 
式 中 一 一 每 lg 含 凝 血 酶 活性 单位 ,U/g; 

C1 一 一 凝血 酶 溶液 的 浓度 ,y/ml; 
C; 供 试 品 溶液 的 浓度 ,g/ml; 
V; 一 一 消耗 凝血 酶 溶液 的 体积 ,pl; 
Vs 一 一 供 试 品 溶液 的 加 入 量 ,pl。 
中 和 一 个 单位 的 凝血 酶 的 量 ,为 一 个 抗 凝 血 酶 活性 单位 。 
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本 品 每 lg 含 抗 凝血 酶 活性 水 蚂 应 不 低 于 16. 0U; 39 i, 
柳 叶 蚂 晓 应 不 低 于 3. 0U. 


饮片 

【炮制 ] kie 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

Nik4k POKIR E , M AA OEM 02130 FH GE E 
微 鼓 起 。 

本 品 呈 不 规则 扁 块 状 或 扁 圆 柱 形 , 略 鼓 起 ,表面 棕 黄 色 至 
黑 褐色 , 附 有 少量 白色 滑石 粉 。 断 面 松 泡 , 灰 白色 至 焦 黄 色 。 
AME. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 14. 0% 。 

总 灰分 ” 同 药 材 , 不 得 过 10.0%。 

酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 3.0%。 

【鉴别 】 【检查 】( 酸 碱 度 .重金 属 及 有 害 元 素 、 黄 曲霉 毒 
WAAAH. 

【性 味 与 归 经 】〗】 咸 . 苗 , 平 ; 有 小 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 破 血 通 经 , 逐 瘀 消瘦 。 用 于 血 瘀 经 闭 , 疗 
JEU ER rp URBE EX THIS. 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

《贮藏 】 置 干燥 处 , 防 星 。 

ik: [1] .— FAAA FPR doe HE bo P Sed] B 
0. 2mol/L —X$ HH Xt (AE FH poi HE 25ml 5E 0. 1mol/L 盐酸 溶 
液 约 40ml, 加 水 至 100ml, 3845 pH 值 至 7.4. 

[2 凝血 酶 溶液 的 配制 ” 取 凝 血 酶 试剂 适量 ,加 生理 盐 
水 配制 成 每 m 含 凝血 酶 40 个 单位 或 10 个 单位 的 溶液 ( 临 
用 配制 )。 


t UH 


Yuzhu 
POLYGONATI ODORATI RHIZOMA 


本 品 为 百合 科 植 物 玉 人 竹 Polygonatum odoratum (Mill. ) 
Druce 的 干燥 根茎 。 秋 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 晒 至 柔软 后 ， 
反复 揉搓 .防晒 至 无 重心 MT; RRA. EAH, MF. 

DERI 本 品 呈 长 圆柱 形 , 略 扇 , 少 有 分 校 , 长 4 一 18cm， 
直径 0. 3 一 1. 6cm。 表 面 黄白 色 或 淡 黄 棕色 , 半 透 明 , 具 纵 皱 
纹 和 微 隆起 的 环节 ,有 日 色 圆 点 状 的 须根 痕 和 圆 盘 状 蕉 痕 。 
质 硬 而 脆 或 稍 软 , 易 折 汤 ,断面 角质 样 或 显 颗粒 性 。 气 微 , 味 
HW AS. 

【鉴别 】 本 品 横 切面 : de BLAUE DIE Xm I A JE 9h 
EF, AAE. WE AR hA ZR IRA. ÉL EE 
80 一 140nm, 内 含 草酸 钙 针 晶 束 。 维 管束 外 韦 型 ,稀有 周 木 
型 , 散 列 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 
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3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 50.05. 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 无 水 葡萄 糖 0. 6mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1. 0ml、1. 5ml、 
2. 0ml、2. 5m1, 3. 0ml, 分 别 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 手 
名 。 精 密 量 取 上 述 各 溶液 2m, ER XE AE PARU 4962 
酚 溶 液 1ml, 混 匀 ,迅速 加 入 硫酸 7. 0ml, 播 义 , 于 40C 水 浴 中 
保温 30 分 钟 , 取 出 , 置 冰 水 浴 中 5 分 钟 , 取 出 ,以 相应 试剂 为 
空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 04010 ,在 490nm 的 波 
长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 , 绘 制 
标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 
水 100ml, 加 热 回流 1 小 时 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,如 上 重复 提取 
1 次 ,两 次 滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 加 乙醇 10ml, 搅 拌 ,离心 , 取 沉 
淀 加 水 溶解 , 置 50ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 
2ml, 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 426 2E B TRE TG 
l1ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 
无 水 葡萄 糖 的 重量 (mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 玉 竹 多 糖 以 葡萄 糖 (Cs Hiz Oe ) 计 ， 
不 得 少 于 6. 0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 厚 片 或 段 。 外 表皮 黄白 色 至 淡 黄 棕色 , 半 
透明 ,有 时 可 见 环 节 。 切 面 角质 样 或 显 颗粒 性 。 气 微 , 味 甘 ， 
WIES. 

【检查 】 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 微 寒 。 归 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 养 阴 润 燥 , 生 津 止 渴 。 用 于 肺 胃 阴 伤 , 燥 
dh I LIRE EIS LL TAS RS 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


D 劳 ^ 


Gonglaomu 
MAHONIAE CAULIS 


Zl d ARE PHE W FREE HADA Mahonia bealei CFort. ) 
Carr. 或 细 叶 十 大 功劳 Mahonia fortunei (Lindl. ) Fedde 的 干 
RE., PEFR HRK, FR. 

【性 状 〗 本 品 为 不 规则 的 块 片 ,大 小 不 等 。 外 表面 灰 黄 
色 至 棕 褐 色 , 有 明显 的 纵 沟 纹 和 横向 细 裂 纹 , 有 的 外 皮 较 光 
滑 , 有 光泽 ,或 有 叶柄 残 基 。 质 硬 , 切 面皮 部 薄 , 标 褐色 , 木 部 


功劳 木 


黄色 ,可 见 数 个 同心 性 环 纹 及 排列 紧密 的 放射 状 纹理 , 髓 部 色 
较 深 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 黄 色 。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 ,直径 20~ 
27pm, 木 化 纹 孔明 显 , 常 2 一 3 个 成 束 。 石 细胞 淡 黄 色 , 类 方 
形 或 圆 形 ,直径 20 一 30km, 壁 厚 , 孔 沟 明 显 。 网 纹 导 管 和 具 缘 
纹 孔 导管 ,直径 15 一 27pm。 

《2) 取 本 品 粉末 0. 3g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 补 加 甲醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 
对 照 品 .盐酸 巴 马 洒 对照 品 .盐酸 药 根 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 醋 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 
(6:3:1.5:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 的 展开 和 饶 
内 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 三 个 相同 的 黄色 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 3.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; VA 7. HÉE 2 o A, L 0.05 mol/L ERAH R 
冲 液 ( 磷 酸 调节 pH 值 至 3. 0) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进 
行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 小 化 碱 峰 计算 
应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCAD 
0~10 25—28 75—72 
10~18 28-50 72—50 
18~22 50 50 


对 照 提取 物 溶液 的 制备 ” 取 功 劳 木 对 照 提 取 物 (已 标示 


非洲 防己 碱 、 药 根 碱 、 巴 马 汀 、 小 辟 碱 的 含量 ) 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 乙 哺 -水 (25 : 75) 混 合 溶 液 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 UA SR GE E M) 0.25g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 
合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 500W, 频 率 
40kHz)45 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 
100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 提 取 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 计 算 非 洲 防己 碱 、 药 根 碱 、 
巴 马 洒 和 小 辟 碱 的 含量 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 非洲 防己 碱 (Czx Ha NO, ) 药 根 碱 
(Cz HoNO, ) . 巴 马 汀 (Ca Ha NO4) zih RE BRL CCS, Hi; NO; f 
总 量 ,不 得 少 于 1.526. 

[nk E358] F., BRF. B AKDA. 
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甘 松 


【功能 与 主治 】 FERR SAKER. MTERA A. 
总 尿 赤 , 目 赤 肿 痛 , 胃 火 下 痛 , 疮 岳 狂 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 。 

[CI 置 干 燥 处 。 


H + 


Gansong 
NARDOSTACHYOS RADIX ET RHIZOMA 


Ak dh Jy WOES EH $5 Nardostachys jatamansi DC. 
B) T RAS RB E. XEIOREk CIBRGEdES ER X UE DECRE ZR RB 
或 阴干 。 

【性 状 〗 本 品 略 呈 圆锥 形 , 多 弯曲 ,长 5 一 18cm。 根 葵 短 
Av. E 2k . 叶 残 基 , 呈 狭长 的 膜 质 片 状 或 纤维 状 。 外 层 黑 
棕色 ,内 层 棕 色 或 黄色 。 根 单一 或 数 条 交 结 .分 枝 或 并 列 , 直 
$$ 0.3~lcm。 表 面 棕 褐 色 , 皱 缩 , 有 细 根 和 须根 。 质 松 脆 , 易 
折断 , 灯 面 粗糙 , 皮 部 深 棕 色 , 常 成 裂片 状 , 木 部 黄白 色 。 气 特 
5 um GB IUS. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末了 瞳 棕色 。 石 细胞 类 圆 形 或 不 规则 
多 角形 , 偶 见 长 条 形 , 单 个 或 成 群 ,直径 33 — 640m, 长 可 至 
200um 或 更 长 , 壁 甚 厚 ,无 色 , 胞 腔 狭 小 。 梯 纹 导管 或 网 纹 导 
管 ,直径 7~40pm, 小 型 梯 纹 导管 成 束 ,其 旁 有 时 可 见 细 长 的 
木 纤 维 。 木 栓 细胞 多 为 不 规则 多 角形 , 壁 瞳 棕色 , 较 薄 ,内 含 
黄色 至 棕 黄 色 挥 发 油 。 基 生 叶 残 基 碎 片 较 多 ,细胞 呈 长 方形 
或 长 多 角形 , 淡 黄 色 至 棕色 ,直径 20~31pm, 长 50~90pm, 壁 
呈 念 珠 状 增 厚 。 另 一 种 碎片 细胞 呈 长 条 形 , 长 可 达 200pm， 
壁 有 时 呈 念 珠 状 增 厚 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 石油 醚 Sml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 甘 松 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 浴 
液 。 再 取 甘 松 新 酮 对 照 品 ,加 三 氮 甲 烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF ER E, 
以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 ,和 局 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 昭 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 
以 0. 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 的 橙黄 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥 发 油 不 得 少 于 2.0% (ml/g) 。 

甘 松 新 酮 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA ZB -2K (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 
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理论 板 数 按 甘 松 新 酮 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 松 新 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml £ 0. 28mg 的 溶液 , 即 得 
(10C 以 下 保存 ) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重 
TE ,超声 处 理 ( 功 率 50W ,频率 45kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10~ 
15nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 甘 松 新 酮 (Cs Ha O;) 不 得 少 于 
0.10%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 和 泥 沙 , 洗 净 , 切 长 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 长 段 。 根 呈 圆 柱 形 ,表面 柠 褐 色 。 质 松 
脆 。 切 面皮 部 深 棕色 , 常 成 裂片 状 , 木 部 黄白 色 。 气 特异 , 味 
苗 而 辛 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0% 。 

【含量 测定 】 同 药材 ,挥发油 不 得 少 于 1. 8%(ml/g)。 

【鉴别 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 甘 , 温 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 止痛 , 开 郁 醒 脾 ;外 用 祛 湿 消 肿 。 用 
于 腕 腹胀 满 ,食欲 不 振 ,呕吐 ;外 用 治 牙 痛 , 脚 气 肿 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 外 用 适量 ,泡汤 泊 口 或 煎 汤 洗 脚 
aX EAR CR Ab 

LERI 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 
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GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 豆 科 植物 甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 、 胀 果 
甘草 Glycyrrhiza inflata Bat， 或 光 果 甘草 Glycyrrhiza 
glabra L. 的 干燥 根 和 根茎 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 晒 干 。 

[311 甘草 根 呈 圆柱 形 , 长 25~ 100cm, É fe 
0.6 一 3.5cm。 外 皮 松 紧 不 一 。 表 面 红 棕 色 或 灰 棕 色 , 具 显 
著 的 纵 皱 纹 . 沟 纹 、. 皮 孔 及 稀 朴 的 细 根 痕 。 质 坚实 ,断面 略 
显 纤维 性 ,黄白 色 , 粉 性 ,形成 层 环 明 显 , 射 线 放 射 状 ,有 的 有 
裂隙 。 根 蔡 呈 圆柱 形 , 表 面 有 芽 痕 ,断面 中 部 有 押 。 气 微 , 味 
甜 而 特殊 。 

KRHA ” 根 和 根茎 木质 粗壮 ,有 的 分 校 , 外 皮 粗 糙 , 多 
灰 标 色 或 灰 褐色 。 质 坚硬 ,木质 纤维 多 , 粉 性 小 。 根 蕉 不 定 芽 
多 而 粗大 。 

光 果 甘草 ” 根 和 根茎 质地 较 坚 实 , 有 的 分 校 , 外 皮 不 粗 
Pi E Kb, BE TUB m BI i. 
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【鉴别 ] (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 层 为 数列 棕色 细胞 。 栓 内 
层 较 窄 。 增 皮 部 射线 宽广 ,多 弯曲 , 常 现 裂隙 ;纤维 多 成 束 , 非 
木 化 或 微 木 化 ,周围 薄 壁 细胞 常 含 草酸 钙 方 品 ; 筛 管 群 常 因 压 
缩 而 变形 。 束 内 形成 层 明显 。 木 质 部 射线 宽 3 一 5 列 细胞 ; 导 
管 较 多 ,直径 约 至 160km; 木 纤维 成 束 , 周 围 薄 壁 细胞 亦 含 草 
酸 钙 方 晶 。 根 中 心 无 髓 ;根茎 中 心 有 髓 。 

粉末 淡 棕 黄色 。 纤 维 成 束 , 直 径 8~14pym, 壁 厚 , 微 木 化 ， 
周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 。 草 酸 钙 方 晶 多 见 。 
具 缘 纹 孔 导管 较 大 ,稀有 网 纹 导 管 。 木 栓 细 胞 红 标 色 , 多 角 
形 , 微 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
弃 去 醚 液 , 药 洒 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 FEKA. ETERRAK TF, RA H 
甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1~2p1, 分 别 点 于 同 
一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15: 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ， 
WA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.0% (通则 2302). 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 、 锅 . 砷 、 尔 . 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 看 合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 85 ^^ 18 ib 0.3mg/kg; 砷 不 得 过 
2mg/kg;zk ^^ 18 xt 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

有 机 氯 农药 残留 量 照 农药 残留 量 测定 法 (通则 2341 有 
机 毛 类 农药 残留 量 测 定 一 第 一 法 测定。 

含 总 六 六 六 (a-BHC、8-BHC、y-BHC.、6-BHC 之 和 ) 不 得 
过 0. 2mg/kg ; 4A BE S (pp-DDE, pp -DDD.op'-DDT, pp'- 
DDT 之 和 ) 不 得 过 0. 2mg/kg; 五 毛 硝 基 苯 不 得 过 0. 1mg/kg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
39 3 3638] i AZA A L0 38. A, 以 0.05% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 237nm。 理 论 


板 数 按 甘草 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~8 19 81 
19—50 81—50 
50-7100 50-0 


100—19 0—81 


炙 甘 草 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 若 对 照 品 、 甘 草酸 铵 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 70% 乙 醇 分 别 制 成 每 m 含 甘 草 苷 20pg、 
HEN EO. Zmg 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重量 王 甘 草酸 贸 重 量 / 
1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 BU KR GE S 980 £4 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7076 7, BE 100ml, 85 2€ Fg 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 甘 草 苷 (Ca Hz Os ) 不 得 少 于 
0. 5094 ,甘草 酸 (Csz He O36) 不 得 少 于 2.096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 干 燥 。 

甘草 片 ” 本 品 呈 类 癌 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 红 棕 
ERKE, RAA. 切面 略 显 纤维 性 ,中 心 黄 白色 ,有 
明显 放射 状 纹理 及 形成 层 环 。 质 坚实 , 具 粉 性 。 气 微 , 味 甜 
而 特殊 。 

【检查 】 总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%。 

【含量 测定 Ft., A HAP Ca Hz Os) 不 得 少 于 
0. 45% ,甘草 酸 (Css He Ok ) 不 得 少 于 1.8%. 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 3( 水 分 、 重 金属 及 有 害 元 
R) 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】〗 H.E. Hoo S IE. 

【功能 与 主治 〗 补 脾 益 气 ,清热 解毒 , 祛 痰 止咳 ,缓急 止 
w AmA. ATER ES, ESZI, bA, 
E bc GRETA, MEE ,缓解 药物 毒性 、 烈 性 。 

【用 法 与 用 量 〗 2 一 10g。 

【注意 】 不 宜 与 海 菠 MAKR AKR HA AEAN. 

【 锭 藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 
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Zhigancao 
GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA 
PRAEPARATA CUM MELLE 


本 品 为 甘草 的 炮制 加 工 品 。 

[5:51 取 甘 草 片 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 黄色 至 深 
黄色 ,不 粘 手 时 取出 ,及 凉 。 

【性 状 〗 本 品 呈 类 图形 或 椭圆 形 切 片 。 外 表皮 红 棕 色 或 
灰 棕 色 , 微 有 光泽 。 切 面 黄色 至 深 黄色 ,形成 层 环 明 显 ,射线 
HIR. MAR. RAFI RH. 

【鉴别 了 照 甘 草 项 下 的 [鉴别 ](2) 项 试验 , 显 相同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 


。 87 。 
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甘 送 


总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 AHER H., SHAH Ca Hzz 〇 , ) 不 得 少 
于 0. 50% ,甘草 酸 (C Ho Oi ) 不 得 少 于 1.0%. 

【性 味 与 归 经 〗 H.E. Bò W E Bg. 

【功能 与 主治 】 补 脾 和 胃 , 益 气 复 脉 。 用 于 脾胃 虚弱 , 倦 
BZH., ODE, KAR. 


[Hik5mERI CEE) 【贮藏 】 HHE. 


H Æ% 


Gansui 
KANSUI RADIX 


Kd X KB IH X Euphorbia kansui T. N. Liou ex 
T. P. Wang BST 3& X IB .— 2E 2E JT 4E BU EX EXC 2E nb d 38 In OK 
E WERE MF. 

【性 状 】 本 品 呈 椭圆 形 ,长 圆柱 形 或 连珠 形 , 长 1 一 5cm， 
直径 0. 5~2. 5cm。 表 面 类 白色 或 黄白 色 , 四 陷 处 有 棕色 外 皮 
残留 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 粉 性 ,日 色 , 木 部 微 显 放射 状 纹理 ; 
长 圆柱 状 者 纤维 性 较 强 。 气 微 , 味 微 甘 而 辣 。 

[453] (1) 本 品 粉 末 类 白色 。 泻 粉 粒 其 多 , 单 粒 球形 或 
半球 形 ,直径 5~34ym, 脐 点 点 状 、 裂 锋 状 或 星 状 ; 复 粒 由 2 一 
8 分 粒 组 成 。 无 节 乳 管 含 淡 黄 色 微细 颗粒 状 物 。 厚 壁 细胞 长 
方形 、 梭 形 、 类 三 角形 或 多 角形 , 壁 微 木 化 或 非 森 化 。 具 缘 纹 
孔 导 管 多 见 , 常 伴 有 纤维 东 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 化 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 戟 二 烯 
醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 IR AR E DU d SE C30 — 60 CO- P3 BRI 
(5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 US LSU SEU 10 76 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 3.0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 〗 照 醉 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) EF K 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 NE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填 
368) A Z, IK C95 : 5) 为 流动 相 * 检 测 波 长 为 210nm。 理 论 
板 数 按 大 戟 二 烯 醇 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 滨 液 的 制备 取 大 戟 二 烯 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 曲 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
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称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 晤 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 10ml, 蒸 干 , 残 注 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh ECT REEL LS RE CCS Hs O) 不 得 少 于 
0.1254, 

饮片 

【炮制 】 生 甘 遂 ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

KERI 【鉴别 【检查 】【〖 淄 出 物 〗】【〖【 含 量 测定 】 F 
药材 。 

醋 甘 遂 ”到 净 甘 遂 , 照 醋 灸 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg 鞭 遂 ,用 醋 30kg。 

本 品 形 如 甘 遂 ,表面 黄色 至 棕 黄 色 , 有 的 可 见 焦 斑 。 徽 有 
醋 香 气 , 味 微 酸 而 辣 。 

【鉴别 】【〖【 检 查 】【 浸 出 物 】【〖【 含 最 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 FR AE., H B KDR. 

【功能 与 主治 】 海水 逐 饮 , 消 肿 散 结 。 用 于 水 肿胀 满 , 胸 
腹 积 水 , 痰 饮 积聚 , 气 道 咳 喘 , 二 便 不 利 , 风 痰 癫痫 A A E E 

【用 法 与 用 量 】 0. 5 一 1. 5g, 炮 制 后 多 入 丸 散 用 。 外 用 适 
基 , 生 用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 甘草 同 用 。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


艾 片 (左旋 龙 脑 ) 
Aipian 
I-BORNEOLUM 


本 品 为 菊 科 植物 艾 纳 得 Blumea balsamifera CL. )DC. 的 
新 鲜 叶 经 提取 加 工 制 成 的 结晶 。 

【性 状 】 本 品 为 白色 半 透 明 片 状 , 块 状 或 颗粒 状 结晶 , 质 
稍 硬 而 脆 , 手 拾 不 易 碎 。 具 清香 气 , 昧 辛 、 凉 , 具 挥 发 性 ,点 燃 
时 有 黑 烟 ,火焰 呈 黄 色 , 无 残迹 遗留 。 

本 品 在 乙醇 .三 氢 甲 烷 或 乙 配 中 易 溶 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

MR MS 201—205'C Gf Bl] 0612). 

比 旋 度 了 到 本 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 
50mg 的 溶液 ,依法 测定 (通则 0621), 比 旋 度 应 为 一 36.5" 一 
—38. 5^, 

【鉴别 】 取 本 品 5mg. Jil Z B 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 龙 脑 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 ， 


Bo x 
3€ HW. 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 异 龙 脑 ” 取 本 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 1ml 含 15mg 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 异 龙 脑 对 
照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 异 龙 脑 (Cie HisO) 不 得 过 5.0%。 

樟脑 ” 取 [ 检 查 ] 异 龙 脑 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方 
法 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 樟脑 (Cie Hi OD fS 10.0%. 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. 0pm), 柱 温 为 170'C。 理 论 板 数 按 龙 脑 蜂 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 40mg, 精 密 称 定 , 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注 和 人 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 左旋 龙 脑 以 龙 脑 (Ci。 His O) 计 ,不 得 少 于 85.036, 

【性 昧 与 归 经 】 Xm. WE. Hoo... 

【功能 与 主治 】 FEE, WLM. MTAA E E 
BR P RUR IK AAR BR LP E EXE SB R, O E TRU RR RE 

【用 法 与 用 量 】 0.15~0. 3g, 人 丸 散 用 。 外 用 研 粉 点 
BB ub. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


艾 ë H 
Aiye 
ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM 


本 品 为 菊 科 植物 芯 Artemisia argyi Lévl. et Vant. W) F 
燥 叶 。 夏 季 花 未 开 时 采摘 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

PERI 本 品 多 皱 缩 .破碎 ,有 短 柄 。 完 整 叶 片 展 平 后 呈 
煞 状 椭圆 形 , 羽 状 深 裂 ,裂片 桶 贺 状 披 针 形 ,边缘 有 不 规则 的 
粗 锅 齿 ;上 表面 灰 绿 色 或 深 黄 绿色 ,有 稀 玲 的 柔 毛 和 腺 点 ;下 
表面 密生 灰白 色 绒 毛 。 质 条 软 。 气 清香 , 味 蔡 。 

【鉴别 1 (1) 本 品 粉末 绿 褐色 。 非 腺 毛 有 两 种 : 一 种 为 


X 


T 形 毛 ,顶端 细胞 长 而 弯曲 ,两 辟 不 等 长 , 柄 2 一 4 细胞 ; 另 一 
种 为 单列 性 非 腺 毛 ,3 一 5 细胞 ,顶端 细胞 特长 而 扭曲 , 常 断 
落 。 腺 毛 表面 观 鞋 底 形 , 由 4、6 细胞 相对 释 合 而 成 ,无 柄 。 草 
酸 钙 簇 唱 ,直径 3 一 7prm, 存 在 于 叶肉 细胞 中 。 

《2) 取 本 品 粉 末 2g . MA di SE C60 —90'C)25ml, Ek E 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 正己 烷 1ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 艾 叶 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C)- HH 2E-PS ERE C10 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,了 到 出 ,上 晾 干 ， 
喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 15.0%% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.0%( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 照 气 相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 甲 基 硅 橡胶 (SE-30) 为 
固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 110C 。 理 论 板 数 按 核 油 精 
峰 计 算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 核 油 精 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
正己 烷 制 成 每 lml 含 0.15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 2. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 正 已 烷 25ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 正己 烷 补 足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2pl， 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 核 油 精 (Ci。HsO 〇 ) 不 得 少 于 
0. 05096, 

饮片 

【炮制 】 艾叶 除去 杂质 及 梗 , 筛 去 灰 层 。 

GERI 【鉴别 】 [RE] [280E] 同 药材 。 

醋 艾 炭 ” 取 净 艾 叶 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表面 焦 黑 
色 , 喷 醋 , 炒 干 。 

每 100kg 艾叶 ,用 醋 15kg。 

本 品 呈 不 规则 的 碎片 ,表面 黑 褐 色 , 有 细 条 状 叶柄 。 具 
Bid A. 

【鉴别 1( 除 显 微 粉末 外 ) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苗 , 温 ;3 有 小 毒 。 归 肝 、 脾 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 温 经 止血 , 散 寒 止痛 ;外 用 祛 湿 止 痒 。 
用 于 吐血 , 纪 血 ,项 漏 ,月 经 过 多 , 胎 漏 下 血 , 少 腹 冷 痛 , 经 寒 
不 调 , 宫 冷 不 孕 ; 外 治 皮肤 瘙痒 。 醋 艾 炭 温 经 止血 ,用 于 虐 寒 
性 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g。 外 用 适量 , 供 焦 治 或 种 洗 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


. 89 > 
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PYRROSIAE FOLIUM 


本 品 为 水 龙骨 科 植 物 庐 山石 韦 Pyrrosia sheareri (Bak. ) 
Ching, $ Pyrrosia lingua (Thunb. ) Farwell 3X E 458 43 Ë 
Pyrrosia petiolosa (ChrisO Ching W FIH. ZEIA RI, 
除去 根茎 和 根 , 晒 干 或 阴干 。 

LERI ALAS ”叶片 略 皱 缩 , 展 平 后 呈 披 针 形 , 长 
10 一 25cm, 宽 3 一 5cm。 先 端 渐 尖 ,基部 耳 状 偶 斜 ,全 缘 , 边 缘 
常 向 内 卷曲 ;上 表面 黄 绿色 或 灰 绿 色 ,散布 有 黑色 圆 形 小 四 
点 5 下 表面 密生 红 棕 色 星 状 毛 ,有 的 侧 脉 间 布 满 棕色 圆 点 状 的 
WTE. RRN, K 10 一 20cm ,直径 1.5 一 3mm, 略 捏 
曲 , 有 纵 槽 。 叶 片 革 质 。 气 微 , 味 微 涩 苦 。 

AB 叶片 披 针 形 或 长 圆 披 针 形 ,长 8 一 12cm, 宽 1 一 
3cm, JÉBBBUD.XER. H T IE REE M DK [8] ,排列 紧密 而 整 
齐 。 叶 柄 长 5— 10cm, 直径 约 1. 5mm, 

有 柄 石 囊 ”叶片 多 卷曲 呈 简 状 , 展 平 后 呈 长 圆 形 或 卵 状 
长 圆 形 ,长 3—8cm,$£ 1 一 2. 5cm。 基 部 棉 形 ,对 称 ; 下 表面 侧 
EHR. ATER. HAK 3— 12cm, 直径 约 1mm. 

【鉴别 】 本 品 粉 末 黄 棕色 。 星 状 毛 体 部 7 一 12 细胞 , 辐 
射 状 排列 成 上 .下 两 轮 , 每 个 细胞 呈 披 针 形 ,顶端 急 尖 ,有 的 表 
面 有 纵向 或 不 规则 网 状 纹理 ; 柄 部 1 一 9 细胞 。 孢 子 赛 环 带 细 
臣 ,表面 观 扇 长方形。 孢子 极 面 观 椭圆 形 ,赤道 面 观 肾 形 , 外 
壁 具 疣 状 突起 。 叶 下 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 , 气 
孔 类 圆 形 。 纤 维 长 梭 形 , 胞 腔 内 充满 红 棕色 或 棕色 块 状 物 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 

水 分 “不 得 过 13.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 7.0% (通则 2302), 

[Rud] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18. 0% 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VAL Z R-0. 5% 磷酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 326nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 钻 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FH BE 25ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 25kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ci His Os ) 不 得 少 于 


. 90 。 


本 品 呈 丝 条 状 。 上 表面 黄 绿色 或 灰 褐 色 , 下 表面 密生 红 
棕色 星 状 毛 。 孢 子 赛 群 着 生 侧 脉 间或 下 表面 布 满 孢子 讲 群 。 
HER., HAER. Ti, RAEE o 

[5] REIKI 总 灰分 ) 
El HAH. 

【性 味 与 归 经 】 H EAR. Bi BMZ. 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 , 清 肺 止 咳 , 凉 血 止血 。 用 于 热 
SEE SEP ML ES EE SES NUIT ODE RUE: 
fi , BB OR. 

【用 法 与 用 量 】 6—12g. 

[m] 置 通风 干燥 处 。 


【浸出 物 】 【含量 测 


O m x 
Shidiaolan 
LYSIONOTI HERBA 


A dh ESSI ES Lysionotus pauciflorus 
Maxim. 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 时 茂盛 时 采 割 ,除去 杂 
质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 蔡 呈 圆柱 形 , 长 25 ~ 60cm, 直径 0.2 一 
0. 5cm; 表 面 淡 棕色 或 灰 褐 色 , 有 纵 皱 纹 , 节 膨大 , 常 有 不 定 
根 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 黄 绿色 或 黄 棕色 ,中 心 有 空 隙 。 叶 轮 生 
或 对 生 , 有 短 柄 :时 多 脱落 ,脱落 后 叶柄 痕 明 显 ; 叶 片 披 针 形 至 
狭 卵 形 ,长 1. 57 6cm, 9€ 0.5 一 1.5cm, 边 缘 反 卷 , 边 缘 上 部 有 
齿 ,两 面 灰 绿色 至 灰 棕 色 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (DEn: 表皮 有 时 残存 。 木 栓 层 由 
多 列 木 栓 细胞 组 成 。 皮 层 宽广 ,外 侧 散 有 石 细 胞 , 壁 摩 有 明显 
的 层 纹 , 胞 腔 小 ;内 皮层 明显 。 韧 皮 部 狭窄。 形成 层 环 不 明 
显 。 木 质 部 由 纤维 .导管 连接 成 环 。 租 部 较 大 。 

叶 横 切面 : 上 表皮 细胞 长 方形 ,外 被 菲 薄 角质 层 , 其 下 方 
为 2 一 3 列 大 型 薄 壁 细胞 ,类 方形 ,长 方形 或 类 贺 形 ;下 表皮 细 
胞 较 小 ,有 气孔 。 栅 栏 组 织 细 胞 2 一 3 列 , 通 过 主 脉 ;海绵 组 织 
细胞 类 圆 形 ,排列 玖 松 。 主 脉 维 管束 外 卦 型 ,外 侧 或 近 下 表皮 
处 偶 见 单个 石 细 胞 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取石 吊兰 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 
醇 -甲酸 (20 : 1 : 0,.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% 。( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 深 剂 ,不 得 少 于 17.0%. 

【含量 测定 了 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (68 : 32) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 334nm。 
理论 板 数 按 石 吊 兰 率 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取石 吊兰 索 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 96 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 240W ,频率 45kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ， 
用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 石 吊 兰 素 (Cis He O ) 不 得 少 于 0. 10%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 , 温 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 化 痰 止咳 , 软 坚 散 结 。 用 于 咳嗽 痰 多 , 疗 
Wi». 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 S CR RUK P UE. 

【贮藏 】 STA. 


€ R B 
Shijueming 
HALIOTIDIS CONCHA 


Æ dh 2g AR h H a 88 Haliotis diversicolor Reeve, 4% 
Zt iX 88 Haliotis discus hannai Ino, ¥ #8 Haliotis ovina 
Gmelin, Yë Haliotis ruber (Leach), H-4% Haliotis asinina 
Linnaeus 或 白 鲍 Haliotis laevigata (Donovan) B9 Dl 5$, M. 
秋 二 季 捕 捞 ,去 肉 , 洗 净 ,干燥 。 

[1534] REM 呈 长 卵 圆 形 , 内 面 观 略 呈 耳 形 , 长 7— 
9cm, 宽 5—6cm, fi Z5] 2cm。 表 面 暗 红 色 , 有 多 数 不 规 则 的 螺 
肋 和 细密 生长 线 , 螺 旋 部 小 , 体 螺 部 大 ,从 螺旋 部 项 处 开始 向 
右 排列 有 20 余 个 竟 状 突起 ,末端 6 一 9 个 开 孔 , 孔 口 与 壳 面 
平 。 内 面 光 滑 , 具 珍珠 样 彩色 光泽 。 和 过 较 厚 , 质 坚 硬 ,不 易 破 
碎 。 气 微 , 味 微 咸 。 

皱纹 盘 鲍 呈 长 椭圆 形 ,长 8 一 12cm, 宽 6 一 8cm, 高 2— 
3cm。 表 面 灰 棕色 ,有 多 数 粗糙 而 不 规则 的 皱纹 ,生长 线 明 
显 , 常 有 昔 从 类 或 石灰 虫 等 附着 物 ,末端 4 一 5 个 开 孔 , 孔 口 突 
出 壳 面 , 充 较 薄 。 

羊 狗 近 圆 形 , 长 4 一 8cm, 宽 2.5 一 6cm, 商 0.8 一 2cm。 


t EE 


壳 顶 位 于 近 中 部 而 高 于 壳 面 ,螺旋 部 与 体 螺 部 各 占 1/2, A BR 
旋 部 边缘 有 2 行 整齐 的 突起 , 尤 以 上 部 较为 明显 ,末端 4 一 5 
个 开 孔 EER. 

澳洲 鲍 呈 扁 平 卵 圆 形 , 长 13 一 17cm, 宽 11— 14cm, 高 
3. 5 一 6cm。 表 面砖 红色 ,螺旋 部 约 为 壳 面 的 1/2, 螺 肋 和 生长 
线 呈 波 状 隆起 , 疣 状 突起 30 余 个 ,末端 7 一 9 个 开 孔 , 孔 口 突 
出 壳 面 。 

Hii — (XE. mH, REOR, K 5 — 8em, w 2.5 — 
3. 5cm, B5 Z4 lcm, RELH, RA AR G LX 6 RS EE ER 
颜色 形成 的 斑纹 ,螺旋 部 小 , 体 螺 部 大 ,末端 5 一 ? 个 开 孔 , 孔 
口 与 壳 平 ,多 为 椭圆 形 , 壳 菏 , 质 较 脆 。 

E — 呈 卵 圆 形 , 长 11 一 li4cm, 宽 8.5~1lcm, X 3~ 
6. 5cm。 表 面砖 红色 ,光滑 , 壳 顶 高 于 壳 面 ,生长 线 颇 为 明显 ， 
螺旋 部 约 为 壳 面 的 1/3, 疣 状 突起 30 余 个 ,末端 9 个 开 孔 ,和 孔 
口 与 元 平 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 15g 精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 20ml 与 甲 基 红 指示 液 1 
滴 , 滴 加 10% 毛 氧化 钾 溶 液 至 溶液 显 黄色 ,继续 多 加 10ml, 加 
钙 黄 绿 素 指 示 剂 少量 , 用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 黄 绿色 荧光 消失 而 显 检 色 。 每 Im 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L) 相 当 于 5. 004 mg 的 碳 
R £5 (CaCO; ). 

本 品 含 碳酸 钙 (CaCO: ) 不 得 少 于 93.0%. 

饮片 

【炮制 〗 石 决 明 路 去 杂质 , 洗 净 ,干燥 , 碾 碎 。 

本 品 为 不 规则 的 碎 块 。 灰 白色 ,有 珍珠 样 彩 色光 泽 。 质 
坚硬 。 气 微 , 味 微 感 。 

【含量 测定 】 同 药材 。 

BRERA POAR., RH BE GEN 0213) E ER HG 

本 品 为 不 规则 的 碎 块 或 粗 粉 。 灰 白色 无 光泽 , 质 酥脆 。 
断面 呈 层 状 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 碳酸 钙 (CaCO; ) 不 得 少 于 95. 0%。 

【性 味 与 归 经 】 咸 , 寒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 , 清 肝 明 目 。 用 于 头痛 眩晕 , 目 
赤 丑 障 , 视 物 香花 , 青 盲 省 目 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 20g, 先 煎 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


€ B8B Æ 
Shichangpu 
ACORI TATARINOWII. RHIZOMA 


Ai A RA RS SNAP Acorus tatarinowii Schott 
HJ T EUR 2E LER ARI RBOKTE SER ZEBUBGNIUEVE MF. 
LERI 本 品 呈 扁 圆 柱 形 , 多 弯曲 , 常 有 分 校 ,长 3 一 


e 9] 。 
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20cm, 直 径 0.3 一 lcm。 表 面 棕 褐色 或 灰 棕 色 ELBS LUE CAES 
不 匀 的 环节 , 节 间 长 0.2~0. 8cm, 具 细 纵 纹 , 一 面 残留 须根 或 
圆 点 状 根 痕 ; 叶 痕 呈 三 角形 ,左右 交互 排列 ,有 的 其 上 有 毛 鳞 
状 的 叶 基 残余 。 质 硬 , 断 面 纤维 性 ,类 白色 或 微 红色 ,内 皮层 
环 明显 ,可 见 多 数 维 管束 小 点 及 棕色 油 细胞 。 气 芳香 , 味 昔 、 
微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 外 壁 增 厚 ,棕色 ,有 
的 含 红 棕 色 物 。 皮 层 宽广 , 散 有 纤维 束 和 叶 迹 维 管束 ; 叶 迹 维 
管束 外 韧 型 , 维 管束 鞘 纤 维 成 环 , 木 化 ;内 皮层 明显 。 中 柱 维 
管束 周 木 型 及 外 韧 型 HE ARCET HE Se. 纤维 东 和 维 管束 
i £F 4 Jd E] A H e CE 157; dh CE n fF IE. A E H AUT 
散 有 类 圆 形 油 细胞 ;并 含 淀 粉 粒 。 

粉末 灰 棕 色 。 淀 粉 粒 单 粒 球形 、 椭 圆 形 或 长 卵 形 ,直径 
2~9pm; 复 粒 由 2 一 20( 或 更 多 ) 分 粒 组 成 。 纤 维 束 周 围 细胞 
中 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 。 草 酸 钙 方 晶 呈 多 面 形 .类 多 角 
形 、 双 锥 形 , 直 径 4 一 16nm。 分 泥 细 胞 呈 类 圆 形 或 长 圆 形 , 胞 
腔 内 充满 黄 绿色 . 橙 红 色 或 红色 分 沁 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 加热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 石油 酶 (60 一 90C)1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取石 草 犹 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1l, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, RR C, B8 C4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 放 
置 约 1 小 时 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 以 
碘 蒸 气 震 至 班 点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0965 (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.096. 

【含量 测定 】 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 0% ml/g). 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 扁 圆 形 或 长 条 形 的 厚 片 。 外 表皮 棕 褐 色 或 灰 棕 
色 , 有 的 可 见 环节 及 根 痕 。 切 面 纤 维 人 性 ,类 白色 或 微 红 色 , 有 
明显 环 纹 及 油 点 。 气 芳香 , 味 苦 、 微 辛 。 

[2:501 同 药材 ,不 得 少 于 10.0%。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0.7% (ml/g)。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 〗 辛苦 , 温 。 归 心 . 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 FARR, EHRE MERR. MTH 
BONUM. [SCR FEE ESL SEDI RAI. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 。 
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7k ih y LPE BUG ff Dendrobium nobile Lindl. . 
BBC fü Dendrobium chrysotoxum Lindi. 或 流苏 石 f 
Dendrobium fimbriatum Hook. 的 栽培 品 及 其 同属 植物 近似 
种 的 新 鲜 或 干燥 荃 。 全 年 均 可 采 收 , 鲜 用 者 除去 根 和 泥 沙 ;二 
用 者 采 收 后 ,除去 杂质 ,用 开水 略 壮 或 烘 软 ,再 边 搓 边 烘 晒 ,至 
叶鞘 搓 净 ,干燥 。 

DERI SA = AHER m AE, KA 30cm, E 
径 0. 4~1. 2cm。 表 面 黄 绿色 ,光滑 或 有 纵 纹 , 节 明 显 , 色 较 
深 , 节 上 有 膜 质 叶 鞘 。 肉 质 多 汁 , 易 折断 。 气 微 , 味 微 苦 而 回 
HEZA RE. 

ERAM 呈 局 圆柱 形 ,长 20 一 40cm, 直径 0.4 — 
0. 6cm , 节 间 长 2.5 一 3cm。 表 面 金黄 色 或 黄 中 带 绿 色 , 有 深 
纵 沟 。 质 硬 而 脆 ,断面 较 平 坦 而 朴 松 。 气 微 , 味 若 。 

鼓 棺 石狮 ” 呈 粗纺 锤 形 ,中 部 直径 1 一 3cm, 具 3 一 7 节 。 
表面 光滑 ,金黄 色 , 有 明显 凸 起 的 棱 。 质 轻 而 松 脆 ,断面 海绵 
状 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 黏 性 。 

流苏 石 铅 等 ” 呈 长 圆柱 形 , 长 20—150cm, 直径 0.4— 
1. 2cm, 节 明显 , 节 间 长 2 一 6cm。 表 面 黄色 至 瞳 黄 色 , 有 深 
2B. P BLA Vr ELO 3B X B fT HE PEL UR DA S UL E 
A Rh PE. 

【鉴别 (DERRE: ERAN REAME 1 列 , 扁 
平 , 外 被 鲜 黄 色 角 质 层 。 基 本 组 织 细 胞 大 小 较 悬 殊 , 有 壁 孔 ， 
散在 多 数 外 韧 型 维 管束 , 排 成 7 一 8 圈 。 维 管束 外 侧 纤 维 束 
新 月 形 或 半圆 形 ,其 外 侧 薄 壁 细 胞 有 的 含 类 圆 形 硅 质 块 , 木 
质 部 有 1 一 3 个 导管 直径 较 大 。 含 草酸 钙 针 晶 细 胞 多 见于 
METER S. 

鼓 梭 石 狸 ”表皮 细胞 扁平 ,外 壁 及 侧 壁 增 厚 , 胞 腔 狭 长 
JE ;角质 层 淡 黄 色 。 基 本 组 织 细胞 大 小 差异 较 显 著 。 多 数 外 
万 型 维 管束 略 排 成 10—12 圈 。 木 质 部 导管 大 小 近似 。 有 的 
可 见 含 草酸 钙 针 晶 束 细胞 。 

流苏 石狮 等 ”表皮 细胞 扁 图 形 或 类 方形 , 壁 增 厚 或 不 增 
厚 。 基 本 组 织 细胞 大 小 相近 或 有 差异 , 散 列 多 数 外 韧 型 维 管 
束 , 咯 排 成 数 圈 。 维 管束 外 侧 纤 维 束 新 月 形 或 呈 贝 状 , 其 外 乡 
小 细胞 有 的 含 硅 质 块 :内侧 纤维 束 无 或 有 ,有 的 内 外 侧 纤维 束 
连接 成 藉 。 有 的 薄 壁 细胞 中 含 草 酸 钙 针 晶 束 和 淀粉 粒 。 

粉末 灰 绿 色 或 灰 黄 色 。 角 质 层 碎片 黄色 :表皮 细胞 表面 
观 呈 长 多 角形 或 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 。 束 鞘 纤 维 成 
束 或 离散 ,长 梭 形 或 细 长 , 壁 较 厚 , 纹 孔 稀少 ,周围 具 排 成 纵 行 
的 含 硅 质 块 的 小 细胞 。 木 纤维 细 长 ,末端 尖 或 钝 圆 , 壁 稍 厚 。 
网 纹 导 管 . 梯 纹 导 管 或 具 缘 纹 孔 导管 直径 12 一 50km。 和 草酸 
钙 针 蝇 成 束 或 散在 。 


los s 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


(20 & BUG fb BA i CE i TF URS ERO ED 1g, Jn B 
醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取石 斜 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
20pl X F8 dh EHE 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC60—90'CO-PSI Bi C7. : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 豚 干 ,时 以 
砚 化 锯 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

HATE KAORE E UU XE 0390 P B SE UR HC 25ml， 
AKT ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 毛 兰 素 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~ 
lOl XIE mAAR 5pl, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 醋 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 
8cm, X HH BT BELA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jo 3 E RE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜 色 的 斑点 。 

流苏 石狮 等 ” 取 本 品 ( 鲜 品 干燥 后 粉碎 ) 粉 末 0. 5g, Jr FB 
醇 25ml, 超 声 处 理 45 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取石 解 葬 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml & 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 10wl、 对照 品 溶液 
5 由 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 8cm, RHE., ii 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 
二 法 )。 

总 灰分 FA Pigi 5. 0%( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 RAAN 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DB-1 毛细 管 柱 (100% 二 
甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 )( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚 
度 为 0.25jm) ,程序 升温 :初始 温度 为 80C ,以 每 分 钟 10 习 的 
速率 升温 至 250'C ,保持 5 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 250%C ,检测 器 
温度 为 250'C 。 理 论 板 数 按 石 角 碱 蜂 计算 应 不 低 于 10 000。 

校正 因子 测定 ” 取 莹 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 25pg 的 溶液 ,作为 内 标 浴 液 。 取 石狮 碱 对 照 品 适 
Ei ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 50yg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 精 密 量 取 对 照 品 溶液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 
标 溶 液 1ml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1p1, 注 入 气相 色谱 仪 ， 
计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 ( 鲜 品 干燥 后 粉碎 ) 粉 末 ( 过 三 号 得) 约 
0. 25g ,精密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 0. 05 26 P. B B] FR 
BEIGE 25ml, 称 定 重量 ,加热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 0.05% 甲 酸 的 甲醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 


水 分 “王石 狮 ”不 得 过 12.0% (通则 0832 第 


石榴 皮 


密 量 取 续 滤液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml， 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1nl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ Sh dC HR RIDES A SNC CC Ha NO: ) 不 得 少 于 
0. 4094, 

REAA 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z BRE -0. 05% 磷酸 溶液 (37 : 63) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 毛 兰 素 巍 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 毛 兰 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 ( 鲜 品 干燥 后 粉碎 ) 粉 末 ( 过 
三 号 筛 ) 约 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸渍 20 分 钟 ,超声 处 理 (功率 250W, 
频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1l, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 毛 兰 素 (Cis Hz Os ) 不 得 少 于 
0. 030% 。 

饮片 

【炮制 了 
H.E. 

本 品 呈 扁 圆 柱 形 或 圆柱 形 的 段 。 表 面 金黄 色 、 绿 黄色 或 
棕 黄 色 , 有 光泽 ,有 深 纵 沟 或 纵 棱 , 有 的 可 见 棕 褐色 的 节 。 切 
面 黄白 色 至 黄 褐色 ,有 多 数 散 在 的 筋 脉 点 。 气 微 , 味 淡 或 微 
BIS. 

EnA TARER mA E. E4 0.4—1. 2cm。 
表面 黄 绿色 ,光滑 或 有 纵 纹 , 肉 质 多 汁 。 气 微 , 昧 微 苦 而 回 甜 ， 
嚼 之 有 黏 性 。 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 微 寒 。 归 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 益 骨 生津 , 滋 阴 清热 。 用 于 热 病 津 伤 , 口 
干 烦 兆 , 胃 阴 不 足 , 食 少 干 呕 , 病 后 虚 热 不 退 , 阴 虚火 旺 , 骨 车 
劳 热 , 目 暗 不 明 , 筋 骨 痿 软 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g; 鲜 品 15 一 30g。 

【贮藏 】 干 品 置 通 风干 燥 处 ,防潮 ; 鲜 品 置 阴凉 潮湿 


干 石 解 ” 除 去 残 根 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 鲜 品 洗 


€ E R 
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GRANATI PERICARPIUM 


7k dn AnA RHE H TR Punica granatum L. 的 干燥 果 
皮 。 秋 季 果 实 成 熟 后 收集 果皮 ,上 晒 干 。 
【性 状 】 本 品 呈 不 规则 的 片 状 或 球状 ,大 小 不 一 , 厚 
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1.5~3mm。 外 表面 红 棕 色 、 棕 黄色 或 暗 棕色 , 略 有 光泽 , 粗 
糙 , 有 多 数 疙 状 突起 ,有 的 有 突起 的 简 状 宿 划 及 粗 短 果 醒 或 果 
ER. Pi xx CL EX ET ER E, Boe SE UAR BU AR GE XR. M 
硬 而 脆 ,断面 黄色 , 咯 显 颗粒 状 。 气 微 , 味 苦 汲 。 

LEII (1) 本 品 横 切 面 : 外 果皮 为 1 列表 皮 细 胞 ,排列 
较 紧密 ,外 被 角质 层 。 中 果皮 较 厚 , 薄 壁 细胞 内 含 淀 粉 粒 和 草 
酸 钙 簇 唱 或 方 品 ; 石 细 胞 单个 散在 ,类 圆 形 ,长 方形 或 不 规则 
形 , 少 数 呈 分 枝 状 , 壁 较 厚 ; 维 管束 散在 。 内 果皮 薄 壁 细胞 较 
小 , 亦 含 泻 粉 粒 和 草酸 钙 晶 体 , 石 细胞 较 小 。 

粉末 红 棕色 。 石 细胞 类 圆 形 ,长 方形 或 不 规则 形 ,少数 分 
枝 状 ,直径 27 —1025m, 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 腔 大 ,有 的 含 棕 
色 物 。 表 皮 细 胞 类 方形 或 类 长 方形 , 壁 略 厚 。 草 酸 钙 艇 晶 直 
f$ 10— 25um, RAD m. BAFE ANAE H~ 
18km。 淀 粉 粒 类 图形 ,直径 2 一 10km。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 水 10ml, 置 60C 水 浴 中 加 热 10 分 钟 ， 
趁 热 滤 过 。 取 滤液 1ml, 加 1%% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 1 BUS 
RRE. 

(3) 取 本 品 3g, 加 无 水 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 石油 醚 (60~ 
90'Co de 4E dC 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,水 液 再 用 乙 
酸 乙 酯 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Spl, 分 别 
点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1: 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 三 氮 化 铁 乙 醇 溶 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 6%( 通 则 2301) 。 

水 分 “不 得 过 17.026 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

[215] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15. 0%。 

【含量 测定 】 HA S 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 照 琶 质 含量 测定 法 (通则 2202) 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 县 质 不 得 少 于 10.07. 

FERE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2 3 3558] ; LA L f -0. 2% 磷酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 莱 花 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 长 花 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 第 ) 约 0. 2g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
XE HE EE ,超声 处 理 (功率 150W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
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测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl1, 供 试 品 溶 
ik 5 一 10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 计算 , 即 得 。 

Aant TR mA, a RCC HOO, ) 不 得 少 于 
0. 30% 。 

饮片 

【炮制 】 石榴 皮 除去 杂质 , 洗 净 , 切 块 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 长 条 状 或 不 规则 的 块 状 。 外 表面 红 棕 
色 、 棕 黄色 或 暗 棕色 , 略 有 光泽 ,有 多 数 疣 状 突起 ,有 了 时 可 见 
简 状 宿 昔 及 果 梗 痕 。 内 表面 黄色 或 红 棕 色 , 有 种 子 脱落 后 
的 小 凸 坑 及 隔 昧 残迹 。 切 面 黄 色 或 鲜 黄 色 , 略 显 颗 粒状 。 
气 微 , 味 苦涩 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 15.0%%。 

【鉴别 【检查 (总 灰分 ) ” 同 药材 。 

石榴 皮 炭 取 净 石榴 皮 块 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表 
面 黑 黄色 .内 部 棕 褐 色 。 

本 品 形 如 石榴 皮 丝 或 块 ,表面 黑 黄色 ,内 部 棕 褐色 。 

【性 味 与 归 经 】 K.. A. BKA. 

【功能 与 主治 〗 ApS. i Kk., MFAS, AR, 
便血 , 脱 肛 ,上 骨 漏 , 带 下 , 虫 积 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 了 置 阴 凉 干燥 处 。 
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Shigao 
GYPSUM FIBROSUM 


本 品 为 硫酸 盐 类 矿物 硬 石 膏 族 石 宫 , 主 含 含水 硫酸 镍 
(CaSO, * 2H; O) T£ IR B on EU, 

LERI — 本 品 为 纤维 状 的 集合 体 , 呈 长 块 状 、 板 块 状 或 不 
规则 块 状 。 白 色 、 灰 白色 或 淡 黄 色 , 有 的 半 和 透明。 体重, 质 软 ， 
级 断面 具 绢 丝 样 光泽 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 一 小 块 ( 约 2g), 置 具有 小 孔 软 木 塞 
的 试管 内 , 灼 烧 , 管 壁 有 水 生成 ,小 块 变 为 不 透明 体 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 稀 盐 酸 10ml, 加热 使 溶解 ,溶液 
显 钙 盐 ( 通 则 0301) 与 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 重金 属 Km 8g MIKER 4ml 与 水 96ml, 
煮沸 10 分 钟 , 放 冷 , 加 水 至 原 体积 , 滤 过 。 取 滤液 25ml, 依 法 
检查 (通则 0821 第 一 法 ) , 含 重金 属 不 得 过 10mg/kg。 

砷 盐 取 本 品 1g, 加 盐酸 5ml, 加 水 至 23ml, 加热 使 溶 
解 , 放 冷 ,依法 检查 (通则 0822 第 二 法 ), 含 砷 量 不 得 过 
2mg/kg。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐酸 10ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 100ml 与 甲 基 红 指示 液 
1 滴 , 滴 加 氢 氧 化 钾 试 液 至 溶液 显 浅黄 色 , 再 继续 多 加 5ml, 加 
钙 黄 绿 素 指示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
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(0. 05molEL) 滴 定 ,至 洲 液 的 黄 绿色 荧光 消失 ,并 显 楼 色 。 每 
1ml Z — Ji Vu RÉ K& — 43 3j xk TE (0. 05 mol/L JH 34 F 8. 608mg 
的 含水 硫酸 钙 (CaSO,。2H:O)。 

本 品 含 含水 硫酸 钙 (CaSO,，2H;O 〇 ) 不 得 少 于 95.096, 

iki 

【炮制 〗 EAE 打 碎 ,除去 杂 石 ,粉碎 成 粗 粉 。 

【和 性 味 与 归 经 〗 H.F KR., H RA. 

【功能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 除 烦 止 渴 。 用 于 外 感 热 病 ,高 
AS , 肺 热 喘 咳 , 胃 火 亢 盛 ,头痛 ,牙痛 。 

【用 法 与 用 最 】 15 一 60g, 先 煎 。 

【贮藏 ESTAS. 
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Duanshigao 
GYPSUM USTUM 


本 品 为 石膏 的 炮制 品 。 

【 制 法 】 RAF, ERAAN 0213) 48 E BEA, 

DERI 本 品 为 白色 的 粉末 或 酥 松 块 状 物 ,表面 透 出 微 
红色 的 光泽 ,不 透明 。 体 较 轻 , 质 软 , 易 碎 , 捏 之 成 粉 。 气 

【检查 】 ER 照 石 襄 项 下 的 方法 检查 ,不 得 过 
10mg/kg。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 15g ,精密 称 定 , 照 石 襄 项 
下 的 方法 , 自 “ 置 锥 形 瓶 中 ,加 稀 盐酸 10ml" 起 ,依法 测定 。 每 
1ml 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L) 相 当 于 6. 807mg 
的 硫酸 钙 (CaSO4 ) 。 

本 品 含 硫酸 钙 (CaSO4 ) 不 得 少 于 92.0%[1lg 硫酸 钙 
(CaSO4 B 4 FA ZK BILE £5 (CaSO, * 2H; O21. 26g]. 

【性 味 与 妇 经 】 H.E. BA RZ. 

【功能 与 主治 】 收 湿 , 生 肌 , 敛 疮 ,止血 。 外 治 汝 疡 不 敛 ， 
ANLE ERE SK X REB I. 

【用 法 与 用 量 】 AMEE, WRAAE AE. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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Buzhaye 
MICROCTIS FOLIUM 


本 品 为 概 树 科 植 物 破 布 叶 Microcos paniculata L. 的 干 
燥 叶 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 除 去 枝 梗 和 杂质 ,阴干 或 晒 干 。 
(EX 本 品 多 皱 缩 或 破碎 。 完 整 叶 展 平 后 旺 卵 状 长 加 


4t 


JE ax BE RAE BILE ,长 8— 18cm. 3E 4 一 8cm。 表 面 黄 绿色 2838 
色 或 黄 棕 色 。 上 先端 渐 尖 ,基部 钝 圆 , 稍 偏 斜 ,边缘 有 具 细 齿 。 基 
出 脉 3 条 , 侧 脉 羽 状 ,小 脉 网 状 。 具 短 柄 ,叶脉 及 叶柄 被 柔 毛 。 
纸 质 , 易 破 碎 。 气 微 , 味 淡 , 微 酸 涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 黄 绿 色 。 表 皮 细 胞 类 多 角形 或 
类 圆 形 。 气 孔 不 定式 。 分泌 细 胞 类 圆 形 , 含 黄 棕 色 分 泌 物 。 
非 腺 毛 两 种 : 一 种 星 状 毛 , 分 枝 多 数 , 每 分 校 有 数 个 分 隔 ; 男 
一 种 非 腺 毛 单 细 胞 。 腺 毛 头 部 多 细胞 , 柄 单 细 胞 , 偶 见 。 纤 维 
细 长 ,成 束 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 较 清晰 。 草 酸 钙 方 品 多 见 ;草酸 钙 簇 
晶 直 径 5~20pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 30ml, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 (30ml,25ml) ,合并 乙酸 
ZEE LECT , 残 注 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 布 渣 叶 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1 : 
0.1: 0, 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4 26 BEBE TEC CSO : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 339nm。 理 论 板 数 按 牡 荆 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牡 荆 昔 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 2. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7025 88 BE 50mjl, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 牡 研 昔 (C: Ho O14) 不 得 少 于 
0. 04096 。 

[15k 50H28] 微 酸 , 凉 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 消食 化 河 ,清热 利 湿 。 用 于 饮食 积 涉 , 感 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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Longdan 
GENTIANAE RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 龙 有 明科 植物 条 叶 龙 胆 Gentiana manshurica 
Kitag. . J} HH. Gentiana scabra Bge.、 三 花 龙 胆 Gentiana 
triflora Pall. 或 坚 龙 胆 Gentiana rigescens Franch. 的 干燥 根 
和 根茎 。 前 三 种 习 称 “ 龙 胆 ”, 后 一 种 习 称 “ 坚 龙 胆 ”"。 春 、 秋 二 
季 采 挖 , 洗 净 ,干燥 。 

CERI ŻE IESU BIA, K 1 一 3cm, 直径 
0. 3 一 lcm; 表 面 暗 灰 棕色 或 深 棕 色 , 上 端 有 蔡 痕 或 残留 蕉 基 ， 
周围 和 下 端 着 生 多 数 细 长 的 根 。 根 圆柱 形 , 略 扭曲 ,长 10 一 
20cm, 直径 0.2 一 0. 5cmj; 表 面 淡 黄色 或 黄 棕色 ,上 部 多 有 显 
著 的 横 皱 纹 , 下 部 较 细 , 有 纵 皱 纹 及 支 根 痕 。 质 脆 , 易 折断 , 断 
面 略 平坦 , 皮 部 黄白 色 或 淡 黄 棕色 , 木 部 色 较 浅 , 呈 点 状 环 列 。 
AM REE. 

坚 龙 胆 ”表面 无 横 皱 纹 , 外 皮膜 质 , 易 脱 落 , 木 部 黄白 色 ， 
易 与 皮 部 分 离 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 龙 胆 ”表皮 细胞 有 时 残存 ,外 
壁 较 厚 。 皮 层 罕 ;外 皮层 细胞 类 方形 , 壁 稍 厚 , 木 栓 化 ;内 皮层 
细胞 切 向 延长 ,每 一 细胞 由 纵向 壁 分 隔 成 数 个 类 方形 小 细胞 。 
韧 皮 部 宽广 ,有 裂 了 路。 形成 层 不 甚 明 显 。 木 质 部 导管 3 一 10 
个 群 束 。 骨 部 明显 。 薄 壁 细胞 含 细小 草酸 钙 针 唱 。 

坚 龙 胆 ” 内 皮层 以 外 组 织 多 已 脱落 。 木 质 部 导管 发 达 ， 
均匀 密布 。 无 髓 部 。 

粉末 淡 黄 棕色 。 龙 胆 ”外 皮层 细胞 表面 观 类 纺锤 形 , 每 
一 细胞 由 横 辟 分隔 成 数 个 扁 方 形 的 小 细胞 。 内 皮层 细胞 表面 
观 类 长 方形 ,其 大 , 平 周 壁 显 纤细 的 横向 纹理 ,每 一 细胞 由 纵 
阳 壁 分 隔 成 数 个 栅 状 小 细胞 ,纵隔 壁 大 多 连珠 状 增 厚 。 注 壁 
细胞 合 细 小 草酸 钙 针 品 。 网 纹 导 管 及 梯 纹 导管 直径 约 
至 45pm。 

坚 龙 胆 无 外 皮层 细胞 。 内 皮层 细胞 类 方形 或 类 长 方 
JE , 平 周 壁 的 横向 纹理 较 粗 而 密 , 有 的 粗 达 3pm, 每 一 细胞 分 
隔 成 多 数 概 状 小 细胞 ,隔壁 稍 增 厚 或 呈 连 珠 状 。 

(2) 取 [含量 测定 2 项 下 的 备用 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 glo Ri RE 1xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ， 
置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.076 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% GEM 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 36.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75 ) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 四 号 得) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 15 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 勾 , 滤 过 ,滤液 备 
用 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, ER 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 
匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1l, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 龙 胆 含 龙 胆 蔡 苷 (Cs Ha Os ) 不 得 少 
于 3. 0%; 坚 龙 胆 含 龙 胆 苦 苷 (Ci Hoo O0 SAP TF. 1.596, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 

龙 胆 ”本 品 呈 不 规则 形 的 段 。 根 茎 呈 不 规则 块 片 ,表面 
暗 灰 棕色 或 深 棕色 。 根 圆柱 形 ,表面 淡 黄 色 至 黄 棕色 ,有 的 有 
横 皱 纹 , 具 纵 皱纹 。 切 面皮 部 黄白 色 至 棕 黄色 , 木 部 色 较 浅 。 
AUR REE. 

HR HB ”本 品 旦 不 规则 形 的 段 。 根 表面 无 横 皱 纹 , 膜 质 
外 皮 已 脱落 ,表面 黄 棕色 至 深 棕 色 。 切 面皮 部 黄 棕 色 , 木 部 色 
较 浅 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 龙 胆 含 龙 胆 若 苷 (Cie Ho Os ) 不 得 
少 于 2.026; EJE RH EEH (Ci; Hz O, ) 不 得 少 于 1.0%% 。 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 〗】【 淄 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肝 、. 胆 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 泻 肝 胆 火 。 用 于 湿热 黄 净 , 阴 
肿 阴 痒 , 带 下 ,湿疹 瘙痒 ,肝火 目 赤 ,耳鸣 耳 配 , 胁 痛 口 苦 , 强 
中 , 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


龙 R A 


Longyanrou 
LONGAN ARILLUS 


本 品 为 无 患 子 科 植 物 龙眼 Dimocarpus longan Lour. 的 
假 种 皮 。 夏 . 秋 二 季 采 收成 熟 果 实 ,干燥 , 除 去 充 、 核 , 晒 至 干 
RER. 

【性 状 】 本 品 为 纵 回 破裂 的 不 规则 薄片 ,或 呈 琳 状 ,长 约 
1. 5cm, 3€ 2 一 4cm, 厚 约 0. 1cm。 棕 黄色 至 棕 褐 色 , 半 透明 。 
外 表面 皱 缩 不 平 , 内 表面 光亮 所 有 细 纵 皱纹 。 薄 片 者 质 柔 润 ， 
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于 状 者 质 稍 硬 。 气 微 香 , 味 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 本 品 横 切 面 : 外 表皮 细胞 1 I, 5 2577 XE. 
内 表皮 细胞 1 列 , 壁 稍 厚 ,外 被 较 厚 的 角质 层 。 内 外 表皮 间 为 
多 列 大 型 条 状 菏 壁 细胞 ,直径 约 148ym。 有 的 细胞 中 含 淡 黄 
色 团 块 及 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 龙 眼 肉 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 ,路 以 5 为 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n dA Æ 
班 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302)。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 70.0%. 

【性 味 与 归 经 〗】 甘 , 温 。 归 心 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 补益 心 脾 , 养 血 安神 。 用 于 气 血 不 是 , 心 
EE BE TE tos ABC s n o GC 

【用 法 与 用 最 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


Æ B UT 


Longliye 
SAUROPI FOLIUM 


AK db A A R PHE D dè Ht Sauropus spatulifolius Beille 
ATER., EKZER MF. 

[£33]. 本 品 呈 团 状 或 长 条 状 皱 缩 , 展 平 后 旺 长 卵 形 . BB 
状 披 针 形 或 倒 卵 状 披 针 形 ,表面 黄 褐色 、 黄 绿色 或 绿 褐色 ,长 
5~9cm, 宽 2.5~3.5cm。 先 端 圆 钝 稍 内 凹 而 有 小 尖 刺 ,基部 
棉 形 或 稍 贺 ,全 缘 或 稍 皱 缩 成 波状 。 下 表面 中 脉 腹 缘 突出 , 基 
部 偶 见 柔 毛 , 侧 脉 羽 状 ,5 一 6 对 ,于 近 外 缘 处 合成 边 脉 ; 叶 柄 
短 。 气 微 , 味 淡 、 微 甘 。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 观 : 上 .下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 
弯曲 ;气孔 平 轴 式 ,有 的 副 卫 细胞 大 小 悬殊 。 近 主 脉 处 有 乳头 
AXE. 

AK UBER. AFERE, EN. A A m 
在 或 成 行 排列 于 栅栏 组 织 细胞 或 海绵 组 织 细胞 中 ,直径 15 一 
30pm。 表 皮 细 胞 牌 周 壁 波状 奢 曲 ,含油 滴 。 气 和 孔 平 轴 式 ,有 
的 副 卫 细胞 大 小 悬殊 。 螺 纹 导 管 .网 纹 导 管 及 具 缘 纹 孔 导 管 ， 
直径 40—140pm., 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
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品 溶 液 。 另 取 龙 彩 叶 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G WEAR E ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (8 : 1. 5) 为 
展开 剂 ERF , CHA RTF LED 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 

水 分 “不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 11.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 22.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;! 以 甲醇 -0. 4 26 BERE TEIL CAS : 52) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 349nm。 理 论 板 数 按 山 泰 酚 -3-O- 龙 胆 二 糖苷 峰 计 算 应 
不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取出 素 酚 -3-O- 龙 胆 二 糖苷 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 55pg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KEMERES MA 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 
XE SEE ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含山 泰 酚 -3-O- 龙 胆 二 糖苷 
(Cz; Hz O16 ) 不 得 少 于 0. 03594 , 

【性 味 与 归 经 】 上 甘 、 淡 , 平 。 归 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 泣 肺 止咳 , 通 便 。 用 于 肺 燥 咳 嗽 , 咽 痛 失 
音 , 便 秘 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 》 置 通风 干燥 处 。 


VY DA 8S 
Pingbeimu 
FRITILLARIAE USSURIENSIS BULBUS 


本 品 为 百合 科 植 物 平 贝 母 Fritillaria ussuriensis 
Maxim. 的 干燥 鲜 茎 。 春 季 采 挖 ,除去 外 皮 、 须 根 及 泥 沙 , 隔 
干 或 低温 干燥 。 

【性 状 〗 本 品 呈 局 球形 ,高 0.5 一 lcm, 直 径 0.6 一 2cm。 
表面 黄白 色 至 浅 棕 色 , 外 层 鳞 叶 2 为 ,肥厚 ,大 小 相近 或 一 片 
稍 大 抱 合 ,顶端 略 平 或 徽 止 人 , 常 稍 开 裂 ; 中 央 鳞 片 小 。 质 坚 
实 而 脆 , 断 面粉 性 。 气 微 , 味 将 。 
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鉴别】 (1) 本 品 粉 末 类 白色 。 淀 粉 粒 单 粒 多 为 圆 三 角 
形 、 卵 形 、 闹 贝壳 形 、 三 角 状 卵 形 .长 莉 形 ,直径 6—58C D jm， 
长 约 至 67jm,; 脐 点 裂缝 状 、 点 状 或 人 字 状 ,多 位 于 较 小 端 , 层 
纹 细密 ; 半 复 粒 稀少 , 脐 点 2 个 ;多 脐 点 单 粒 可 见 , 脐 点 2 一 
4 个 。 气 孔 类 圆 形 或 扁 圆 形 , 直 径 40 一 48(50)pmy 副 卫 细 胞 
4 一 6 个 。 

《2) 取 本 品 粉 末 10g, 加 浓 氨 试 液 10ml, =A P E 30ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 平 贝 母 对 照 药材 10g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 3 一 5 由 对照 药材 溶液 3pl 和 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 -水 (10: 1: 
0.5 :0.05) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 依 次 喷 以 稀 碘 化 馆 钊 
试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 4.0%%( 通 则 2302). 

[9:155] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 50% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8.056. 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 取 贝 母 素 乙 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 0.1mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. Sml, 1ml, 
2ml 3ml 4ml, 分 别 置 25ml 量 泪 中 ,各 精密 加 入 0. 2mol/L 4E 
茶 二 甲酸 氨 钾 缓冲 溶液 ( 取 0. 2mol/L 45 2€ — FB Be i 88 P8 A 
100ml, 用 0. 2moi/L & A fL 4818 X £j 50ml 调节 pH 值 为 
5.0, 即 得 )5ml, 再 精密 加 0.03% 省 百里香 酚 蓝 试 液 ( 取 省 百 
里 香 酚 蓝 0. 03g, 用 1mol/L 氨 氧 化 钠 溶 液 0. 5ml 使 溶解 ,加 
水 稀释 至 100ml, 即 得 )2ml, 加 三 握 甲 烷 至 刻度 ,剧烈 振 摇 , 转 
移 至 分 液 漏斗 中 ,放置 45 分 钟 。 取 三 氯 甲烷 液 ,用 干燥 滤纸 
滤 过 , 取 续 滤液 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401) 在 412nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 3ml, 温 润 1 小 时 ,加 三 握 甲 烷 -甲醇 
(4 : 1) 混 合 溶液 40ml, E 80'C IK 1G Jn 2 [Bl Vit 2 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,用 适量 三 氮 甲 烷 -甲醇 (4 : 1) 混 合 溶液 洗涤 药 汗 2~3 K, 
洗 液 与 滤液 合并 , 燕 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 使 溶解 ,转移 至 
25ml 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烷 至 刻度 , 摇 勾 。 精 密 量 取 2ml, 置 
25ml 量 瓶 中 , 照 标 准 曲 线 制 备 项 下 的 方法 , 自 “ 各 精密 加 入 
0. 2mol/L 邻 茶 二 甲酸 氢 钾 缓冲 液 5ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 ， 
从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 贝 母 素 乙 的 重量 (mg), 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 总 生物 碱 以 贝 母 素 乙 
(Cz: H4; NO; ) 计 ,不 得 少 于 0.05096, 

饮片 

【炮制 】 


。08 o 


除去 杂质 ,用 时 捣 碎 。 
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CERI DE3/] RE] RHH] 【含量 测定 】 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FHEAR., AR bA. 

【功能 与 主治 〗 清热 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 热 燥 咳 , 干 
咳 少 疾 , 阴 虚 劳 嗽 , 咳 痰 带 血 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g; 研 粉 冲服 ,一 次 1 一 2g。 

【注意 】 ASJ W) S WES WATARA. 

【贮藏 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


北 刘 寄 奴 
Beiliujinu 
SIPHONOSTEGIAE HERBA 


本 上 品 为 玄 参 科 植 物 阴 行 草 Siphonostegia chinensis 
Benth. 的 干燥 全 草 。 秋 季 采 收 , 除 去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 长 30 一 80cm, 全 体 被 短 毛 。 根 短 而 弯曲 ， 
稍 有 分 校 。 茎 圆柱 形 , 有 楼 ,有 的 上 部 有 分 枝 , 表 面 棕 褐色 或 
黑 标 色 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 黄白 色 , 中 空 或 有 白色 髓 。 叶 对 
生 , 多 脱落 破碎 ,完整 者 羽 状 次 裂 , 黑 绿 色 。 总 状 花 序 项 生 AE 
有 短 梗 , 花 葛 长 简 状 , 黄 棕 色 至 黑 棕 色 , 有 明显 10 RAR, A 
端 5 裂 ,花冠 棕 黄 色 , 多 脱落 。 藉 果 狭 卵 状 椭圆 形 , 较 划 稍 短 ， 
棕 黑 色 。 种 子 细小 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 蕉 横 切 面 : 表皮 可 见 非 腺 毛 , 非 腺 毛 
2 一 《4 细胞。 皮层 由 2 一 4 列 细 胞 组 成 。 中 柱 鞘 纤维 成 环 状 。 
HERRE., ERESHE. KER 10 余 列 ,由 导管 和 木 纤 
维 组 成 ,射线 细胞 单列 。 链 薄 壁 细胞 排列 紧密 ,有 的 细胞 具 细 
密 的 纹 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 木 犀 草 索 对 照 
d ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙醚 -甲酸 (5 : 4 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铝 试 液 , 在 105"C 
加 热 数 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 
B; 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 毛 蕊 花 糖 并 检测 波长 为 
310nm, 木 犀 草 素 检 测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 毛 蔓 花 糖 
苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


los s 
3€ HOR 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 B(%) 
0~15 33 67 
15~30 33—60 67—40 
30~40 60 40 


对 照 品 溶液 的 制备 PREA R I R dm LE SS AEBEBOM 


照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml ERRER 70g, E 
世人 花 糖 苷 0. 25mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 85% FH RE 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 85%% 甲 醇 补 足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 木犀 草 素 (Cu HioO6) 不 得 少 于 
0. 05026, 2 E E AE ETE CC Ha Oi ) 不 得 少 于 0.060%。 


饮片 

【炮制 除去 杂质 , 洗 兆 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 呈 圆 柱 形 , 有 楼 ,表面 柠 宰 色 或 黑 
棕色 ,被 短 毛 。 切 面 黄 白色 ,中 空 或 有 白色 骨 。 花 葡 长 简 状 ， 
黄 棕色 至 黑 棕 色 , 有 明显 10 条 纵 楼 ,先端 5 R. DR pe AR 
椭圆 形 , 较 亚 稍 短 , 棕 黑 色 ,种 子 细小 。 

【鉴别 和 除 茎 横 切 面 外 ) [exl [ud [REN 
定 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 F. HR B JABER. 

【功能 与 主治 〗 活血 祛 瘀 , 通 经 止痛 , 凉 血 , 上 止血 ,清热 利 
湿 。 用 于 跌 打 损 伤 , 外 伤 出 血 , 瘀 血 经 闭 , 月 经 不 调 ,产后 疗 
痛 , 瘦 瘦 积 诊 , 血 痢 , 血 淋 , 湿 热 黄 净 , 水 肿 腹 胀 ,白带 过 多 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


k 豆 R 
Beidougen 
MENISPERMI RHIZOMA 


7k dà A B C RHE H SES Menispermum dauricum DC. 
的 干燥 根茎 。 春 . 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 细 长 圆柱 形 , 弯曲 ,有 分 梳 , 长 可 达 
50cm, 直 径 0. 3 一 0. 8cm。 表 面 黄村 色 至 上 暗 柠 色 , 多 有 弯曲 的 
细 根 ,并 可 见 突起 的 根 痕 和 纵 皱 纹 , 外 皮 易 剥落 。 质 韧 ,不易 
折断 ,上 断面 不 整齐 ,纤维 细 , 木 部 淡 黄 色 , 呈 放射 状 排 列 , 中 心 
AU. ^U RE. 

【鉴别 】 (DERRE: 表皮 细胞 1 列 , 外 被 棕 黄 色 角 
质 层 , 木 栓 层 为 数列 细胞 。 皮 层 较 宽 , 老 的 根茎 有 石 细胞 散 
在 。 中 柱 蒜 纤维 排列 成 新 月 形 。 维 管束 外 卦 型 , 环 列 。 束 


北 豆 根 


间 形 成 层 不 明显 。 木 质 部 由 导管 , 管 胞 、 木 纤维 及 木 薄 壁 细 
胞 组 成 , 均 木 化 。 中 央 有 髓 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 及 细小 草 
酸 钙 结 唱 . 

粉末 淡 棕 黄色 。 石 细胞 单个 散在 , 淡 黄 色 ,分 枝 状 或 不 规 
则 形 ,直径 43—147um(200p m0 , 胞 腔 较 大 。 中 柱 鞘 纤维 多 成 
束 , 淡 黄色 ,直径 18 一 34km, 常 具 分隔 。 木 纤维 成 束 ,直径 
10~~26ym, 壁 具 斜 纹 孔 或 交叉 纹 孔 。 具 缘 纹 了 筷 导 管 。 草 酸 钙 
结晶 细小 。 淀 粉 粒 单 粒 直径 3 一 12ym; 复 粒 2 一 8 分 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0.5g, 加 乙酸 乙 栈 15ml, Y& 2C A TE 
0.5ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 北 豆 根 对 照 药材 0. 5g , [8] 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2Mj, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (9: 1 : 1 滴 ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
干 ,第 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 5%( 通 则 2301) 。 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7. 0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 0% GEM 2302). 

【 漂 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 UU TAE REDE REG ER 
为 填充 剂 A Z A-o. 05 96 EARRA CAS : 55) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 蝙 蝠 葛 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取经 硅胶 G 减 压 于 燥 18 小 时 以 上 
的 蝙蝠 葛 苏 林 碱 .蝙蝠 葛 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕色 量 
瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 蝙 蝠 葛 苏 林 碱 20kg, Sm ERES UL 
35ug 的 混合 溶液 , 即 得 (本 品 临 用 前 新 制 , 避 光 保存 ) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0.2g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 蝙蝠 葛 苏 林 碱 (Ca He N2 Os ) 和 蝙 
蝠 葛 碱 (Cs Ha N:Oe ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 6096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 摩 片 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 圆 形 厚 片 。 表 面 淡 黄色 至 棕 褐 色 , 木 部 
淡 黄 色 , 呈 放射 状 排列 ,纤维 性 ,中 心 有 骨 ,白色 。 气 微 , 昧 苗 。 

【鉴别 工 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 除 杂质 外 ) 【浸出 物 了 
同 药材 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 蝙蝠 葛 苏 林 碱 (Cs Ha; N: Oe) 和 


。 99 。 


北 沙 参 


蝙蝠 万 碱 (Cs Ha NO 〇 6 ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 45%。 
【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 ;有 小 毒 。 归 肺 、 骨 、 大 肠 经 。 
【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 祛 风 止痛 。 用 于 咽喉 肿 痛 , 热 

ESA, ARAN. 

【用 法 与 用 量 】 3~9g. 
【贮藏 3 置 干燥 处 。 


北 沙 参 


Beishashen 
GLEHNIAE RADIX 


本 品 为 伞 形 科 植 物 珊 瑚 菜 Glehnia littoralis Fr. Schmidt 
ex Miq. 的 干燥 根 。 夏 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 稍 上 防 ， 
置 沸水 中 次 后 ,除去 外 皮 ,干燥 。 或 洗 净 直接 干燥 。 

[ER] 本 品 呈 细 长 图 柱 形 , 偶 有 分 枝 , 长 15 一 45cm, 直 
径 0. 4 一 1. 2cm。 表 面 淡 黄白 色 ，, 略 粗糙 , 偶 有 残存 外 皮 , 不 去 
外 色 的 表面 黄 棕 色 。 全 体 有 细 纵 皱纹 和 纵 沟 ,并 有 棕 黄色 点 
状 细 根 痕 ;顶端 常 留 有 黄 棕 色 根茎 残 基 :上 端 稍 细 , 中 部 略 粗 ， 
下 部 渐 细 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 皮 部 浅黄 白色 , 木 部 黄色 。 气 
特异 , 味 微 甘 。 

【 监 别 】 本 品 横 切面 ; 栓 内 层 为 数列 薄 壁 细胞 ,有 分 泌 
道 散 在 。 不 去 外 皮 的 可 见 木 栓 层 。 韧 皮 部 宽广 ,射线 明显 ; 
P] f fii 48 3EE PR DE FE SCA 2r 00 38 RICE , ÉL 20 一 65pm, 内 含 
黄 柠 色 分 泌 物 ,周转 分泌 细胞 5 一 8 个 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 
射线 宽 2~5 列 细胞 ;导管 大 多 成 “V” 形 排列 ; 薄 壁 细胞 含糊 化 
淀粉 粒 。 

饮片 

【炮制 】 除去 残 共 和 杂质 , 略 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 昧 与 归 经 】 甘 、 微 苦 , 微 寒 。 归 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 〗 养 阴 清 肺 , 益 胃 生 津 。 用 于 肺 热 燥 咳 , 劳 
wR. ERTE AARG. WFO. 

【用 法 与 用 最 〗 5~12g. 

【注意 】 ^57 mW9€DJ. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


cT B 
Sijiging 
ILICIS CHINENSIS FOLIUM 


本 品 为 冬青 科 植 物 冬 青 Dex chinensis Sims 的 干燥 叶 。 
秋冬 二 季 采 收 , 晒 干 。 

【性 状 】〗 本 品 呈 椭圆 形 或 狭长 椭圆 形 ,长 6 一 12cm, 5€ 
2 一 4cm。 先 端 急 尖 或 渐 尖 ,基部 覃 形 , 边 缘 具 朴 浅 锯齿 。 上 


e 100 > 


loss 
3e ok 
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表面 棕 褐 色 或 灰 绿 色 , 有 光泽 ;下 表面 色 较 浅 ; 上 叶柄 长 0.5~ 
1. 8cm。 革 质 。 气 微 清香 VERE E. i 

[150] (1) 本 品 粉 末 棕 褐色 至 灰 绿 色 。 上 表皮 细胞 
角形 , 垂 周 壁 平 直 或 微 弯曲 , 壁 稍 厚 。 下 表皮 细胞 不 规则 形 或 
类 长 方形 ,细胞 较 小 。 气 孔 不 定式 。 叶 肉 细 胞 含 草酸 钙 艇 唱 
及 少数 方 晶 , 簇 晶 直径 18~55pm。 纤 维 单个 散在 或 成 束 ,多 
细 长 ,直径 9~20pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 原 儿 茶 酸 对 照 品 .长 梗 冬青 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
KE lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (7 : 1 : 0.2) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ;路 以 
1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C Jor f S8 PE Rx in C E. Deo sn 
色谱 中 dE 509 BRL S Gi [o E E REIR ERE PIE PS BE 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0?6 GB UM 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 ?7.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3,.0%% (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 ( 含 10% 的 蜡 丙 醇 ) 为 流动 相 A, 以 水 ( 含 
10% 的 异 丙 醇 ) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 
蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 长 梗 冬 家 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 2000, 


流动 相 B(%%) 


70-65 


Hz AC 


30-*35 


时 间 ( 分 钟 ) 
0~10 

10~12 35—43 65—57 
12~30 43 57 

43-57 


30 一 40 57 一 43 


对 照 品 溶 液 的 制备 ”到 长 梗 冬青 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 80% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 0.3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 得 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 (功率 300W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl, 供 试 品 
溶液 10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 US IEEE EOS Hss Ow ) 不 得 少 于 
1. 3594, 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 湿 , 凉 。 归 肺 、 大 上 肠 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 祛 癌 。 用 于 肺 热 咳 嗽 , 咽 
喉 肿 冯 ,痢疾 , 胁 痛 , 热 淋 ;外 治 烧 烫伤 ,皮肤 溃疡 。 


【用 法 与 用 量 】 15~60g。 外 用 适量 ,水 前 外 涂 。 
【贮藏 }】 ETRA. 


t g 


Shengjiang 
ZINGIBERIS RHIZOMA RECENS 


本 品 为 姜 科 植物 姜 Zingiber officinale Rosc. 的 新 鲜 根 
dk. AZERE RERE. 

CHERI 本 品 旦 不 规则 块 状 , 略 篇 ,其 指 状 分 枝 , 长 4 一 
18cm, 厚 I~3cm。 表 面 黄 褐色 或 灰 棕 色 , 有 环节 ,分 校 顶端 
有 蕉 痕 或 攻 。 质 脆 , 易 折 斯 ,断面 浅黄 色 , 内 皮层 坏 纹 明显 , 维 
EREE. ARERR REIR. 

【 监 别 】 (了) 本 品 模 切面 ; 木 栓 层 为 多 列 木 栓 细 胞 。 皮 层 
中 艇 有 外 彻 型 叶 迹 维 管 束 ;内 皮层 明显 ,可见 饥 氏 带 。 中 柱 占 
根 莽 大 部 分 ,有 多 数 外 初 型 维 管束 散 列 , 近 中 柱 鞘 部 位 维 管 束 
形 小 ,排列 紧密 ,木质 部 内 侧 或 周围 有 非 木 化 的 纤维 束 。 薄 壁 
组 织 中 散 有 多 数 油 细胞 ;并 含 淀粉 粒 ，。 

(2) BU i 1g, 切 成 1~2mm 的 小 块 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 于 ,残渣 加 乙酸 乙 本 1ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 6- 姜 后 素 对 照 唱 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6j1、 对 照 品 溶液 4p1, 分 别 点 
FHER G 萍 展板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 三 氯 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 (2 : 1: DARFA, BA. Wih, ET, BA E a e i 
RRR, E 105 仿 加热 至 斑点 是 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 节 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 间 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 23025, 

【含量 测定 】 挥发 油 取 本 品 适 量 , 切 成 1 一 2mm 的 小 
块 , 加 水 300ml, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204 PAWE. 

本 部 含 挥 发 油 不 得 少 于 0. 12% (ml/g)。 | 

6-3ESpXC 8-20 10-35 P) — RR A CHER CREDE: cE 
0512 WE AE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 齐 ; 以 乙 有 稍 为 流动 相 A,0.1% 和 甲酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0. 5ml, 检 测 波 长 
为 282nm。 理 论 板 数 按 6- 姜 凉 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) Ws ACH 流动 相 BCA) 


0— 10 
10—15 
157-17 
17-43 
437-45 
457-48 
48— 58 


45 
45-48 
48-*60 

60 
60—67 
6769 
69-71 


95 
55-752 
92—40 

40 
40—33 
33-31 
31—29 


对 照 品 溶液 的 制备  HOo-36 BOO Roni& Eb ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.05mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 切 成 1~2mm 的 小 块 , 取 约 
le WEEE, E 100ml 癌 底 烧瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
15pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 6- 姜 辣 素 的 含量 ;以 6- 
姜 辣 素 为 对 照 ,利用 校正 因子 分 别 计算 8- 姜 酚 和 10- 姜 酮 
的 含量 。 | 

供 试 品 色谱 中 ,8- 姜 酚 和 10- 姜 酚 色 谱 峰 与 6- 姜 辣 素 对 照 
品 相应 色谱 峰 的 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 士 5% 范 围 之 内 ， 


相对 保留 时 间 及 校正 因子 见 下 表 ， 
待 测 成 分 相对 保留 时 间 校正 因子 
6-36 BUR 1.00 1.0000 
8- 姜 酚 1.51 0. 7708 
10-36 9) 2.42 0. 7823 


AA 6-38 BE € (Ci; Ha O04 ) 不 得 少 于 0.05026 , 8-2 Bj 
(Ci H3, 0,0 5j 10-25 BE (Ca HO) 总 量 不 得 少 于 0.040, 

饮片 

【炮制 】 生姜 ”除去 杂质 , 洗 兆 。 用 时 切 摩 片 。 

本 品 星 不 规则 的 厚 片 ,可见 指 状 分 枝 。 切 面 浅 黄色 ,内 皮 
ERAM FERRE. AFRA REA. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 乙 腑 -甲醇 -水 (40 : 5 ! 55) 为 流动 相 ; 痊 测 
波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 6- 姜 辣 素 峰 计 算 应 不 低 
-F 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 6- 姜 辣 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 tml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 l 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 约 0. 8g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, REER, 加热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 优 品 溶液 8 与 供 试 品 溶液 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 6- 姜 辣 素 (Cry Ha O4) 不 得 少 于 0. 050%. 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药材 。 

XE PAEZ, mE. 

【性 味 与 归 经 〗 辛 , 微 温 。 归 肺 、 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 AAR, MPIRE IE A, A a E 
毒 。 用 于 风寒 感冒 , 胃 寒 呕吐 ， AERE Epe. 

民用 法 与 用 最 】 3~10g. 

【贮藏 3 置 阴凉 潮湿 处 ,或 坦 人 湿 砂 内 ,防冻 。 
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饮片 
4i 茅 【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 
Xianmao 2k dh 5: 26 DLE: RR RULTEE B9 JE Fr SX B. ARRES 


CURCULIGINIS RHIZOMA 


2k dh D mP IU Curculigo orchioides Gaertn. 的 
TERZ., KAIER RERAMA, R, T. 

【性 状 】 S EBIBJE KS H, K 310cm, E40. 4 一 
1. 2em. 3e bx Cy OS G, H, A A LORS ACER XRCRU BRE A 
纹 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 , 渐 面 不 平坦 ,灰白 色 至 棕 褐 色 , 近 中 心 
处 色 较 深 。 气 微 香 , 味 微 苦 X. 

【鉴别 《〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细胞 3 一 10 jj ARA 
广 , 偶 见 根 迹 维 管束 ,皮层 外 缘 有 的 细胞 含 草 酸 镍 方 品 。 内 皮 
层 明 显 。 中 柱 维 管 来 周 木 型 及 外 韦 型 , 散 列 。 薄 壁 组 织 中 散 
有 多 数 茜 液 细胞 ,类 贺 形 ,直径 60 200m, P3 3r SER $5 5T dh 
束 , 长 50~180pm。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 20ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 RAMZEZ Im 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 
AmA. 5 HU XEM R m. E EB NS 1m g 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 (10 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 肪 于, 喷 以 2%% 铁 氛 化 钾 深 液 -2%% 三 氯 化 铁 溶液 (1 : 1) 的 
混合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,最 
相同 的 蓝 色 斑点 。 

【检查 】 杂质 (须根 . 芦 头 ) 不 得 过 4%%( 通 则 2301) 。 

水 分 “不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

ARS 不 得 过 10,0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.0 和 (通则 2302). 

[ud] 照 醉 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 7.006. 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 说 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KRZNA Z 8-0. 126 磷酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 仙 茅 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 上 照 品 溶液 的 制备 ” 取 仙 茅 背 对 照 品 运 量 , 精 密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 秘 ) 约 1g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 2 小 时 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ES , 滤 过 。 精 密 
量 取 续 滤 液 20mjl, 蒸 干 , 残 注 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 色 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 划 溶液 各 
10ul, 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 晶 按 干燥 品 计算 , 含 仙 茅 背 (CCz Hz Ou ) 不 得 少 于 
0. 1034, 
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色 ,粗糙 ,有 的 可 免 纵横 皱纹 和 细 孔 状 的 须根 痕 。 切 面 灰 白色 
至 棕 褐 色 , 有 多 数 棕色 小 点 ,中 间 有 深 色 环 纹 。 气 微 香 , 味 微 
S X. 007 

【含量 测定 】 [6258.5 2H CCa Hz Ow) 不 得 少 于 
0. 080%. 

【鉴别 和 除 横 切面 外 ) 【检查 夭 除 杂质 外 ) 【 淄 出 物 】 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】〗】 Xx. 8. HEUTE. 

【功能 与 主治 】 补肾 阳 , 强 筋 盟 , 祛 寒 湿 。 用 于 阳痿 精 
冷 ,筋骨 瘘 软 , 腰 膝 冷 痛 , 阳 虚 冷 海 。 

《用 法 与 用 量 〗 3 一 10g。 

Urs ETA, DE, AiE. 


仙 $5 和 草 


Xianhecao 
AGRIMONIAE HERBA 


2k 5 2g SE ECRIRE dp AE Agrimonia pilosu Ledeb, B 
干燥 地 上 部 分 。 夏 OECCDSEZEUDIC REED BR RR TR. 

LERI 本 品 长 50—100cm, & EE EL AREE. AERE 
圆柱 形 ,直径 4 一 6mm, 红 棕色 ,上 部 方 柱 形 , 四 面 略 凹 陷 , 绿 
神色 ,有 纵 沟 和 楼 线 , 有 节 ; 体 轻 , 质 硬 , 易 折断 ,断面 中 空 。 单 
数 羽 状 复 叶 互生 , 暗 绿 色 , 皱 缩 卷曲 ; 质 脆 , 易 碎 ; 叶 片 有 大 小 
2 种 ,相间 生 于 叶 轴 上 ,顶端 小 叶 较 大 ,完整 小 叶片 展 平 后 呈 
卵 形 或 长 椭圆 形 , 先 端 尖 , 基 部 栋 形 ,边缘 有 锯齿 ; 托 叶 2, 抱 
茎 , 斜 卵 形 。 总 状 花 序 细 长 , 花 昔 下 部 旦 简 状 , 昔 简 上 部 有 钧 
AU ,先端 5 裂 , 花 六 黄色 。 气 微 , 味 徽 荷 。 

【鉴别 〗 《1) 本 品 呈 的 粉末 瞳 绿 全。 上 表皮 细胞 多 和 角形 
下 表皮 细胞 壁 波状 弯曲 ,气孔 不 定式 或 不 等 式 。 非 腺 毛 单 细 
胞 ,长 短 不 一 , 壁 厚 , 木 化 , 具 疣 状 突起 ,少数 有 螺旋 纹理 。 小 
腺 毛 头 部 1-4 06 . SB DE , 柄 1 一 2 细胞 ; 另 有 少数 腺 鳞 , 头 
部 单 细胞 ,直径 约 至 68pnm, 含 油 滴 , 柄 单 细 胞 。 草 酸 钙 篮 晶 
甚 多 ,直径 9~50pm。 

(2) SUA E TR. 2g HA nl SE C60 — 90 C) 40m, 超声 处 悍 
30 分 钟 , 滤 过 BART. RAME H 10ml 溶解 ,用 5% 
氢 氧 化 钠 溶 液 10ml 振 播 提取, 弃 去 三 氧 甲 烷 液 , 氨 氧 化 钠 液 
用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1—2, ] — SCR DER FS BEIC 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 毛 甲 烷 滚 ,加 水 10ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 三 毛 甲 烧 
液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 了 到 仙 稚 草 对 照 药材 2g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 仙 扒 草 酚 B 对 照 品 , 加 三 所 甲烷 
制 成 每 Iml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
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一 硅胶 G WERE, LA Wh BE COO — 90'Co- Z, R Z i- FER 
(100 : 9:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 除去 残 根 和 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 眉 , 葵 多 数 方 柱 形 ,有 织 沟 和 棱 线 ,有 节 。 
切面 中 空 。 叶 多 破碎 ,了 瞳 绿色 ,边缘 有 饥 齿 ; 托 叶 抱 荃 。 有 时 
可 见 黄色 花 或 带 钧 刺 的 果实 。 气 微 , 味 微 音 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.02. 

【鉴别 】 HAH. 

DERS] F wF. Bo HZ. 

【功能 与 主治 】 收敛 止血 , 截 症 , 止 痢 , 解 毒 , 补 虚 。 用 
于 咯血 ,吐血 ,出 漏 下 血 , 症 疾 , 血 痢 , 痛 肿 疮 毒 , 明 痒 带 下 ， 
脱 力 劳 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 6~12g。 外 用 适量 。 

【贮藏 〗】 置 通风 干燥 处 ， 


E Ae 
Baiji 
BLETILLAE RHIZOMA 


本 品 为 兰 科 植物 站 及 Bletilla striata (Thunb. ) 
Reichb. f. 的 干燥 块 蔡 。 夏 . 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 置 
Wk ERRERA b MEET BREIE MF. 

【 性状】 &mE TAU S E EE 2 一 3 个 爪 状 分 校 ， 
长 1. 5~5cm, 厚 0. 5— 1. 5cm。 表 面 灰 白色 或 黄 蝗 色 , 有 数 圈 
同心 环节 和 标 色 点 状 须根 痕 , 上 面 有 突起 的 葵 痕 ,下 面 有 连接 
男 一 块 蔡 的 痕迹 。 质 坚硬 ,不 易 折断 ,汤面 类 白色 ,角质 样 。 
Ap B LB ZU STE. 

【鉴别 《1) 本 品 粉 末 淡 黄 晶 色 。 表 皮 细 胞 表面 观 垂 周 
壁 波状 弯曲 , 略 增 厚 , 木 化 , 孔 沟 明 显 。 草 酸 钙 针 晶 束 存在 于 
大 的 类 圆 形 黏液 细胞 中 ,或 随处 散在 , 针 晶 长 18 一 88km。 纤 
维 成 束 ,直径 11~30pm, 壁 木 化 , 具 人 字形 或 椭圆 形 纹 孔 ; 含 
硅 质 块 细 胞 小 ,位 于 纤维 周转 ,排列 纵 行 。 梯 纹 导管 . 具 缘 纹 
孔 导 管 及 螺纹 导管 直径 10~32zm。 糊 化 泻 粉 粒 团 块 无 色 ，。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g. Jn 7026 P BR 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 花 干 , 残 湾 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 及 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pl、 对 照 药 材 溶液 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 


BR(6: 2.5: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105 蕊 加热 数 分 钟 , 放 置 30 一 60 分 钟 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 疾 点 ; 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 的 棕 红 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) M xg ,不 得 过 400mg/kg. 

饮片 

【炮制 了 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 , 晒 干 。 

本 品 呈 不 规则 的 薄片 。 外 表皮 大 日 色 或 黄 和 白色。 切面 类 
白色 ,角质 样 , 半 透明 , 维 管束 小 点 状 , 散 生 。 质 脆 。 气 微 , 味 


uo WIS. 
【鉴别 〗〖 检 查 】 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 F H E AE., Hi m EA. 


【功能 与 主治 】 Sab m. WIEN. MAF dn nE di. 
Fi 45 ti di AAE ERN. 

【用 法 与 用 量 】 6—15g; DK GB 3—6g. P Had. 

【注意 】 8S5.) 5 555 d 55 59 LN T ILU. 

DUEB PBOBPBUPARAB. 


EB X 
Baizhu 
ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE 
RHIZOMA 


7k ih 23g APH I PAR. Atractylodes macrocephala Koidz. 
EH TRRZ. ZETA A. aR AE He POE da. PRÉ 
Ub TET ,再 除去 须根 。 

DERI 本 品 为 不 规则 的 肥厚 团 块 ,长 3 一 13cm, 直径 
1.5~7cm。 表 面 灰 黄 色 或 灰 棕 色 , 有 瘤 状 突起 及 断 续 的 纵 争 
和 沟 纹 ,并 有 须根 痕 , 顶 端 有 残留 蕉 基 和 芽 疲 。 质 坚硬 不 易 折 
Pr IB TELA AH LER ORDRE, ,有 棕 黄 色 的 点 状 油 室 散在 ; 
烘 干 者 断面 角质 样 , 色 较 深 或 有 袭 际 。 气 清香 , 昧 甘 、 微 辛 , 嚼 
NP ARTE. 

【鉴别 了 (1) 本 品 粉末 淡 黄 棕色 。 草 酸 钙 针 唱 细 小 ,长 
10~32xm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,少数 针 晶 直径 至 hum, HÈ 
黄色 ,大 多 成 东 ,长 梭 形 , 直 径 约 至 40pkm, 壁 其 厚 , 木 化 , 孔 沟 
明显 。 石 细胞 淡 黄 色 2S BUE .多 角形 .长 方形 或 少数 纺锤 形 ， 
直径 37 一 64um。 薄 壁 细 胞 含 菊 糖 ,表面 显 放射 状 纹理 。 导 管 
分 子 短 小 ,为 网 纹 导 管 及 有 共 缘 纹 孔 导 管 , 直 径 至 Bum, 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 正己 烷 2ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 白 术 对 照 药材 0. 5g. [al 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 新 制备 的 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 国 一 硅胶 G 薄 层 板 
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白头 分 


bE.U tii BE C60 9000-2, R8 7, 8 C50 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,阴干 , 喷 以 5 吧 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 克 点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 ,并 应 显 有 一 桃红 色 主 斑点 (苍术 酮 ) 。 

检查】 水 分 不 得 过 15.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%% (通则 2302) 。 

二 氧化 硫 残留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 ,不 得 过 400mg/kg。 

EE 取 本 品 最 粗 粉 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中， 
加 55%% 乙 醇 200ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 连 续 振 摇 
1 小 时 , 滤 过 ,吸取 滤液 10ml, 置 比 色 管 中 , 照 溶液 颜色 检查 
法 (通则 0901 第 一 法 ) 试 验 , 与 黄色 9 号 标准 比 色 液 比较 ,不 
EER., 

Ded») 照 醇 溶 性 浸出 物 测 和 定 法 (通则 22010 2 P Bj 
热 浸 法 测定 ,用 6076 Z, BETETIDGR ,不 得 少 于 35.025, 

AX 

LAMI 白术 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 厌 黄 色 或 灰 棕 色 。 切 面 黄 
HEERKE , 散 生 标 黄色 的 点 状 油 室 , 木 部 具 放 射 状 纹理 ， 
烘 二 者 切面 角质 样 , 色 较 次 或 有 裂 际 。 气 清香 , 味 甘 、 微 尘 , 嚼 
Z BE o 

【鉴别 3( 除 显 微 粉末 外 ) MEA] Deuil BM. 

Ek hb ERO 将 蜜 炙 获 皮 撒 和 信 热 锅 内 , 待 冒 烟 时 加 入 白术 
片 , 炒 至 黄 棕 色 、 递 出 焦 香 气 , 取 出 ,第 去 蜜 灸 获 皮 。 

每 100kg HRF MEXE 10kg。 

本 品 形 如 白术 片 , 表 面 黄 棕色 , 侦 见 焦 资 。 略 有 焦 香 气 。 


[es] EE 同 药材 ,与 黄色 10 号 比 色 液 比较 ,不 
f$. E DE 
【鉴别 村 除 显 微 粉末 外 ) PEII 总 灰分 ZA 


化 硫 残 留 量 ) 【〖【 漫 出 物 〗 BH. 
CERS HE] F H m. DE HZ. 
【功能 与 主治 〗】 健 脾 益 气 REAK EF i. 用 于 
脾虚 食 少 ,腹胀 港 海 KARE kit, AF ,胎动 不 安 。 
【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 
LERI EH TRAE, E. 


日 头 S 
Baitouweng 


PULSATILLAE RADIX 


Ad A E R RHE D AA gy Pulsatilla chinensis (Bge. ) 
Regel 的 干燥 根 。 春 . 秋 二 季 采 挖 , 除 去 泥 沙 ,干燥 。 

KERI 本 品 呈 类 圆柱 形 或 圆锥 形 , 稍 扭曲 ,长 6 一 
20cm ,直径 0. 5 一 2cm。 表 面 黄 棕色 或 栎 褐色 , 具 不 规则 纵 皱 
纹 或 纵 沟 , 皮 部 易 腊 落 ,露出 黄色 的 本 部 ,有 的 有 网 状 裂纹 或 


bv n 
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裂隙 , 近 根 头 处 常 有 朽 状 凹 洞 。 根 头 部 稍 脱 大 ,有 白色 绒毛 ， 
有 的 可 见 鞘 状 时 柄 残 基 。 质 硬 而 脆 , 断 面皮 部 黄白 色 或 淡 黄 
棕色 VR BBUR EEG. PCR LER DIOS DE e 

鉴别】 OERKE E. BA ERIE k I TRE, 
K 100~390um, H 16 一 42pm, 壁 木 化 。 非 腺 毛 单 细胞 , 直 
f$ 13— 33u m, R E R, EKEKA, A B RT. A ERREN 
螺 状 纹理 。 具 缘 纹 孔 导 管 、 网 纹 导 管 及 螺纹 导管 ,直径 
10—72pm. 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
H PURREN mA. DRAAI EAH 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 -醋酸 -水 (4 : 1: 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 上 地 出 ,上 肪 
To HEEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

DHAJ 照 醇 深 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 水 饱和 的 正 杆 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 17.0%。 

含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 奉 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (64 : 36) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 201nnm。 
理论 板 数 按 白 头 俩 皂苷 B 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 白 头 俩 所 并 B 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 未 (过 三 号 篇)0. 2g, 4 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 10ml, 密 赛 ,超声 处 理 ( 功 率 
150 允 ,频率 40kHz) 25 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 250ml ie Hi 
中 ,用 少量 流动 相 洗涤 容器 及 残渣 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 
流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 游 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ， 

A dh RECTE A, E FAAS 8 B CCo Hos (O26 ) 不 得 
^b-F 4.695, 

饮片 

Dm] 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄 片 , 干 燥 。 

本 部 旺 类 圆 形 的 片 。 外 表皮 黄 棕色 或 棕 褐 色 , 具 不 规则 
纵 皱 纹 或 纵 沟 , 近 根 头 部 有 白色 绒毛 。 切 面皮 部 黄 日 色 或 痰 
WEE, KREE., AM RME E. 

[E51 [RE] DEZHI 【含量 测定 】 同 药材 。 

LERS HRI F., BRE AMZ., 

【功能 与 主治 】 WRA mE. HAPEE 390 , BH 
EW Fe 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 。 
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B S 


Baishao 
PAEONIAE RADIX ALBA 


7kih ye ROBHBSU ^j Zi Paeonia lactiflora Pall. 的 干燥 
根 。 夏 . 秋 二 季 采 控 , 洗 净 ,除去 头 尾 积 细 根 , 置 沸 水 中 者 后 除 
去 外 皮 或 去 皮 后 再 孝 , 晒 干 。 

DERI 本 蝇 呈 圆柱 形 , 平 直 或 稍 夸 曲 ,两 端 平 截 ,长 5 一 
18cm ,直径 1 一 2.5cm。 表 面 类 日 色 或 淡 棕 红色 ,光洁 或 有 纵 
皱纹 及 细 根 痕 , 偶 有 残存 的 棕 褐 色 外 皮 。 质 坚实 ,不 易 折 断 ， 
断面 较 平坦 ,类 白色 或 微 带 棕 红 色 , 形 成 层 环 明显 ,射线 放射 
AR. AUR LER US M 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 林 黄 白色 。 糊 化 淀粉 粒 团 块 其 多 。 
AREA d E fS 11~35pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 
f1.2X—^ uir dr CES. RERSCILSETERIBIZC SETS EE 
f$20-—65um, PEKRE, HE 15-—40pm, EE, (UK 4b. RE 
大 的 圆 形 纹 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
ART ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 
THOSE RE b ,加 乙醇 制 成 每 iml g Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10gl. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5; 10 :0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 
以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

检查】 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

重金 属 及 有 割 元素 ” 照 铝 , 锅 、 砷 、 采 、 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 克 合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铝 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; 
未 不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg. 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测定 法 (通则 
2331) 测 定 ,不 得 过 400mg/kg. 

DCZHI 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 22010 3E F B5 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 22.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 DWE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL. A-0. 126 BERE TREE CLA : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 洁 药 苷 蜂 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAHE E m E ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 tml 含 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0. lg, 精 密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 35ml, 超声 处 理 ( 功 率 240W, 频 率 
45kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 


M 

"TM Ex 
3€ We. 

z OUryao. COM rors EEEE EEEE EEEN ARA AANA NANE EEEE S EA iirde 


测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 妈 得。 

Æi TIR mR, a A A H CC Ha O14 ) 不 得 少 于 
1.6%. 

AX 

【炮制 BA 洗 净 , 润 透 , 切 薄 片 ,干燥 。 

本 品 旦 类 贺 形 的 薄片 。 表 面 淡 棕 红色 或 类 和 白色 ,平滑 。 
切面 类 和 白色 或 微 带 棕 红色 ,形成 层 环 明显 ,可见 稍 隆起 的 筋 脉 
纹 呈 放射 状 排列 。 气 微 BR DOS IE. 

【含量 测定 】 HAH, a7 H E CC Ha O11) 不 得 少 于 
1. 296, 

【鉴别 】 【检查 了 (水 分 总 灰分 
[Ej AAH. 

HAS HOREPSH (BE E GR 0213) 炒 至 微 黄色 。 

本 品 形 如 白 洱 片 ,表面 微 黄 色 或 淡 棕 黄色 ,有 的 可 见 焦 
Br, AME., 


二 氧化 硫 残留 量 ) 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.076. 

【含量 测定 】 HAH, aAA H CCa Ha Ou ) 不 得 少 于 
1.2%. 

【鉴别 】【 检 查 】( 总 灰分 “二 氧化 硫 残 留 量 ) 【 漫 出 物 】 
同 药材 。 


酒 自 芍 ” 取 净 白 芍 片 , 照 酒 灸 法 (通则 0213) 炒 至 微 黄色 。 
本 唱 形 如 日 克 片 ,表面 微 黄色 或 淡 棕 黄色 ,有 的 可 见 焦 
BE. URB. 


【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 20.5%. 

【含量 测定 】 HAH, E AAH Ca Ha On) 不 得 少 于 
12% 

【鉴别 】【 检 查 了 水 分 总 灰分 “二氧化硫 残 留 量 ) 同 
药材 。 


【性 味 与 归 经 了 苔 、 酸 , 微 寒 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 养 血 调经 , 敛 阴 止 汗 , 条 肝 止 痛 , 平 抑 肝 
阳 。 用 于 血 虚 雇 黄 ,月 经 不 调 , 息 省 ,盗汗 , 胁 痛 ,腹痛 ,四 有 上肢 挛 
痛 SERRE EL 

【用 法 与 用 量 】 6—15g. 

注意 】 PERSA HM. 

LERI 置 干燥 处 , 防 星 。 


日 IE 
Baizhi 
ANGELICAE DAHURICAE RADIX 


Æ i A E E PRHE W G E Angelica dahurica (Fisch. ex 
Hoffm. ) Benth. et Hook. f. 3 bi Fl © Angelica dahurica 
(Fisch. ex Hoffm. ) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss. ) 
Shan et Yuan H TARR. E , 秋 间 叶 黄 时 采 挖 ,除去 须根 和 泥 


: 105 。 


BH 


沙 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆锥 形 , 长 10~25cm, 直 径 1.5— 
2. 5cm。 表 面 灰 棕色 或 黄 棕 色 , 根 头 部 印 四 梭 形 或 近 疼 形 , 具 
纵 皱 纹 , 支 根 痕 及 皮 孔 样 的 横向 突起 ,有 的 排列 成 四 纵 行 。 顶 
端 有 四 陷 的 葵 痕 。 质 坚实 ,断面 白色 或 灰白 色 , 粉 性 ,形成 层 
环 棕 色 , 近 方形 或 近 固 形 , 皮 部 散 有 多 数 标 色 油 点 。 气 芳香 ， 
RE M. 

【鉴别 3】 〈1) 本 品 粉 未 黄 和 白色。 淀粉 粒 甚 多 , 单 粒 圆 球 
JE .多 角形 .椭圆 形 或 盔 帼 形 , 直 径 3 一 25um, 脐 点 点 状 、 裂 
AR FFER ENR ERRATA RASH 2 一 12 分 粒 
组 成 。 网 纹 导 管 、. 螺 纹 导 管 直径 10 一 85pm。 木 栓 细 胞 多 
角形 或 类 长 方形 , 淡 黄 棕色 。 油 管 多 已 破碎 , 含 淡 黄 棕 色 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 乙醚 10ml, RH 1 小 时 ,时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 潮 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
WA. DREEM 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 表 
取 欧 前 胡 素 对 照 品 \ 蜡 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
lml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 由 分别 点 于 同一 硅 
胶 G HEERR EUG id BE C30 — 60 CO- Z, BE C3 : 2) 为 展开 剂 ， 
在 25 人 以 下 展开 ,取出 ,上 脐 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 有 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 300nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 案 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 衣 素 对 有 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 iml long 的 溶液 , 即 得 。 

殿试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 45ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 50kHz)1 小 时 ,取出 , 放 冷 ;加 甲醇 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 BIS, 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 欧 前 胡 素 (Ci Hu O04 ) 不 得 少 于 
0. 08096 , 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 ,大 小 分 开 , 覆 浸 , 涧 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 棕 色 或 黄 棕 色 。 切 面 日 
色 或 灰白 色 , 有 其 粉 性 ,形成 层 环 棕色 , 近 方 形 或 近 圆 形 , 皮 部 散 
有 多 数 棕 色 油 点 。 气 芳香 , 味 辛 UOS. 

【检查 】 总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%。 


* 106 > 


E ux 
3€ We. 
** ouryao. com 
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【鉴别 ] 【检查 】( 水 分 ) 【浸出 物 】 【含量 测定 】〗】 [d 
药材 。 

【性 际 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 和 胃 、 大 肠 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 祛 风 止痛 , 宜 通 鼻 窃 , 燥 湿 止 
带 , 消 肿 排 脓 。 用 于 感冒 头痛 , 眉 村 上 骨 痛 ,鼻塞 流 涕 , 鼻 稀 , 鼻 
渊 ,牙痛 , 带 下 , 阁 疡 肿 痛 。 
【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 
CER) 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


E 附 子 
Baifuzi 
TYPHONHIH RHIZOMA 


Ak dh X Bi ER ES A fA XE Typhonium giganteum 
Engl 的 干燥 块茎 。 秋 季 采 挖 ,除去 须根 和 外 皮 , 晒 干 。 

LERI 本 品 旦 椭圆 形 或 卵 圆 形 ,长 2 一 5cm, 直 径 1 一 
3cm。 表 面 白 色 至 黄 晶 色 , 略 粗糙 ,有 环 纹 及 须根 痕 , 顶端 
有 荃 痕 或 芽 痕 。 质 坚硬 ,断面 白色 , 粉 性 。 气 微 , 味 淡 、 及 
PUE 。 

[3530] ORRE: 木 栓 细胞 有 时 残存 。 内 皮层 
不 明显 。 薄 壁 组 织 中 散 有 大 型 入 液 腕 ,外 侧 较 大 , 常 环 状 排 
列 ,向 中 心 渐 小 而 少 , 黏 液 细 胞 随处 可 见 , 内 会 草酸 钙 针 晶 束 。 
维 管 束 散 列 , 外 蔬 型 及 周 木 型 。 湾 壁 细 胞 含 众多 淀粉 粒 。 

粉末 黄白 色 。 淀 粉 粒 其 多, 单 粒 球形 或 类 球形 ,直径 2 一 
29pm; 脐 点 点 状 、 裂 缝 状 或 人 字 状 ; 复 粒 由 212 分 粒 组 成 ， 
以 2~4 分 粒 者 为 多 见 。 草 酸 钙 针 晶 散在 或 成 束 存在 于 条 液 
细胞 中 , 针 晶 长 约 至 97(136) um, 蛙 纹 导管 、. 环 纹 导 管 直径 
9 一 45ptn。 

(2) 取 本 品 粉 末 10g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲烷 -甲醇 
(3: 1) 混 合 溶液 100ml, 加 热 回 流 2 / RS , ERAR TF, AA 
加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 昌 附 子 对 照 药材 
10g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 P- 谷 贷 醇 对 照 品 ,加 丙酮 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 Z3. 分别 点 于 同 
一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 (25 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C ERA E E 
点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 
相同 颜色 的 斑点 或 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302)。 

【浸出 物 】 昭 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 7.0%。 

饮片 


【炮制 】 SWF 除去 杂质 。 
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【 性状】 [E30 【检查 本 DEd*w1 同 药材 。 

HARF ” 取 净 日 附子 ,分 开 大 小 个 ,浸泡 ,每 日 换 水 
2 一 3 次 , 数 日 后 如 起 黏 沫 , 换 水 后 加 旦 碘 ( 每 100kg 白 附 子 ， 
HAI 2kg) H 1 Hi Jer BE E TI SR UK . 28 D S5 RU E RON 
度 , 取 出。 将 生姜 片 LE BOT EA A WE EE OK s CB AA 
E13 -P 3C ROG ELI RIBERA IE SEHR BAGUE.) 
FH T. 

每 100ks AMT. MEZ. AME 12. 5kg. 

本 品 为 类 图 形 或 椭 闹 形 厚 片 , 外 表皮 淡 棕 色 , 切 面 黄 色 ， 
HE. RR, MERER. 

【鉴别 】 (1) 粉末 黄 棕 色 。 糊 化 淀粉 粒 团 块 类 白色 。 草 
酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 , 针 电 长 9 7 一 136km， 螺纹 导管 、 环 纹 导 
管 直径 9-45um. 

(2) 同 药材 5 鉴别 ](2) 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.026, 

[E950] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.025. 

【检查 并 总 灰分 ) 同 药材 。 

【性 味 与 轨 经 】 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 胃 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 社 风 痰 , 定 惊 搞 , 解 毒 散 结 ,止痛 。 用 于 
中 风 痰 雍 , 口 眼 喝 斜 ,语言 塞 涩 , 惊 风 熄 痛 , 破 伤风 , 痰 砍 头 痛 ， 
偏 正 头 痛 , 疗 疡 痰 核 , 毒 蛇 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 一 般 炮制 后 用 ,外 用 生 品 适量 的 
糙 , 数 襄 或 研 末 以 酒 调 囊 患 处 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ; 生 品 内 服 宣 慎 。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


E x R 


Baimaogen 
IMPERATAE RHIZOMA 


7k dh M CREE MB Imperata cylindrica Beauv. 
var. major(Nees)C. E. Hubb. B FEREZ., RIER, 
UTR RUE ,除去 须根 和 膜 质 叶鞘 , 捆 成 小 把 。 

LERI 本 品 星 长 圆柱 形 , 长 30 一 60cm, 直径 0.2— 
0. 4cm。 表 面 黄 白色 或 淡 黄 色 , 徽 有 光泽 , 具 纵 皱纹 , 节 明 显 ， 
稍 突起 , 节 间 长 短 不 等 ,通常 长 1.5~ 一 3cm。 体 轻 , 质 略 脆 , 斯 
面皮 部 白色 ,多 有 裂隙 ,放射状 排 列 , 中 柱 淡 黄 色 , 易 与 皮 部 和 剥 
离 。 气 微 , 味 微 甜 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 , 类 方形 , 形 小 ， 
有 的 含 硅 质 块 。 下 皮 纤 维 1~3 列 , 壁 厚 , 木 化 。 皮 层 较 宽广 ， 
有 10 余 个 叶 迹 维 管束 ,有 限 外 增 型 ,其 旁 常 有 裂隙; 内 皮层 细 
胞 内 壁 增 摩 ,有 的 合 硅 质 块 。 中 柱 内 茹 有 多数 有 限 外 韧 型 维 
管束 , 维 管束 鞘 纤 维 环 列 , 木 化 ,外 侧 的 维 管束 与 纤维 连接 成 


|2 


白 砚 
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环 。 中 央 常 成 空洞 。 

粉 来 黄白 色 。 表 皮 细 胞 平行 排列 ,每 纵 行 常 由 工 个 长 细 
胞 和 2 个 短 细胞 相间 排列 ,长 细胞 壁 波 状 弯曲 。 内 皮层 细胞 
长 方形 ,一 侧 壁 增 厚 , 层 纹 和 壁 孔 明显 , 壁 上 有 硅 质 块 。 下 皮 
纤维 壁 厚 , 木 化 , 常 具 横 隔 。 

《2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 白 茎 根 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 菠 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
To HEEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.026 (通则 2302)。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 24.0%。 

饮片 

【炮制 】 和 白 茅 根 洗 净 , 微 润 , 切 段 ,干燥 ,除去 碎 悄 。 

本 品 呈 图 柱 形 的 段 。 外 表皮 黄白 色 或 淡 黄 色 , 微 有 光 
泽 , 具 纵 皱 纹 , 有 的 可 兄 稍 隆起 的 节 。 切 面皮 部 白色 ,多 有 
裂 阶 ,放射 状 排列 ,中 柱 淡 黄 色 或 中 空 , 易 与 皮 部 剥离 。 气 
微 , 昧 微 甜 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 28, 0%。 

【鉴别 【检查 】 HAH. 

FIRR HOO EBD AX dR E. BR EP cS GR UI 02130 X5 Æ 
RRE. 

本 品 形 如 白 茅 根 ,表面 黑 褐色 至 黑色 , 具 纵 皱纹 ,有 的 可 
见 淡 棕 色 稍 隆起 的 节 。 了 略 具 焦 香气 KS. 

[id] 同 药材 ,不 得 少 于 7.0%。 

【鉴别 }(2) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肺 、 胃 、 和 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 凉 血 止血 ,清热 利尿 。 用 于 血 热 吐 血 , 师 
血 , 尿 血 , 热 病 烦 渴 ,湿热 黄 冶 ,水 肿 尿 少 , 热 淋 涩 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

LERI 置 干燥 处 。 


日 tU 
Baifan 
ALUMEN 


Zh Jw EE ZbISS wy] ZU Sek. EREK 
«RS ESEBROKAICSO,; * 12H03, 
【性 状 〗 本 品 星 不 规则 的 块 状 或 粒状 。 无 色 或 淡 黄 日 
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色 ,透明 或 半 透 明 。 表 面 略 平滑 或 凹凸 不 平 , 具 细密 纵 楼 ,有 
玻璃 样 光泽 。 质 硬 而 脆 。 气 微 , 味 酸 、 微 甘 而 极 涩 。 

【鉴别 了】 本 品 水 溶液 显 铝 盐 (通则 0301). 8 tk GB W 
0301) 与 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 ki 取 本 品 0.1g, 加 无 氨 蒸 饮水 100ml 使 溶 
解 , 取 lom EREE H, MEAK 40ml 与 碱 性 碘 化 冬 钾 试 
液 2ml, 如 显 色 , 与 氮 化 铵 溶液 ( 取 握 化 镑 31. 5mg, WEAR 
饮水 使 成 1000mD 1 m1, REME RHR 2ml KEAR K 
49ml 的 混合 液 比较 ,不 得 更 深 。 

铀 盐 与 锌 盐 ” 取 本 品 1g; 可 水 100ml 与 稍 过 量 的 氮 试 
液 ,煮沸 , 滤 过 ,滤液 不 得 显 蓝 色 ,滤液 中 加 醋酸 使 成 酸性 后 ， 
再 加 硫化 氧 试 液 ,不 得 发 生 浑 浊 。 

铁 盐 ” 取 本 品 0.35g ,加 水 20ml 溶解 后 ,加 硝酸 2 滴 , 者 
Wb 5 分 钟 , 滴 加 氧 氧化 钠 试 液 中 和 至 微 显 浑浊 ,加 稀 盐 酸 
iml、 亚 铁 握 化 钾 试 液 1ml 与 水 适量 使 成 50ml. $$ 5]. 1 小 时 
内 不 得 显 蓝 色 。 

重金 属 取 本 品 1g, 加 稀 醋 酸 2ml 与 水 适量 使 溶解 成 
25ml, 依 法 检查 (通则 0821 第 一 法 ), 含 重金 属 不 得 过 
20mg/ kg. 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0. 3g, 精 密 称 定 ,加 水 20ml 溶解 
Ji JUL BA BR - BR BR 2E pi CpH6. 0) 20ml, f$ 88 Jin Z — Rz Va F8 
Kg — B EAO. 05mol/L)25ml, 2 WB 3 一 5 分 钟 , 放 冷 , 加 二 
HH EHE TERR lml, 用 锌 滴定 液 (0, 05mol/L) 滴 定 至 溶液 自 黄 
色 转 变 为 红色 ,并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校正 。 每 lm 的 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 (0. 05mol/L) 相 当 于 23. 72mg 的 含 
水 硫酸 铝 钾 CKAl1(SO,);，12H;0j。 

本 品 含 含水 硫酸 铝 钾 CKAI1C(SO, )，。12H;:O] 不 得 少 于 
99.094, 

饮片 

【炮制 】 ESL RERE., MNI. 

【鉴别 】 【检查 】 [REWE] 同 药材 。 

AR POPA., EBDA GA 0213038 EH E. 

【性 味 与 归 经 】 R W.R., UAE. IT AKAZ. 

【功能 与 主治 】 外 用 解毒 杀 虫 , 燥 湿 止 阐 :内服 止血 止 
海 ,祛除 风 痰 。 外 治 用 于 湿疹 , 疗 癣 , 脱 肛 PEE o E BRL S AI 
REFA ŢI, E h. i AARE. H E A E i 
KE. FH EE RE LRL Reg REED A B SER FS. Re 
EUN Y SM 

【用 法 与 用 量 】 0. 6 一 1. 5g。 外 用 适量 WRA Rek% 
患处 。 

LERI 置 干燥 处 。 


: 108 > 


中 国药 典 2015 年 版 


EB 果 


Baiguo 
GINKGO SEMEN 


Æ án N RAPHE H RT Ginkgo biloba L. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 季 种 子 成 熟 时 采 收 ,除去 肉质 外 种 皮 UE TR LR AR a 
者 后 , 烘 干 。 

【性 状 】 本 品 略 呈 椭 圆 形 ,一 端 稍 尖 , 另 端 钝 ,长 1.5 一 
2.5cm, 宽 1 一 2cm, 厚 约 lem, A Bi ERE EI C s D ER aA, E 
滑 , 具 2~3 RRR. CURRERE CO R A, RIE. APR R E RR 
仁 宽 卵 球形 或 椭圆 形 ,一 端 淡 柠 色 , 另 一 端 金 黄色 ,横断 面 外 
层 黄色 REE ,内 层 淡 黄色 或 淡 绿 色 , 粉 性 ,中 间 有 空 除 。 气 
WRH ME. 

[3530] (1) 本 品 粉 末 浅 黄 柠 色 。 石 细胞 单个 散在 或 数 
个 成 群 ,类 圆 形 .长 圆 形 、 类 长 方形 或 不 规则 形 , 有 的 具 突 起 ， 
K 60—322um, H4 27 一 125pm, 壁 厚 , 孔 沟 较 细密 。 内 种 皮 
薄 壁 细胞 浅黄 棕色 至 红 棕 色 ,类 方形 、 长 方形 或 类 多 角形 。 胚 
乳 薄 壁 细 胞 多 类 长 方形 ,内 充满 糊 化 淀粉 粒 。 具 缘 纹 孔 管 胞 
多 破碎 ,直径 33~72um，。 

(2) 取 本 品 粉 末 10g, 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
WRAT RAMAK 15ml 使 溶解 ,通过 少量 棉花 滤 过 , 滤 
液 通过 聚 酰胺 柱 (80 一 100 Eb. 3g AHH 10 — I5mmO ,用 水 
70ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
40ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 溃 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
AmA. DRRR AN A 对 照 品 、 银 杏 内 栈 C 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 由 ,分别 点 于 同一 以 含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 洲 液 
y dh rnm e BS RENE G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 
甲醇 (10:5:5:0.6) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 于 , 喷 以 本 
醋 , 在 140—160'C Jn A 30 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

饮片 

【炮制 〗 ARC RAR BERERE E. JHR. 

BARZ PAART, RADEN 0213) 4b Z8 43 8 
气 。 用 时 的 碎 。 

【性 味 与 妇 经 】 H E w FER. Hi BR. 

【功能 与 主治 】 倒 肺 定 嘴 , 止 带 缩 尿 。 用 于 痰 多 映 咳 , 带 
FAH RRR. 

【用 法 与 用 量 】 5~10g. 

【注意 】 生食 有 毒 。 

【贮藏 BARFA. 
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Baiqucai 
CHELIDONII HERBA 


Zi d BERE Y A JEK Chelidonium majus L. 的 干 
燥 全 草 。 有 夏 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 泥 砂 , 阴 干 或 晒 于 。 

LERI 本 品 根 呈 圆 锥 状 , 多 有 分 梳 , 密 生 须 根 。 蔡 干 间 
中 空 ,表面 黄 绿色 或 绿 褐色 ,有 的 可 见 和 白粉 。 时 互生 ,多 皱 缩 、 
破碎 ,完整 者 为 一 至 二 回 羽 状 分 裂 ,裂片 近 对 生 , 先 端 钝 ,边缘 
具 不 整齐 的 缺 刻 ;上 表面 黄 绿 色 , 下 表面 绿 灰 色 , 具 日 色 季 毛 ， 
KELE. R 4 片 , 卵 圆 形 ,黄色 ,雄蕊 多 数 , 肉 世 1. SER 
细 图 往 形 ;种 子 多 数 , 卵 形 , 细 小 ,黑色 。 气 微 , 味 微 昔 。 

[X313 4) 本 品 粉末 绿 褐色 或 黄 褐色 。 纤 维 多 成 束 , 细 
长 ,两 端 平 截 ,直径 25 一 40km, 壁 薄 。 导 管 多 为 网 纹 导 管 、 梯 
纹 导 管 及 螺纹 导管 ,直径 25~45pm。 叶 上 表皮 细胞 多 角形 ; 
叶 下 表皮 细胞 壁 波 状 弯 曲 , 气 筷 为 不 定式 。 非 腺 毛 由 1— 10 
余 个 细胞 组 成 ,表面 有 细密 的 疣 状 突起 ,顶端 细胞 较 尖 ,中 部 
常 有 一 至 数 个 细胞 绒 缩 。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 20~38pm, 表 
面 且 细密 的 点 状 纹理 , 具 3 个 萌发 孔 。 果 皮 表 皮 细 胞 长 方形 
RERE, K 607 100p m, 9 25 一 40km, 有 的 细胞 中 含 草酸 
45; db ,细胞 壁 呈 连珠 状 增 厚 。 演 粉 粒 单 粒 ,直径 3— 10gm; 
复 粒 由 2 一 10 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 盐酸 -甲醇 (0.5 : 100) 混 全 溶液 
20ml, 加 热 回 流 45 分 钟 , 涉 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,用 石油 醚 (60~90C) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 石 
it SEU. HI 0. 1mol/L 氧 氧 化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7 一 8, 用 二 
氧 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, ARALAR, R T, A 
渣 加 甲醇 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 白 届 菜 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 渡 。 再 取 白 届 菜 红 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Img 的 溶液 ERIR MAR. REE 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 湾 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (10 : 2: 0. 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 于 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
5j TR [5] Boii £5, B4] De JC DE EX. 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0%( 通 则 2302). 

[9451 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» WN XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 哺 -1%% 三 乙 胺 溶液 (磷酸 调节 pH 值 至 3.0) 
(26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 269nm。 理 论 板 数 按 白 届 菜 
红 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 白 屈 菜 红 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
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定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml E 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 盐酸 -甲醇 (0.5 : 100) 混 合 溶液 
40ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
盐酸 -甲醇 (0.5 : 100) 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 5). 0E 
过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 燕 干 , 残 酒 加 50% 甲 醇 使 溶解 , 转 
移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 5026 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 白 届 菜 红 硕 (Cz His NOF ) 不 得 少 
于 0.02054, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,路 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 , 凉 有毒 。 归 肺 、 胃 经 。 

URES ARIE JRF. HTS iE J., I 
嗽 气喘 ,百日咳 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 18g。 

【贮藏 了 置 通风 干燥 处 ， 


日 Bi 
Baigian 
CYNANCHI STAUNTONII RHIZOMA 
ET RADIX 


AK uh y € A p W i A R Cynanchum stauntonii 
(Decne. ) Schltr. ex Lévi. 3% 3 4b "LF F4 Hj Cynanchum 
glaucescens (Decne. ) Hand. -Mazz. 的 干燥 根 共 和 根 。 秋 季 采 
控 , 洗 净 , 师 干 。 

【和 性状】 AHMAR 根 蔡 呈 细 长 圆柱 形 , 有 分 枝 , 稍 弯 
曲 ,长 4 一 15cm, 直 径 1.5 一 4mm。 表 面 黄白 色 或 黄 棕 色 , 节 
明显 , 节 间 长 1.5—4. 5m, BU RA. Ha rp. N 
处 复生 纤细 弯曲 的 根 , 长 可 达 10cm, 直 径 不 及 Imm, AEK 
分 枝 曙 毛 须 状 , 常 盘 曲 成 团 。 气 微 , 味 微 甜 。 

ERAR ” 根 蕉 较 短 小 或 略 呈 块 状 ; 表 面 灰 绿色 或 
灰 黄 色 , 节 间 长 1 一 2cm。 质 较 硬 。 根 稍 弯 曲 , 直 径 约 1mm, 
分 校 少 。 

[3:50] 取 本 品 粗 粉 lg, 加 70% 乙 醇 10ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 。 取 滤液 1ml, 蒸 干 , 残 酒 加 醋 栈 1ml 使 溶解 ,再 
加 硫酸 1 滴 , 柳 叶 白 前 显 红 紫 色 , 放 置 后 变 为 污 绿 色 ; 芜 花 叶 
日 前 显 棕 红 色 , 放 算 后 不 变色 。 

饮片 

【炮制 〗 自前 ”除去 杂质 , 尝 兆 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 

EKAN 取 净 白 前 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 不 烙 手 。 

【性 昧 与 归 经 】 FF vd. BAA. 
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【功能 与 主治 】 RA HR JZ. MFIWA ZK, 
RE, AERE e 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

LERI 置 通风 干燥 处 。 


Bm g 
Baibiandou 
LABLAB SEMEN ALBUM 


本 品 为 豆 科 植物 扁豆 Dolichos lablab L. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 , 冬 二 季 采 收成 熟 果 实 , 晒 干 , 取 出 种 子 , 再 栖 于 。 

CERI 本 品 旦 扁 椭 圆 形 或 扁 卵 圆 形 , 长 8— 13mm, w 
8 一 9mm, 厚 约 7mm。 表 面 淡 黄白 色 或 淡 黄 色 , 平 滑 , 略 有 光 
泽 ,一 侧 边缘 有 隆起 的 白色 冉 状 种 后。 质 坚硬 。 种 皮 薄 而 脆 ， 
子叶 2, 肥 厚 , 黄 白色 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 豆 腥 气 。 

LEa ARRUE: 表皮 为 1 列 栅 状 细胞 ,种 脐 处 2 
列 ,光辉 带 明 显 。 支 持 细胞 1 列 ,旺旺 铃 状 ,种 脐 部 位 为 3 一 5 
yj. X FJ 10 列 萍 壁 细胞 ,内 侧 细胞 呈 预 废 状 。 子 叶 细 胞 含 
众多 淀粉 粒 。 种 脐 部 位 栅 状 细胞 的 外 侧 有 种 阜 , 内 侧 有 管 胞 
岛 ,椭圆 形 , 细 胞 壁 网 状 增 厚 ,其 两 侧 为 星 状 组 织 , 细 胞 星 芒 
状 , 有 大 型 的 细胞 间距 ,有 的 胞 腔 含 棕色 物 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
饮片 
【炮制 】 GAE RAAR. MERT. 


LERI CE3) [REl 同 药 材 。 

炒 白 扁豆 ” 取 净 日 扁豆 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 黄 
B RA. HH. 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 微 温 。 归 脾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 健 脾 化 湿 , 和 中 消暑 。 用 于 脾胃 虚弱 , 食 
次 不 振 ,大 便 渡 演 ,白带 过 多 ,里 湿 吐 泻 , 胸 间 腹胀 。 炒 白 扁 豆 
建 脾 化 湿 。 用 于 脾虚 汇演 ,白带 过 多 。 

【用 法 与 用 量 〗】 9 一 15g。 

LERI STRASSE. 


E s 


Bailian 
AMPELOPSIS RADIX 


Kk dà Jy eli LRL ELI DB Sk Ampelopsis japonica (Thunb. ) 
Makino 的 于 燥 块 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 泥 沙 和 细 根 , 切 成 
ARERR MF. 

【性 状 】 GJJEGEEEBUEsUIZ EE K 4—10cm. E 
至 1~2cm。 切 面 周 边 常 向 内 卷曲 ,中 部 有 1 突起 的 楼 线 。 外 
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皮 红 棕色 或 红 褐 色 , 有 纵 皱 纹 、 细 横 纹 及 横 长 皮 孔 , 易 层 层 脱 
落 ,脱落 处 呈 淡 红 棕色 。 斜 片 呈 卵 圆 形 ,长 2.5 一 5cm, 宽 2 一 
3cm。 切 面 类 白色 或 浅 红 棕色 ,可 见 放 射 状 纹理 ,周边 较 厚 ， 
微 手 起 或 略 弯 曲 。 体 轻 , 质 硬 脆 , 易 折断 ,折断 时 ,有 粉尘 飞 
出 。 气 微 , 味 甘 。 

LEHI DORKA E. EMAER, KAE, K 
形 、 肾 形 或 不 规则 形 ,直径 3 一 13pkm, 脐 点 不 明显 ; 复 粒 少数 。 
草酸 钙 针 晶 长 88 一 169pm, 散 在 或 成 束 存在 于 黏液 细胞 中 。 
草酸 钙 艇 曲直 径 25—78um. 棱角 宽大 。 具 缘 纹 孔 导 管 , 直 径 
35~60pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART REME 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 日 
ARAH 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEF ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bit £5, 8^] DE ex. 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%%( 通 则 2301) 。 

水 分 f 15.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.096 (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

Dedi) EEA HER h yW EE GAR 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 25 9o 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.026, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

【性 昧 与 归 经 】 FAR., Hb BA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 痛 散 结 , 敛 疮 生 肌 。 用 于 闯 
BRE TAE CEU RAH. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 ,前 汤 洗 或 研 成 极 细 
粉 甫 患处 。 

【注意 】 不 宜 与 月 马 WUS . 草 乌 、 制 草 乌 .附子 同 用 。 

【贮藏 〗 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


日 鲜 m 
Baixianpi 
DICTAMNI CORTEX 


Ai A ER PHE Y EE Dictamnus dasycarpus Turcz. 
的 干燥 根 皮 。 春 ECCL EGER TER BB LR AE RAEE , R RIR 
ETH. 

[HERI 本 品 呈 卷 简 状 , 长 5 一 15cm, 直径 1~ 2em, JE 
0. 2 一 0. 5cm。 外 表面 灰白 色 或 淡 灰 黄色 ,县 细 织 皱纹 和 细 根 
痕 , 常 有 突起 的 颗粒 状 小 点 ;内 表面 类 白色 ,有 细 纵 纹 。 质 脆 ， 
折断 时 有 粉尘 飞扬 ,汤面 不 平坦 , 略 呈 层 片 状 , 剥 去 外 层 , 迎 光 
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可 见 闪烁 的 小 亮点 。 有 羊 脐 气 RAE. 

【鉴别 〗 (1) 本 品 横 切 面 : 本 栓 层 为 10 RIME. A 
层 狭 窗 ,纤维 多 单个 散在 ,黄色 ,直径 25 一 100km, 壁 厚 , 层 纹 
明显 。 韧 皮 部 宽广 ,射线 宽 1 一 3 列 细 胞 ;纤维 单个 散在 。 薄 
壁 组 织 中 有 多 数 草 酸 钙 簇 鼎 , 直径 5~30pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 相 酮 对 照 品 和 梅 酮 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml fp img 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G OREJA 
上 ,以 甲 蔡 - 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 3 :3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 BE , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.096, 

LEENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 236nm。 
理论 板 数 以 档 酮 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 检 酮 对 照 品 、 黄 柏 酮 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 lml MRBS 60ug、 黄 柏 酮 
0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 (过 四 号 得 ) 约 lg. 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 年 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
人 名, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, H A GRUB 6, REI WE BA 

Aant TA mir R, wm LH CC. Ha OS ) 不 得 少 于 
0. 050% ,黄柏 酮 (Cz H4 O; ) 不 得 少 于 0.15%. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 兆 , 稍 渔 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 灰白 色 或 淡 灰 黄色 ,县 细 
纵 皱 纹 及 细 根 痕 , 常 有 突起 的 颗粒 状 小 点 ;内 表面 类 白色 ,有 
细 纵 纹 。 切 面 类 白色 KEERA., AERA, RAY 


【 监 别 工 除 模 切 面 外 ) 【检查 〗【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 
同 药材 。 
DERS] ix. GE E USE. 


ESERI 清热 燥 湿 , 祛 风 解毒 。 用 于 湿热 郊 毒 , 黄 

水 淋漓 ,湿疹 ,风疹 , 辣 癣 疮 癫 , 风 湿热 兽 , 黄 剖 尿 赤 。 
【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 MA WRI R. 
LERI 置 通风 于 燥 处 。 


É 
Re k 白 Sk 
X, 5m ao. com 


B A 
Baiwei 
CYNANCHI ATRATI RADIX ET RHIZOMA 


7k 5h 2g 38 REEL EE Cynanchum atratum Bge. 3X 3E 
生日 答 Cynanchum versicolor Bge. W TRR HRZ. XU 
TÆR , 洗 净 ,干燥 。 

LERI 本 品 根 蔡 粗 短 , 有 结 节 ,多 弯曲 。 上 面 有 圆 形 的 
葵 痕 ,下 面 及 两 侧 复生 多 数 细 长 的 根 , 根 长 107 25cm, 直径 
0.1—0. 2cm。 表 面 棕 黄色 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 皮 部 黄白 色 ， 
木 部 黄色 。 气 微 , 味 微 苦 。 

[3530] (1) 根 横 切 面 : 表皮 细胞 1 列 , 通 常 仅 部 分 残 
留 。 下 皮 细 胞 1 列 , 径 向 稍 延 长 ;分 泌 细 胞 长 方形 或 略 灾 曲 ， 
内 含 黄 色 分 泌 物 。 皮 层 宽广 ;内 皮层 明显 。 木 质 部 细胞 均 木 
化 ,导管 大 多 位 于 两 侧 , 木 纤维 位 于 中 央 。 薄 壁 细 胞 含 草酸 钉 
A ih CK ib ue EUN, 

粉末 灰 棕 色 。 草 酸 钙 簇 晶 较 多 ,直径 7~45nm。 分 泌 细 
胞 类 长 方形 , 常 内 含 黄色 分 泌 物 。 木 纤维 长 160~480um, H 
f$ 14~24pm。 石 细胞 长 40~50pm, 直径 10 一 30km。 导 管 
以 网 纹 导 管 . 具 缘 纹 孔 导管 为 主 。 淀 粉 粒 单 粒 脐 点 点 状 2 AE 
状 或 三 叉 状 ,直径 4~10pm; 复 粒 由 2 一 6 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 日 薇 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 醋 -水 (4 : 1: 5) 的 上 
屋 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 
10) ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 4% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0796 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302), 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 19.0%. 

AX 

[95] 除去 杂质 , 洗 兆 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 FRR. ABEM EA. 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 , 利 尿 通 淋 , 解 毒 疗 疮 。 用 于 温 
DOE $E TM E PUE DT PESE PE PEST EU 
EE 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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Guazijin 
POLYGALAE JAPONICAE HERBA 


本 品 为 远志 科 植 物 瓜 子 金 Polygala japonica Houtt. 的 
F 燥 全 草 。 春 末 花 开 时 和 采 控 ,除去 泥 沙 VU TTE. 

DERI 本 品 根 呈 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,直径 可 达 4mm; 表 面 
& 189 €. 2A SE c. 8. ETHER EL (6. EP AES 1S10— 
0cm , 淡 棕 色 EMRE. MEE, HEUS ie BEJE X BETA UT 
Z.]& 1 一 3cm, 宽 0. 5— lem; W BK HB] E . ^c 9i Ad 22 , di B RD: 
A BUE ,全 缘 , 灰 绿 色 ; 时 栖 短 ,有 有 柔 毛 。 总 状 花 序 腋生 ,最 上 
4 花序 低 于 蕉 的 顶端 ? 花 蝶 形 。 戎 果 圆 而 扁 , 直 径 约 5mm, 边 
RARER, LE, SHEF. PTEE BE ARR 
S. AM RAF E o 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 灰 绿 色 。 叶 表皮 细胞 表面 观 呈 类 
* 角 形 , 垂 周 壁 稍 增 厚 或 略 呈 连珠 状 ; 有 微细 的 角质 纹理 , 气 
1 不 定式 。 非 腺 毛 单 细 胞 ,长 短 不 一 ,多 弯曲 。 草 酸 钙 簇 唱 直 
& 12 一 40pkm 棱角 钝 图。 花粉 粒 淡 黄色 ,椭圆 形 或 球形 ,直径 
2 一 56um, 表 面 有 子午 线 排列 的 条 状 雕 纹 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 7026 FR E 20ml, 超声 处 理 30 分 
Ph, 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浴 加 70%% 甲 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
上 溶液。 为 取 瓜 子 金 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
fBUR FOE OON BE SS d 7026 FB BET LAE ml 会 2mg 的 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菠 层 色谱 法 (通则 05020 gt as , UR 
上述 三 种 溶液 各 3nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
-PERKO : 1: 50 RS E ESTEE TICON JE JF RU . JE JE Wih, Bi 
~, 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn E BE Ux d (o TE 
t 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
,最 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 9.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 6.076 (通则 2302) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
] HR SERI s AZIE- (30 : 70) 为 流动 相 ; 蔬 发光 散 射 检 测 器 
> 测 。 理 论 板 数 按 瓜 子 金 皂 苷 己 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 瓜 子 金 皂 并 已 对 照 品 适量 ,精密 
K 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 5g, 精 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 为 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 
:重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)1i 小 时 , 放 冷 ,再 
x 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
t, BD TR. 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 1091. 2091, BETA i8 TE 
i 5~10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
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算 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 瓜子 金 所 背 已 (Css Hse O4 ) 不 得 少 
于 0.6094, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 至 软 , 切 段 ,干燥 。 

ERSA 辛 、 苦 , 平 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 痰 止咳 , 活 粤 消 肿 ,解毒 止痛 。 用 于 咳 
嗽 疾 多 ,咽喉 肿 冯 ;外 治 跌 打 损 伤 , 疗 疮 闻 肿 , 蛇 息 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】〗 15 一 30g。 

CERI 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 
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Gualou 
TRICHOSANTHIS FRUCTUS 


本 品 为 葫芦 科 植 物 梧 楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 
或 双 按 桥 楼 Trichosanthes rosthornii Harms 89 T Jg I 9 IR 
实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 , 连 果 梗 剪 下 , 置 通风 处 阴 十 。 

[GA Es EX BOE OL DDÉ . IE 7— 15cm, H% 
6—10em., M f £T Co SURE ORC CS, DEAS LEOTE. Dita A DE 
的 花柱 残 基 ,基部 略 尖 , 具 残存 的 果 醒 。 轻 重 不 一 ， 质 脆 , 易 
破 开 ,内 表面 黄白 色 , 有 红 黄色 丝 络 , 果 格林 黄色 , 符 笛 ,与 多 
数 种 子 粘 结 成 团 。 具 焦 糖 气 , 味 微 酸 RE. 

【鉴别 〗 (1) 本 品 粉末 黄 棕色 至 棕 褐 色 。 石 细胞 较 多 , 数 
个 成 群 或 单个 散在 , 黄 绿色 或 淡 黄色 , 呈 类 方形 AZ FECE , 纹 
孔 细 密 , 孔 沟 细 而 明显 。 果 皮 表 皮 细 胞 ,表面 观 类 方形 或 类 多 
角形 , 垂 周 壁 厚度 不 一 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 类 多 角形 或 不 
规则 形 , 平 周 壁 具 稍 弯曲 或 平 直 的 角质 条 纹 。 厚 壁 细胞 较 大 ， 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 4 次 ,每 次 5ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 敬 十 , 残 潜 加 里 醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 瓜 北 对 上 照 上 药材 2g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 清 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 了 吸取 上 述 两 种 
溶液 各 4 履 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 湾 良 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 FB 
醇 - 甲 酸 -水 (12 : 1: 0.1 ;0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C n dA m DEG b CP. ^y 
别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 广 点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302). 

[Eug 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 31.026, 

饮片 

【炮制 〗 Em ARR, 
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本 品 呈 不 规则 的 丝 或 块 状 。 外 表面 橙 红 色 或 机 黄色 ,级 
缩 或 较 光 滑 ; 内 表面 黄白 色 , 有 红 黄 色 丝 络 IRURE CO. 
数 种 子 粘 结 成 团 。 具 焦 糖 气 RAR H. 

ral Gès] 【浸出 物 】 BH. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 微 若 , 寒 。 归 肺 、 胃 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 〗 WAAR, WAR R A. HTA 
DA S TIVI M PE ERES Wa o FU JA o Ahi JE o a A K 

【用 法 与 用 量 】〗 9 一 15g。 

【注意 】 不 宜 与 川 乌 AJS LE ES ERES LENT RI. 

Dem) 置 阴凉 王 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 
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Gualouzi 
TRICHOSANTHIS SEMEN 


本 品 为 萌 芦 科 植 物 桥 楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 
或 双边 桥 楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 季 采 摘 成 熟 果 实 , 放 开 ,取出 种 子 DER LR. 

LERI FE 虽 扁 平 椭圆 形 ,长 12 一 15mm, 宽 6 一 
10mm, 厚 约 3.5mm。 表 面 浅 棕色 至 棕 褐 色 , 平 清 , 沿 边缘 
4 1B AED. Düoup SE R, A Phi o dE BD Pu BU RX p, FREE 
坚硬 ;内 种 皮膜 质 , 灰 绿色 , 子 时 2, 黄 白色, 富 油 性 。 气 
微 , 味 淡 。 

双边 桥 楼 ” 较 大 而 扁 ,长 15 一 19mm, 宽 8 一 10mm, 厚 约 
2. 5mm, MES E , 沟 纹 明显 而 环 边 较 宽 。 顶 端 平 截 。 

[3E 50] 0) 本 项 粉末 暗 红 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 
明 类 多 角形 或 不 规则 形 , 平 周 壁 具 稍 弯曲 或 平 直 的 角质 条 纹 。 
石 细 胞 单个 散在 或 数 个 成 群 ,棕色 EKRE KAE. X =M 
形 或 不 规则 形 , 壁 波状 弯曲 或 旦 短 分 枝 状 。 星 状 细胞 淡 棕 色 ，、 
淡 绿 色 或 几 无 色 , 呈 不 规则 长 方形 或 长 圆 形 , 壁 弯曲 , 具 数 个 
短 分 枝 或 突起 , 枝 端 钝 圆 。 螺 纹 导管 直径 20~40pm。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C)10mjl, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 3,29- 二 茶 甲 酰基 
酉 楼 人 三 三 醇 对 照 唱 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 12mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,若干 ,时 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 资 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 石油 栈 (60 一 90C ) 作 溶剂 ,不 得 少 于 4.096, 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» 3I E . 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (93 : 7) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 3,29- 二 茶 甲 酰基 枉 楼 仁 三 醇 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 晶 溶液 的 制备 ” 取 3,29- 二 荣 甲 酰基 桥 楼 仁 三 醇 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 二 氯 甲 烷 制 成 每 Iim 含 0. Img 的 次 
液 , 即 得 ( 临 用 配制 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粗 粉 (40 忆 干燥 6 小 时 ) 约 
lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 二 氯 甲 烷 10ml, 9 
3K , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 二 氧 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 ESI LORI. 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 游 液 各 5g, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 3.29-— AE HB B DERE Be (5 — BF 
《Cu Hss Os ) 不 得 少 于 0. 08076 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 和 干 疙 的 种 子 , 洗 净 MT. HER. 

【性 状 了 【鉴别 了 了 【检查 】 DEG) 【含量 测定 】 
辣 药 材 。 

DERS] 甘 , 寒 。 归 肺 . 胃 、 大 肠 经 ，。 

【功能 与 主治 】 HIER HAWE. TRAK A, 
Ji ERES 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【注意 】 uS S IL E; . 草 乌 . 制 草 乌 .附子 同 用 。 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 
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【 制 法 】 取 瓜 鞭子 , 照 炒 法 (通则 0213), 用 文火 炒 至 微 
鼓 起 ,取出 , 放 凉 。 

DERI 本 品 呈 扁平 椭圆 形 , 长 12 一 15mm, 宽 6 一 
10mm ,厚度 约 3. 5mm。 表 面 浅 褐 色 至 棕 褐 色 ,平滑 , 偶 有 焦 
RE ,沿边 缘 有 1 圈 沟 纹 , 顶端 较 尖 ,有 种 脐 , 基 部 钝 圆 或 较 狭 。 
种 皮 坚 硬 ; 内 种 皮膜 质 , 灰 绿色 ,子叶 2, 黄 和 白色, 富 油性 。 气 
略 焦 香 , 味 淡 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 1g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 石油 醚 
(60—90'C) 10ml. HFE 4b FE 10 4r Pb UE SE C UE WIE D Di n 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 曲 溶液 
及 [含量 测定 ] 项 下 的 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
UH BC RELI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 
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清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5. 0% GEM 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (93 : 7) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 3, 29- 二 茶 甲 酰基 桥 楼 仁 三 酬 峰 计算 应 不 低 
于 2000, l 

对 照 品 溶液 的 制备 取 3,29- 二 莽 甲 酰基 桥 楼 仁 三 醇 对 
照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 二 毛 甲 烷 制 成 每 iml 0.12mg 的 溶 
液 , 即 得 ( 临 用 配制 )。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 粗 粉 (40C 干 燥 6 小时) 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 50ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 二 氯 甲 烷 
10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 二 握 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 揪 
名, 静 置 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 3,29- 二 葵 甲 酰基 桥 楼 仁 三 醇 
(Cu Hss Os ) 不 得 少 于 0. 06026 。 

【性 味 与 妇 经 】〗  Ho3E. BEES 大肠 经 。 

【功能 与 主治 】 WIHA, MME., MATRA A, 
WER. 

【用 法 与 用 最 】 9 一 15g。 

【注意 】 不 宜 与 用 乌 、 制 川 鸟 、 草 乌 、 制 草 乌 , 附 子 辐 用 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 ,防老 NE. 


IN 3: R 


Gualoupi 
TRICHOSANTHIS PERICARPIUM 


本 品 为 戎 芦 科 植物 桥 楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 
或 双边 桥 楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的 于 燥 成 熟 果 
皮 。 秋 季 采 摘 成 熟 果实 , 训 开 ,除去 果 新 及 种 子 ,阴干 。 

【性 状 革 本 品 常 切 成 2 至 数 辩 ,边缘 向 内 卷曲 ,长 6 一 
12cm。 外 表面 橙 红色 或 杰 黄 色 , 皱 缩 , 有 的 有 残存 果 梗 ;内 表 
面 黄白 色 。 质 较 脆 , 易 折 断 。 具 焦 糖 气 , 味 淡 MR. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 黄 棕 色 或 黄 棕 色 。 石 细胞 较 
多 , 数 个 成 群 或 单个 散在 , 黄 绿色 或 淡 黄 色 ,类 方形 、 圆 多 角 
E , 孔 沟 细密 而 明显 。 果 皮 表 皮 细 胞 ,表面 观 类 方形 或 类 多 
角形 , 垂 周 壁 厚薄 不 一 ;气孔 不 定式 或 近 环 式 , 副 卫 细 胞 4 一 


7 个 。 
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(2) 取 本 品 , 在 60C 烘 于 ,粉碎 , 取 粗 粉 2g ,加 乙醇 20ml， 
超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 瓜 姜 皮 对 照 药材 2g, 辣 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C )- 
GN LEO : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 暑 以 5%% 香 草酸 
硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


饮片 

【炮制 】 Ap, WR, W MF. 

CE5 H.. AI LE. 

【功能 与 主治 〗 RALA AA. HT ARA k , 
问 胁 痛 。 

【用 法 与 用 最 】 6 一 10g。 

【 注意】 ES] 5 84/1 5 3€ 5 di 5 O5 BR T IRL. 

【贮藏 】 EH FIRA, D E BINE. 


冬 IR 


Dongguapi 
BENINCASAE EXOCARPIUM 


dh HP YE A JR Benincasa hispida (Thunb. ) 
Cogn. 的 干燥 外 层 果 皮 。 食 用 冬瓜 时 , 洗 净 ,前 取 外 层 果 
RMF. 

【性 状 〗 本 品 为 不 规则 的 碎片 18] PILAR B KAE — 
外 表面 灰 绿 色 或 黄白 色 , 被 有 日 箱 , 有 的 较 光滑 不 被 白 箱 ; 
内 表面 较 粗糙 ,有 的 可 见 筋 脉 状 维 管束 。 体 轻 , 质 脆 。 气 
WR. 

[51] 本 品 粉 末 淡 棕 黄 色 或 黄 绿 色 。 果 皮 表 皮 细 胞 天 
面 观 类 多 角形 , 重 周 壁 平 直 ; 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 5 一 7 个 。 
石 细胞 大 多 成 群 , 呈 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 10~56pm, 纹 筷 
和 孔 沟 明显 。 螺 纹 导 管 多 见 ,直径 16—54pm. 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.076 Gl 9l] 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 12. 0% (通则 2302), 

饮片 

【炮制 了 除去 漆 质 , 洗 净 , 切 块 或 宽 丝 ,干燥 。 

[E531 同 药材 。 

【和 性 味 与 轨 经 3 车 , 凉 。 归 脾 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 利尿 消 肿 。 用 于 水 肿胀 满 ,小 便 不 利 ,里 
3A E118 ,小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 最 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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冬虫夏草 
Dongchongxiacao 
CORDYCEPS 


Ak dh 2g 3é fü AR AA od EDEN Cordyceps sinensis 
(BerK.)Sacc. AE E Bsp ER ELE E g p BT HORE di 7 
Wk ag FR ELA ER. EDIT BEA T8 T 2R AETBCISE TEC , 晒 至 六 
ACE ,除去 似 纤 维 状 的 附着 物 及 杂质 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

DERI 本 品 由 虫 体 与 从 虫 头 部 长 出 的 真菌 子 座 相连 而 
W. BEURE, K 3 一 5cm, 直径 0.3 一 0. 8cm; 表 面 深 黄色 至 
黄 棕 色 , 有 环 纹 20 一 30 个 , 近 头 部 的 环 纹 较 细 ; 头 部 红 棕 色 ; 
E 8 对 ,中 部 4 对 较 明显 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 略 平 坦 , 淡 黄 日 
色 。 子 座 细 长 圆柱 形 ,长 4 一 7cm, 直 径 约 0. 3cm; 表 面 深 棕色 
至 棕 褐 色 , 有 细 纵 皱纹 ,上 部 稍 脱 大 ; 质 柔 而 IBS EAST A 
D, M S E 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 全 硅胶 
为 填充 剂 ;以 磷酸 盐 缓 冲 液 (pH 6.5)[ 取 0. O1 mol/L. ERA 
钠 68. 5ml 与 0.01mol/L SERE 5t — 44 31. 5ml, 混 合 (pH 6.5) 
甲醇 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 逐 
痛 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 腺 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
90%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KERARI Mi) 0. 5g, 精 
8 Ey AE. , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 9026 FP E 10ml, 85 3€ 1€ 
A , 称 定 重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 9076 
香醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A A E CCo H Ns O,) 不 得 少 于 0.010%。 

【性 昧 与 妇 经 】 HF. Wu. He. 

【功能 与 主治 〗 补肾 益 肺 ,止血 化 歼 。 用 于 肾虚 精 亏 , 阳 
RE US , 腰 膝 酸痛 , 久 咳 虚 跨 , 劳 嗽 咯血 。 

用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

CERI 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


冬 B&B S 
Donglingcao 
RABDOSIAE RUBESCENTIS HERBA 


ZI dh AR ERE EOKA Rabdosia rubescens (Hemsl. ) 
Hara 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 莹 时 茂盛 时 采 基 , 颗 干 。 
性状】 本 品 葵 基 部 近 圆 形 , 上 部 方 柱 形 ,长 30—70cm, 


NM 
3€ m. 
1.35 ouryao. com 
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表面 红 紫 色 , 有 和 柔 毛 : 质 硬 而 脆 ,斯 面 淡 黄色 。 叶 对 生 , 有 柄 ; 
叶片 皱 缩 或 破碎 ,完整 者 展 平 后 旦 卵 形 或 卵 形 萎 状 ,长 2~ 
6cm, 宽 1.5 一 3cm; 先 端 锐 尖 或 渐 尖 ,基部 宽 枫 形 , 急 缩 下 延 
成 假 起 ,边缘 具 粗 锯齿 ;上 表面 棕 绿 色 , 下 表面 淡 绿 色 , 沿 叶脉 
被 朴 柔 毛 。 有 时 带 花 , 聚 伞 状 圆锥 花序 顶 生 , 花 小 , 花 坦 简 状 
钟 形 ,5 RA EAC CRE. AWE, R H. 

[X303 (1) 本 品 叶 表面 观 : ERE ANE S PEE SX AR 
规则 形 ; 垂 周 壁 波状 弯曲 。 腺 鳞 头 部 圆 形 或 扇 圆 形 ,4 细 胞 。 
REAR 1 一 2 细胞 , 柄 单 细胞 。 非 腺 毛 1 一 5 RUE, PH RE ELTE 
状 突起 。 下 表皮 细胞 旦 不 规则 形 , 牌 周 壁 波状 弯曲 。 非 腺 毛 、 
腺 毛 及 腺 鳞 较 多 。 气 孔 直 轴 式 或 不 定式 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 4) pb. UE 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冬 凌 曹 对照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 冬 凌 草 甲 素 对 照 品 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 站, 分别 点 于 
同一 GF» 薄 层 板 上 ,使 成 条 带 状 ,以 二 氧 甲烷 -乙醇 -丙酮 
(36 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 喷 以 30% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 灯 (254nm) 下 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% GEI 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302). 

[gud] 照 醇 溶 性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 6.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 为 239nm。 
理论 板 数 按 冬 凌 草 甲 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 冬 凌 草 甲 素 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 里 醇 制 成 每 iml dp 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 放 置 
30 分 钟 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , HR 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 小 
i , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak d PROF E AVETE, Gr AUR CCo Ha Os ) 不 得 少 于 
0,2556. 

饮片 

【炮制 除去 杂质 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 w H A. GR RNA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,活血 止痛 。 用 于 咽喉 肿 冯 , 瘾 
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BEER VE E REM 
【用 法 与 用 量 】 30 一 60g。 外 用 适量 。 


【贮藏 】 置 干燥 处 。 
X 3X 果 
Dongkuiguo 


MALVAE FRUCTUS 


E dh XA H2] M. 9p 3 BL Vg A 3€ Malva 
erticillata L. 的 干燥 成 熟 果 实 。 夏 、 秋 二 季 果 实 成 熟 时 采 
ORERE HF. 

【性 状 〗 FERRARE, BIS 4 一 7mm。 外 被 膜 质 
吕 葛 , 宿 葛 钟 状 , 黄 绿色 或 黄 棕 色 , 有 的 微 带 紫色 ,先端 5 DI 
由 ,裂片 内 卷 , 其 外 有 条 状 披 针 形 的 小 苞 片 3 m. BS. 
RSE EH A RE 10 — 12 枚 组 成 ,在 圆锥 形 中 轴 周 围 排 成 1 轮 ， 
了 果 类 扁 圆 形 ,直径 1.4 一 2. 5mm。 表 面 黄白 色 或 黄 棕 色 ， 
这 隆起 的 环 向 细 脉 纹 。 种 子 肾 形 , 棕 黄色 或 黑 神色。 气 

LEI 《〈1) 本 品 宿 葛 表 面 观 , 下 表皮 星 状 毛 由 2~8( 多 
4 4 一 8) 细 胞 组 成 ;单个 细胞 长 50 一 1140km, 直 径 约 75pm， 
EFE ; 逐 毛 头 部 椭圆 形 ,5~7 细胞 ,直径 25—38um. ER 
z 单 细胞 非 腺 毛细 长 ,弯曲 或 平 直 ,长 约 至 1190pm, 壁 注 或 
i 厚 。 上 下 表皮 气孔 均 为 不 等 式 。 叶 肉 薄 壁 细 胞 含 草 酸 钙 簇 
,直径 6~~25pgm, 楼 角 较 类。 

本 品 果 皮 横 切面 : 外 果皮 为 一 层 长 方形 表皮 细胞 , 壁 稍 
,外 被 角质 层 。 中 果皮 由 2 一 3 层 类 加 形 薄 壁 细胞 和 一 屋 含 
酸 钙 棱 晶 的 细胞 组 成 , 薄 壁 组 织 中 有 大 型 黏液 细胞 散在 。 
唱 细 胞 类 贺 形 , 壁 厚 且 木 化 。 中 果皮 与 内 果皮 间 有 10 AR 
FABER , 呈 环 状 排列 。 内 果皮 为 1 列 径 向 延长 的 石 细 胞 , 呈 栅 
状 , 侧 壁 及 内 壁 甚 厚 , 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 水 20ml, 振 摇 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
0 活性 误 1g, 置 水 浴 上 加 热 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 2ml, 加 碱 
酒石酸 铜 试 液 4 滴 , 置 水 洽 上 加 热 5 分 钟 ,生成 棕 红 色 沉 
E55) BUE E 2mj, 加 10% a - 蔡 酚 乙醇 洲 液 3 滴 , 摇 匀 , 沿 管 
加 硫酸 0. 5ml, 两 液 接 界 处 显 紫 红色 环 。 

(3) 取 本 品 粉末 1g, 加 70% 乙 醇 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ， 
RECTE ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 , 取 上 清 液 2ml, 通 过 C18 
JHR RUME ,用 水 5ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 
; 取 哪 罪 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 iml Sp lmg 的 溶液 ,作为 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
i 20 由、 对照 品 溶液 4 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 甲 
-水 - 冰 醋 酸 (3 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ,和 置 紫 
` 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 


* 116 。 
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总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 取 咖 啡 酸 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 无 水 甲醇 制 成 每 1Iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 ， 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.25ml.0. 5ml、 
lml1.5mi2ml2.5ml3ml4ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 无 
水 乙醇 补 至 5.0ml, 加 0.3%% 十 二 烷 基 硫酸 钠 2.0ml 及 0. 694 
三 氯 化 铁 -0. 9% 铁 氰 化 钾 (1 : 0.9) 混 合 溶液 1. 0ml, 混 匀 ,在 
瞳 处 放置 5 分 钟 ,加 0.1mol/L 盐酸 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,在 瞳 
处 放置 20 分 钟 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401), E 700nm W E dll ERWE , ULT OG BE A 2, ^b 
标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 取 本 品 粉末 约 2.5g ,精密 称 定 , 置 图 底 烧瓶 中 ， 
加 70% 乙 醇 50ml, 加 热 回流 提取 2 小 时 , 滤 过 ,用 70% 乙 醇 
20ml 分 2 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 圆 底 烧 瓶 中 ,40 伟 减 压 
回收 溶剂 至 近 干 ,加 适量 无 水 甲醇 溶解 ,并 转移 至 25ml 量 瓶 
中 ,用 无 水 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 10m] 量 
HP. 加 无 水 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ( 避 光 备用 ;。 精密 量 取 
0. 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 
无 水 乙醇 补 至 5.0ml” 起 ,依法 测定 上 吸光度, 从 标准 曲线 上 读 
出 供 试 品 溶液 中 含 咖啡 酸 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 章 计算 , 含 总 酚 酸 以 蛙 上 罪 酸 (Cs HsO4) 计 ,不 
得 少 于 0.1596, 

LERI H W.W. 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 , 消 肿 。 用 于 尿 闭 ,水 肿 , 口 沁 ， 
尿 路 感染 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 〗】 ET. 


Za B 粉 
Xuanmingfen 


NATRII SULFAS EXSICCATUS 


Æ dh itg RUE SERE. ESWE Na: 50). 

性状】 本 品 为 日 色 粉 未 。 气 微 , 味 威 。 有 引 湿 性 。 

【鉴别 】 本 品 的 水 溶液 显 钠 盐 ( 通 则 0301) 与 硫酸 盐 ( 通 
则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 Hia 
取 用 量 减 半 , 应 符合 规定 。 

重金 属 取 本 品 1. 0g, 加 稀 醋 酸 2ml 与 适 呈 的 水 溶解 使 
成 25ml, 依 法 检查 (通则 0821 第 一 法 ), 含 重金 属 不 得 过 
20mg/kg. 

砷 盐 ” 取 本 品 0.10g, 加 水 23ml 溶解 后 ,加 盐酸 5ml, 依 
法 检查 (通则 0822) , 含 砷 量 不 得 过 20mg/kg。 

【含量 测定 】 取 本 品 , 置 105C 干燥 至 恒 重 后 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 照 芒 硝 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 , 即 得 。 


照 巷 确 项 下 的 方法 检查 ,但 
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本 品 按 干 燥 晶 计算 , 含 硫酸 钠 (Nas SO ) 不 得 少 于 99.026, 

【性 味 与 归 终 】 R.F. BEA KBB. 

【功能 与 主治 】 泻 下 通 便 , 润 燥 软 坚 , 清 火 消 有 种。 用 于 实 
dh RU ,大 便 燥 结 , 腹 满 胀 痛 ; 外 治 咽 只 肿 痛 ,口舌 生 疮 , 牙 卢 


Wiss H PHP FETE. 
【用 法 与 用 量 了 3 一 9g, 溶 人 前 好 的 汤 液 中 服用 。 外 用 
适量 。 


【注意 】 孚 妇 慎 用 ;不 宜 与 硫黄 CRAH. 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 


Z $ 
Xuanshen 
SCROPHULARIAE RADIX 


Æ m A m SB E Scrophularia ning poensis 
Hemsl. Bj HR. A dETEPMDRRZSBDEdA.ERGEGRIE SIZE. 
根 及 泥 沙 , 晒 或 烘 至 半 干 ,堆放 3-6 天 ,反复 数 次 至 干燥 。 

DERI 本 品 呈 类 圆柱 形 , 中 间 上 略 粗 或 上 粗 下 细 , 有 的 
fd 29 di. K 6— 20cm, 直径 1 一 3cm。 表 面 灰 黄色 或 灰 褐 色 ， 
有 不 规则 的 纵 沟 . 横 长 皮 孔 样 突起 和 稀 玻 的 横 裂 纹 和 须根 痕 。 
质 坚实 ,不 易 折 断 , 断 面 黑色 , 微 有 光泽 。 气 特异 似 焦 糖 , 味 
He. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 : 皮层 较 宽 , 石 细胞 单个 散在 或 
2 一 5 个 成 群 , 多 角形 .类 圆 形 或 类 方形 , 壁 较 厚 , 层 纹 明显 。 
HERRER., ERER., KERERE IERM, 
尼 管 少数 ,类 多 角形 ,直径 约 至 113pm, 伴 有 木 纤 维 。 薄 辟 细 

《2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 25ml, 12 38. 1 小 时 ,超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 藻 干 ,残渣 
加 甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 
2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 了 哈巴 俄 痛 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 洲 液 各 46d s 分别 点 于 同一 大 
胶 G 湾 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (12 : 4 : 1) 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 巴 人 饱和 15 43 eb BU RET RC VI » RE JT. HX 
出 , 障 干 , 喷 以 5%% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,热风 歇 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 水 分 不 得 过 16.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.026 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
TA EHE E ,不 得 少 于 60.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


半边 莲 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.03% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 
板 数 按 哈巴 俄 音 与 哈巴 背 峰 计算 均 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) Wis ACH 流动 相 BOA) 
0 一 10 3-10 9790 
10 一 20 10-33 90-67 
20— 25 3350 6750 
25-30 50—80 50—20 
30—35 80 20 
35 一 37 80—3 20-97 


对 照 品 溶 液 的 制备 PUS E H A) E i ie E R E T E in 


适量 ,精密 称 定 , 加 30% 甲 醇 制 成 每 1ml ge EE 60pg、 哈 巴 
IRE Zoug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% HP EE 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,浸泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak sh ETRAS. HO ELTE CCS Ha Oio ) fI ELIT 
(Ca Ho O11 ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 4526 

饮片 

【炮制 了 除去 残留 根茎 和 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄 片 , 干 
燥 ; 或 微 泡 , 落 透 , 稍 蚊 , 切 薄 片 ,干燥 。 

本 品 旺 类 圆 形 或 椭圆 形 的 薄片 。 外 表皮 灰 黄 色 或 灰 褐 
色 。 切 面 黑色 , 微 有 光泽 ,有 的 具 裂 险 。 气 特异 似 焦 糖 , 味 


HME. 
[X30 GRE EB El 【浸出 物 】 【含量 测定 】 
同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】 Hou gà. E. IHHBBLS IHE. 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 , 滋 阴 降 火 MER. MTA 
入 营 血 , 温 毒 发 广 , 热 病 伤 阴 o TT E o TEER o ATK, 
目 赤 , 咽 痛 , 和 白喉 , 疗 病 , 狂 肿 次 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【注意 】 不 宜 与 蒙 芦 辐 用 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 ,防老 E. 


Banbianlian 


LOBELIAE CHINENSIS HERBA 


AK dh AEE RHE W SE E Lobelia chinensis Lour. 的 干 
BRE, BERK BREW, wA MF., 
^ 117 > 


TEE 


【性 状 】 本 品 常 缠 结 成 困 。 根 葵 极 短 ,直径 1 一 2mm; 表 
面 淡 棕 黄色 ,平滑 或 有 细 纵 纹 。 根 细小 ,黄色 , 侧 生 纤细 须根 。 
茎 细 长 ,有 分 校 , 灰 绿色 , 节 明 显 , 有 的 可 见 附 生 的 细 根 。 叶 互 
生 , 无 炳 ,叶片 多 皱 缩 , 绿 宰 色 , 展 平 后 叶片 旦 狭 披 针 形 ,长 1~ 
2. 5cm, 宽 0. 2 一 0. 5cm ,边缘 具 朴 而 浅 的 齿 或 全 缘 。 花 梗 细 
长 , 花 小 , 单 生 于 叶腋 ,花冠 基部 简 状 ,上 部 5 裂 ,偏向 一 边 , 浅 
紫红 色 ,花冠 简 内 有 白色 茜 毛 。 气 微 特异 , 味 微 甘 而 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 灰 绿 黄 色 或 淡 棕 黄色 。 叶 表皮 组 
胞 垂 周 壁 微波 状 , 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 3 一 7 个 。 螺 纹 导管 
和 网 纹 导管 多 见 , 直 径 7~34pkm。 草 酸 钙 艇 晶 常 存在 于 导 
管 旁 ,有 时 排列 成 行 。 导 管 旁 可 见 乳 汗 管 ,内 含 颗粒 状 物 和 
油 滴 状 物 。 薄 壁 细 胞 中 含 菊 糖 , 注 壁 细胞 长 方形 ,细胞 壁 螺 
纹 状 增 厚 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 半 边 莲 对 照 药材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 洲 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 E DE 
点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 相同 颜色 的 斑 
点 或 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 12.0% 。 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 兆 , 切 段 ,干燥 。 

本 蝇 星 不 规则 的 段 。 根 及 根 葵 细 小 ,表面 淡 棕 黄色 或 
黄色 。 蔡 细 , 灰 绿色 , 节 明 显 。 叶 无 柄 ,叶片 多 皱 缩 , 绿 褐 
色 , 狭 披 针 形 ,边缘 县 朴 而 浅 的 齿 或 全 缘 。 和 气味 特异 , 味 微 
甘 而 辛 。 

【鉴别 】〗】【〖【 检 查 】【 淄 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 。 归 心 .小 肠 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,利尿 消 有 种 。 用 于 痛 肿 疗 疮 , 蛇 
虫 咬 伤 , 腊 胀 水 肿 ,湿热 黄 关 LL 


【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 
【贮藏 〗 BTE. 
半 术 XE 
Banzhilian 


SCUTELLARIAE BARBATAE HERBA 


7k dh Jy EERE SERE SE Scutellaria barbata D. Don 的 
TELE, R . 秋 二 季 秘 叶 诚 盛 时 采 挖 , 洗 净 ,明和 干 。 
【性 状 】 RAI 15—35em,AE AER E PLTECE. mA 
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M. ZAE , 较 细 , 方 柱 形 ;表面 瞳 紫 色 或 棕 绿 色 。 时 对 生 , 有 
短 柄 ;叶片 多 皱 缩 , 展 平 后 星 三 角 状 卵 形 或 披 针 形 , 长 1.5 一 
3cm, 宽 0.5~ 一 lcmj; 先 端 钝 ,基部 宽 枢 形 , 全 缘 或 有 少数 不 明 
显 的 印 齿 ;上 表面 瞳 绿色 ,下 表面 灰 绿 色 。 花 单 生 于 茎 枝 上 部 
叶腋 , 花 苯 裂片 印 或 较 圆 ;花冠 二 层 形 , 棕 黄 色 或 浅 蓝 紫色 ,长 
约 1. 2cm RE., RARE XO. CR RU. 

【含量 测定 】〗 总 黄酮 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 苓 
苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Imi 0. 2mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.4ml.0. 8ml、 
l. 2ml,1. 6ml.2. 0m1, 4 Si]. 25 m1 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
义 。 以 甲醇 为 空 自 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 
335nm 的 波长 处 分 别 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 
为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ”精密 量 取 [含量 测定 ] 项 野 黄 苓 并 项 下 经 索 氏 提 
取 并 稀释 至 100ml 的 甲醇 溶液 lml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 揪 匀 , 照 标准 曲线 制备 项 下 方法 , 自 “ 以 甲醇 为 空 崩 ” 
起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 洲 液 中 野 黄 芬 
TF AS EE Cm ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 唱 计算 , 含 总 黄酮 以 野 黄 芬 普 CCo Has O22 
Wr RÉP 1.5095. 

FESE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» HERE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 会 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -醋酸 (35 : 61 : 4) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 335nm。 理 论 板 数 按 野 黄 芬 背 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 PUFRA PR GGEE ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 ml 含 80wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 提 到 至 无 色 , 弃 
去 醚 液 , 药 渣 挥 去 石油 醚 ,加 甲醇 继续 提取 至 无 色 , 转 移 至 
100ml 3&3 FF . Jit FP SR E ZU] BE , 摇 匀 ,精密 量 取 25 mL ZU 
i& Hj 2096 FP ERIS FE, ERE ZR. 25ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 ,到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 野 黄 苓 芽 (Cz Hu O01 ) 不 得 少 于 
0. 2054, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 旦 不 规则 的 段 。 蔡 方 柱 形 ,中空 ,表面 暗 紫 色 或 棕 绿 
色 。 叶 对 生 , 多 破碎 ,上 表面 瞳 绿 色 , 下 表面 灰 绿色 。 花 划 下 
唇裂 片 钝 或 较 圆 ;花冠 展 形 , 棕 黄色 或 浅 蓝 紫色 ,被 万。 果实 
BOE. UO. CU RAE. 

【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 FER. US. BT.H E. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,化 瘀 利尿 。 用 于 疗 郊 肿 毒 , 咽 
喉 肿 痛 , 跌 扑 伤 痛 ,水 肿 ,黄姜 , 蛇 虫 咬 伤 ， 
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【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 
CERI 置 干燥 处 。 


半 夏 
Banxia 
PINELLIAE RHIZOMA 


本 品 为 天 南星 科 植 物 半 夏 Pinellia ternata C Thunb. ) 
Breit. TRHA, RAZERI, A, BR E Sh R M 
RWF. 

KLERI Aim ERRE, AHR Et 1— 1. Sem, 
3k ni E t6 2X e EE, TIL 3 A OK B9 ZEE. J E E A RR IRR 
痕 ; 下 面 钝 圆 , 较 光滑 。 质 坚实 ,断面 洁白, 寞 粉 性 。 气 微 , 味 
EHE BR ME RII TES 

[E50] 〈1) 本 品 粉 束 类 日 色 。 洗 粉 粒 甚 多 , 单 粒 类 圆 
JE .半圆 形 或 圆 多 角形 ,直径 2 一 20km, 脐 点 裂缝 状 、 人 字 状 
或 星 状 ; 复 粒 由 2 一 6 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 针 晶 束 存在 于 椭圆 形 
黏液 细胞 中 ,或 随处 散在 , 针 蝇 长 20 一 144pkm。 螺 纹 导 管 直径 
10—24,um, 

(2) BU s ErTR. lg, HF E 10ml, 加 热 回 流 30 4p 9h. 0E 
过 ,滤液 挥 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 精 氨 酸 对 照 品 、 
AARI E h . 纺 氨 酸 对 照 品 . 亮 氨 酸 对 照 品 ,加 70%% 甲 醇 制 
成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sp 对照 品 溶液 1pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 水 (8: 3 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醇 10ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 0.5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 半 夏 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) iX 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 -四 酸 (30:6 1 4 
0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 于 , 喷 以 10 26. 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 漫 法 测定 ,不 得 少 于 9.09. 

【含量 测定 】 PARERE M) Sg, BRE, 
置 锥 形 瓶 中 ,加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,同上 操作 ,再 重 
复 提取 2 次 , 放 冷 , 滤 过 ,合并 滤液 , 藻 干 ,残渣 精密 加 入 氢 氧 
化 钠 滴 定 液 (0.1mol/L)10ml, 超声 处 理 ( 功 率 500 W, Ji X 
40kHz)30 分 钟 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 新 沸 过 的 冷水 至 刻 


— 
3€ HW. 
** ouryao. com 


EHE 


度 , 摇 名 ,精密 量 取 25ml, 照 电位 滴定 法 (通则 07010 3I X, FH 
盐酸 滴定 液 (0. 1mol/L) 滴 定 , 并 将 滴定 的 结果 用 空 日 试验 校 
正 。 每 iml 氧 氧 化 钠 滴定 液 (0. lmol/L) 相 当 于 5. 904mg 的 
JA CC H04). 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 酸 以 琥珀 酸 (Ce He O4) 计 ,不 得 
5.25565 


饮片 
【炮制 】 生 半 夏 ”用 时 的 碎 。 
【性 味 与 归 经 】 辛 、 温 ;有 毒 。 归 脾 、 骨 、 肺 经 。 


【功能 与 主治 】 燥 湿 化 痰 , 降 道 止 哎 , 消 瘤 散 结 。 用 于 湿 
PEIE JA , VU Up Pe E PEUX AR» AUD RA c , 痰 厥 头痛 ,呕吐 反胃 ， 
B piss pol ME ^C P IRPHRECER. 

【用 法 与 用 量 】 内 服 一 般 炮 制 后 使 用 ,3 一 9g。 外 用 适 
E , 磨 汁 涂 或 研 末 以 酒 调 甫 患处 。 

【注意 】 不 宣 与 川 马 、 制 月 乌 . 草 马 、 制 草 马 .附子 同 用 ， 
生 品 内 服 宜 慎 。 

【贮藏 了 置 通风 于 燥 处 , 防 星 。 


法 半 g 
Fabanxia 


PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM 


本 品 为 半 夏 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 半 夏 , 大 小 分 开 , 用 水 浸泡 至 内 无 干 心 ,取出 ; 
男 取 甘 草 适量 ,加 水 亡者 二 次 ,合并 刻 液 , 倒 人 用 适量 水 制 成 
的 石灰 液 中 , 搅 匀 ,加 人 上 述 已 漫 透 的 半 夏 ,浸泡 ,每 日 搅拌 
1—2 次 ,并 保持 浸 液 pH 值 12 以 上 ,至 削 面 黄色 均匀 , 口 尝 微 
HB SENE CHE SUE UR A TRH T BRL, 

每 100kg FFE, HMHE 15kg、 生 石灰 10kg. 

【性 状 〗 本 品 呈 类 球形 或 破碎 成 不 规则 颗粒 状 。 表 面 淡 
黄白 色 .、 黄 色 或 棕 黄 色 。 质 较 松 脆 或 硬 脆 ,断面 黄色 或 淡 黄 
色 , 颗 粒 者 质 稍 硬 脆 。 气 微 , 味 淡 略 甘 MA ARER. 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 淡 黄 色 至 黄色 。 照 半 夏 项 下 的 [ 鉴 
别 2(1) 项 试验 , 显 相 同 的 结果 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 盐酸 2ml, =A P é 20ml, 加热 回 
流 工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶 
fi ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 半 夏 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 iml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 5d .对照 品 溶液 24d, 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF2: 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 
酸 乙 , 酯 -丙酮 -甲酸 (30:6:5:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
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总 灰分 不 得 过 9.096 GB UI 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 5.0%%。 

DERS] 辛 , 温 。 归 脾 、 胃 、 及 经。 


【功能 与 主治 】 REER. HTI E I ia , PEKIA E , A 


Je RZ Z s IK k JA o 
【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 
【注意 】 不 宜 与 川 马 、 制 川 马 . 草 乌 、 制 草 乌 、. 附 子 同 用 。 
【贮藏 】 同 半 夏 。 


=Z + g 
Jiangbanxia 
PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM 
CUM ZINGIBERE ET ALUMINE 


本 品 为 半 夏 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 净 半 夏 ,大 小 分 开 , 用 水 浸泡 至 内 无 干 心 时 ， 
Jj 5) BUE 3291 Fr BE ZO MARS FERRA A, Wh, T. 
或 脉 至 半 干 ,干燥 ;或 切 薄片 ,干燥 。 

每 100kg 净 半 夏 , 用 生姜 25kg, A 12. 5kg。 

LERI 本 品 呈 片 状 .不 规则 颗粒 状 或 类 球形 。 表 面 柠 
色 至 棕 褐 色 。 质 硬 脆 , 崭 面 淡 黄 标 色 , 常 具 角质 样 光 洋 。 气 微 
dr UR De ALS PR 3 Jes STRE ER AT o 

[530] COR AER XS 6, mE E. ERE A9 WT JU 
淡 黄 色 糊 化 淀粉 粒 。 草 酸 钙 针 晶 东 存在 于 椭圆 形 和 苍 液 细胞 
中 ,或 随处 散在 , 针 量 长 20 ~ lium, "7E £x Sj p OE S 
107—24um. 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 1 小时, 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醚 30ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 半 夏 对 照 药 
材 5g. 干 姜 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 分 别 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 
醋 - 冰 醋酸 (10 : 7 : 0. 0 2g JE JE GRE, FE JF RE, BE M A 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 半 夏 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
主 斑点 ;在 与 干 头 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 虹 一 个 相同 颜 


【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 


总 灰分 不 得 过 7. 5% (通则 2302). 

HIRE 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 第 ) 约 5g, 精 密 称 定 , 照 
清 半 夏 日 矶 限量 项 下 的 方法 测 年 。 

Add TE. EOD SK IPIKAISO,) 。 
12H; OJ 计 , 不 得 过 8.526. 
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【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201» 3E F B5 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.0%. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾 、 胃 、 肺 经 。 

IRESE HPR KEKI, HFK, S 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【注意 〗 不 宜 与 川 马 、. 制 川 马 、 草 乌 qe S TIE. 

[mul 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


清 半 夏 
Qingbanxia 


PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM 
CUM ALUMINE 


本 品 为 半 夏 的 炮制 加 工 品 。 

LAAI 取 净 半 夏 ,大 小 分 开 , 用 8%% 和 白 栅 洲 液 浸泡 至 内 
无 干 心 , 口 尝 徽 有 麻 舌 感 ,取出 , 洗 净 , 切 厚 片 , 干 燥 。 

每 100kg P-E E. HAI 20kg。 

DERI 本 品 呈 椭圆 形 . 类 圆 形 或 不 规则 的 片 。 切 面 淡 
厌 色 至 灰 月 色 ,可 见 其 有 色 点 状 或 短线 状 维 管束 迹 , 有 的 残留 
栓 皮 处 下 方 显 淡 紫红 色 资 纹 。 质 脆 , 易 折断 ,汤面 上 咯 时 角质 
WE. CUBE RAE IURE ER. 

[3550] 照 半 夏 项 下 的 [鉴别 1 试验 , 显 相同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13,.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 4.0%%( 通 则 2302), 

AMARE 取 本 品 粉 束 ( 过 四 号 租 ) 约 5g, 精 密 称 定 , 置 
HS rp , 缓 缓 炽热 ,至 完全 炭化 时 ,逐渐 升 高 温度 至 450'C , 灰 
化 4 小 时 ,取出 , 放 冷 ,在 载 吉 中 小 心 加 入 稀 盐 酸 约 10ml, 用 
表面 阻 覆盖 卉 塌 , 置 水 浴 上 加 热 10 分 钟 ,表面 适用 热 水 5ml 
冲洗 , 洗 液 并 入 增 塌 中 , 滤 过 ,用 水 50ml rix vt UE HT 38 A UE 
湾 , 合 并 滤液 及 洗 液 ,加 0.025% 甲 基 红 乙醇 溶液 1 滴 , 滴 加 
氨 试 液 全 溶液 显 微 黄色 。 加 了 酝 版 -醋酸 饼 缓 冲 液 (pH6.0) 
20ml, 精 密 加 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0. O5 mol/L) 25ml, 2€ 
WB 3 一 5 分 钟 , 放 冷 ,加 二 甲 酚 橙 指示 液 lml, 用 和 锌 滴定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 自 黄 色 和 转变 为 红色 ,并 将 滴定 的 结 
果 用 空白 试验 校正 。 每 1ml 的 乙 二 胺 四 栈 酸 二 钢 滴 定 液 
(0.05mol/LO 相当 于 23.72mg 的 含水 硫酸 铝 钾 
CKAICSO,2; * 12H02, 

Ash Tm tA S AA S KSuHRVHOKAISO,; : 
12HzO] 计 ,不 得 过 10.026, 

Dg] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 7.0, 

【含量 测定 〗 取 本 唱 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 5g, 精 密 称 定 ， 
照 半 夏 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 。 
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本 品 按 干燥 吻 计 算 , 含 总 酸 以 瑟 珀 酸 (Cs Hs Os) 计 ,不 得 
少 于 0. 3095, 

DERS AHA] 辛 , 温 。 归 脾 , 骨 、 肺 经 。 

DRESE BERK. MTERA, S i , 痰 
KERER MEA IB. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

GERI BS S . 制 川 乌 . 草 乌 、 制 草 马 、 附 子 同 用 。 

DERI 置 通 风干 燥 处 , 防 星 。 
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Mudingxiang 
CARYOPHYLLI FRUCTUS 


本 品 为 桃 金 娘 科 植物 丁香 Eugenia caryophyllata 
Thunb. 的 干燥 近 成 熟 果 实 。 果 将 熟 时 采摘 , 盯 干 。 

CERI 本 品 呈 卵 圆 形 或 长 棋 圆 形 , 长 1.5 一 3cm, 直 径 
0.5~1lcm。 表 面 黄 棕色 或 褐 棕 色 , 有 细 皱 纹 ; 顶 端 有 四 个 宿 
存 葛 片 向 内 弯曲 成 钧 状 ; 基 部 有 果 醒 痕 ; 果 皮 与 种 仁 可 剥离 ， 
种 全 由 两 片子 叶 合 抱 而 成 , 标 色 或 暗 棕 色 , 显 油性 ,中 央 具 一 
明显 的 维 海 ;内 有 胚 , 旦 细 杆 状 。 质 较 硬 , 难 折断 。 气 香 , 味 
EE 。 

鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 棕 褐色 。 演 粉 粒 众 多 , 单 粒 长 卵 
JE .类 贝壳 形 .类 圆 形 或 不 规则 形 ,直径 14 一 35um。 纤 维 较 
多 ,成 束 或 单个 散在 , 淡 黄 棕色 ,多 旺 长 权 形 ,直径 9 一 41pm。 
石 细胞 单个 散在 或 数 个 成 群 , 淡 黄 棕色 , 旺 长 条 形 .类 三 角形 
或 不 规则 形 , 偶 有 分 枝 状 ,直径 14 一 88pm, 层 纹 较 密 , 孔 沟 明 
显 。 草 酸 钙 艇 品 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,直径 7 一 43km。 偶 见 章 
酸 钙 小 方 晶 。 油 室 多 破碎 。 

(2) 取 本 品 粉末 1. 5g, 加 乙醚 5m, B SEC AY pb , 滤 过 , 取 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 母 丁香 对 照 药 材 1. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 丁 香 酚 对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 Iim A 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 极 
上 ,以 石油 配 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HMT A 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n TA 8 DE Ax EE 
清晰 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 和 对照 蝇 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 广 点 。 

[i$] 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302), 

【浸出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 15. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 


CORN 
3€ m. 
3 ouryao. com 


丝瓜 络 


理论 板 数 按 丁香 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丁 香 酌 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 tml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 得) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 ,浸泡 24 小 时 3E 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 丁 香 酚 (Cio Hi O; ) 不 得 少 于 0.6525, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 ,用 时 的 碎 。 

LEI DRE) 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 HH. 

【性 味 与 妇 经 | 辛 , 温 。 归 脾 、 胃 ,和 肺 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 温 中 降 道 ,补肾 助 阳 。 用 于 脾胃 虹 寒 , 呢 
3 ap ut, fr P RETE oo BE VP TR FE TRUE 

【用 法 与 用 量 〗 1~3g。 内 服 或 研 末 外 数 。 

【注意 】 不 宜 与 郁 金 同 用 。 

【贮藏 3 和 置 阴凉 干燥 处 。 


丝 瓜 络 


Sigualuo 


LUFFAE FRUCTUS RETINERVUS 


本 部 为 葫 芒 科 植物 丝瓜 Luffa cylindrica (L. ) Roem.. 的 
干燥 成 熟 果实 的 维 管束 。 夏 . 秋 二 季 果 实 成 熟 、 果 皮 变 黄 、 内 
部 干枯 时 采摘 ,除去 外 皮 和 果肉 , 洗 净 , 晒 干 ,除去 种 子 。 

DERI 本 品 为 丝 状 维 管 束 交 织 而 成 ,多 呈 长 梭 形 或 长 
贺 简 形 , 略 弯曲 ,长 30— 70cm, 直径 7 一 10cm。 表 面 黄 日 色 。 
体 轻 , 质 韧 ,有 弹性 ,不 能 折断 。 横 切面 可 见 子 房 3 室 , 呈 空洞 

【鉴别 〗 本 品 粉 末 灰 白色 。 木 纤维 单个 散在 或 成 束 , 细 
长 , 稍 弯 则 ,未 端 斜 尖 , 有 分 又 或 呈 短 分 枝 , 直 径 7 39um, BE 
薄 。 螺 纹 导 管 和 网 纹 导 管 直 径 8 一 28km。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.5%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 2. 5%( 通 则 2302), 

饮片 

【炮制 】 除去 残留 种 子 及 外 皮 , 切 段 。 

【鉴别 】 同 药 材 。 

LERS Hl 上 冉 , 平 。 归 肺 、 胃 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 社 风 , 通 络 ,活血 ,下 她。 用 于 瘟 痛 拘 挛 ， 
胸 胁 胀 痛 , 乳 汁 不 通 , 乳 痛 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 12g。 

【贮藏 】 ETA. 
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老 d B 地 龙 
Laoguancao Dilong 
ERODII HERBA GERANII HERBA PHERETIMA 


Æ dh NOU BL EDCBL dE R OL Hio Erodium 
stebhanianum Willd. 3E ES EE Geranium wilfordii Maxim. 或 
EYE SS EY Geranium carolinianum IL， 的 于 燥 地 上 部 分 ,前 者 
JR KEEB”, AAEE AREER”, E AIER 
KERR IR] RHE, F 

【性 状 】 KEZE 2K 30 — 50cm, 直径 0.3 一 
0. 7cm, 多 分 枝 , 节 膨大 。 表 面 灰 绿色 或 带 紫色 ,有 纵 沟 纹 和 
WREE. A WERKE, ARPE. MIE, AMK 
A Er 3S B AREAS , 质 脆 易 雁 , 完 整 者 为 二 回 羽 状 次 裂 ,裂片 披 
针线 形 。 果 实 长 圆 形 ,长 0.5— 11cm, WEWEEE 5—4cm, 
JE 4D ES M A B RU 5 辩 , 呈 螺旋 形 卷曲 。 气 微 , 味 淡 。 

BEEE Ed. MEE. "POT IBDE.3 或 5 深 裂 , 裂 
片 较 宽 ,边缘 具 缺 刻 。 果 实 球形 ,长 0.3 一 0. 5cm。 人 花柱 长 1 一 
L 5cm, 有 的 5 裂 向 上 卷曲 旺 伞 形 。 野 老 殴 章 叶 片 掌 状 5 一 ? 
深 裂 ,裂片 条 形 , 每 裂片 义 3 一 5 RES, 

[53 本 品 叶 表面 观 :入 牛 儿 苗 ”上 表皮 细胞 重 周 壁 
近 平 直 或 稍 弯 曲 ,少数 波状 弯曲 。 单 细胞 非 腺 毛 多 见 ,直立 或 
弯曲 , 壁 具 细小 疣 状 突起 。 腺 毛 较 少 , 头 部 单 细胞 ,类 圆 形 SAI 
部 1~4 细胞 。 叶 和 肉 中 含 草酸 钴 能 唱 。 下 表皮 细胞 三 周 壁 波 
状 弯 井 ,气孔 多 为 不 定式 ,少见 不 等 式 。 

A ESAE 上 上、 下 表皮 细胞 穗 周 壁 均 波 状 弯曲 ,下 表皮 细 乃 
有 时 可 见 连 珠 状 增 厚 。 非 腺 毛 单 细胞 , 硬 锥 形 , 基 部 膨大 。 腺 
ERAR BB DE , 柄 部 多 单 细 胞 。 

FEBE AHA LA Ri i o BEE A KK SR 
JE , 柄 部 多 单 细 胞 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2300. 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 丰 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 18.076. 

饮片 

【炮制 】 除去 残 根 及 杂质 , 略 洗 , 切 段 , 干 燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 表面 灰 绿 色 或 带 紫 色 , 节 膨大 。 
切面 黄白 色 , 有 了 时 中 空 。 叶 对 生 , 卷 曲 皱 缩 , 灰 褐 色 , 具 细 长 时 
柄 。 果 实 长 圆 形 或 球形 , 宿 存 花柱 形似 鸡皮 。 气 微 , 味 淡 。 

【检查 1】( 除 杂质 外 ) 同 药材 。 

[it5k 5442] 辛 、 昔 , 平 。 归 肝 、 肾 、 牌 经 ，。 

【功能 与 主治 】 EDU. $528. 1E 189 98. FRE PUER 
痛 , 麻 木 拘 挛 , 筋 骨 酸 痛 , 泄 泻 痢 疾 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 。 
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7k 5h Jg $8 URL ZI S YE dS] Pheretima aspergitlum CE. 
Perrier) Ñ A 35 E| Pheretima vulgaris Chen, Ek Bg Y Æ i| 
Pheretima guillelmi (Michaelsen) B 15 Ej $5 E 85] Pheretima 
pectinifera Michaelsen 的 于 燥 体 。 前 一 种 习 称 " 广 地 龙 ”, 后 三 
种 习 称 “ 沪 地 龙 ”。 广 地 龙 春 季 至 秋季 捕 提 , 沪 地 龙 夏 季 捕 提 ， 
及 时 齐 开 腹部 ,除去 内 脏 和 泥 沙 , 洗 净 , 颗 干 或 低温 干燥 。 

LERI THEE 旦 长 条 状 薄 片 , 弯 上 昌 , 边 缘 略 卷 ,长 
15— 20cm, $9; 1 一 2cm。 全 体 具 环节 ,背部 棕 褐色 至 紫 厌 色 ， 
腹部 浅黄 棕色 ;第 14 一 16 XR A AE ELTE o o FR" E S9" o BOE 
亮 。 体 前 端 稍 尖 , 尾 端 钝 圆 ,刚毛 圈 粗 糙 而 硬 , 色 稍 浅 。 雄 生 
殖 孔 在 第 18 环节 腹 侧 刚毛 同一 小 孔 罕 上 ,外 缘 有 数 环 绕 的 小 
皮 祷 ,内 侧 刚 毛 圈 隆 起 ,前 面 两 边 有 横 排 (一 排 或 二 排 ) 小 乳 
突 , 每 边 10—20 个 不 等 。 受 精 赛 孔 2 对 ,位 于 7/8 至 8/9 环 
节 间 一 椭圆 形 突起 上 , 约 占 节 周 5/11。 体 轻 , 略 呈 革 质 ,不 易 
折断 。 气 腥 , 味 微 威 。 

沪 地 龙 ” 长 8 一 15cm, 宽 0.5 一 1.5cm。 全 体 具 环节 , 背 
部 棕 褐 色 至 黄 褐色 ,腹部 浅黄 棕色 ;第 14 一 16 环节 为 生殖 带 ， 
较 光 亮 。 第 18 P BO — I EIE TR TL XR EPI E 8] EJ AE SE C 
I fe HE EH HB LITER R H ERR. s RR E IR ES T Dp fe S Ro Rs fL 
5g 9 pa] LAE A DEEP EL EAE PE TAWA 1 或 多 个 小 乳 
5€. ATHE dL 3 对 ,在 6/7 至 8/9 环节 间 。 

LENI (1) 本 品 粉末 淡 灰 色 或 灰 黄 色 。 斜 纹 肌 纤维 无 
色 或 淡 棕色 ,肌纤维 散在 或 相互 纺 结 成 片 状 ,多 稍 弯 曲 , 直 径 
4 一 26pm, 边 缘 常 不 平整 。 表 皮 细 胞 呈 棕 黄色 ,细胞 界限 不 
明显 , 布 有 了 瞳 棕色 的 色素 颗粒 。 刚毛 少 见 , 常 碎 断 散在 , 淡 
棕色 或 黄 棕色 ,直径 24 一 32pxm, 先 端 多 钝 圆 ,有 的 表面 可 见 
2 AA, 

(2) 取 本 品 粉末 lg MK 10ml, 加 热 至 沸 , 放 冷 ,离心 , 取 
上 清流 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 赖 氮 酸 对 照 品 、 完 氮 酸 对 照 品 、 
WARE T IERE Im 各 含 lmg, Img 和 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 四 种 溶液 各 3p1, 分 别 成 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (4 : 1 : DARFA. ERF. RH, BF, A 
节 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 粉 末 1g, 加 三 氯 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
W BART ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 
液 。 另 了 到 地 龙 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRF EAEI OG65nm FRA., Bep Gir TES 
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对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 6%( 通 则 2301) 。 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

重金 属 取 本 品 1. 0g, 依 法 检查 (通则 0821 RIA), E 
重金 属 不 得 过 30mg/kg. 

RASSE KAHER AUEREN 23517 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒 素 B, 不 得 过 5ng, 黄 曲霉 毒素 
Gz 、 黄 曲霉 毒素 Gi ERA REOR D. 和 黄 曲 霉 毒 宗 B 的 总 量 
不 得 过 10pg。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) JJ P fj 
TA EHE UI E ,不 得 少 于 16.0976. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

【检查 】 ARSE HAH. 

【性 味 与 妇 经 】 成 , 寒 。 归 肝 、 脾 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 定 惊 , 通 络 , 平 喘 , 利 尿 。 用 于 高 热 
TE ER BORIH AT JRDRE ,肢体 麻木 ,半身 不 遂 , 肺 热 瞄 咳 , 水 
肿 尿 少 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 了 3 置 通风 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


地 枫 m 


Difengpi 
ILLICH CORTEX 


ZK dh A vk EGER YU HG EE Hiicium difengpi K. I. B. et 
K.L M. 的 干燥 树 皮 。 春 . 秋 二 季 剥 取 , 晒 干 或 低温 和 干燥， 

【性 状 m EERROR, KE 5 一 15cm, 直径 1 一 
4cm; 厚 0. 27-0. 3cm。 外 表面 灰 棕 色 至 深 棕 色 , 有 的 可 见 灰 
白色 地 衣 斑 , 粗 皮 易 剥离 或 脱落 ,脱落 处 标 红 色 。 内 表面 标 色 
或 棕 红 色 , 具 明显 的 细 纵 皱纹 。 质 松 脆 , 易 折断 ,断面 颗粒 状 。 
AME RE o 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 细胞 ,其 内 壁 较 
EE. EUER. KERS T E RE , H UR 2o CET REOR , 
AWE. BA RE 1 列 ; 亦 有 分 泌 细 胞 , 较 皮层 
处 为 小 。 薄 壁 细胞 含 红 棕色 物 和 淀粉 粒 。 

CO BUR SEU. 2g, 加 三 氧 甲 烷 5ml, 振 摇 , 漫 溃 30 分 钟 ， 
滤 过 。 取 滤液 点 于 滤纸 上 , 干 后 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 观察 ， 
显 猩 红色 至 淡 猩 红色 荧光 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 打 碎 ,干燥 。 

【性 昧 与 归 经 】 AF H EHDE. HEM BA. 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 行 气 止 痛 。 用 于 风湿 辛 痛 , 劳 


四 
3€ NES 
3 ouryao. com 


地 肤 子 


伤 腰痛 ，。 
【用 法 与 用 量 】 
DERI ETRA. 


6~9g, 


地 肤 F 
Difuzi 
KOCHIAE FRUCTUS 


A i HR RHA k Kochia scoparia CL. )Schrad. BF 
ERREK, KERRAK T.F FRE, RR 
REM. 

【性 状 本 品 旦 扁 球 状 五 角 星 形 , 直 径 1 3mm, PRSE 
宿 存 花 被 ,表面 灰 绿 色 或 浅 棕 色 ,周围 具 膜 质 小 翅 5 枚 ,背面 
中 心 有 微 罕 起 的 点 状 果 梗 痕 及 放射 状 脉 纹 5 一 10 条 ;剥离 花 
被 ,可 见 膜 质 果 皮 , 半 透明 。 种 子 扁 卵 形 ,长 约 1mm, RA. 
uU Qs i 

[EI] (1) 本 品 粉 末 棕 褐色 。 花 被 表皮 细胞 多 角形 , 气 
孔 不 定式 , 薄 辟 细胞 中 含 草酸 钉 艇 晶 。 果 皮 细 胞 明 类 长 方形 
REUE, EE REH, AREARE DA Ano PPA H H 
棕 褐 色 , 呈 多 角形 或 类 方形 ,多 皱 缩 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 肤 子 皂苷 pPeosp RE dn. 
醇 制 成 每 im 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 洲 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
— RER G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (16 : 9 : 2) 为 展开 
38] . E JT, PUR, EF BEDA 10%% 硫 酸 乙 醇 洲 液 ,热风 吹 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
JARA XE £T. £6 DE AL. 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%%( 通 则 2302) , 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.0% (通则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (85 : 15 : 0.2) 为 流动 相 ; 燕 发 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 地 肤 子 皂苷 [Tc 峰 计算 应 不 
低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 地 肤 子 时 苷 jc 对照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 img o. Smg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 笑 ) 约 0.5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 青 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 唱 溶 液 1091. 20ul, HEI ii 
溶液 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 . 
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HE E 


本 品 按 干燥 品 计算 , 合 地 肤 子 皂苷 Ie CC Ha OD RE 
少 于 1.8%，。 

【性 昧 与 妇 经 】 4E R. BE BKZ. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 祛 风 止 痒 。 由 于 小 便 深 痛 , 阴 
痒 带 下 ,风疹 ,湿疹 ,皮肤 瘙痒 。 

【用 法 与 用 量 】 9~15g. AHER MARR. 

【贮藏 】 ELTRA, By AE. 


地 £T» B 
Digupi 
LYCII CORTEX 


Æ dh AMEH Y MIO Lycium chinense Mill. 或 宁夏 枸杞 
Lycium barbarum L. 的 干燥 根 皮 。 春 初 或 秋 后 采 挖 根部, 洗 
净 , 剥 取 根 皮 , 晒 干 。 

【 性状】 本 品 呈 简 状 或 槽 状 ,长 3 一 10cm，, 宽 0.5 — 
1. 5cm, 厚 0. 1—0. 3cm。 外 表面 灰 黄 色 至 棕 黄 色 ,粗糙 ,有 不 
规则 纵 裂 纹 , 易 成 鳞片 状 剥落 。 内 表面 黄白 色 至 灰 黄色 , 较 平 
坦 , 有 细 纵 纹 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,汤面 不 平坦 ,外 层 黄 棕色 ， 
内 层 灰 和 据 色 。 气 微 , 味 微 甘 而 后 车。 

LSI ORREK: 木 栓 层 为 4 一 10 余 列 细 胞 ,其 
外 有 较 厚 的 落 皮 层 。 韦 皮 射 线 大 多 宽 1 列 细胞 ;纤维 单个 散在 
或 2 至 数 个 成 束 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 砂 晶 , 并 含 多数 淀 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1. 5g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 地 骨 皮 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 攻 -丙酮 -甲酸 (10 : 1 : 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 11.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.0% (通则 2302), 


饮片 
【炮制 】 除去 杂质 及 残余 木 心 , 洗 净 , 晒 干 或 低温 干燥 。 
【性 状 】 本 品 呈 简 状 或 模 状 ,长 短 不 一 。 外 表面 灰 黄色 


至 棕 黄 色 ,粗糙 ,有 不 规则 纵 裂 纹 , 易 成 鳞片 状 剥 落 。 内 表面 
黄白 色 至 灰 黄 色 , 较 平坦 ,有 细 纵 纹 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 , 断 
面 不 平坦 ,外 层 黄 棕色 ,内 层 灰白 色 。 气 微 , 味 微 甘 而 后 藻 。 

【鉴别 】 Dez] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肺 . 肝 、 红 经 。 

【功能 与 主治 〗 深 血 除 燕 , 清 肺 降 火 。 用 于 阴 虚 潮 热 , 骨 
2 VETT , 肺 热 咳嗽 ,咯血 , 电 血 ,内 热 消 渴 。 

用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 
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【贮藏 】 ETRA. 


地 黄 


Dihuang 
REHMANNIAE RADIX 


Æ dh oy X AGB BB BE Rehmannia glutinosa Libosch. 
的 新 鲜 或 干燥 块根 。 秋 季 采 挖 ,除去 芦 头 、 须 根 及 泥 沙 , 鲜 用 ; 
或 将 地 黄 缓 缓 烘焙 至 约 八成 干 。 前 者 习 称 " 鲜 地 黄 ”, 后 者 习 
称 “ 生 地 黄 ”。 

LERI 鲜 地 黄 ” 星 纺锤 形 或 条 状 , 长 8 一 24cm 直径 
2~9cm。 外 皮 薄 ,表面 浅 红 黄 色 , 具 弯曲 的 纵 皱 纹 、 芽 痕 、 横 
长 皮 孔 样 突 起 及 不 规则 疤痕 。 肉 质 , 易 断 ,斯 面皮 部 淡 黄 白 
色 , 可 见 橘红 色 油 点 ,本 部 黄 日 色 , 导 管 旦 放射 状 排列 。 气 微 ， 
味 微 甜 E - 

生地 黄 ”多 呈 不 规则 的 团 块 状 或 长 圆 形 ,中 间 膨 大 ,两 端 
稍 细 , 有 的 细小 ,长 条 状 , 稍 扁 而 扭曲 ,长 ~ iem, E 2 一 
6cm。 表 面 棕 黑 色 或 棕 灰 色 , 极 皱 缩 , 具 不 规则 的 横 曲 纹 。 体 
重 , 质 较 软 而 韧 ,不 易 折 断 , 上 断面 标 黑 色 或 马 黑 色 , 有 光泽 ,有 具 
dk. ^C LER DICE. 

ral OFRE: RERA., FE PIE SERE 
细胞 排列 玖 松 ; 散 有 较 多 分 泌 细 胞 , 含 检 黄 色 油 滴 ; 侦 有 石 细 
胞 。 勒 皮 部 较 宽 ,分 泌 细 胞 较 少 。 形 成 度 成 环 。 木质 部 射线 
宽广 ;导管 稀 朴 ,排列 成 放射 状 。 

生地 黄粉 末 深 棕色 。 木 栓 细 胞 淡 棕 色 。 薄 壁 细胞 类 圆 
形 , 内 含 类 圆 形 核 状 物 。 分 泌 细 胞 形状 与 一 般 注 壁 细胞 相似 ， 
内 会 柳 黄色 或 权 红 色 油 滴 状 物 。 具 缘 纹 孔 导 管 和 网 纹 导管 直 
径 约 至 92um, 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 Sml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梓 醇 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml O0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. ^ 90 5S 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ;以 三 毛 甲 烷 - 早 醇 - 水 (14 :6 : DOS 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 ,时 以 匣 香 醛 试 液 ,在 105 C 加 热 至 
隆 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GO RU SK 1g, 加 8096 FH BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 兹 干 , 残 演 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 毛 蔓 花 糖苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5p1, 对 照 品 溶液 2pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (16 : 
0.5:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 逐 干 ,用 0. 126 B) 2,2- 二 荣 基 - 
1- 苦 屏 基 无 水 乙醇 溶液 浸 板 ,上 防 于 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 水 分 “生地 黄 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 
cR. 

总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 65.0%. 

【含量 测定 〗 梓 醇 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
HAM, A Z 8-0. 126 BEBE TG HC CI : 99) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 210nm。 理 论 板 数 按 梓 醇 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取样 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 流 
动 相 制 成 每 Iim 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 ( 生 地 黄 ) 切 成 约 5mm 的 小 
块 ,经 80'C D Fk TH 24 小 时 后 , 磨 成 粗 粉 , 取 约 0. 8g ,精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 
流 提取 1. 5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 浓 缩 至 近 干 ,残渣 用 流动 
相 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 色 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

生地 黄 按 干燥 品 计 算 , 含 梓 醇 (Cu Hoa Ow ) 不 得 少 于 
0. 2096, 

IEXE4LAEGER ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 ERE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 乙 且 0. 126 醋酸 溶 液 (16 * 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 334nm。 理 论 板 数 按 毛 芒 花 糖 背 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶 液 制备 ” 取 毛 蔓 花 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 lml 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 制备 ”精密 量 取 [含量 测定 ] 项 梓 醇 项 下 续 滤 
液 20ml, 减 压 回收 溶剂 近 干 , 残 酒 用 流动 相 溶解 ,转移 至 Sml 
量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 $$] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

生地 黄 按 干燥 上 品 计算 , 含 毛 莫 花 糖 蔡 (Cs, Ha Ou ) 不 得 少 
于 0.02096, 

饮片 

【炮制 〗 PRIN IDEE SEDE TR. 

本 品 呈 类 图 形 或 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 棕 黑 色 或 棕 灰 
色 , 极 皱 缩 , 具 不 规则 的 横 曲 纹 。 切 面 棕 黑 色 或 乌黑 色 , 有 光 
泽 , 具 黏 性 。 气 微 , 味 微 甜 。 


【鉴别 并 除 横 切 面 外 ) 【检查 了】 【浸出 物 】 RENE] 
同 药 材 。 
【性 味 与 归 经 】 鲜 地 黄 HU. 归心 、 肝 、 肾 经 。 


生地 黄 H.E. AD M ER. 
【功能 与 主治 】 SNO ”清热 生津 , 凉 血 ,止血 。 用 于 热 


熟地 黄 


Eos 
X PEOR 
a% ouryao. com 


病 伤 阴 6 HERI o 8E DE, nE d s MT io, A Rk AP TRE e 

生地 黄 WARI. HER., MATRAS Ihi. iE 
PE, NE LW AA G BH o ER A o EER, ERR AR 
FF FA, PI TH YA o 

人 用 法 与 用 量 〗 鲜 地 黄 ” 12 一 30g。 

生地 黄 ”10 一 15g。 

LERI 鲜 地 黄 埋 在 沙土 中 ,防冻 ;生地 黄 置 通风 干燥 
PM E MESE 


m m m 


Shudihuang 
REHMANNIAE RADIX PRAEPARATA 


本 品 为 生地 黄 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 (1) 取 生地 黄 ,有 照 酒 炖 法 (通则 0213) 炖 至 酒 吸 
尽 , 取 出 ,防晒 至 外 皮 黏 液 稍 干 时 , 切 厚 片 或 抉 ,干燥 , 即 得 。 

每 100kg 生地 黄 ,用 黄酒 30~50kg。 

《2) 取 生地 黄 , RR ZR S OBL] 0213? 燕 至 黑 润 ,取出 , 晒 至 
约 八 成 干 时 , 切 厚 片 或 块 ,干燥 , 即 得 。 

GERI 本 品 为 不 规则 的 块 片 、 碎 块 , 大 小 .厚薄 不 一 。 
表面 乌黑 色 , 有 光泽 , 黏 性 大 。 质 柔软 而 带 韦 性, 不易 折断 ,斯 
面 乌黑 色 , 有 光泽 。 气 微 , 味 甜 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 lg, M 80% 甲醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 
丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 0ml, GHETEA , 2% T 3A 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 毛 蔓 花 糖苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iim E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 湾 液 Sul, p BEL TR E 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 -甲醇 -甲酸 
(16 : 0. 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,用 0.1%% 的 2,2 -二 
Ak dE- 1-96 EAEOOOK OBERE I.E. BER AS CLE IPLE 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 颜色 斑点 。 

eS] DHH] 同 地 黄 。 

(SENE) 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL Z BR-0. 1%% 醋 酸 溶液 (16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 334nm。 理 论 板 数 按 毛 茂 花 糖苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 制备 取 毛 芝 花 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ” 取 本 品 最 粗 粉 约 2g, 精 密 称 定 , 置 圆 
底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 50ml, 减 压 回收 溶剂 近 二 ,残渣 用 流动 相 溶 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 匀 ,小 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
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地 栓 


测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,中 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 毛 荔 花 糖 荐 (Cos Has Oi ) 不 得 少 于 
0. 020%. 

DERS Hl HAR., AMR. 

[xb&E5 Ei thi, RRM. AFERA eb 
BEER .H An, A F. BT E AR s RE REIR AC CE ACER 
盗汗 遗精 ,内 热 消 渴 ,眩晕 ,耳鸣 ,须发 早日 。 

【用 法 与 用 最 】 9 一 15g。 

LERI 置 通 风干 燥 处 。 


地 榆 
Diyu 
SANGUISORBAE RADIX 


7k dh 3s 9B WM Sanguisorba officinalis L. 或 长 
叶 地 榆 Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bert. ) Yü et 
Li 的 干燥 根 。 后 者 习 称 “ 绵 地 榆 ”"。 春 季 将 发 芽 时 或 秋季 植 
株 枯 雇 后 采 控 ,除去 须根 , 洗 净 ,干燥 ,或 趁 鲜 切片 ,干燥 。 

KHERI 地 榆 ”本 品 旦 不 规则 纺锤 形 或 圆柱 形 S H, 
长 5 一 25em ,直径 0.5 一 2cm。 表 面 灰 褐色 至 暗 棕 色 ,粗糙 ,有 
纵 纹 。 质 硬 ,斯 面 较 和 平坦 ,粉红 色 或 淡 黄 色 , 木 部 略 旦 放射 状 
排列 。 气 微 , 昧 微 苦涩 。 

绵 地 榆 。、 本 品 呈 长 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,着 生 于 短 粗 的 根茎 
上 ;表面 红 棕 色 或 棕 紫 色 , 有 细 纵 纹 。 质 坚 杆 ,汤面 黄 棕 色 
或 红 棕 色 , 皮 部 有 多 数 黄 日 色 或 黄 棕 色 绵 状 纤维 。 气 微 , 昧 

LÆRI (DARRERE: 地 榆 ” 木 栓 层 为 数列 棕色 
细胞 。 检 内 层 细胞 长 圆 形 。 韦 皮 部 有 裂 际 。 形 成 层 环 明 显 。 
木质 部 导管 径 向 排列 ,纤维 非 木 化 ,初生 木质 部 明显 。 薄 壁 细 
胞 内 含 多 数 草酸 钙 艇 唱 .细小 方 晶 及 淀粉 粒 。 

绵 地 榆 ” 栓 内 层 内 侧 与 韦 皮 部 有 众多 的 单个 或 成 东 的 纤 
HE , 韧 皮 射 线 明显 5: 本质 部 纤维 少 。 

地 榆 粉 末 灰 黄色 至 土 黄色 。 草 酸 钙 艇 唱 众 多 ,楼 角 较 钝 ， 
直径 18~65pym。 淀 粉 粒 众 多 ,多 单 粒 ,长 11 一 25km 直径 
3~9pm, 类 圆 形 、 广 收 形 或 不 规则 形 , 脐 点 多 为 型 妖 状 , 屋 纹 
不 明显 。 木 栓 细 胞 黄 棕 色 , 长 方形 ,有 的 胞 腔 内 含 黄 棕色 块 状 
物 或 油 滴 状 物 。 导 管 多 为 网 纹 导 管 和 具 缘 纹 筷 导管 ,直径 
13~60pm。 纤 维 较 少 ,单个 散在 或 成 束 , 细 长 ,直径 5~9pm， 
TERE ILATE. HRED mHE 5~20pm。 

绵 地 榆 粉 末 红 棕色 。 勒 皮 纤 维 众多 ,单个 散在 或 成 束 , 壁 
厚 ,直径 7~26pm; 较 长 , 非 林 化 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 10%% 盐 酸 的 50% 甲 醇 溶液 50ml, 
加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 饱和 的 乙醚 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 25mjl, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
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解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pk4、 对照 品 洲 液 5 由 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 ( 用 水 饱和 )- 乙 酸 乙 酷 - 
甲酸 (6 : 3 : DOS JETER JE CIR ECT A 126 S f 
铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 


显 相同 颜色 的 斑点 。 
[i$] 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 


总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302), 

琶 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 23.026. 

【含量 测定 】 HUM 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 照 又 质 含量 测定 法 (通则 2202) 测 定 , 在 "不 被 吸附 的 
4 Bo ”测定 中 ,同时 作 空 白 试验 校正 ,计算 , 即 得 。 

按 干 燥 品 计算 ,不 得 少 于 8. 0%。 

没食子 酸 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 05% 磷酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 272nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 水 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 导 籍 ) 约 0, 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 蜜 锥 形 瓶 中 ,加 1026 S5 RR PE WE 10ml, 加热 回 流 
3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 适量 分 数 次 洗 
淋 容 器 和 残 潮 , 洗 液 滤 人 同一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
寺 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 咒 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 没 食 子 酸 (C;HeO;s) 不 得 少 于 
1.05, 

饮片 

【炮制 】 地 枪 ”除去 杂质 ;来 切片 者 UE LER ARR IA W 
透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 类 圆 形 片 或 斜 切 片 。 外 表皮 灰 褐 色 至 深 
褐色 。 切 面 较 平坦 ,粉红 色 . 淡 黄色 或 黄 棕 色 , 木 部 略 星 放射 
状 排列 ;或 皮 部 有 和 多数 黄 棕 色 强 状 纤维 。 气 微 , 昧 微 苦涩 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 12.0%，。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 夭 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) 
【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 Hö. 

地 榆 炭 。 取 净 地 榆 片 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表面 焦 
黑色 .内 部 棕 褐 色 。 

本 品 形 如 地 榆 片 em ARR OLLI ERO. RET. 


BRIEF TE o 
【鉴别 了 2) HAH. 
【浸出 物 〗 同 药材 ,不 得 少 于 20.076, 


【含量 测定 】 同 药材 , 铬 质 不 得 少 于 2.0% ;没食子 酸 不 
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得 少 于 0.60%. 
【性 昧 与 归 经 〗 mR WAE., BF KBR. 
功能 与 主治 】 akM, ARAA. MTE h, FM, 
iii AA d 2k KIA Da XE E. 
【用 法 与 用 量 】〗】 9—15g. AEE, WRR BRAR. 
【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


地 锦 g 


Dijincao 
EUPHORBIAE HUMIFUSAE HERBA 


AK dh GB BS Euphorbia humifusa Willd. 或 
g Euphorbia maculata L. 的 干燥 全 草 。 夏 . 秋 二 季 采 
收 , 除 去 杂质 , 晒 干 ，。 

CERI 地 锦 ” 常 皱 缩 卷 曲 , 根 细小 。 茎 细 , 呈 又 状 分 
T ,表面 带 紫 红色 ,光滑 无 毛 或 琉 生 日 色 细 和 柔 毛 ; 质 脆 , 易 折 
斯 ,断面 黄白 色 ,中 室 。 单 叶 对 生 ,有 具 淡 红 色 短 柄 或 几 无 柄 ; 叶 
片 多 皱 缩 或 已 脱落 , 展 平 后 呈 长 椭圆 形 , 长 5 一 10mm, 宽 4 一 
6mm; £i £5 e t E £L £5 388 46 7G B 3X ii ^E R E s oi PU DR 
基部 偏 斜 , 边 缘 具 小 锯 此 或 呈 微 波状 。 杯 状 聚 爹 花 序 腋 生 , 细 
小 。 藉 果 三 楼 状 球形 ,表面 光滑 。 种 子 细小 , 卵 形 ,褐色 。 气 

斑 地 锦 ” 叶 上 表面 具 红 斑 。 戎 果 被 稀 玻 白色 短 柔 毛 。 

鉴别】 (1) 本 品 粉 末 绿 褐色 。 叶 表皮 细胞 外 壁 呈 乳头 
状 突起 。 夺 肉 组 织 中 , 细 脉 末端 周围 的 细胞 放射 状 排列 。 非 
RE 3 一 8 细胞 ,直径 约 lum, ERM. 

(2) 肥 本 品 粉 未 1g. Jil 8026 FP BE 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蔡 干 ,残渣 加 水 -乙醚 (1 : 1) 混 合 溶液 60ml 
使 溶解 , 静 置 分 层 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 5ml, 置 水 浴 中 水 解 1 小 时 , 取 
出 ,迅速 冷却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 用 水 
30ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 乙 醚 液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 榭 皮 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 T 
Jy UR BUDE EAR TREE 10 1 06] B8 i ER HARE 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G Em E. VLFB ZE- CL RR ZL CT BS Co : 4.5 :0.5) 为 展开 
AREF BL HR Hg DEDI 3 96 SUE HR RETE TE E 105 C Hn 
热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 10.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 深 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
AA HE IE. 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 1804. 
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芒硝 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4 狼 磷 酸 洲 液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 唱 溶 液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
80 96 FERRE Imi 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 束 ( 过 三 号 得) 约 1. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% FP SE 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 
减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 20ml, 精密 加 入 
25 76 ik BUE HE. 7ml, 置 85 忆 水 浴 中 水 解 30 分 钟 ,取出 ,迅速 冷 
却 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 155] , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 榭 皮 素 《Cis Ho Or ) 不 得 少 于 0. 1026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【鉴别 】 【检查 (水 分 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) 
DETE 

【性 味 与 归 经 】 eb. BMF ARABA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 止 血 , 利 湿 退 黄 。 用 于 痢 
疾 ,汇演 ,咯血 ,尿血 ,便血 , 崩 泪 , 疮 疝 痛 肿 ,湿热 黄 姜 ， 

【用 法 与 用 量 】 9~20g。 外 用 适量 。 


【贮藏 3 置 通风 干燥 处 。 
t d 
Mangxido 


NATRII SULFAS 


7k ái 2h i BA s 2 ^ 9 5 d RE s 2800 CC TES i RJ F6 s 
晶体 。 主 含 含水 硫酸 钠 (NaszSO: * 10H; O2, 

【性 状 】 本 蝇 为 楼 柱状 ,长 方形 或 不 规则 块 状 及 粒状 。 
无 色 透 明 或 类 白色 半 透 明 。 质 脆 , 易 雁 , 上 断面 呈 玻 璃 样 光泽 。 
气 微 DRJ o 

【鉴别 】 本 品 的 水 溶液 显 钠 盐 ( 通 则 0301) 与 硫酸 盐 ( 通 
则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 KRSR WAM 5g, 加 水 20ml 溶解 后 ,加 
硝酸 2 滴 , 者 沸 5 分钟 , 滴 加 氢 氧 化 钠 试 液 中 和 ,加 稀 盐 酸 
Im WARIA 1ml 与 适量 的 水 使 成 50ml, 播 习 , 放 置 
10 分 钟 ,不 得 发 生 浑 间或 显 蓝 色 。 

镁 盐 ”到 本 品 2g, 加 水 20mI 溶 解 后 ,加 氨 试 液 与 磷酸 氢 
二 钠 试 液 各 lml,5 分 钟 内 不 得 发 生 浑浊 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 至 恒 重 , 减 失 重量 应 为 
51.096 —57. 026 (通则 0831). 


: 127 > 


d ti p Jy 2 20 1 3. 
Mt ww -o €* Hy fedw v^ DJA Ay AAAA A AN I DAN 4m LA KADA AA AA Ae. 


AMAIE A 10ml, 充 分 振 播 ,再 加 人 饱和 氧化 钠 游 液 15ml。 
^r RR E TK I SE. dri FÉ IE OE EM a- XE BR BR IE SE DRE 1ml, 置 
5ml MEN Pr DLE 35 ou fs RE ZR AE $8853 BUTS, 

üt a E MERU SU EE — BU dcr ve CL 2 30g. T8 
eK EAE PERJE E IP LA A mh BECO ~ 90C) 200ml, H Ps Ab 
Bi Cr] 4€ 250 W ,频率 40kHz)30 Arb uk xb. dE Ir HEU A 18 RE 
(60^-90'C)150ml, 重复 处 理 1 K,G HWA , WIE Dd Ae TRES 
BH WR. HUN rd 70mg, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 人 人 0.5 
mol/L (4 [E g& Bg Fg ETRWE 1ml, E 60'C zK Pi 30 分 
钾 , 取 出 , 放 冷 ,再 加 和 人 10% 三 气 化 硼 的 甲醇 溶液 lml, 置 
60C «Kit b mn dA 15 分 钟 , 取 出 , 放 冷 。 AIA EEA Sml, 
ft 2r 5E dn fed SCIL A EEG 20ml, BREF ot E W, HUE 
EE EIG 小 时 内 测定 )。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
IE A PCI (LIE DU IE BG. 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 亚 油 酸 (Ca Ha; O2) 8I a -E ERES 
CC, Ha,0O;) 的 总 量 不 得 少 于 13.096, 

饮片 

URS DRXDARES.EH EE. 

[tEnk 5328] HF. BA RN KBA. 

【功能 与 主治 〗 WREE, FMR. MFR , 皮 
ik TIR, EE A. 


【注意 】 大 便 滑 泻 者 禁用 。 
LERI 和 质 明 凉 干燥 处 , 防 蛙 。 


四 JM 条 


Xiguashnuang 
MIRABILITUM PRAEPARATUM 


Ad Jg $475 BI UJ VU UK. Citrulius lanatus C Thunb. ) 
Matsumu. et Nakai 的 成 熟 新 鲜果 实 与 皮 硝 经 加 工 制 成 。 

LERI 本 品 为 类 前 色 至 黄 日 色 的 结晶 性 粉末 。 气 
微 、 味 威 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 的 水 溶液 显 钠 盐 (通则 0301) 与 硫酸 盐 
(通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(2) BU dà 2g, 加 6mol/L 盐酸 溶液 15mjl, 置 沸水 浴 中 加 
热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,用 70% 乙 醇 20ml 分 次 
洗涤 残渣 及 析出 的 绪 晶 ,搅拌 LUE SES E PUR YR ARTE XX CH 
水 20ml 使 溶解 ,加 在 732 型 强酸 性 阳离子 交换 树脂 柱 (内 径 
为 1. 5~2cm, 柱 长 为 8cm) 上 ,用 水 200ml HR, FEKA , 
Hi SIS TECH RUE TE 10m] 100mD 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
kT RA T70 ZE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
谷 氨 酸 对 照 品 . 东 丙 氮 酸 对 照 品 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 各 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


9i 2r 1t 


0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p H BR SS TRECE 1x1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (3 : 1 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 5% 节 三 天 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,最 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 属 BURG 1. 0g, 依 法 检查 (通则 0821 第 
二 法 ), 含 重金 属 不 得 过 10mg/kg。 

Thik BÆR 0.20g, 加 水 23ml 溶解 ,加 盐酸 5ml, 依 法 
检查 (通则 0822 第 一 法 ), 含 砷 量 不 得 过 10mg/kg。 

【含量 测定 】 取 本 品 0. 4g, 精 密 称 定 , 加 水 150ml, ds $E 
10 分钟 , 滤 过 ,沉淀 用 水 50ml 分 3 次 洗涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
加 盐酸 1ml, 阁 沸 ,不 断 搅 拌 , 并 缓 缓 加 入 热 毛 化 钢 试 液 ( 约 
20m), FARERI DE. EKA EJ EA 30 分 钟 ,议和 置 1 小 
EF, FH UE ZE aX PEE TREE INE OHH IA UR SE Vi DE HHOK 21 X 
洗涤 ,至 洗 液 不 再 显 氯 化 物 的 反应 ,干燥 ,并 炽 灼 至 恒 重 , 精 
密 称 定 , 与 0. 6086 相 乘 , 即 得 供 试 品 中 含有 硫酸 钠 (NasSO， ) 
的 重量 。 

本 可 按 于 燥 品 计算 , 含 硫酸 钠 (CNasSO4 ) 不 得 少 于 
90. 096 。 

LERS H] w.. BMh B ADA. 

功能 与 主治 】 AUT Kk. WIE. HFA pp UE 
P.H. 

[Hik5 REI 0. 5 一 1 5g。 外 用 适量 , 研 末 吹 数 患处 ，。 

DE) 密封 , 置 干燥 处 ， 


四 £T 化 
Xihonghua 
CROCI STIGMA 


7 an N S EEUBHIEUDU Ar ZL AE, Crocus sativus 的 干燥 柱头。 

[HERI 本 品 呈 线形 ,三 分 校 ,长 约 3cm。 瞳 红色 ,上 部 
较 宽 而 略 局 平 , 顶 病 边 绿 显 不 整齐 的 齿 状 ,内 侧 有 一 短 改 中 ， 
下 端 有 时 残留 一 小 段 黄色 花柱 。 体 轻 , 质 松软 ,无 油 润 光泽 ， 
THUS KERNEL. PURSE MA RIPE SER ICE. 

【鉴别 (DERRETE. de Bz AR BRL BD I ZR JE 
BERE o 175 HH S7 EJ P] BE ph H3 E FAAR XL EAR T B 29 n] 
WLZPA ALPE. TE3K TUA B5 SX CEA. He 26—56um, K 
MAMA., HR d RE T MEAE CP E RAR 
秘 状 、 梭 形 或 类 方形 ,直径 2 一 14hpm。 

(2) 取 本 品 淄 水 中 ,可 见 术 黄 色 成 直线 下 降 , 并 逐渐 扩散 ， 
水 被 染 成 黄色 ,无 沉淀 。 柱 头 呈 喇 跨 状 , 有 短 颖 ;在 短 时 间 内 ， 


用 和 针 挨 之 不 破 样 。 
(3) 取 本 品 少 量 ,和 置 日 瓷 板 上 ,加 硫酸 1 漠 , 酸 液 显 蓝 色 经 
5& OR RIE N ZL 18 (8, Ua E 


(40 BL OG BEL F HE H , HE yh- a] A aG E E E GR DU 
*。 129 。 


西 青果 


0401), 在 458nm 的 波长 处 测定 吸光 度 ,458nm 与 432nm W 
长 处 的 吸光 度 的 比值 应 为 0.85 一 0. 90。 

《5) 取 本 品 粉 末 20mg, 加 甲醇 lml, 超 声 处 理 10 分钟, 放 
置 使 澄清 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 湾 液 。 另 取 西 红 花 对 照 药材 
20mg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3~~5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 16.5 : 13.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 瞳 干 ,分 别 填 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
次 点 或 荧光 斑点 ( 避 光 操作 )，。 

[ie] 干燥 失重 取 本 品 2g ,精密 称 定 ,在 105C 干燥 
6 小 时 , 减 失 重量 不 得 过 12.096 (通则 0831), 

总 灰分 不 得 过 7.5% (通则 2302), 

REE 取 本 品 , 置 硅胶 干燥 器 中 , 减 压 干燥 24 小 时 , 研 
成 细 粉 ,精密 称 取 30mg, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 70ml, 加热 
回流 至 提取 滚 无 色 , 放 冷 ,提取 液 移 至 100ml 量 瓶 中 (必要 时 
滤 过 ) ,用 甲醇 分 次 洗涤 提取 器 , 洗 波 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401)，, 在 432nm 的 
波长 处 测定 吸光 度 ,不 得 低 于 0. 50， 

[Eus] 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 30% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 55.026, 

【含量 测定 】 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 440nm。 
理论 板 数 按 西 红 花 车- 工 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 西 红 花 苷 -对 照 品 . 西 红 花 苷 - 
[ 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 分 别 制 成 每 lml 30ug 
和 12ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 10mg, 精 
密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 撼 中 ,加 稀 乙 酵 适 量 , 署 冰 浴 中 超声 处 
H 20 分钟, 放 至 室温 ,加 稀 乙醇 稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液, 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1041, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 西 红 花 苷 -[ (Ca Ha O40 Pi Zr 
E-I (Css Ha, Ox, ) 的 总 量 不 得 少 于 10.096, 

LERS HZI 甘 , 平 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 凉 血 解毒 , 解 郁 安神 。 用 于 经 
HBUBL. PC JEBEER «1 REDE PUEDE PE SERERE IRAE. 

【用 法 与 用 量 〗 1~3g, 前 服 或 沸水 泡 服 。 

【注意 】 Aii. 

【贮藏 3 置 通风 阴凉 干燥 处 , 避 光 ,密闭 。 
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西 A R 
Xigingguo 
CHEBULAE FRUCTUS IMMATURUS 


Aa 3 [8E TREH REA Terminalia chebula Retz. 的 
FRIR. 

【性 状 】 本 品 叶 长 卵 形 , 略 扁 ,长 1. 5~3cm, 直径 0.5~ 
1. 2cm。 表 面 黑 褐色 ,具有 明显 的 纵 皱纹 ,一 端 较 大 , 另 一 端 
咯 小 , 钝 尖 , 下 部 有 果 醒 痕 。 质 坚硬 。 世 面 褐色 ,有 胶 质 样 光 
HE , 果 核 不 明显 , 常 有 空心 ,小 者 黑 褐 色 ,无 空心 。 气 微 , 味 车 
UE. 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄 棕 色 。 纤 维 淡 黄 色 , 成 束 ,纵横 
交错 排列 ,有 时 纤维 束 与 石 细胞 、 木 化 细胞 相连 结 。 木 化 细胞 
淡 黄 色 或 几 无 色 , 类 圆 形 .椭圆 形 ,长 条 形 或 不 规则 形 , 有 的 一 
端 脱 大 成 就 状 , 纹 孔明 显 。 章 酸 钙 簇 晶 直 径 5 一 35jm， 单 个 
散在 或 成 行 排列 镰 角 在 薄 壁 细胞 中 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 呈 
多 角形 。 

《2) 取 本 品 ( 去 核 ) 粉 来 0. 5g, 加 无 水 乙醇 30ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 王 ,残渣 用 甲醇 5ml 溶解 ,加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 H , 5g, 18 29 Zem) E, H fo ZA 50ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 落 干 , 残 湾 用 水 5ml PRSE JE E CIS BAA 
取 小 柱 ,以 30% 78 SE 10ml 洗 脱 , 弃 去 3026 FP BEIGE IE, BE HI P 
BF 10ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 滚 , 燕 二 ,残渣 用 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 青果 对 照 药材 (去 核 )0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 tul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 冰 醋 
酸 - 水 (12 : 10 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 
ELERA, 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
MEE SWR eL Pj C. B E OG PERS. 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

CHWI 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
RREME, REF 48.5%. 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 酸 , 深 , 平 。 归 肺 . 大 肠 经 。 

功能 与 主治 】 清热 生津 ,解毒 。 用 于 阴 虚 白喉 。 

【用 法 与 用 量 】 了 】 1. 5 一 3g。 


g& ju 柳 
Xiheliu 
TAMARICIS CACUMEN 


本 品 为 树 柳 科 植 物 树 柳 Tamarix chinensis Lour. Wj F 
燥 细 嫩 校 叶 。 夏 季 花 未 开 时 采 收 ,阴干 。 
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【性 状 】 ^ unc E Zl [DEJES 0.5^-1, 5mm, K 


面 灰 绿色 ,有 多 数 互 生 的 鳞片 状 小 时 。 质 脆 , 易 折断 。 稍 粗 的 
枝 表面 红 褐 色 , 叶 片 常 脱 落 而 残留 突起 的 叶 基 ,断面 黄白 色 ， 
"apo SÉ. ^U SERIA. 

【鉴别 】 《1) 本 品 粉末 灰 绿 色 。 时 表皮 细胞 横断 面 观 类 
方形 ,外壁 增 厚 并 旺 乳 头 状 罕 起 。 不 定式 气孔 下 陷 。 硫 酸 镍 
结晶 众多 ,大 多 聚集 呈 簇 状 , 有 的 楼 角 明 显 。 纤 维 多 成 束 , 壁 
稍 厚 , 木 化 ,表面 平滑 或 有 刺 状 突起 ;有 的 周围 细胞 含有 硫酸 
$525 5h ,形成 晶 纤 维 。 可 见 螺 纹 导 管 和 具 缘 纹 孔 导管 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 河 柳 对 照 药材 2g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 et 乙醇 -再 
酮 -甲酸 -水 (10 : 6 5: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ,时 
以 3% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 15. 0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 25.005. 

饮片 

【炮制 〗 除去 老 枝 及 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 ，。 

本 品 旦 圆柱 形 的 段 。 表 面 灰 绿色 或 红 褐 色 , 叶 片 常 脱落 
而 残留 突起 的 叶 基 。 切 面 黄 白色 ,中 心 有 髓 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 〗 【检查 】【 漫 出 物 】 BM. 

【性 昧 与 妇 经 】 H., F. Ab Wi AA. 

【功能 与 主治 】 发 表 透 疹 , 祛 风 除 湿 。 用 于 麻疹 不 透 , 风 
Wt SURE. 

【用 法 与 用 量 】 3~6g。 外 用 适量 ,前 汤 擦洗 。 

【贮藏 3】 置 干 燥 处 。 


西 洋 参 
Xiyangshen 


PANACIS QUINQUEFOLII RADIX 


本 品 为 五 加 科 植 物 西 洋 参 Panax quinquefolium L. WF 
BIR. RRE m ,秋季 采 挖 , 洗 净 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

【性 状 革 本 品 呈 纺锤 形 . 圆 柱 形 或 圆锥 形 ,长 3 一 12cm， 
直径 0. 8 一 2cm。 表 面 浅黄 神色 或 黄白 色 ,可见 横 回 环 纹 和 线 
形 皮 孔 状 罕 起 ,并 有 细密 浅 纵 皱 纹 和 须根 痕 。 主 根 中 下 部 有 
一 至 数 条 侧根 ,多 已 折断 。 有 的 上 端 有 根茎 (上 芦 涉 ), 环 节 明 
显 , 茎 痕 ( 上 芦 硫 ) 圆 形 或 半圆 形 , 具 不 定 根 ( 侍 ) 或 已 折断 。 体 
重 , 质 坚实 ,不 易 折断 ,断面 平坦 ,浅黄 白色 ,上 略 显 粉 性 , 皮 部 可 


有 ws 
3€ meZ 
** ouryao. com 


西洋 参 


见 黄 棕色 点 状 树 脂 道 ,形成 层 环 纹 棕 黄 色 UR E B S CREAR Exc 
理 。 气 微 而 特异 , 味 微 苦 、 甘 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 25ml, 加热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 到 液 , 用 水 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 泻 加 甲醇 4ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 洋 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 
BAHARA. FRUAS E FoX REUS LA S S dE Rb 对 
Bah. A Sd Re X RE dn. A S REP Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 各 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 六 种 溶液 各 e 
He G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 

: 1005 —10'C JE E 12 小 时 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi BT EDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 曲 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 和 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 
同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%% (通则 2302) 。 

人 参 ”“ 取 人 参 对 照 药 材 1g, 照 [鉴别 ] 项 下 对 照 药材 溶液 
制备 的 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 5 鉴别] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 
2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 - 水 
(13 : 7 : 225—10'C EE 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
JH V EFM 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 尼 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,不 得 显 与 对 照 药材 完全 相 一 致 的 斑点 。 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 . 锅 、 砷 . 尔 、. 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0.3mg/kg; 砷 不 得 过 
2mg/kg; KIII 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

农药 残留 量 照 农药 残留 量 测定 法 (通则 2341 AHLAK 
农药 残留 量 测定 法 一 第 二 法 ) 测 定 。 

含 总 六 六 六 (a-BHC.、8-BHC、y-BHC.6-BHC 之 和 ) 不 得 
过 0. 2mg/kg; 总 滴滴涕 (pp -DDE, pp -DDD.op'-DDT, pp'- 
DDT 之 和 ) 不 得 过 0. 2mg/kg; 五 氢 硝 基 共 不 得 过 0. 1mg/kg; 
六 毛茶 不 得 过 0. 1mg/gkg: 七 氯 (七 氯 、 环 氧 七 氯 之 和 ) 不 得 过 
0. 05mg/kg; 艾 氏 剂 不 得 过 0.05mg/kg; 毛 月 ( 顺 式 氯 冉 、 反 式 
毛 丹 .氧化 氯 丹 之 和 ) 不 得 过 0. Img/kg. 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 
2201) 测 定 , 用 70% 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm; 柱 温 
40C。 理 论 板 数 按 人 参 所 芽 Rb 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 
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百合 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD) 流动 相 BO) 
0~25 19->20 81—380 
25~60 20—40 80—60 
60~90 40—55 60--45 
90— 100 55—60 45—40 
对 照 品 溶液 的 制备 HOA SCR Rg 对 照 品 . 人 参 电 昔 


Re X Em ASEP Rb, 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 im 各 含 人 参 皂 车 Rg 0. Img, ABP Re 0. 4mg、 人 参 
皂苷 Rb 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 称 定 
重量 , 置 水 浴 中 加 热 回流 提取 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 水 饱和 正 丁 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 
滤液 25ml,€ 2& Az UL rp. 2E TF. TRE 50% 甲 醇 适量 使 溶 
Bt ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 50 名 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 帘 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ERARE Rg (Ce Hz Oa), 人参 皂苷 Re (Ce Hz Os) 
MAZEE Rb (Css Ho O2 ) 的 总 量 不 得 少 于 2.0%%。 

饮片 

【炮制 】 去 芦 , 渔 透 , 切 薄 片 ,干燥 或 用 时 的 碎 。 

本 品 旦 长 图 形 或 类 圆 形 薄 片 。 外 表皮 浅黄 褐色 。 切 面 淡 
黄白 至 黄 日 色 , 形 成 层 环 棕 黄 色 , 皮 部 有 黄 棕 色 挟 状 树脂 道 ， 
近 形 成 层 环 处 较 多 而 明显 , 木 部 略 星 放射 状 纹理 。 气 微 而 特 
异 , 味 微 苗 、 甘 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 25.0276. 

[x50] REI [LEENE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 H Aim a». BEL HE. 

【功能 与 主治 】 补 气 养 阴 ,清热 生津 。 用 于 气虚 阴 亏 , 虚 
op MAC UESTRE FERE TA 

【用 法 与 用 量 】 3-—6g. 9 BR, 

【注意 】 不 宜 与 蒙 芦 同 用 。 

LERI 和 置 了 明 凉 干燥 处 ,密闭 , 防 蛙 。 


E3 S 
Baihe 
LILII BULBUS 


本 品 为 百合 科 植 物 卷 丹 Lilium lancifolium Thunb. , EB 
£r Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker 或 细 时 
百合 Lilium pumilum DC. W FI AER. KERI 
HR RR SEn, EHK PS ER 

【性 状 】 本 品 呈 长 椭圆 形 , 长 2 一 5cm, 宽 1 一 2cm, 中 部 
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厚 1. 3 一 4mm。 表 面 黄 白色 至 淡 棕 黄色 ,有 的 微 带 紫色 ,有 
数 条 纵 直 平行 的 白色 维 管束 。 顶 端 稍 尖 ,基部 较 宽 ,边缘 薄 ， 
微波 状 , 略 向 内 弯曲 。 质 硬 而 脆 ,斯 面 较 平 坦 ,角质 样 。 气 微 ， 
PRITS o 

【鉴别 】 BUE GEEK 1g, 加 甲醇 10ml, A ABE 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 合 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G W 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 
层 溶 渡 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 晶 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
TH D ES] bz E E s SR TR ERE BAL DE o 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 和 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 18.05. 

饮片 

【炮制 百合 除去 杂质 。 

EHS HORBG.ES X 1EGB 0213) 炒 至 不 烙 手 。 

每 100kg 百合 ,用 炼 蜜 5kg。 

CERSA] H.. Aù zs. 

【功能 与 主治 】 养 阴 泣 肺 ,清心 安神 。 用 于 明 虚 燥 咳 , 劳 
嗽 咳 血 , 虚 烦 惊 情 ,失眠 多 禁 ,精神 屏 必 。 

LASARI 6 一 12g。 

DERI 置 通 风干 燥 处 。 


& sa 


Baibu 
STEMONAE RADIX 


本 品 为 百 部 科 植 物 直 立 百 部 Stemona sessilifolia (Miq. ) 
Miq. -S 4: Ej HB. Stemona japonica CBl. ) Miq， 或 对 时 百 部 
Stemona tuberosa Lour. WTR. dROBGILAGKTRS.RXE 
AUR UER EKR R A EEEL R WF. 

LERI 直立 百 部 SE BOE. 9E a S Bo 
K 5~12cem, 直径 0.5-1cm, 3T 3 F4 (56, 8 DR b EROS UH P 
规则 深 纵 沟 ,间或 有 横 皱 纹 。 质 脆 , 易 折断 ,汤面 平坦 ,角质 
样 , 淡 黄 棕色 或 黄白 色 , 皮 部 较 宽 ,中 柱 遍 缩 。 气 微 , 昧 
H.E. 

蓝 生 百 部 ”两 端 稍 狭 细 ,表面 多 不 规则 皱 初 和 横 皱 纹 。 

对 叶 百 部 旦 长 纺锤 形 或 长 条 形 , 长 8 一 24cm, 直径 
0. 8 一 2cm。 表 面 浅黄 棕色 至 灰 棕 色 ,有 具 浅 纵 皱 纹 或 不 规则 纵 
槽 。 质 坚实 ,断面 黄白 色 至 瞳 标 色 ,中 柱 较 大 , 艇 部 类 日 色 。 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 直立 百 部 REA 3-4 列 细 
胞 , 壁 木 栓 化 及 木 化 , 具 致 密 的 细 和 条纹。 皮层 较 宽 。 中 柱 砷 皮 
部 束 与 木质 部 束 各 19 一 27 个 ,间隔 排列 , 韧 皮 部 束 内 侧 有 人 少 
数 非 术 化 纤维 ;木质 部 束 导 管 2~5 个 ,并 有 木 纤 维和 管 胞 , 导 
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管 类 多 角形 , 径 向 直径 约 至 48pm , Tj. SEE TRA, E BR RD. E 
部 散 有 少数 细小 纤维 。 

REAR ” 根 被 为 3 一 6 列 细 胞 。 韧 皮 部 纤维 术 化 。 导 
管 径 向 直径 约 至 184ym, 通 常 深入 至 髓 部 ,与 外 侧 导 管束 作 
2 一 3 轮 排 列 。 

对 叶 百 部 ” 根 被 为 3 列 细 胞 ,细胞 壁 无 细 条 纹 , 其 最 内 层 
细胞 的 内 壁 特 厚 。 皮 层 外 侧 散 有 纤维 ,类 方形 , 壁 微 木 化 。 中 
柱 韧 皮 部 束 与 木质 部 来 各 32 一 40 个 。 木 质 部 束 导 管 圆 多 角 
形 ,直径 至 107pm, 其 内 侧 与 木 纤 维和 微 木 化 的 薄 壁 细胞 连 
接 成 环 层 。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 7026 ZAE 50ml, 加热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ERRE LR, RAMAR pH 值 至 10—11, 
再 加 三 氧 甲烷 5ml e f DEL. 2) CÁC KR, TRAM 
1% 盐 酸 溶 液 5ml 使 溶解 , 滤 过 。 滤 液 分 为 两 份 : 一 份 中 滴 加 
碘 化 刍 钊 试 液 , 生 成 橙 红 色 沉 省 ; 另 一 份 中 滴 加 硅 钨 酸 试 液 ， 
生成 乳 日 色 沉 淀 。 

Dey) 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) JL 2A 
漫 法 测定 ,不 得 少 于 5009. 

饮片 

【炮制 百 部 ”除去 杂质 , 洗 兆 , 泣 透 , 切 厚 片 CEDE. 

本 品 呈 不 规则 厚 片 或 不 规则 条 形 斜 片 ;表面 灰白 色 、 棕 黄 
色 , 有 深 纵 皱纹 ;切面 灰白 色 、 淡 黄 棕 色 或 黄 日 色 , 角 质 样 ; 皮 
部 较 厚 HEMA. ME. AMIRE. E. 

WEBB 了 到 百 部 片 , 照 蜜 灾 法 (通则 0213) 炒 至 不 粘 手 。 

每 100kg 百 部 ,用 炼 密 12. 5kg, 

本 品 形 同 百 部 片 , 表 面 柠 黄 色 或 宰 柠 色 , 上 略 带 焦 斑 , 稍 有 
FE. RER. 

[nk 53281 H E ME. GMZ. 

【功能 与 主治 〗 Wii FALZ RRAK. HFH A Z 
WE DBF IA M, WRZ PR RE] FAE PRU E dL BE EE. AR 
润 肺 止咳 。 用 于 阴 虚 劳 嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 ,水 前 或 酒 浸 。 

DERI 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


当 ë B 
Danggui 


ANGELICAE SINENSIS RADIX 


本 品 为 伞 形 科 植 物 当 上 归 Angelica sinensis (Oliv. ) Diels 
的 干燥 根 。 秋 末 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 ,得 水 分 稍 蒸发 后 , 捆 
成 小 把 ,上 棚 ,用 烟火 慢 慢 查 干 。 

【性 状 】 本 品 略 呈 圆柱 形 , 下 部 有 文 根 3 一 5 条 或 更 多 ， 
长 15~25cm。 表 面 浅 棕色 至 棕 褐色 , 具 纵 皱纹 和 横 长 皮 孔 样 
突起 。 根 头 ( 归 头 ) 直 径 1.5~4cm, 具 环 纹 , 上 端 圆 钝 ,或 具 数 
个 明显 罕 出 的 根 蕉 痕 , 有 紫色 或 黄 绿 色 的 共和 叶鞘 的 残 基 ; 主 
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当 d 


根 ( 归 身 ) 表 面 四 凸 不 平 ; 支 根 ( 归 尾 ) 直 径 0.3 一 lcm, 上 粗 下 
细 , 多 扭曲 ,有 少数 须根 痕 。 质 柔 梓 ,断面 黄白 色 或 淡 黄 柠 色 ， 
皮 部 厚 , 有 裂 队 和 多 数 棕色 点 状 分 泥 腔 , 木 部 色 较 淡 ,形成 层 
环 黄 标 色 。 有 浓郁 的 香气 , 味 甘 .入微 将 。 

此 性 大 、 干 植 无 油 或 断面 星 绿 神色 者 不 可 供 药 用 。 

【鉴别 《〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 细胞 。 栓 内 层 
7E ,有 少数 油 室 。 韧 皮 部 宽广 ,多 裂隙, 油 室 和 油管 类 圆 形 , 直 
fs 20--160um ,外 侧 较 大 , 回 内 渐 小 ,周围 分 泥 细 胞 6 一 9 个 。 
形成 层 成 环 。 木 质 部 射线 宽 3 一 5 列 细胞 ;导管 单个 散在 或 
2 一 3 个 相聚 , 旦 放射 状 排列 ; 薄 壁 细胞 含 泻 粉 粒 。 

粉末 淡 黄 棕色 。 卦 皮 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,表面 有 极 
微细 的 斜 向 交错 纹理 ,有 时 可 见 菲 薄 的 横 隔 。 梯 纹 导 管 和 网 
纹 导 管 多 见 ,直径 约 至 80km。 有 时 可 见 油 室 碎 片 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 0.5g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 蒲 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Lul 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : DARIA, JE 
开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 未 3g, 加 1% 碳酸 和 氨 钠 溶液 50ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 .草本 内 酯 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (4:1:1:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脐 于 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 23025. 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 45.026, 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204 Z 
法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 4% ml/g). 

阿 魏 酸 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z E-o. 085% 磷 酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 316nm; 柱 温 35%C 。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 7026 FR Ex il X E Im 含 12pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 20ml, 密 塞 , 称 
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XE 3E RE ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 7026 P BET. 
足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 咨 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 、。 
本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 阿 魏 酸 (Co Hi Os) 不 得 少 于 
0. 05094, 


饮片 
【炮制 】 当归 ”除去 杂质 , 洗 净 , 渔 透 , 切 薄片 , 晒 干 或 低 
温 干 燥 。 


本 品 旦 类 圆 形 、 椭 较 形 或 不 规则 薄片 。 外 表皮 浅 棕 色 至 
棕 褐色 。 切 面 浅 棕 黄色 或 黄白 色 , 平 坦 , 有 裂 足 ,中间 有 浅 
棕色 的 形成 层 环 ,并 有 多 数 棕 色 的 油 点 ,香气 浓郁 , 味 甘 、 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 淄 出 物 〗 同 药 材 。 

iE H4 取 净 当归 片 , 照 酒 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 当归 片 。 切 面 深 黄 色 或 浅 棕 黄色 , 略 有 焦 斑 。 
香气 浓郁 ,并 略 有 酒 香气 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.076, 

[451 同 药材 ,不 得 少 于 50.026. 

LEIRER REKKA 酸 不 溶性 灰分 ) 

【性 味 与 归 经 】 Hd. HT oo RE 

【功能 与 主治 】 补血 活血 ,调经 止痛 , 润 肠 通 便 。 用 于 血 
BER ,眩晕 心 导 ,月 经 不 调 , 经 闭 痛 经 , 虚 寒 腹痛 ,风湿 兽 痛 ， 
跌 扑 损伤 REDE ES , 肠 燥 便秘 。 酒 当归 活血 通 经 。 用 于 经 闭 
痛经 ,风湿 疗 痛 , 跌 扑 损伤 。 

【用 法 与 用 量 了 6—12g. 

LERI 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


— RE 


Dangyao 
SWERTIAE HERBA 


本 品 为 龙 胆 科 植物 瘤 毛 猿 牙 药 Swertia pseudochinensis 
Hara 的 干燥 全 草 。 夏 . 秋 二 季 采 控 RERE, MF. 

DERI 本 品 长 10 一 40cm。 根 呈 长 圆锥 形 , 长 2 一 7cm， 
表面 黄色 或 黄 褐色 ,断面 类 白色 。 茎 方 柱 形 , 常 具 狭 起, 多 分 
B ES 1~2.5mm; 表 面 黄 绿色 或 黄 棕 色 带 紫色 , 节 处 略 膨 
大 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 中 空 。 叶 对 生 , 无 柄 ;叶片 多 皱 缩 或 破 
BE ,完整 者 展 平 后 呈 条 状 披 针 形 ,长 2~4cm, 宽 0.3 一 0. 9em, 
先端 浙 尖 ,基部 狭 ,全 缘 。 圆 锥 状 聚 企 花序 顶 生 或 腋生 。 花 苯 
5 深 裂 ,裂片 线形 。 花 冠 淡 蓝 紧 色 或 瞳 黄 色 ,5 RR, UT PL MU 
基部 有 2 腺 体 , 腺 体 周围 有 长 毛 。 藉 果 构 圆 形 。 气 微 , 味 茶 。 

[35301 (1) 取 本 品 花 冠 内 侧 基部 腺 体 周围 的 细毛 , 置 显 
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微 镜 下 观察 ,表面 可 见 瘤 状 突起 。 

(2) 在 [含量 测定 1 项 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 分 别 呈 
现 与 狗 牙 荣 昔 苷 、 当 药 葫 对照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 应 的 色 
谱 峰 。 

【检查 】 

总 灰分 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 247nm。 
理论 板 数 按 当 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 遇 溶液 的 制备 ” 取 当 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
FF BE du E SE iml 40ug 的 溶液 , 即 得 ， 

ti SAY RUD — HUKGSUSEDK GE -OSSDS 2g HE 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 济 液 各 
10 几 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ARA ik TR GE. 2) df (Ca Ha Os ) 不 得 少 
于 0.07096, 

JRIPSEGDÉRO RIEGO CET GB RU] 05120 ERE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 狂 牙 菜 蔡 邦 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 猕 牙 菜 昔 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
Ht ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,取得 ， 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 曲 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 儿 牙 菜 苗 苷 (Cie Hz O10 ) 不 得 少 
于 3.596, 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 .干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 段 。 根 呈 类 圆柱 形 ;表面 黄色 或 黄 褐 
色 。 蕉 方 柱 形 , 常 具 狭 翅 , 有 的 可 见 分 枝 ; 表 面 黄 绿 色 或 黄 
棕色 带 紫 色 , 节 处 略 膨大 ,切面 中 空 。 叶 片 与 花 多 破碎 , 花 
冠 裂 片 内 侧 基部 有 2 腺 体 , 腺 体 周转 有 长 毛 。 荐 果 椭 圆 形 。 
AA RE. 

[E51] 【检查 】 Hat. 

【性 味 与 归 经 〗 FE. BM BADZ. 

【功能 与 主治 】 溶 湿 热 , 健 胃 。 用 于 湿热 黄 痊 , 胁 痛 , 痢 


水 分 不 得 过 10,0% (通则 0832 第 二 法 )。 
不 得 过 5.096 (通则 2302), 
HAE REAREN E GKI 0512) 


prp] 25 3 2015 年 版 


o 以 i A^ 4 
A DR b K 
af ouryao. com 


H ARTIR. 
【用 法 与 用 量 】 6 一 12g, 儿 童 酌 减 。 
Ded) OPERA. 
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Chongbaila 
CERA CHINENSIS 


Æ dh 4r oo h A EL d ELE IR. Ericerus pela (Chavannes) 
Guerin MAER BERI T A ERCBLTRH UJ A Fraxinus chinensis 
Roxb. . 女 贞 Ligustrum lucidum Ait， 或 女 贞 属 他 种 植物 梳 

上 分 泌 的 蜡 , 经 精制 而 成 。 

CERI 本 品 呈 块 状 , 日 色 或 类 白色 。 表 面 平滑 ,或 稍 有 
第 纹 , 具 光泽 。 体 轻 , 质 硬 而 稍 脆 , 搓 抢 则 粉 雄 。 断 面 呈 条 状 
或 颗粒 状 。 气 微 , 味 淡 。 

熔点 ”应 为 81 一 85C( 通 则 0612), 

【检查 】 酸 值 ”应 不 大 于 1( 通 则 0713) 。 

BE ”应 为 70 一 92( 通 则 0713)。 

MWE ”应 不 大 于 9( 通 则 0713) 。 

LARI 作为 赋 形 剂 , 制 丸 . 族 的 润滑 剂 。 

PERI 密闭 , 置 阴凉 处 。 


A A B 


Roucongrong 
CISTANCHES HERBA 


Æ dh 2g 5] PHEW AA Cistanche deserticola Y. C. Ma 
HEARR Cistanche tubulosa (Schenk) Wight BU T dd ME 
叶 的 肉质 茎 。 春 季 苗 刚 出 土 时 或 秋季 冻 土 之 前 采 挖 ,除去 茎 
尖 。 切 段 , 晒 干 。 

DERI BAF =a [DLE LS h,K 3 一 15cm, E 
径 2—8cm. 3 IB E H8 C5, 8X IK og C5, , 密 被 覆 瓦 状 排列 的 肉质 鳝 
叶 ,通常 鳞 时 先端 已 断 。 体 重 , 质 硬 , 微 有 柔性 ,不 易 折 断 , 断 
面 棕 褐色 ,有 淡 棕 色 点 状 维 管束 ,排列 成 波状 环 纹 。 气 微 , 味 
LUCK M 

T TEPEIIKSE EAJ mu 2i JE SUR HE MS Hl 
长 5 一 25cm, 直径 2. 5~9cm。 表 面 柠 神色 至 黑 祸 色 。 渐 面 颗 
粒状 , 灰 棕 色 至 灰 褐 色 , 散 生 点 状 维 管束 。 

[230] 取 本 品 粉末 lg, Hi E 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 , 残 澶 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
名 溶液 。 另 取 松 果 菊 苷 对 照 品 、 毛 巷 花 糖苷 对 照 品 , 加 甲醇 分 
别 制 成 每 im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 由 分别 点 于 同一 


2p 


聚 酰胺 蒲 层 板 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (2 : 1: 7) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 障 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奖 光 话 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 , 肉 欢 蓉 不 得 少 于 35.026 , 管 花 
FA ASTE 25.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 JN XE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.1%% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 330nm。 理 论 板 
数 按 松 果 菊 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


ERE fa] CA BPO 流动 相 A(%) 流动 相 BOW 
0—17 26.5 (01785 
17—20 26. 5—29. 5 73. 570.5 
20—27 29.5 70.8 


对 照 品 溶液 的 制备 PAEH E H PEL LUE IE E a 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 iml 3$ O.2mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 外 ) 约 1g. 精密 
称 定 , 置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,精密 加 入 5026 HH BE 50ml, 密 塞 ， 
EIEEE, U 30 分 钟 ,超声 处 理 40 分 钟 ( 功 率 250W， 
频率 35kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 50 和 甲醇 补足 减 失 的 重 
EHI , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AE dn dO RR AE PAARE IRA E (Cas Has Ozo) 和 毛 
SIEH CCo Has O1s ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 3026 LEE EAKA 
EARR TTE CC Has Oz AE REI E CCo Hss Ois ) HJ EE AR 
得 少 于 1. 596, 

饮片 

【炮制 】 AKER RERE ES , 润 透 , 切 厚 片 ,于 燥 。 

肉 其 艺 片 旦 不 规则 形 的 厚 片 。 表 面 棕 褐色 或 灰 棕 色 。 有 
的 可 见 肉 质 鳞 时。 切面 有 淡 棕 色 或 棕 黄 色 点 状 维 管束 ,排列 
成 波状 环 纹 。 气 微 , 味 甜 、. 微 昔 。 

管 花 肉 欢 蓉 片 ”切面 散 生 点 状 维 管束 。 

LAN DREJ DHI [LEERME] 同 药 材 。 

BHAE PORAKA J , EW k oy S 28 25; Gi N 0213) 炖 

WS CNJE RPAGAH. dex v CA IET R , HE 
ARRA. MMRR. MAREA RH, ME. 

WEE AE JA UT EE AREE R. 

[x50] [RE] 【〖 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 

DERS HZ] HJR W. HE KDZ. 

【功能 与 主治 〗 补肾 阳 , 益 精 血 , 润 肠 通 便 。 用 于 肾 阳 不 


同 药 材 。 
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A EE 


【用 法 与 用 量 〗 6 一 10g。 
【贮藏 】 ERATA, E. 


A 豆 落 
Houdoukou 
MYRISTICAE SEMEN 


Ak d Og A E uEBRHE PIU Myristica fragrans Houtt. 
的 干燥 种 仁 。 

DERI s 5E BR BUE SVNS BUE ,长 2~3cm, 直 径 1. 5— 
2.5cm, KMA bs € 3X, JC A G, A IER SE EUEL CG CBE RO. 
全 体 有 小 色 织 行 沟 纹 和 不 规则 网 状 沟 绞 。 种 脐 位 于 宽 端 , 呈 
ix 6, BUE AGE AREA. PERAR XE BLUE. 
坚 ,断面 显 棕 黄 色相 杂 的 大 理 石花 纹 , 宽 端 可 见 干燥 皱 缩 的 
E.E., AERA, RE. 

LENI DAREK: 外 层 外 胚乳 组 织 ,由 10 余 列 
饥 平 锐 缩 细胞 组 成 ,内 含 柠 色 物 , 侦 见 小 方 唱 ,; 错 入 组 织 有 小 
HE EE SR. ,上 暗 棕 色 的 外 胚乳 深入 于 浅黄 色 的 内 胚乳 中 ,形成 大 
理 石 样 花纹 ,内 食 多 数 油 细胞 。 内 胚乳 细胞 壁 薄 ,类 圆 形 ， 
充满 淀粉 粒 、 骨 肪 油 及 糊 粉 粒 , 内 有 疏散 的 浅黄 色 细 胞 。 尝 
粉 粒 多 为 单 粒 , 直 径 10 一 20km, 少 数 为 2 一 6 分 粒 组 成 的 复 
粒 ,直径 25 一 30pkm, 脐 点 明显 。 以 碘 液 染色 ,甘油 装置 立即 
观察 ,可 见 在 众多 蓝 黑 色 淀 粉 粒 中 杂 有 较 大 的 糊 粉 粒 。 以 水 
合 毛 醛 装 置 观察 ,可 见 脂 肪 油 常 星 块 片 状 、 鳞 片 状 , 加 热 即 成 
油 滴 状 。 

(DRE mK 2g, 加 石油 醚 60 一 90C)10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 癌 溶液， 另 取 肉 豆 敬 对 照 药 
材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul 分别 点 于 周一 高 效 仁 胶 G 预制 
HEU LE.DUA dqRÉECO-—90'0-Z, BR Z, BR C9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 人 缸 中 预 饱和 15 分钟 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香草 醛 
硫酸 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】〗 水 分 不 得 过 10.076 (通则 0832 第 四 法 )。 
RESER 照 黄 遇 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 


本 品 每 1000g Ar 3E HIE REGE B 不 得 过 Su LI ERE 
G, 、 黄 曲霉 毒素 C. HE LEE HERE B。 和 黄 曲 霉 毒素 Dn 的 总 量 
不 得 过 lOng. 

【含量 测定 】 Fb PERERA 20g, 精 密 称 定 , 照 
挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 6.0% (ml/g)，。 

IE —STÓB ”上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 274nm。 


。 136 > 
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理论 板 数 按 去 算 二 蜡 丁 香 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 去 氨 二 蜡 丁 香 酚 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 去 气 二 异 丁 香 酚 (C2。H2s Os ) 不 得 
少 于 0. 10%。 

饮片 

【炮制 】 AER ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 工 【鉴别 】 【检查 】 【含量 测定 〗 HAH. 

KRAHE — BOSE JAE, AAA dE 150 一 
160'C , 约 15 4r pb, E Ek HZ SR R0 LP SUR SOR CR RD 
28 BRERE Eit Hi vp AA Re. Mens. HARTIG RE. 

每 100kg A XE. MHAE 40kg。 

本 品 形 如 内 豆蔻 ,表面 为 棕 褐 色 , 有 蛮 际 。 气 香 , 昧 辛 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 4.0% (ml/g); 
含 去 毛 二 异 丁 香 酚 (Czo Hs O04) 不 得 少 于 0.080%, 

【鉴别 【检查 】 则 药材 。 

【性 昧 与 妇 经 〗 oR. Wm. jg CX. 

【功能 与 主治 〗 温 中 行 气 , 深 肠 止 泻 。 用 于 脾 崩 虚 寒 ,入 
TER IE , 腕 腹胀 痛 , 食 少 哎 吐 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

Demi BATRA, E. 


A & 


Rougui 
CINNAMOMI CORTEX 


本 品 为 樟 科 植物 肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的 干燥 
HE. ETHER, HT. 

[EX Æa EER AAR, 长 307 40cm, 96 9X, ECTS 
3 一 10cm, 厚 0. 2-0. 8cm。 外 表面 灰 标 色 , 稍 粮 糙 ,有 不 规则 
的 细 皱 纹 和 横向 突起 的 皮 孔 ,有 的 可 和 见 灰 白色 的 殉 纹 ;内 表面 
红 棕 色 , 略 平坦 ,有 细 维 纹 , 划 之 显 油 痕 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 ， 
断面 不 平坦 ,外 层 棕 色 而 较 粗 糙 , 内 屋 红 标 色 而 油 润 , 两 层 加 
有 1 条 黄 棕 色 的 线 纹 。 气 香 浓 烈 , 味 甜 、 凉 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细胞 数列 ,最 内 层 细 胞 外 
壁 增 厚 , 木 化 。 皮 层 散 有 石 细 胞 和 分 泌 细 胞 。 中 柱 鞘 部 位 有 
石 细 胞 群 , 断 续 排 列 成 环 ,外侧 伴 有 纤维 束 , 石 细胞 通常 外 辟 
较 薄 。 韦 皮 部 射线 宽 1—2 9020 HEL. CAE ZR SER P5 ET i LET 2E 
d 2 一 3 个 成 束 ; 油 细胞 随处 可 见 。 薄 壁 细胞 含 泻 粉 粒 。 
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MRAR E., FEKETE, KRE, KR 195 — 
920um, 直径 约 至 50pkm, 壁 厚 , 木 化 , 纹 孔 不 明显 。 石 细胞 类 
方形 或 类 圆 形 ,直径 32~88um; 壁 厚 , 有 的 一 面 菲 薄 。 油 细胞 
类 圆 形 或 长 圆 形 ,直径 45 一 108pm。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,散在 于 
射线 细胞 中 。 木 栓 细 胞 多 角形 , 含 红 棕色 物 。 

DRE mR 0. 5g ,加 乙醇 10ml, 293 20 分 钟 , 时 时 振 
摇 , 滤 过 ,有 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桂 皮 醋 对照 品 ,加 己 
醇 制 成 每 lml 含 1pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 05020 试验, 上 吸取 供 试 品 溶液 2~5pl、 对 照 品 溶液 
24, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90%C )- 乙 
RZE? : 3) 为 展开 剂 RI POE, BTF o W A Za E E 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
AH [5] Si 5 MI DE ex. o 

检查 】 水 分 不 得 过 15.076 GB l| 0832 第 四 法 ) , 

总 灰分 不 得 过 5.076 GB 23025, 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204 Z 
法 ) 测 定 。 

本 蝇 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 2% (ml/g)。 

ERE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL ZU - 27K (35 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 290nm。 
理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 酶 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml E 10pg 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 部 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 350W ,频率 35kHz)10 分 钟 , 放 置 过 夜 , 同 法 超 
声 处 理 一 次 ,再 称 乍 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 
过 。 精 密 量 有 取 续 滤液 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 


匀 , 即 得 。 
测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 


“10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 
本 唱 按 干燥 品 计算 , 含 桂皮 醛 (Ce Hs 〇 ) 不 得 少 于 1.526. 
饮片 
【炮制 了 除去 人 杂质 及 粗 皮 。 用 时 的 碎 。 
【鉴别 】 【检查 同 药材 。 
ERSA] YH KA. ATHE LER ob FA. 
【功能 与 主治 】 补 火 助 阳 ,引火 归 元 , 散 寒 止痛 , 温 通 经 
Bk. HFIS YS ERR Vo 368 sU He PE Pu. HE EH E TREE EH 
Jk s BE VS i» Md SE TO , 寒 疝 腹痛 ,痛经 经 财 。 
【用 法 与 用 量 】 1 一 5g。 
【注意 】 有 出 血 倾 向 者 及 孕妇 慎 用 ;不 宜 与 未 石 脂 同 用 。 
LERI 置 阴凉 干燥 处 。 


A M 


Zhusha 
CINNABARIS 


本 品 为 硫化 物 类 矿物 展 砂 族 展 人 砂 , 主 含 硫化 来 (HgS)。 
采 挖 后 ,选取 纯净 者 ,用 磁铁 吸 净 含 铁 的 杂质 , 青 用 水 淘 去 杂 

DERI 本 品 为 粒状 或 块 状 集合 体 , 呈 颗粒 状 或 块 片 状 。 
鲜红 色 或 暗 红 色 ,条 痕 红 色 至 褐 红色 ,有 具 光 泽 。 体 重 , 质 脆 , 片 
状 者 易 破碎 ,粉末 状 者 有 闪烁 的 光泽 。 气 微 , 味 淡 ，。 

[3530] (1) 取 本 品 粉末 ,用 盐酸 湿润 后 ,在 光洁 的 铜 片 
上 摩擦 , 钢 片 表面 显 银白 色光 泽 ,加 热 烘 烤 后 ,银白 色 即 消失 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 盐酸 -硝酸 (3 : 1) 的 混合 溶液 2ml 
使 溶解 , 营 干 ,加 水 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 显 汞 盐 ( 通 则 
0301) 与 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 铁 RER 1g, 加 稀 盐 酸 20m, MAA 10 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 250ml 量 瓶 中 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 中 和 后 ， 
加 水 至 刻度 。 取 10ml, 照 铁 盐 检 查 法 (通则 0807) 检 查 , 如 显 颜 
色 , 与 标准 铁 溶液 4ml 制 成 的 对 照 液 比 较 , 不 得 更 深 (0. 1%). 

【含量 测定 】 取 本 品 粉 末 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 1.5g, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,加 水 
50ml, 并 加 126 £5 fi BA ERI WE E EL €. ,再 滴 加 2 26 i B NV. 
EXTR HR SE £T GTP I JE DIDE RR EA ERR S C 2ml, FE S 8 B EET 
EAO. 1mol/LO T E, f£ bml E EL EE EE E ECO.1mol/L) 
相当 于 11. 63mg Hy Lf oe CHgs), 

本 品 含 硫化 乘 CHgS) 不 得 少 于 96.076 , 

饮片 

【炮制 〗 朱砂 粉 ” 取 朱砂 ,用 磁铁 吸 去 铁 屑 ,或 照 水 飞 法 
(通则 0213) 水 飞 , 脐 干 或 40C 以 下 干燥 。 

本 品 为 朱红 色 极 细 粉 末 , 体 轻 , 以 手指 担 之 无 粒状 物 ,以 
磁铁 吸 之 BRR. AMIR. MERCEI), DOMAR 
查 ] 项 下 试验 ,应 显 相同 的 结果 。 

RERI WA lg, HK 10ml, J45 , 滤 过 , 静 置 , 滤 
液 不 得 显示 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

取 本 癌 约 0. 20g ,精密 称 定 , 照 上 述 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方 
法 测定 , 含 硫化 和 (HgS) 不 得 少 于 98.076, 

【性 味 与 妇 经 】 Ho EE. Hg. 

【功能 与 主治 】 清心 镇 惊 ,安神 , 明 目 , 解 毒 。 用 于 心 任 
易 惊 ,失眠 多 梦 ,癫狂 发 狂 , 小 儿 惊 风 , 视 物 昏 花 , 口 郊 , 喉 疗 ， 
US E 

【用 法 与 用 量 】 0.1~0. 5g, 多 入 丸 散 服 , 不 宜人 前 剂 。 
外 用 适量 。 

【注意 】 本 品 有 毒 ,不 宜 大 量 服 用 ,也 不 宜 少 量 久 服 ; # 
妇 及 肝 肾 功能 不 全 者 禁用 。 

【贮藏 〗 置 干燥 处 。 


4137 。 


朱砂 根 


K M R 


Zhushagen 
ARDISIAE CRENATAE RADIX 


本 品 为 紫金 牛 科 植物 朱砂 根 Ardisia crenata Sims 的 干 
RR., KATER w MF. 

【性 状 本 品 根 秘 生 于 略 膨 大 的 根茎 上 , 旦 圆柱 形 , 略 弯 
曲 ,长 5 一 30cm, 直径 0, 2 一 tcm。 表 面 灰 棕色 或 棕 褐 色 , 可 见 
多 数 纵 皱纹 ,有 横向 或 环 状 断 裂痕 , 皮 部 与 木 部 易 分 离 。 质 硬 
而 脆 , 易 折断 ,断面 不 平坦 , 皮 部 厚 , 约 占 断 面 的 1/3 一 1/2, 类 
白色 或 粉红 色 ,外侧 有 紫红 色 斑 点 散在 , 习 称 “朱砂 点 ”* 木 部 
RHE, DEHE., AWM RAE AMER. 

[55] (1) 本 品 模 切面 ; 木 栓 层 由 3 一 10 列 类 方形 细 
胞 组 成 ,排列 整齐 ;内侧 有 石 细胞 散在 。 皮 层 宽广 ,由 10 余 列 
类 圆 形 的 薄 壁 细胞 组 成 ,有 的 细胞 内 含 红 棕色 块 状 物 。 内 皮 
层 明显 , 具 凯 氏 点 ,细胞 内 含 红 棕 色 物 。 中 柱 鞘 石 细胞 浙 续 排 
列 成 环 。 卦 皮 部 狭 案 。 束 内 形成 层 明 显 。 木 质 部 发 达 , 导 管 
多 径 向 单列 ,有 的 含有 黄 标 色 物 ; 森 射 线 宽 2 一 4 列 细胞 。 薄 
壁 细胞 含 演 粉 粒 。 

粉末 黄 棕 色 。 木 栓 细胞 类 方形 , 壁 略 厚 ,排列 整齐 。 具 缘 
纹 孔 导管 较 多 见 , 直 径 为 24~95nm。 木 纤维 细 长 ,直径 约 
iiuxm。 石 细胞 旦 类 方形 或 不 规则 长 方形 ,长 径 为 112 一 
160nm Ai fe 7g 44—110pm, 1L15 BH Sj 7 B3 Hf ES EC. eL Es $8 
大 。 可 见 大 量 红 棕 色 块 状 物 。 淀 粉 粒 众多 , 呈 类 图 形 . 盔 帽 形 
或 不 规则 形 ,直径 为 4 一 36kum, 脐 点 明显 , 旦 点 状 、 裂 锋 状 或 
人 字形 , 层 纹 不 明显 ; 复 粒 由 2 一 4 个 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0,2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
d. BUE EB Rn I BEBE 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 游 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 3 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G WERE JER 
早 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (5 : 4 : DARRA LOT RGB RTF, 
WE DL 1% 三 氧化 铁 溶液 -1% 铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 的 混合 溶 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.076 (通则 2302) 。 

松 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 18.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 * 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 275nm。 
理论 板 数 按 岩 白菜 素 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 岩 蝗 菜 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
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信 
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** ouryao. com 


Ani FH BE di ERE Iim 合 50p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
其 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲 
醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 ,精密 景 取 续 滤液 Sml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 妈 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 UE BOR. 

Æ miT AR mR E A HER Cu His 0,) 不 得 少 于 
1.5%. 

X 

【炮制 】 除去 杂质 WR WR, DE, TR. 

本 品 曙 不 规则 的 段 。 外 表皮 灰 棕色 或 棕 福 色 , 可 见 纵 皱 
纹 , 有 横向 或 环 状 断 裂痕 , 皮 部 与 本 部 易 分 离 。 切 面皮 部 厚 ， 
约 占 1/3 一 17/2, 类 白色 或 粉红 色 ,外 侧 有 紫色 斑点 散在 : 木 部 
RHE. TEH, AM. RAE. ANER. 

【检查 】 总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%%。 


【含量 测定 】 同 药 材 , 含 岩 日 菜 素 (Cu His Os ) 不 得 少 于 
1.0%. | 

【鉴别 工 除 模 切 面 外 ) 【检查 下 水 分 ) 【 漫 出 物 】 W 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 微 苦 . 辛 , 平 。 归 肺 . 肝 经 。 


【功能 与 主治 】 ARHI, Ak ARR. HTA 
喉 肿 痛 , 风 湿 兽 痛 , 跌 打 损伤 。 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


3 一 -9g。 


"n 节 $ 
Zhujieshen 
PANACIS JAPONICI RHIZOMA 


Zk dh 3g d US TIS Z Panax japonicus C. A. Mey. 
RIF RU ZR. KER REEERE, TR. 

【性 状 】 Æ mE AEE. HS OB RAEM. K 
5 一 22cm, 直 径 0. 8 一 2. 5cm。 表 面 黄色 或 黄 褐色 ,粗糙 ,有 致 
密 的 纵 皱 纹 及 根 痕 。 节 明显 , 节 间 长 0.8 一 2cm, 每 节 有 1 H 
陷 的 葵 痕 。 质 硬 ,斯 面 黄白 色 至 淡 黄 棕色 ,黄色 点 状 维 管束 排 
列 成 环 。 和 气 微 , 味 若 .后 微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 模 切面 : 木 栓 层 为 2 一 10 列 细胞 。 皮 
层 稍 宽 ,有 少数 分 泌 道 。 维 管束 外 韧 型 , 环 状 排 列 , 形 成 层 成 
F. HERBOWE., KERRE 2 一 4 列 放射 状 排列 ， 
EE ERITH RAER 1—4 IR SB I ZEIE SR SUR EE BS 
木 化 厚 壁 细胞 。 中 央 有 体 。 薄 壁 细 胞 中 含 众多 草酸 钙 艇 唱 ， 
直径 17 一 70pnm, 并 含 淀粉 粒 。 

粉末 黄 日 色 至 黄 柠 色 。 林 纤维 成 束 , 直 径 约 25pm, 壁 和 
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厚 , 纹 孔 斜 裂缝 状 , 有 的 交叉 呈 人 字形 。 草 酸 钙 艇 唱 多 见 , 直 
径 15~70pm。 梯 纹 导 管 , 网 纹 导管 或 具 绿 纹 孔 导 管 直 径 20~ 
70km。 树 脂 道 碎片 偶 见 ,内 含 黄色 块 状 物 。 木 栓 组 织 碎片 细 
胞 旦 多 角形 ,长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 。 泻 粉 粒 众 多 ,多 单 粒 ， 
呈 类 圆 形 ,直径 约 10upm, 或 已 糊 化 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 水 5 一 10 滴 , 搅 名 ,加 水 饱和 的 正 
丁 醇 10ml, 95 2€ PRE 10 分 钟 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 苞 干 ， 
RAMARI 30% 乙 醇 (1->20) 的 混合 溶液 10ml, 加 热 回流 
2 小 时 ,用 三 握 甲 烷 20ml 振 摇 提取 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ,用 水 
10ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ,三 氯 甲 煤 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1m d 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 . 人 参 二 醇 对 照 
唱 、 人 参 三 醇 对 照 品 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 lml x JF CIR ER 
2mg, 人 人 参 二 醇 、 人 参 三 醇 各 0. 5mg HJ RC. PE DONE RR S TRE 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 以 、 对 
照 品 溶液 各 1 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 
氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 (20 : 5 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 BC EE 10 儿 硫酸 乙醇 浴 液 ,在 105 C A TA E RE Sa E 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 


同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 
饮片 
【炮制 〗 用 时 捣 碎 ，。 


【性 昧 与 归 经 】 上 冉 \ 微 至 , 温 。 归 肝 、 脾 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗 散 瘀 止血 , 消 肿 止痛 , 社 痰 止咳 , 补 虚 强 
Jte MFR KIK i BREME D ,咳嗽 痰 多 , 病 后 虚弱 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


条 w 


Zhuru 
BAMBUSAE CAULIS IN TAENIAS 


Zl dh M KCGBORHBUEI RETE TI Bambusa tuldoides Munro, 大 
3L HR fT Sinocalamus beecheyanus ( Munro) McClure var. 
pubescens P. F. Li sk YR fT Phyllostachys nigra (Lodd. ) Munro 
var. henonis (Mitf. ) Stapf ex Rendle ff Z& fF Bg F vB fl, 
全 年 均 可 采制 , 取 新 鲜 茎 ,除去 外 皮 , 将 稍 带 绿色 的 中 间 层 刊 
成 丝 条 ,或 前 成 薄片 ,捆扎 成 束 , 阴 干 。 前 者 称 “ 散 竹 茹 ”, 后 者 
PR FTT UD. 

【性 状 】 Eh 7935 BALD BR ALUU 22 RRE KRAJE ET 
状 。 宽 察 厚薄 不 等 , 浅 绿 色 、 黄 绿色 或 黄白 色 。 纤 维 性 , 体 轻 
HERH ARE., ARR. 

【检查 】 水 分 KIRA 7. 0% GEN 0832 第 二 法 )。 


E 31 3 CGU EDD 


TEE 
3€ A e K 
a% ouryao. com 


【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 40%., 

饮片 

【炮制 】 Mi 除去 杂质 , 切 段 或 探 成 小 团 。 


【性 状 】 【检查 】【 温 出 物 】 同 药 材 。 

Sii BUR TED. RESETE ACIE GR UJ 0213) 炒 至 黄色 。 

本 品 形 如 竹 茹 ,表面 黄色 。 微 有 净 香 气 。 

【检查 】 【浸出 物 】 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 HAE. Am A b MA., 

【功能 与 主治 】 WRR, BRE EIK., H TA RI R, 
IKII, EST oe RIR, P RUR E, ERDA a AE 
吐 , 妊 娠 恶 阻 ,胎动 不 安 。 

【用 法 与 用 量 〗】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


延 认 索 ( 元 衣 ) 


Yanhusuo 
CORYDALIS RHIZOMA 


7k d Jg E SEGELTH M SENI Corydalis yanhusuo W. T. 
Wang 的 干燥 块茎 。 夏 初 蕉 叶 桔 著 时 采 控 ,除去 须根 , 洗 净 ， 
置 沸 水 中 者 至 恰 无 日 心 时 ,取出 , 贤 于 。 

【性 状 〗 本 品 呈 不 规则 的 扁 球 形 ,直径 0.5 一 1. 5cm。 表 
面 黄色 或 黄 褐色 ,有 不 规则 网 状 皱纹 。 顶 端 有 略 四 隐 的 葵 痕 ， 
底部 常 有 痉 瘤 状 罕 起 。 质 硬 而 脆 , 断 面 黄色 ,角质 样 ,有 螨 样 
HE., AMORE. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 绿 黄色 。 糊 化 省 粉 粒 困 块 痰 黄色 
或 近 无 色 。 下 皮 厚 壁 细 胞 绿 黄 色 ,细胞 多 角形 、 类 方形 或 长 条 
JE , 壁 稍 弯曲 , 木 化 ,有 的 成 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 。 螺 纹 导 管 
直径 16~32pm。 

(2) BU SE ig, pi FE 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
RART RAMAK 10ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ， 
用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 案 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 3 则 ,分 别 点 于 
同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 
酮 (9 : 2) 为 懂 开 剂 ,展开 ,取出 MTF EM PA 3 分钟 后 取 
出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


« 139 。 


华山 参 


JA S UE WU E ,用 黎 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 ( 三 乙 胺 调 pH 值 至 6.0) 
(55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 
乙 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 甲 酬 制 成 每 iml E 46kg 的 溶液 , 即 得 。 

fti nn PREIS] od RE i PK G3 — 5 90 28 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 平底 烧瓶 中 ,精密 加 人 浓 氨 试 液 -甲醇 人 1 : 20) 混 合 
溶液 50ml, 称 定 重量 , 冷 漫 1 小 时 后 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 浓 氮 试 液 -甲醇 (1 : 20) 混 合 洲 液 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 窗 量 取 续 滤液 25ml.z& To Xii DP E 
溶解 ,转移 会 5ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10pl1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 延 明 索 乙 素 (Cs Ha NO, ) 不 得 少 
T. 0.0504, 

饮片 

【炮制 了 
DE IC 

本 品 呈 不 规则 的 圆 形 厚 片 。 外 表皮 黄色 或 黄 褐色 , 有 不 
规则 细 皱 纹 。 切 面 黄色 ,角质 样 , 具 蜡 样 光泽 。 气 微 RE. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 延 胡 索 乙 素 (Cs Ha NO ) 不 得 
少 于 0. 040%. 

【鉴别 〗 REJ 【浸出 物 卫 同 药 材 。 

MENR 取 净 延 胡 罕 , 照 酶 家 法 (通则 0213) 炒 于 ,或 
照 酷 煮 法 (通则 0213) 老 至 醋 吸 尽 , 切 厚 片 或 用 时 的 碎 。 

Æ m E 8 EAR SE XT ,表面 和 切面 黄 褐色 , 质 较 硬 。 微 具 
SA. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 延 胡 索 乙 素 (Ca Ha NO, ) 不 得 
少 于 0.04096, 

【鉴别 〗 REI DEW ZW. 

【性 昧 与 归 经 】 辛苦, 温 。 归 肝 EZ. 

【功能 与 主治 】 活血 , 行 气 ,止痛 。 用 于 胸 胁 、 和 脏 腹 疼痛 ， 
胸 辛 心痛 ,经 闭 痛 经 ,产后 瘀 阻 , 跌 扑 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 3—10g; BER ER .— K 1.5— 3g. 

【 贮藏】 置 干燥 处 , 防 星 。 


AE dH x REPE WHE. TR, WER RKA 


华 U 参 
Huashanshen 
PHYSOCHLAINAE RADIX 


A d A A E TRU d E TELE EE Physochlaina infundibu- 
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laris Kuang 的 干燥 根 。 春 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 晒 干 。 

【性 状 本 品 皇 长 圆锥 形 或 圆柱 形 , 上 略 弯 曲 , 有 的 有 分 
枝 , 长 10 一 20cm ,直径 1 一 2. 5cm。 宪 面 棕 褐色 ,有 黄白 色 横 
EB LEE 20 .须根 痕 及 纵 皱 纹 , 上 部 有 环 纹 。 顶 端 常 有 1 至 
数 个 根茎 ,其 上 有 茎 痕 和 疣 状 突起 。 质 硬 ,汤面 类 日 色 或 黄 拍 
色 , 皮 部 狭窄 , 木 部 宽广 ,可 见 细 密 的 放射 状 纹理 。 具 烟草 气 ， 
RES -R TE o 

[E] (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 层 为 数列 至 10 余 列 木 栓 
细胞 ,最 外 层 细 胞 黄 棕 色 。 形 成 层 环 明显 。 木 质 部 占 根 的 大 
部 分 ,导管 数 个 相聚 ,有 的 导管 旁 有 细小 筛 管 群 ,为 木 间 声 皮 
部 。 木 薄 壁 组 织 和 射线 有 会 砂 晶 细胞 。 近 中 心 的 导管 或 导管 
群 四 周 有 时 转 有 数 层 至 10 余 层 棕色 扁平 形 木 栓 化 细胞 ,内 含 
黄 棕 色 分 泌 物 。 薄 壁 细 胞 充满 淀粉 粒 , 有 的 含 草酸 钙 砂 唱 。 

粉末 灰白 色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 圆 形 ,直径 3~15pm， 
脐 点 点 状 、 裂 链 状 或 义 状 ; 复 粒 由 27-4 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 砂 
唱 多 存在 于 薄 壁 细胞 中 。 网 纹 导 管 直 径 17-—85um. 

(2) 取 本 品 细 粉 4g,; 加 85% 乙醇 15ml, 振 摇 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 加 1% 硫酸 溶液 2ml, 搅 拌 , 滤 过 ,滤液 加 氨 试 液 
使 成 碱 性 ,再 加 三 氧 甲烷 2ml, 振 摇 提 取 , 分 取 三 毛 甲 烷 液 , 燕 
干 ,残渣 加 发 烟 硝 酸 5 滴 , 蒸 于 , 放 冷 , 残 酒 加 乙醇 制 氧 氧 化 钾 
试 液 3 一 4 滴 与 氧 氧化 钾 一 小 块 , 即 显 紫 革 色 

(3) 取 本 品 中 粉 1g, 加 浓 氨 试 液 -乙醇 (1 ; 1) 混 合 溶液 
2ml 湿润 ,再 加 三 气 甲 烧 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
AORT ,加 三 氯 甲 烷 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 曲 溶液 。 另 取 硫 
酸 阿 托 品 对 照 品 、 氧 省 酸 东 黄 荐 碱 对 照 品 AAR LEURS AOT 
照 品 和 东 其 莹 内 酝 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 img 的 混 
合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G DER E LUI 
乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 白 色 荧 光 主 斑点 ( 东 世 
车 内 酯 )。 再 依次 喷 以 碘 化 镜 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 四 
个 棕色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

Deu] 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
THE WE . FI C BEREITS ,不 得 少 于 11:026, 

【含量 测定 】 生物 碱 ” 对照 品 溶液 的 制备 BÆ 120C 
干燥 至 恒 重 的 硫酸 阿托品 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 水 制 成 每 
1mldH24-F RENE 75pg 的 溶液 。 

供 试 唱 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0. 25g, 精 密 称 定 , 算 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 枸 橡 酸 -磷酸 氧 二 钠 缓冲 液 (CpH4. 0) 
25ml,.fi&fé 5 分 钟 , 放 置 过 夜 , 用 干燥 滤纸 滤 过 , 取 续 泪液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 供 试 章 溶液 与 对 照 品 溶液 各 2ml, 分 
别 置 分 液 漏斗 中 ,各 精密 加 枸 橡 酸 -磷酸 氢 二 钠 缓冲 液 (P 世 
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4.0)10ml, 再 精密 加 入 用 上 述 缓冲 液 配 制 的 0.04% 溴 甲 酚 绿 
溶液 2ml, 揪 匀 ,用 三 毛里 烧 10ml 振 播 提取 5 分 钟 , 待 溶液 完 
全 分 层 后 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ,用 三 毛 甲 烷 湿 润 的 滤纸 滤 和 人 
25m 量 瓶 中 ,再 用 三 所 甲烷 握 取 3 次 ,每 次 5ml, 依 次 滤 人 量 
Jk "P ,并 用 三 毛 甲 烷 洗 涤 滤 纸 , 滤 和 人 量 瓶 中 ,加 三 毛 甲 烷 至 刻 
度 , 摇 匀 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) XE 415nm 的 波 
长 处 分 别 测定 吸光 度 ,计算 , 即 得 。 

Ak dh er b VIRA EUR 2S CC; Ha NO;: ) 计算 ,不 得 少 于 
0. 2096, 

东 黄 车 内 酯 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 HE zE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 326 8$ Be TREE (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 344nm。 理 论 板 数 按 东 贡 荐 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 
4000, 

X] HH MAARE BR E A PO AE RR o xs d UR E R 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml A l6pg 的 溶液 , 即 得 。 

gri aS TRE dA — BUR SUE GE —S 23 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25 ml, 8E 3E , SERE 
量 , 放 置 1 小 时 ,时 时 振 播 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
分 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ m ta T mA a R E E N a CC HsO4) 不 得 少 于 
0. 080%. 


饮片 
【炮制 〗 用 时 的 碎 。 
【性 味 与 归 经 〗】 甘 . 微 苦 , 温 ; 有 毒 。 归 肺 ,心经 。 


【功能 与 主治 〗 温 肺 祛 效 , 平 喘 止 咳 ,安神 镇 依 。 用 于 赛 
HE lig AE BETR RIR 
【用 法 与 用 量 】 0. 1 一 0, 2g. 


DEEI 不 宜 多 服 , 以 免 中 每; 青光眼 患者 禁 服 ;和 分 妇 及 
前 列 腺 重度 肥大 者 慎 用 。 
【贮藏 】 置 通风 于 燥 处 , 防 星 。 
EJ A d 
Zirantong 
PYRITUM 


本 品 为 硫化 物 类 矿物 黄 铁 矿 族 黄 铁 矿 , 主 含 二 硫化 铁 
(FeS). KEE RERA. 

【性 状 】 本 品 晶 形 多 为 立方 体 , 集 合体 虽 致 密 块 状 。 表 
面 亮 淡 黄 色 , 有 人 金属 光泽; 有 的 黄 棕色 或 标 褐 色 , 无 金属 光 
泽 。 具 条 纹 , 条 痕 绿 黑色 或 棕 红 色 。 体 重 , 质 坚硬 或 稍 脆 ， 
CLIE B R A E, A E S ba Tb UE I E o T A 


E 
3€ PEOR 
a% ouryao. com 


P I 


色 亮 星 。 

LEMI 取 本 品 粉 末 1g ,加 稀 盐 酸 4ml, S835 , 滤 过 ,滤液 
显 铁 盐 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

饮片 

【炮制 】 自然 钢 除去 杂质 , 洗 净 ,于 燥 。 用 时 砸 碎 。 

JR EBERT POP E ER 81. ER Y CO DU] 02130 4t E i 
ZL BET 7B E TEL ARR E ,光泽 消失 并 酥 松 。 

每 100kg 自然 铜 ,用 酷 30kg。 

【性 味 与 妇 经 】 辛 , 平 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 向 瘀 止痛 , 续 盘 接骨。 用 于 跌 打 损 伤 , 筋 
骨折 伤 , 瘀 肿 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g, 多 入 丸 散 服 , 关 人 前 剂 宜 先前 。 
外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


B 贝 母 
Yibeimu 
FRITILLARIAE PALLIDIFLORAE 
BULBUS 


Æ m Ha 1 y Er 3E UD RE Fritillaria walujewii 
Regel {RÆ D R} Fritillaria pallidiflora Schrenk 的 干燥 鳞 
ZR. 5—7 月 间 采 按 , 除 去 泥 沙 ,上 晒 干 ,再 去 须根 和 外 皮 。 

LERI 新 疆 贝 母 ” 呈 扁 球形 ,高 0.5~1. 5cm。 表 面 类 
日 色 , 光 滑 。 外 层 鳞 叶 2 办 ,月 牙 形 , 肥 厚 , 大 小 相近 而 紧 靠 ， 
顶端 平展 而 开裂 ,基部 圆 乌 , 内 有 较 大 的 鳞片 和 残 葡 、 心 芽 各 
1 枚 。 质 硬 而 脆 ,断面 月 色 , 富 粉 性 。 气 微 , 味 微 其 。 

PRENE EAEE , 较 大 。 表 面 稍 粗糙 DOR ELO. P 
E SEPPPDE ,心脏 形 , 肥 大 ,一 片 较 大 或 近 等 大 , 抱 合 。 顶 端 稍 
RDA RFR, AERA I K | 

[E531] 〈1) 本 品 粉末 类 月 色 , 以 淀粉 粒 为 主体 。 

新 疆 贝 母 省 粉 粒 单 煌 广 卵 形 . 卵 形 或 贝壳 形 ,直径 5 一 
54pm; 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 短 缝 状 , 层 纹 明 显 ; 复 粒 少 ,由 2 分 
粒 组 成 。 表 皮 细 胞 类 长 方形 , 垂 周 壁 徽 波状 弯 昌 ,细胞 内 含 细 
小 草酸 钙 方 唱 。 气 和 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 4 一 6。 螺纹 导管 和 环 
纹 导管 直径 9 一 56pm。 

PRIR ERARAS IIE, EARE RERE 
规则 圆 形 ,直径 约 60km, 脐 点 氮 状 .人 字 状 或 生字 状 。 导 管 
直径 约 50pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 浓 氨 试 液 2ml 与 三 氯 甲 烷 20ml, 振 
摇 , 放 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 三 氧 甲烷 0. Sml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 伊 贝 母 对 照 药材 5g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 再 取 西 贝 母 碱 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 游 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 分 别 点 于 同一 用 
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乙 酯 -甲醇 -水 (8 :8 : 3 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 影 干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 
试 液 。 供 试 虽 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
棕色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15,0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 4.5%%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 9.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. E SOK-— Za BR 45: 0.03) 为 流动 相 ;蒸发 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 西 贝 素 蔡 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 西 贝 母 碱 匠 对 照 品 . 西 由 母 碱 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.2mg 的 混合 
溶液 IBI. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 得) 约 1g, 精 密 
称 定 , 告 贺 底 烧 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 2ml 浸润 1 小 时 ,精密 加 人 
三 氯 甲烷 -甲醇 (4: 1) 的 混合 溶液 20ml, 称 定 重量 , 混 匀 , 置 
80C 水 浴 上 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 毛 甲 烷 - 
FH BECA : 1) 的 混合 浴 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 10ml.z& TF ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 2ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1.20pl, 供 试 品 溶 
W 20ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 以 干燥 品 计算 , 含 西 贝 母 碱 苷 (Cs Hss NOs) 和 西风 
FEDR CC? Ha NO; ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 07026, 

CERSA] FH AR. Hi bA. 

【功能 与 主治 】 清热 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 热 燥 咳 , 干 
咳 少 痰 , 阴 虚 劳 三 , 咳 效 带 血 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【注意 】 不 宜 与 川 鸟 \、 制 川 马 、 草 乌 、 制 草 乌 附子 同 用 ， 

DERI 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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Xueyutan 
CRINIS CARBONISATUS 


本 品 为 人 发 制 成 的 炭化 物 。 取 头发 ,除去 杂质 , 碱 水 洗 去 
油 拆 ,清水 漂 净 F SRI HR. 

【性 状 本 品 呈 不 规则 块 状 , 马 黑 光亮 ,有 多 数 细 孔 。 体 
轻 , 质 脆 。 用 火烧 之 有 焦 发 气 , 味 音 。 
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【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 10. 0% (通则 2302), 

LERS HZI ov. BRF RZ. 

【功能 与 主治 〗】 KULM, 4A, FR. JAFE m Ki. 
fet ifr.» R s PR af » CE dn. D o AG HH i AERA. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

LER] ET. 


mo ç B 
Xuejie 
DRACONIS SANGUIS 


Æ db A RAPHE D E EX Daemonorops draco Bl. 果实 
渗 出 的 树脂 经 加 工 制 成 。 

【性 状 】 本 品 略 呈 类 加 四 方形 或 方 夸 形 , 表 面 暗 红 , 有 光 
泽 , 附 有 因 摩 擦 而 成 的 红粉 。 质 硬 而 脆 , 破 碎 面 红色 , 研 粉 为 
砖 红 色 。 气 微 , 昧 淡 。 在 水 中 不 溶 , 在 热 水 中 软化 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 粉 末 , 置 白 纸 上 , 用 火 隔 纸 烘 烤 即 熔 
化 ,但 无 扩散 的 油 迹 ,对 光照 视 星 鲜艳 的 红色 。 以 火 燃烧 则 产 
ERARE. 

(20 BUR Gi Erzk 0. 1g, 加 乙醚 10ml, AR, De $E 10 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 照 药 材 0. 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 .对照 药材 溶液 及 [含量 测定 ] 项 下 血 问 素 高 氯 酸 
盐 对 照 品 溶液 各 10~20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 3E ERR E. 
以 三 握 甲 烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 于 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 橙色 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 4 3E. fe f 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 稀 盐酸 5ml, 混 义 , 析 出 棕 黄 色 沉 淀 ,放置 后 逐渐 
凝 成 棕 黑 色 树 脂 状 物 。 取 树脂 状 物 ,用 稀 盐 酸 10ml 分 次 充分 
洗涤 REAR, ,加 2025 S SAC PR TAE IRE 10ml, 研 磨 , 加 三 氯 甲 
bt 5ml 振 播 提取 ,三 毛 甲 烷 层 显 红色 , 取 三 毛 甲 烷 液 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10~20gl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 
(19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 及 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙色 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 6. 0% GEW 2302) 。 

”松香 取 本 品 粉末 0. 1g, 置 具 塞 试管 中 ,加 石油 醚 (60 一 
90'C)10ml, Jie $32 Bb , 滤 过 , 取 滤 液 5ml 置 另 一 试管 中 ,加 
新 配制 的 0.5% 醋 酸 铜 溶液 5ml, 振 揪 后 , 静 置 分 层 ,石油 醚 层 
不 得 显 绿色 。 

BREH 取 本 品 粉 末 约 2g, 精 密 称 定 , 置 于 已 知 重 量 
的 滤纸 简 中 , 置 索 氏 提取 器 内 ,加 乙醇 200 一 400ml, 回流 提取 
至 提取 液 无 色 , 取 出 滤纸 简 , 挥 去 乙醇 ,于 105 CF PR 4 小时， 
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精密 称 定 ,计算 ,不 得 过 25.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARR; UAZ- 05mol/L. ARAARA C50 : 50) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 440nm; 柱 温 40C 。 理 论 板 数 按 血 竟 素 峰 
计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 血 竟 素 高 氯 酸 盐 对 照 品 9mg, 精 
密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 3% 磷 酸 甲醇 溶 液 使 溶解 ,并 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 1m. RE Sm 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 Iml 中 含 血 竭 索 26980 LE REE = 
血 竟 素 高 氧 酸 盐 重量 /1. 377) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 0.05~ 一 0. 15g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 试 管 中 , 精 密 加 入 3% 磷 酸 甲 醇 溶 液 10ml， 
密 塞 , 振 播 3 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 lml, 置 Sm 棕色 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 EJ , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
i0nl, 注 人 液 相 色谱 仪 UU x, BS. 

Zh iix x (C; Hu O; ) 不 得 少 于 1.0%。 

饮片 

炮制】 除去 杂质 , 打 成 碎 粒 或 研 成 细 末 。 

【性 昧 与 归 经 】 甘 、 咸 , 平 。 归 心 、. 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 定 痛 , 化 将 止血 , 生 肌 敛 郊 。 用 于 跌 
打 损 次 ,心腹 瘀 痛 , 外 伤 出 血 , 疮 疡 不 钱 。 

【用 法 与 用 量 】 研 末 ,1 一 2g, 或 人 丸剂 。 外 用 研 末 撒 或 
ARH H. 

【贮藏 3 置 阴 凉 干燥 处 。 
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SCORPIO 


本 品 为 钳 蝎 科 动 物 东 亚 钳 蝎 Buthus martensii Karsch 的 
干燥 体 。 春 末 至 秋 初 捕捉 ,除去 泥 沙 , 置 沸水 或 沸 盐 水 中 ,者 
至 全 身 僵硬 , 捞 出 , 置 通风 处 ,阴干 。 

【和 性状】 本 蝇头 胸部 与 前 腹部 呈 遍 平 长 椭圆 形 , 后 腹部 
呈 尾 状 , 皱 缩 弯 曲 ,完整 者 体 长 约 6cm。 头 胸部 呈 绿 褐色 ,前 
HA 1 对 短小 的 鳌 肢 和 1 对 较 长 大 的 错 状 脚 须 ,形似 盘整 , 背 
面 履 有 梯形 背 甲 ,腹面 有 中 4 对 , 均 为 7 节 , 末 端 各 具 2 KA 
前 腹部 由 7 节 组 成 ,第 7 节 色 深 , 背 甲 上 有 SAREH. WE 
绿 褐色 ,后 腹部 棕 黄色 ,6 节 , 节 上 均 有 纵 沟 ,末节 有 锐 钧 状 毒 
刺 , 毒 刺 下 方 无 距 。 气 微 脾 , 味 咸 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 黄 棕色 或 淡 棕 色 。 体 壁 碎片 外 表皮 表 
面 观 呈 多 角形 网 格 样 纹理 ,表面 密布 细小 颗粒 ,可 见 毛 窝 、 细 
小 圆 孔 和 淡 棕 色 或 近 无 色 的 瘤 状 突起 ;内 表皮 无 色 , 有 机 向 条 
纹 , 内 ,外 表皮 纵 贯 较 多 长 短 不 一 的 微细 孔道。 刚毛 红 柠 色 ， 
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多 碎 断 ,先端 锐 尖 或 钝 圆 , 具 纵 直 纹理 ,体腔 细 窗 。 横 纹 肌 纤 
维 多 碎 断 , 明 带 较 暗 带宽 , 明 带 中 有 一 暗 线 , 暗 带 有 致密 的 短 
纵 纹理 。 

【检查 】 
2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒素 B 不 得 过 5pg, 黄 曲霉 毒素 
C RABE G ARESE B 和 黄 曲 堆 毒 素 B, 的 总 量 
不 得 过 l0ug. 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%。 

饮片 | 

【炮制 〗】 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 

【性 状 】【 鉴 别 】【 检 查 】 黄 曲霉 毒素 ) 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 ;有 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 息 风 镇 痉 , 通 络 止 痛 , 攻 毒 散 结 。 用 于 肝 
风 内 动 , 痉 挛 抽 搞 , 小 儿 惊 风 , 中 风口 喝 , 半 身 不 遂 , 破 伤风 , 风 
ERR, MESM IED M. 

【用 法 与 用 量 】 3-6. 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 ” 置 干燥 处 , 防 蛙 。 
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Hehuanpi 
ALBIZIAE CORTEX 


本 品 为 豆 科 植物 人 台 欢 Albizia julibrissin Durazz. 的 干燥 
树 皮 。 夏 、 秋 二 答 剥 取 , 晒 干 。 

DEJ 本 品 呈 卷曲 简 状 或 半 简 状 , 长 40 — 80cm, EE 
0.1~0. 3cm。 外 表面 灰 棕 色 至 灰 褐 色 , 稍 有 纵 皱 纹 , 有 的 成 
à 290 xc ,密生 明显 的 椭圆 形 横向 皮 孔 ,棕色 或 棕 红 色 , 偶 有 突 
起 的 横 楼 或 较 大 的 圆 形 枝 痕 , 常 附 有 地 衣 斑 ;内 表面 淡 黄 标 色 
或 黄白 色 ,平滑 ,有 细密 纵 纹 。 质 硬 而 脆 , 易 折 斯 ,断面 星 纤维 
性 片 状 , 淡 黄 棕色 或 黄白 色 。 气 微 香 , 味 淡 、 微 深 、 稍 刺 舌 ,而 
后 喉头 有 不 适 感 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 未 灰 黄 色 。 石 细胞 类 长 圆 形 、 类 圆 
形 、 长 方形 长 条 形 或 不 规则 形 ,直径 16~58pm, 壁 较 厚 , 筷 沟 
明显 ,有 的 分 校 。 纤 维 细 长 ,直径 7 一 22pm, 常 成 东 , 周 围 细胞 
7 ARS 57; dh JE an £F 2E. i 20 IL REIR 1515] EISE , 木 化 或 
微 森 化。 草酸 钙 方 晶 直 径 5 一 26pm。 

DKE RRR 1g, 加 50% 甲 醇 10ml, 漫 泡 1 小 时 ,超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,用 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 5mjl, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 合 欢 皮 对 照 药 材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502? 试 验 , 吸 取 
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上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 
三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 5 : 2) 的 下 层 溶液 (每 10ml 加 甲酸 
0. 1ml) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 防 干 , 暑 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 试 
液 , 在 90 亿 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6,0% (通则 2302), 

【 漫 出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 30x . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEER; LA Z E-O. 04 26 BEER TR VL C18 * 82) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 204nm。 理 论 板 数 按 ( 一 )- 丁 香 树 脂 酚 -4-D-B8-D- 呐 畏 
下 糖 基 -(1-~2)-8-D- 吡 喃 葡萄 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 ( 一 )- 丁 香 树 脂 酚 -4-O -8-D- 号 师 
措 糖 基 -(1->2)-8-D- 陛 喃 葡萄 糖 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 tml 含 25p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5076 FP B£ 20m], 87 3E , Br 
XE HE ER REL 1 小 时 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
204l, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

按 干 燥 品 计算 , 含 ( 一 )- 于 香 树 脂 酚 -4-O-8-D- 喘 哺 芹 糖 
基 -(1->2)-6-D- 吡 吐 葡 萄 糖苷 (Cs Ha Oi; ) 不 得 少 于 0. 03094 。 

AX 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 丝 或 块 , 干 燥 。 

Ak dh SS HH BU e£ 3X ERR AR. FREE O SH GO. 
AA, 3 ^E 9] Si BST ERE B Ie] BC U cC X REL OS. PLE 
TL DR ERE C SX 3X EIER ELA REA Ec. 切面 旦 纤维 性 片 
状 , 淡 黄 棕 色 或 黄白 色 。 气 微 香 , 味 淡 、 微 涩 、 稍 刺 天 ,而 后 叭 
LETER. 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 10.0%。 

【鉴别 【检查 】【 含 量 测定 】 ZH. 

[HERR E 093281. Eb. 归心、 肝 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 解 郁 安神 ,活血 消 肿 。 用 于 心神 不 安 , 忱 
郁 失 眼 , 肺 痛 , 疮 肿 , 跌 扑 伤 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 6~12g。 外 用 适量 , 研 末 调 敷 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 。 


合 R 化 


Hehuanhua 
ALBIZIAE FLOS 


本 品 为 豆 科 植物 合欢 Albizia julibrissin Durazz， 的 干燥 
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花序 或 花 琵 。 夏 季 花 开放 时 择 晴 天 采 收 或 花 荤 形成 时 采 收 ， 
及 时 晒 干 。 前 者 习 称 “合欢 花 ”, 后 者 习 称 “合欢 米 ”。 

LERI SKE AREF WARE. WEER 3 ~ 
4cm, 有 时 与 花序 脱离 RRE AAR, AmE. Ea 
密 被 毛 芽 , 细 长 而 窒 曲 , 长 0.7 一 lcm, 淡 黄色 或 黄 褐色 ,无 花 
醒 或 几 无 花梗 。 花 世人 简 状 , 先 端 有 5 小 齿 ;花冠 简 长 约 为 葡 简 
的 2 倍 ,先端 5 裂 ,裂片 披 针 形 ; 雄 蕊 多 数 ,花丝 细 长 , 黄 棕色 至 
黄 神色 ,下 部 合生 ,上 部 分 离 , 伸 出 花冠 简 外 。 气 微 香 , 球 淡 。 

SKK BEER, K 2—6mm, BE 884) LCS 2mm, 
DR REUS, IE TEUETELSEBU AEG. EXER E 
端 有 5 小 齿 ; 花 冠 未 开放 ; 雄 莫 多 数 , 细 长 并 弯 有 时 .基部 连 合 ， 
包 于 花冠 内 。 气 微 香 , 味 淡 ， 

【鉴别 (1) 本 郧 粉末 灰 黄 色 。 非 腺 毛 单 细胞 ,长 81— 
447Hhm。 草 酸 钙 方 晶 较 多 ,存在 十 清 壁 细胞 中 ,直径 3~ 
3lxm。 复 合 花 粉 粒 星 扁 球 形 . 为 16 合体 ,直径 81—146um, 
外 围 8 个 围 在 四 周 ;单个 分 体 呈 类 方形 或 长 球形 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 6g, 加 7026 Z B& 30ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml. 4 JEJE T BRI , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
BE 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 合 欢 花 对 照 药材 
0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 榭 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 分 别 点 于 图 一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 甲 某 - 乙 酸 乙 酯 -88 站 甲酸- 水 (1:8:13:1) 的 
上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 三 氧化 铅 试 液 , 热 
凤 吹 约 1 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 15.076 G8] 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.076 (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 25.076. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER S LZ. H-0. 126 磷酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 256nm。 理 论 板 数 按 桥 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 芹 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0.25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 
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本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 桥 皮 昔 CCz Has Oi ) 不 得 少 于 1.0%. 
【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 妇 心 、. 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 解 郁 安神 。 用 于 心神 不 安 ,忧郁 失眠 。 
【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


R 明 F 
Juemingzi 
CASSIAE SEMEN 


本 品 为 豆 科 植物 决 明 Cassia obtusifolia L. 或 小 次 明 
Cassia tora L. 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 季 采 收成 熟 果 实 , 晒 于 ， 
打下 种 子 , 除 去 杂质 。 

DERI 决 明 略 呈 村 方形 或 短 圆 柱 形 ,两 端 平行 倾斜 ， 
长 3 一 7mm, 宽 2 一 4mm。 表 面 绿 棕色 或 瞳 棕 色 , 平 滑 有 光 
BE. 一端 较 平 坦 , 另 端 斜 尖 , 背 腹面 各 有 1 AR QE BUE R, 
线 两 侧 各 有 1 条 斜 向 对 称 而 色 较 浅 的 线形 凹 纹 。 质 坚硬 ,不 
mE., PRR, TIT 2.39 (S EE" SUE Ur ER OE GRE. AA 
DX 8 o 

小 决 明 呈 短 圆柱 形 , 较 小 ,长 3 一 5mm, 2— 3mm, 
表面 校 线 两 侧 各 有 1 片 宽广 的 浅黄 棕色 带 。 

【 鉴别】 ORRERA E. PP WAR A E T E k 
黄色 ,侧面 观 细胞 1 列 , 呈 长 方形 ,排列 稍 不 平整 ,长 42 — 
53pm;: 壁 较 厚 ,光辉 带 2 条 ;表面 观 呈 类 多 角形 , 壁 稍 皱 缩 。 
种 皮 支 持 细胞 表面 观 呈 类 圆 形 , 直 径 10~35(55)pm, 可 见 
两 个 同心 圆圈 ;侧面 观 呈 哑铃 状 或 苹 芦 状 。 角 质 屋 碎片 友 
11 一 19pm。 草 酸 钙 艇 晶 众 多 ,多 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,直径 
8—21um, 

(2) 了 到 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 10ml, SRL 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 
上 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙醚 液 , 燕 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品尝 液 。 另 取 柳 黄 决 明 素 对 照 品 ,大 黄 酚 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 
4; il BE C30— 60 CO-PS BR C2 : DARFA, EF, AH, 
于 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 ; 置 氮 蒸气 中 早 后 ,斑点 变 为 亮 黄色 ( 栖 黄 决 
明 素 ) 和 粉红 色 ( 大 黄 酚 )。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

黄 曲 器 毒素 ” 照 黄 曲 器 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒 索 Bl 不 得 过 5ug, 黄 曲霉 毒素 


G; E HERE Ga SEHE EORR Bs 和 黄 曲霉 毒 素 B, 总 量 不 
得 过 10ng。 
【 含 最 测定】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 太 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 睛 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 284nm。 理 论 板 
数 按 橙黄 决 明 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 BOA) 
0 一 15 40 60 
15~30 40~>90 60—10 
30—40 90 10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 、. 楼 黄 决 明 素 对 照 


MER ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 混 合 溶液 制 
JK SE iml 含 大黄 酚 30pg、 橙 黄 决 明 素 20kg 的 混合 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 最 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 E 
名, 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 250ml. CT HD Eb ES 30ml, HK 
浴 中 加 热 水 解 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 三 毛 甲 烷 振 揪 提 取 4 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 回 收 溶剂 至 于 , 残 漆 用 无 水 乙 
BR-Z, A ER C2 : 1) 混 合 溶液 使 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,并 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 大 黄 酚 (Cis Ho 04) 不 得 少 于 
0. 2096 , 含 杰 黄 决 明 素 (Cu Hi, O; ) 不 得 少 于 0.08094 , 


饮片 

【炮制 】 决明子 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 用 时 的 碎 。 

LERI 【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 HA. 

炒 决 明子 ” 取 净 决明子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 鼓 
起 .有 香气 。 用 时 的 雁 。 

本 品 形 如 决明子 , 微 鼓 起 ,表面 绿 褐色 或 暗 棕色 , 侦 见 焦 
斑 。 微 有 香气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12,0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 6.0%。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 大 黄 酚 (Cu He Os) 不 得 少 于 
0.1296, & FE REBEL (Cu HO; ) 不 得 少 于 0.080% 。 

【鉴别 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 E EMR AR., BFAR. 

【功能 与 主治 】 清热 明 目 , 润 肠 通 便 。 用 于 目 赤 汐 痛 X 
Hj Z TH ,头痛 眩晕 , 目 瞳 不 明 , 大 便秘 结 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 ” 置 干燥 处 。 
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水 片 (合成 龙 脑 ) 


Bingpian 
BORNEOLUM SYNTHETICUM 


Cio HigO 154.25 

DERI 本 品 为 无 色 透 明 或 日 色 半 透明 的 片 状 松 脆 结 晶 ; 
气 清香 , 味 辛 、 凉 ; 具 挥 发 性 ,点 燃 发 生 浓 烟 , 并 有 和 带 光 的 火焰 ，。 

本 品 在 乙醇 ,三 氧 甲烷 或 乙醚 中 易 溶 , 在 水 中 几乎 不 溶 。 

KR nx 205-—210'C (通则 0612), 

《鉴别 3 (1) 取 本 品 10mg. Jit Z BEC 9: T8 AE ,加 新 制 的 
1% 香 草 醋 硫酸 溶液 1 一 2 滴 , 即 显 紫 色 。 

(2) BUR dk 3g, 加 硝酸 19ml, 即 产生 红 棕 色 的 气体 , 待 气体 产 
生 停止 后 ,加 水 20ml, 振 播 , 滤 过 , 滤 漆 用 水 洗 净 后 ,有 樟脑 臭 。 

【检查 】 pH 值 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 水 25ml, 振 播 , 滤 
过 ,分 取 滤 液 两 份 , 每 份 10ml, 一 份 加 甲 基 红 指 示 液 2 滴 , 另 
一 份 加 酚 栈 指示 液 2 滴 , 均 不 得 显 红色 。 

不 挥发 物 取 本 品 10g, 置 称 定 重 量 的 蒸发 由 中 , 置 水 浴 
上 加 热 挥发 后 ,在 105'C 干 燥 至 恒 重 ,遗留 残 济 不 得 过 3. 5mg 
(0. 035%). 

水 分 取 本 品 lg; 加 石油 醚 10m, PEA, AAMAR. 

HH BURG 2g, 加 乙醇 23ml 溶解 后 ,加 稀 醋酸 2ml， 
依法 检查 (通则 0821 第 一 法 ), 含 重金 属 不 得 过 5mg/kg。 

mi RE ig MAREE 0. 5g 与 水 2m, E 52, E 
水 浴 上 加 热 使 本 品 挥发 后 , 放 冷 ,加 盐酸 中 和 ,再 加 盐酸 Sml 
与 水 适量 使 成 28ml, 依法 检查 (通则 0822), 含 砷 量 不 得 过 
2mg/kg. 

樟脑 取 本 品 细 粉 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 乙酸 乙 栈 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 樟 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 
f iml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 
下 的 方法 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 樟 脑 (Cie HieO) 不 得 过 0. 5096, 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 140C 。 理 论 板 数 
按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 龙 脑 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 乙 
酸 乙 酷 制 成 每 Im 含 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 栈 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 义 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Lul, 
注 人 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 
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本 总 含 龙 脑 (Cr HisO) 不 得 少 于 55.0%. 

【性 味 与 归 经 〗 FE ME. Hb E MA., 

【功能 与 主治 】 FAEH ,清热 止痛 。 用 于 热 病 神 昏 、. 惊 
B . P DAUR ER , 气 郁 暴 厥 ,中 恶 昏迷 , 胸 闻 心 痛 , 目 赤 , 口 郊 , 咽 
HK Bp RS EL XH DR 

【用 法 与 用 量 】 0.15—0.3g, AAHH. Pb FR UTE A 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

LERI 密封 , 置 凉 处 。 


X 黄 4 


Guanhuangbo 
PHELLODENDRI AMURENSIS CORTEX 


本 品 为 芸香 科 植 物 黄 壁 Phellodendron amurense Rupr. 
的 干燥 树 皮 。 剥 取 树 皮 , 除 去 粗 皮 , 晒 于 。 

LERI 本 品 明 板 片 状 或 浅 柳 状 ,长 宽 不 一 , 厚 2 一 
4mm。 外 表面 黄 绿 色 或 淡 柠 黄色 , 较 平 坦 , 有 不 规则 的 纵 裂 
纹 , 皮 孔 痕 小 而 少见 , 偶 有 灰白 色 的 粗 皮 残留 ;内 表面 黄色 或 
黄 棕色 。 体 轻 , 质 较 重 ,断面 纤维 性 ,有 的 旦 裂片 状 分 层 , 鲜 黄 
ERARE., TAREE MEARE. 

[531] (1) 本 品 粉末 绿 黄色 或 黄色 。 纤 维 鲜 黄色 ,直径 
16~38pm, 常 成 束 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 吊 纤 维 ; 含 
晶 细 胞 壁 木 化 增 厚 。 石 细胞 鲜 黄 色 , 类 圆 形 或 纺锤 形 , 直 径 
35~80pm, 有 的 旦 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 。 草 酸 钙 方 品 直 径 
约 2áum, 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 关 黄柏 对 
照 药 材 0. 2g, 间 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 柏 酮 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 6mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 一 90'C )- 乙 酸 乙 酯 
(1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 (加 入 磷酸 
二 和 毛 钠 使 其 达到 0.02mol/L 的 浓度 ) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 
全 碱 蜂 计算 应 不 低 于 4000。 


XJ zi ON db) 


EE 
3€ We. 
** ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC%) 
0 一 20 25 75 
20~40 25 一 ~65 75—35 
40~45 65—90 35—]10 
45 一 50 90 10 
507-65 25 75 


Xj REGARD E Pk ER RS SERRE TT 
对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 各 含 50pg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 60% 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 (功率 
250W, 频 率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 加 60%% 乙 醇 至 刻度 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 泪液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 C ERE NAEER CO Hi; NO, * HCD E4 
IPF 0.6096 ,盐酸 巴 马 洒 (Ca Ha NO, * HOD RIEF 0. 3074. 

饮片 

【炮制 】 关 黄 柏 ” 除 去 杂质 , 喷 淋 清水 , 润 透 , 切 丝 ,干燥 。 

本 品 旦 丝 状 。 外 表面 黄 绿 色 或 淡 棕 黄色 , 较 平坦 。 内 表 
面 黄色 或 黄 棕 色 。 切 面 鲜 黄色 或 黄 绿 色 , 有 的 旦 片 状 分 层 。 
Ei Uis m 

【鉴别 】 【检查 】【 漫 出 物 】 [SHADE] 同 药材 。 

盐 关 黄柏 ” 取 关 黄柏 丝 , 照 盐水 灸 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 关 黄 柏 丝 , 深 黄色 , 偶 有 焦 斑 。 略 具 威 味 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%，。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 14, 0%。 

【鉴别 下 除 显 微粉 末 外 )》 【〖【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

关 黄 柏 岩 ” 取 关 黄柏 丝 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表面 
RRE. 

本 唱 形 如 关 黄 柏 丝 ,表面 焦 黑 色 ,斯 面 焦 褐色 。 质 轻 而 
H. RAE E. 

【鉴别 区 ( 除 显 微 粉 来 外 ) 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 F.. OE .膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 WARR, GARR ,解毒 疗 疮 。 用 于 湿 
AISA, RARR i FE AAEM AARE, B AC X 
AF NDA ADE BERE. AREMARK. MF 
E RE ACRES ARR. 

【用 法 与 用 量 】〗】 3 一 12g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


T 心 S 
Dengxincao 
JUNCI MEDULLA 


本 唱 为 灯心草 科 植 物 灯心草 Juncus effusus L. WTZ 


髓 。 夏 末 至 秋季 割 取 蔡 , 晒 干 ,取出 共 骨 , 理 直 , 扎 成 小 把 。 

DERI Æ m aAA, Ki 90cm, 直径 0.1— 
0. 3cm。 表 面 白色 或 淡 黄 白色 ,有 细 纵 纹 。 体 轻 , 质 软 , 略 有 
弹性 , 易 拉 断 ,断面 白色 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 〗 (1) 本 品 粉末 类 和 白色。 全 部 为 星 状 薄 壁 细胞 , 彼 
此 以 星 芒 相 接 ,形成 大 的 三 角形 或 四 边 形 气 腔 , 星 芒 4 一 8 ,长 
5~51pm, 宽 5~12pm, 壁 稍 厚 ,有 的 可 见 细小 纹 孔 ; 星 芒 相 接 
的 壁 非 薄 ,有 的 可 见 1 一 2 个 念珠 状 增 厚 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 WRI WART RANZ 2ml 洗涤 , 奔 去 乙醚 液 , 加 甲 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 籽 心 草 对 照 药材 1g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 EL; , 
取 供 试 品 溶液 3 一 5 由 、 对照 药材 溶液 Bul 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 7) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
tH LECCE PREDA 10% 磷 钥 酸 乙 栈 溶液 ,在 105 包 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 取 本 品 0.5g, 照 薛 洲 性 浸出 物 测 定 法 (通则 
2201) 项 下 的 热 漫 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.075. 


饮片 

【炮制 】 灯心草 ”除去 杂质 ,前 段 。 

ITOR PORT OH, RERI GEN 02130 40 A 

本 品 旺 细 网 柱 形 的 眉 。 表 面 黑 色 。 体 轻 , 质 松 脆 , 易 碎 。 
气 微 , 味 微 深 。 

[tEnk E 8281 甘 淡 , 微 寒 。 归 心 、 肺 ,小肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清心 火 , 利 小 便 。 用 于 心烦 失眠 , 尿 少 汲 
JH E WEN. 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


KT 2R AB SE CT SR HG) 
Dengzhanxixin 
ERIGERONTIS HERBA 


2E B AAE A E V3 Erigeron breviscapus (Vant. ) 
Hand.- Mazz. WTHR. BATERE RERE MTF. 

LERI 本 品 长 15~25em, WERK 1~3cm, 直径 0.2~ 
0. 5cm; 表 面目 凸 不 平 , 着 生 多 数 圆 柱 形 细 根 , 直 径 约 0. 1em i 
褐色 至 黄 褐色 。 葵 圆柱 形 ,长 14 一 22cm, 直径 0.1~0. 2cm; 
黄 绿色 至 淡 棕 色 , 具 细 纵 棱 线 ,被 白色 短 和 柔 毛 ; 质 脆 , 岂 面 黄白 
色 , 有 髓 或 中 空 。 基 生 时 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 者 展 平 后 呈 倒 卵 状 
披 针 形 、 匙 形 、 阅 披 针 形 或 阔 倒 卵 形 , 长 1.5~9cm, 宽 0.5 一 
1. 3cm; 黄 绿色 ,先端 印加 ,有 短 尖 ,基部 渐 锋 ,全 缘 ; 茎 生 叶 互 
生 , 披 针 形 ERZ., AREFE., ARMENE. TA 
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FERAE. 

【鉴别 〈1) 本 品 叶 表面 观 : 表皮 细胞 壁 波状 弯曲 ,有 和 角 
质 线 纹 ,气孔 不 定式 。 非 腺 毛 1 一 8 细胞 ,长 约 180 一 560um。 
腺 毛 头 部 1~4 细胞 , 柄 1 至 多 细胞 。 

(2) 取 本 品 , 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 保留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 15.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 7.096, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 335nm。 理 论 板 数 按 野 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 苓 并 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 总 粗 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
索 氏 提取 器 中 ,加 三 毛里 烷 适 量 , 加 热 回 流 至 提取 液 无 绿色 ， 
弃 去 三 氧 甲烷 液 ,药酒 挥 去 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 入 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 工 小 时 ,水 浴 中 
加 热 回流 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲 
醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
104l, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 墅 芮 今 并 (Cl Ha O) RED F 
0. 30% 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 . 微 苦 , 温 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 通 络 止痛 , 祛 风 散 寒 。 用 于 中 风 偏 
BE , B PES» KEA E LR TERI. 

【用 法 与 用 量 】 9—15g. BUE SLUDRROS ERR. FRE. 

【贮藏 置 干燥 处 ，。 


c m 8 


Anxixiang 
BENZOINUM 


7k dh ge BRL AER Styrax tonkinensis (Pierre) 
Craib ex Hart. 的 干燥 树脂 。 树 干 经 自然 损伤 或 于 夏秋 二 季 
割裂 树干 ,收集 流出 的 树脂 ,了 明王。 

DERI 本 品 为 不 规则 的 小 块 , 稍 扁平 , 常 黏 结 成 团 块 。 
表面 楼 黄色 , 具 蜡 样 光泽 (自然 出 脂 ) ;或 为 不 规则 的 圆柱 状 、 扁 
平 块 状 。 表 面 灰 白色 至 淡 黄 白色 (人 工 割 脂 )。 质 脆 , 易 碎 , 断 
面 平坦 ,日 色 , 放 置 后 逐渐 变 为 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 。 加 热 则 软 


。148 * 


化 熔融 。 和 气 芳 香 , 味 微 辛 , 咀 之 有 沙 粒 感 。 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 约 0. 25g, 置 干燥 试管 中 ,组 组 加 热 ， 
即 发 生 刺 激 性 香气 ,并 产生 多 数 楼 柱状 结晶 的 升华 物 。 

(2) 取 本 品 约 0. 1g, 加 乙醇 5ml, 研 磨 , 滤 过 ,滤液 加 5 
三 氯 化 铁 乙醇 溶液 0.5ml, 即 显 亮 绿色 ,后 变 为 黄 绿色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0, 1g, 加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 5 分钟 , 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 安 息 香 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 荣 甲酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml e 
Amg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 有 吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF JR 
板 上 ,以 石油 配 (60~90C)- 正 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (6 : 4: 
3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 于 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 干燥 失重 ” 取 本 品 粗 粉 , 置 硫酸 减 压 干燥 器 内 ， 
干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 2.076 (通则 0831) 。 

总 灰分 不 得 过 o. 50% (通则 2302). 

醇 中 不 溶 物 ” 取 本 品 细 粉 约 2.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提 
取 器 中 ,加 乙醇 适量 ,加 热 回流 提取 至 提取 液 无 色 , 弃 去 乙醇 
液 ,残渣 挥 干 ,在 105C 干 燥 4 小 时 ,精密 称 定 ,计算 供 试 品 中 
所 含 乙 醇 中 不 溶 物 ,不 得 过 2.0%。 

【含量 测定 】 有 昭 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 228nm。 理 论 板 数 按 茶 甲 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 莱 甲酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 )0.1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氧 氧化 钾 0. 8g, 甲 醇 20ml, 加 热 回 
流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,加 醋酸 5ml. $$ 5], Fr E S 50ml ER 
中 ,用 少量 水 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻 
度 , 扬 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 总 香 脂 酸 以 蔡 甲 酸 (C, HeO: ) 计 ,不 得 少 于 27. 0%。 

【性 味 与 归 经 】 XE os Bb UR. 

【功能 与 主治 〗 开 窒 醒 神 , 行 气 活血 ,止痛 。 用 于 中 风 痰 
Bk , UBER, PUES ERE ,心腹 疼痛 ,产后 血 量 ,小儿 惊 风 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 6 一 1 5g, 多 入 丸 散 用 。 

LERI SARTRE. 
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Fangji 
STEPHANIAE TETRANDRAE RADIX 


本 品 为 防 已 科 植 物 粉 防 已 Stephania tetrandra S. Moore 


中 国药 典 2015 年 版 


的 干燥 根 。 秋 季 采 控 , 洗 净 ,除去 粗 皮 , 晒 至 半 干 , 切 段 ,个 大 
zi BO FA. 

【性 状 】 本 品 呈 不 规则 圆柱 形 、. 半 圆柱 形 或 块 状 , 多 弯 
曲 ,长 5 一 1i0cm, 直 径 1~5cm。 表 面 淡 灰 黄色 TE 2 BH Mb A 
深 陷 横 沟 而 成 结 节 状 的 瘤 顽 样 。 体 重 , 质 坚实 ,断面 平坦 , 灰 
白色 , 富 粉 性 ,有 排列 较 稀 疏 的 放射 状 纹理 。 和 气 微 , 味 若 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 有 时 残存 。 栓 内 层 散 
有 石 细胞 群 , 常 切 向 排列 。 韧 皮 部 较 宽 。 形 成 层 成 环 。 木质 
部 占 大 部 分 ,射线 较 宽 ; 导 管 稀少 , 呈 放 射 状 排 列 ; 导 管 旁 有 木 
纤维 。 薄 壁 细 胞 充满 淀粉 粒 , 并 可 见 细小 杆 状 草酸 钙 结 晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g. JI Z, BE 15ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 粉 防 已 碱 对 照 品 、 防 已 诺 林 碱 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pls 2r XU 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 丙 酮 -甲醇 -5% 浓 氨 试 
液 (6 : 1 :1 :0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 于 , 喷 以 稀 碘 化 铀 
钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

检查】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 有 最 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 甲醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.026. 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 B-P BECK-UK BS B2 C40 : 30 : 30 : 10 CRE 
100ml & F — ^t 3& tili Be 4. 0. 410 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
280nm。 理 论 板 数 按 粉 防 已 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 粉 防己 碱 对 照 品 、 防 已 诺 林 碱 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 lml 含 粉 防 已 碱 
0. 1mg. 防 已 诺 林 碱 0. 05mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 2%% 盐 酸 甲 醇 洲 液 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 2%% 盐 酸 甲醇 溶液 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
流动 相 至 刻度 , 55] , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 . 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 粉 防己 碱 (Css Haz Nz O06) 和 防 已 诺 
MÀ CCo; Ha N26) 的 总 量 不 得 少 于 1.626, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 稍 漫 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 员 星 类 圆 形 或 半圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 淡 灰 黄色。 切面 
灰白 色 , 粉 性 ,有 稀 朴 的 放射 状 纹理 。 气 微 , 味 昔 。 

【含量 测定 】 [zB AD BIO SE CC; Hss Na Oo) ABY 
诺 林 碱 (Csr Ha; N;O 〇 Os) 的 总 量 不 得 少 于 1. 426, 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 漫 出 物 】 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 膀胱 、 肺 经 。 


同 药材 。 


» 
TES 防风 
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【功能 与 主治 】 祛 风 止痛 ,利水 消 肿 。 用 于 风湿 兽 痛 ,水 
肿 脚 气 ,小便 不 利 ERE SE. 

【用 法 与 用 最 了 5 一 10g。 

DERI 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


防 A 


Fangfeng 
SAPOSHNIKOVIAE RADIX 


本 唱 为 企 形 科 植 物 防 风 Saposhnikovia divaricata 
《Turcz, )Schischk. HFE. RZF RER AHE AiR 
的 根 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 长 圆锥 形 或 长 圆柱 形 ,下 部 壮 细 ,有 的 略 
弯曲 ,长 15 一 30cm, 直 径 0.5~2cm。 表 面 灰 棕色 或 棕 褐 色 ， 
粗糙 ,有 纵 皱 纹 、 多 数 横 长 皮 蕊 样 突起 及 点 状 的 细 根 痕 。 根 头 
部 有 明显 密集 的 环 纹 , 有 的 环 纹 上 残存 棕 褐 色 毛 状 叶 基 。 体 
轻 , 质 松 , 易 折 断 , 断 面 不 平坦 , 皮 部 棕 黄 色 至 棕色 ,有 裂 际 , 木 
部 黄色 。 气 特异 , 味 微 甘 。 

[35501 OA mR: 木 栓 层 为 5 一 30 列 细胞 。 栓 
内 层 罕 ,有 较 大 的 椭圆 形 油管 。 霜 皮 部 较 宽 , 有 多 数 类 圆 形 油 
管 ,周围 分 泌 细 胞 4~8 个 ,管内 可 见 金黄 色 分 泌 物 ;射线 多 奇 
曲 , 外 侧 常 成 裂隙 。 形 成 层 明显 。 木 质 部 导管 甚 多 , 星 放射 状 
排列 。 根 头 处 有 艇 , 薄 壁 组 织 中 偶 见 石 细 胞 。 

粉末 淡 棕 色 。 油 管 直 径 17~60pm, 充 满 金 黄色 分 泌 物 。 
叶 基 维 管束 常 伴 有 纤维 束 。 网 纹 导 管 直 径 14 一 85um。 石 细 
胞 少见 , 黄 绿 色 ,长 圆 形 或 类 长 方形 , 壁 较 厚 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 防 风 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 升 麻 素 苷 
对 照 品 .5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 
各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 豚 取 上 述 三 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.5% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 1.5% (通则 2302), 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.026. 

【含量 测定 1 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 
理论 板 数 按 升 麻 素 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 升 腑 素 苷 对 照 品 及 5-O- 8 AE JE 
斯 阿 米 醇 革 对 上 照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 


: 149 。 


kR 


各 含 60yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 称 定 重量 ,水 浴 回 流 2 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 各 3pl 与 供 试 品 溶液 
2pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 升 县 束 苷 (Ce Ha On ) 和 5-0 -EF 
基 维 斯 阿 米 醇 昔 (Cos Hos Oo ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 2496, 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 泣 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 员 为 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 棕 色 或 棕 宰 色 ， 
有 纵 皱 纹 、 有 的 可 见 模 长 皮 孔 样 突起 、 密 集 的 环 纹 或 残存 的 毛 
状 叶 基 。 切 面皮 部 棕 黄 色 至 棕色 ,有 裂隙, 木 部 黄色 , 具 放 射 
状 纹理 。 气 特异 , 味 微 甘 。 

[51 [i2] 【浸出 物 】 【含量 测定 了 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 辛 、 甘 , 微 温 。 归 膀胱 , 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 解 表 , 胜 湿 止 痛 , 止 痉 。 用 于 感冒 头 
痛 ,风湿 兽 痛 ,风疹 瘤 痒 , 破 伤风 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


红 大 OS 


Hongdaii 
KNOXIAE RADIX 


7k dh 2 ?8 SRL UJ ZL-K SX Knoxia valerianoides Thorel 
et Pitard 的 干燥 块根 。 秋 .、 冬 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 置 沸 
cb ge VEM. 

KERI 本 品 略 呈 纺 锤 形 , 偶 有 分 枝 , 稍 弯曲 ,长 3 一 
10cm, 42 0. 6 一 1. 2cm。 表 面 红 褐 色 或 红 棕 色 ,粗糙 ,有 捍 
曲 的 纵 皱 纹 。 上 上 端 常 有 细小 的 莹 痕 。 质 坚实 ,上 断面 皮 部 红 褐 
色 , 木 部 棕 黄 色 。 气 微 , 味 甘 、 微 辛 。 

[5] (1) 本 品 横 切 面 : REAREA., WERE. 
形成 层 成 环 。 木质部 导管 束 断 续 径 向 排列 , 近 形 成 层 处 者 由 数 
列 导 管 组 成 , 淅 向 内 旦 单列 或 单个 散在 。 射 线 较 宽 。 薄 壁 组 织 
中 散在 含 草酸 钙 针 唱 束 的 黏液 细胞 和 含 红 棕 色 物 的 分 泌 细 胞 。 

粉 来 红 棕 色 。 草 酸 钙 针 晶 散在 或 成 束 存 在 于 么 液 细胞 中 ， 
长 50 一 153pm。 导 管 主 为 具 缘 纹 孔 ,直径 12— 74pm.. KAE 
ERR, KRE, H 16 一 24pm, 纹 孔 口 斜 裂 矣 状 或 人 字 状 。 
木 栓 细胞 表面 观 呈 类 长 方形 或 类 多 角形 , 微 木 化 ,有 的 细胞 中 
充满 红 棕 色 或 棕色 物 。 色 素 块 散在 , 淡 黄 色 ., 棕 黄色 或 红 棕 色 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 置 试管 中 ,加 水 10m, KW 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 氨 氧 化 钠 试 液 1 滴 , 显 机 红色 ,再 滴 加 盐酸 酸化 
后 , 变 为 检 黄 色 ，。 

《3) 取 本 品 粉 末 0. 1g, 加 甲醇 liml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 静 
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置 或 离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 唱 溶液 。 另 取 红 大 戟 对 照 药材 
0. 1g, 间 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 3- 羟 基 巴 戟 本 对照 品 . 芦 
西 定 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 
种 溶液 各 Sub 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 
酮 -甲酸 (8 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 天 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
du C REA ESL LL E» SER [8] 2L £5 85 2€ OG DE ex E SCRCIE APTAS 
液 中 快速 漫 溃 后 ,日 光 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 15.096 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4. 0% (通则 2302). 

DRHAL 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 7.0%。 

【含量 测定 】 -BEBERE AA AHER E E 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 3- 羟 基 巴 戟 醒 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 3- 羟 基 巴 戟 本 对照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 乍 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 3- 羟 基 巴 戟 本 (Cu Hs Os ) 不 得 少 
于 0.030%., 

芦 西 定 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 芦 西 定 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 芦 西 定 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 超声 处 理 使 溶解 制 成 每 1ml p 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl. tE A GROB C 1E DC HN XE s BUTS. 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 芦 西 定 (Cs Hi O) MN W 
0.04096 ~0. 15%. 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 长 圆 形 或 圆 形 厚 片 。 外 表皮 红 褐 色 或 棕 黄 
色 , 切 面 棕 黄 色 。 气 微 , 际 甘 , 微 辛 。 

【 监 别 】 【检查 】 【浸出 物 】 【含量 测定 】 HAH. 
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【功能 与 主治 】 海水 逐 饮 , 消 肿 散 结 。 用 于 水 肿胀 满 , 胸 
腹 积 水 , 痰 饮 积聚 , 气 逆 咳 喘 ,二 便 不 利 , 痢 肿 疮 毒 , 疗 病 痰 核 。 

【用 法 与 用 量 】 1.5~3g, 入 丸 散 服 ,每 次 lg; A ARAS H 
用 。 外 用 适量 , 生 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


T 花 
Honghua 


CARTHAMI FLOS 


本 品 为 菊 科 植物 红 花 Carthamus tinctorius L. 的 干燥 
花 。 夏 季 花 由 黄 变 红 时 采摘 ,阴干 或 晒 干 。 

【性 状 本 品 为 不 带子 房 的 管状 花 , 长 1 一 2cm。 表 面 红 
黄色 或 红色 。 花 冠 简 细 长 ,先端 5 裂 ,裂片 曼 狭 条 形 , 长 5 一 
Smm MESE 5 ,花药 聚合 成 简 状 ,黄白 色 ; 柱 涉 长 圆柱 形 ,顶端 
微分 又 。 质 柔软 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉末 橙黄 色 。 花冠 花丝、 柱头 碎片 多 
见 , 有 长 管状 分 泌 细 胞 常 位 于 导管 旁 ,直径 约 至 bum, AA 
棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 。 花 冠 裂 片 顶端 表皮 细胞 外 壁 罕 起 呈 短 
绕 毛 状 。 柱 头 和 花柱 上 部 表皮 细胞 分 化 成 圆锥 形 单 细胞 毛 ， 
先端 尖 或 稍 钝 。 花 粉 粒 类 圆 形 .椭圆 形 或 橄榄 形 ,直径 约 至 
60um, H. 3 CHEIL IREA ARRE. ERED AET 
薄 壁 细胞 中 ,直径 2o bum, 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 80% 丙 酮 溶液 5ml, 密 塞 , 振 播 
15 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 HER 
上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲酸 -水 -甲醇 (7 : 2:3: 0.4) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )，。 

总 灰分 不 得 过 15.0% (通则 23025, 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5. 0% (通则 2302) 。 

上 吸光度 HEK 取 本 品 , 置 硅胶 干燥 器 中 干燥 24 小 
时 , 研 成 细 粉 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 8025 98 
酮 溶液 50ml, 连 接 冷 凝 器 , 置 50 台 水 浴 上 温 漫 90 分 钟 , 放 冷 ， 
用 3 号 垂 熔 玻 璃 漏斗 滤 过 ,收集 滤液 于 100ml 量 瓶 中 ,用 
80% 丙酮 溶液 25ml 分 次 洗涤 , 洗 液 并 人 量 瓶 中 ,加 80%% 丙 酮 
溶液 至 刻度 , 摇 匀 ， 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 
518nm 的 波长 处 测定 吸光 度 ,不 得 低 于 0. 20。 

【浸出 物 】 kiA TEE HI TI UU RE 12; GE RU 2201) 项 下 的 
o EI UE TELF 30.026, 

【含量 测定 】 RIDE GGRA 照 高 效 液 相 色 谱 法 
(通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 通用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 膊 -0. 7% 磷 酸 溶 液 (26 : 2 : 72) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 403nm。 理 论 板 数 按 羟基 红 花 黄色 素 A 峰 计 
算 应 不 低 于 3000。 

对 照 吕 溶液 的 制备 ” 取 羟 基 红 花 黄 色素 A 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 25% 甲 醇 制 成 每 iml 含 0. 13mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 利 ) 约 0. 4g. $8 
密 称 定 , 署 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 2596 FH E 50ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 25% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 185] , 滤 壕 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl EARE WE 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 羟 基 红 花 黄色 素 A(Czy Hss O16) 
不 得 少 于 1.02. 

山 泰 素 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (052 : 48) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 387nm。 理 论 板 数 按 山 素 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶 液 的 制备 ”取出 素 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml Iug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 洲 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
RA , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 15ml, 置 平底 烧瓶 中 ,加 盐酸 溶 
液 (15->37)5ml, 摇 匀 , 置 水 浴 中 加 热 水 解 30 分 钟 , 立 即 冷却 ， 
转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,含山 素 素 (Ca Hi OO 8b 
0. 05094 ,. 

LERS 381 辛 , 温 。 归 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 通 经 , 散 六 止痛 。 用 于 经 闭 ,痛经 ， 
恶露 不 行 , 瘦 痕 瘤 块 , 胸 痹 心痛 , 瘀 滞 腹 痛 , 胸 胁 刺 痛 , 跌 扑 损 
伤 , 疮 疡 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

CERD 置 阴 凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


红 46 Jp, BB 
Honghualongdan 
ENTIANAE RHODANTHAE HERBA 


本 品 为 龙 胆 科 植物 红 花 龙 胆 Gentiana rhodantha Franch. 
的 干燥 全 草 。 秋 、 冬 二 季 采 控 , 除 去 泥 沙 ,了 晒 干 。 
【和 性状】 本 上 品 长 30 一 60cm。 根 葵 短 , 具 数 条 细 根 ; 根 直 
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ff 1 一 2mm, 表 面 浅 棕 色 或 黄 和 白色。 邯 具 楼 ,直径 1 一 2mm， 
黄 绿 色 或 带 紫 色 , 质 脆 , 断 面 中 空 。 花 单 生 于 枝 顶 及 上 部 叶 
腋 , 花 莹 简 状 ,5 裂 ; 花 冠 喇 叭 状 , 长 2~3. 5cm, TR XE FEX 1 
黄 棕色 ,先端 5 裂 , 裂 片 间 实 流 苏 状 。 藉 果 狭 长 ,2 3E AL 
种 子 扁 卵 形 ,长 约 1mm, 具 狭 翅 。 气 微 清 香 , 葵 时 昧 微 苦 ， 
H ER BE. 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 绿色 或 黄 绿 色 。 下 表皮 细胞 有 上 明 
显 的 角质 纹理 ,中 央 有 小 且 短 的 乳 突 , 气 孔 不 定式 。 上 表皮 细 
胞 稍 小 ,隐现 角质 纹理 。 叶 脉 上 有 长 的 乳 突 或 非 腺 毛 。 木 纤 
维 单个 或 成 束 散 在 , 细 长 条 形 , 尖 端 倾斜 或 平 截 ,直径 8~ 
18um, 具 斜纹 孔 ,直径 小 者 纹 孔 不 明显 。 螺 纹 导 管 、 网 纹 导 管 
直径 25um。 花 粉 粒 三 孔 沟 ,直径 约 35pm。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 龙 胆 对 照 药 材 0.5g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 芒 果 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml € Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲醇 -水 (10 : 2: 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.095 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0 %( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0 %( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 L Z 8-0. 02%% 磷 酸 洲 液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 芒果 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芒 果 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 可 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 3g. f 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% FP BE 50ml, 882€, Ff 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 60% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 6076 HH BE 6 20] HE 1€ 53, 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 几 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m tk F mR a ER P CC Hi On) RED 
T 2.096, 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肝 、 胆 经 。 

【功能 与 主治 】〗 清热 除湿 ,解毒 ,止咳 。 用 于 湿热 黄 冶 ， 
小 便 不 利 , 肺 热 咳 嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 置 干燥 处 ,防潮 。 
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HEDYSARI RADIX 


本 品 为 豆 科 植物 多 序 岩 黄芪 Hedysarum polybotrys 
Hand. -Mazz. 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 根 头 ， 
MF. 

CERI 本 品 呈 圆柱 形 , 少 有 分 校 , 上 端 略 粗 ,长 10~ 
50cm, 直径 0. 6~2cm。 表 面 灰 红 棕 色 , 有 纵 皱 纹 、 横 长 皮 孔 样 
罕 起 及 少数 文 根 痕 , 外 皮 易 脱落 ,剥落 处 淡 黄 色 。 质 硬 而 韦 ,不 
易 折 斯 ,断面 纤维 人 性 ,并 显 粉 性 , 皮 部 黄白 色 , 木 部 淡 黄 棕色 , 射 
线 放射 状 , 形 成 层 环 浅 棕 色 。 气 微 , 味 微 甜 , 嚼 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : KERA 6 一 8 列 细胞 。 栓 内 
层 狭窄 ,外 侧 有 2—4 列 厚 角 细 胞 。 孝 皮 部 较 宽 ,外 侧 有 裂隙 ， 
纤维 成 束 散在 ,纤维 壁 厚 , 微 木 化 ; 韧 皮 射线 外 侧 常 弯曲 。 形 
成 层 成 环 。 本 质 部 导管 单个 散在 或 2 一 3 个 相聚 ,其 周围 有 木 
纤维 。 纤 维 束 周围 的 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 上 部。 

粉 未 黄 棕 色 。 纤 维 成 东 ,直径 5 一 22km, 壁 厚 , 微 木 化 , 周 
围 细 胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 不 均匀 增 厚 。 
草酸 钙 方 晶 直 径 7— 14pm, KIE 22km。 具 缘 纹 孔 导 管 直 
径 至 l45um. ERARA R BDE 3 8] BUE. 直径 2 19um; 
复 粒 由 2 一 8 分 粒 组 成 。 

(2) BU SER. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 红 藉 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 氮 于 园 一 硅胶 GF» 薄 层 
板 上 ,以 二 氯 甲 烷 -丙酮 (15 : DARFA ERF, RE RTF, 
移 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 显 相 同 颜色 班 点 ; 暑 以 1% 香 草 醛 硫酸 洲 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
PUES E] SE p. 

【检查 】 水 分 o 10.026 GR UJ 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 45% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 25. 0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,大 小 分 开 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

Æ n 525 BL JE XO DER ER Pr. Fb REEL ER GS 2X XC 
色 。 切 面皮 部 黄白 色 ,形成 层 环 浅 棕 色 ,木质 部 淡 黄 棕色 , 呈 
放射 状 纹理 。 气 微 , 味 微 甜 , 嚼 之 有 豆 胆 味 。 

【鉴别 了 [423 DRUuw1 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 上 甘 , 微 温 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 补 气 升 阳 , 固 表 止 汗 ,利水 消 肿 ,生津 养 
血 , 行 滞 通 兽 , 托 毒 排 脓 , 敏 疮 生 肌 。 用 于 气虚 乏力 , 食 少 便 
注 ,中 气 下 陷 , 和 久 海 脱 肛 ,便血 甬 漏 , 表 虚 自 汗 ,气虚 水 有 种, 内热 
HA . ifi Md 3E ER ,半身 不 遂 , 兽 痛 麻 木 , 狂 章 难 溃 , 久 省 不 伍 。 
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【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 肪 油 滴 。 


【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


Z 红 OE 


Zhihonggi 
HEDYSARI RADIX PRAEPARATA CUM 
MELLE 


A di 2 EL BS ERU AR UE D s o 

(HAI HOZLEH B8 SE ACH GB UN] 0213) 炒 至 不 粘 手 。 

CERI Æ om ESBDE zd BE BIET. EH 0.4 一 
1. 5cm, JẸ 0. 2 一 0. 4cm。 外 表皮 红 棕 色 , 略 有 光泽 ,可 见 纵 皱 
纹 和 残留 少数 支 根 痕 。 切 面皮 部 浅黄 色 ,形成 层 环 浅 棕色 , 木 
质 部 浅黄 棕色 至 浅 棕 色 , 可 见 放射 状 纹 理 。 具 蹇 香气 , 味 甜 ， 
略 带 黏 性 , 嚼 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 1g. HAES FECE OMA 
验 , 显 相同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5. 0% (通则 2302) 。 

[EHI 照 红 苞 5 浸出 物 ] 项 下 测定 法 测定 ,不 得 少 于 
35.096, 

LERS HZ] Hw. Bih PA. 

【功能 与 主治 了 补 中 益 气 。 用 于 气虚 乏力 , 食 少 便 注 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 BER. 


T 豆 E 
Hongdoukou 
GALANGAE FRUCTUS 


本 晶 为 姜 科 植物 大 高 良 姜 Alpinia galanga Willd. 的 干 
燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 变 红 时 采 收 ,除去 杂质 ,阴干 。 

【性 状 〗 本 品 曙 长 球形 ,中 部 赂 细 ,长 0.7—1. 2cm, 直径 
0. 5 一 0. 7cm。 表 面 红 棕色 或 暗 红 色 , 略 皱 缩 , 顶端 有 黄 日 色 
A DU SE ,基部 有 果 醒 痕 。 果 皮 薄 , 易 破 碎 。 种 子 6, 扁 回 形 
或 三 角 状 多 面 形 , 黑 棕色 或 红 棕 色 , 外 被 黄白 色 膜 质 假 种 皮 ， 
肘 乳 灰白 色 。 气 香 , 味 辛辣 。 

【鉴别 了 (1) 种 子 横 切 面 : 假 种 皮 细 胞 4 一 7 列 , 圆 形 或 
切 向 延长 , 壁 稍 厚 。 种 皮 的 外 层 为 1 一 5 列 非 木 化 厚 壁 纤维 ， 
星 圆 形 或 多 角形 ,直径 13 一 45pm 其 下 为 1 列 扁平 的 黄 棕 色 
或 深 棕色 色素 细胞 ; 油 细 胞 1 列 ,方形 或 长 方形 ,直径 16 一 
94um ; B RAAK 3 一 5 询 , 含 红 棕 色 物 ;内 种 皮 为 1 询 栅 状 
厚 壁 细胞 ,长 约 65km, 宽 约 30km, 黄 棕色 或 红 棕 色 , 内 壁 及 
靠 内 方 的 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 偏 外 侧 , 内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 充 
满 淀粉 粒 团 , 偶 见 草酸 钙 小 方 唱 。 内 胚乳 细胞 含糊 粉 粒 和 脂 


(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ， 
残渣 再 加 乙醚 10ml 洗涤 一 次 , 滤 过 ,合并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 渣 加 
乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 豆 区 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GE; 8E EUR 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 三 个 相同 颜色 的 斑点 ;路 以 5% 香 草酸 硫 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 三 个 相同 颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 】 取 本 品种 子 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 


测定 。 
本 品种 子 含 挥发 铀 不 得 少 于 0. 40% (ml/g), 
[^97 
炮制】 RERE., HH. 


CERI 【鉴别 【含量 测定 】 同 药材 。 

DEl Cb. HRS. 

【功能 与 主治 】 KIRE MERHER. MTER M R 
FRIKI PRUE SETS ,饮酒 过 多 

LARSA] 3 一 6g。 


【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 。 
T $8 
Hongshen 


GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA 


本 品 为 五 加 科 植 物 人 参 Panax ginseng C. A. Mey. BUR 
培 品 经 蒸 制 后 的 于 燥 根 和 根 莽 。 秋 季 采 挖 , 洗 净 , 蒸 制 后 ， 
FTR. 

LERI EREJE . BLEU 7 RUP dE 3— 
10cm, 直径 1~2cm。 表 面 半 透明 , 红 棕 色 , 偶 有 不 透明 的 醒 
黄 褐色 斑 块 , 具 纵 沟 .皱纹 及 细 根 痕 ; 上 部 有 时 有 具 上 断 续 的 不 明 
显 环 纹 ;下 部 有 2 一 3 条 扭曲 交叉 的 支 根 ,并 带 弯 曲 的 须根 或 
仅 具 须 根 残 迹 。 根 蔚 ( 芦 涉 ) 长 1 一 2cm, 上 有 数 个 四 窝 状 法 痕 
( 芒 碗 ), 有 的 带 有 1 一 2 条 完整 或 折断 的 不 定 根 ( 莹 )。 质 硬 而 
Wi ,断面 平坦 ,角质 样 。 气 微 香 而 特异 , 味 甘 、 微 苦 。 

[i30] (1) 照 人 参 项 下 的 [鉴别 ](1) 项 试验 , 除 淀粉 粒 
糊 化 轮廓 模糊 外 ,其 他 特征 应 相同 。 

(2) 照 人 参 项 下 的 [鉴别 1(2) 项 试验 ,应 显 相同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 哺 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 BET X Bj 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 和 参 皂 
ff Rg, 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 


°- 153 。 


红粉 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) ”流动 相 BC) 
07-35 19 81 
357-55 19—29 81-71 
55-70 29 Ti 
70— 100 29-40 7160 
对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 人 和 参 皂 芽 Rg 对 照 品 、 人 参 


BE ReH ASEP Rb 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 中 
含 人 参 皂 并 Rg 0. 5mg、 人 参 皂 并 Re 0. 3mg, A S Rb 
0. 5mg 的 混合 溶液 , 即 得 。* 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 来 (过 四 号 科 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲 烷 适 量 , 加 热 回流 3 小 时 , 弃 
去 三 氯 甲烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 人 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 水 饱和 正 丁 醇 50ml, 密 塞 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 
25ml, 8 2& X Ill "P Z& T , REJTE AR, PER EB 5ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 $$ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 唤 计 算 , 含 人 参 皂 苷 Rg (Cis Hz OD MAS 
£d ReGCC Has O1s ) 的 总 量 不 得 少 于 0.2596, A S ftf. Rb, 
(Cs Ha Oz ) 不 得 少 于 0. 2026, 

饮片 

【炮制 】 WA, WER ,干燥 ,用 时 粉碎 或 的 碎 。 

红 参 片 ” 本 品 旦 类 圆 形 或 椭圆 形 薄片 。 外 表皮 红 棕 色 ， 
半 透 明 。 切 面 平坦 ,角质 样 。 质 硬 而 脆 。 气 微 香 而 特异 , 味 
HAE. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 人 参 皇 背 Rg (Cr Hn Ow) 和 人 
fif Re(Ces He Os) 的 总 量 不 得 少 于 0.22%, A. a dE 
Rb; (Css H5; Og ) 不 得 少 于 0.18%. 

【鉴别 〗 【检查 】 HAH. 

【性 昧 与 归 经 〗】 甘 、 微 昔 , 温 。 归 脾 . 肺 心 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 大 补 元 气 , 复 脉 固 脱 , 益 气 摄 血 。 用 于 体 
虚 欲 脱 , 肢 冷 脉 微 UI BEL RUE P di. 

【用 法 与 用 量 了 3—9g. ARAR. 

【注意 】 PESEE, REAN. 

[3x1 置 阴凉 干燥 处 ,密闭 , 防 星 。 


T 粉 
Hongfen 
HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM 


7k dh £USUXOHgO, 
CERI RARA £6, POR ROBUR £8 Eh. HORA — TEIG 
滑 略 具 光 泽 , 另 一 面 较 粗 米 。 粉 未 橙色 。 质 硬 , 性 脆 ; 遇 光 颜 
色 逐 渐变 深 。 气 微 。 
*。 154 > 
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【鉴别 】 取 本 品 0. 5g, 加 水 10ml,$£57 ,组 组 滴 加 适量 的 
盐 构 溶解 ,溶液 显示 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。- 

【检查 】 亚 亲 化 合 物 UK d 0. 5g, 加 稀 盐酸 25ml, 溶 
fi Je ,溶液 允许 显 微 间 。 

氧化 物 “ 取 本 品 0.5g, 加 水 适量 与 硝酸 3ml, 溶 解 后 ,加 
水 稀释 使 至 约 40mjl, 依法 检查 (通则 0801)。 如 显 浑浊 , 与 标 
准 氧 化 钠 溶液 3ml 制 成 的 对 照 液 比较 ,不 得 更 浓 (0. 006%). 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 加 稀 硝 酸 25ml 
溶解 后 ,加 水 80ml 与 硫酸 铁 乌 指示 液 2ml, 用 硫 氰 酸 饮 滴定 
液 (0, 1mol/L) 滴 定 。 每 Iml 硫 氰 酸 铵 滴定 液 (0. 1mol/L) 相 
当 于 10. 83mg 的 氧化 鲜 (HgO)。 

本 品 含 氧化 乘 (HgQO) 不 得 少 于 99.0% 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 ;有 大 毒 。 归 肺 、. 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 拔 毒 , 除 脓 ,去 腐 , 生 肌 。 用 于 痛 痘 疗 疮 ， 
梅毒 下 将, 一 切 恶 疮 , 肉 暗 上 蛇 黑 ,腐肉 不 去 , 密 道 瘘 管 , 脓 水 洒 
PADRI, 

【用 法 与 用 量 〗】 外 用 适量 , 研 极 细 粉 单 用 或 与 其 他 药 味 
配 成 散剂 或 制 成 药 抢 。 

【注意 】 本 品 有 毒 , 只 可 外 用 ,不 可 内 服 ; 外 用 亦 不 宜 久 
用 ;孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 ETRAS... 


红 R 天 


Hongiingtian 
RHODIOLAE CRENULATAE RADIX 
ET RHIZOMA 


本 品 为 景 天 科 植 物 大 花红 景 天 Rhodiola crenulata 
(Hook. f. et Thoms. ) H. Ohba 的 干燥 根 和 根 葵 。 秋 季 花 落 凋 
HERR REME W MF. 

[ERI 本 品 根 蕉 旺 圆 柱 形 , 粗 短 ES di DRA ori 
长 5 一 20cm ,直径 2.9—4.5cm, 3e tz fa B C, HEER 
皱 , 剥 开外 表皮 有 一 层 膜 质 黄色 表皮 且 具 粉红 色 花 纹 ; 宿 存 部 
4X db zk TEE BEND — fb ax S8 TE. S HR SE Fr s LA R, 
新 面粉 红色 至 紫红 色 oSE — 9 EC LR ESL. ERER, 
粗 短 ,长 约 20cm, 上 部 直径 约 1.5cm, 侧 根 长 107 30cm ; 断面 
梅 红 色 或 紫红 色 , 有 时 具 裂 际 。 气 芳香 , 味 微 蔡 涩 、 后 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 根 权 切 面 : 本 栓 层 5 一 8 列 细 胞 , 栓 内 
层 细 胞 椭 图 形 、 类 图 形 。 中 柱 占 极 太 部 分 ,有 多 数 维 管束 排列 
成 2~4 轮 环 ,外 轮 维 管束 较 大 ,为 外 韧 型 ;内 侧 2 一 3 轮 维 管 
RAD, AARM. . 

TR SEGUE: RZE 2—3 条 木 栓 层 带 , 嫩 根茎 无 木 栓 
层 带 。 木 栓 层 为 数列 细胞 , 栓 内 层 不 明显 。 皮 层 窗 。 中 柱 维 
管束 为 大 型 的 周 芽 型 维 管束 ,放射 状 环 列 ; 维 管束 中 内 侧 和 外 
侧 的 维 管 组 织 发 达 旺 对 列 状 ,中 间 为 薄 壁 组 织 , 韧 皮 部 和 木质 
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部 近 等 长 ,被 次 生 射 线 分 隔 成 细 长 条 形 ,形成 层 明 显 。 休 部 宽 
广 , 由 薄 壁 细胞 组 成 , 散 生 周 砌 型 的 多维 管束 。 浒 壁 细胞 含有 
棕色 分 泌 物 。 

(2) 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测 定 ] 项 
下 的 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 丙 酮 -水 (6:3:1:1) 的 下 层 深 
液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 8cm RHE EF. REAR PE, 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302)。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302). 

[89:450] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 22.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 275nm。 
理论 板 数 按 红 景 天 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 XU SOR GE ES ZI 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 定 重 
E ,超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 红 景 天 苷 (Cu Ho 上 O71) 不 得 少 于 
0.50%. 

饮片 

【炮制 〗】 除去 须根 .杂质 ,切片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 平 。 归 肺 ,心经 。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 , 通 脉 平 器。 用 于 气虚 血 瘀 , 胸 
JL JO ,中 风 偏 次 , 倦 仿 气喘 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


mo X 
Maidong 
OPHIOPOGONIS RADIX 


Ki E A e PEHEZ Ophiopogon japonicus CL. f) 
Ker-Gawl. 的 干燥 块根 。 夏 季 采 控 , 洗 滔 , 反 复 暴 晒 、 堆 置 ,至 
七 八成 干 ,除去 须根 ,干燥 。 

CERI 本 品 呈 纺锤 形 ,两 端 略 尖 , 长 1.5 一 3cm, 直 径 
0.370. 6cm, 3 IBi DA EE C EX UK $9 Go BR A OC. ER H, Wi 


OPE 
3€ PEOR 
** ouryao. com 


x A 


面 黄白 色 , 半 透明 ,中 柱 细小 。 气 微 香 , 味 甘 , 微 蔡 。 

【鉴别 】 CDS BE EU: 表皮 细胞 1 列 或 脱落 , 根 被 为 
3—5 列 木 化 细胞 。 皮 层 宽广 , 散 有 含 草酸 钙 针 晶 束 的 黏液 细 
胞 ,有 的 针 晶 直 径 计 10xm3; 内 皮层 细胞 壁 均 匀 增 厚 , 林 化 ,有 
通道 细胞 ,外侧 为 1 列 石 细 胞 ,其 内 壁 及 侧 壁 增 厚 , 纹 孔 细密 。 
中 柱 较 小 , 存 皮 部 束 16 一 22 个 ,木质 部 由 导管 . 管 胞 、 木 纤维 
以 及 内 侧 的 木 化 细胞 连结 成 环 层 。 骨 小 , 薄 壁 细胞 类 贺 形 ， 

(2) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 47 : 3) 混 合 溶液 
20ml £8 3 小 时 ,超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残 污 加 三 氯 甲烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 毒 冬 
对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Gul, 分 别 点 于 园 一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 菜 - 甲 醇 - 冰 醋 酸 (80 : 5 :0.1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm)y 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 5.0%( 通 则 2302), 

[ud] 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
5 BEBE RE ,不 得 少 于 60.095, 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乔 斯 可 皂苷 元 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. Smi, Iml, 
2ml,3ml.4ml、.5ml,6ml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,于 水 浴 中 挥 干 溶 
剂 ,精密 加 入 高 氮 酸 10ml, 摇 匀 , 置 热 水 中 保温 15 分 钟 , 取 
出 , 冰 水 冷却 ,以 相应 的 试剂 为 空 日 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) ,在 397nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 豚 光 度 为 纵 坐 
PR ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 细 粉 约 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 2 小时, 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
25ml, 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 
振 播 提 取 5 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ， 
每 次 5ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 燕 于 。 残 潜 用 8076 p GR ft fE 
BE 50ml 量 瓶 中 ,加 80%% 甲醇 至 刻度 , 播 义 。 精 密 量 取 供 试 
品 溶液 2 一 5mjl, 置 10ml 具 塞 试管 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 
的 方法 , 自 “ 于 水 浴 中 挥 干 溶剂 "起 ,依法 测定 吸光 度 ,从 标准 曲 
线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 鲁 斯 可 皂苷 元 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 麦 冬 总 皂 营 以 鲁 斯 可 皂 芝 元 
(Cz He O 〇 4) 计 , 不 得 少 于 0.1276, 

XY 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 轧 扁 ,干燥 。 

A OP I 26 Ae ,或 为 轧 扁 的 纺锤 形 块 片 。 表 面 淡 黄色 或 
灰 黄 色 , 有 细 纵 纹 。 质 柔韧 ,断面 黄 句 色 , 半 透明 ,中 柱 细小 。 
AME RH LC. 

【性 状 〗 【上 鉴别】 RE] [LER WE] HH. 

【性 昧 与 妇 经 】 HME AR. Boo. B. 

【功能 与 主治 】 养 阴 生津 , 润 肺 清心 。 用 于 肺 燥 干咳 , 阴 
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Kg 395 UK BR SETS , 津 伤 口 渴 ,内 热 消 光 ,心烦 失眠 , 肠 燥 便秘 。 
【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 
DER) 置 阴 深 干燥 处 ,防潮 。 


MES: 


Maiya 
HORDEI FRUCTUS GERMINATUS 


EARR PHE kÆ Hordeum vulgare L. 的 成 熟 果 
实 经 发 芽 干燥 的 炮制 加 工 品 。 将 麦 粒 用 水 浸泡 后 ,保持 适宜 
温 ,湿度 , 待 幼 芽 长 至 约 5mm 时 ,上 晒 干 或 低温 干燥 。 

【和 性状】 445 BUE.EK 8 一 12mm, 直 径 3—4mm, X 
D DR EROS ,背面 为 外 释 包 围 , 且 5 脉 ;腹面 为 内 释 包 围 。 除 去 
内 外 释 后 ,腹面 有 1 条 维 沟 ;基部 胚 根 处 生出 幼 芽 和 须根 , 幼 
芽 长 披 针 状 条 形 ,长 约 5mm。 须 根 数 条 ,纤细 而 弯曲 。 质 硬 ， 
断面 白色 , 粉 性 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 1) 本 品 粉 末 灰 和 白色。 淀粉 粒 单 粒 类 圆 形 ,直径 
3 一 60pm 脐 点 人 字形 或 裂隙 状 。 释 片 外 表皮 表面 观 长 细胞 
与 2 个 短 细胞 ( 栓 化 细胞 、 硅 质 细 胞 ) 交 互 排列 ;长 细胞 壁 厚 ， 
紧密 深 波状 弯曲 , 短 组 胞 类 图形 ,有 稀 玖 壁 孔 。 麦 芒 非 腺 毛细 
长 Ze ED LEE Er RAER ER BE. IE 80— 230g m; SEAT JE 
毛 锥 形 , 壁 稍 厚 ,长 30 一 110km。 

(2) 取 本 品 粉 未 5g, 加 无 水 乙醇 30ml, 超 声 处 理 40 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 502058 SCIL PRTRE HE 1. 5ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 置 
冰 浴 中 冷却 5 分 钟 , 用 石油 醚 (30 一 60Y ) 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
10ml, 合 并 石油 醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 芽 对 照 药 材 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 甲苯 -三 氯 
甲烷 -乙酸 乙 本 (10 : 10 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 再 以 
甲 茶 -三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 喷 以 15% 硝 酸 乙 醇 溶 液 ,在 100°C Jn d E DE EX S3 E 
蜥 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302)。 

HFE 取 本 品 10g, 照 药材 取样 法 (通则 0211), 取 对 角 
两 份 供 试 品 , 检 查 出 芽 粒 数 与 总 粒 数 ,计算 出 芽 率 (%)。 

本 唱 出 芽 率 不 得 少 于 85%% 。 

ZAFER — 照 黄 曲 霉 毒 素 测定 法 (通则 235 D UN XE 

本 品 每 1000g 2 3x HH TE BRXX Di 不 得 过 5kg, 黄 曲霉 毒素 
G -ARREK Gi EHRE B 和 黄 曲 霉 毒素 B 总 量 不 
得 过 lOug, 

饮片 

【炮制 了 
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麦芽 除去 杂质 。 


IM 
3€ LN 3 
a% ouryao. com 
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LERI LEAI heel AHAH. 

炒 麦 芽 ” 取 净 麦 芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 棕 黄 色 ， 
放 凉 ,得 去 灰 屑 。 . 

本 品 形 如 麦芽 ,表面 棕 黄 色 , 偶 有 焦 斑 。 有 香气 PRICE. 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 12.0%，。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 4.0%。 

【鉴别 〗 同 药材 。 

REF 取 净 麦芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 焦 褐 色 ， 
放 凉 ,得 去 灰 屑 。 

本 品 形 如 麦芽 ,表面 焦 褐 色 , 有 焦 斑 。 有 焦 香 气 , 味 微 苦 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0% 。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 4.09. 

[350] 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 H.F. BM EZ. 

【功能 与 主治 】 行 气 消食 , 健 脾 开 骨 , 回 乳 消 胀 。 用 于 食 
BURIB , 腕 腹胀 痛 , 脾 虚 食 少 ,乳汁 部 积 ,乳房 胀 痛 , 妇 女 断 乃 ， 
肝 郁 胁 痛 , 肝 骨气 痛 。 生 麦芽 健 自 和 胃 , 玖 肝 行 气 。 用 于 脾虚 
食 少 ,乳汁 部 积 。 炒 麦芽 行 气 消 食 回 乳 。 用 于 食 积 不 消 ,妇女 
靳 她。 焦 麦芽 消食 化 滞 。 用 于 食 积 不 消 , 脏 腹胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 10 一 15g; 回 乳 炒 用 60g. 

DERI 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


远 志 
Yuanzhi 
POLYGALAE RADIX 


本 品 为 远志 科 植 物 远 志 Polygala tenuifolia Willd. zX Bl 
叶 远 志 Polygala sibirica L. BF IRIS. ERIEK, IR 
去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 , 略 弯曲 ,长 3 一 15cm, 直径 0. 3 一 
0. 8cm。 表 面 灰 黄色 至 灰 棕 色 , 有 较 密 并 深 陷 的 横 争 纹 、 纵 皱 
纹 及 裂纹 , 老 根 的 横 皱 纹 较 密 更 深 陷 , 略 呈 结 节 状 。 质 硬 而 
脆 , 易 折断 ,断面 皮 部 棕 黄 色 , 木 部 黄白 色 , 皮 部 易 与 木 部 剥 
离 。 气 微 , 味 苦 、 微 辛 , 嚼 之 有 刺 喉 感 。 

[353] OERE: 木 栓 细胞 10 余 列 。 栓 内 层 为 
20 余 列 浅 壁 细胞 ,有 切 向 裂 除 。 韧 皮 部 较 宽广 , 常 现 径 向 发 
R. ÉREK. 木质部 发 达 , 均 术 化 ,射线 宽 1~3 列 细 胞 。 
薄 壁 细胞 大 多 含 脂肪 油 滴 ;有 的 售 草 酸 钙 艇 唱和 方 品 。 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 70%% 甲 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
Sh , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 远 志 吓 柄 下 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2u 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氢 甲 烷 -甲醇 -水 (7 : 3 : 1) 的 下 层 海 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 上 出， 
上 咏 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
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品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 细 时 远志 气 背 [含量 测定 ]J 项 下 的 供 试 品 浴 液 20l 
和 对 照 品 溶液 4 赂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G AERE BEZAR 
烷 - 甲 醇 -水 (6 : 3 : 0.50 Jg RE JTORI . FE JF CHA, BC UA 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C Jn 3A m8 BE 5 CIE Wr. Dux dh 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12,.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302) 。 

AUREA 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒素 B 不 得 过 5pg, 黄 曲霉 毒素 
G; RARER Gi . 黄 曲 霉 毒素 Do 和 黄 曲 霉 毒 素 Bi 总 量 不 
得 过 10pg。 

【浸出 物 〗 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.076, 

【含量 测定 】 细 叶 远志 皂苷 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05 6 ERE TEE C70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 210nm。 理 论 板 数 按 细 叶 远志 皂苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 细 叶 远 志气 苷 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 40k Hz) 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
Wi 25ml, Er BAL JE be Lr 2C. 9 dU 10%% 氢 氧化 钠 溶 液 
50rl ,加热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH 值 为 4~5, 用 水 
人 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 
溶剂 至 干 , 残 污 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 申 
BE BE. HE]. BIA, 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 细 叶 远志 皂苷 (Cs Hss O12 ) ,不 得 
少 于 2.09, i 

远志 帅 酮 下 和 3,6- 二 芥子 酰基 蔗糖 
法 (通则 0512) EAE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAM A Z H-0. 05 26 EB TRE VL C18 * 82) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 320nm。 理 论 板 数 按 3,6 -二 芥子 酰基 芒 糖 峰 计算 应 
不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 远 志 吊 酮 于 对 照 品 .3,6 -二 芥子 栈 
基 蔗 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 远志 叫 酮 有] 
0. 15mg、 含 3,6 -二 芥子 栈 基 蔗糖 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 洲 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 租 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 署 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 70% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


照 高 效 液 相 色谱 


ZNE 


测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 远志 惠 酮 于 (Cz Ho Os ) 不 得 少 于 
0.15%, 含 3,6- 二 芥子 酰基 蔗糖 (Cs Ha, Oo ) 不 得 少 于 0.5025, 

饮片 

【炮制 】 远志 ”除去 杂质 , 略 洗 , 润 透 , 切 段 , 干 燥 。 

本 品 呈 圆柱 形 的 段 。 外 表皮 灰 黄 色 至 灰 棕 色 , 有 模 皱 纹 。 
切面 棕 黄 色 ,中 空 。 气 微 , 昧 苦 、 微 辛 , 嚼 之 有 刺 喉 感 。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 漫 出 物 】 【含量 测定 了 
同 药材 。 

HE 取 甘 草 , 加 适量 水 煎 汤 ,去 酒 ,加 入 兆 远 志 ，, 用 文 
火 考 至 汤 吸 尽 , 取 出 ,干燥 。 

每 100kg 远志 ,用 甘草 6kg。 

本 品 形 如 远志 上 段 , 表 面 黄 棕色 。 味 微 甜 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 远 志 叫 酮 下 (CCz Hos O1s ) 不 得 少 
T 0.1096, & 3,6 -二 芥子 酰基 芒 糖 (Cs Ha Or ) 不 得 少 于 
0.3096, dS nx RE CCS Hs O12 ) 不 得 少 于 2.095, 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 【浸出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 EFi. Ab E Mia. 

【功能 与 主治 】 安神 益 吞 ,交通 心 肾 , 祛 痰 , 消 肿 。 用 于 
心 肾 不 交 引 起 的 失眠 多 梦 , 健 忘 惊 怪 ,神志 悦 愧 , 咳 痰 不 严 , 冶 
疡 肿 毒 ,乳房 肿 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

[DI SORTA. 


赤 小 豆 


Chixiaodou 
VIGNAE SEMEN 


7k dh E R Wu xk Xu Vigna umbellata Ohwi et 
Ohashi 3X 7 i Vigna angularis Ohwi et Ohashi 的 干燥 成 熟 
种 子 。 秋 季 果 实 成 熟 而 未 开裂 时 拔 取 全 株 , 上 栖 干 ,打下 种 子 ， 
ER ZR ARE. BERT. 

LERI 赤 小 豆 呈 长 圆 形 而 稍 扁 ,长 5 一 8mm, 直径 
3 一 5mm。 表 面 紫 红色 ,无 光泽 或 徽 有 光泽 ;一 侧 有 线形 罕 起 
的 种 脐 , 偏 向 一 端 ,百色 , 约 为 全 长 2/3 , "P E PUT EE V 2 99 ; 253 
侧 有 1 条 不 明显 的 楼 誉 。 质 硬 , 不 易 破碎 。 子 叶 2, 乳 日 色 。 
气 微 , 味 微 甘 。 

赤 豆 ” 呈 短 圆柱 形 ,两 端 较 平 截 或 钝 圆 , 直 径 4 一 6mm。 
表面 蜡 棕 红色 ,有 光泽 ,种 脐 不 突起 。 

[301] (1) 本 品 横 切 面 ; RDE ”种 皮 表 皮 为 1 列 机 
状 细胞 ,种 脐 处 2 列 , 细 胞 内 含 淡 红 棕 色 物 ,光辉 带 明 显 。 支 
持 细 胞 1 列 , 呈 哑铃 状 , 其 下 为 10 列 薄 壁 细胞 ,内 侧 细 胞 旦 获 
废 状 。 子 叶 细 胞 含 众多 泻 粉 粒 , 并 含有 细小 草酸 钙 方 唱和 入 
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赤石 脂 
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dh. FPERRA AR 28 Ri S PP BC PES, 内侧 有 管 胞 岛 , 椭 图 
JE ,细胞 壁 网 状 增 厚 ECT f 2 EUER £BLZR s PRIUS EUER ARK 
型 细胞 间 踩 。 

赤 豆 ”子叶 细胞 偶 见 细小 草酸 钙 方 晶 , 不 含 簇 唱 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 75% 乙 醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 小 豆 对 照 药材 2g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
二 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
四 烧 - 冰 醋 酸 -甲醇 -水 (70 : 35 : 10 : 8) 为 展开 剂 ;展开 ,取出 ， 
WT MEDI 28 BERE RILRR GR X TE 105 避 加 热 至 班 点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 7.0%。 

饮片 

【炮制 了 RERE MEKE. 

【性 状 】 【鉴别 了 【检查 】【 淄 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 甘酸 , 平 。 归 心 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 利水 消 肿 ,解毒 排 脓 。 用 于 水 肿胀 满 , 贿 
气 浮肿 , 黄 净 尿 赤 , 风 湿热 痹 , 痛 肿 疮 毒 , 肠 痛 腹 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 外 用 适量 WRAK. 

[^81 置 干燥 处 , 防 星 。 


m o 脂 
Chishizhi 
HALLOYSITUM RUBRUM 


本 品 为 硅 酸 盐 类 矿物 多 水 高 岭 石 族 多 水 高 岭 石 , 主 含 四 
KER CAL, (Si O40 COH), * 4H, OD, REH. BERG. 

DERI 本 品 为 块 状 集合 体 , 呈 不 规则 的 块 状 。 粉 红色 、 
红色 至 紫红 色 ,或 有 红 明 相间 的 花纹 。 质 软 , 易 碎 ,斯 面 有 的 
有 具 生 样 光 淫 。 吸 水 性 强 。 上 共 黏 土气 , 味 淡 , 嚼 之 无 沙 粒 感 。 


饮片 
【炮制 】 赤石 脂 除去 杂质 , 打 碎 或 研 细 粉 。 
燃 赤 石 脂 “” 取 赤石 脂 细 粉 ,用 酯 调匀 , 搓 条 , 切 段 ,干燥 ， 


EEE GEM 0213048: E £135. MER. 
【性 味 与 入 经 】 甘酸 、 汲 , 温 。 归 大 肠 、 骨 经 。 
【功能 与 主治 BEES. bg. ELSE. HTAA H., 
AE hi HR EPI PRI TEES AUI GR REUS OK SEE 
【用 法 与 用 量 】 9—12g.75 8. IMER STR EUR AP 
【注意 】 不 宜 与 肉桂 同 用 。 
CERI 置 干 燥 处 ,防潮 。 
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A S 
Chishao 
PARONIAE RADIX RUBRA 


dE d AN ERER A 2g Paeonia lactiflora Pall. 或 川 赤 
^j Paeonia veitchii Lynch 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 
根茎 ,须根 及 泥 沙 BT. 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 , 稍 弯 曲 ,长 5~40cm, 直 径 0. 5— 
3cm。 表 面 柠 褐 色 , 粗 烽 , 有 纵 沟 和 皱纹 ,并 有 须根 痕 和 横 长 
的 皮 筷 样 突起 ,有 的 外 皮 易 脱落 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 粉 
白色 或 粉红 色 , 皮 部 窗 , 本 部 放射 状 纹理 明显 ,有 的 有 裂 了 只。 
RAE RAE LR TEE. 

《鉴别 了 (1) 本 品 模 切 面 : 本 栓 层 为 数列 棕色 细胞 。 检 
内 层 薄 壁 细 胞 切 向 延长 。 韧 皮 部 较 窄 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 
射线 较 宽 ,导管 群 作 放 射 状 排列 ,导管 旁 有 木 纤 维 。 注 壁 细胞 
食 草 酸 钙 能 唱 ,并 含 淀粉 粒 。 | 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 振 播 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
HAT ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 帮 药 
EA RR m ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4pl. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 人 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 , 开 
以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05mol/L ER ARARO * 65) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 车 峰 计算 应 不 低 
T 3000, 

XERRGRGERGERUS E KARLAM ERE TR PCT RR 
36 小 时 的 村 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粗 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
上 县 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 浸 泡 4 小 时 ， 
超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

2 hà Ag 2p (Ca Ha O11 ) 不 得 少 于 1.89, 

饮片 | 

【炮制 】 除去 杂质 ,分 开 大 小 , 洗 净 A, DER, TR. 

本 品 为 类 圆 形 切 片 ,外 表皮 棕 褐 色 。 切 面粉 白色 或 粉红 
E ENDE , 木 部 放射 状 纹理 明显 ,有 的 有 裂隙。 

【含量 测定 】 HAH, ^2; 8 CCo Ha Ou ) 不 得 少 
于 1.5%。 
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【 监 别 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 F AR., HFA. 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 , 散 瘀 止痛 。 用 于 热 人 营 血 , 温 
毒 发 斑 , 吐 血 邮 血 , 目 炙 肿 痛 , 肝 郁 胁 痛 , 经 闭 痛经 , 疗 瘦 腹痛 ， 
跌 扑 损伤 , 痛 肿 疮 断 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【注意 】 不 宜 与 区 芒 同 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


S Ë 
Yuanhua 
GENKWA FLOS 


Æ dh dud t B W wte Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 
PI-FERAESE. SESEGEGKOTORON GE K, RERA, TAR. 

DERI 本 品 常 3 一 ? ARHRIE AES D. ARA GL 
1—2 片 , 多 脱落 为 单 休 。 单 全 呈 棒 术 状 ,多 弯曲 ,长 1 一 
1. 7cm, 直 径 约 1.5mmg 花 被 简 表 面 淡 紫 色 或 灰 绿 色 , WRR 
毛 , 先 端 4 裂 ,裂片 淡 紫 色 或 黄 棕色 。 质 软 。 气 微 , 味 甘 、 微 辛 。 

[E] (1) 本 品 粉末 : KAE., WOARE, K RÉ., 
直径 23 一 45pnm，, 表 面 有 较 明 显 的 网 状 雕 纹 , 萌 发 孔 多 数 , 散 
在 。 花 被 下 表面 有 非 腺 毛 , 单 细胞 ,多 弯曲 ,长 88— 780um, 
直径 15~23pm, 壁 较 厚 ,人 微 具 疣 状 突起 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
T RART RAMZ 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芜 花 对 照 药材 lg, 辐 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 范 花 素 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Ap. 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 。 以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (8; 
4 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 2006. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (65 : 35 : 0.8) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 338nm。 理 论 板 数 按 芜 花 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芜 花 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 90pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 妈 得 。 
本 品 按 干燥 品 计算 , 含 苑 花 素 (Cie Hu O;) 不 得 少 于 
0. 2096, | 
饮片 
【炮制 】 sdb 除去 杂质 。 
LERI 【鉴别 【浸出 物 】 【含量 测定 】 HAH. 
MEE PORIE, RR ER ACIE GB UU] 0213) 炒 至 酷 吸 尽 。 
每 100kg 7545 . HH Rs 30kg。 
Ad SÉ sb. E OR (S. DUE REC. 
【性 味 与 归 经 】 苗 、 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 肺 、 脾 、 肾 经 。 
【功能 与 主治 】 海水 逐 饮 ;外 用 杀 虫 疗 郊 。 用 于 水 肿胀 
满 , 胸 腹 积 水 , 痰 饮 积 聚 , 气 道 咳 跨 ,二 便 不 利 ;外 治疗 瘤 秃 郊 ， 
痛 肿 ,冻疮 。 
【用 法 与 用 量 】 1.5—3g. Ma ERKE, — K 0.6 一 
0. 9g ,一 日 1 次 。 外 用 适量 。 
【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 甘草 同 用 。 
DERI 置 通风 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


i5 H 
Huajido 
ZANTHOXYLI PERICARPIUM 


AK dh EFR dH THE Zanthoxylum schinifolium 
Sieb. et Zucc. 或 花椒 Zanthoxylum bungeanum Maxim. 的 干 
Jk i, AES Hz. BK ECKE SC CE LER ERRORES ERE 

【性 状 】 青椒 多 为 2 一 3 个 上 部 离 生 的 小 背 获 果 , 集 生 
于 小 果 梗 上 , 彰 闺 果 球形 , 沿 腹 缝 线 开裂 ,直径 3 一 4mm。 外 
表面 灰 绿 色 或 瞳 绿 色 , 散 有 和 多数 油 点 和 细密 的 网 状 隆起 皱纹 ; 
内 表面 类 和 白色, 光滑。 内 果皮 常 由 基部 与 外 果皮 分 离 。 残 存 
种 子 量 卵 形 ,长 3 一 4mm, 直径 2 一 3mm, 表面 黑色 ,有 光泽 。 
气 香 , 味 微 甜 而 辛 。 

花椒 ” 昔 莞 果 多 单 生 ,直径 4 一 5mm。 外 表面 紫红 色 或 
棕 红 色 , 散 有 多 数 疣 状 突起 的 油 点 ,直径 0.5 一 1mm, 对 光 观 
察 半 透 明 ; 内 表面 淡 黄 色 。 香 气 浓 , 味 胶 辣 而 持久 。 

【上 鉴别】 (1) 青椒 ”粉末 暗 棕 色 。 外 有 果皮 表皮 细胞 表面 
观 类 多 角形 , 垂 周 壁 平 直 ,外 平 周 壁 具 细密 的 角质 纹理 ,细胞 
We BB. IER UR ZR SIS ZRJE 22S IK 77 JÉ , BE TH 
厚 , 孔 沟 明 显 , 镰 谋 排 列 或 上 下 交错 排列 。 草 酸 钙 艇 晶 偶 见 ， 
直径 15—28um. 

花椒 ”粉末 黄 棕 色 。 外 果皮 表皮 细胞 垂 周 壁 连珠 状 增 
厚 。 草 酸 钙 复 唱 较 多 见 ,直径 10 一 40pkm。 

(2) 到 本 品 粉 未 2g, 加 乙醚 10ml, 充 分 振 播 , 混 溃 过 夜 , 滤 
过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 花 椒 对 照 药 材 2g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 湾 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 p, B , UR 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
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已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 二 ,路 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 的 红色 荧光 主 斑点 。 

【含量 测定 】 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 5% (ml/g)。 

XY 

【炮制 〗】 花椒 “除去 椒 目 、. 果 栖 等 杂质 。 

炒 花椒 “ 取 净 花椒 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 有 香气 。 

【性 昧 与 归 经 】 Fm, HEE EZ. 

【功能 与 主治 〗 温 中 止痛 , 杀 虫 止 痒 。 用 于 崇 膜 冷 痛 , 哎 
吐 泄 泻 , 虫 积 腹痛 ;外 治 湿疹 , 阴 痒 。 

【用 法 与 用 量 】 3~6g。 外 用 适量 ,前 汤 重 洗 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


化 $$ € 
Huaruishi 
OPHICALCITUM 


本 品 为 变质 岩 类 岩石 蛇 纹 大 理 岩 。 主 含 碳 酸 镍 
(CaCO3)。 采 挖 后 ,除去 杂 石 和 泥 沙 。 

CERI 本 品 为 粒状 和 致密 块 状 的 集合 体 , 呈 不 规则 的 
块 状 , 具 楼 角 ,而 不 锋利 。 白 色 或 浅 灰白 色 , 其 中 夹 有 点 状 或 
条 状 的 蛇 纹 石 , 旺 浅 绿色 或 淡 黄 色 , 习 称 “ 彩 巡 ”, 对 光 观 察 有 
闪 星 状 光泽 。 体 重 , 质 硬 , 不 易 破碎 。 气 微 , 昧 淡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 稀 盐 酸 10ml, 即 泡 沸 ,发 
生 二 氧化 碳 气 体 , 导 人 和 氧 氧化 钙 试 液 中 , 即 生成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 细 粉 0. 2g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 5ml, 取 上 层 
澄清 液 1 滴 , 置 载 玻 片上 ,加 硫酸 溶液 (1 一 4)1 滴 , 静 置 片刻 ， 
显微镜 下 可 以 观察 到 针 状 结 郧 。 

(3) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 稀 盐 酸 5ml, 滴 加 氧气 化 钠 试 液 ， 
即 生成 白色 沉淀 。 分 离 ,沉淀 分 成 两 份 ,一 份 中 加 过 量 的 氧气 
化 钠 试 液 ,沉淀 不 洲 解 , 另 一 份 中 加 碘 试 液 ,沉淀 变 为 红 棕色 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐 酸 5ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 100ml 与 甲 基 红 指示 剂 
1 滴 , 滴 加 10% 氨 氧化 钾 溶 液 至 溶液 显 黄 色 , 再 继续 多 加 
10ml, 并 加 钙 黄 绿 素 指示 剂 约 20mg, 用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 
EWO. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 的 黄 绿色 菊 光 消失 ,并 显 橙色 。 
每 imi Z — E Vu HE BER — HH xe E CO. O5 mol/LO 相当 于 
5. 004 mg 碳酸 钙 (CaCOs ) 。 

7k dh dr x ER 65 Caca ) 不 得 少 于 40.096, 


饮片 
【炮制 】 ERE mi, TR MRR. 
BEBE POPES, RIEAN 0213) SE £3. 


LEII BU i 870 0. 2g, EJE M DURS RR Sm, 
SO EEEHBGN 1 滴 , 置 载 玻 片上 ,加 硫酸 溶液 (1 一 4)1 mo Eb 


* 160 > 


EHA, TAS P n] DDULEESIETA AR. 
【含量 测定 】 AAH. 
【性 昧 与 妇 经 】 KRE, F. BFA. 
【功能 与 主治 】 化 瘀 止血 。 用 于 咯血 ,吐血 ,外 伤 出 血 ， 


跌 扑 伤 痛 。 


【用 法 与 用 最 】 4. 5~9g, 多 研 末 服 。 外 用 适量 。 
LERI Er «A. 


Tto F 


Jiezi 
SINAPIS SEMEN 


本 品 为 十 字 花 科 植 物 白 芥 Sinapis alba L. 或 芥 
Brassica juncea (L. ) Czern. et Coss， 的 干燥 成 熟 种 子 。 前 者 
习 称 “白痢 子 ”, 后 者 习 称 “ 黄 章 子 ”。 夏 末 秋 初 果 实 成 熟 时 采 
割 植株 ,上 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 。 

LERI BFF ERE, H 1.5~2. 5mm。 表 面 灰 
白色 至 淡 黄 色 , 具 细微 的 网 纹 , 有 明显 的 点 状 种 脐 。 种 皮 薄 而 
脆 , 破 开 后 内 有 入 色 折 番 的 子叶 ,有 油性 。 气 微 , 昧 辛辣 。 

黄 并 子 ” 较 小 ,直径 1~2mm。 窜 面 黄色 至 棕 黄 色 , 少 数 
基 瞳 红 棕 色 。 研 碎 后 加 水 漫 滥 , 则 产生 辛 烈 的 特异 鳞 气 。 

LEII CORSA: AITF ”种 皮 表 皮 为 黏液 细 
胞 ,有 舌 液 质 纹理 ;下 皮 为 2 列 厚 角 细胞 ; 栅 状 细胞 1 列 ,内 壁 
JAM AETEEE, SR BESEHE. AEFIA 1 列 类 方形 细胞 ,含糊 粉 
粒 。 子 叶 和 胚 根 薄 壁 细胞 含 脂肪 油 滴 和 糊 粉 粒 。 

ANT ”种 皮 表 皮 细 胞 切 向 延长 ;下 皮 为 1 列 菲 薄 的 细胞 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART REFE Sml 使 溶解 ,作为 供 试 咒 溶液 。 另 取 基 
子 碱 硫 氨 酸 盐 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 湾流 。 照 菠 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -丙酮 -甲酸 -水 (3.5: 5 :1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 
干 , 喷 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,不 得 少 于 12.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HREM A ZIE- 08mol/L 磷酸 二 氨 钾 溶液 (10 : 90) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 326nm。 理 论 板 数控 芥子 碱 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芥 子 碱 硫 氰 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 4 0. 2mg 的 溶液, 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 (功率 250W, Mi 
X 20kHz) , 滤 过 , 滤 渣 再 用 甲醇 同 法 提取 三 次 ,滤液 合并 。 减 
压 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 流动 相 溶 解 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 
流动 相 稀 释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl HE A GROB C E DC ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 芥子 碱 以 芥子 碱 硫 氰 酸 盐 
(Ci; Ha NO; ，SCN) 计 ,不 得 少 于 0.5094, 

饮片 

【炮制 】 芥子 ”除去 杂质 。 用 时 的 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 】 DREJ REME] 同 药 材 。 

炒 芥 子 ” 取 净 芥子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 淡 黄 色 至 
深 黄色 ( 炒 白 芥子 ) 或 深 黄 色 至 棕 褐 色 ( 炒 黄 芥子 ) AFRI. 
HET SS Rf 

本 品 形 如 草 子 ,表面 淡 黄 色 至 深 黄色 ( 炒 晶 草 子 ) 或 深 黄 
色 至 棕 褐色 ( 炒 黄 芥 子 ) BARRA. AFIA. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 8.0%，。 

【含量 测定 〗 同 药 材 , 含 芥子 碱 以 芥子 碱 硫 氰 酸 盐 
(Cu Ha NO;，SCN) 计 ,不 得 少 于 0. 4025, 

【鉴别 】 【检查 和 总 灰分 ) Deuil 同 药 材 。 

【性 昧 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 温 肺 容 痰 利 气 , 散 结 通 络 止 痛 。 用 于 寒 痰 
LS UNS PAL MES XS E VP NIME 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 。 

LERI 秆 通风 干燥 处 ,防潮 。 


E mA 
Cangzhu 
ATRACTYLODIS RHIZOMA 


Æ dn JJ 48 REM HK Atractylodes lancea (Thunb. ) 
DC. 或 北 苍术 Atractylodes chinensis (DC. ) Koidz. KJ F JR AR 
ZR. PAIERA, MF, ERR., 

LERI FER 呈 不 规则 连珠 状 或 结 节 状 圆柱 形 , 略 
弯曲 , 偶 有 分 枝 , 长 3 一 10cm, 直 径 1 一 2cm。 表 面 灰 棕色 ,有 
皱纹 . 横 曲 纹 及 葡 留 须根 ,顶端 具 葵 痕 或 残留 苓 基 。 质 坚实 ， 
断面 黄 日 色 或 灰白 色 , 散 有 和 多数 橙黄 色 或 棕 红 色 油 室 , 暴 露 稍 
和 久 , 可 析出 白色 细 针 状 结 唱 。 气 香 特 异 , 味 微 甘 .辛苦 。 

LER 呈 疾 瘤 块 状 或 结 节 状 圆柱 形 , 长 4 一 gcm, 直径 
1 一 4cm。 表 面 黑 棕 色 , 除 去 外 皮 者 黄 棕色 。 质 较 疏 松 , 断 面 
散 有 黄 棕色 油 室 。 香 气 较 淡 RE. E. 

【鉴别 了 (1) 本 蝇 粉 未 棕色。 草酸 钙 针 万 细小 ,长 5 一 
30pm,; 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 。 纤 维 大 多 成 束 , 长 梭 形 ， 
直径 约 至 40pkm, 壁 甚 厚 , 木 化 。 石 细胞 甚 多 ,有 时 与 木 栓 细 
胞 连结 ,多 角形 .类 圆 形 或 类 长 方形 ,直径 20 一 80km, 壁 极 


NEN 
3€ Eo 
a% ouryao. com 


苍术 


厚 。 菊 糖 多 见 ,表面 呈 放 射 状 纹理 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 8g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 巷 术 对 照 药 材 0. 8g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 巷 本 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 了 吸取 殿试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 61 o RECS 
W 2p1, 分 别 点 于 辐 一 硅胶 G EIER EDU RSECOO — 90 C )- 
丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 23025, 

【含量 测定 】 如 光 操 作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (79 : 21) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 340nm。 
理论 板 数 按 人 苍术 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 深 液 的 制备 BEREX K mii E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 有 取 对 照 品 深 液 与 供 试 号 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak d PCT E STRE ATARAR C Hr OFRET 0.30%, 

饮片 

[udi] ER 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 和 干燥 。 

本 品 星 不 规则 类 圆 形 或 条 形 厚 片 。 外 表皮 灰 棕 色 人 至 黄 棕 
色 , 有 皱纹 ,有 时 可 见 根 靖 。 切 面 黄 日 色 或 灰白 色 , 散 有 多 数 
栖 黄 色 或 棕 红 色 油 室 , 有 的 可 析出 所 色 细 针 状 结晶 。 气 香 特 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 11076, 

总 灰分 ” 同 药材 ,不 得 过 5.0%%。 

【鉴别 了 [$83 T1 同 药 材 。 

ABER BRER, EAk GK 0213) 炒 至 表面 

本 品 形 如 苍术 片 ,表面 深 鞭 色 , 散 有 多 数 标 神色 油 室 。 有 
焦 香 气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%，。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 5.0%%。 

【含量 测定 】 HAH, a ERG (Ca He OR fb 


0. 2096 , 
【鉴别 开除 显 微 粉末 外 ) 同 药材 。 


【性 昧 与 妇 经 】 eod. HELPS UTE. 

【功能 与 主治 】 燥 湿 健 腺 , 祛 风 散 寒 , 明 目 。 用 于 湿 阻 中 
FE Jc Rt CR UES LOK HUS E s GERENS AUGE IHE o A 
ERE EE. 
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【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 
[x3 置 阴 凉 干燥 处 。 


Ë H F 


Cang’ erzi 
XANTHII FRUCTUS 


本 品 为 菊 科 植物 巷 耳 Xanthium sibiricum Patr. 的 干燥 
成 熟 带 总 苞 的 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,干燥 ,除去 梗 、 叶 

LERI 本 品 星 纺锤 形 或 孵 圆 形 , 长 1—1.5cm, 直径 
0.4—0. 7cm。 表 面 黄 棕色 或 黄 绿色 ,全 体 有 钩 刺 , 顶 端 有 2 0C 
较 粗 的 刺 , 分 离 或 相连 ,基部 有 果 醒 痕 。 质 硬 而 韧 , 横 切面 中 
央 有 纵隔 膜 ,2 E AA 1 榴 瘦 果 。 瘦 果 略 旦 纺锤 形 , 一 面 较 
平坦 ,顶端 具 1 突起 的 花柱 基 , 果 皮 薄 , 灰 黑 色 , 具 纵 纹 。 种 皮 
膜 质 , 浅 灰 色 ,子叶 2, 有 油性 。 气 微 , 昧 微 车 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 淡 黄 棕 色 至 淡 黄 绿色 。 总 苞 纤 维 
成 束 , 常 呈 纵 横 交 叉 排 列 。 果 皮 表 皮 细 胞 棕色 ,类 长 方形 , 常 
与 下 层 纤维 相连 。 果 皮 纤 维 成 束 或 单个 散在 , 细 长 梭 形 , 纹 孔 
和 和 孔 沟 明显 或 不 明显 。 种 皮 细 胞 淡 黄 色 ,外 层 细胞 类 多 角形 ， 
壁 稍 麻 ;内 层 细胞 具 乳 头 状 突起 。 木 薄 壁 细胞 类 长 方形 , 具 纹 
了 筷 。 子 叶 细 胞 含糊 粉 粒 和 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药材 
2g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4 : 1 : 5) 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
Bo. mr. EAE^UPRE SU gd. usnm, 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.096 (通则 2302). 

凑 基 营 术 背 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 苯 基 键 合 硅胶 为 填充 
38) ; LZ, BE-0. 01molL 磷酸 二 和 氢 钠 溶液 (用 4% 氨 氧 化 钠 溶 液 
调节 pH fü* 5.4)(010: 90) 为 流动 相 。 检 测 波 长 为 203nm。 
理论 板 数 按 羧 基 巷 术 背 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 滨 液 的 制备 取 羧 基 巷 本 苷 三 钾 盐 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 水 制 成 每 Im 0. 1mg 的 湾 液 , 即 得 (羧基 苍术 
dE —JeSEdERd a ib38E/1 1482. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 20ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 
理 ( 功 率 300W ,频率 40kH2240 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 水 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 12 000 转 ,5 分 
钟 ) , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
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注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 羧 基 巷 术 昔 (Cs Has Ou Ss ) 不 得 
过 0.3596. 

【含量 测定 】 Bi ESRB G BE IE OB 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ, E-0. 4% 磷 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 唱 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 iml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 
(10 仿 以 下 保存 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 三 号 短 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 525 P S 50% 甲 醇 溶 液 
25ml 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)40 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5% 围 酸 的 50 甲醇 补 是 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ( 置 棕色 瓶 中 ), 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ce Hua Os ) 不 得 少 
于 0.2596, 


饮片 

炮制] ESF 除去 杂质 。 

LERI 【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

炒 苍 耳 子 取 净 苍 耳 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 黄 褐 
f& ,去 刺 , 筛 净 。 

Ak JE EET ,表面 黄 褐色 ,有 和 刺 疲 。 微 有 香气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.076. 

ERË 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 茶 基 键 合 硅胶 为 填充 
剂 L4 Z 8-0. 01mol/L SEBg — SUITE UE CO 4% 氨 氧化 钠 溶 液 
调节 pH 值 至 5. 4)(20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 
理论 板 数 按 苍 术 芽 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苍 术 并 二 钾 盐 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 20% 甲 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (苍术 昔 
重量 = 苍术 划 二 钾 盐 重量 /1. 1048) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入水 20ml, 称 定 重 量 ,超声 处 
理 (功率 300W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 水 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 12 000 转 ,5 分 
钟 ), 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ m t TR mi Ro a EAR E C C Ha Ou S NN 
0. 1096 70. 3094, 

【鉴别 】 RE] (总 灰分 准 含 量 测定 】 HAH. 

CERSA] 35.6. A, UH ES. 

【功能 与 主治 】 散 风 寒 , 通 瞄 穿 , 祛 风湿 。 用 于 风寒 头 
痛 , 上 鼻塞 流 涕 , 鼻 殴 , 鼻 渊 ,风疹 瘙痒 , 湿 痹 拘 挛 。 

【用 法 与 用 最】 3 一 10g。 
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LERI 置 干燥 处 。 


A g 
Qianshi 
EURYALES SEMEN 


本 品 为 睡 茵 科 植 物 艾 Euryale ferox Salisb. H F H mW 
种 仁 。 秋 末 冬 初 采 收 成 熟 果 实 , 除 去 有 果皮 ,取出 种 子 , 洗 净 , 再 
ER sz BB oe CEPR REO MEF. 

【性 状 本 品 呈 类 球形 ,多 为 破 粒 ,完整 者 直径 5 一 
8mm, KHA Ex ZL €, 9X ZL 48 € AP, o9 3 EIL 0,23 E 
体 1/3, 有 四 点 状 的 种 脐 痕 ,除去 内 种 应 显 白 色 。 质 较 硬 ,斯 
EAE. E, AM RR. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 类 白色 。 主 为 淀粉 粒 , 单 粒 类 贺 
形 ,直径 1 一 4pm 大粒 脐 点 隐约 可 见 ;* 复 粒 多 数 由 百 余 分 粒 
组 成 ,类 球形 ,直径 13 一 35pm, 少 数 由 2 一 3 分 粒 组 成 。 

《2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 二 毛 甲 烷 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
IELI UE RZE TF ,残渣 加 乙酸 乙 酶 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 英 实 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 煤 - 丙 酮 (5 : 1 为 展开 剂 , 展 
JF Sic HB EF. mL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 伍 点 


显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
总 灰分 不 得 过 1.0%%( 通 则 2302) 。 
饮片 
Dem] 英 实 RERE. 


【性 状 】 DERI] 【检查 】 同 药材 。 

ORK HUGE. BRA E G8 UU 0213) 炒 至 微 黄 色 。 

本 品 形 如 英 实 ,表面 黄色 或 微 黄色 。 味 淡 MAR. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%，。 

【鉴别 3(2) Dez kA qM. 

【性 昧 与 归 经 】 H R.F. HR B2. 

【功能 与 主治 〗 益 肾 固 精 , 补 脾 止 沽 ,除湿 止 带 。 用 于 遗 
精 滑 精 ,遗尿 尿频 ,脾虚 入海 ,和 白 浊 , 带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 〗 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


5 z 
Luhui 
ALOE 


本 品 为 百合 科 植 物 库 拉 索 芦 蕉 Aloe barbadensis Miller, 
WHARE Aloe ferox Miller 或 其 他 同属 近 缘 植物 时 的 汁液 


TEE 
3€ Wu. 
a% ouryao. com 


BA 


WA TRY. MEIR EERE” JS ODER BOSE. 

[HERI ERRES ” 呈 不 规则 块 状 , 常 破裂 为 多 角 
形 ,大 小 不 一 。 表 面 旺 瞳 红 褐 色 或 深 褐色 ,无 光泽 。 体 轻 ， 
质 硬 ,不 易 破 碎 , 断 面 粗糙 或 亚麻 纹 。 富 吸湿 性 。 有 特殊 和 
气 , 味 极 苦 。 

好 望 角 芦 侍 ”表面 呈 暗 褐色 , 略 显 绿色 ,有 光泽 。 体 轻 ， 
质 松 , 易 碎 , 渐 面 玻 璃 样 而 有 层 纹 。 

[X50] (1) 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 水 50ml, 振 抒 , 滤 过 , 取 
滤液 5ml, 加 硼砂 0. 2g ,加 热 使 溶解 , 取 深 液 数 滴 , 加 水 30ml, 
$85]. UE SR CL OE GEL P OGAT G65nm)D. POIL , BAREK 
光 ; 再 取 滤 液 2ml, 加 硝酸 2ml, 摇 匀 , 库 拉 索 芦 葵 显 棕 红 色 ， 
好 望 角 芦 荟 显 黄 绿 色 ; 再 取 滤 液 2ml, 加 等 量 饱和 省 水 ,生成 
黄色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 置 水 浴 上 加 热 至 沸 ， 
振 播 数 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 至此 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 5mg 的 涂 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17: 
13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 氧 氧化 钙 甲 醇 溶 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 曲 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ EK (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 355nm。 
Ja ic dU E EF ETE ER ICT 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HO HOM Raid E A ARE ,加 
甲醇 制 成 每 Imi 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 取 库 拉 索 芦 蕉 粉末 (过 五 号 舟 ) 约 
0. 1g( 或 好 望 角 芦 蕉 粉末 约 0.2g) ,精密 称 定 , 置 100ml TER 
中 ,加 入 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 33kHz)30 分 
钟 , 放 冷 , 加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 妈 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh dC ME ARTES ESAE, CCS Ha Os ) 库 拉 索 芦荟 不 
得 少 于 16. 026 ,好 望 角 芦 苓 不 得 少 于 6.026. 

饮片 

【炮制 】 砸 成 小 块 。 

【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 同 药材 。 

[nk E UHR] 苦 , 寒 。 归 肝 、 胃 ,大 肠 经 。 

【功能 与 主治 〗 泻 下 通 便 , 清 肝 泻 火 , 杀 虫 疗 次 。 用 于 热 
结 便秘 , 惊 痛 抽 搞 ,小 儿 疹 积 ;外 治 癣 疮 。 

【用 法 与 用 最 】 2~5g, 宜 人 丸 散 。 外 用 适量 , 研 末 芽 患 处 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 置 阴凉 干燥 处 。 
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Lugen 
PHRAGMITIS RHIZOMA 


Am ARER HE WE Æ Phragmites communis Trin. 的 
新 鲜 或 干燥 根茎 。 全 年 均 可 采 控 ,除去 芽 、 须 根 及 膜 状 时 ， 饼 
用 或 晒 干 。 | 

CERI SER  EIEBDBOE OR BUND IIS AD—.É 
f$ 1—2em. HMA HE, A., 9 Bz TA RTL BED EAR 
状 , 有 残 根 和 芽 痕 。 体 轻 , 质 韧 ,不 易 折 断 。 切 新 面 黄白 色 ,中 
Z BEJE 1 一 2mm, 有 小 孔 排 列 成 环 。 气 微 , 味 甘 。 

AR ” 呈 扁 圆柱 形 。 节 处 较 硬 , 节 间 有 纵 皱 纹 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 浅 灰 柠 色 。 表 皮 细 胞 表面 观 有 长 
组 胞 与 两 个 短 细 胞 ( 栓 质 细胞 、 奎 质 细胞 ) 相 间 排 列 ; 长 细胞 长 
条 形 , 壁 厚 并 波状 弯曲 , 纹 孔 细小 ; 栓 质 细胞 新 月 形 , 寿 质 细胞 
较 栓 质 细 胞 小 , 扁 圆 形 。 纤 维 成 东 或 单 根 散在 ,直径 6 一 
33pm, 壁 厚 不 均 , 有 的 一 边 厚 一 边 薄 ,和 孔 沟 较 密 。 石 细胞 多 单 
个 散在 ,形状 不 规则 ,有 的 作 纤 维 状 , 有 的 具 短 分 支 , 大 小 最 
Wk. Efe 5~40pm, 壁 厚薄 不 等 。 厚 壁 细胞 类 长 方形 或 长 圆 
形 , 壁 较 厚 ,了 筷 沟 和 纹 筷 较 密 。 

(2) 取 本 品 粉末 ( 鲜 品 干燥 后 粉碎 )1g, 加 三 握 甲 烷 10ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 根 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 石油 本 (30~60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 :1) 
的 上 屋 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 ,在 
110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12. 0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 11.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

饮片 

【炮制 鲜 芦 根 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 。 

本 品 呈 圆柱 形 段 。 表 面 鞭 白色 ,有 光泽 , 节 呈 环 状 。 切 面 
黄 日 色 , 中 空 ,有 小 孔 排 列 成 环 。 气 微 , 味 甘 。 

PURO 除去 杂质 Ww WB, TR. 

本 品 旦 局 立 柱 形 段 。 表 面 黄 日 色 , 节 间 有 纵 锌 纹 。 切面 
中 空 , 有 小 孔 排 列 成 环 。 

【浸出 物 〗】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 12.0%., 

【鉴别 〗 【检查 了 〗 AAt. 

【性 昧 与 归 经 】 H.. AW BA. 

【功能 与 主治 】 WASK, ÆRA BRA ILIE, A R. 
FECE pa -Hh RA Ii Jd nt BC, S BE , k E A M 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g; 鲜 品 用 量 加 倍 , 或 揭 汁 用。 
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LERI 干 芦 根 置 干燥 处 ; 鲜 芦 根 埋 于 湿 沙 中 。 


I K 
Sumu 
SAPPAN LIGNUM 


本 品 为 豆 科 植物 苏 木 Caesalpinia sappan L. 的 干燥 心 
材 。 多 于 秋季 采伐 ,除去 白色 边 材 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 长 圆柱 形 或 对 剂 半 圆柱 形 , 长 10— 
100cm ,直径 3~12cm。 表 面 黄 红 色 至 棕 红 色 , 具 刀 前 痕 , 常 
见 纵向 裂缝 。 质 坚硬 。 渐 面 略 具 光 泽 , 年 轮 明显 ,有 的 可 见 暗 
棕色 、 质 松 . 带 亮 星 的 髓 部 。 气 微 , 味 微 汲 。 

【鉴别 了】 CO EEUU: 射线 宽 1 一 2 列 细 胞 。 导 管家 
径 约 至 160pm, 常 含 黄 棕 色 或 红 棕 色 物 。 木 纤维 多 角形 , 壁 
极 厚 。 木 薄 壁 细胞 辟 厚 , 木 化 ,有 的 合 草 酸 钙 方 晶 。 租 部 注 壁 
细胞 不 规则 多 角形 ,大 小 不 一 , 壁 微 木 化 , 具 纹 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 苏 木 对 照 药 材 1g, 辐 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 
两 种 溶液 各 2p, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFsss MERE DUER 
甲烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 4 : 1) 为 展 并 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,立即 
置 干燥 器 内 放置 12 小 时 后 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 7.096, 

饮片 

【炮制 】 锯 成 长 约 3cm 的 段 ,再 臂 成 片 或 碾 成 粗 粉 。 

【性 奈 与 妇 经 】 上 甘 \ 咸 , 平 。 归 心 . 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 祛 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 骨 
折 筋 伤 , 疗 灌 肿 痛 , 经 闭 痛 经 ,产后 瘀 阻 , 胸 腹 刺 痛 , 痛 痊 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 了 

【注意 】 ium. 

ERI 置 干 燥 处 。 


3~9g。 


苏 合 8 
Suhexiang 
STYRAX 


Æ dh 4x 2E dE THE eg 8X Liquidambar orientalis 
Mil. A TE Hs Bd RS 8 Dm TUS fld TR EX, 
【 性状】 本 品 为 半 流 动 性 的 浓 笛 液体 。 棕 黄色 或 暗 标 
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fa , 半 透 明 。 lp EM ^A T. E.F. 


本 品 在 90% Z, BE. — BLA RA. CHR oe k KB RR P TAE TRE 
ELERA 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1g 与 细 沙 3g 混合 后 , 置 试 管 中 , 加 
高 锰 酸 钾 试 液 5ml, 微 热 , 即 产生 显著 的 茶 甲 醛 香 气 。 

(2) 取 本 品 1g, 加 乙醚 lom 溶解 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 桂 皮 醛 .肉桂 酸 对 照 品 , 加 乙酸 制 成 每 ml 各 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 品 溶液 各 lul 分别 点 于 辐 
一 硅胶 GF BEER E ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 正 己 烷 -甲酸 乙 
酯 -甲酸 (10: 30 : 15 : 1) 为 展开 剂 , 在 10—15 C 展开 ,取出 ， 
BT. , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 酸 值 ”应 为 52 一 76( 通 则 0713)。 

拒 化 值 应 为 160 一 190( 通 则 0713), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1%% 冰 醋酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 肉 桂 酸 峰 计算 应 不 低 于 7000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 肉 桂 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 加 新 制 
Hz. ERN SCEBE i E CO. 5mol/L) 10ml, WA [98138 1 小 时 ， 
TTE d FUE ZR A ZIE, RAR Z0ml 使 均 名 分散 , 放 冷 ,加 
水 30ml 与 硫酸 镁 溶液 (1. 550220 mL, 38] , 静 置 10 分 钟 , 滤 
过 , 滤 渣 用 水 20ml 分 次 洗涤 ,合并 滤液 与 洗 液 ,加 盐酸 使 成 酸 
性 后 ,用 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 。 
残 漆 用 甲醇 溶解 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 
精密 量 取 1ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 985] , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 肉桂 酸 (Cs Ha O 〇 ; ) 不 得 少 于 5.026. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 心 , 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 开窍 ,和 辟 秽 ,止痛 。 用 于 中 风 痰 奈 , 独 然 
转 倒 , 胸 痹 心痛, 胸 腹 冷 痛 , 惊 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 3 一 lg, 宜 人 丸 散 服 。 

【 贮藏】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


杜 t 


Duzhong 
EUCOMMIAE CORTEX 


本 唱 为 杜仲 科 植 物 柱 仲 Eucommia ulmoides Oliv. 的 干 
燥 树 皮 。4 一 6 月 剥 取 , 刊 去 粗 皮 , 堆 置 “发 汗 ” 至 内 皮 旦 和 紫 福 


CERI 本 品 明 板 片 状 或 两 边 稍 向 内 卷 ,大 小 不 一 , 厚 
3 一 7?mm。 外 表面 淡 棕 色 或 灰 褐 色 , 有 明显 的 皱纹 或 纵 裂 构 
纹 , 有 的 树 皮 较 薄 ,未 去 粗 皮 , 可 见 明 显 的 皮 孔 。 内 表面 暗 紫 
色 ,光滑 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 有 细密 、 银 特色 、 富 弹性 的 橡胶 
丝 相 连 。 气 微 , 味 稍 知 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 棕 色 。 橡 胶 丝 成 条 或 扭曲 成 团 , 表 
面 显 颗粒 性 。 石 细胞 甚 多 ,大 多 成 群 ,类 长 方形 .类 圆 形 .长 条 
形 或 形状 不 规则 ,长 约 至 180um, H1% 20 一 80um, 壁 厚 , 有 的 
胞 腔 内 含 橡 胶 团 块 。 木 栓 细 胞 表面 观 多 角形 ,直径 15 一 
40pkm, 壁 不 均匀 增 厚 , 木 化 ,有 细小 纹 孔 :侧面 观 长 方形 , 壁 三 
面 增 厚 ,一 面 薄 , 孔 沟 明 显 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g ,加 三 氯 甲烷 10ml, 浸 涡 2 小 时 , 滤 过 。 
滤液 挥 干 ,加 乙醇 1ml, 产 生 具 弹性 的 胶 膜 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75%% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 11.026. 

【含量 测定 】 Hina iE oam 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 277nm.。 
理论 板 数 按 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iim 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 XU ZI 3g, 剪 成 碎片 ERAR, 
取 约 2g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 入 三 氯 甲 烷 适 量 , 加 
热 回 流 6 小 时 , 弃 去 三 氯 甲 烷 液 , 药 渣 挥 去 三 毛 甲 烷 , 再 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 和 人 甲醇 适量 ,加 热 回 流 6 小 时 ,提取 液 回收 甲 
醇 至 适量 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 JES , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 松脂 醇 二 和 葡萄糖 普 (Css He Owe ) 不 得 少 于 0. 1026, 

饮片 

【炮制 】 杜仲 ” 刊 去 残留 粗 皮 , 洗 净 , 切 块 或 丝 , 干 燥 。 

本 品 旦 小 方块 或 丝 状 。 外 表面 淡 棕 色 或 灰 褐 人 色 , 有 明显 
的 皱纹 。 内 表面 瞳 紫 色 , 光 滑 。 断 面 有 细密 、 银 白色 、 富 弹 性 
的 橡胶 丝 相 连 。 气 微 , 味 稍 蔡 。 

【鉴别 】【 浸 出 物 〗 【含量 测定 了 同 药材 。 

盐 杜 仲 ” 取 杜仲 块 或 丝 , 照 盐 炙 法 (通则 0213) 炒 至 断 
丝 、 表 面 焦 黑色 。 

本 品 形 如 杜仲 块 或 丝 , 表 面 黑 褐 色 , 内 表面 褐色 ,折断 时 
胶 丝 弹性 较 差 。 味 微 咸 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%，。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 10.0%% 。 

【 漫 出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 12.026, 

【鉴别 】【 含 量 测 定 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 HR. BRM HZ. 

【功能 与 主治 】 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 安 胎 。 用 于 肝 肾 不 足 ， 
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ERRI. DRDI. AE ELEC S RE e ii n RA E, 
【用 法 与 用 量 】 6—10g. 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


杜 仲 H 


Duzhongye 
EUCOMMIAE FOLIUM 


A dh og FERME M Ft 4p Eucommia ulmoides Oliv. 的 干 
燥 叶 。 夏 、 秋 二 季 枝 时 茂 感 时 采 收 , 晒 王 或 低温 烘 干 。 

LERI 本 品 多 破 肆 ,完整 叶片 展 平 后 旦 椭 闹 形 或 卵 
形 , 长 7~15cm, 宽 3.5~7cem。 表 面 黄 绿 色 或 黄 褐 色 , 微 有 
光泽 ,先端 渐 尖 ,基部 图 形 或 广 横 形 , 边 缘 有 锯齿 ,上 其 短 叶 
柄 。 质 脆 , 搓 之 易 碎 , 折 断面 有 少量 银白 色 橡 胶 丝 相连 。 气 
Lei s 

【鉴别 了】 COE GCEDCK EOR GL. IRURE IE DEP ,散在 或 贯穿 
于 叶肉 组 织 及 叶脉 组 织 碎片 中 , 灰 绿 色 , 细 长 条 状 ,多 握 结 成 
束 ,表面 显 颗粒 性 。 上 .下 表皮 细胞 表面 观 旺 类 方形 或 多 角 
形 , 垂 周 壁 近乎 直 或 微 弯 曲 , 呈 连珠 状 增 厚 ,表面 有 角质 条 状 
纹理 ;于 表皮 可 见 气 孔 , 不 定式 , 较 密 ,保卫 细胞 有 环 状 纹理 。 
非 腺 毛 单 细胞 ,直径 10 一 3lxm, 有 细小 疾 状 突起 ,可 见 螺 状 
纹理 , 胞 腔 内 含 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 [含量 测定 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 杜仲 时 对 照 药材 1g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照章, 加 申 
EERE Im A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 10pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5: 2.5) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 障 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


【检查 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 
【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 浴 剂 ,不 得 少 于 16.005. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AN HESSE A ZAR- 4%% 和 磷酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 慨 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 lg. ES 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 甲醇 25ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5024 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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1i0p1, 注 入 淤 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 绿 原 酸 (Cis Hu Os) 不 得 少 于 
0.080%。 

LERS AF, BM BA. 

RESER 补 肝 肾 , 强 筋骨 。 用 于 肝 肾 不 足 , 头 学 目 
HZ , 腰 膝 酸痛 ,筋骨 痿 软 。 

【用 法 与 用 量 】 10—15g. 

【贮藏 了 ET. 


杜 板 归 


Gangbangui 
POLYGONI PERFOLIATI HERBA 


ANAR ERI Polygonum perfoliatum L. 的 
于 燥 地 上 部 分 。 夏 季 开 花 时 采制 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 蕉 格 旺 方 柱 形 , 有 楼 和 角 ,多 分 校 ,直径 可 达 
0. 2cm; 表 面 紫 红色 或 紫 棕 色 ,棱角 上 有 倒 生 钧 刺 , 节 格 膨 大 ， 
节 间 长 2 一 6cm:, 断 面 纤 维 人 性 RAE, ARRE., MEE, 
有 长 柄 , 慎 状 着 生 ; 时 片 多 皱 缩 , 展 平 后 星 近 等 边 三 角形 , 厌 绿 
色 至 红 棕 色 , 下 表面 叶脉 和 叶柄 均 有 倒 生 钩 刺 ; 托 叶鞘 包 于 共 
节 上 或 脱落 。 短 穗 状 花 序 顶 生 或 生 于 上 部 叶腋 , 苞 片 圆 形 , 花 
小 ,多 萎缩 或 脱落 。 气 微 , 蕉 味 淡 , 叶 味 酸 。 

【鉴别 〗 〈1) 本 品 蔡 横 切 面 : 表皮 为 1 列 细 胞 。 皮 层 薄 ， 
为 3~5 列 细 胞 。 中 柱 甘 纤维 束 连 续 成 环 ,细胞 壁 厚 , 木 化 。 
氢 皮 部 老 苓 具 韦 皮 纤 维 , 壁 厚 , 木 化 。 形 成 层 明显 。 木 质 部 导 
管 大 ,单个 或 3 一 5 个 成 群 。 乒 部 细胞 大 ,有 时 成 空 腔 。 老 葵 
在 皮层 HRR KERE A, Ze CER RS 95 2 dn , CE WI P 
见 或 无 。 老 茎 的 表皮 和 皮层 细胞 含 红 棕色 物 。 

叶 表 面 观 : 上 表皮 细胞 不 规则 多 角形 , 垂 半壁 近 平 直 或 
微 弯 曲 。 下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ;气孔 不 等 式 。 主 脉 和 
叶 缘 疏 生 由 多 列 斜 方形 或 长 方形 细胞 组 成 的 钧 状 刺 。 叶 和 肉 细 
WE TRIA i, HI 17-—62um. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, WA m RE C60 — 90 C0 50ml, JE ER Ak M 
30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 皖 于 溶剂 ,加热 水 25ml, $ 
80 'C2K18 b AR. 30 分 钟 ,不 时 振 摇 ,取出 , 趁 热 滤 过 ,滤液 加 
稀 盐 酸 1 滴 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 液 , 燕 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 晶 深 液 。 另 
Jc gu dE RA XT BR à o M EP BR BLA RE 1ml S 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 试验 ,吸取 供 试 品 次 
液 5 一 10 由 .对照 品 洲 液 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : DHERA EN AE AT E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 
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【 漫 出 物 】 EKA HEBEL IB Vo UN sg TE E 2201) 项 下 的 
热 温 法 测定 ,不 得 少 于 15.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 3 XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.4%% 磷 酸 洲 液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桥 皮 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0, 7g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (4 : 1) 混 合 溶液 
50ml, 称 定 重量 , 置 90 亿 水浴 中 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 泪 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 邯 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 榭 皮 素 (Ca Hio O71) 不 得 少 于 
0. 1594, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 洗 , 切 段 , 干 燥 。 

[HERSH] R.A., HM BKZ. 

【功能 与 主治 】 ARARE, AKIK A , EZ. TIN N ip 
JE » Hiti o EZ BR, ^ JLA Z KP ER Zo SE 18 JE E A 8 e s E 
iue Di. 

【用 法 与 用 量 】 15—30g. JAER. AAE. 

TERI 置 干燥 处 。 


MUFE 


Wushan Yinyanghuo 
EPIMEDII WUSHANENSIS FOLIUM 


A dh ARE RHE W R LEGE XS Epimedium wushanense 
T. S. Ying 的 干燥 叶 。 夏 、 秋 季 荃 叶 访 盛 时 采 收 ,除去 杂质 ， 
晒 干 或 阴干 。 

【性 状 本 品 为 三 出 复 叶 ,小 叶片 披 针 形 至 狭 披 针 形 ,长 
9 一 23cm, 宽 1.8 一 4.5cm 先端 渐 尖 或 长 渐 尖 ,边缘 具 刺 齿 ， 
METERA H mE AAR. BE ,外 边 裂 片 大 ,三 
角形 , 渐 尖 。 下 表面 被 绵 毛 或 秃 净 。 近 革 质 。 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 温 漫 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 和 [ 含 
量 测定 ] 项 下 的 对 照 品 溶液 各 10p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (3 : 1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 105 C A 2A 5 分钟, 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 黄 绿 色 奖 光斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 S (通则 2301). 


水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 漫 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 15.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 :以 乙 睛 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 朝 蔬 征 
C 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 


时 间 《 分 钟 》 Ws ACH 流动 相 BCA) 
0~5 30 70 
5~~ 30 30—>27 70-»73 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 朝 党 定 C 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. Img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 第 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 申 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
lOl EAREN ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 朝 医 定 COS Ha Oi ) 不 得 少 
于 1.0%。 

饮片 

【炮制 了 
丝 ,干燥 。 

ZELFS KÆRE MAREE A, 
用 文火 炒 至 均 勾 有 光泽 ,取出 ,放疗 。 

每 100kg Æ Lr EE ZEE ,用 羊 腊 油 (炼油 )20kg。 

PERSH] 辛 、 甘 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补肾 阳 , 强 筋骨 , 社 风 湿 。 用 于 肾 阳 虚 
训 ,阳痿 遗精 , 筋 肯 瘘 软 , 风 湿 兽 痛 , 麻 木 拘 挛 28 25 LZ E., 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

DERI 置 通风 干燥 处 。 


ERA REGERE RAAR, MEAK. A, 


d R 
Doukou 
AMOMI FRUCTUS ROTUNDUS 


Ak dh SB Da Amomum kravanh Pierre ex 
Gagnep. LJ kk £3 53 5E Amomum com pactum Soland ex Maton 
BCTMEERUEGRSC. TEQCHRORIBIARAC SEM HBJEEDE . 

【性 状 】 mus EARE, H 1.2 一 1. 8cm。 表 面 黄 
HEERE, A 3 条 较 深 的 维 问 槽 纹 ,顶端 有 突起 的 柱 基 ， 
基部 有 加 下 的 果林 痕 ,两 端 均 具 浅 棕色 绒毛 。 果 皮 体 轻 , 质 脆 ， 
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HAR 


PAAR. AR 3 室 , 每 室 含 种 子 约 10 ATEETAN 
面体 ,背面 略 隆起 ,直径 3 一 4mm, 表 面 瞳 棕色 ,有 皱纹 ,并 被 有 
残留 的 假 种 皮 。 和 气 芳 香 , 味 辛 凉 略 似 樟 脑 。 

印尼 和 白 藻 ”个 略 小 。 表 面 黄 白色 ,有 的 微 显 紫 棕 色 。 果 
BERGE. RBRCTOEJE. ARES. 

LEWI 〈1) 本 品 粉 末 灰 棕色 至 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 淡 
黄色 ,表面 观 旦 长 条 形 , 常 与 下 皮 细 胞 上 下 层 垂 直 排 列 。 下 皮 
细胞 含 棕色 或 红 棕 色 物 。 色 素 层 细胞 多 皱 缩 ,内 含 深 红 棕 色 
物 。 油 细胞 类 圆 形 或 长 圆 形 , 含 黄 绿色 油 滴 。 内 种 皮 厚 壁 细 
胞 黄 棕 色 、 红 棕色 或 深 棕色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 
硅 质 块 ;汤面 观 为 1 列 栅 状 细胞 。 外 三 乳 细胞 类 长 方形 或 不 
规则 形 ,充满 细小 淀粉 粒 和 集结 成 的 淀粉 团 , 有 的 含 细小 草酸 
GPE 

(2) 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 核 
油 精 项 下 的 供 试 品 洲 液 和 对 照 品 溶液 各 lgl, 分别 点 于 园 一 
硅胶 GARRE, ARELA PARAMA: 5: 
0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 于 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫 酸 溶液 ， 
在 105 辫 加 热 至 但 点 显 色 清 晰 ,立即 检视 。 供 试 虽 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 原 豆 藻 不 得 过 18 ;印尼 白 落 不 得 过 276 
(通则 2301). 

水 分 BETEA 11.026; 印尼 白 若 不 得 过 12.006 
(通则 0832 第 四 法 )。 

【含量 测定 】 挥发 油 取 豆 藻 仁 适量 ,的 雁 后 称 取 30~ 
50g , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

原 豆 茸 仁 含 挥发 油 不 得 少 于 5.0% Clg); MJE ARC 
不 得 少 于 4.096 (ml/g)。 

校 油 精 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 甲 基 硅 橡 胶 (CSE-54) 为 
国定 相 。 涂 布 浓度 10%; 柱 温 110C。 理 论 板 数 按 核 油 精 峰 
计算 应 不 低 于 1000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 校 油 精 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
正己 烷 制 成 每 1ml fy 25mg W, BIS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 豆 莹 仁 粉末 (过 三 号 第 ) 约 5g, 精 
密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测 
定 器 上 端 加 水 至 刻度 3ml, 再 加 正 已 烷 2~3ml, 连 接 回流 冷 
凝 管 ,加 热 至 微 沸 ,并 保持 2 小 时 , 放 冷 ,分 取 正 已 烷 液 ,通过 
铺 有 无 水 硫酸 钠 约 1g 的 漏斗 滤 过 ,滤液 置 5ml 量 瓶 中 ,挥发 
油 测定 器 内 壁 用 正 已 烷 少 量 洗 涝 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,用 正 
己 烷 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 琢 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lal, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 蝇 按 干燥 铝 计 算 , 豆 薄 仁 含 校 油 精 (Ca His O) 不 得 少 
于 3.096, 

饮片 

【炮制 】 REZE. MRI. 

CERI 【鉴别 】 【检查 】【 含 量 测 定 】 同 药材 。 


* 168 >» 


lus 
3€ LN 3 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


【性 味 与 妇 经 〗 Vi. HWM EZ. 

【功能 与 主治 〗 化 湿 行 气 , 温 中 止 呕 , 开 骨 消食 。 用 于 湿 
浊 中 阻 RERE , 湿 温 初 起 ,胸闷 不 饥 , 寒 湿 哎 逆 , 胸 腹胀 痛 ， 
食 积 不 消 。 | 

《用 法 与 用 量 】 3 一 6g, 后 下 。 

【贮藏 ” 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 , 防 蛙 。 


两 头 c 
Liangtoujian 


ANEMONES RADDEANAE RHIZOMA 


Æ dh 2g ER PRHE D Se TCR E TE, Anemone raddeana Regel 
的 干燥 根 蔡 。 夏 季 采 挖 , 除 去 须根 , 洗 净 ,干燥 。 

【 性状】 本 品 旦 类 长 纺锤 形 ,两 闪 尖 细 , 微 弯曲 ,其 中 近 
一 端 处 较 膨大 ,长 1 一 3cm, 直 径 2 一 7mm。 表 面 棕 褐色 至 棕 
黑色 , 具 微 细 纵 皱纹 ,膨大 部 位 常 有 1 一 3 个 支 根 痕 旺 鱼 鱼 状 
突起 , 偶 见 不 明显 的 3 一 5 环节 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 略 平 
坦 , 类 特色 或 灰 褐 色 , 略 角 质 样 。 气 微 , 味 先 淡 后 微 昔 而 麻辣 。 

[350] ORERE: REA 1 列 , 切 向 延长 ,外 
壁 增 厚 。 皮 层 由 10 余 列 类 图 形 薄 壁 细 胞 构成 。 维 管束 外 起 
型 ,10 余 个 排 成 环 状 , 握 皮 部 细胞 皱 缩 AL p SR. 6 一 24 个 ， 
形成 层 不 明显 。 射 线 宽 益 , 艇 部 较 大 ,为 类 图 形 清 避 细胞 组 
成 。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 。 

粉末 灰 褐 色 。 演 粉 粒 众 多 , 单 粒 类 回 形 或 椭圆 形 , 直径 
2 一 1jpm; 脐 点 点 状 或 短 缝 状 , 层 纹 不 明显 ; 复 粒 由 2 一 4 分 粒 
组 成 。 表 皮 细 胞 红 棕 色 、 黄 色 或 吝 黄色, 外 壁 木 栓 化 增 厚 , 常 
旦 消 状 或 瘤 状 突 入 细胞 内 。 网 纹 导 管 、, 赂 纹 导管 或 梯 纹 导管 
多 见 ,直径 10 一 33u&m, 少 有 具 缘 纹 孔 导管 。 

(20 BUPT S EE BER A 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[含量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G Wai. BEAP iP -kO : 3 : 1) 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 十 , 哎 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
fk 105'CJm fà 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.026 GHU 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 12.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 206nm。 理 论 板 
数 按 竹 节 香 附 素 A 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


中 国药 典 2015 年 版 


ll vj. s 
养 人 
SI. oüryao. com 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC%) 流动 相 BOA) 
0~7 47 53 
7 一 15 47—55 53—45 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 竹 节 香 附 素 A 对 照 品 适 量 , 精 密 


称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 篇) 约 5g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加热 回 流 提取 3 小 时 , 提 
取 液 回收 溶剂 至 于 , 残 酒 加 水 10ml 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 (20ml、10m1), 弃 去 乙醚 液 。 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 5 次 (20ml、20ml,.15ml、15ml、15ml), 合 并 正 丁 醇 液 , 减 
压 回收 溶剂 至 干 。 残 潭 加 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 凤 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 竹 节 香 附 素 ACC Hr O) REDS 
于 0.2096, 

【性 味 与 归 经 】 FA AF, HRA. 

【功能 与 主治 】 祛 风湿 , 消 痛 有 种 。 用 于 风寒 湿 兽 ,四 有 上肢 拘 
3E ,骨节 疼痛 , 痢 肿 溃烂 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g。 外 用 适量 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


两 面 针 


Liangmianzhen 
ZANTHOXYLI RADIX 


本 品 为 芸香 科 植 物 两 面 针 Zanthoxylum nitidum CRoxb. ) 
DC. 的 干燥 根 。 全 年 均 可 采 挖 , 洗 净 ,切片 或 段 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 为 厚 片 或 圆柱 形 得 跋 ,长 2 一 20cm, FE 
0. 5~6(10)cm。 表 面 淡 棕 黄 色 或 淡 黄 色 ,， 有 人 鲜 黄 色 或 黄 褐 色 
类 圆 形 皮 孔 样 席 痕 。 切 面 较 光 滑 , 皮 部 淡 棕 色 , 木 部 淡 黄 色 ， 
可 见 同心 性 环 纹 和 密集 的 小 孔 。 质 坚硬 。 气 微 香 , 味 辛辣 麻 
Tn. 

[23/01 OE mM: 本 栓 层 为 10 一 15 列 本 栓 细 
胞 。 逢 皮 部 有 少数 草酸 钙 方 喇 和 油 细 胞 散在 , 油 细 胞 长 径 
52~122um, %42 28— 87 um ; P) Ez ib Ph k A LR o HI EF 2E, 
单个 或 2 一 5 个 成 群 。 木 质 部 导管 直径 35 一 98km, 周 围 有 
£F HER IK GM ER 1 一 3 列 细胞 ,有 单 纹 孔 。 薄 壁 细 胞 充满 
淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ， 
ARTF REMAN 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 两 
面 针 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 氯 化 两 面 针 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 


液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 甲醇 - 浓 氨 
试 液 (30 : 1: 0,2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 8 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 的 浅黄 色 荧 光斑 点 。 

(3) 取 乙 氧 林 白 届 菜 红 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iim 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 .对 照 药材 溶液 和 上 述 
对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 -甲醇 (25 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 的 浅黄 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302). 

毛 两 面 针 取 毛 两 面 针 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 img 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 另 取 [ 含 量 测定 3 项 下 的 供 试 
品 溶液 4ml, 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 05020 138r ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90oC)- 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 
(2:13: 1) 为 展开 剂 , 预 饱和 20 418b, ET OB TF ER 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,应 不 得 显 相 同 颜色 的 荧光 次 点 。 

[£u KEA HER H y :EZ GB 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.596, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 HM IE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 伏 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
AR 38 380 A Za RE D RES A, A 0.176 FP R-E Z E pH 
4. 5) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
273nm。 理 论 板 数 按 两 面 针 碱 峰 计算 应 不 低 于 2500。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BCA) 
0~30 20~>50 80->50 
30 一 35 50->100 50—0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 氮 化 两 面 针 碱 对 照 品 适 量 ,精密 


称 定 , 加 70% 转 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 7096 F8 BR 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 
200W ,频率 59kHz)30 21 Ah, WYF UE SL. UE ER 50ml 量 瓶 
中 , 滤 漆 和 滤纸 再 加 7096 HR BE 20ml, 同 法 超声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 同一 量 瓶 中 ,加 适量 70%% 甲 醇 洗 涤 2 次 ， 
洗 液 并 入 同一 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 渡 与 供 试 品 溶液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 氢化 两 面 针 碱 (Czi His NO, * CD 


: 169 > 


连 钱 草 


不 得 少 于 0.1326, 
【性 昧 与 归 经 】 EFFAN. BR RA. 
【功能 与 主治 1 活血 化 将, 行 气 止 痛 , 祛 风 通 络 , 解 毒 消 肿 。 
用 于 跌 扑 损 伤 ,胃痛 ,牙痛 ,风湿 癖 痛 ,毒蛇 咬 伤 ;外 治 烧 汤 伤 。 
【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 , 研 来 调 甫 或 前 水 
洗 患 处 。 
【注意 】 
【贮藏 了 


不 能 过 量 服 用 :总 与 酸味 食物 同 服 。 
置 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


E RẸ 


Liangiancao 
GLECHOMAE HERBA 


本 品 为 展 形 科 植 物 活 血 丹 Glechoma longituba (Nakai) 
Kupr. 的 干燥 地 上 部 分 。 春 至 秋季 采 收 ,除去 杂质 MF. 

【性 状 】 本 品 长 10 一 20cm, 朴 被 短 柔 毛 。 蔡 呈 方 柱 形 ， 
细 而 扭曲 ;表面 黄 绿色 或 紫红 色 , 节 上 有 不 定 根 ; 质 脆 , 易 折 
断 ,新 面 常 中 空 。 叶 对 生 , 叶 片 多 皱 缩 , 展 平 后 呈 肾 形 或 近 心 
JE ,长 1 一 3cm, 宽 1.5 一 3cm, 灰 绿色 或 绿 褐色 ,边缘 具 圆 齿 ; 
叶柄 纤细 , 长 4 一 7cm。 轮 们 花序 腋生 ,花冠 二 展 形 ,长 达 
2cm, BER ^S IMME 

【鉴别 (1) 粉末 灰 绿色 , 非 腺 毛 多 细胞 ,党 有 一 至 几 个 
细胞 洲 缩 , 男 有 单 细 胞 锥 状 非 腺 毛 。 腺 鳞 头 部 8 细胞 。 小 腺 
毛 头 部 单 细 胞 ; 柄 单 细胞 。 叶 下 表皮 细胞 壁 波状 弯曲 。 气 孔 
直 轴 式 。 上 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ,有 较 绍 密 的 角质 纹理 。 
螺纹 导管 .网 纹 导 管 直径 20 一 30pkm。 

(22 BU d Ek. 2. 5g, 加 70% FR BR 50ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洒 依次 用 石油 栈 (30~60C) 、 二 氯 甲烷 
各 5ml, 分 别 漫 溃 3 分钟 , 弃 去 石油 醚 与 二 握 轩 烷 液 , 挥 干 , 残 
T&K 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm , 柱 高 为 12cm) ,用 水 80ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 3596 
乙醇 150ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70276 乙醇 40ml 洗 脱 , 收 
RERA. RTF RAMPE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 连 钱 草 对 照 药材 2. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 木 
犀 草 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
和 对 照 药材 溶液 各 2 一 6 由 、 对照 品 溶液 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 9 : 0.5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,党 干 ,时 以 3% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,在 105" C Jm 
热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301), 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0% (通则 2302) 。 
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酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302), 

[Eug 照 醇 溶 性 浸出 物 测 年 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 25.026, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 葵 四 方形 ,表面 黄 绿色 或 紫红 色 。 
切面 常 中 室 。 叶 对 生 ,叶片 多 皱 缩 , 灰 绿色 或 绿 褐色 。 轮 伞 花 
FRE ,花冠 展 形 。 搓 之 气 芳 香 , 味 微 苦 。 

[E51] 【检查 】( 除 杂质 外 ) 【 漫 出 物 〗 同 药 材 。 

HERSH] 辛 、 微 蔡 , 微 寒 。 归 肝 、 肾 .膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 利 湿 通 淋 , 清 热 解毒 , 散 瘀 消 有 种。 用 于 热 
淋 , 石 淋 ,湿热 黄 净 , 疮 痛 肿 痛 , 跌 打 损 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 15~30g。 外 用 适量 ,前 汤 洗 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 。 


连 A 
Liangiao 
FORSYTHIAE FRUCTUS 


Æ dh A JK E RHA D E Forsythia suspensa (Thunb. ) 
Vahl Bj HR IR 3E, AEREI A DG E SR G T R BER 
ERAO RT., JP E A SOR SCR EISE R CR F E AR 
W.MERUEGRU. 

DERI mK S BE SURE SIE 1.52. 5cm, 直 
径 0. 5—1. 3cm。 表 面 有 不 规则 的 纵 皱 纹 和 多 数 突 起 的 小 斑 
点 ,两 面 各 有 1 条 明显 的 纵 沟 。 顶 端 锐 尖 ,基部 有 小 果 醒 或 已 
脱落 。 青 旋 多 不 开裂 ,表面 绿 袜 色 , 突 起 的 灰白 色 小 议 点 较 
少 : 质 重 : 种 子 多 数 , 黄 绿色 , 细 长 ,一 侧 有 翅 。 老 宙 自 顶端 开 
裂 或 裂 成 两 辩 ,表面 黄 棕色 或 红 棕色 ,内 表面 多 为 浅黄 标 色 ， 
平滑 , 具 一 纵隔 ; 质 脆 ; 种 子 棕色 ,多 已 脱落 。 气 微 香 , 味 苛 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 果皮 横 切 面 : 外 果皮 为 1 列 扁平 细胞 ， 
外 壁 及 侧 壁 增 厚 ,被 角质 层 。 中 果皮 外 侧 薄 壁 组 织 中 散 有 维 
管束 ;中 果皮 内 侧 为 多 列 石 细胞 ,长 条 形 .类 图 形 或 长 圆 形 , 壁 
厚薄 不 一 ,多 切 向 镶 斤 状 排列 。 内 困 皮 为 1 列 薄 壁 细胞 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 石油 醋 (30 一 60C)20ml, 密 塞 , 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,残渣 挥 干 石油 配 , 加 甲 
Bx 20ml, 密 塞 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 四 
醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 连 再 对 照 药材 lg, E 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 连 身 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.25mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
W 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3 则 ,分 别 氮 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (85 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
MF RA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 38 3E eu d LIS 
蜥 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
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【检查 】 杂质 ” 青 诱 不 得 过 326: BL f xt 975 (通则 
2301), 

水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 65% 乙 醇 作 溶剂 , 青 关 不 得 少 于 30.076 ET 
不 得 少 于 16.0%. 

【 合 量 测定 】 
WE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 AFA E E RE e E a ER 
2g 3 SERI s A Z E-K O25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 277nm。 
理论 板 数 按 连 现 昔 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 臣 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 洲 洲 的 制备 取 本 品 粉 未 (过 五 号 筛 ) 约 lg, 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 15ml, 称 定 重量 , 漫 污 过 
夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kKH2 25 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 DES]. EDISON SEO UR TE Sml, 
藻 至 近 干 ,加 中 性 氧化 馈 0. 5g 拌 急 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
120 目 ,1g, 内 径 为 I 一 1.5cm) 上 ,用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 用 50% 甲醇 溶解 ,转移 至 Sm 量 瓶 中 ， 
并 稀释 至 刻度 955] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ ite T mA, a E A E Cr Hu On ) 不 得 少 于 
0. 1594, 

FAREA 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 DW zE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 4 95 UK LER TEIL C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
WEKA 330nm,. 38 i6 Be HK TE YEGHDER HOA 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

XpBR GAIA GERE PEME A 对照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (I 临 用 配制 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 五 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 15ml, 密 塞 , 称 定 重 
Tg ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70% 甲醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 句 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 咏 按 干燥 品 计 算 , 含 连 再 酯 并 ACC Has O15) 不 得 少 于 
0. 25 4, 

[tf£nk 5 4328] 车 , 微 寒 。 归 肺 心 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 WARE. HIRA ABC. HIE JU 
JE. , 瘦 疾 , 乳 镍 ,丹毒 , 风 热 感冒 , 温 病 初 起 , 温 热 人 营 ,高 热 烦 
15 TRES DE XB DES e 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 

Dé) ETH., 


HAP 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


X X 3 
DE. " 
3€ PE 

Fr oePR————————————————————SÓÀÓ POVPPUPRRURRRRRRRRIRR 


x R 更 
Wuzhuyu 
EUODIAE FRUCTUS 


AK dh XX Euodia rutaecarpa (Juss. ) 
Benth. , A 席  Euodia 
officinalis (Dode) Huang W Mi 6 X3 Euodia rutaecarpa 
(Juss. ) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang 的 干燥 近 成 熟 果 
实 。8 一 11 月 果实 尚未 开裂 时 ,前 下 果 校 , 晒 干 或 低温 干燥 ， 
除去 枝 . 叶 、 果 梗 等 杂质 。 

【性 状 】 本 品 呈 球形 或 略 呈 五 角 状 扁 球形 ,直径 2~ 
5mm。 表 面 瞳 黄 绿 色 至 褐色 ,粗糙 ,有 多 数 点 状 罕 起 或 目下 
的 油 点 。 顶 端 有 五 角 星 状 的 裂 际 ,基部 残留 被 有 黄色 营 毛 的 
ERE. DEBET. BE UU DUI LK ES 5 室 , 每 室 有 淡 黄 色 种 子 
1 粒 。 气 芳香 浓郁 REAR E o 

【鉴别 】 《1) 本 品 粉 来 褐色 。 非 腺 毛 2 一 6 细胞 ,长 140 一 
350um , BE ZEB ib A EJ ILES PL bac 3C E ER EL COLI. RC XX 
Hp 7—14 ZUR HEIDE. A EUER VIN 2 一 5 细胞 。 章 
Re 54 ide , E4 10—25nm; BAH du. AAK REK 
方形 ,直径 35—70u m. MWER., i E EHE SERT DU De ERES 

(2) 取 本 品 粉末 0. 4g, 加 乙醇 10mjl, 静 置 30 分 钟 , 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 深 液 。 男 取 吴 荣 英 次 碱 
对 照 品 、 匡 荣 英 碱 对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 lml 含 0.2mg 
和 1.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Zul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 -三 乙 胺 (7 : 3 : 0. D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 逐 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奖 
光斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 7%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10. 0%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 30.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ACZ Ris vu S n mg C25 : 15) 1-0. 02 76 BE RR T6: TRE 
(35 : 650 X t 3 4H s E DU UE EDU 215nm, Mie W ArI tT i 
将 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

RARE BRE RIRA R ii, RR RAK 
照 品 PT ER tr SOM RE mo S OF SS E o M P AR iml A 
S3 98 9 80pg HL AUR IX 50kg、 森 檬 音素 0. 1mg 的 混合 
溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 租 ) 约 0. 3g 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 为 乙醇 25ml, 称 定 重 
f ,浸泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz 040 分 钟 ， 


rutaecarpa ( Juss. ) Benth. var. 
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放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 7076 C, BERI ERRER, 9E] UB SE. 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
l0ul, tk ARR € REX. ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 吴 荣 黄 碱 (Ci。 Hz; Ns OD RII I 9S IX 
碱 (Cis Hi; NsO 〇 ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 1576 FEES: XE (Cs Hao Os ) 
不 得 少 于 0.20%. 

tkir 

【炮制 】 X3 ”除去 杂质 。 

[E31 【鉴别 〗 工 检查 (水 分 ARD) 
【含量 测定 】 同 药 材 。 

制 吴 荣 黄 ” 取 壬 草 的 碎 , 加 适量 水 , 煎 汤 ,去 漆 ,加 入 净 吴 
RR , 头 润 吸 尽 后 , 炒 至 微 寺 ,取出 ,干燥 。 

每 100kg E 9S. HH HE 6kg。 

本 品 形 如 吴 荣 黄 ,表面 棕 褐 色 至 瞳 褐 色 。 

【鉴别 【检查 3( 水 分 总 灰分 ) 【 漫 出 物 】 【含量 测 
4] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 热 ; 有 小 毒 。 归 肝 、 脾 、 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 散 寒 止 痛 , 降 道 止 呕 , 助 阳 止 深 。 用 于 顾 
阴 头 痛 , 寒 疝 腹 痛 , 寒 湿 脚 气 , 经 行 腹痛 , 腕 腹胀 痛 , 呕 吐 吞 酸 ， 
五 更 汇演 。 

【用 法 与 用 量 】 2~-5g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


【浸出 物 】 


+t 2 
Mudanpi 
MOUTAN CORTEX 


Æ i E RCBHBUEFPE Paeonia suffruticosa Andr. 的 干 
燥 根 皮 。 秋 季 采 挖 根部 ,除去 细 根 和 泥 沙 , 剥 取 根 皮 , 晒 干 或 乔 
EHE BRER G IMF. EJERE AAIR. 

[£341 EARE FERRER, AANI RRE , 
向 内 卷曲 或 张 开 , 长 5~ 20cm, 直径 0.5 — 1. 2cm, JE 0.1~ 
0.4cm。 外 表面 灰 褐 色 或 黄 褐色 ,有 多 数 横 长 皮 孔 样 突 起 和 
细 根 痕 , 栓 皮 脱 落 处 粉红 色 ; 内 表面 淡 灰 黄色 或 浅 棕 色 , 有 明 
显 的 细 纵 纹 , 常 见 发 亮 的 结 叫 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 较 平 
H. ARAE. WME, AFE, RAE ME. 

UAR 外 表面 有 刮刀 削 痕 ,外 表面 红 棕 色 或 淡 灰 黄色 ， 
有 时 可 见 灰 褐色 斑点 状 残 存 外 皮 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 淡 红 棕 色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 圆 
形 或 多 角形 ,直径 3 一 16pkm, 脐 点 点 状 、 裂 锋 状 或 飞鸟 状 ; 复 
粒 由 2 一 6 分 粒 组 成 。 草 酸 钙 能 章 直 径 9 一 45pmy, 有 时 含 品 细 
BL Y BE s sh HER UIT ,或 一 个 细胞 含 数 个 簇 晶 。 连 丹 皮 可 见 
木 栓 细胞 长 方形 , 壁 稍 厚 RAIE. 

(2) 取 本 品 粉 未 lg, 加 乙醚 10ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 挥 于 ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 
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酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 Iml y 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酶 - 冰 醋 酸 
(4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 2 加 香草 醋 硫 
酸 乙 醇 溶 液 (1 一 10) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 滨 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.026 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 5.0%% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 有 照 醇 深 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 15.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm，。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 20ug 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml, E 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 下 燥 品 计算 , 含 丹 皮 酚 (Gs 了 Hho OL ) 不 得 少 于 1.226 

饮片 

【炮制 〗 迅速 洗 净 , 润 后 切 薄 片 , 晒 干 。 

本 品 星 圆 形 或 卷曲 形 的 薄片 。 连 丹 皮 外 表面 灰 褐 色 或 黄 
褐色 , 栓 皮 脱落 处 粉红 色 ; 刮 丹 皮 外 表面 红 棕 色 或 谈 灰 黄色 。 
内 表面 有 时 可 见 发 亮 的 结巴 。 人 切面 淡 粉 红色 , 粉 性 。 气 芳香 ， 
Bk T DE a 

[5 [$:2z1 【浸出 物 】 【含量 测定 】 同 药材 。 

DERS F FAR., Hb M RA., 

【功能 与 主治 】 i8 3AIGG Wep. HFA E ift sd 
TE AP, HE HL M VL , RERE, OI R RR ES BITTE ES , 跌 扑 伤 痛 ， 
痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【注意 】 uk. 

LERI 置 阴凉 干燥 处 。 


T m Dt 


Mujingye 
VITICIS NEGUNDO FOLIUM 


Zkdh Jg 5 WE A p Ty TE BD Vitez negundo L. var. 
cannabifolia (Sieb. et Zucc. ) Hand. -Mazz. By 3 SE np. XE EK 
二 季 叶 茂盛 时 采 收 ,除去 葵 校 。 
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DERI 本 品 为 掌 状 复 叶 ,小 时 5 片 或 3 Hr , 披 针 形 或 椭圆 


状 披 针 形 ,中 间 小 时长 5 一 10cm, 宽 2~4cm, 两 侧 小 时 依次 渐 小 ， 
先端 渐 尖 ,基部 模 形 ,边缘 具 粗 锯齿 ;上 表面 绿色 ,下 表面 淡 绿色 ， 
两 面 沿 叶 脉 有 短 莓 毛 , 嫩 时 下 表面 毛 较 密 ;总 叶柄 长 2 60m A 
RAW BEKARE. AFE REME. 

【鉴别 】 本 品 横 切 面 : 上 表皮 细胞 排列 较 整 齐 , 上、 下 表 
面 均 有 毛 营 ,下 表面 毛 营 较 多 。 叶 肉 棚 栏 组 织 为 3~~4 列 细 
胞 ,海绵 组 织 较 芯 松 。 主 脉 维 管束 外 亏 型 , 呈 月 牙 形 或 U” E 
形 “U? 形 的 止 部 另 有 1 一 5 个 较 小 的 维 管束 ;周围 薄 壁 细胞 
可 见 纹 孔 ; 上 .下 表皮 内 方 有 数列 厚 角 细 胞 。 

本 品 表 面 观 : 上 表皮 细胞 旦 类 多 角形 或 不 规则 形 , 垂 周 
壁 波状 弯曲 ; 非 腺 毛 1 一 4 细胞 ,先端 细胞 较 长 ,表面 有 疣 状 突 
起 ; 腺 鳞 头 部 4 细胞 ,直径 约 至 55pm, 柄 单 细胞 ;小 腺 毛 少 见 ， 
头 部 1 一 4 细胞 ,直径 约 至 25um, 柄 1 一 3 细胞 , 黄 短 。 下 表皮 
细胞 较 小 ,长 17—30(450 um 直径 12 一 25km 垂 周 壁 微 弯 曲 
或 较 平 直 ;气孔 不 定式 ,直径 15 一 20km, 副 卫 细 胞 3 一 6 个 ; 非 
RE . 腺 鳞 和 小 腺 毛 较 多 ， 

【性 昧 与 妇 经 】 ME E FE. AGMA. 

【功能 与 主治 〗 祛 痰 ,止咳 , 平 嘴 。 用 于 咳嗽 疾 多 。 

【用 法 与 用 量 】 鲜 用 , 供 提取 特 荆 油 用 。 

【贮藏 3 置 阴凉 处 。 


to W 


Muli 
OSTREAE CONCHA 


7k dh AP A KHEN Ostrea gigas Thunberg, 大连 
3S Rb S Ostrea talienwhanensis Crosse W yr YI. fb "s Ostrea 
rivularis Gould 的 册 壳 。 全 年 均 可 捕捞 ,去 肉 R ATF. 

CERI 长 牡 是 呈 长 片 状 , 背 腹 缘 几 平行 ,长 10 一 
50cm, 高 4~15cm。 右 党 较 小 ,鳞片 坚 厚 , 层 状 或 层 纹 状 排 
列 。 完 外 面 平 坦 或 具 数 个 四 陷 , 淡 紫色 、 灰 腿 色 或 黄 褐 色 ; 内 
面 瓷 白色 ,这 项 二 侧 无 小 此 。 左 党 四 陷 深 ,鳞片 较 右 党 粗大 ， 
过 项 附着 面 小 。 质 硬 , 断 面 层 状 , 洁 日 。 气 微 , 味 微 威 。 

大 连 湾 牡 蜂 ” 呈 类 三 角形 , 背 腹 缘 旦 八字 形 。 右 学 外 面 
淡 黄 色 , 具 朴 松 的 同心 鳞片 ,鳞片 起 伏 成 波浪 状 , 内 面 百 色 。 
左 之 同心 鳞片 坚 厚 , 自 党 项 部 放射 肋 数 个 ,明显 ,内 面 四 下 旦 
AK REMA. 

Xriltbüs EAE SD BDE X — [fJ SR. £56 BDRIA 
平 , 有 灰 . 紫 . 棕 、 黄 等 色 , 环 生 同 心 鳞片 ,幼体 者 鳞片 清 而 脆 ， 
多 年 生长 后 鳞片 层 层 相 僵 ,内面 日 色 ,边缘 有 的 淡 紫 色 。 

【鉴别 《1) 本 品 粉末 灰白 色 。 珍 珠 层 星 不 规则 碎 块 , 较 
大 碎 块 呈 条 状 或 片 状 , 表 面 隐约 可 见 细小 条 纹 。 校 柱 层 少见， 
断面 观 呈 楼 柱状 , 断 端 平 截 ,长 29 一 130pkm, 宽 10 一 36pkm, 有 
的 一 端 渐 尖 , 亦 可 见 数 个 并 列 成 排 ; 表 面 观 呈 类 多 角形 方形 
或 三 角形 。 
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(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 稀 盐酸 15ml, 即 产生 大 量 气泡 , 滤 
过 ,滤液 用 氧 氧 化 钠 试 液 调 市 pH 值 至 10, 静 置 ,离心 (转速 为 
每 分 钟 12 000 转 )10 分 钟 , 取 沉 淀 置 15ml gi P, 
6. 0mol/L 盐酸 l0ml,150 守 水 解 1 小 时 。 水 解 液 燕 干 ,残渣 
加 10%% 异 两 醇 -0. 1mol/L 盐酸 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 牡 是 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 咨 液 。 照 薄 
屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 深 液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 -丙酮 -无 水 乙 
醇 -0. 5% 划 三 酮 丙酮 溶液 (40 : 14:12:5:4:4) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 . 锅 .和 砷 .来 . 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 看 合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 ， 
铬 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; K 
不 得 过 0. 2mg/kg; 铀 不 得 过 20mg/kg. 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 15g ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 20ml 与 甲 基 红 指示 液 
1 滴 , 滴 加 10% 氧 氧化 钾 溶 液 至 溶液 显 黄色 ,继续 多 加 10ml， 
再 加 钙 黄 绿 素 指示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 栈 酸 二 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 黄 绿色 获 光 消失 而 显 橙色 。 每 1ml 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05molL) 相 当 于 5. 004 mg 的 碳 
酸 钙 (CaCO; ) 。 

本 品 含 碳 酸 钙 (CaCO; ) 不 得 少 于 94.096 

饮片 

【炮制 】 Sis  DUtUB. TIR, PEIE. 

本 品 为 不 规则 的 碎 块 。 白 色 。 质 硬 , 斯 面 层 状 。 

【含量 测定 】 HAH. 

REA BORELI , HG HH ROA GE UU] 0213) AE BK o 

本 品 为 不 规则 的 碎 块 或 粗 粉 。 灰 白色 。 质 酥脆 ,斯 面 层 状 。 

【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 ox. AE. VAT LH AA. 

【功能 与 主治 】 重镇 安神 , 潜 阳 补 阴 , 软 坚 散 结 。 用 于 和 惊 
FER AK BR. Hz SEE US RUE TUER OUEUS Be. Mec S SCA F8 E. s ER 
酸 止 痛 。 用 于 自 汗 盗汗 GEDRGBOS BE B. B MTR. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g, 先 前。 

【贮藏 3】 置 干 燥 处 。 


E de 9 


体外 培育 牛黄 


Tiwai Peiyu Niuhuang 
BOVIS CALCULUS SATIVUS 


本 品 以 牛 科 动物 牛 Bos taurus domesticus Gmelin 的 新 
f BH T Fe RETE MMA EAER R .复合 胆 红 素 钙 等 制 成 。 
CERI 本 品 呈 球形 或 类 球形 ,直径 0. 5 一 3cm。 表 面 光 
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体外 培育 牛黄 


滑 , 呈 黄 红 色 至 柠 黄 色 。 体 轻 , 质 松 脆 , 汤 面 有 同心 层 纹 。 气 
T URS EH. CB TR URS LE IARE RARE 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 末 少 量 , 用 清水 调和 , 涂 于 指甲 上 ， 
能 将 指甲 染 成 黄色 。 

(2) 取 本 品 粉 末 少 许 , 用 水 合 氮 醋 试 液 装 片 ,不 加 热 , 置 显 
微 镜 下 观察 : 不 规则 团 块 由 多 数 黄 棕色 或 棕 红 色 小 颗粒 集 
成 , 稍 放置 ,色素 迅速 溶解 ,并 显 鲜 明 金 黄色 , 久 置 后 变 绿 色 ， 

《3) 取 本 品 粉 来 少量 ,加 三 毛 甲 烷 lml, 摇 名, 再 加 硫酸 与 
浓 过 氧化 氨 溶 液 (30%) 各 2 Tj Tie S8 ,溶液 即 显 绿色 。 

(4) 取 本 品 粉 末 0. 1g, 加 盐酸 1ml 和 三 毛 甲 烷 10ml, 充 分 
振 播 , 混 匀 ,三 毛 甲 烷 液 星 黄 神色 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 ,加 氧 氧化 
BiixXyk sml, 振 摇 , 即 生成 黄 褐色 沉淀 。 分 离 除 去 水 层 和 沉 
淀 , 取 三 氮 甲 烷 液 约 lml, 加 栈 酝 1ml 与 硫酸 2 6$. 55 51. 0X 
置 ,溶液 星 绿色 。 

(5) 取 本 品 粉末 10mg ,加 三 氧 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 田 取 胆 酸 对 照 品 、 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 
含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 了 醋酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ， 
展开 WERT A 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C An 3 28 RE 
点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 则 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

游离 胆 红 束 KARAN Omg MERE. E 5m EM 
中 ,加 三 毛 甲 烷 4ml, 微 温 , 放 冷 MEA P be E AE $553 08 
过 , 取 续 滤液 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 453nm 
波长 处 测定 吸光 度 。 吸 光度 不 得 过 0. 70。 

【含量 测定 】 BEE 取 本 品 细 粉 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml.32x Ti 2026 5 40 88 TRE TE 
10ml, 加 热 回 流 2 小 时 ,冷却 ,加 稀 盐 酸 19ml 调节 pH 值 至 酸 
性 ,用 乙酸 乙 酯 提取 4 次 (25ml.25ml.20ml.20mlbD ,乙酸 乙 酯 
液 均 用 同一 铺 有 少量 无 水 硫酸 钠 的 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 合并 , 回 
收 溶剂 至 干 , 残 漆 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 48mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 Za oer 
照 品 溶液 lul 与 3p1, 分 别 交 叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
异 辛 烷 - 乙 酸 丁 酯 - 冰 栈 酸 -甲酸 (8 : 4 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 距 
147-17em, WE, Bc EDI 30% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C n 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,取出 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 
板 , 周 图 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 
法 ) 进 行 扫描 ,波长 ; As = 3801m, Ar 二 650nm, 测 量 供 试 品 吸 
光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 算 , 即 得 ， 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 胆 酸 (Czs He Os ) 不 得 少 于 6.096, 

胆 红 素 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 10mg, 精 
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密 称 定 , 置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,用 三 氯 甲 烷 溶 解 并 稀释 至 刻 
度 , 播 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 胆 红 素 10pg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 Himl.2ml.3ml、 
4ml、5ml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,加 乙醇 至 9ml, 各 精密 加 入 重 毛 
WRAP: 取 对 氨基 茶 磺 酸 0. jg, 加 盐酸 1. 5ml 与 水 适量 
使 成 100ml。 乙 液 : 取 亚 硝酸 钠 0.5g, 用 水 溶解 并 稀释 至 
100ml, 置 冰箱 内 保存 。 痢 用 时 取 甲 液 10ml 与 乙 液 0. 3ml , 混 
Siml, JES dE 15—20'C BS HB AE RACE 1 小 时 ,以 相应 的 试剂 
为 空 日 ; 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 533nm 波长 
处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 .浓度 为 横 坐标 ,绘制 标准 
曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 细 粉 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 
三 氯 甲 烷 - 乙 醇 (7 : 3) 的 混合 溶液 60ml tr? 1174.$55].EOK 
浴 上 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 100ml 棕色 量 瓶 中 ,容器 
用 少量 上 述 混 合 溶 液 洗 涤 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 上 述 混合 
溶液 至 刻度 , 摇 义 。 精 密 量 取 上 清 液 10ml, E 50ml 棕色 量 瓶 
中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 勾 。 精 密 量 取 3ml, 置 具 塞 试管 中 , 照 标 
准 曲 线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 乙醇 至 9ml” 起 ,依法 测定 吸 
光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 红 素 的 重量 
(ng) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 胆 红 素 (Csa Ha Ns Os) 不 得 少 于 
35. 096, 

[nk 5 4329] 甘 , 凉 。 归心 , 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清心 , 露 痰 , 开 窒 , 凉 肝 , 息 风 ,解毒 。 用 
于 热 病 神 锚 ,中 风 痰 迷 , 惊 病 抽 搞 , 癫 痛 发 狂 , 咽 喉 肿 冯 , 口舌 
生 疮 , 痛 肿 疗 疮 。 - 

【用 法 与 用 量 】 0.15~0.35g, 多 入 天 散 用 。 外 用 适量 ， 
DES p 

【注意 】 孕妇 镇 用 ; 偶 有 轻 度 消化 道 不 适 。 

【贮藏 】 密闭 ,遮光 ,防潮 , 防 压 ,室温 保存 。 


附 : 1, 去 氯 胆 酸 质量 标准 


去 氧 胆 酸 


本 品 由 牛 胆汁 经 提取 .加工 制 成 。 

[性 状 ] 本 品 为 白色 的 结晶 性 粉末 。 气 微 , 昧 微 蔡 。 

本 品 易 溶 于 冰 醋 酸 和 乙醇 ,不 溶 于 水 。 

CERD 取 本 品 10mg, 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 唱 湾 
液 。. 男 取 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 
乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 逐 干 ,时 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[检查 】 干燥 失重 WE, Æ 105 信 干燥 4 小 时 , 减 失 
重量 不 得 过 0. 5% (通则 0831)。- 
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炽 灼 残 潭 ”不 得 过 0.2% (通则 0841). 

[含量 测定 】 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 加 中 性 乙醇 (对 
酚 酌 指示 液 显 中 性 )60ml, 置 水 浴 中 加 热 使 溶解 ,冷却 ,加 酚 
酌 指 示 液 数 滴 及 新 沸 过 的 冷水 20ml, 用 氨 氧 化 钠 滴 定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 , 近 终点 时 加 新 沸 过 的 冷水 100ml, 继续 滴定 
至 终点 。 每 lml 4 SE fe 4 E xE WE CO. mol/L) dH 04 CF 
39. 26mg HEARR (Ca Ho O; )。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 去 氧 胆 酸 (Cs Ha O4) 不 得 少 于 
95.095, 

《用途 ] 体外 培育 牛黄 的 原料 。 

贮藏] 密封。 


2. 胆 酸 质量 标准 


胆 酸 


本 品 由 牛 . 半 胆汁 或 胆 谊 经 提取 、 加 工 制 成 。 

CE EnaA EDR. AM RE o 

[鉴别 ] 取 本 品 10mg, 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 蜡 辛 烷 - 乙 
酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (15 :7 : DARF H. RI W, F, i A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[检查 ] 干燥 失重 取 本 品 , 在 105 CHF HR 4 INSEL 
重量 不 得 过 0.5% (通则 0831) 。 

JudgsETÉ 不 得 过 0.2%% (通则 0841). 

[含量 测定 】 取 本 品 约 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 形 
瓶 中 ,加 水 20ml 和 乙醇 40ml, 用 表面 亚 覆 盖 , 置 水 浴 中 组 组 
加 热 使 完全 溶解 ,冷却 ,加 酚 栈 指示 液 5 滴 , 用 氢气 化 钠 滴 定 
WECO. 1molL) 滴 定 。 每 lml ARAE 8338 XE R CO. 1mol/LO JH 
当 于 40. 86mg H3 RB EZ (Ca Hao O5s ) 。 i 

A t T AR mr A, a B R Cu He 9Os ) 不 得 少 于 
95.0%. 

[用 途 ] 体外 培育 牛黄 的 原料 。 

(nO 密封 。 


3. 复合 胆 红 素 钙 质 量 标准 


Ae ELA 


本 品 由 牛 胆 汁 、 胆 红 案 和 饱和 和 氨 氧 化 钙 溶 液 经 加 工 制 成 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 红 色 或 棕 黄 色 的 粉 未 。 味 微 腥 。 

[鉴别 ] 取 本 品 粉末 5mg, 加 三 氯 甲烷 15ml, 加 盐酸 溶 
W (5—10)0. 1ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,加 三 毛 甲 烷 35mlb $5], 
滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 胆 红 素 对 照 品 ,加 三 氯 
甲烷 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
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色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10g, 分 别 点 
于 则 一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (10 : 1: 
0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 曲 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 对 照 品 溶液 的 制备 取 胆 红 素 对 照 品 
10mg, 精密 称 定 , 置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,用 三 毛 甲 烷 溶解 并 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 。 精 密 量 取 5mi, 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 乙醇 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 Im 中 含 胆 红 素 10pg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 Iml, 2ml, 3ml, 
Aml Sm 4r 3l S FL 3E AS P EZ, E38. 9ml, 各 精密 加 入 重 氮 
化 溶液 ( 甲 液 : 取 对 氨基 蔡 磺 酸 0. 1g, 加 盐酸 1. 5ml 与 水 适量 
使 成 100ml。 乙 液 : 取 亚 硝酸 钠 0.5g, 用 水 溶解 并 稀释 至 
l100ml, 置 冰箱 内 保存 。 光 用 时 , 取 甲 液 10ml 与 乙 液 0. 3ml， 
混 句 )lml, 摇 名, 在 15~20C 的 瞳 处 放置 1 小 时 ,以 相应 的 试 
剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 533nm 波 
长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐标 、 浓 度 为 横 坐 标 ,绘制 标 
准 曲 线 。 

测定 法 ” 取 本 品 细 粉 , 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ， 
加 三 握 甲 烷 -乙醇 (7 : 3) 的 混合 溶液 60ml、 盐 酸 1 滴 , 摇 匀 , 置 
水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 100ml 棕色 量 瓶 中 , 容 
器 用 少量 上 述 混合 洲 液 洗涤 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 上 述 混 
合 深 液 至 刻度 , 播 名 。 精 密 量 取 上 清 液 10ml, E 50ml EE 
MP MEERE, E. MEER 3m, BERERE P, 
标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 乙醇 至 9ml” 起 ,依法 测定 
吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 红 素 的 重量 
(mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胆 红 素 (Cs Has Ns, Os ) 不 得 少 于 
43.096, 

(Hi 体外 培育 牛黄 的 原料 。 

[贮藏 ] 密封 。 


a 首 乌 


Heshouwu 
POLYGONI MULTIFLORI RADIX 


Æ dh 2g E RHE I faf H 8 Polygonum multiflorum Thunb. 
的 干燥 块根 。 秋 、 冬 二 季 叶 枯萎 时 采 挖 ,前 去 两 端 , 洗 兆 ,个 大 
的 切 成 块 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 团 块 状 或 不 规则 纺锤 形 , 长 6 一 15cm, 直 
径 4~12cm。 表 面 红 棕 色 或 红 褐 色 , 皱 缩 不 平 ,有 浅 沟 ,并 有 
横 长 皮 孔 样 罕 起 和 细 根 痕 。 体 重 , 质 坚实 ,不 易 折 断 , 斯 面 浅 
黄 棕色 或 浅 红 棕色 , 显 粉 性 , 皮 部 有 4 一 11 728 BUE RM EE 
束 环 列 ,形成 云锦 状 花 纹 , 中 央 木 部 较 大 ,有 的 旦 本 心 。 气 微 ， 
味 微 苦 而 甘 梁 。 
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【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 ; 木 栓 层 为 数列 细胞 ,充满 棕色 
物 。 韧 皮 部 较 宽 , 散 有 类 圆 形 异型 维 管束 4—11 个 ,为 外 韧 型 ， 
导管 稀少 。 根 的 中 央 形 成 层 成 环 ; 木 质 部 导管 较 少 , 周 围 有 管 
胞 和 少数 木 纤维 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 徐 唱和 淀粉 粒 。 

粉末 黄 棕色 。 淀 粉 粒 单 粒 类 圆 形 ,直径 4 一 50km, 脐 点 
人 字形 、 星 状 或 三 又 状 ,大 粒 者 隐约 可 见 层 纹 ; 复 粒 由 2 一 9 分 
粒 组 成 。 草 酸 钙 簇 唱 直径 10—80(160) um, f J. $E i 5j EK 
的 方形 结晶 合生 。 棕 色 细 胞 类 圆 形 或 覃 圆 形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 
内 充满 淡 黄 棕色 、 棕 色 或 红 棕 色 物 质 , 并 含 淀 粉 粒 。 具 缘 纹 
孔 导 管 直径 17~178pm。 棕 色 块 散在 ,形状 、 大 小 及 颜色 深 
浅 不 一 。 

(DRE mR 0.25g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 3ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 何 首 乌 对 照 药材 
0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Zul, 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 
素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 (7 : 3) 为 展开 剂 , 展 至 约 3.5cm, 取 出 , 防 干 ,再 以 三 毛 甲 
烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 , 展 至 约 7cm, 取 出 ,了 脉 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

检查】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 


【含量 测定 】 二 茶 乙 燃 某 ”如 光 操 作 。 照 高 效 液 相 色 谱 
法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 


HARA; AZ SK (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 
0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 四 号 得) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 静 置 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 售 2,3,5,4'- 四 叛 基 二 葵 乙 烯 -2-O-8- 
D- 葡 萄 糖苷 (C2。H2s O, ) 不 得 少 于 1.096, 

FRAR ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 唱 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 素 甲 配对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 lml ARREK 80pg K 
POR HI ISE 40pg 的 溶液 , 即 得 。 
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gti sh VALEN Ep UA E DR GE PU PO £3 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 5ml 作为 供 试 品 溶液 A( 测 游离 划 醒 
M. PAREREA 25m, Ec RL XE EE P LK IRE, 
精密 加 876 盐酸 溶液 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 100W, 频率 
40kHz)5 4i , Ji — St Hi 4s 20ml, 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 , 取 
出 ,立即 冷却 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 , 洗 液 
并 人 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 酸 液 再 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 ,回收 深 剂 至 干 , 残 汀 加 
甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 B( 测 总 意 醒 用 )。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

Zi EC BR dE GENES EO EE E 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 结合 蕊 醒 以 大 黄 素 (Ca Ho O0 ffl 
KER FEC. Hi; O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10%，。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 浸 , 润 透 , 切 厚 片 或 块 ,干燥 。 

本 品 旦 不 规则 的 厚 片 或 块 。 外 表皮 红 棕 色 或 红 褐 色 , 争 
缩 不 平 , 有 浅 沟 ,并 有 横 长 皮 孔 样 突起 及 细 根 痕 。 切 面 浅黄 棕 
色 或 浅 红 棕色 , 显 粉 性 ; 横 切 面 有 的 皮 部 可 见 云 锦 状 花纹 ,中 
ARRAK AKEKO., AW ME mM HW. 

[SES «ER HAH., aa AER R 
(Cis Hio Os) 和 大 黄 素 甲酸 (Ca Hi Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 
-F 0.0594, 

ESD CER BD mi P) 
Ho ZH. 

DRS w H E WR. GR a RA. 

【功能 与 主治 】 解毒 , 消 痛 , 截 症 , 润 肠 通 便 。 用 于 疮 痛 ， 
疗 病 ,风疹 瘙痒 , 久 疤 体 虚 , 肠 燥 便秘 ， 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

LER ETH, DE. 


【检查 】 【含量 测定 工 二 荃 乙烯 
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本 品 为 何首乌 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 何 首 乌 片 或 块 , 照 炖 法 (通则 0213) 用 黑豆 汗 
拌 匀 , 置 非 铁 质 的 适宜 容器 内 , 炖 至 汁液 吸 尽 ; 或 照 燕 法 (通则 
0213) , 清 燕 或 用 黑豆 汁 拌 匀 后 蒸 ARE LAS SUUS E XL 
至 半 干 ,切片 ,干燥 .。 

每 100kg 何首乌 片 ( 块 ) ,用 黑豆 10kg。 
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黑豆 汁 制 法 BURG 10kg, 加 水 适量 , 煮 约 4 小 时 , 熬 计 约 
15kg, 豆 酒 再 加 水 煮 约 3 小 时 , 熬 半 约 10kg, 合 并 得 黑豆 汗 
24 25kg. 

LERI 本 品 呈 不 规则 皱 缩 状 的 块 片 , 厚 约 em. 3* fd 
黑 褐 色 或 棕 宰 色 ,加西 不平 。 质 坚硬 ,新 面 角质 样 , 标 神色 或 
RE. AM kik H TEE. 


【鉴别 】 照 何首乌 项 下 的 [鉴别 ](2) 项 试验 , 显 相 同 
的 结 采 ， 
【检查 了 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 


总 灰分 不 得 过 9.026 (通则 23025, 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.0%。 

【含量 测定 〗 —RXZHÓE CHE. 

取 本 品 粉末 (过 四 号 第 ) 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 照 何首乌 药 
材 [ 含 量 测定 J 项 下 的 方法 测定 。 

本 晶 按 干燥 品 计算 VE 2.3.5.4" - Vu Ee dk — AE Zu S-2-O-p- 
D- 葡 萄 糖苷 (Cs Ho Os ) 不 得 少 于 0. 7096, 

HEAR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 HE XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 176 BERTA WE CSO : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 呐 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 素 甲 醚 对照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml AKER 80pg K 
黄 素 甲 醚 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 洲 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 绪 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 游离 蓝 醒 以 大 黄 素 (Cis Hio OO 和 
KER PEC Hi; Os) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0.1025 

【性 味 与 妇 经 】 苗 . 冉 , 深 , 微 温 。 归 肝 、 心 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补 肝 肾 , 益 精 血 , 乌 须发 , 强 筋 明 ,化 浊 降 
脂 。 用 于 血 虚 萎 黄 , 眩 景 耳 鸣 , 须 发 早 昕 , 腰 膝 酸软 ,肢体 麻 
AK HR HS P ,高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

[3x1 置 干燥 处 , 防 星 。 
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【性 状 】 Ai 8) EE E MEE v 2S da, KTA 2m, EE 
f$ 1 一 3mm, 其 下 有 黄白 色 细 根 ; 直立 蔡 作 二 叉 状 分 校 。 叶 密 
EZ E ,螺旋 状 排列 , 皱 缩 弯 上 曲 , 线 形 或 针 形 ,长 3 一 5mm, 黄 
面皮 部 浅黄 色 , 木 部 类 日 色 。 气 微 , 味 淡 ，。 

【鉴别 】 OFRAR: 表皮 细胞 1 列 。 皮 层 宽广 ， 
有 叶 迹 维 管束 散在 ,表皮 下 方 和 中 柱 外 侧 各 有 10 一 20 余 列 厚 
壁 细胞 ,其 间 有 3~5 列 细 胞 壁 略 增 厚 ; 内 皮层 不 明显 。 中 柱 
辅 为 数列 薄 壁 细胞 ,木质 部 束 星 不 规则 的 带 状 或 分 校 状 ,毛皮 
部 东 交 错 其 间 , 有 的 细胞 含 黄 棕 色 物 。 

(DRA RER 1g, 加 乙醚 15ml, 漫 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 
F RAMEKA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 伸 筋 
草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 人 40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Wir ,路 以 5%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HS DIE EX. 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302) 。 

饮片 

【炮制 ] 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 旦 不 规则 的 段 , 共 呈 圆柱 形 , 略 弯曲 。 叶 密生 苍 上 ， 
螺旋 状 排列 , 皱 缩 弯 曲 ,线形 或 针 形 , 黄 绿 色 至 淡 黄 标 色 ,先端 
芒 状 ,全 缘 。 切 面皮 部 浅黄 色 , 木 部 类 日 色 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药 材 。 

【性 昧 与 归 经 】 微 蔡 、 辛 , 温 。 归 肝 、 脾 、 虹 经。 

【功能 与 主治 】 ARRE. FARA. TRT RM 
ERAL. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 12g。 

[ml] ESSA, 


z AR 


Zaojiaoci 


GLEDITSIAE SPINA 


AK dà 2g GEHE I S 3E Gleditsia sinensis Lam. BF TE d 
刺 。 全 年 均 可 采 收 ,干燥 ,或 趁 鲜 切片 ,干燥 。 

LERI CELOS GUAE 1 一 2 次 分 枝 的 棘刺 。 主 刺 长 贺 
锥 形 , 长 3 一 15cm 或 更 长 ,直径 0. 3— 1em; PRM 16cm, 
Jump pudo. xg xke Come C. De. n ue NB LIRE DEBE. 
切片 厚 0. 1 一 0. 3em , ÉL ARA R RU Pg s ZI D RC EA £5,» BR Tp Di 
松 , 淡 红 棕 色 ; 质 脆 , 易 折断 。 气 微 , 味 淡 ， 

[50] 1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 1 列 , 外 被 角质 层 ， 
有 时 可 见 单 细胞 非 腺 毛 。 皮 层 为 2 一 3 列 薄 壁 细胞 ,细胞 中 有 
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的 合 棕 红色 物 。 中 柱 莱 纤维 东 断 续 排 列 成 环 , 纤 维 束 周围 
的 细胞 有 的 含 草 酸 钙 方 唱 , 偶 见 徐 晶 ,纤维 束 旁 常 有 单个 或 
2--3 个 相聚 的 石 细胞 , 壁 薄 。 韦 皮 部 狭 窗 。 形 成 层 成 环 。 
木质 部 连接 成 环 , 木 射线 宽 1 一 2 列 细胞 。 髓 部 宽广 , 薄 壁 细 
胞 含 少 量 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 醋 10ml 振 摇 
提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 泻 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 皂 角 刺 对 照 药 材 1g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 9l X 
照 药材 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (9: 1 : 0.2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

饮片 

【炮制 了 除去 杂质 ;未 切 族 者 略 泡 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

【鉴别 同 药材 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 消 肿 托 毒 , 排 脓 , 杀 上 忠 。 用 于 痛 痊 初 起 或 
M AS BR :外 治疗 瘤 麻 风 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 外 用 适量 , 醋 燕 取 汗 涂 患 处 。 

【贮藏 】 ETRA. 


SRRI) 


Zaofan 
MELANTERITUM 


7 d AMERS AKERRETA. dí AK LER E EX 
(FeSO, * 7H; OD, REA ,除去 杂 石 。 

LERI 本 品 为 不 规则 碎 块 。 浅 绿色 或 黄 绿色 , 半 透 明 ， 
具 光 泽 ,表面 不 平坦 。 质 便 脆 ,断面 具 玻 璃 样 光 泽 。 有 铁锈 
气 , 味 先 涩 后 微 甜 。 

【鉴别 〗 取 本 品 0.5g, 加 水 适量 使 溶解 (必要 时 滤 过 )， 
溶液 显 亚 铁 盐 (通则 0301) 与 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 Ai 取 本 品 0.1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 稀 硫 酸 10ml 及 水 适量 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , $885] , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 lml, 置 25ml 纳 氏 比 色 管 中 , 加 水 稀释 至 约 20ml, 
加 30% 硫 氰 酸 铵 溶液 3ml, 再 加 水 稀释 使 成 25ml, 播 匀 ,立即 与 标 
TEXTS AC Gil UU] 0807) 5ml 制 成 的 对 照 溶液 ( 取 标 淮 铁 溶液 5ml, 置 
25ml 纳 氏 比 色 管 中 , 加 水 稀释 至 约 20ml, 加 30 26 Eh. S BR £x 18 
液 3ml, 再 加 水 稀释 使 成 25ml, 扬 匀 ) 比 较 , 不 得 更 深 (5%)。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 8g, 精 密 称 定 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 稀 硫 酸 10ml 与 水 适量 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , 摇 义 ， 
用 干燥 滤纸 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 加 邻 二 氮 菲 指示 液 
Jig xr BIS RR BEBE E HE (CO. 1mol/L iij E 2E 22: VE 18 1 £T. 65 
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转变 为 淡 绿 色 。 每 lml 8n BACHE E E (CO. 1jmol/L) 相 当 于 
27. 80mg HA 7K Hit BR V EX CFeSO, * 7H; 0), 
本 品 含 含水 硫酸 亚 铁 (FesSO, - 7H;O 〇 ) 不 得 少 于 85.074, 


饮片 

【炮制 】 皂 矶 取 原 药材 ,除去 杂质 , 打 碎 。 

BER HBOOUBA,BESISHE GBLUJ 0213 E E £D. 

【性 味 与 归 经 】 RR. BFR. 

【功能 与 主治 】 解毒 燥 湿 , 杀 虫 补血 。 用 于 黄 肿 胀 满 , 痊 
积 久 痢 , 肠 风 便 血 , 血 虚 获 黄 ES VERE , 喉 兽 口疮 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 8 一 1. 6g。 外 用 适量 。 

【注意 】 ZORN. 

LERI 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 尘 。 


佛 F 


Foshou 
CITRI SARCODACTYLIS FRUCTUS 


E Mh X Rd Ug b F Citrus medica L. var. 
sarcodactylis Swingle 的 干燥 果实 。 秋 季 果 实 尚 未 变 黄 或 变 
黄 时 采 收 , 纵 切 成 薄片 ,上 晒 于 或 低温 干燥 ， 

【性 状 〗 本 品 为 类 椭 图 形 或 卵 圆 形 的 薄片 , 常 皱 缩 或 卷 
曲 , 长 67 10cm, w% 3~7cm, JE 0.2 一 0. 4em, MmT o» wA 
3—5 个 手指 状 的 裂 瓣 , 基 部 略 罕 ,有 的 可 见 果 梗 痕 。 外 皮 黄 绿 
ERREG, AAAI. RARR A ERR R E, RA N 
同 不 平 的 线 状 或 点 状 维 管束 。 质 硬 而 脆 , 受 潮 后 柔 填 。 气 香 , 味 
(C (SE o 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 淡 棕 黄色 。 中 果皮 注 壁 组 织 众多 ， 
细胞 旦 不 规则 形 或 类 圆 形 , 壁 不 均匀 增 厚 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 
观 旦 不 规则 多 角形 , 偶 见 类 圆 形 气孔 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存 在 于 
多 角形 的 薄 壁 细胞 中 , 呈 多 面 形 ZERIE. 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 , 残 湾 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
癌 溶 液 。 另 取 佛 手 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【浸出 物 】 EGG ER d V xg TE GB UI 2201) 项 下 的 
REEE, RIZ BUEIUM ,不 得 少 于 10.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (33 : 63 : 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 权 皮 和 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORE EH E mE E ,精密 称 定 ,加 
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甲醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 五 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 1 小时, 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 橙 皮 昔 (Ca Ha Ois) 不 得 少 于 
0. 030%. 

【性 味 与 归 经 】 F.F R m. HFE. E 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗 MAFRA, ARILLA RELER. MFA 
骨气 滞 , 胸 胁 胀 痛 , 胃 腕 瘤 满 , 食 少 呕吐 ,咳嗽 效 多 。 

【用 法 与 用 最 】 3 一 10g。 

Dem) 置 阴凉 干燥 处 ,防老 , 防 星 。 
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Yuganzi 
PHYLLANTHI FRUCTUS 


本 品系 藏族 习 用 药材 。 为 大 戟 科 植 物 余 甘 子 Phyllanthus 
emblica .的 于 爆 成 熟 果 实 。 冬 季 至 次 春 果 实 成 熟 时 采 收 , 除 
去 杂质 ,干燥 。 

[E341 本 品 呈 球形 或 扁 球 形 ,直径 1. 2 一 2cm。 表 面 棕 
褐色 或 墨绿 色 , 有 浅黄 色 颗 粒状 突起 , 具 皱 纹 及 不 明显 的 6 
REKA 1mm。 外 果皮 厚 1~4mm, 质 硬 而 脆 。 内 果皮 黄 
日 色 , 便 核 样 ,表面 略 具 6 棱 , 背 锋线 的 偏 上 部 有 数 条 筋 脉 纹 ， 
CFR HIA, 6 WAT 6, 近 三 棱 形 ,棕色 。 气 微 , 味 酸 涩 , 回 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 淡 棕 黄 色 。 外 果皮 表皮 细胞 呈 不 
规则 多 角形 或 类 方形 , 壁 厚 。 种 皮 栅 栏 细胞 表面 观 呈 多 角形 ， 
断面 观 星 类 长 方形 ,排列 紧密 ,直径 53~96um, 壁 极 厚 ,了 筷 沟 
细密 , 胞 腔 明显 。 纤 维 单个 散在 或 数 个 成 群 ,长 条 形 , 直径 
12~29pm, 两 端 多 图 印 , 辟 厚 而 木 化 ,有 的 胞 腔 内 含 黄 棕 色 
物 。 石 细胞 圆 三 角形 或 不 规则 形 ,直径 17 75pm, E, TL 18 
明显 。 草 酸 钙 焦 唱 直径 7 一 66jxm, 并 可 见 草酸 钙 方 晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 30ml 振 播 
提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 tml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 余 甘 子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 4 小 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (9 : 9 : 3 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 障 干 , 嘴 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 


fX 


总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 23025, 

【浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,不 得 少 于 30.076, 

[SHE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 里 醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
Et ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 
失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10 周 ,注入 人 液 相 色谱 仪 , 测 年 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 没 食 子 酸 (C; HsO; ) 不 得 少 于 
1.2%. 

【性 味 与 归 经 】 HR W.W. GW RZ. 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 ,消食 健 骨 ,生津 止 忠 。 用 于 血 
热血 次 ,消化 不 良 ,腹胀 ,咳嗽 , 喉 痛 , 口 干 。 

【用 法 与 用 量 】 了 3 一 9g, 多 人 丸 散 服 ， 

Dem) 置 阴凉 干燥 处 。 


8 EZ 
Guya 
SETARIAE FRUCTUS GERMINATUS 


7k dà Jg KREISE Setaria italica (L. ) Beauv. 的 成 熟 
果实 经 发 芽 于 燥 的 炮制 加 工 品 。 将 票 谷 用 水 漫 泡 后 ,保持 适 
宜 的 温 ,湿度 , 待 须根 长 至 约 6mm 时 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

KLERI 本 品 呈 类 图 球形 ,直径 约 2mm, 顶端 钝 圆 , 基 部 
略 尖 。 外 壳 为 革 质 的 释 片 , 淡 黄 色 , 具 点 状 皱纹 ,下 端 有 初生 
的 细 须 根 ,长 约 3 6mm 3 AERE H Vr DAC CS 9X 3E GR 
果 ( 小 米 )1 粒 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 类 和 白色。 淀粉 粒 单 粒 ,类 圆 形 ,直径 约 
30pm3 脐 点 量 状 次 烈 。 释 片 表皮 细胞 淡 黄 色 , 回 行 弯曲 , 壁 较 
FARE ILAR., FERRER KRŽE , 壁 稍 厚 , 木 化 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 5.096 GB B 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%% (通则 2302). 

HFE ” 取 本 品 5g, 照 药材 取样 法 (通则 0211) 取 对 角 两 
份 供 试 品 ,检查 出 芽 粒 数 与 总 粒 数 , 计 算出 芽 率 (%%)。 

本 品 出 芽 率 不 得 少 于 8596, 

饮片 


【炮制 〗 SF 除去 杂质 。 
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【性 状 】 Cal 【检查 】 同 药 材 。 

BEF ” 取 净 谷 芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 深 黄色 。 

本 品 形 如 谷 芽 ,表面 深 黄色 。 有 香气 , 味 微 蔡 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.096. 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 4. 0%。 

本 不 溶性 灰分 同 药 材 , 不 得 这 2.0%。 

焦 谷 芽 ” 取 净 谷 芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 焦 宰 色 。 

本 唱 形 如 谷 菠 ,表面 焦 褐 色 。 有 焦 香 气 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 1 消食 和 中 , 健 脾 开 骨 。 用 于 食 积 不 消 , 腹 
胀 口臭 ,脾胃 虚弱 ,不 饥 食 少 。 炒 谷 芽 偏 于 消食 ,用 于 不 饥 食 
少 。 焦 谷 芽 善 化 积 洁 ,用 于 积 灌 不 消 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 Bux IE. 


S m 5 
Gujingcao 


ERIOCAULI FLOS 


本 品 为 谷 精 草 科 植物 谷 精 草 Eriocaulon buergerianum 
Koern. 的 于 燥 带 花茎 的 头 状 花序 。 秋 季 采 上 收 , 将 花序 连同 花 
ARE MF. 

【性 状 】 本 品 头 状 花 序 呈 半球 形 , 直径 4 一 5mm。 底 部 
有 和 苞 片 层 层 紧 密 排 列 , 上 苞 片 淡 黄 绿色 ,有 光泽 ,上 部 边缘 密 
生 和 白色 短 毛 ;花序 顶部 灰白 色 。 揉 碎 花 序 ,可 见 多 数 黑色 花 
药 和 细小 黄 绿 色 未 成 熟 的 果实 。 花 茎 纤细 ,长 短 不 一 ,直径 
不 及 lmm, 淡 黄 绿 色 , 有 数 条 扭曲 的 楼 线 。 质 和 柔软。 气 微 ， 
RIR o 

【鉴别 〗 《1) 本 品 粉 来 黄 绿 色 。 腺 毛 头 部 长 椭圆 形 ,1 一 4 
细胞 ,顶端 细胞 较 长 ,表面 有 细密 网 状 纹理 * 柄 单 细胞 。 非 腺 
毛 其 长 ,2 一 4 细胞 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 扁 长 六 角形 , 壁 上 
衍生 人 金 形 支 柱 。 花 茎 表皮 细胞 表面 观 长 条 形 ,表面 有 纵 直 角 
质 纹理 ,气孔 类 长 方形 。 有 果皮 细胞 表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 念 
珠 状 增 厚 。 花 粉 粒 类 圆 形 , 具 螺旋 状 萌 发 筷 。 

《2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 4) Ph , 28 
过 ,滤液 燕 干 , 残 得 加 乙 节 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 谷 精 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 05027 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Su AA 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 里 共 - 丙 酮 (10 :0.6) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 

饮片 

【炮制 了 RERE, HE. 

[531] 同 药材 。 


。 180 > 
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CERSA] H.F. BFI. 

LORSE MEA, HEES. ATRA H Hp 
JA 2 88 IREE DERE DLE GERE 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


t p 
Guijia 
TESTUDINIS CARAPAX ET PLASTRUM 


Ak d 29 f& Rb zy 55 fl& Chinemys reevesii (Gray 的 背 甲 及 
腹 甲 。 全 年 均 可 捕捉 ,以 秋冬 二 季 为 多 , 捕 提 后 杀 死 ,或 用 沸 
KAI , 剥 取 背 甲 和 腹 甲 ,除去 残 肉 MF. 

GERI 本 品 背 甲 及 腹 甲 由 甲 桥 相 连 , 背 甲 稍 长 于 腹 甲 ， 
与 腹 甲 常 分 离 。 背 甲 呈 长 权 圆 形 拱 状 ,长 7.5 一 22cm, 宽 6— 
18cm; 外 表面 棕 褐 色 或 黑 褐 色 , 交 楼 3 条 ; 颈 慎 1 块 , 前 罕 后 
宽 ; 椎 盾 5 块 ,第 工 椎 盾 长 大 于 宽 或 近 相 等 ,第 2-4 椎 盾 宽大 
于 长 ; 肋 盾 两 侧 对 称 , 各 4 块 ; 缘 盾 每 侧 11 ELSE 2 块 。 腹 
甲 旺 板 片 状 , 近 长 方 椭圆 形 ,长 6.4 一 21cm , 宽 5. 5~17cm; 5h 
表面 淡 黄 棕色 至 棕 黑 色 , 盾 片 12 块 ,每 块 常 具 紫 神色 放射 状 
纹理 , 腹 慎 、 胸 盾 和 股 盾 中 缝 均 长 , 喉 盾 . 肛 厦 次 之 ,上 朋 慎 中 缝 
最 短 ;内 表面 黄 折 色 至 灰 朋 色 , 有 的 略 带 血迹 或 残 肉 , 除 净 后 
"Hf UBER 9 Br, RE EDDA BD BR P DR o, PP Jn EL fH 
形 缺 刻 , 两 侧 残 存 呈 翼状 向 斜 上 方 弯曲 的 甲 桥 。 质 坚硬 。 和 气 
微 腥 , 味 微 威 。 

【上 鉴别】 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 午 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 龟 甲 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 胆 
国 醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 
照 药材 溶液 各 110—201 SE HR S ZEE. 5 1091. 2 3 CT E — 
硅胶 GERREI EP-ER: 2:1: 
0.6) 为 展开 剂 ,展开 16cm, CH BEF, mi ARK £o BR YR 
(1 105,4E 105 C Jn A 8 PE x b C EE. Dex ER, 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 

浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
TA E WERE ,不 得 少 于 4. 5%。 

饮片 

【炮制 】 龟甲 ” 置 蒸 锅 内 ,沸水 节 45 分 钟 ,取出 , 放 入 热 
水 中 ,立即 用 硬 刷 除 兆 皮 肉 , 洗 净 , 晒 干 ， 

【性 状 】【〖【 鉴 别 ]【 漫 出 物 】 pH. 

HAR P aR, RAAGI 0213) 用 砂子 炒 至 表面 
淡 黄 色 , 取 出 , 醋 治 ,干燥 。 用 时 的 碎 。 

每 100kg 龟甲 ,用 醋 20kg。. 
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本 剖 呈 不 规则 的 块 状 。 背 甲 盾 片 略 旦 拱 状 隆起 ,上 腹 甲 盾 
片 旦 平板 状 , 大 小 不 一 。 表 面 黄 色 或 棕 褐 色 , 有 的 可 见 深 棕 宰 
色 班 点 ,有 不 规则 纹理 。 内 表面 棕 黄 色 或 棕 褐 色 ,边缘 有 的 旺 
锯齿 状 。 断 面 不 平整 ,有 的 有 蜂窝 状 小 孔 。 质 松 脆 。 和 气 微 胆 ， 


RER MA EEA. 
【鉴别 】 辣 药 材 。 
【浸出 物 〗 同 药 材 , 不 得 少 于 8.026. 


【性 味 与 归 经 】 R HWE., HM A LA. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 潜 阳 , 益 肾 强 骨 , 养 血 补 心 , 固 经 止 
H. ATIRE. ARAN. kg HE, i A h, Ai 
AK vo He Bos» H3 URL e 

【用 法 与 用 量 】 924g, AW. 

DERI 置 干燥 处 , 防 星 。 


TESTUDINIS CARAPACIS ET PLASTRI 
COLLA 


本 品 为 龟甲 经 水 前 天 浓缩 制 成 的 轿 体 胶 ，。 

[57k] 将 龟甲 漂 泡 洗 净 ,分 次 水 前 , 滤 过 ,合并 滤液 (或 
加 入 白 矶 细 粉 少许 ), 静 置 , 滤 取 胶 液 ,浓缩 (可 加 适量 的 黄酒 、 
冰糖 及 豆油 ) 至 稠 襄 状 ,冷凝 , 切 块 ,及 干 , 即 得 。 

【性 状 本 品 呈 长 方形 或 方形 的 扁 块 或 丁 状 。 深 褐色 。 
质 硬 而 脆 ,斯 面 光 亮 , 对 光照 视 时 呈 半 透明 状 。 气 微 胆 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 未 2g, 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 照 下 述 方法 试验 ， 

QE EE iml, Jnt Bj ZAW 0. 5ml, 置 水 浴 上 加 热 15 分 
钟 ,溶液 显 蓝 紫色 。 

QI EE lml, 加 新 制 的 1% 硫酸 铜 溶液 和 40% 氨 氧化 
钠 溶 液 (1 : 1) 混 合 溶液 数 滴 , 振 摇 ,溶液 显 紫 红色 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 1% 碳酸 揽 铵 溶液 50m], 超声 处 
Pg 30 分 钟 , 用 微 孔 滤 膜 滤 过 , 取 续 滤液 10051, E ACRI EE FE 
中 ,加 胰 蛋 白 酶 溶液 10p1( 取 序列 分 析 用 胰 蛋 白 酶 ,加 1% 碳 
RARR lm 中 含 1mg 的 溶液 , 临 用 时 配制 )， 揪 
5],37'C fi il Rift 12 小 时 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 龟 甲 胶 对 
照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 - 质 
谱 法 (通则 0512 和 通则 0431) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ( 色 谱 柱 内 径 为 2. 1mm); 以 乙肝 为 流动 相 A, 
0.1% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ， 
流速 为 每 分 钟 0. 3ml。 采 用 质谱 检测 器 , 电 喷 雾 正 离子 模式 
CES ) ,进行 多 反应 监测 C(MRMD) ,选择 质 荷 比 (m/z)631. 3 
OLI foi) 9 546. 4 和 631.3( 双 电荷 ) 一 921.4 作为 检测 离子 
对 。 取 龟甲 胶 对 照 药 材 溶 液 ERE 5pl, 按 上 述 检测 离子 对 测 
ER MRM 色谱 峰 的 信 曲 比 均 应 大 于 3 : 1。 


Mecum 
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4 m 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0 一 25 5-»20 95—80 
25-40 20—50 80-50 


吸取 供 试 品 溶液 5ulb 注 人 高 效 液 相 色谱 -质谱 联 用 仪 , 测 


定 。 以 质 荷 比 (m/z)631.3( 双 电荷 )~>546.4 和 m/z 631. 3 
( 双 电 荷 ) 一 921.4 离 子 对 提取 的 供 试 品 离子 流 色谱 中 ,应 同 
时 旦 现 与 对 照 药 材 色谱 保留 时 间 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 1g, 精 密 称 定 , 加 水 2ml, 加 热 溶 
解 后 , 置 水 浴 上 车 二 ,使 厚度 不 超过 2mm , 照 水 分 测定 法 ( 通 
则 0832 第 二 法 ) 测 定 ,不 得 过 15.096, 

总 灰分 “不 得 过 2.0%%( 通 则 2302) 。 

KRAH BER 1.0g, 精 密 称 定 , 加 水 10ml Jn 278 
解 , 将 溶液 移 人 已 恒 重 的 10ml 离心 管 中 , 离 心 ,去 除 管 壁 浮 
油 , 倾 去 上 清 液 , 沿 管 壁 加 入 温水 至 刻度 ,离心 ,如 法 清洗 
3 次 , 倾 去 上 清 液 ,离心 管 于 105C 2 小 时 ,取出 , 置 干燥 
器 中 冷却 30 分 钟 ,精密 称 定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 水 不 溶 物 不 得 过 2. 0%。 

EE HORAE GHI 0841) ,依法 检查 (通则 0821 
第 二 法 ) ,不 得 过 30mg/kg. 

其 他 ”应 符合 胶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0184). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 哺 -0. lmol/L 醋酸 钠 溶液 (用 醋酸 调节 pH 值 
至 6.5)(7 : 93) 为 流动 相 A, 以 乙 有 睛 -水 (4 : 1) 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 254nm。 柱 温 为 
43 。 理 论 板 数 按 L-J ARIETEM AEF 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 B(%) 
0~11 100-93 07 
11-18. 9 93-88 7—12 
13. 9 一 14 88—85 1215 
147-29 8566 1534 
29~30 66-0 34-7100 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 L-AM RE m. HAR BR 


An. Pd X EROS HR G5. L-A A EROGD BG 5h ouk m. SS RE Di 
0. 1mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 1ml 含 L-X2Jl € E? 7Opg. HAR 
0. 14mg ,两 氨 酸 60g L-BAR 70ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 
300 双 ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 至 
刻度 , 摇 义 。 精 密 量 取 2ml, 置 5ml 安 语 中 ,加 盐酸 2ml, 
150C 水 解 1 小 时 , 放 冷 , 移 至 蒸发 三 中 ,用 水 10mi 分 次 洗 
VR UC HEEL ZAR MIL TB 2E 3 IEEE 0.1mol/L 盐酸 溶液 溶 
解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 0.1molL 盐酸 溶液 至 刻度 1€ 
句 , 即 得 。 

精密 量 取 上 述 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 5ml, 分 别 置 


* 181 > 


> ll 9j. 
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25ml 量 瓶 中 ,各 加 0. 1mol/L. 59 S S 2E B CPITOO I] Z AERE 
被 2. 5ml, 1mol/L ZZ, REIS HE S UK 2. 5ml, $$ 5]. ZAAR 
1 小 时 后 ,加 5026 Z RE 28 X BE. 3E 51. XX 10ml, W EC 
10ml, 振 播 ,放置 10 分 钟 , 取 下 层 溶液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 衍 生化 后 的 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
溶液 各 5p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 L- 羟 且 氨 酸 不 得 少 于 5.496 HX 
酸 不 得 少 于 12. 4% . 丙 氨 酸 不 得 少 于 5. 2% L-Bf REIR 137b 
于 6. 2%。 i 

【性 味 与 归 经 】 R H W. Am E oS. 

【功能 与 主治 】 wA, akt. HFA EHR. AA 
KF EERE, EER AN F. 

【用 法 与 用 量 】 3~9g, 16A. 

【贮藏 }】 €. 


X 夷 
Xinyi 
MAGNOLIAE FLOS 


本 品 为 本 兰 科 植 物 望 春花 Magnolia biondii Pamp. 、 玉 兰 
Magnolia denudata Desr， 或 武当 玉兰 Magnolia sprengeri 
Pamp. 的 干燥 花 葬 。 冬 未 春 初 花 示 开放 时 采 收 ,除去 校 梗 ,阴干 。 

LERI AFE EKME, WEER, K 1. 2~2. 5cm, 
直径 0.8~1. 5cm。 基 部 常 具 短 梗 ,长 约 5mm, 梗 上 有 类 日 色 点 
AR REL. LET 2-3 层 , 每 层 2 片 ,两 层 苞 片 间 有 小 鳞 芽 , 苞 片 
外 表面 密 被 灰白 色 或 灰 绿 色 革 毛 , 内 表面 类 棕色 ,无 毛 。 花 被 
片 9, 棕 色 , 外 轮 花 被 片 3, 条 形 , 约 为 内 两 轮 长 的 1/4, 旦 更 片 
状 ,内 两 轮 花 被 片 6, 每 轮 3, 轮 状 排列 。 雄 茵 和 瞧 蕊 多 数 , 螺 旋 
状 排 列 。 体 轻 , 质 脆 。 气 芳香 , 味 辛 凉 而 稍 苦 。 

玉兰 长 1.5~3cm, 直径 1~1.5cm。 基 部 枝 醒 较 粗 
壮 , 皮 和 孔 浅 棕 色 。 苞 片 外 表面 密 被 灰 晶 色 或 灰 绿 色 昔 毛 。 
花 被 片 9, 内 外 轮回 型 。 

武当 玉兰 长 2 一 4cm, 直 径 1 一 2cm。 基 部 枝 梗 粗壮 , 皮 
孔 红 棕色 。 苞 片 外 表面 密 被 淡 黄 色 或 淡 黄 绿色 昔 毛 ,有 的 最 
外 层 巷 片 昔 毛 已 脱落 而 旦 黑 褐 色 。 花 被 片 10 一 12(15) ,内 外 
轮 无 显著 差异 。 

[553] (1) 本 品 粉末 灰 绿 色 或 淡 黄 绿色 。 非 腺 毛 其 多 ， 
散在 ,多 碎 断 :完整 者 2~4 细胞 , 亦 有 单 细 胞 , 壁 厚 4~13pm， 
基部 细胞 短 粗 膨大 ,细胞 壁 极度 增 厚 似 石 细胞 。 石 细胞 多 成 
群 , 呈 椭圆 形 .不 规则 形 或 分 核 状 , 壁 厚 4 一 20km 孔 沟 不 其 
明显 , 胞 腔 中 可 见 棕 黄色 分 泌 物 。 油 细胞 较 多 ,类 贺 形 ,有 的 
可 玉 微 小 油 滴 。 苞 片 表 皮 细 胞 扁 方 形 , 垂 周 壁 连珠 状 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, JI — SC oe 10ml, 密 塞 , 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 木 兰 脂 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml X 
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Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 10m, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 
蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙醚 (5 : DARFA, EF, KH, 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 90 C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 
色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 五 法 。 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 。 

本 卓 含 挥发 油 不 得 少 于 1.0%(mlg)。 

木兰 脂 素 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 辛 基 键 合 硅 胶 为 填充 
38 s UL 2, RÉE- V s a E —7K (35 : 1 : 64) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
278nm。 理 论 板 数 按 木兰 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 兰 脂 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 木 兰 脂 素 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 上 品 粗 粉 约 1g. TÉ SE FOE LRL 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 20ml, 称 定 重 量 , 漫 泡 30 分 钟 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 3ml, 加 在 
中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 9mm, 湿 法 装 柱 ,用 乙 
酸 乙 酯 5ml 预 洗 ) 上 ,用 甲醇 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 8851 , 滤 过 , 取 继 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 4M 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 木 兰 脂 素 (C:x His OD ) 不 得 少 
于 0. 4036, 

【性 味 与 归 经 】 wi. nb. BER. 

【功能 与 主治 】 散 风 寒 , 通 鼻 窃 。 用 于 风寒 头痛 ,鼻塞 流 
UB QEBS NEU. 

【用 法 与 用 量 】 3~10g, 包 前 。 外 用 适量 。 

Del 置 阴凉 干燥 处 。 


芜 A 
Qianghuo 


NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX 


本 最 为 爹 形 科 植 物 芜 活 Notopterygium incisum Ting ex 
H, T. Chang 或 宽 时 芜 活 Notopterygium franchetii H. de Boiss. 
的 干燥 根茎 和 根 。 春 , 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 及 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 羌活 为 圆柱 状 略 弯曲 的 根 蕉 ,长 4~13cm, 直 
$$ 0. 6—2, Sem, 顶端 具 葵 痕 。 表 面 棕 褐 色 至 黑 褐色 ,外 皮 脱 
落 处 呈 黄 色 。 节 间 缩 短 , 呈 紧密 隆起 的 环 状 ,形似 蛋 , 习 称 “ 答 
羌 ”; 节 闻 延 长 , 形 如 人 竹 节 状 , 习 称 “和 狂 节 羌 ?。 节 上 有 和 多数 点 状 
或 瘤 状 突起 的 根 痕 及 棕色 破碎 鳞片 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折 渐 ,断面 
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不 平整 ,有 和 多数 裂 隙 , 皮 部 黄 棕 色 至 暗 棕色 , 油 润 ,有 棕色 油 点 ， 
木 部 黄白 色 , 射 线 明 显 , 髓 部 黄色 至 黄 棕 色 。 气 香 , 味 微 背 而 辛 。 

宽 叶 羌活 “为 根 莹 和 根 。 根 莹 类 圆柱 形 , 顶 端 具 莹 和 叶 
鞘 残 基 , 根 类 圆锥 形 ,有 纵 皱 纹 和 皮 和 孔 ; 表 面 棕 褐 色 , 近 根 蔡 处 
有 较 密 的 环 纹 ,长 8 一 15cm, 直径 1 一 3cm, JR“ RE”. AW 
根 蕉 粗大 ,不 规则 结 节 状 , 顶 部 具 数 个 蕉 基 , 根 较 细 , 习 称 ”大头 
羌 "。 质 松 脆 , 易 折断 ,斯 面 略 平坦 , 皮 部 浅 棕 色 , 木 部 黄白 色 。 
气味 较 淡 。 

【鉴别 〗 取 本 品 粉 未 lg, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
HE , 取 上 清 液 作为 供 试 唱 溶液 。 另 取 紫 花 前 胡 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2— 4l. 分 别 
点 于 同一 用 3 多 醋酸 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ;以 三 氯 
甲烷 -甲醇 (8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
E Eo 显 相 同 的 蓝 色 获 光斑 点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 8, 0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.076 GB UE 2302), 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 (DE 

色谱 条 件 与 系统 适用 牲 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
( 非 亲 水 性 ) 为 填充 剂 ( 柱 长 为 250mm, 内径 为 4.6mm, 粒 度 
为 5pm) 5 LAZ HB 29 UC S AB. A, VA 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 25 人 ;检测 波长 为 
246nm。 理 论 板 数 按 羌 活 醇 峰 计算 应 不 低 于 18 000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A CIO) 流动 相 B(%%) 
0~6 48->53 52->47 
6 一 12 53 47 
12-20 53—-80 4720 
20—30 80 20 


对 照 提 取 物 溶液 的 制备 ” 取 芜 活 对 照 提 取 物 10mg 精密 


PE E Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 扬 久 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 洲 液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 提 取 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 旦 现 与 对 照 提 取 物 中 的 4 个 主要 特 
征 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 


0.00 4.35 870 13.04 17.39 21.74 26.09 3043 分 钟 
对 照 特 征 图 谱 
KE LAMA lg 2. WAREZ E 


峰 3: 异 欧 前 胡 素 E 4LBERTIT CER 


Ex 
3€ A.X 
a% ouryao. com 


DHF 


【浸出 物 】 照 醉 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.096. 

【含量 测定 】 挥发 油 ” 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 会 挥发 油 不 得 少 于 1. 4% ml/g). 

羌活 醇和 异 欧 前 胡 素 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -水 (44 : 56) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 310nm。 
理论 板 数 按 羌活 醇 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 羌 活 醇 对 照 品 、. 异 欧 前 胡 素 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 羌活 醇 60kg、 措 欧 前 
胡 素 30ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. Ag RE 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶液 
5~10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 羌活 醇 (Cz Hz Os ) 和 异 欧 前 胡 素 
(Ci Hu 04) 的 总 量 不 得 少 于 0. 4096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

KARAP .不 规则 形 横 切 或 斜 切片 ,表皮 棕 福 色 至 黑 
褐色 ,切面 外 侧 棕 褐色 , 木 部 黄白 色 , 有 的 可 见 放射 状 纹理 。 
体 轻 , 质 脆 。 气 香 , 味 微 苦 而 辛 。 | 

【鉴别 】 RE) [HERR] EHW] LLENE] 

同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 温 。 归 膀胱 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 祛 风 除湿 ,止痛 。 用 于 风寒 感 
B ,头痛 项 强 ERM AERA. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


jb 郊 F 
Shayuanzi 
ASTRAGALI COMPLANATI SEMEN 


Zk dh ob dH EIE iG Astragalus complanatus 
R. Br. 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 末 冬 初 果 实 成 熟 尚 未 开裂 时 采 割 
植株 ,上 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 ,上 晒 干 。 

LERI 本 品 略 呈 肾 形 而 稍 扁 , 长 2 一 2. 5mm, 宽 1. 5 一 
2mm, 厚 约 lmm. REH ARERR E , 边 绿 一 侧 微 四 
处 具 圆 形 种 脐 。 质 坚硬 ,不 易 破 碎 。 子 叶 2, 淡 黄色 , 胚 根 弯 
HK imm. AMR IELA BER 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 灰白 色 。 种 皮 栅 状 细胞 汤面 观 
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1 列 ,外 被 角质 层 ; 近 外 侧 1/5 一 1/8 处 有 一 条 光辉 带 ; 表 面 观 
旦 多 角形 , 壁 极 厚 , 胞 腔 小 ,和 孔 沟 细密 。 种 皮 支 持 细 胞 侧面 观 
NEL egi 3 个 类 图形 或 椭圆 形 的 同心 环 。 子叶 
细胞 含 脂肪 油 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 沙 苑 子 对 照 药材 0. 2g, 园 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 沙 苑 子 背 对 照 品 ,加 6026 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.05mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 24l; 分 别 点 于 同一 罕 酰 胺 薄膜 上 ,以 乙醇 - 丁 
酮 -乙酰 丙酮 -水 (3: 3 : 1 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 ， 
喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,热风 吹 干 ,里 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 竹 点 。 

【检查 】 水 分 E 13.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5. 0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
2 ERE AZ 8-0. 196 BERE TRUE C21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 266nm。 理 论 板 数 按 沙 苑 子 背 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 沙 苑 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 食 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 25ml, 称 定 重 
1 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 60%% 乙 醇 补 足 减 
失 的 重量 E] , 滤 过 ,到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 沙 苑 子 苷 (Cas Ha O16) 不 得 少 于 
0. 06094 。 

饮片 

【炮制 】 WAF 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 【鉴别 〗】 PRE] 【含量 测定 】 同 药材 。 

盐 沙 苑 子 ” 取 净 沙 郊 子 , 照 盐 水 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 沙 苑 子 , 表 面 鼓 起 ,次 褐 绿色 或 深 灰 褐色 。 气 
微 , 味 微 咸 , 嚼 之 有 豆 胆 味 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.09%% 。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 6.0%。 

【含量 测定 FAH, a ITE CCa Ha O16) 不 得 少 于 
0. 050%. 

Ex) Di&xdgTEHEXO 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 Wi. BF BA. 

【功能 与 主治 】 补肾 助 阳 , 固 精 缩 尿 , 养 肝 明 自 。 用 于 肾 
虚 腰 痛 ,遗精 早泄 ,遗尿 尿频 , 白 浊 带 下 R, HASE. 

【用 法 与 用 最 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


*。 184 。 
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沙 AR 
Shaji 
HIPPOPHAE FRUCTUS 


ERRER IHAA. uy ATR A VPE 
Hippophae rhamnoides L. 的 干燥 成 熟 果 实 。 秋 、 冬 二 地 果 
实 成 熟 或 冻 硬 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 或 燕 后 干燥 。 

DERI 本 品 呈 类 球形 或 扁 球形 ,有 的 数 个 粘连 ,单个 直 
径 5~8mm。 家 面 检 黄 色 或 棕 红 色 , 皱 缩 ,顶端 有 残存 花柱 ， 
基部 具 短 小 果 梗 或 果 醒 痕 。 果 肉 油 润 , 质 柔软 。 种 子 斜 卵 形 ， 
长 约 4mm, 36 £1 2mrtm3 表 面 褐色 ,有 光泽 ,中 间 有 一 级 沟 ; 种 
皮 较 硬 , 种 仁 乳 白色 ,有 油性 。 气 微 , 味 酸 BE. 

[5] (1) 果皮 表面 观 ; 果皮 表皮 细胞 表面 观 多 角形 ， 
垂 周 壁 稍 厚 。 表 皮 上 慎 状 毛 较 多 ,由 100 多 个 单 细 胞 毛 紫 连 
而 成 ,末端 分 离 ,单个 细胞 长 80 一 220km, 直 径 约 5pm , E 
落后 的 疤痕 由 7 一 8 个 图形 细胞 聚集 而 成 ,细胞 壁 稍 厚 。 
果肉 薄 壁 细胞 含 多 数 权 红色 或 栖 黄 色 颗 粒状 物 。 鲜 黄色 
ng EE. 

(2) 取 [含量 测定 ] 异 鼠 李 素 项 下 的 供 试 品 溶液 30ml, Y 
缩 至 约 5ml, 加 水 25ml, 用 乙酸 乙酉 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 LECCE IRAE E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
Hk. JRF BUSES RU dS AHRI RI d n HR BE SEE 1m] 
各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502? 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 含 3% 
醋酸 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(5 ;2:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,县 干 , 肛 以 三 毛 化 铅 试 液 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 4%%( 通 则 2301). 

水 分 “不 得 过 15.026 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 6.0%%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 〗 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 25.005, 

【含量 测定 】 总 黄酮 “对照 品 溶液 的 制备 POTA 
i 20mg ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 60 兴 乙醇 适量 , 置 水 
浴 上 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,加 60% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 
25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 
含 芦 丁 0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml.2ml、3ml、 
4ml,5ml,6ml, 4 Xl & 25ml 量 瓶 中 ,各 加 30 96 Z, RR 2&6. 0ml, 加 
5% 亚 硝酸 钠 溶 液 1ml. 18 5] ,放置 6 分 钟 , 再 加 1026 83 BR 4878 
WE tmjl, 播 匀 ,放置 6 分 钟 。 加 和 氢 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 30% 乙 
醇 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 15 分 钟 , 以 相应 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 
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见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 500nm 的 波长 处 测定 吸光 度 ,以 
吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 HU HE ZI 2g, 精 密 称 定 ,加 6076 乙醇 
30ml, 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 残 党 再 分 别 加 60%% 乙醇 
25ml, 加 热 回 流 2 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 置 100ml 
量 瓶 中 RAJH 60% 乙 醇 洗涤 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,用 6075 
乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 
水 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 精 密 量 取 供 试 品 溶液 
3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 30% 乙 醇 至 6ml, 照 标准 曲线 制备 项 
下 的 方法 , 自 “ 加 亚 硝酸 钠 溶 液 lml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 同 
时 取 供 试 品 溶液 3ml, 除 不 加 和 氢 氧 化 钠 试 液 外 ,其 余 同 上 操 
作 ,作为 空白 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 芦 本 的 重量 
(Ong) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Czz Hao O16 ) 计 ,不 
得 少 于 1.595, 

FREE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (58 : 42) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 370nm。 理 论 板 数 按 异 鼠 李 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 鼠 李 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 )0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 搬 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 盐酸 
3. 5ml, 在 75C 水 浴 中 加 热 水 解 1 小 时 ,立即 冷却 ,转移 至 
50ml 量 瓶 中 ,用 适量 乙醇 洗 洗 容器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 
乙醇 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 绪 滤液, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 异 鼠 李 素 (Ci Hiz O71 ) 不 得 少 于 
0.10%. 

〖 性 昧 与 归 经 】〗】 K H.W. BE B I tZ. 

【功能 与 主治 】 健 脾 消食 ,止咳 祛 痰 ,活血 散 妾 。 用 于 脾 
虚 食 少 , 食 积 腹痛 ,咳嗽 痰 多 , 胸 痹 心痛, 瘀 血 经 闭 , 跌 扑 瘀 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

LERI 置 通 风干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


X 8 
Chenxiang 
AQUILARIAE LIGNUM RESINATUM 


X hh 2g m Gr PH PAK Xr. Aquilaria sinensis CLour. ) 
Gilg FAWR. REIT R, RE W S HUE , 除 
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沉香 


去 不 含 树脂 的 部 分 ,阴干 。 

性状 本 品 旦 不 规则 块 , 片 状 或 盔 帆 状 , 有 的 为 小 碎 
块 。 表 面 凹 凸 不平 , 有 刀 痕 , 偶 有 孔洞 ,可 见 黑 褐色 树脂 与 黄 
白色 木 部 相间 的 斑纹 ,孔洞 及 凹 帘 表面 多 呈 朽 木 状 。 质 较 坚 
实 ,断面 刺 状 。 气 芳香 RE. 

[x3] (1) 本 品 横 切 面 : 射线 宽 1 一 2 列 细 胞 ,充满 棕 
色 树 脂 。 导 管 圆 多 角形 ,直径 42 一 128pm, 有 的 含 棕色 树脂 。 
木 纤维 多 角形 ,直径 20—45pm , 壁 稍 厚 RAE. AK TTA Rc R 
长 椭圆 状 或 条 带 状 , 常 与 射线 相交 ,细胞 壁 薄 , 非 森 化 ,内 含 棕 
色 树 脂 ; 其 间 散 有 少数 纤维 ,有 的 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 柱 最 ，。 

《2) 取 5 浸出 物 ] 项 下 醇 溶性 漫 出 物 ,进行 微量 升华 ,得 黄 
褐色 油状 物 ,香气 浓郁 ;于 油状 物 上 加 盐酸 1 滴 与 香草 醋 少 
量 ,再 滴 加 乙醇 1 一 2 滴 , 渐 显 机 红色 ,放置 后 颜色 加 深 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 60 分 钟 , 滤 
RRF , 残 浊 加 三 氧 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 沉香 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 洲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 配 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内径 为 4.6mm, 粒 径 为 Sum, 
Diamonsil C18 或 Phenomenex luna C18 色谱 柱 ); LAZI A 
流动 相 A, 以 0.1%% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进 
行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0.7ml; 柱 温 为 30C ;检测 波长 为 
252nm。 理 论 板 数 按 沉香 四 醇 峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACID 流动 相 BCA) 
0 一 10 15-20 85-»80 
10—19 20-»23 80-77 
19—21 23-33 77--67 
21--39 33 67 
39--40 33—35 67->65 
40 一 50 35 65 
50. 1 一 60 95 5 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 沉 香 对 照 药材 约 0.2g, 精 密 称 


定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 乙醇 10ml, ER AE 3E Bit ,超声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz )1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙 
酬 补足 减 失 的 重量 35] , 静 置 ,了 到 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 作 
为 对 照 药材 参照 物 溶液 。 另 取 [ 含 量 测定 1 项 下 的 对 照 品 洲 
液 , 作 为 对 照 品 参照 物 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 咒 溶 液 各 
10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

e 185 > 


没 药 


供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 6 个 特征 峰 , 并 应 与 对 照 药 材 
参照 物色 谱 峰 中 的 6 个 特征 峰 相对 应 ,其 中 峰 1 应 与 对 照 品 
参照 物 峰 保留 时 间 相 一 致 。 


200 
150 
100 5| 
50: : 
0 | | 
00 50 100 150 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 min 
对 照 特 征 图 谱 
6 个 特征 峰 中 EE IIDUE IUBE E 3;8- 握 -2-(2- 茶 乙 基 )- 
5,6,7- 三 羟基 -5,6,7,8- 四 氢 色 酮 ; 
I% 5:6,4"- 二 羟基 -3 上 - 甲 氧 基 -2-(2- 茶 乙 基 ) 色 酮 
【浸出 物 了 了 REIA HER H øW E A 2201) 项 下 的 


热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10. 0%。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
JAXA; UZANA A,0.1%% 甲 酸 湾 液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C; 检 测 波长 为 
252nm。 理 论 板 数 按 沉香 四 醇 峰 计算 应 不 低 于 6000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BC) 
07-10 15-420 85—80 
10 一 19 20->23 80—77 
19-21 23—33 71—67 
21-25 33 67 
25. 1 一 35 95 5 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 沉 香 四 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 第 ) 约 0. 2g. T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 10ml, 称 定 重量 , 漫 
泡 0.5 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz 21 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 
液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl,; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 沉 香 四 醇 (Ci: His O2 1825 
于 0. 10%。 

饮片 

【炮制 】 除去 枯 废 白木 , 臂 成 小 块 。 用 时 捣 碎 或 研 成 细 粉 。 

【性 昧 与 归 经 】 辛 、 昔 , 微 温 。 归 脾 、 角 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 FAULA MORIR AAF. HF 
腹胀 浆 疼 痛 , 明 寒 呕 吐 呢 道 , 肾 虚 气 道 岗 急 。 

【用 法 与 用 量 〗 1 一 5g, 后 下 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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没 oz 
Moyao 
MYRRHA 


本 品 为 橄榄 科 植 物 地 丁 树 Commiphora myrrha Engl. 
或 哈 地 丁 树 Commiphora molmol Engl. 的 干燥 树脂 。 分 为 
天 然 没 药 和 胶 质 没 药 。 

LERI KARK 旦 不 规则 颗粒 性 团 块 ,大 小 不 等 ,大 
者 直径 长 达 6cm 以 上 。 表 面 黄 棕色 或 红 棕色 , 近 半 透明 部 分 
FRE ,被 有 黄色 粉 企 。 质 坚 脆 , 破 碎 面 不 整齐 ,无 光泽 。 
有 特异 香气 , 味 基 而 微 辛 。 

RRRA ” 旦 不 规则 块 状 和 颗粒 ,多 黏 结 成 大 小 不 等 的 
团 块 ,大 者 直径 长 达 6cm 以 上 ,表面 棕 黄 色 至 棕 褐 色 , 不 透 
BH , 质 坚 实 或 疏松 ,有 特异 香气 , 味 若 而 有 黏 性 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 粉 未 0. 1g, 加 乙醚 3ml, 振 摇 , 滤 过 , 滤 
液 置 蒸发 耿 中 , 挥 尽 乙 本 ,残留 的 黄色 液体 滴 加 硝酸 , 显 褐 紫色 。 

(2) 取 本 品 粉 末 少 量 , 加 香草 醋 试 液 数 滴 , 天 然 没 药 立即 
显 红色 ,继而 变 为 红 紫 色 , 胶 质 没 药 立 即 显 紫 红色 ,继而 变 为 
蓝 紫 色 。 

《3) 取 [5 含量 测定 3 项 下 的 挥发 油 适 量 , 加 环 已 烷 制 成 每 
Im 含 天 然 没 药 10mg 或 胶 质 没 药 50mg 的 溶液 EA BE n 
溶液 。 另 取 天 然 没 药 对 照 药材 或 胶 质 没 药 对 照 药材 每 2g, 照 
挥发 油 测定 法 (通则 2204 乙 法 ) 加 环 已 烷 2ml, 缓 缓 加热 至 
Bh ,并 保持 微 沸 约 2. 5 小 时 ,放置 后 , 取 环 已 烷 溶液 作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
4ul; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙醚 (4 : DA 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 ,立即 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 信 加 热 至 斑点 旺 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 天然 没 药 不 得 过 10% , 胶 质 没 药 不 得 过 
15% (通则 2301). 

总 灰分 不 得 过 15.0%( 通 出 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 10.026 GE UU] 2302). 

【含量 测定 】 取 本 品 20g( 除 去 杂质 ), 照 挥发 油 测 定 法 
(通则 2204 乙 法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 天 然 没 药 不 得 少 于 4.0% (ml/g), 胶 质 没 
药 不 得 少 于 2. 0% (ml/g)， 

饮片 

【炮制 】 
至 表面 光亮 。 

每 100kg 没 药 , 用 醋 5kg。 

本 品 呈 不 规则 小 块 状 或 类 圆 形 颗 粒状 ,表面 棕 褐 色 或 黑 
褐色 ,有 光泽 。 具 特异 香气 RAME REMF. 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 8.076 (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 2. 0% ml/g). 
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【鉴别 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 GE. Ho FLA, 

【功能 与 主治 】 散 瘀 定 痛 , 消 肿 生 肌 。 用 于 胸 痹 心痛 , 胃 
Ic PE 98 ,痛经 经 闭 ,产后 瘀 阻 , 冶 痕 腹痛 ,风湿 痹 痛 , 跌 打 损 伤 ， 
Ja e ym Es. 

【用 法 与 用 量 】 3—5g./80 E 1 ACLBUM. 

【注意 】 孕妇 及 针 弱 者 慎 用 。 

LERI 置 阴凉 干燥 处 。 


i9 EN 
Hezi 
CHEBULAE FRUCTUS 


ZEE UB HUY Terminalia chebula Retz. 或 
Ww EH T Terminalia chebula Retz. var. tomentella Kurt. 8j 
干燥 成 熟 果 实 。 秋 \、 冬 二 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,路 去 杂质 , 晒 于 。 

LERI 本 品 为 长 圆 形 或 卵 圆 形 ,长 2 一 4cm, 直径 2 一 
2. 5cm. IR E pi CL EXER fa 6, MERO EE SE 56 RARR 
和 不 规则 的 皱纹 ,基部 有 圆 形 果 杯 痕 。 质 坚实 。 果 肉 厚 0. 2~ 
0. 4cm, 黄 棕色 或 黄 褐 色 。 果 核 长 1.5 一 2.5cm, ÉL 18 1— 
1. 5cm, 浅 黄色 , 粗 米 ,坚硬 。 种 子 狭长 纺锤 形 ,长 约 lem, E 
径 0. 2-0. 4cm, f BER Ec 6 T F2, ELS, REL RE ABE 
^C pit PRR YE Ja RH o 

【鉴别 】 DEREK A ERKA E. 

Wo HERRE, RIR , AAR AS HEF a- A A RR R 
化 厚 壁 细 胞 相连 结 。 石 细胞 类 方形 ,类 多 角形 或 旦 纤 维 状 , 直 
径 14—40ym , KE 130km, 壁 厚 , 孔 沟 细密 ; 胞 腔 内 偶 见 草酸 
钙 方 晶 和 砂 唱 。 木 化 厚 壁 细胞 淡 黄 色 或 无 色 , 呈 长方形、 多角 
形 或 不 规则 形 , 有 的 一 端 周 大 成 靴 状 ;细胞 豆 上 纹 孔 密集 ;有 
的 含 草酸 钙 簇 晶 或 砂 晶 。 草 酸 钙 艇 晶 直 径 5~40pm, 单 个 散 
在 或 成 行 排 列 于 细胞 中 。 

绒毛 词 子 dEBOE.2—3 细胞 , 含 黄 棕色 分 泌 物 。 

《2) 取 本 品 ( 去 核 ) 粉 未 0. 5g, 加 无 水 乙醇 30ml, 加 热 回流 
30 分 钟 UE SE! UE RS FORE HEU BR 5ml 溶解 ,通过 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 2cm) ,用 稀 乙 醇 50ml 洗 脱 ， 
ix SE V REY RT ,残渣 用 水 5ml 溶解 后 通过 C18 (300mg) A 
HRUE FE] 30% 甲 醇 10ml 洗 脱 , 弃 去 3026 甲醇 液 ,再 用 
甲醇 10ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 RA FRE 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 订 子 对 照 药 材 ( 去 核 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 两 
种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE, AP ZE-OK IB 
酸 -水 (12 : 10 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,和 镶 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
tr E E, dB e] BU CS P) De OCDE RS 


lu z 
3€ m. 
Ba our ao. com 


th Er Jl 


【检查 】 水 分 不 得 过 13,.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 23025, 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 漫 法 测定 ,不 得 少 于 30.05, 

饮片 

【炮制 〗 WF 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 用 时 打 碎 。 

WFA PAIF. WR, IH, RZ TR. 

【性 味 与 归 经 】 FMRE F., BEM CXTRA ES. 

【功能 与 主治 】 涩 肠 止 海 , 敛 肺 止咳 , 降 火 利 咽 。 用 于 久 
泻 久 痢 ,便血 脱 肛 , 肺 虚 毗 咳 , 久 嗽 不止, 咽 痛 音 哑 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 ETA. 
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Buguzhi 
PSORALEAE FRUCTUS 


本 品 为 豆 科 植物 补 骨 脂 Psoralea corylifolia L. 的 干燥 成 
熟 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 果 序 , 晒 干 , 搓 出 果实 ,除去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 肾 形 , 略 扁 , 长 3 5mm. 3E 2 4mm ,J 
约 1. 5mm。 表 面 黑 色 、 黑 褐色 或 灰 褐色 , 具 细 微 网 状 皱 纹 。 
顶端 圆 钝 ,有 一 小 突起 , 凹 侧 有 果 梗 痕 。 质 硬 。 REN S 
种 子 不 易 分 离 ;种子 1 枚 ,子叶 2, 黄 白色 ,有 油性 。 气 香 , 味 
辛 、 微 苦 。 

【鉴别 ]】 〈1) 本 品 粉末 灰 黄 色 。 种 皮 栅 状 细胞 侧面 观 有 
纵 沟 纹 ,光辉 带 1 条 ,位 于 上 便 近 边缘 处 ,项 面 观 多 角形 , 胞 
腔 极 小 , 孔 沟 细 ,底面 观 旦 圆 多 角形 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 。 支 
持 细胞 侧面 观 哑铃 形 , 表 面 观 类 圆 形 。 壁 内 腺 (内 生 腺 体 ) 
多 破碎 ,完整 者 类 圆 形 ,由 十 数 个 至 数 十 个 纵向 延长 皇 放 英 
状 排列 的 细胞 构成 。 草 酸 钙 柱 晶 细小 ,成 片 存 在 于 中 果皮 
细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 RA RRR RR MARZE 
制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4 岂 , 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酪 (4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 障 干 , 喷 以 10% 氨 氧化 钙 甲 醇 溶液 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 两 个 荧光 斑点 。 

【检查 杂质 不 得 过 5% (通则 2301), 

水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2,0% (通则 2302) 。 

【 含 最 测定】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 唱 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20p8g 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 提取 2 小时， 
放 冷 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,如 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 — 
10xl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 补 肯 脂 素 (Cua HO: P AREE BR 
K (Ci He O;) 的 总 量 不 得 少 于 0.70%. 

饮片 

【炮制 】 补 骨 脂 ”除去 杂质 。 

LERI [501 REIKI AKI MERER 
分 ) 【含量 测定 】 HAH. 

盐 补 骨 脂 取 净 补 骨 脂 , 照 盐 炙 法 (通则 0213) Eb £ 
PESE 

本 品 形 如 补 骨 脂 。 玫 面 黑色 或 黑 褐 色 , 微 鼓 起 。 气 微 香 ， 
ER PA JER o 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 7.5%。 

总 灰分 同 药 材 ,不 得 过 8. 5%。 

【鉴别 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 gm. HU IURE. 

【功能 与 主治 】 温 肾 助 阳 , 纳 气 平 喘 , 温 脾 止 泻 :外 用 消 
KERE. RETH BOR JE ,阳痿 遗精 ,遗尿 尿频 , 腰 膝 冷 痛 , 肾 虚 
TE tig EWS L9 RT 1G ELRUX AEE. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 外 用 2026 —309?6 BERI UR Ab 

【贮藏 BEA. 


x 2 
Lingzhi 
GANODERMA 


Zl dh 2g e ILAR EB ZR. Ganoderma lucidum (Leyss. ex 
Fr.)Karst. B X = Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang fj F 
燥 子 实体 。 全 年 采 收 ,除去 杂质 ,剪除 附 有 朽木 , 泥 沙 或 培养 基 
质 的 下 端 菌 柄 ,阴干 或 在 40 一 50C 烘 二 。 

LERI RE SEREA, BS us HOP 2E IDE 2X yr DÀ 
É ,直径 10 一 18cm, 厚 1 一 2cm。 皮 壳 坚 硬 , 黄 褐色 至 红 褐 色 ， 
有 光泽 , 具 环 状 楼 纹 和 辐射 状 皱纹 ,边缘 薄 而 平 截 , 常 稍 内 卷 。 
菌 肉 白 色 至 淡 棕 色 。 菌 柄 圆柱 形 , 侧 生 , 少 偏 生 , 长 7 一 15cm， 
直径 1 一 3. 5cm, 红 褐色 至 紫 褐色 ,光亮 。 孢 子 细小 , 黄 褐 色 。 
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uL ta sr 

KE ERRARE HREF., HARRE. WRK 
17~23cm. , 

Muss ” 子 实体 较 粗 壮 、 肥 厚 , 直 径 12~22cm, L1. 5— 
4cm。 皮 壳 外 常 被 有 大 量 粉 尘 样 的 黄 褐色 孢子 。 

【鉴别 】 《〈1) 本 品 粉 末 浅 棕色 . 棕 褐 色 至 紫 褐 色 。 菌 丝 散 
在 或 粘 结 成 团 , 无 色 或 淡 棕 色 , 细 长 , 稍 弯 上 曲 , 有 分 枝 , 直 径 
2. 5 一 6. 5um., WTA €. BRE , 顶端 平 截 , 外 壁 无 色 , 内 壁 有 
ERRE, K 8 一 12xm, 宽 5— 8pm. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 灵 芝 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 局 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 乙 酿 - 甲 酸 (15 : 
5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 营 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉末 1g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 滤 
过 ,滤液 置 燕 发 阴 中 ,用 少量 水 分 次 洗涤 容器 ,合并 洗 液 并 人 
2& A IL FP. ELK IS EARCE 3X E FK 5ml 溶解 , 置 50ml 离心 
管 中 , 缓 缓 加 入 乙醇 25ml, 不 断 搅拌 , 静 置 1 小 时 ,离心 (转速 
为 每 分 锅 4000 转 ) , 取 沉 深 物 ,用 乙醇 10ml 洗涤 ,离心 , 取 沉 
淀 物 , 烘 干 , 放 冷 , 加 4mol/L 三 气 乙 酸 溶液 2ml, 置 10ml 安 诅 
瓶 或 顶 空 瓶 中 ,封口 , 混 匀 ,在 120C 水 解 3 小 时 , 放 冷 ,水 解 
液 转移 至 50ml 烧瓶 中 ,用 2ml 水 洗涤 容器 , 洗 肖 液 并 人 烧瓶 
中 ,60'C ji FE ZE-T- FH. 7096 7, BR 2ml 溶解 , 置 离心 管 中 , 离心 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 半 乳糖 对 照 品 .葡萄 糖 对 照 
品 .甘露 糖 对 照 品 和 木 糖 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 70% 乙醇 
制 成 每 1ml 各 含 0. Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 丙 酮 -水 (5 : 1: DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 对 氨基 茶 甲 酸 溶液 ( 取 4- 氮 基 
EPR 0. 5g, 溶 于 冰 醋 酸 9ml 中 ,加 水 10ml 和 85%% 磷 酸 溶液 
0. 5ml, 混 匀 ) ,在 105'C Ju 3 24 10 分 钟 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 其 中 最 强 荧光 斑点 为 葡萄 糖 ,甘露 糖 和 
半 乳 糖 芝 光斑 点 强度 相近 ,位 于 葡萄 糖 资 点 上 、 下 两 侧 , 木 糖 
斑点 在 甘露 糖 上 ,荧光 斑点 强度 最 弱 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 17.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3.2% (通则 2302). 

CEHAJ 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 3.09, 

【含量 测定 】 多 糖 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡萄 
糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 0. 12mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 了 到 对 照 品 溶液 0. 2.0. 4.0. 6, 
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0. 8.1. 0,1. 2ml, 4: HE 10ml 具 塞 试管 中 ,各 加 水 至 2. 0ml, 
迅速 精密 加 入 硫酸 蕊 酮 溶液 (精密 称 取 总 酮 0. 1g, 加 硫酸 
100ml 使 溶解 , 播 勺 )6ml, 立即 播 匀 ,放置 15 分 钟 后 ,立即 置 
冰 浴 中 冷却 15 分 钟 , 取 出 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 
见 分 光 光 度 法 (通则 0401), Æ 625nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 
吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BARERA 2g ,精密 称 定 , 置 圆 
底 烧 瓶 中 ,加 水 60ml, 静 置 1 小 时 ,加 热 回流 4 小 时 , 趁 热 滤 
过 ,用 少量 热 水 洗涤 滤器 和 滤 渣 ,将 滤 酒 及 滤纸 置 烧 瓶 中 ,加 
水 60ml, 加 热 回流 3 小 时 , 趁 热 滤 过 ,合并 滤液 , 置 水 浴 上 藻 干 ， 
残渣 用 水 5ml 溶解 , 边 搅拌 边 缓 慢 滴 加 乙醇 75ml, 扬 匀 , 在 4 
放置 12 小 时 ,离心 , 充 去 上 清 液 ,沉淀 物 用 热 水 溶解 并 转移 至 
50ml 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 取 溶 液 适量 ,离心 ,精密 
量 取 上 清 液 3ml, 置 25m 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 供 试 品 溶液 2ml, E 10ml RERE 
中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 迅 速 精密 加 入 硫酸 蕊 病 
溶液 6ml” 起 , 同 法 操作 ,测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 
品 溶液 中 无 水 葡萄 糖 的 含量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 灵芝 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 
(C; HisOs) 计 ,不 得 少 于 0.9096 , 

三 蓝 及 和 醇 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 轩 醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 1、0,2.、0. 3、 
0. 4,0. 5ml, 分 别 置 15ml 具 塞 试管 中 , 挥 干 , 放 冷 ,精密 加 入 
新 配制 的 香草 醛 冰 醋酸 溶液 (精密 称 取 香 草 醛 0. 5g, JI UK RS 
酸 使 溶解 成 10ml, 即 得 )0. 2ml、 BAR 0.8ml, 播 名 ,在 70'C 
水 浴 中 加 热 15 分 钟 , 立 即 置 冰 浴 中 冷却 5 分钟 ,取出 ,精密 加 
AZZE 4ml, 播 匀 , 以 相应 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 546nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 
为 纵 坐 标 .浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醇 50ml, 超声 处 理 ( 功 率 140W , Jii x 
42kHz)45 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 适量 乙醇 ,分 
Uc UE TRUE SION UR IE , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 
4) , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 供 试 品 溶液 0. 2mjl, 置 15ml 具 塞 试管 
中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 挥 干 ” 起 , 同 法 操作 ,测定 
吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 齐 墩 果 酸 的 含量 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 三 蒿 及 从 醇 以 齐 墩 果 酸 (Cs Has O;) 
计 , 不 得 少 于 0. 50%。 

【性 昧 与 妇 经 】 HE. ED. IT EA. 

【功能 与 主治 】 补 气 安神 ,止咳 平 喘 。 用 于 心神 不 宁 , 失 
眠 心 惨 , 肺 虚 咳 跨 , 虚 劳 短 气 ,不 思 饮 食 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 }】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 
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Ak dh NARRA Equus asinus L. BUT TR Bc SX 6f Sz 25 
RU .浓缩 制 成 的 固体 胶 。 

【 制 法 】 将 驴 皮 浸泡 去 毛 , 切 块 洗 净 ,分 次 水 前 , 滤 过 , 合 
并 滤液 ,浓缩 (可 分 别 加 入 适量 的 黄酒 ,冰糖 及 豆油 ) 至 稠 谊 
状 , 冷 癣 , 切 块 ,上 晾 干 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 方形 块 、 方 形 块 或 丁 状 。 棕 色 至 黑 宰 
色 , 有 光泽 。 质 硬 而 脆 ,断面 光亮 ,碎片 对 光照 视 呈 棕色 半 透 
明 状 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 O. 1g, 加 176 BC BR SRL UE HC 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 用 微 孔 滤 膜 滤 过 , 取 续 滤液 100pl, 置 微量 
进 样 瓶 中 ,加 胰 蛋 和 白 酶 溶液 10u1( 取 序列 分 析 用 胰 蛋 白 酶 ,加 
LARRA RAR HRE Iim 中 含 img 的 溶液 , 临 用 时 配 
制 ), 扬名 ,37 伟 恒温 酶 解 12 小 时 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 
胶 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 - 
质谱 法 (通则 0512 和 通则 0431) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 (色谱 柱 内 径 为 2. mm) ;以 乙 且 为 流动 相 A， 
以 0.1% 甲 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 
脱 ;流速 为 每 分 钟 0. 3ml。 采 用 质谱 检测 器 , 电 喷 和 雾 正 离子 模 
RESTI ) ,进行 多 反应 监测 (MRM) ,选择 质 荷 比 (m/z)539.8 
( 双 电 荷 ) 一 612.4 和 m/z 539. 8( 双 电荷 )->923.8 作为 检测 
离子 对 。 取 阿胶 对 照 药 材 溶液 , 进 样 5pl1, 按 上 述 检 测 离 子 对 
测定 的 MRM 色谱 峰 的 信 噪 比 均 应 大 于 3 : 1. 


时 间 ( 分 钟 ) bis ACA 流动 相 BOX 
0 一 25 5-20 95—80 
25-40 20—50 80—50 


吸取 供 试 品 溶 液 5pl, 注 人 高 效 液 相 色 诺 -质谱 联 用 仪 , 测 


定 。 以 质 荷 比 (m/z)539.8( 双 电荷 )- 一 612.4 和 m/z 539.8 
( 双 电 荷 )->923. 8 离子 对 提取 的 供 试 品 离子 流 色 谱 中 ,应 同 
时 呈现 与 对 照 药材 色谱 保留 时 间 一 致 的 色谱 烽 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 1g, 精 密 称 定 ,加 水 2ml, 加 热 溶 
解 后 , 置 水 浴 上 藻 干 ,使 厚度 不 超过 2mm , 照 水 分 测定 法 ( 通 
则 0832 第 二 法 ) 测 定 ,不 得 这 15.0%。 

重金 属 及 有 害 元 素 RUD... M R 4 DU AE IE CB UU] 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 ， 
铅 不 得 过 5mg/kg; 铺 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg, 采 
不 得 过 0. 2mg/kg, 铜 不 得 过 20mg/kg。 

水 不 溶 物 KREi 1. 0g, 精 密 称 定 , 加 水 5ml, 加热 使 溶 
UR ,转移 至 已 恒 重 10ml 具 塞 离心 管 中 ,用 温水 5ml 分 3 次 洗 
Wk , 洗 液 并 入 离心 管 中 , 播 匀 。 置 40C 水 浴 保 温 15 分 钟 , 离 
心 (转速 为 每 分 钟 2000 转 )10 分 钟 , 去 除 管 壁 浮 油 , 倾 去 上 清 
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液 , 沿 管 壁 加 入 温水 至 刻度 ,离心 ,如 法 清洗 3 次 , 倾 去 上 清 
液 ,离心 管 在 105 亿 加 热 2 小 时 ,取出 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 
fh ,精密 称 定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 水 不 溶 物 不 得 过 2.0%%。 

其 他 ”应 符合 胶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0184) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 牲 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZHE- 1mol/L. ERARA CHR BR B2 VR. pH 值 
至 6. 50 C7 : 93) 为 流动 相 A, LAZAR- (E : 1) 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 254nm; 柱 温 为 
43"C 。 理 论 板 数 按 L-35 8 SCR ETE LANI T. 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BA) 
0 一 11 100-»93 07 
11~13. 9 93—88 712 
13. 9—14 88-785 12-15 
14-29 85—66 1534 
29-30 66-0 34100 


对 照 品 溶液 的 制备 K LSU SCNOM R m. HARI RR 


n. PS SX REOS RE dh. L-Hü A ERO RS snis Bb. 8 GG WR x Jm 
0. 1mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 1ml4r3) LARBAR y HA 
酸 0. 16mg. AAM 70g L-B SC 0. 12mg 的 混合 深 液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 25g ,精密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 
500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 0. lmol/L 盐酸 溶液 至 
刻度 , 摇 句 。 精 密 量 取 2ml, € 5ml 安 诉 中 ,加 盐酸 2ml, 
150 水 解 1 小 时 , 放 冷 , 移 至 燕 发 垩 中 ,用 水 10ml 分 次 洗 
UE , 洗 液 并 人 绪 发 阻 中 , 燕 干 , 残 酒 加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 溶 
ft ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 0.1mol/L 盐酸 溶液 至 刻度 , 播 
5J . BI fS. 

精密 量 取 上 述 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 5ml, 分 别 置 
25ml 量 瓶 中 ,各 加 0. 1mol/L. 5 it 86 ER 2E Bg PITO B8 Z BS 28 
ilk 2. 5ml, Imol/L Z RE BS ZIRA 2. 5ml, $$ 51 , E CE 
1 小 时 后 ,加 5076 Z BR E 20 BE $5 5]. HC 10ml, 加 正己 烷 
10mjl, 振 摇 ,放置 10 分 钟 , 取 下 层 溶液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 衡 生 化 后 的 对 照 品 溶液 与 殿试 品 
溶液 各 5p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 [- 羟 彤 氨 酸 不 得 少 于 8.0%, 甘 氨 
酸 不 得 少 于 18. 0%, 丙 氨 酸 不 得 少 于 7.026 ,lL- 且 毛 酸 不 得 少 
于 10.0%。 

饮片 

【炮制 了 阿胶 的 成 碎 抉 。 

阿胶 珠 取 阿 胶 , 烘 软 , 切 成 Lem AART, RAA 
(通则 0213) 用 蛤 粉 活 至 成 球 ,内 无 滤 心 时 ,取出 ,第 去 蛤 
粉 , 放 凉 。 

本 员 呈 类 球形 。 表 击 棕 黄色 或 灰白 色 , 附 有 白色 粉末 。 
体 轻 , 质 酥 , 易 碎 。 断 面 中 空 或 多 筷 状 , 淡 黄 色 至 棕色 。 气 微 ， 
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味 微 甜 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10. 0%% 。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 4.076. 

【鉴别 】 【含量 测定 〗 ZH. 

【性 味 与 归 经 】 HF. AR RZ. 

【功能 与 主治 】 补血 滋 阴 , 润 燥 , 止 血 。 用 于 血 虚 著 黄 ， 
HZ SE oo TR s METJ ob LA B E DLP 8] Jp i ZU , 3p CIR 
MIL s nE ifi DR gn » CE rf AH Da A RA UE e 

【用 法 与 用 量 】 3-—9g. ELAR. 

ERJ 密闭 . 


阿 R 


Aweli 
FERULAE RESINA 


Æ dn M a E E CH ES XE NU] 4 Ferula sinkiangensis 
K. M. Shen zk, Ek Bé [if 4. Ferula fukanensis K. M. Shen 的 树 
iie ERR DREHER, Ar E ERE FRR, i 
集 渗 出 的 乳 状 树脂 , 阴 于 。 

DERI 本 品 呈 不 规则 的 块 状 和 脂 膏 状 。 颜 色 深 浅 不 
一 ,表面 螨 黄色 至 棕 黄 色 。 块 状 者 体 轻 ,质地 似 螨 ,断面 稍 有 和 孔 
际 ; 新 鲜 切面 颜色 较 浅 ,放置 后 色 渐 深 。 脂 膏 状 者 茜 稠 ,灰白 
色 。 具 强烈 而 持久 的 其 样 特异 臭 气 , 昧 辛辣 , 嚼 之 有 灼 烧 感 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 粉 末 0.2g, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 无 水 
乙醇 适量 ,超声 处 理 10 分 钟 , 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 滤 液 0. 2ml, EE 50ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 揪 匀 。 
照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 。 在 323nm 的 波长 处 
应 有 最 大 吸收 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g ,加 稀 盐 酸 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
取 上 上 清 液 (必要 时 离心 ) 用 乙醚 (40ml.20ml) 振 播 提 取 2 次， 
合并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 乙醇 -5% 冰 醋酸 (1 : 4) 的 混合 
溶液 , 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -二 氯 甲烷 - 冰 了 醋酸 (8 : 8 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 隙 于 , 喷 以 1%% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 -1%% 
铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 则 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.026 (通则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 5.076 (通则 2302) 。 

【浸出 物 〗 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 温 法 规定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 取 本 品 5~ 10g; 照 挥发 油 测 定 法 (通则 
2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 10. 0% ml/g). 
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【性 味 与 归 经 】 SF m. HE RZ. 

【功能 与 主治 】 消 积 , 化 首 , 散 瘤 , 杀 虫 。 用 于 肉食 积 灌 ， 
痰 血 瘦 痕 , 腹 中 癌 块 , 虫 积 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 1.5g, 多 人 丸 散 和 外 用 膏药 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴 关 干燥 处 。 


陈 RB 


Chenpi 
CITRI RETICULATAE PERICARPIUM 


2E du XB HUS, Citrus reticulata Blanco 及 其 栽培 
变种 的 干燥 成 熟 果 皮 。 药 材 分 为 “陈皮 ”和 “ 广 陈 皮 ”。 采 摘 成 
AR SE BUR E MTF ER T Re 

[1351 陈皮 常 剥 成 数 办 ,基部 相连 ,有 的 呈 不 规则 的 
片 状 , 厚 1 一 4mm。 外 表面 楼 红 色 或 红 棕 色 , 有 细 皱 纹 和 站 下 
的 点 状 油 室内 表面 浅黄 白色 ,粗糙 , 附 黄 月 色 或 黄 棕 色 筋 络 
状 维 管束 。 质 稍 硬 而 脆 。 气 香 , 味 辛 . 否 。 

广 陈皮 常 3 办 相 连 , 形 状 整齐 ,厚度 均匀 , 约 1mm。 点 
状 油 室 较 大 ,对 光照 视 ,透明 清晰 。 质 较 节 软 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄白 色 至 黄 棕 色 。 中 果皮 薄 壁 组 
织 众多 ,细胞 形状 不 规则 , 壁 不 均匀 增 厚 ,有 的 成 连珠 状 。 果 
皮 表 皮 细 胞 表面 观 多 角形 .类 方形 或 长 方形 , 垂 周 壁 稍 厚 , 气 
孔 类 圆 形 , 直径 18~26pm, 副 卫 细 胞 不 清晰 ;侧面 观 外 被 角 
质 层 , 靠 外 方 的 径 向 壁 增 厚 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 中 果皮 
洲 壁 细胞 中 ,时 多 面体 形 .菱形 或 双 锥 形 , 直 径 3—34um. 长 
5 一 53prm, 有 的 一 个 细胞 内 含有 由 两 个 多 面体 构成 的 平行 双 
晶 或 3 一 5 个 方 唱 。 橙 皮 苷 结晶 大 多 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,黄色 
或 元 色 , 呈 圆 形 或 无 定形 团 块 ,有 的 可 见 放射 状 条 纹 。 螺 纹 导 
E .和 孔 纹 导管 和 网 纹 导管 及 管 胞 较 小 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 5ml, 浓 缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
用 0.5% 氢 氧化 钠 洲 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 3em HC HB BC BR 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 至 约 gcm, 取 出 ,上 障 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 ,; 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

黄 曲 器 毒素 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

Uds iR Gt — S 9829 5g, 精 密 称 定 , 加 入 氯 化 钠 3g， 
照 黄 曲霉 毒素 测定 法 项 下 供 试 品 的 制备 方法 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 上 品 每 1000g & EDHEAS GE Bi 不 得 过 5pg, 黄 曲霉 毒素 
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HW 


G, RARES G; 、 黄 曲霉 毒 索 Do UE ARGGR DB 的 总 量 
不 得 过 10pg。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 楼 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BE PX R nie ER ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 索 
ERAH sin 3 dd E C60 — 90'C) 80 mL, 加 热 回流 2 一 3 小 
时 , 弃 去 石油 醚 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 80mjl, 再 加 热 回流 至 提取 
液 元 色 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 数 
次 洗涤 容器 , 洗 液 泪 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ， 
Bp fS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 术 皮 背 (Czs Ha Ox ) 不 得 少 于 3.526. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,路 淋 水 , 润 透 , 切 丝 , 干 燥 。 

本 品 旺 不 规则 的 条 状 或 丝 状 。 外 表面 橙 红色 或 红 棕色 ， 
有 细 皱 纹 和 回 下 的 点 状 油 室 。 内 表面 浅黄 日 色 , 粗 粮 , 附 呐 招 
色 或 黄 棕色 筋 络 状 维 管束 。 气 香 , 味 辛 、 普 。 

【含量 测定 】 [825 jb. ERDH (Cu Ha O 〇 1s ) 不 得 少 于 
2.070. 

【鉴别 】 【检查 】 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 lev. B RZ, 

【功能 与 主治 】 理气 健 脾 MELK. ATERI R 
Ib ur TS EHE A. 

【用 法 与 用 量 】 3—10g. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防老 , 防 蛙 。 

注 : 栽培 变种 主要 有 茜 枝 柑 Citrus reticulata “ Chachi? 
(^ ER EO CK ZEB. Citrus reticulata “Dahongpao” 温州 蜜柑 


Citrus reticulata * Unshiu? 、 福 桶 Citrus reticulata * Tangerina’ , 


附 — 
Fuzi 
ACONITI LATERALIS RADIX PRAEPARATA 


Æ à 3g XE BIBLE EI E 3s Aconitum carmichaelii Debx. 
的 子 根 的 加 工 品 。6 月 下 旬 至 8 月 上 旬 采 挖 ,除去 母 根 .须根 
及 泥 沙 , 习 称 “ 泥 附 子 ” ,加工 成 下 列 规 格 。 

(1) 选 择 个 大 .均匀 的 泥 附 子 , 洗 净 , 淄 人 胆 巴 的 水 溶液 中 
过 夜 ,再 加 食盐 ,继续 浸泡 ,每 日 取出 晒 脉 ,并 逐渐 延长 晒 脉 时 
间 ,直至 附子 表面 出 现 大 量 结 营 盐 粒 ( 盐 霜 ) ,体质 变 硬 为 止 ， 
习 称 “ 盐 附 子 ”。 
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附子 


(2) 取 泥 附 子 , 按 大 小 分 别 洗 兆 ,浸入 胆 巴 的 水 溶液 中 数 
日 ,连同 漫 液 者 至 透 心 ,迭出 ,水 漂 , 纵 切 成 厚 约 0. 5cm 的 片 ， 
再 用 水 漫 漂 , 用 调 色 液 使 附 片 染 成 浓 茶 色 , 取 出 , 藻 至 出 现 油 
面 、 光 泽 后 , 烘 至 半 干 ,再 晒 干 或 继续 烘 干 , 习 称 “ 黑 顺 片 ”。 

(3) 选 择 大 小 均匀 的 泥 附 子 , 洗 兆 , 淄 入 胆 巴 的 水 溶液 中 数 
日 ,连同 淄 液 者 至 透 心 ,迭出 , 剥 去 外 皮 , 纵 切 成 厚 约 0. 3cm 的 
KAKER B HA MT, JE ARA”. 

【性 状 】 AWF 呈 圆 锥 形 ,长 4~7cm, 直 径 3 ~ 5em, 
表面 灰 黑 色 ,被 盐 性 ,顶端 有 凹陷 的 芽 痕 ,周围 有 瘦 状 突起 的 
支 根 或 支 根 痕 。 体 重 , 横 切 面 灰 褐色 ,可 见 充 满 盐 霜 的 小 空隙 
和 多 角形 形成 层 环 纹 , 环 纹 内 侧 导 管束 排列 不 整齐 。 气 微 , 味 
威 而 麻 , 刺 舌 。 

黑 顺 片 ” 为 纵 切 片 , 上 宽 下 窄 ,长 1.7 一 5cm, 宽 0.9 一 
3cm, 厚 0.2 一 0.5cm。 外 皮 黑 褐色 ,切面 暗 黄色 , 油 润 具 光 
泽 , 半 透明 状 , 并 有 纵 问 导管 束 。 质 硬 而 脆 , 断 面 角质 样 。 气 
微 , 味 淡 。 

AWE XIE RAE, FAH. FHA 0. 3cm。 

【鉴别 〗 取 本 品 粉末 2g, 加 氮 试 液 3ml 润 湿 , 加 乙醚 
25mj, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 污 加 二 氯 甲 烷 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葵 甲 酰 新 鸟 头 原 碱 对 
照 品 、 葵 甲 酰 乌 头 原 碱 对 照 品 、 葵 甲 酰 次 鸟 头 原 碱 对 照 品 , 加 
异 丙 醇 -二 氧 甲烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 lml 各 含 img 的 混 
合 溶 液 , 作 为 对 照 品 溶液 ( 单 酯 型 生物 碱 )。 再 取 新 乌 头 碱 对 
H8 d .次 乌 头 碱 对 照 唱 . 乌 头 碱 对 照 品 ,加 蜡 丙 醇 - 二 毛 甲 烷 
Ad: 1) 混合 溶液 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 深 液 ( 双 酯 型 生物 碱 )。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 和 对 照 晶 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 (6.4 : 3.6 :1) 为 展开 
剂 , 置 氨 蒸 气 饱和 20 分 钟 的 展开 包 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
稀 厂 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 , 盐 附 子 在 与 新 乌 头 碱 对 照 
品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 和 乌 头 碱 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,最 相 
同 颜色 的 次 点 ; 黑 顺 片 或 白 附 片 在 与 茶 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 
品 . 茶 甲 酰 乌 头 原 碱 对 照 品 、 葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

双 栈 型 生物 碱 ” 照 [含量 测定 ] 项 下 色谱 条 件 、 供 试 品 ; 
液 的 制备 方法 试验 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 新 乌 涉 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 
hi . 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 异 丙 醇 -二 氧 甲烷 (1 : 1) 
混合 溶液 制 成 每 1ml 各 含 Suge 的 混合 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 项 
T BE UBER 10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 双 醋 型 生物 碱 以 新 乌 头 碱 (Css Has NO, ,次 乌 头 
碱 (Css Has NO 44 RI -G 3E d CC Har NOn ) 的 总 量 计 ,不 得 
ii 0.02074, 

[SEE Hie og 512 E, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 — LLLA EE Sb bL GEO REED 


: 192 。 
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HERU ZIE- Ak : 15) 为 流动 相 A, 以 0. 1molL 醋 酸 
git vk Chi 1000ml 加 冰 醋 酸 0. 5ml) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ,检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 苯 甲 酰 新 
乌 头 原 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC) 
0~48 15—26 85-~74 
48—49 26—35 74-65 
49—58 35 65 
58~65 35—15 65--85 
对 照 品 溶液 的 制备 取 葵 甲酸 新 马 头 原 碱 对 照 品 . 苯 甲 


酰 马 头 原 碱 对 照 品 . 茶 甲 酰 次 己 头 原 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 蜡 丙 醇 - 二 握 甲 烷 (1:1) 混 合 溶液 制 成 每 lml 各 含 
1l0ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得) 约 2g, 精 密 
PE , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 3ml, 精 密 加 入 异 丙 醇 -乙酸 
GEO: 1) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 40kHz, 水 温 在 25 已 以 下 )30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml,40 U FRE EKKERT, Z 
漆 精 密 加 入 异 丙 醇 -二 氯 甲 烷 (1: 1) 混合 溶液 3ml YR EL UE 
过 ,到 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10xl1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 ， 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 某 甲 只 新 马 头 原 碱 (Ca Ha NOio )、 
Ak B gp Gk JE 9E CCo Hu NO, A 3E FB. We IX OG, 3k JR 
(C4; Hys NO, ) 的 总 量 , 不 得 少 于 0.01026. 

饮片 

【炮制 〗 附 片 ( 黑 顺 片 AWD ARAH. 

LERI [X530] EI [BENE] HAt. 

淡 附 片 ” 取 盐 附 子 , 用 清水 漫 漂 , 每 日 换 水 2—3 K 8 dk 
分 漂 尽 ,与 甘草 ,黑豆 加 水 共 考 透 心 ,至 切 开 后 口 尝 无 麻 理 感 
时 ,取出 ,除去 甘草 ,黑豆 , 切 薄 片 , 晒 干 。 

每 100kg 盐 附 子 ,用 甘 章 5kg、 黑 豆 10kg。 

Ad dh SERA UD. EE PRAE ,长 1.7 5em, 9$ 0. 93cm, FÉ 
0. 2~0. 5cm。 外 皮 褐 色 。 切 面 褐色 , 半 透 明 , 有 纵向 导管 束 。 
质 硬 ,断面 角质 样 。 气 微 , 味 淡 , 口 尝 无 腑 舌 感 。 

【检查 】 双 酯 型 生物 碱 ” 同 药材 , 含 双 酯 型 生物 碱 以 新 
B, 3k P CC; Ha NOn 0, XX. B) k D (Cas Has NOw) 和 乌 头 碱 
《Ca He NO;4,0 的 总 量 计 , 不 得 过 0.01076. 

[E51] 【检查 站 水 分 ) 【含量 测定 】 HAH. 

WRR RE. HA OEM 02130 JH RP 28 zm 3E 
微 变色 。 

本 品 形 如 黑 顺 片 或 白 附 片 , 表 面 鼓 起 黄 棕色 , 质 松 脆 。 气 

【 监 别 】 【检查 】 同 附 片 。 

【性 昧 与 归 经 】 辛 、 甘 ,大 热 ; 有 毒 。 归心、 肾 、 牌 经 。 
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【功能 与 主治 】 回 阳 救 道 , 补 火 助 阳 , 散 寒 止 痛 。 用 于 亡 
阳 虚 脱 , 肢 冷 脉 微 oo BRA E ADR DT S HERE RE TS pc EVO » 
肾 阳 虚 误 ,阳痿 官 冷 , 阴 寒 水 肿 , 阳 虚 外 感 , 寒 湿 阁 痛 。 

【用 法 与 用 量 了 了 3—15g. AM, AM. 

【注意 】 AHRR: TESE ME MET MEE, 
天 花粉 J EE pr EEE L EE AR M E 93 36 91 8E. A A A 
及 同 用 。 

DERI 盐 附子 密 朵 , 置 阴 头 干燥 处 ; 黑 顺 片 及 日 附 户 置 
干燥 处 ,防潮 。 

注 : 盐 附 子 仅 做 [性 状 ] 检 测 。 


忍冬 B 
Rendongteng 
LONICERAE JAPONICAE CAULIS 


Æ dh X ARRHBE H A Lonicera japonica Thunb. 的 干 
燥 葵 枝 。 秋 、 冬 二 季 采 制 MTF. 

性状】 本 品 呈 长 圆柱 形 , 多 分 枝 , 常 纺 绕 成 东 , 直 径 1.5 一 
6mm。 表 面 棕 红 色 至 瞳 棕色 ,有 的 灰 绿 色 , 光 滑 或 被 茸毛 ;外 皮 易 
剥落 。 枝 上 多 节 , 节 闻 长 6 一 9em, 有 残 叶 和 叶 痕 。 质 脆 , 易 折断 ， 
断面 黄白 色 , 中 空 。 气 微 , 老 枝 味 微 苦 , 嫩 枝 味 淡 。 

【鉴别 3 〈1) 本 品 粉 末 浅 棕 黄 色 至 黄 棕 色 。 非 腺 毛 较 多 ， 
单 细胞 ,多 断 碎 , 壁 厚 , 表 面 有 疣 状 突起 。 表 皮 细 胞 棕 黄 色 至 
棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 常 有 非 腺 毛 脱落 后 的 痕迹 , 石 细 胞 
状 。 注 壁 细胞 内 含 草酸 钙 簇 唱 , 常 排列 成 行 ,也 有 的 单个 散 
在 ,棱角 较 钝 ,直径 5~15pm。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, H 5096 EH RE 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 肥 垄 冬 蕨 对 照 药 材 1g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 马 钱 攻 对 照 蝇 ,加 50 26 EP BS h 
成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 融 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 10p1、 
XE BE dh TREE 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 力 烷 - 
甲醇 -水 (65 : 35 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
JF Hu HB MT, mL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Bp T ze PE ER 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 5076 Z, BXTETRGRI ,不 得 少 于 14.076. 

【含量 测定 】 绿 原 酸 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZI -0. 4% 磷 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000, 


E os 
3€ LN 3 
a% ouryao. com 


鸡 内 人 金 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 围 醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 洲 液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 , 超 


声 处 理 (功率 250W ,频率 30kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 宇 重量 ,用 


50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 53 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
5~10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ce He OD REF 0. 1076, 

马 钱 昔 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 DIESE , 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 革 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
538] A Z, 8-0. 4%% 磷 酸 深 液 (12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 董 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 华 对照 品 适 量 , 精 密 称 年 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 o 
声 处 理 ( 功 率 500 允 ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 青 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 妈 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 

2— 10pl. HE A CER GRÉ C ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 — MÀ 0. 10%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 问 润 , 切 段 ,于 燥 。 

本 品 旺 不 规则 的 段 。 表 面 棕 红 色 ( 嫩 校 ), 有 的 厌 绿 色光 
滑 或 被 苷 毛 ; 外 皮 易 脱落 。 切 面 黄 电 色 ,中 空 。 偶 有 残 时 ,有 瞳 
绿色 , 略 有 茸毛 。 气 微 , 老 校 味 微 昔 , 嫩 枝 味 谈 ，。 

【含量 测定 】 PAH, A JER Cs His OO ARS Ib 
0 070 Y's 

【鉴别 】 【检查 】 【 漫 出 物 【含量 测定 和 (与 钱 
Ho MAH. 

【性 味 与 归 经 】 H.S. HW, BZ. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 玖 风 通 络 。 用 于 温 病 发 热 , 热 
毒 血 痢 , 痛 肿 疮 疡 ,风湿 热 痹 ,关节 红肿 热 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 9 一 30g。 

LERI 置 干燥 处 。 


鸡 内 £ 
Jineijin 
GALLI GIGERII ENDOTHELIUM 
CORNEUM 


本 品 为 锥 科 动 物 家 鸡 Gallus gallus domesticus Brisson 的 干 
燥 沙 囊 内 壁 。 杀 鸡 后 ,取出 鸡 胰 ,立即 剥 下 内 壁 , 洗 净 ,干燥 。 
DERI 本 品 为 不 规则 卷 片 , 厚 约 2mm。 表 面 黄 色 ,和 黄 
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绿色 或 黄 褐色 , 薄 而 半 透 明 , 具 明显 的 条 状 皱纹 。 质 脆 , 易 碎 ， 
汤面 角质 样 , 有 光泽 。 气 微 腥 , 味 微 蔡 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 2.096 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 ?7.5%。 


饮片 

【炮制 】 鸡 内 金 ” 洗 净 , 干 燥 。 

炒 鸡 内 金 ” 取 净 鸡 内 金 , 照 清 炒 或 次 法 (通则 0213) Jh 
至 鼓 起 。 | 


本 品 表面 暗 黄 褐色 或 焦 黄色 ,用 放大 镜 观 察 , 显 颗粒 状 或 
微细 泡 状 。 轻 折 即 断 ,断面 有 光泽 。 

醋 鸡 内 金 ” 取 净 鸡 内 金 , 照 清 炒 法 (通则 0213) Eb ze Sx 
起 , 距 醋 ,取出 ,干燥 。 

每 100kg 鸡 内 金 , 用 醋 15kg。 

【性 球 与 归 经 】 H.E. BR. E SINE BAZ. 

【功能 与 主治 〗 健 胃 消食 , 梁 精 止 遗 , 通 淋 化 石 。 用 于 食 积 
不 消 , 呕 吐 海 疾 , 小 儿 竣 积 ,遗尿 ,遗精 , 石 淋 涩 痛 , 胆 胀 胁 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

Um) 置 干 燥 处 , 防 星 。 


X8 血 BE 


Jixueteng 


SPATHOLOBI CAULIS 


本 品 为 豆 科 植物 密 花 豆 Spatholobus suberectus Dunn 的 
于 燥 荐 葵 。 秋 . 冬 二 季 采 收 , 除 去 枝叶 ,切片 , 晒 干 。 

[HER 本 品 为 椭圆 形 、 长 矩 圆 形 或 不 规则 的 斜 切片 , 厚 
0. 3 一 lcm。 栓 皮 灰 棕色 ,有 的 可 见 灰 白色 斑 , 栓 皮 脱 落 处 显 
红 棕 色 。 质 坚硬 。 切 面 木 部 红 棕 色 或 棕色 ,导管 孔 多 数 ;不 
皮 部 有 树脂 状 分 泌 物 呈 红 棕色 至 黑 棕 色 ,与 本 部 相间 排列 
旦 数 个 同心 性 椭圆 形 环 或 偏心 性 半圆 形 环 ; 艇 部 偏向 一 便 。 
AA , PR IE. 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 ; 木 栓 细胞 数列 , 含 棕 红色 物 。 
Rt ERES , 散 有 石 细胞 群 , 胞 腔 内 充满 棕 红 色 物 ;: 薄 壁 细 胞 含 
草酸 钙 方 晶 。 维 管束 异型 ,由 韧 皮 部 与 木质 部 相间 排列 成 数 
轮 。 卦 皮 部 最 外 侧 为 石 细胞 群 与 纤维 束 组 成 的 厚 壁 细胞 层 ; 
射线 多 被 撞 压 ; 分 说 细 胞 其 多 ,充满 棕 红 色 物 ,常数 个 至 10 多 
个 切 向 排列 成 带 状 ; 纤 维 束 较 多 , 非 术 化 至 微 木 化 ,周围 细胞 
含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 蝇 纤 维 , 含 吊 细 胞 壁 木 化 增 厚 ; 石 细胞 群 
散在 。 本 质 部 射线 有 的 含 棕 红 色 物 ;导管 多 单个 散在 ,类 圆 
JÉ ,直径 约 至 400jm; 木 纤维 束 亦 均 形成 晶 纤 维 ; 木 薄 壁 细胞 
少数 食 棕 红色 物 。 

(2) 本 品 粉末 棕 黄 色 。 棕 红色 块 散在 ,形状 、 大 小 及 颜色 
深浅 不 一 。 以 具 缘 纹 孔 导管 为 主 ,直径 20~400pm, 有 的 含 黄 
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棕色 物 。 石 细胞 单个 散在 或 2 一 3 个 成 群 , 淡 黄 色 , 旦 长 方形 、 
2 BUE .类 三 角形 或 类 方形 ,直径 14~75pym, 层 纹 有 明显。 纤维 
3 JA ES] ER] 4 E S RC E $5 77 iu JE I du £T HE. 3889 0577; dh 2E 
双 锥 形 或 不 规则 形 . 

(3) 取 本 品 粉 未 2g. M Z BE 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
T ERAT ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 10ml 振 摇 
提取 ,乙酸 乙 酯 液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 鸡 血 芯 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5 —- 1091. 对照 
药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 
烷 - 丙 酮 -甲醇 -甲酸 (8 ; 1,2 :0.3:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 及 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 5% 香 
草 醋 硫 酸 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.0%。 

【性 味 与 归 经 | F Hood. HF AZ. 

【功能 与 主治 】 活血 补血 ,调经 止痛 , 舒 筋 活络 。 用 于 月 
经 不 调 , 痛 经 . 28 B, DOEA SN BOR REX v ifo HESS EC 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 Bol WEM IDISE LB RE, 


鸡 骨 8 
Jigucao 
ABRI HERBA 


Ak dh opua MPH ELO Abrus cantoniensis Hance 
的 干燥 全 株 。 全 年 均 可 采 挖 ,除去 泥 沙 ,干燥 。 

[E331 本 品 根 多 呈 图 锥 形 , 上 粗 下 细 , 有 分 校 ,长 短 不 
—.HÍ$0.5-—1.5cm; X& ii JK Fx € ,粗糙 ,有 细 纵 纹 , 支 根 极 
细 , 有 的 断 落 或 留 有 残 基质 硬 。 革 丛生 ,长 50 一 100cm, 直径 
约 0. 2em; 灰 棕色 至 紫 褐色 ,小 枝 纤 细 , 政 被 短 柔 毛 。 羽 状 复 
时 互生 ,小 叶 8 一 对 ,多 脱落 ,小 时 符 圆 形 ,长 0.8 一 1 2em; 
先端 平 截 , 有 小 突 尖 ,下 表面 被 伏 毛 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

[4501] (1) 本 品 粉末 灰 绿 色 。 非 腺 毛 单 细胞 ,顶端 尖 或 
KR, K 60~970um, 直径 12— 22um , BE JE 3 — 6um , ES £t BJ] 
显 , 有 疣 状 罕 起 。 气 和 孔 平 轴 式 。 纤 维 束 周围 细胞 含 草 酸 钙 方 
di ,形成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 不 均匀 增 厚 。 石 细胞 类 圆 形 、 类 
方形 或 长 圆 形 ,直径 16~40pm, 有 的 壁 稍 厚 。 木 栓 细 胞 黄 棕 
E. 草酸 钙 方 晶 直 径 5 一 11jpm。 

《2) 取 本 唱 粉 末 2g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 RAME TE 10ml 使 溶解 ,用 2% 盐 酸 溶 液 振 扬 
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提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 酸 液 , 用 5 久 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 
值 至 ?7, 再 用 正 丁 醇 振 所 提取 3 次 ,每 次 5ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 相 思 子 
碱 对 照 品 ,加 80%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 
10ul Xp B A ZEE 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 -醋酸 -水 (4:1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 HET ROB F, 
喷 以 功 三 酮 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 断 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 广 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 7.5%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 6.0. 

饮片 

【炮制 了 】 除去 杂质 和 蔷 果 , 切 段 。 

【性 味 与 归 经 】 HAER. AM RZ. 

【功能 与 主治 】 利 湿 退 黄 , 清 热 解毒 , 玖 肝 止 痛 。 用 于 湿 
热 黄 净 , 胁 肋 不 舒 , 胃 脏 胀 痛 , 乳 痛 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


鸡 冠 dE 
Jiguanhua 
CELOSIAE CRISTATAE FLOS 


本 品 为 苋 科 植物 鸡冠 花 Celosia cristata L. 的 干燥 花序 。 
fk E dE RET EKK, MF. 

【性 状 】 ZR dh DSURECU AE Fs e TERCER, ERER, K 
8— 25cm, $ 5 一 20cm, 上 缘 宽 , 具 皱 衬 , 密 生 线 状 鳞片 ,下 端 渐 
^E , 常 残 留 扁平 的 荃 。 表 面 红 色 、 紫 红色 或 黄 晶 色 。 中 部 以 下 
密生 多 数 小 花 , 每 花 宿 存 的 苞 片 和 花 被 片 均 呈 膜 质 。 果 实 盖 
28 ,种 子 肩 圆 肾 形 ,黑色 ,有 光泽 。 体 轻 , 质 柔韧 。 气 微 , 味 淡 。 

[50] 取 本 品 2g, 剪 雁 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 敬 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 鸡 冠 花 对 照 药 材 2g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 酮 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 于 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 并 点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 水 作 溶 剂 , 不 得 少 于 17.026. 
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饮片 

【炮制 】 GEE 除去 式 质 和 残 葵 , 切 段 。 

本 品 为 不 规则 的 块 段 。 扁 平 ,有 的 呈 鸡 冠状 。 表 面 红 色 、 
紫红 色 或 黄白 色 。 可 见 黑 色 扁 圆 肾 形 的 种 子 。 气 微 , 味 淡 。 

鸡冠 花 炭 ” 取 净 鸡 冠 花 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 焦 黑 色 。 

本 品 形 如 鸡冠 花 。 表 面 黑 褐色 ,内 部 焦 褐 色 。 可 见 黑色 
AT. RREA ME. 

【 漫 出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 16.0%，。 

【鉴别 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 Hw. BF KPR. 

【功能 与 主治 】 kukmi abi ik. HFE i A i 
TE i, FE R EAE Fo ARAE. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 置 通风 干燥 处 。 


FS M # 


Qingfengteng 
SINOMENII CAULIS 


Æ dà o gi E EHE E E Sinomenium acutum (Thunb. ) 
Rehd. et Wils. #016 fj Sinomenium acutum C Thunb. ) Rehd. 
et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils. H TH, KRZY 
REL , 扎 把 或 切 长 段 , 晒 二 。 

LERI 本 品 星 长 圆柱 形 , 带 微 榴 曲 ,长 20 一 70cm 或 更 
长 ,直径 0.5~2cm。 表 面 绿 褐色 至 棕 褐 色 , 有 的 灰 神 色 , 有 细 
纵 纹 和 皮 孔 。 节 部 稍 膨大 ,有 分 校 。 体 轻 , 质 硬 而 脆 , 易 折断 ， 
世面 不 平坦 , 灰 黄 色 或 淡 灰 棕色 , 皮 部 罕 , 木 部 射线 呈 放 射 状 
排列 , 髓 部 淡 黄 日 色 或 黄 棕 色 。 气 微 , 味 壮 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 : 最 外 层 为 表皮 ,外 被 厚 角 质 
层 ,或 为 木 栓 层 。 皮 层 散 有 纤维 和 石 细胞 。 中 柱 蒜 纤维 束 新 
月 形 , 其 内 侧 常 为 2~5 列 石 细胞 ,并 切身 延伸 与 射线 中 的 石 
细胞 群 连接 成 环 。 维 管束 外 乾 型 。 韧 度 射 线 回 外 渐 帘 ,可 见 
锥 形 或 分 枝 状 石 细胞 ;毛皮 部 细胞 大 多 苞 废 ,有 的 散 有 1~3 
个 纤维 。 木 质 部 导管 单个 散在 或 数 个 切 向 连接 。 骨 细胞 勾 稍 
厚 , 纹 孔 明显 。 注 壁 细胞 含 淀粉 粒 和 章 酸 钙 针 史 。 

粉末 黄 褐色 或 灰 褐 色 。 表 皮 细 胞 黄色 或 黄 棕色 ,断面 观 
2€ [BUE sk 5B BUE ,直径 24~78um, 被 有 角质 层 。 石 细胞 淡 黄 
色 或 黄色 ,类 方形 , 梭 形 .椭圆 形 或 不 规则 形 , 壁 较 厚 ,了 筷 沟 有 明 
显 。 皮 层 纤 维 微 黄色 或 黄色 ,直径 27~70pm, 壁 极 厚 , 胞 腔 狭 
守 。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,存在 于 薄 壁 细胞 中 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 青 
芯 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) ELS TEE EXE MAP R CIE 
541; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (2 :4:2:1)10C 以 下 放置 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 浓 毛 


e * 


* rr 


试 液 预 饱和 20 4) PP BA HET t P SAT Aih, BT KKE DIL 
kR AERA BR IAGE. Bu US CL REIP LE SOME BG 
品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 更 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6. 0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -磷酸 盐 缓 冲 液 (0. 005mol/L St Bg 5 — 8828 
液 , 以 0.005mol/L 的 磷酸 二 和 毛 钠 调节 pH 值 至 8.0, 再 以 196 
三 乙 胺 调节 pH 值 至 9.0)(55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
262nm。 理 论 板 数 按 青 芯 碱 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 青 东 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
FB BER B ER Im 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 20ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 20kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

Am tk TAR mt E, a A E T CC Hz NO, ) 不 得 少 
F 0.5036, 

饮片 

【炮制 】 除去 林 质 , 略 泡 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表面 绿 褐色 至 柠 褐 色 , 有 的 灰 
褐色 ,有 纵 纹 ,有 的 可 见 皮 筷 。 切 面 灰 黄色 至 淡 灰 黄色 , 皮 部 
宕 , 木 部 有 明显 的 放射 状 纹 理 , 其 间 具 有 多数 小 筷 , 骨 部 淡 黄 
FIG EGO. UR RE. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 9.0%。 

【鉴别 1 除 横 切 面 外 ) 攻 检查 了 总 灰分 ) 
同 药材 。 

【性 味 与 轨 经 】 车 、. 辛 , 平 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 〗 社 风 湿 , 通 经 络 , 利 小 便 。 用 于 风湿 辛 
痛 ,关节 肿 胀 , 诬 痹 瘙痒。 

【用 法 与 用 量 本 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


【含量 测定 】 


Fs [t BB 


Qingyedan 
SWERTIAE MILEENSIS HERBA 


本 品 为 龙 胆 科 植 物 青 叶 胆 Swertia mileensis T. N. Ho et 
W. L. Shih 的 干燥 全 草 。 秋 季 花 果 期 采 收 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

LERI 本 品 长 15~45cm。 根 长 贺 锥 形 , 长 2—7cm. EE 
径 约 0.2cm, 有 的 有 分 校 ;表面 黄色 或 黄 棕 色 。 茎 四 棱 形 ,楼 
角 具 极 狂 的 起, 直径 0. 1 一 0. 2cm; 表 面 黄 绿色 或 黄 棕 色 , 下 部 


* 196 。 
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常 显 红 紫 色 ,断面 中 空 。 叶 对 生 ,无 柄 :叶片 多 皱 缩 或 破碎 , 完 
整 者 展 平 后 呈 条 形 或 狭 披 针 形 ,长 1 一 4cm, 宽 0. 2—0. 7cm, Bil] 
ERREEN 38 Hr. 4, 条 形 , 黄 绿色 ;花冠 4, 深 裂 , 黄 色 , 裂 片 卵 
状 披 针 形 ,内 侧 基 部 具 2 腺 窝 ;雄蕊 4。 萌 果 狭 卵 形 ,种 子 多 数 , 细 
小 , 棕 褐 色 。 气 微 , 味 若 。 

【鉴别 3 〈1) 本 品 粉 末 绿 色 或 黄 绿 色 。 石 细胞 类 圆 形 .类 
长 方形 .长 条 形 或 长 梭 形 ,有 的 有 突起 或 一 端 延 长 ,长 100 一 
120um, 直径 407 50pm ZR 4L, BEJÉ 5 一 10kmy 孔 沟 上 明显。 纤 
维 长 梭 形 ,长 180 一 220km, 直径 8 一 10km, 木 化 , 壁 厚 约 
2, 5um, 孔 沟 明 显 。 叶 的 上 表皮 细胞 壁 波状 ;下 表皮 细胞 角质 
纹理 不 甚 明显 ,气孔 多 数 ,不 等 式 或 不 定式 。 草 酸 钙 结晶 旺 杆 
状 . 针 状 或 片 状 , 多 存在 于 叶肉 细胞 中 。 花 粉 粒 圆 形 , 直径 
30—37pum, A 3 孔 沟 ,表面 有 细 网 状 纹理 。 

(2) 取 本 品 粉末 5g, 加 甲醇 45ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 作为 供 试 晶 溶 液 。 另 到 齐 墩 果 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml d 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 柄 酸 
(12 :4:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 障 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
GAR ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

(3) 取 本 品 粉 未 0. 2g HiP BE 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 叶 服 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 Sul. 分 别 点 于 岁 一 硅胶 GF UE AR D. UL — 
氧 甲烷 -甲醇 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 栋 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5. 0% GEM 2302), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05%% 磷 酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 237nm。 理 论 板 数 按 狂 牙 菜 苦 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 狩 牙 菜 音 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iim 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 篇 )0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 久 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml， 
置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 儿 牙 菜 苗 背 (Cis Hz; O30) 不 得 少 
于 8.0%。 
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饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 类 圆 形 ,有 的 有 分 棱 ;表面 黄色 或 
黄 棕色 。 茎 四 棱 形 ,棱角 有 具 极 狭 的 翅 ;表面 黄 绿 色 或 黄 棕 色 ， 
切面 中 空 。 叶 片 多 破碎 。 气 微 , 味 许 。 

【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 FER. BRF E BMA. 

【功能 与 主治 】 清 肝 利 胆 ,清热 利 湿 。 用 于 肝胆 湿热 , 黄 
JE DR JR » HE AK IJR » ARNE J o 

【用 法 与 用 量 】 10~15g. 

【注意 】 虚 寒 者 慎 服 。 

【贮藏 】 置 阴凉 于 燥 处 。 


B R 
Qingpi 
CITRI RETICULATAE PERICARPIUM 
VIRIDE 


A i A zd wg Citrus reticulata Blanco 及 其 栽培 
AE fb BS FR ULT: XR ICRRCR SC HARE. 56 月 收集 目 落 的 
4l SR HEP 23 CIPUE RE 178 月 采 收 未 成 熟 的 果实 ,在 果 
皮 上 纵 谢 成 四 瓣 至 基部 ERU ORE LIE L0J RR" VUE RET. 

【性 状 】 四 花 青皮 果皮 前 成 4 裂片 ,裂片 长 椭圆 形 ,长 
4--6cm, JEÉ 0. 1 一 0. 2cm。 外 表面 灰 绿 色 或 黑 绿 色 ,密生 多 数 油 
室内 表面 类 日 色 或 黄白 色 ,粗糙 , 附 黄 晶 色 或 黄 棕色 小 筋 络 。 
质 稍 硬 , 易 折断 ,断面 外 缘 有 油 室 1 一 2 98, AFRE UE. 

个 青皮 BARE, H4 0. 5~2cm。 表 面 灰 绿色 或 黑 绿 
fe, , 微 粗糙 ,有 细密 目下 的 油 室 ,顶端 有 稍 突起 的 柱 基 , 基 部 有 
圆 形 果 梗 痕 。 质 人 硬 , 源 面 果 皮 黄 日 色 或 痰 黄 棕 色 , 厚 0.1 一 
0.2cm, 外 缘 有 油 室 1—254. NE 8 一 10 淮 , 淡 棕色 。 气 清 
FRR EF. 

【鉴别 〗 (1) 四 花 青皮 本 品 粉 来 灰 绿色 或 淡 灰 棕色 。 
中 果皮 薄 壁 组 织 众多 ,细胞 形状 不 规则 , 壁 稍 增 厚 ,有 的 成 连 
珠 状 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 多 角形 或 类 方形 , 垂 周 壁 增 厚 , 气 
孔 长 圆 形 ,直径 20 一 28pm, 副 卫 细 胞 5 一 7 个 ;侧面 观 外 被 角 
质 层 , 靠 外 方 的 径 向 壁 稍 增 厚 。 章 酸 钙 方 晶 存在 于 近 表 皮 的 
薄 壁 细胞 中 , 呈 多 面体 形 . 凌 形 或 方形 ,直径 3 一 28um ,长 至 
32uwm。 杰 皮 苷 结晶 棕 黄 色 , 呈 半 圆 形 .类 圆 形 或 无 定形 团 块 。 
螺纹 导管 .网 纹 导 管 细小 。 

个 青皮 MERRE MEIR, , 壁 薄 , 有 的 呈 微 波状 ,细胞 
中 含有 草酸 镍 方 曲 ,并 含 橙 皮 苷 结晶 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 5ml, 浓 缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 埋 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 局 ,分 别 点 于 同一 
用 0.5% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 


Bu 
3€ LN 3 
** ouryao. com 


TR 


甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 3em, WR, MTF, 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 至 约 8cm, 取 出 , 障 王 , 哮 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 284nm 
理论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml g o. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 Sml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 卓 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

7k dh A RE REPOS Ha O4 ) 不 得 少 于 5.0%，。 

AX 

【炮制 】 青皮 RARE, UEUR. i, D Y RES. HC. 

本 品 旦 类 圆 形 厚 片 或 不 规则 丝 状 。 表 面 厌 绿色 或 黑 绿 
色 ,密生 多 数 油 室 ,切面 黄 日 色 或 淡 黄 标 色 ,有 时 可 见 肢 圳 8 一 
10 办 IR ERG. PURIS. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 11.0%，。 

【含量 测定 】 HAH, EE CCa Ha Os) 18 7b 
于 4.094. 

【鉴别 】 【检查 】( 总 灰分 ) 同 药材 。 

HB BS BL KEKR, RI KAGEN 0213) 炒 至 微 黄色 

每 100kg 青皮 ,用 酷 15kg。 

本 品 形 如 青皮 片 或 丝 , 色 泽 加 深 , 略 有 酯 香气 , 味 关 .六 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 11,0%。 

【含量 测定 】 HAH, aR C Ha O 〇 1s ) 不 得 少 于 3.0%。 

【鉴别 【检查 】( 总 灰分 ) BAM. 

【性 昧 与 归 经 】 xod. RUF IJH.IB E. 

【功能 与 主治 】 MRA HEU. HT A DHK Mi 
ARM FLR FLM RRT eK. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


B V 果 
Qingguo 
CANARII FRUCTUS 


本 品 为 橄榄 科 植 物 橄榄 Canarium album Raeusch. 的 干 
«197 * 


AGB 


燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 纺锤 形 , 两 端 钝 尖 , 长 2.5~4cm, 直径 
l~i. 5cm。 表 面 棕 黄色 或 黑 褐 色 , 有 不 规则 皱纹 。 果 肉 灰 棕 
色 或 棕 褐 色 , 质 硬 。 果 核 梭 形 , 暗 红 棕 色 , 具 纵 楼 ;内 分 3 室 ， 
各 有 种 子 1 粒 。 气 微 , 果 肉 味 汲 , 和 久 嚼 微 甜 。 

LENI 〈1) 本 品 果 皮 横 切面 : 外 果皮 为 1 一 3 90 EAE A 
胞 , 含 黄 棕色 物 ,外 被 角质 层 。 中 果皮 为 10 余 列 薄 壁 细胞 ,有 
维 管束 散在 , 油 室 多 散 列 于 维 管束 的 外 侧 。 内 果皮 为 数列 石 
细胞 。 薄 壁 细 胞 含 草酸 钙 艇 唱和 方 晶 。 

本 唱 粉 末 棕 黄色 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 呈 不 规则 形 , 壁 
较 厚 , 含 黄 棕色 物 。 薄 壁 细 胞 呈 不 规则 形 或 类 圆 形 , SER 35] 3 
增 厚 , 内 含 或 散在 草酸 钙 簇 唱和 方 晶 。 石 细胞 多 见 , 由 数 个 紧 
密 排 列 或 单个 散在 , 旦 纺锤 形 、 类 长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 孔 
沟 细密 ,有 的 纹 孔 明显 。 导管 多 为 螺纹 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 青 果 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
Hk. BEER HE E GB 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
RAE: 6: DIENW, EF, Wih, ETF, EA 2% 三 氧化 铁 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

CEHI 昭 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.076, 

饮片 

【炮制 〗 RERA WR, TR., AKIT. 

【性 状 】 【鉴别 】【 漫 出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 酸 , 平 。 归 肺 、. 胃 经 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 咽 ,生津 。 用 于 咽喉 肿 辛 ， 
TZ BS dh BLEUS fe EHE, 

【用 法 与 用 是】 5 一 10g。 

(ERI 置 干燥 处 , 防 星 。 


ROB F 


Qingxiangzi 
CELOSIAE SEMEN 


Æ m A PHE H TEE. Celosia argentea L. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 季 采 实 成 熟 时 采 荐 植株 或 摘 取 采 穗 , 晒 干 ,收集 种 子 ， 
除去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 局 圆 形 ,少数 星 圆 凤 形 ,直径 1 一 
1.5mm。 表 面 黑色 或 红 黑 色 ,光亮 ,中 间 微 隆起 , 侧 边 微 上 四 处 


: 198 。 
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有 种 脐 。 种 皮 薄 而 脆 。 气 微 , 味 淡 。 
【鉴别 】 本 品 粉末 灰 黑 色 。 种 皮 外 表皮 细胞 瞳 红 棕 色 ， 
表面 观 多 角形 至 长 多 角形 ,有 多 角形 网 格 状 增 厚 纹 理 。 种 皮 
内 层 细胞 淡 黄 色 或 无 色 ,表面 观 多 角形 ,密布 细 直 纹理 。 胚 乳 
细胞 充满 淀粉 粒 和 糊 粉 粒 ,并 含 脂肪 油 滴 和 草酸 钙 方 唱 。 
【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 
【性 味 与 归 经 】 WE. BFA. 
【功能 与 主治 】 清 肝 泻 火 , 明 目 退 壬 。 用 于 肝 热 目 赤 , 目 
ERR LULA TET CREER 
[Hik5RE 9-—15g. 
【注意 】 本 品 有 扩散 瞳孔 作用 ,青光眼 患者 禁用 。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


Bm B 


Qinghao 
ARTEMISIAE ANNUAE HERBA 


Æ in S RHBU EIS Artemisia annua L. 的 干燥 地 上 
WEAR. TASEIENROTENEGN.BRGIDIETE.BEPT. 

CERI 本 品 蔚 星 贺 柱 形 ,上 部 多 分 梳 , 长 30~80cm, 直 
径 0. 2 一 0. 6cm; 表 面 黄 绿 色 或 棕 黄 色 , 具 纵 楼 线 ; 质 略 硬 , 易 
折断 ,断面 中 部 有 艇 。 叶 互生 , 暗 绿 色 或 棕 绿 色 , 卷 缩 易 碎 , 完 
整 者 展 平 后 为 三 回 羽 状 次 裂 ,裂片 和 小 裂片 矩 圆 形 或 长 椭圆 
JÉ MHR. AFRA RME. 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 3g. A ii SE C50 90 C) 50ml ,加热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 正 已 烷 30ml 使 溶解 ,用 20% 乙 
BARRER 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙 膊 液 , 藻 干 , 残 潮 加 乙醇 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 韶 雪 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 Im € Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 本 (4 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
干 , 喷 以 2% 香 草 醋 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】〗 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 无 水 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 1.996, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

LERS H] wE., HFEA. 

【功能 与 主治 】 ABER IRER MEA WE RR. H 
Fd 3845 B1 , AAE ERA RERO 3A RIDES OEXX 
寒热 ,湿热 黄 冶 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g, 后 下 。 

[^81 置 阴凉 干燥 处 。 
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Qingmengshi 
CHLORITI LAPIS 


本 品 为 变质 岩 类 黑 云 母 片 岩 或 绿 泥 石 化 云母 碳酸 盐 片 
岩 。 采 挖 后 ,除去 杂 石 和 泥 沙 

【性 状 〗 黑 云 母 片 宕 ” 主 为 鳞片 状 或 片 状 集合 体 。 星 不 
规则 扁 块 状 或 长 斜 块 状 , 无 明显 棱角 。 褐 黑色 或 绿 黑色 ,有 共 玻 
璃 样 光泽 。 质 软 , 易 碎 , 断 面 呈 较 明显 的 层 片 状 。 碎 粉 主 为 绿 
黑色 鳞片 ( 黑 云 母 ), 有 似 星 点 样 的 内 光 。 气 微 , 昧 淡 ， 

绿 泥 石 化 云母 碳酸 盐 片 岩 ”为 鳞片 状 或 粒状 集合 体 。 呈 其 
色 或 绿 灰色 , 夹 有 银色 或 淡 黄色 鳞片 , 具 光 泽 。 质 松 , 易 碎 ,粉末 
为 灰 绿 色 鳞 片 ( 绿 泥 石化 云母 片 ) 和 颗粒 ( 主 为 碳酸 盐 ), 片 状 者 具 
星 点 样 风光 。 遇 稀 盐 酸 产 生气 泡 ,加热 后 泡 沸 激烈 。 气 微 , 味 淡 。 


饮片 

【炮制 】 SUR ”除去 杂 石 , 砸 成 小 块 。 

RERE HOS E eU. B EE GB 02130 4 E 
£L x. 

【性 味 与 妇 经 】 甘 、 咸 , 平 。 归 肺 . 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 坠 痰 下 气 , 平 肝 镇 惊 。 用 于 奖 痰 胶结 , 咳 
Dia o AA ATE ,烦躁 胸 阁 , 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 〗 多 信 丸 散 服 ,3~6g; 前 汤 10 一 15g, 布 包 先 煎 。 

【贮藏 3 ET. 


5 EXE 


Qingdai 
INDIGO NATURALIS 


Ak hg BR PECORE TH V 3 E Baphicacanthus cusia (Nees) 
Bremek. , Zi fl fü IE E Polygonum tinctorium Ait， 或 十 字 
花 科 植 物 蕉 蓝 Isatis indigotica Fort. BS PE 2X ZE Wr Z$ Ju T ql 
得 的 干燥 粉末 、 团 块 或 颗粒 。 

【性 状 】 本 品 为 深蓝 色 的 粉末 , 体 轻 , 易 飞扬 ;或 呈 不 规则 
多 孔 性 的 团 块 .颗粒 ,用 手 搓 抢 即 成 细 末 。 徽 有 草 腥 气 , 昧 谈 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 少量 ,用 微 火 灼 烧 ,有 紫红 色 的 烟雾 
产生 。 

(2) 取 本 品 少 量 , 滴 加 硝酸 ,产生 气泡 并 显 棕 红色 或 黄 柠 色 。 

(DRE i 50mg, 加 三 氯 甲 烷 5ml, 充 分 搅拌 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 晶 溶液 。 男 取 靛 蓝 对 照 品 、 靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 握 甲 
烷 分 别 制 成 每 iml 含 lmg 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 毛 甲 烷 -丙酮 
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a% ouryao. com 


T x 


(5: 4: DARFAR, Ro EF. B S Cur ES 
X B8 id € REB DV BA IE E» PORE Ted B E CART K ZTE £5 BU DE Sx. 
【检查 〗 水 分 不 得 过 ?7.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

水 溶性 色素 NUES 0.5g, 加 水 10ml, 振 摇 后 放置 片刻 ， 
水 层 不 得 显 深蓝 色 。 

【含量 测定 】 KE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 606nm。 
理论 板 数 按 靛 蓝 峰 计算 应 不 低 于 1800。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 靛 蓝 对 照 品 2 5mg ,精密 称 定 , 置 
250ml EM P, WM 226 2K er ARUZ AFRE OKRA 
醋 , 轩 硅胶 干燥 器 中 放置 24 小 时 , 称 取 2. 0g, MEA P E 
100ml ,放置 ,出 现 浑 浊 , 以 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 , 即 得 ) 约 
220ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)1.5 小 时 , 放 冷 ,加 
2% 水 合 氧 酶 的 三 氧 甲 烷 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml P 
靛蓝 10pg)。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 50mg, $f SE FRAGE ÉL 
250m] 量 瓶 中 ,加 2% 水 合 氧 醛 的 三 氢 甲 烷 溶 液 约 220ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)30 DE AR MAKEA 
醛 的 三 氧 甲烷 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 A 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 EE CCS Ho N; Os ) 不 得 少 于 2.095, 

REH 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 292nm。 

理论 板 数 按 靛 玉 红 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 靛 玉 红 对 照 品 2. 5mg, 精 密 称 定 ， 
TE 50ml 量 瓶 中 ,加 N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 约 45ml, 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 33KHz) 使 溶解 , 放 冷 ,加 N s N-Z 2E P 
胺 至 刻度 , 摇 匀 ;精密 量 取 10ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 N,N- 
二 甲 基 甲 酰胺 至 刻度 , 摇 色 , 即 得 (每 1ml 中 含 靛 玉 红 Spg) 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 50mg ,精密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 约 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kH2230 分 钟 , 放 冷 , 加 N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 至 
刻度 $165] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 靛 玉 红 (Cie HioN;0O;) 不 得 少 
于 0.13%。 

【性 味 与 归 经 】 威 , 寒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 斑 , 演 火 定 惊 。 用 于 温 
毒 发 斑 , 血 热 吐 凯 , 胸 痛 咳 血 , 口 疮 , 竣 肋 , 喉 辛 ,小 儿 惊 瘙 。 

【用 法 与 用 量 】 1~3g,; 宜 和信 丸 散 用 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
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Meiguihua 
ROSAE RUGOSAE FLOS . 


A ih A Me a PHE W K Rosa rugosa Thunb. 的 干燥 花 
和 莹 。 春 末 夏 初 花 将 开放 时 分 批 采 摘 ,及 时 低温 干燥 。 

【性 状 〗 本 品格 旦 半球 形 或 不 规则 团 状 ,直径 0.7 一 
1. 5cm。 残 留 花 醒 上 被 细 柔 毛 , 花 托 半 球形 ,与 花 昔 基 部 合 
ESH SRE RRERRRE MAMRE EWS E 
缩 RFEA. TALRHEI, ELO, DE BEES (LEE 
多 数 , 黄 福 色 ;花柱 多 数 ,柱头 在 花 托 口 集成 头 状 , 略 突出 , 短 
FEE. pR. Ei. COSE IB RAEE. 

【 监 别 3 本 品 葡 片 表 面 观 : 非 腺 毛 较 密 , 单 细胞 ,多 弯 
曲 ,长 136—680um. BEBE KAE, BE SEHE E ARUIL , 扁 球 形 , 直 
f$ 64--180um TR f de 8 JR EIE, IK 50 一 340krm ,基部 有 
FSI ARENA RE. EREEREER —25pm. 

【检查 】 水 分 不 得 这 128.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 炊 分 “不 每 过 ?了 .0 晤 (通则 2302). 

(uds) . RORRWEREBE HI VU E 1 CHE DU] 2201) 项 下 的 热 
BEUSWUAE HI 2056 L CIE TRURI , 不 得 少 于 28.026, 

(mouse) HAF m. EFEZ. 

uas EE) HTA A AE. AFRA. 
RA TEE ES BRIO. 
00 CARN HE 3 一 68。 

(CI eH.RESNCTHRAL. 
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PICRASMAE RAMULUS ET FOLIUM 


"E bh PI 木 科 植 物 昔 术 Picrasma quassioides (D. Don) 
Benn. 的 干燥 枝 和 时 。 夏 . 秋 二 季 采 收 ,干燥 .。 

(ERI 本 品 千 咕 贺 柱 形 ,长 短 不 一 ,直径 0.5~2cm; 表 
面 灰 绿 色 或 棕 绿色 ,有 细密 的 级 纹 和 效 数 点 状 皮 孔 ; 质 脆 , 易 
折断 ,汤面 不 平整 , 淡 黄 色 , 嫩 枝 色 较 浅 且 髓 部 较 大 。 叶 为 单 
数 羽 状 复 叶 , 易 脱落 ;小 叶 孵 状 长 椭 圈 形 或 罚 状 披 针 形 , 近 无 
柄 ,长 4 一 16cm, 宽 1.5 一 cm 先端 锐 尖 ,基部 偏 斜 或 稍 圆 , 边 
缘 具 钝 齿 ;两 面 通 常 绿 色 , 有 的 下 表面 淡 紫 红色 , 沿 中 脉 有 蔷 
E. AMARRE. no xw Pos 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄 绿 色 。 叶 上 表皮 细胞 旦 多 边 形 ; 
下 未 皮 气 孔 芯 多 ,气孔 不 定式 。 了 叶肉 细胞 中 含 众 多 草酸 钉 簇 
唱 。 纤 维 成 东 , 细 长 , 山 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 能 唱 , 偶 见方 品 。 
网 纹 导 管 和 具 缘 纹 孔 导管 巨大 ,多 破碎 。 木 射线 细胞 高 1 一 8 
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列 细胞 ,细胞 壁 稍 厚 , 纹 孔 较 明显 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 甲醇 Om a EISE BE ERR 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 木 对 昭 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 ， 
喷 以 改良 碳化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

饮片 

【炮制 了 除去 杂质 , 枝 洗 净 , 润 透 , 切 片 ,干燥 ; 叶 喷 淋 清 
水 , 稍 润 , 切 丝 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 ;有 小 毒 。 归 肺 ,大 肠 经 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 祛 湿 。 用 于 风 热 感冒 , 咽 吃 肿 
EASA ,湿疹 ,次 市 , 蛇 虫 咬 伤 。 

【用 法 与 用 是】 枝 3~4. 5g; 叶 1 一 3g。 外 用 适量 。 

ERI 置 干燥 处 。 


苦 X 参 
Kuxuanshen 
PICRIAE HERBA 


A Hox AR y EXS Picria fel-terrae Lour. BT 
REE, KERK RERE. MF. 

【性 状 本 品 须 根 细 小 。 茎 略 呈 方 柱 形 , 节 稍 膨大 ,多 分 
$, KE 30 一 80cm ,直径 1. 5—2. 5mm, EE (6, ZARA; 
Hia EE, ERR. 。 单 叶 对 生 , 多 和 煞 缩 ,完整 者 展 平 后 
*it BBJE zx Ug IBDE , K 3 一 5cm, 宽 2~3cm, 黄 绿色 至 灰 绿 色 ; 先 
WAR ERRE. UAA RAME. Alem., L 
被 短 糙 毛 。 总 状 花 序 顶 生 或 腋生 ,花香 裂片 4, 外 2 片 较 大 ， 
WAW, A 2 片 细 小 ,条 形 ; 花 冠 层 形 。 萌 果 扁 孵 形 , 包 于 宿 存 
的 药片 内 。 种 子 细小 ,多 数 。 气 微 ,味香 。 

【鉴别 DERA U: 表皮 细胞 1 4.5 2E PP GRE 
腺 毛 。 表 皮下 方 有 厚 角 组 织 1—3 列 。 皮 层 为 4 一 6 列 薄 壁 细 
胞 ,在 楼 突 处 有 类 同形 官 皮 纤维 束 。 韧 皮 部 细胞 3—8 层 , 老 
茎 官 皮 部 细胞 含 黄 棕 色 至 红 棕 色 物 , 呈 一 明显 环 带 。 形 成 层 
不 明显 。 木 质 部 导管 较 大 连续 成 环 , 木 射线 细胞 1—3 90 t9 18 
排列 。 凡 部 薄 壁 细胞 较 大 , 含 草酸 钙 针 遇 或 短 柱 品 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (5 : 1) 混 合 溶液 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE DL. URGE GRO XR OEIL EE. 1ml 使 
洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 昔 玄 参 对 照 药材 0. 5g, 辣 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 苦 玄 人 参 苷 工 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 琢 取 上 述 三 种 深 液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 毛 围 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 述 
于 ,号 以 5% 香 草酸 硫酸 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 疯 点 显 色 清 晰 。 
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供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 13. MAMMA 
酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0% GB] 23025, 
【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 13.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 - 水 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 264nm; 
柱 温 35C 。 理 论 板 数 按 苗 玄 参 芽 TA 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 玄 参 攻 14 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE. ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 60%% 甲 醇 补 足 
减 失 的 重量 EE] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ mtk TIR mit A, a i ZAH I ala He O13) 不 得 少 
0.205%, 

【性 味 与 归 经 】 若 , 寒 。 归 肺 、 胃 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 风 热 感冒 ,咽喉 
Trí PRISE VERIS oc i Pit ,痢疾 , 跌 打 损伤 , 疗 肿 ,毒蛇 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 9~15g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


5 地 J 
Kudiding 
CORYDALIS BUNGEANAE HERBA 


本 品 为 器 票 科 植物 紫 昔 Corydalis bungeana Turcz. 的 
干燥 全 草 。 夏 季 花 果 期 采 收 ,除去 杂质 , 晒 于 。 

【性 状 】 本 品 皱 缩 成 团 , 长 10 一 30cm。 主 根 圆 锥 形 ,表面 
棕 黄 色 。 荟 细 ,多 分 枝 ,表面 灰 绿色 或 黄 绿色 , 具 5 纵 棱 , 质 软 ， 
断面 中 空 。 叶 多 皱 缩 破碎 , 暗 绿色 或 灰 绿 色 , 完 整 叶 片 二 至 三 
回 羽 状 全 裂 。 花 少见 ,花冠 唇 形 , 有 距 , 淡 紫色 。 草 果 扁 长 椭圆 
形 , 呈 荚果 状 。 种 子 扁 心 形 , 黑 色 , 有 光泽 。 气 微 , 味 苗 。 

【鉴别 〈1) 本 品 葵 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 , 类 圆 形 ,外 被 
厚 的 角质 层 , 气 孔 下 陷 。 皮 层 薄 壁 细 胞 形状 不 规则 , 棱 兰 处 厚 角 
细胞 7 一 10 列 。 中 柱 鞘 为 1 一 2 列 纤 维 , 环 状 排列 ETE ARZT ZEE 
成 半月 状 。 外 万 型 维 管束 位 于 校 销 处 ,万 皮 部 狭 窗 , 木 质 部 由 导 
E 管 胞 .纤维 及 薄 壁 细胞 组 成 。 髓 部 较 宽广 ,中 央 具 大 空 腔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 浓 氨 试 液 湿润 ,加 三 氯 甲烷 10ml， 
放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 


* d 


EARRA. DRR ER X R GA. E BS BU BR 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 用 0.4%% 氢 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (7 : 2: D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 潜 ) 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,不 得 少 于 18.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 015mol/L 磷酸 盐 绥 冲 液 (pH6.7)( 取 磷 
RAH 1. 58g MERAH 0.76g, 加 水 1000ml 溶解 , 混 
匀 ,用 和 氧 氧 化 钠 试 液 调节 pH E 6.7)(70 : 30) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 289nm。 理 论 板 数 按 紫 童 灵 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 紫 董 灵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,浸泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
2041, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 ， a MERC, Ha O; N) 不 得 少 于 0. 1426, 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 蕉 细 , 表 面 灰 绿色 , 具 5 纵 棱 , 上 断面 
中 空 。 叶 多 破碎 , 暗 绿 色 或 灰 绿 色 。 花 少见 ,花冠 唇 形 ,有 距 ， 
淡 紫 色 。 藉 果 扁 长 椭圆 形 , 呈 苹果 状 。 种 子 扁 心 形 , 黑 色 , 有 
HF. AWM RE. 

【鉴别 】 EIOH) 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FR., BO MAKAMA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 散 结 消 肿 。 用 于 时 疫 感 冒 , 咽 
喉 肿 痛 , 疗 疮 肿 痛 , 靖 痊 发 背 , 竣 腮 丹 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 R A UC SA, 

【贮藏 }】 置 干 燥 处 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


【浸出 物 】【 含 量 测定 】 K 


5 «mt 
Kuxingren 
ARMENIACAE SEMEN AMARUM 


Æ im Ay dg dE TR I Prunus armeniaca L. var. ansu 
Maxim. , P [B f| NV y Prunus sibirica L. , Æ dk 5 Prunus 


。 201 。 


be e a 
3€ &. 
a% ouryao. com 


Sh 


$ 


mandshurica (Maxim. ) Koehne gk f Prunus armeniaca L. 的 
干燥 成 熟 种 子 。 夏 季 采 收成 熟 果 实 ,除去 果肉 和 核 壳 ,取出 种 
T.WT. 

LERI 本 品 呈 扁 心 形 , 长 1—1. 9cm, 宽 0. 8—1. 5cm, JẸ 
0. 5 一 0. 8cm。 表 面 黄 柠 色 至 深 柠 色 , 一 端 尖 , 男 端 钝 圆 , 肥 厚 ， 
左右 不 对 称 , 尖 端 一 侧 有 短线 形 种 脐 , 圆 端 合 点 处 向 上 具 多 数 
深 棕 色 的 脉 纹 。 种 皮 薄 ,子叶 2, 乳 白色 , 富 油性 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 种 皮 表面 观 :种 皮 石 细胞 单个 散在 或 数 个 粗 
连 , 黄 柠 色 至 棕色 ,表面 观 类 多 角形 .类 长 圆 形 或 贝壳 形 ,直径 
25 一 150ukm。 种 皮 外 表皮 细胞 浅 橙 黄色 至 棕 黄 色 , 常 与 种 皮 
石 细 胞 相连 ,类 圆 形 , 壁 常 皱 缩 。 

(2) BU i E 7k 2g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 二 氯 甲 烷 适 量 ， 
加 热 回 流 2 小 时 , 弃 去 二 氯 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 30ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 昔 
查 仁 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 3 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 1005 —10 C JE 12 小 时 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,立即 用 0. 825 SE 4H RR BJ 15% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 浸 板 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 过 氧化 值 不 得 过 0.11( 通 则 2303)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ BE-0. 1% 磷酸 溶液 (8 : 92) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 207nm。 理 论 板 数 按 否 杏仁 苷 峰 计算 应 不 低 于 7000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苗 杏仁 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0.25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 LE] EUR ,精密 量 取 续 滤液 
5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% P BSCRE EE Z Za] BE , $6] , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 苦 杏仁 苷 (CCz Ha NO ) 不 得 少 于 3.0%%。 

饮片 

【炮制 】 苦 杏仁 ”用 时 捣 碎 。 

LERI 【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

EAL PORE A, RIAA GA 0213) 去 皮 。 用 时 
18 WE 

本 品 呈 扁 心 形 。 表 面 乳 白色 或 黄白 色 , 一 端 尖 , 另 端 钝 
圆 ,肥厚 ,左右 不 对 称 , 富 油性 。 有 特异 的 香气 , 味 苦 。 

【含量 测定 】 HAt., E m iË CCo HNO, ) 不 得 少 
于 2.4%。 

【鉴别 】【 检 查 】 同 药材 。 
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炒 苦 杏仁 Hobo. ERG EP pk OR RU 0213) 炒 至 黄 
色 。 用 时 捣 碎 。 

本 品 形 如 烨 苦 杏仁 ,表面 黄色 至 棕 黄 色 , 微 带 焦 班 。 有 
FARE, 

【含量 测定 】 [AME Co Ha NOw ) 不 得 少 
F 2.1%. 

【鉴别 】【 检 查 】 同 药 材 。 
“ 【性 味 与 归 经 】 苦 , 微 温 ; 有 小 毒 。 归 肺 . 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 降 气 止咳 平 喘 , 润 肠 通 便 。 用 于 咳嗽 气 
H RKE , 肠 燥 便 秘 。 

【用 法 与 用 量 】 5~10g; 生 品 人 前 剂 后 下 。 

【注意 】 内 服 不 宜 过 量 , 以 免 中 毒 。 

【贮藏 ” 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


5 2$ 
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SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX 


本 品 为 豆 科 植物 苦 参 Sophora flavescens Ait. 的 干燥 
根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 根 头 和 小 支 根 , 洗 净 ,干燥 ,或 趁 鲜 
切片 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 长 圆柱 形 , 下 部 常 有 分 校 ,长 10 一 30cm， 
直径 1 一 6. 5cm。 表 面 灰 棕色 或 棕 黄 色 , 具 纵 皱纹 和 横 长 皮 了 筷 
样 突 起 ,外 皮 薄 ,多 破裂 反 卷 , 易 剥 落 ,剥落 处 显 黄 色 , 光 滑 。 
质 硬 , 不 易 折断 ,断面 纤维 性 ;切片 厚 3— 6mm; 切面 黄 日 色 ， 
具 放 射 状 纹理 和 裂隙 ,有 的 具 异 型 维 管束 呈 同 心性 环 列 或 不 
规则 散在 。 气 微 , 味 极 茜 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 黄 色 。 木 栓 细胞 淡 棕 色 , 横 断面 
观 呈 扁 长 方形 , 壁 微 论 曲 ; 表 面 观 呈 类 多 角形 , 平 周 壁 表面 有 
不 规则 细 裂 纹 , 垂 周 壁 有 纹 孔 呈 断 续 状 。 纤 维和 蝇 纤 维 , 多 成 
束 ; 纤 维 细 长 ,直径 11~27um, 壁 厚 , 非 木 化 ;纤维 束 周围 的 细 
胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 , 含 唱 细胞 的 壁 不 均匀 增 厚 。 草 
酸 钙 方 晶 , 呈 类 双 锥 形 . 葵 形 或 多 面 形 ,直径 约 至 237km。 诞 
粉 粒 , 单 粒 类 圆 形 或 长 圆 形 , 直径 2 一 20km, 脐 点 裂缝 状 , 大 
粒 层 纹 隐约 可 见 ; 复 粒 较 多 ,由 2 一 12 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 横 切 片 ,加 氧气 化 钠 试 液 数 滴 , 栓 皮 即 呈 橙 红 
色 ,渐变 为 血红 色 , 久 置 不 消失 。 木 质 部 不 呈现 颜色 反应 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, WAWR 0. 3ml, = A F k 
25ml A EA. WE, EA T XX — SCRI e 0. 5ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 若 参 碱 对 照 品 . 槐 定 碱 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0.2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 消 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4nl, 分 别 点 于 同一 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -甲醇 (8:3:0.5) 为 展开 剂 , 展开 , 展 距 
8cm, WHE, E F, BELL FR 2-0. BR C, BS RR K (2: 4: 2: 1D 
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10C 以 下 放置 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,依次 喷 
以 碘 化 镁 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙色 斑点 。 

(4) 取 氧化 将 参 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1m 含 0. 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 Aul, 
分 别 点 于 同一 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (5 : 0.6 :0.3)10C 以 下 放置 的 

下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,依次 喷 以 碘 化 饼 钾 试 液 
和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 的 橙色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.0%., 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 
以 乙 有 睛 -无 水 乙醇 -3%% 磷 酸 溶液 (80 : 10 : 10) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 220nm。 理 论 板 数 按 氧 化 苦 参 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 参 碱 对 照 品 . 氧 化 苦 参 碱 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 乙 且 - 无 水 乙醇 (80 : 20) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 
Iml 含 苗 参 碱 50ug、 氧 化 苦 参 碱 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 0.5ml, 精 密 加 入 三 毛 
Hi 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲烷 补足 减 失 的 重 
量 , 播 义 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,5g, 内 径 lcm) 上 ,依次 以 三 氯 甲烷 、 三 氯 甲烷 - 
甲醇 (7 : 3) 混 合 溶液 各 20ml 洗 脱 ,合并 收集 洗 脱 液 , 回 收 溶 
剂 至 干 , 残 演 加 无 水 乙醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 
无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 上 述 两 种 对 照 品 
试 品 溶液 5~10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 ， zilasnc m N ONRIEE 参 
碱 (Ci; Ha Nz O02 ) 的 总 量 不 得 少 于 1.25, 

饮片 

【炮制 】 除去 残留 根 头 ,大 小 分 开 , 洗 净 , 温 泡 至 约 六 成 
透 时 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 棕 色 或 棕 黄 
色 , 有 时 可 见 横 长 皮 和 孔 样 突起 ,外 皮 薄 , 常 破裂 反 卷 或 脱落 , 脱 
落 处 显 黄 色 或 棕 黄 色 , 光 滑 。 切 面 黄白 色 , 纤 维 性 , 具 放 射 状 
纹理 和 裂 险 ,有 的 可 见 同心 性 环 纹 。 气 微 , 味 极 苦 。 

【含量 测定 】 PAH, E EAR CC: Ha N;O) 和 和 氧化 苗 
Z5 WX CCi; Hz, N; O; ) 的 总 量 不 得 少 于 1.0%。 

【鉴别 】 【检查 】【〖【 浸 出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 心 、. 肝 、 胃 、 大肠、 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 杀 虫 ,利尿 。 用 于 热 痢 ,便血 ， 


溶液 各 Sul 与 供 


OE 


IOE DR H , 赤 白 带 下 , 阴 肿 阴 痒 ,湿疹 , 湿 疮 ,皮肤 瘙痒 S DT E R 
风 ; 外 治 滴 虫 性 阴道 炎 。 
【用 法 与 用 量 】 4. 5 一 9g。 外 用 适量 ,前 汤 洗 患处 。 
【注意 】 CESR HH. 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


5 HN R 
Kulianpi 
MELIAE CORTEX 


Æ h AREH UI JI] BR. Melia toosendan Sieb. et Zucc. 或 
PR Melia azedarach L. 的 干燥 树 皮 和 根 皮 。 春 、 秋 二 季 剥 取 ， 
晒 干 ,或 除去 粗 皮 , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 不 规则 板 片 状 、 槽 状 或 半 卷 简 状 ,长 宽 不 
一 , 厚 2 一 6mm。 外 表面 灰 棕 色 或 灰 褐色 ,粗糙 ,有 交织 的 纵 皱 纹 
和 点 状 灰 棕 色 皮 孔 , 除 去 粗 皮 者 淡 黄色 ;内 表面 类 白色 或 淡 黄 色 。 
质 蔬 ,不 易 折 渐 ,断面 纤维 性 , 呈 层 片 状 , 易 剥 离 。 气 微 , 昧 否 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 一 段 , 用 手 折 秋 揉搓 ,可 分 为 多 层 薄 
片 , 层 层 黄 白 相 间 , 每 层 薄 片 有 极 细 的 网 纹 。 

(2) 本 品 粉末 红 棕 色 。 纤 维 多 成 束 ,周围 薄 辟 细胞 含 草 
酸 钙 方 晶 ,形成 晶 蒜 纤维。 草酸 钙 方 晶 较 多 ,呈正 方形 、 多 
面 形 或 类 双 锥 形 , 直径 14~25nm。 木 栓 细 胞 多 角形 ,内 合 
红 柠 色 物 。 

(3) 取 本 品 粉末 2g, 加 水 40ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 放 冷 RS 
心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 苦 栋 皮 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 儿 茶 
素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 迷 - 甲 醇 - 甲 
酸 (4 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 - 质 谱 法 (通则 0512 和 通 


则 0431) 测 定 。 

色谱 、 质 谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 
A ERO 3 ERU SEL 7,38-0. 0196. 甲酸 溶液 (31 : 69) 为 流动 
相 ; 采 用 单 级 四 极 杆 质谱 检测 器 ， Eee 
模式 下 选择 质 荷 比 (m/z) 为 573 离子 进行 检测 。 理 论 板 数 按 
Ji BER ETE TE EAT. 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HUI BREUI BR s E ,精密 称 定 , 加 
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EI REGE 


甲醇 制 成 每 lml m lug 的 溶液 。 即 得 

供 试 品 溶液 制备 WOES PK GEIL HO A 0. 25g, f 
密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 291 与 供 试 品 溶液 


1~2p1, 注 入 液 相 色 谱 - 质 谱 联 用 仪 , 测 定 ， 以 川 栋 素 两 个 峰 面 


积 之 和 计算 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计 算 ， 
0. 010% —0. 2096, 

饮片 

【炮制 ] 除去 杂质 、 粗 皮 , 洗 净 , 润 透 , 切 丝 , 干 燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 丝 状 。 外 表面 灰 棕 色 或 灰 褐 色 , 除 去 粗 
皮 者 呈 淡 黄色 。 内 表面 类 白色 或 淡 黄 色 。 切 面 纤维 性 , 略 呈 
层 片 状 , 易 剥离 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 【检查 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】〗 若 , 寒 ;有 毒 。 归 肝 、 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 AE. E. PHOTO GR. 5e Hx. d dH 
腹痛 ;外 治疗 癣 瘙痒 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 外 用 适量 , 研 末 ,用 猪 脂 调 甫 患处。 

【注意 】 孕妇 及 肝 肾 功能 不 全 者 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


含 Jil pi E3 C C30 Hsg O11 ) 应 为 


Ey BR F 
Qingmazi 
ABUTILI SEMEN 


7k dn JJ 8g PHE W IRL pk Abutilon theophrasti Medic. 的 干燥 
成 熟 种 子 。 秋 季 采 收成 熟 果实 , 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 三 角 状 肾 形 ,长 3.5 一 6mm, 宽 2.5 — 
4.5mm, 厚 1— 2mm. K HA R fE eX Hir 48 E, A E ES IB ZA 
毛 , 凹 陷 处 有 类 椭圆 状 种 脐 , 淡 棕色 ,四 周 有 放 射 状 细 纹 。 种 
皮 坚 硬 , 子 叶 2, 重 倒 折 曲 , 富 油性 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 1 列 , 扁 长 方形 ,有 
的 分 化 成 单 细 胞 非 腺 毛 。 下 皮 细 胞 1 列 , 略 径 向 延长 。 栅 状 
细胞 1 列 , 长 柱 形 ,长 约 至 88um, 壁 极 厚 , 上 部 可 见 线形 胞 腔 ， 
其 末端 膨大 ,内 含 细小 球状 结晶 。 色 素 层 4 一 5 列 细胞 , 含 黄 
棕色 或 红 棕色 物 。 胚 乳 和 子叶 细胞 含 脂 肪 油 和 糊 粉 粒 , 子 叶 
细胞 还 含 少数 细小 草酸 钙 簇 唱 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (60 一 
90 C ) 适 量 ,加 热 回 流 至 提取 液 无 色 , 放 冷 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 
渣 挥 干 ,加 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 苘 麻子 对 照 药材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
丙酮 -甲醇 -甲酸 (3 : : 0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 
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干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 1% (通则 230D. 

水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302)。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.096, 

【性 味 与 归 经 】 将, 平 。 归 大 肠 、 小肠、 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 , 退 台 。 用 于 赤 日 痢疾 ， 
淋 证 涩 痛 , 痛 肿 疮 毒 , 目 生 丑 膜 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


枇 杷 Uf 


Pipaye 
ERIOBOTRYAE FOLIUM 


7k dh Jy 3 d BESTE Eriobotrya japonica (Thunb. ) 
Lindl. 的 干燥 叶 。 全 年 均 可 采 收 ,上 晒 至 七 、 八 成 干 时 , 扎 成 小 
把 ,再 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆 形 或 倒卵形 ,长 12— 30cm, 宽 4 一 
9cm。 先 端 尖 ,基部 棉 形 ,边缘 有 玖 锯齿 , 近 基 部 全 缘 。 上 表 
面 灰 绿色 、 黄 棕色 或 红 棕 色 , 较 光滑 ;下 表面 密 被 黄色 绒毛 , 主 
脉 于 下 表面 显著 突起 , 侧 脉 羽 状 ;叶柄 极 短 , 被 柠 黄 色 绒 毛 。 
革 质 而 脆 , 易 折断 。 气 微 , 味 微 蔡 。 

【上 鉴别】 〈1) 本 品 横 切 面 : 上 表皮 细胞 扁 方 形 , 外 被 厚 角 质 
层 ; 下 表皮 有 多 数 单 细 胞 非 腺 毛 , 常 弯曲 , 近 主 脉 处 多 弯 成 人 字 
形 ,气孔 可 见 。 栅 栏 组 织 为 3 一 4 列 细胞 ,海绵 组 织 疏 松 , 均 含 草 
酸 钙 方 唱和 徐 晶 。 主 脉 维 管束 外 万 型 , 近 环 状 ; 束 鞘 纤维 束 排 列 
成 不 连续 的 环 , 壁 木 化 ,其 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 
维 ; 薄 壁 组 织 中 散 有 黏液 细胞 ,并 含 草 酸 钙 方 品 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 枇 杷 叶 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (5 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.076. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 VA, HA- BR-0. 525 AAR ET C CO7 : 12 : 21) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 熊 果 酸 峰 计 算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 .能 果 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 齐 墩 果 酸 50kg、 熊 果 酸 
0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 迹 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 乙醇 补足 
减 失 的 重量 EE AJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 齐 墩 果 酸 (C3,。Hss Os ) Hl RE HR. Re 
(Cao H4; 〇 3) 的 总 量 不 得 少 于 0. 70%。 

饮片 

【炮制 】 枇杷 叶 除去 绒毛 ,用 水 喷 润 , 切 丝 ,干燥 。 

本 品 呈 丝 条 状 。 表 面 灰 绿色 、 黄 棕色 或 红 棕 色 , 较 光滑 。 
下 表面 可 见 绒毛 , 主 脉 突出 。 革 质 而 脆 。 气 微 , 味 微 苦 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 7.026. 

【浸出 物 】 同 药 材 , 不 得 少 于 16.0%%。 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【含量 测定 】 HAt. 

EHEH ” 取 枇 杷 叶 丝 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 不 粘 手 。 

每 100kg 枇杷 叶 丝 ,用 炼 蜜 20kg。 

本 品 形 如 枇杷 叶 丝 ,表面 黄 棕 色 或 红 棕 色 , 微 显 光泽 ,上 略 
带 黏 性 。 具 蜜 香气 , 味 微 甜 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 7.026. 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 微 寒 。 归 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肺 止咳 , 降 逆 止 哎 。 用 于 肺 热 咳嗽 , 气 
XX m. EAE UE BAD. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 】》 置 干 燥 处 。 


AR 蓝 根 
Banlangen 
ISATIDIS RADIX 


本 品 为 十 字 花 科 植 物 芯 蓝 Isatis indigotica Fort. BF 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 , 稍 扭 曲 ,长 10— 20cm, 直径 
0. 5 一 lcem。 表 面 淡 灰 黄 色 或 淡 棕 黄色 ,有 纵 皱 纹 、 横 长 皮 了 筷 
样 突起 及 支 根 痕 。 根 涉 略 膨大 ,可 见 暗 绿色 或 暗 棕色 轮 状 排 
列 的 叶柄 残 基 和 密集 的 疣 状 突起 。 体 实 , 质 略 软 , 源 面 皮 部 黄 
Elf NAE. ^U LER DIRE ELSE UE. 


板蓝根 


【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 层 为 数列 细胞 。 栓 内 层 
狭 。 韦 皮 部 宽广 ,射线 明显 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 导管 黄色 ， 
类 圆 形 ,直径 约 至 80um; 有 木 纤 维 束 。 薄 壁 细 胞 含 淀 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0.5g, 加 稀 乙 醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 稀 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 板蓝根 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 精 
氨 酸 对 照 品 ,加 稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 .0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 游 
液 各 1 一 20, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 栈 
酸 -水 (19 : 5 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,热风 吹 干 , 喷 以 地 三 酮 
试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, 加 80% 甲 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 板 蓝 根 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 
(R,S)- 告 依 春 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 的 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 三 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE» 38 ER E UA 
石油 醚 (60~90C )- 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 45% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 25.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02%% 磷 酸 溶液 (7 : 93) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
245nm。 理 论 板 数 按 (R,S)- 告 依 春 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 (R,S)- 告 依 春 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 圆 底 瓶 中 ,精密 加 入 水 50ml, 称 定 重量 ,前 者 2 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 (R,S)- 告 依 春 (Cs H, NOS) 不 得 少 
于 0.02096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 淡 灰 黄色 至 淡 棕 黄色 ,有 纵 
皱纹 。 切 面皮 部 黄白 色 , 木 部 黄色 。 气 微 , 味 微 甜 后 昔 涩 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%。 

总 灰分 ” 同 药 材 , 不 得 过 8. 0%% 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 (R,S)- 告 依 春 (Cs; H; NOS) 不 得 
少 于 0.030%。 

【鉴别 臣 除 横 切 面 外 ) 


【检查 】( 酸 不 溶性 灰分 ) 【 漫 出 物 】 
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松花 粉 


同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 FR. Hb RZ. 
【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 闵 血 利 咽 。 用 于 温 疫 时 毒 ,发 
热 咽 痛 , 温 毒 发 斑 , 首 腮 , 烂 喉 丹 浆 , 大 头 瘟疫 ,丹毒 REIR 
【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 
【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


A 化 S» 


Songhuafen 
PINI POLLEN 


本 品 为 松 科 植 物 马尾 松 Pinus massoniana. Lamb. 、 油 松 
Pinus tabulieformis Carr. 或 同属 数 种 植物 的 干燥 花粉 。 春 
季 花 刚 开 时 ,采摘 花 穗 , 晒 干 ,收集 花粉 ,除去 杂质 。 

LERI 本 品 为 淡 黄 色 的 细 粉 。 体 轻 , 易 飞扬 , 手 抢 有 滑 
润 感 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 本 品 粉 末 淡 黄色 。 花粉 粒 椭圆 形 , 长 45 一 
55pm, 直 径 29~~40pm, 表 面 光滑 ,两 侧 各 有 一 膨大 的 气 训 , 气 
赛 有 明显 的 网 状 纹理 ,网 眼 多 角形 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%% (通则 2302), 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 收敛 止血 EISE. HT unm. 
P , IKIE ,皮肤 魔 烂 , 脓 水 淋漓 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 适量 , 撒 甫 患处。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 。 


^ 香 n 


Fengxiangzhi 
LIQUIDAMBARIS RESINA 


本 品 为 金 缕 梅 科 植物 枫 香 树 Liquidambar formosana 
Hance 的 干燥 树脂 。7、8 月 间 割 裂 树 干 ,使 树脂 流出 ,10 月 至 
次 年 4 月 采 收 ,阴干 。 

DERI 本 品 呈 不 规则 块 状 , 淡 黄色 至 黄 柠 色 , 半 透明 或 
不 透明 。 质 脆 , 断 面具 光泽 。 气 香 , 味 淡 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 少量 ,用 微 火 灼 烧 , 有 多 烟火 焰 , 具 特 
FEAR. 

(2) 取 本 品 约 50mg, 置 试管 中 ,加 四 氯 化 碳 5ml, 振 播 使 
溶解 , 沿 管 壁 加 硫酸 2ml, 两 液 接 界 处 显 红 色 环 。 

(3) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 静 
置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枫 香 脂 对 照 药 材 0. 2g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF HER EL. 
以 正己 烷 - 石 油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (6:2 :3: 
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0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 干燥 失重 ” 取 本 品 粉 末 约 1g, 精 密 称 定 , 置 五 
氧化 二 磷 干 燥 器 中 , 减 压 干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 2.004 
(通则 0831). 

总 灰分 “不 得 过 1.5%( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

品 含 挥 发 油 不 得 少 于 1. 0% ml/g). 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 微 蔡 , 平 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 止痛 ,解毒 生 肌 , 凉 血 止血 。 用 于 跌 
扑 损 伤 , 痢 关 肿 痛 ,吐血 ,是 血 ,外 伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g, 宜 入 丸 散 服 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴 凉 处 。 


A) 五 加 
Ciwujia 
ACANTHOPANACIS SENTICOSI RADIX 
ET RHIZOMA SEU CAULIS 


本 品 为 五 加 科 植 物 刺 五 加 Acanthopanax senticosus (Rupr. 
et Maxim. ) Harms 的 干燥 根 和 根茎 或 蔡 。 春 、 秋 二 季 采 收 , 洗 
净 ,干燥 。 

【性 状 〗 本 品 根 茎 呈 结 节 状 不 规则 圆柱 形 , 直径 1.4— 
4.2cm。 根 呈 圆 柱 形 ,多 扭曲 ,长 3.5~ 12cm, 直径 0.3 一 
1.5cmj; 表 面 灰 神色 或 黑 褐 色 , 粗 糙 , 有 细 纵 沟 和 皱纹 , 皮 较 
薄 , 有 的 剥落 ,剥落 处 呈 灰 黄色 。 质 硬 ,断面 黄白 色 , 纤 维 性 ，。 
^ Fro ICE GB E. 

本 品 荃 呈 长 圆柱 形 ,多 分 枝 , 长 短 不 一 ,直径 0.5 一 2cm。 
表面 浅 灰 色 , 老 枝 灰 褐 色 , 具 纵 裂 沟 ,无 刺 ; 幼 枝 黄 褐色 ,密生 
细 刺 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 , 断 面皮 部 薄 , 黄 白色, 木 部 宽广 , 淡 
AE, PLAE., AM, RAF. 

【鉴别 (1) 本 品 根 横 切 面 : 木 栓 细胞 数 10 列 。 栓 内 层 
菲 薄 , 散 有 分 泌 道 ; 薄 壁 细 胞 大 多 含 草 酸 钙 簇 晶 , 直 径 11 ~ 
64uxm。 韦 皮 部 外 侧 散 有 较 多 纤维 束 , 向 内 渐 稀少 ;分 记 道 类 
圆 形 或 椭圆 形 , 径 向 径 25 一 5lpm, 切 向 径 48— 97 um ; H RE 4f 
胞 含 徐 晶 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 占 大 部 分 ,射线 宽 1 一 3 列 细 
胞 ;导管 壁 较 薄 ,多 数 个 相聚 ; 木 纤维 发 达 。 

RERE: 万 皮 部 纤维 束 较 根 为 多 ;有 艇 。 

ZEM: ERREK. 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, WM 75% ZE 50ml, Jin 3A [el Jit 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml (E y E., H msi 
EER 2 次 ,每 次 5ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药材 5g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 异 嗪 皮 啶 对照 品 ,加 甲醇 制 成 
Flim E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
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则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302), . 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 热 浸 
法 测定 ,用 甲醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 3.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 
理论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 紫 丁香 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l10p1, 注 和信 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 上 品 计算 ， Za TER HU 
T 0.05094, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 泡 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 厚 片 。 根 和 根茎 外 表皮 灰 
神色 或 黑 神色 ,粗糙 ,有 细 纵 沟 和 皱纹 , 皮 较 薄 , 有 的 剥落 ， 
刊 落 处 呈 灰 黄色 ; 茎 外 表皮 浅 灰 色 或 灰 褐 色 ,无 刺 , 幼 枝 黄 
Vg C. EHE o. DI RD A E , £T AE PE XE BJ Be EHE LK BB OE 
] ."PODOH BB. AIREA RRSEOÉR o UR jk 3E SR E UE IE 
气 微 , 味 微 辛 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 8.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 7.0%。 

【鉴别 夭 除 横 切 面 外 ) 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 微 苦 , 温 。 归 脾 、 肾 、 心 经。 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 ,补肾 安神 。 用 于 脾 肺 气虚 , 体 
虚 乏 力 ,食欲 不 振 , 肺 肾 两 虚 , 久 咳 虚 螨 ,肾虚 腰 膝 酸痛 , 心 脾 
ME RREZ. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 27g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


8H oz C 


Yuliren 
PRUNI SEMEN 


Æ dh Jy 3E GEL TRE NIE Prunus humilis Bge. . fip Æ 


郁 李 仁 


Prunus japonica Thunb. zX K 8m Wt Prunus pedunculata 
Maxim. 的 干燥 成 熟 种 子 。 前 二 种 习 称 “小 李 仁 ”, 后 一 种 习 


称 “ 大 李 仁 ”。 夏 、 秋 二 季 采 收成 熟 果 实 , 除 去 果肉 和 核 充 , 取 
出 种 子 ,干燥 。 

LERI 小 李 仁 ” 呈 卵 形 , 长 5 一 8mm, 直 径 3 一 5mm。 
表面 黄白 色 或 浅 棕色 ,一 端 尖 , 另 端 钝 圆 。 尖 端 一 仙 有 线形 种 


B 圆 端 中 央 有 深 色 合 点 , 自 合 点 处 向 上 具 多 条 纵向 维 管束 脉 
纹 。 种 皮 薄 ,子叶 2, 乳 白色 , 富 油性 。 气 微 , 味 微 苦 。 


大 李 仁 长 6 一 10mm ,直径 5~~7mm。 表 面 黄 柠 色 。 
【鉴别 】 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 


钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 苦 杏仁 苷 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 4mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (3 :8:5:2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 
液 为 展开 剂 ,展开 2C HH ETE 0€ DAL 968 RE RR TE VE CE TH PR 
2g, 加 水 20ml 使 溶解 ,再 缓 缓 加 入 硫酸 30ml, 1E. 5]) , Æ 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 6.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

酸败 度 ” 照 酸败 度 测定 法 (通则 2303) 测 定 。 

RE 不 得 过 10. 0。 

REE ”不 得 过 3. 0。 

过 氧化 值 不 得 过 0. 050。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM, AZAA- (12 : 88) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 苦 杏 仁 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 制备 ” 取 苦 查 仁 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,加热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
101pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 苦 查 仁 苷 (CHzNOi ) 不 得 少 
于 2.096, 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 】【 检 查 】 【含量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 . 甘 , 平 。 归 脾 、 大肠、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 润 肠 通 便 ,下 气 利 水 。 用 于 津 枯 肠 燥 , 食 
积 气 滞 ,腹胀 便秘 ,水肿 ,脚气 ,小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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8 金 
Yujin 
CURCUMAE RADIX 


本 品 为 姜 科 植物 温 郁 金 Curcuma wenyujin Y. H. Chen 
et C. Ling, 3$ &i1 Curcuma longa L.、 广 西 t 本 Curcuma 
kwangsiensis S. G. Lee et C.F. Liang 3 3€ d& /R. Curcuma 
bhaeocaulis Val. 的 干燥 块根 。 前 两 者 分 别 习 称 “ 温 郁 金 ” 
和 “ 黄 丝 郁 金 ”, 其 余 按 性 状 不 同 习 称 “ 桂 郁 金 ” 或 “ 绿 丝 郁 
金 "。 冬 季 荃 叶 枯萎 后 采 控 ,除去 泥 沙 和 细 根 , 蒸 或 者 至 透 
心 ,干燥 。 

DERI 温 郁 金 ” 呈 长 圆 形 或 卵 圆 形 , 稍 扁 , 有 的 微 弯 
曲 ,两 端 渐 尖 ,长 3.5—7cm, 直径 1.2 一 2.5cm。 表 面 灰 褐色 
或 灰 标 色 , 具 不 规则 的 纵 皱 纹 , 纵 纹 隆 起 处 色 较 浅 。 质 坚实 ， 
靳 面 灰 棕色 ,角质 样 ;内 皮层 环 明 显 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

黄 丝 郁 金 ” 呈 纺锤 形 , 有 的 一 端 细 长 ,长 2.5 一 4.5cm, 直 
f$ 1 一 1.5cm。 表 面 棕 灰 色 或 灰 黄 色 , 具 细 皱 纹 。 断 面 橙黄 
色 , 外 周 棕 黄色 至 棕 红 色 。 气 芳香 , 味 辛辣 。 

桂 郁 金 ” 呈 长 圆锥 形 或 长 圆 形 , 长 2 一 6.5cm, 直径 1~ 
l. 8cm。 表 面具 玻 浅 纵 纹 或 较 粗糙 网 状 皱纹 。 气 微 , 味 微 辛 苦 。 

绿 丝 郁 金 ” 呈 长 椭圆 形 , 较 粗壮 ,长 1.5 一 3.5cm, 直 径 
1 一 1.2cm。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 温 郁 金 ” 表皮 细胞 有 时 残存 ， 
外 壁 稍 厚 。 根 被 狭 窗 ,为 4 一 8 列 细胞 , 壁 薄 , 略 呈 波 状 , 排 列 
整齐 。 皮 层 宽 约 为 根 直 径 的 1/2, 油 细胞 难 察 见 , 内 皮层 明 
To PEHR ERRE 40 一 55 个 ,间隔 排列 ;木质 
部 束 导管 2~4 个 ,并 有 微 木 化 的 纤维 ,导管 多 角形 , 壁 薄 , 直 
fe 20 一 90km。 薄 壁 细 胞 中 可 见 糊 化 淀粉 粒 。 

黄 丝 郁 金 ” 根 被 最 内 层 细胞 壁 增 厚 。 中 柱 韧 皮 部 束 与 木 
质 部 束 各 22~29 个 ,间隔 排列 ;有 的 木质 部 导管 与 纤维 连接 
成 环 。 油 细胞 众多 。 薄 壁 组 织 中 随处 散 有 色素 细胞 。 

桂 郁 金 ” 根 被 细胞 偶 有 增 厚 , 根 被 内 方 有 1 一 2 列 厚 壁 细 
胞 ,成 环 , 层 纹 明 显 。 中 柱 韧 皮 部 束 与 木质 部 束 各 42 一 48 个 ， 
回 隅 排列 ;导管 类 圆 形 ,直径 可 达 160pm.。 

绿 丝 郁 金 ” 根 被 细胞 无 增 厚 。 中 柱 外 侧 的 皮层 处 常 有 色 
素 细 胞 。 韧 皮 部 皱 缩 ,木质 部 束 64 一 72 个 ,导管 扁 圆 形 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 无 水 乙醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 郁 金 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 预 饱 
和 30 4r Ph, HE JF o BUCH. BE A 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑 点 或 荧光 斑点 。 
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【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302) 。 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 润 透 , 切 薄 片 ,干燥 。 

本 品 呈 椭圆 形 或 长 条 形 薄 片 。 外 表皮 灰 黄色 、 灰 褐色 至 
灰 棕 色 , 具 不 规则 的 纵 皱 纹 。 切 面 灰 棕 色 . 橙 黄色 至 灰 黑 色 ， 
角质 样 , 内 皮层 环 明显 。 
"o 【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 寒 。 归 肝 、 心 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 止痛 , 行 气 解 郁 ,清心 凉 血 , 利 胆 退 
黄 。 用 于 胸 胁 刺 痛 , 胸 痹 心痛 ,经 闭 痛经 ,乳房 胀 痛 , 热 病 神 
对, 癫 病 发 狂 , 血 热 吐 曙 , 黄 疤 尿 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【注意 】 不 宜 与 丁香 、 母 丁香 同 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 蛙 。 


me 极 


Huzhang 
POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA 
ET RADIX 


本 品 为 蓝 科 植物 虎 枕 Polygonum cuspidatum Sieb. et 
Zucc. 的 干燥 根茎 和 根 。 春 、. 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 趁 
鲜 切 短 段 或 厚 片 , 晒 干 。 

LERI 本 品 多 为 圆柱 形 短 段 或 不 规则 厚 片 ,长 1 一 
7cm, 直径 0.5—2. 5cm。 外 皮 棕 褐色 ,有 纵 皱 纹 和 须根 痕 , 切 
面皮 部 较 薄 , 木 部 宽广 , 棕 黄 色 , 射 线 放射 状 , 皮 部 与 木 部 较 易 
分 离 。 HR ZE BÉ tA B mx LE «deb A. Ju UE B. ^00. BK ox 
B.E. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 检 黄色 。 草 酸 钙 簇 唱 极 多 ,和 较 大 ， 
直径 30 一 100nxm。 石 细胞 淡 黄 色 , 类 方形 或 类 圆 形 ,有 的 呈 分 
枝 状 ,分 枝 状 石 细胞 常 2 一 3 个 相连 ,直径 24 一 74km, 有 纹 孔 ， 
胞 腔 内 充满 淀粉 粒 。 木 栓 细 胞 多 角形 或 不 规则 形 , 胞 腔 充满 
红 棕色 物 。 具 缘 纹 孔 导 管 直 径 56 一 150km。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 2.5mol/L 硫酸 溶液 5ml, 水 浴 加 热 
30 分 钟 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 5ml, 合 并 三 氧 
甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 虎 杖 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 
素 对 照 品 .大黄 素 甲 醚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药 材 溶 液 各 Aul 对照 品 溶液 各 1pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 EE. E. DL BL E C30 — 60 CO- HB RE 
酯 -甲酸 (15 : 5: DIS EJ TRE TCS FE TER] SOT Ah, EF, 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
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色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 
SR CU HP BR IR ,斑点 变 为 红色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 5. Mb 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 1.096 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作为 溶剂 ,不 得 少 于 9.0%。 

【含量 测定 】 AER 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 196 磷酸 溶 液 (80 : a 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取经 五 氧化 二 磷 为 干燥 剂 减 压 干燥 
24 小 时 的 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 48ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 得) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 三 毛 甲 烷 25ml 和 2. 5mol/L 硫酸 溶液 20ml, 
称 定 重量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 2 小 时 ,冷却 至 室温 ,再 称 定 
重量 ,用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 义 。 分 取 三 氯 甲 烷 液 , 精 
密 量 取 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 稀释 至 刻度 9€ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 大 黄 素 (Cis HioO; ) 不 得 少 于 0. 60%. 

REE 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KHER s A Z HB- C23 : saisi iiir 306nm, 
理论 板 数 按 虎 杖 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取经 五 氧化 二 磷 为 干燥 剂 减 压 干 燥 
24 小 时 的 虎 杖 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 
^ 15ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 ， 
冷却 至 室温 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 取 
上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 虎 杖 苷 (Cz Hz Os ) 不 得 少 于 0. 1595, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 微 苗 , 微 寒 。 归 肝 、 胆 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 利 湿 退 黄 , 清 热 解 毒 , 散 瘀 止痛 ,止咳 化 
痰 。 用 于 湿热 黄 净 , 淋 浊 , 带 下 ,风湿 瘟 痛 , 痛 肿 疮 毒 ,水 火 溪 
伤 ,经 财 , 首 瘦 , 跌 打 损伤 , 肺 热 咳 嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 , 制 成 秀 液 或 油 高 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


昆 布 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


t& H 
Kunbu 
LAMINARIAE THALLUS 
ECKLONIAE THALLUS 


本 品 为 海带 科 植 物 海 带 Laminaria japonica Aresch. 或 
翅 藻 科 植 物 昆 布 Ecklonia kurome Okam. 的 干燥 叶 状 体 。 
夏秋 二 季 采 捞 , 晒 干 。 

DERI 海带 卷曲 折 琶 成 团 状 , 或 缠 结 成 把 。 全 体 呈 
黑 褐色 或 绿 褐色 ,表面 附 有 白 霜 。 用 水 浸 软 则 膨胀 成 扁平 长 
带 状 ,长 50— 150cm, $ 10 — 40cm , FP ap e Jb 321 x E 8E TET E 
波状 。 类 革 质 ,残存 柄 部 扁 圆 柱状 。 气 腥 , 味 咸 。 

昆布 卷曲 皱 缩 成 不 规则 团 状 。 全 体 呈 黑色 , 较 薄 。 用 
水 浸 软 则 膨胀 呈 扁 平 的 叶 状 ,长 宽 约 为 16 — 26cm. FE 25 
1. 6mm ;两 侧 呈 羽 状 深 裂 ,裂片 呈 长 舌 状 ,边缘 有 小 齿 或 全 

【鉴别 】 〈1) 本 品 体 厚 ,以 水 浸泡 即 膨胀 ,表面 黏 滑 , 附 着 
透明 黏液 质 。 手 抢 不 分 层 者 为 海带 ,分 层 者 为 昆布 。 

(2) 取 本 品 约 10g, 剪 碎 , 加 水 200ml, 浸 泡 数 小 时 , 滤 过 
滤液 浓缩 至 约 100ml。 取 浓缩 液 2 一 3ml, 加 硝酸 1 滴 与 硝酸 
银 试 液 数 滴 , 即 生成 黄色 乳 状 沉淀 ,在 氮 试 液 中 微 溶 解 ,在 硝 
酸 中 不 溶解 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 46%%( 通 则 2302), 

重金 属 及 有 害 元 素 ” 照 铝 、 岛 、 砷 、 汞 、 铜 测定 法 (通则 
2301 人 谱 法 ) 测 定 ， 
铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 4mg/kg; 来 不 得 过 0. 1mg/kg; 铜 
不 得 过 20mg/ kg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
TV E UU E ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 7.076. 

【含量 测定 】 碘 KARA 10g. B] VE. T8 E ERE BE 
血 中 ,组 缓 加 热 炽 灼 , 温 度 每 上 升 100'C 维 持 10 分 钟 ,升温 至 
400~500C 时 维持 40 分 钟 ,取出 , 放 冷 。 炽 灼 残 酒 置 烧 杯 中 ， 
加 水 100ml, 者 沸 约 5 分 钟 , 滤 过 ,残渣 用 水 重复 处 理 2 次 ,每 
次 100ml, 滤 过 ,合并 滤液 , 残 酒 再 用 热 水 洗 涤 3 次 , 洗 液 与 滤 
液 合并 ,加 热 浓缩 至 约 80ml, 放 冷 ,浓缩 液 转移 至 100ml ER 
中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 水 
50ml 与 甲 基 橙 指示 液 2 滴 , 滴 加 稀 硫酸 至 显 红色 ,加 新 制 的 
溴 试 液 5ml, 加热 至 沸 , 沿 瓶 壁 加 20% 甲 酸 钠 溶液 5ml, 再 加 
热 10 一 15 分 钟 , 用 热 水 洗 瓶 壁 , 放 冷 ,加 稀 硫 酸 5ml 与 15% 
碘化钾 溶液 5ml, 立 即 用 硫 代 硫 酸 钠 滴 定 液 (0.01mol/L) 滴 定 
至 淡 黄 色 ,加 淀粉 指示 液 1m, 继续 滴定 至 蓝 色 消失 。 每 iml 


。 209 。 


dr d 
3€ &. 
a% ouryao. com 


明 党 


Y 


硫 代 硫酸 钠 滴 定 液 (0.01mol/L) 相 当 于 0. 2115mg Wd). 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,海带 含 碘 (D 不 得 少 于 0.35%%; 昆 布 
含 碘 (D 不 得 少 于 0. 20%。 

多 糖 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 涯 灌 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 0. 2ml、0. 4ml、 
0. 6ml、0.8ml\1. 0ml, 1. 2ml, 2 5) E 1 5ml 具 塞 试管 中 ,各 加 
水 至 2. 0ml, 迅速 精密 加 入 0.1% 蕊 酮 硫酸 溶液 6ml, sr. BI FE 
5] ,放置 15 分 钟 ,立即 置 冰 浴 中 冷却 15 分 钟 , 取 出 ,以 相应 试 
剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 580nm 波 
长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标 
准 曲 线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 lg, 精 密 称 定 , 置 圆 

底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 静 置 1 小 时 ,加 热 回 流 4 小时, 放 冷 ， 

转移 至 250ml 的 离心 杯 中 离心 (转速 为 每 分 钟 9000 转 )30 分 
钟 。 吸 取 上 清 液 ,转移 至 250ml 量 瓶 中 ,沉淀 用 少量 水 分 次 洗 
Uk , 移 置 50ml 离心 管 中 , 离 心 (转速 为 每 分 钟 9000 转 )30 分 
钟 。 吸 取 上 清 液 , 置 同 一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 
取 上 清 液 5ml, 置 100ml 离心 管 中 , 边 搅拌 边 缓 慢 滴 加 乙醇 
75ml.$$ 5]. 4'C 放置 12 小 时 ,取出 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
9000 转 )30 分 钟 , 弃 去 上 清 液 ,沉淀 加 沸水 适量 溶解 , 放 冷 ， 
转移 至 20ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 
ik 2ml, 置 15ml 具 塞 试管 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 ， 
自 “ 迅 速 精密 加 入 0. 1% 意 酮 硫酸 溶液 6ml” 起 ,依法 测定 吸光 

度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 岩 菠 糖 的 重量 (mg)， 
计算 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 昆布 多 糖 以 岩 藻 糖 (Cs Hi O; ) 计 ， 
不 得 少 于 2.0%%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 漂 净 , 稍 防 , 切 宽 丝 , 晒 干 。 

【鉴别 【检查 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 咸 , 寒 。 归 肝 、 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 消 痰 软 坚 散 结 ,利水 消 肿 。 用 于 瘦 瘤 E 
Di . SE XU RS PE tkk Bh 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


明 党 参 
Mingdangshen 


CHANGII RADIX 


本 品 为 伴 形 科 植 物 明 党 参 Changium sm yrnioides Wolff 
的 干燥 根 。4 一 5 月 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 置 沸水 中 者 至 无 白 
Bu os X RE ,漂洗 ,干燥 。 
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LERI 本 品 呈 细 长 圆柱 形 、 长 纺锤 形 或 不 规则 条 块 ,长 
6 一 20cm, 直 径 0.5~2cm。 表 面 黄 白色 或 淡 棕 色 , 光 滑 或 有 
纵 沟 纹 和 须根 靖 , 有 的 具 红 棕色 斑点 。 质 硬 而 脆 , 汤 面 角 质 
样 , 皮 部 较 薄 , 黄 白色 ,有 的 易 与 木 部 剥离 , 木 部 类 白色 。 气 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 层 有 时 残存 ,为 多 列 局 平 
的 木 栓 细 胞 。 栓 内 层 窗 ,有 少数 分 泌 道 散在 。 韦 皮 部 宽广 ,分 
泌 道 多 数 ,由 5 一 7 个 分 泌 细胞 围绕 而 成 ,内 含 黄色 分 泌 物 。 形 
成 层 成 环 。 木 质 部 导管 单个 散在 或 2 一 5 个 相聚 ,放射 状 排列 。 
初生 木质 部 二 原型 。 薄 壁 细胞 中 含 大 量 糊 化 泻 粉 粒 团 块 。 

粉末 黄白 色 。 糊 化 淀粉 粒 团 块 众多 ,多 存在 于 薄 壁 细胞 
中 。 分 泌 道 碎片 易 见 , 含 黄 棕 色 块 状 分 泌 物 。 环 纹 导 管 、 网 纹 
导管 , 壁 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g. JUS C, RE 20ml ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
VERZ T , 残 酒 加 酸性 稀 乙 醇 ( 用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2~3)1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 明 党 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 ee G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 - 水 (19 : 5 : 5) 为 展开 剂 ,二 次 展开 ,第 一 次 展 至 5cm, 第 二 
次 展 至 10cm, 取 出 ,热风 吹 干 , 喷 以 苗 三 酮 试 液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 

浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.0%. 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 圆 形 或 类 圆 形 厚 片 。 外 表皮 黄白 色 ,光滑 或 有 纵 
沟 纹 。 切 面 黄白 色 或 淡 棕 色 , 半 透明 ,角质 样 , 木 部 类 白色 ,有 
的 与 皮 部 分 离 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 微 苦 , 微 寒 。 归 肺 、 脾 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 润 肺 化 痰 , 养 阴 和 胃 , 平 肝 , 解 毒 。 用 于 
肺 热 咳嗽 ,呕吐 反胃 , 食 少 口 干 , 目 赤 眩 泽 , 疗 毒 疮 疡 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 DI EE. 


5 日 菜 
Yanbaicai 


BERGENIAE RHIZOMA 


本 品 为 虎 耳 草 科 植物 岩 白 菜 Bergenia purpurascens 
(Hook. f. et Thoms. )Engl. BF RR ZE, fk. A RE ES. 
除去 叶 萌 和 杂质 HT. 
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【性 状 】 本 品 根 荃 呈 圆 柱 形 , 略 弯曲 ,直径 0.6 一 2cm, 长 


3 一 10cm; 表 面 灰 标 色 至 黑 褐 色 , 具 密集 或 朴 而 隆起 的 环节 ， 
T ES ERR (o n AE X Tr US ARCA AR BURIAL JR. RE SC TT 
脆 , 钨 折断。 断面 类 白色 或 粉红 色 , 略 显 粉 质 , 部 分 断面 有 网 
状 裂 际 , 近 边缘 处 有 点 状 维 管束 环 列 。 气 微 , 味 苦 、 深 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 根茎 横 切 面 ; 常 有 残存 的 表皮 细胞 , 木 
性 层 由 10 余 列 扁平 细胞 组 成 。 形 成 层 明显 。 维 管束 外 韧 型 ， 
外 侧 偶 见 中 柱 鞘 纤维 。 韧 皮 部 组 织 多 皱 缩 ,木质 部 以 导管 为 
主 。 骨 部 宽广 。 注 壁 细胞 售 草 酸 钙 簇 晶 、 淀 粉 粒 和 棕色 物 。 

粉末 柠 黄 色 。 草 酸 钙 簇 晶 较 多 ,直径 15 一 58um。 演 粉 粒 椭 
RJE aX RUE ,两 端 通常 稍 尖 ,直径 3 一 10pm, 长 8—20um. E ZU 
脐 点 不 明显 。 导 管 多 为 网 纹 ,直径 13 一 35pm。 表 皮 细 胞 红 棕 色 ， 
表面 观 呈 多 角形 或 类 长 方形 。 木 栓 细 胞 表面 观 呈 多 角形 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 岩 白菜 素 对 照 品 、 熊 
末节 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2msg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 (4 : 4 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 2 IX BUB S ECT, 
置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 岩 白菜 素 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;再 喷 以 2% 三 
氢化 铁 溶液 -1% 铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 的 混合 溶液 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 岩 白 羔 素 对 照 品 、 熊 果 车 对照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.5% (通则 0832 第 二 法 )，。 

总 灰分 不 得 过 7.5%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 36.095. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 275nm。 

论 板 数 按 岩 白菜 素 峰 计算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 PA AKA X E mE 
加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 35mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 )0. 2g, 精 密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 80% 甲 醇 适 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
100W ,频率 25kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,加 80% 甲 醇 稀 释 至 刻度 ， 
$5 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 中 
10u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 
Teg, 

【炮制 】 除去 叶鞘 和 杂质 , 晒 干 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 、 深 , 平 。 归 肺 . 肝 、 脾 经 

【功能 与 主治 】 收敛 止 泻 , 止 血 止咳 , 舒 筋 活 络 。 用 于 腹 


舌 量 ,精密 称 定 ， 
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15 ,痢疾 ,食欲 不 振 , 内 外 伤 出 血 , 肺 结核 咳嗽 ,气管 炎 咳 嗽 , 风 
湿 疼 痛 , 跌 打 损伤 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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Luobumaye 
APOCYNI VENETI FOLIUM 


本 品 为 夹 竹 桃 科 植 物 罗布 床 Apocynum venetum L. 的 
干燥 时。 夏季 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

LERI 本 品 多 皱 缩 卷 曲 , 有 的 破碎 ,完整 叶片 展 平 后 呈 
椭圆 状 披 针 形 或 卵 圆 状 披 针 形 , 长 2— 50m, w 0. 5~2cm, X 
绿色 或 灰 绿色 ,先端 钝 ,有 小 芒 尖 ,基部 钝 圆 或 棉 形 ,边缘 具 细 
齿 , 常 反 卷 ,两 面 无 毛 , 叶 脉 于 下 表面 突起 ;叶柄 细 , 长 约 
4mm。 质 脆 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 表 面 观 : 上 .下 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 
壁 平 直 , 表 面 有 颗粒 状 角质 纹理 ;气孔 平 轴 式 。 

本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 扁平 ,外 壁 突起 。 叶 两 面 均 具 栅 
栏 组 织 , 上 表皮 内 栅栏 细胞 多 为 2 列 , 下 表皮 内 多 为 1 列 , 细 
a 海绵 组 织 细胞 2—4 94. REW., EREE RAH 
型 , HE E R J EA E RRA FLITE e 

aak 1g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 潭 加 水 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙醚 
HRT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 罗 
布 麻 叶 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 由, 分 别 点 于 同一 硅 

交 ee 以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放 

过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 376 — 2C 
pN 在 105°C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 未 0. 5g, Jl 80% P E 50ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 5ml, 加 热 回流 
1 小 时 ,取出 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
ec 
eae eel nn 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 顶 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 
制 成 每 1ml 各 含 0. Smg NER ACER MN 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 两 种 对 照 品 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (7: 5 : 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 3%% 三 毛 
化 铝 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 
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紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ， ad 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12. We te 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 20.095. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA LR -0. 2%% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 256nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 音 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml € 36ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 
ERE, ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% FB ERG 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 背 (Cz Ho Or) RED 
0 0%, 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 芋 , 凉 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 安 神 ,清热 利水 。 用 于 肝 阳 眩晕 , 心 
怪 失 眠 ,浮肿 尿 少 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


多 NN R 
Luohanguo 
SIRAITIAE FRUCTUS 


本 品 为 葫芦 科 植 物 罗 汉 果 Siraitia grosvenorii (Swingle) 
C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的 干燥 果实 。 秋 季 果 
实 由 嫩绿 色 变 深 绿色 时 采 收 , 景 数 天 后 ,低温 干燥 。 

【性 状 〗 Æ m E IE 椭圆 形 或 球形 ,长 4.5—8. 5cm, 直 
f£ 3.5 一 6cm。 表 面 褐色 、 黄 褐色 或 绿 褐色 ,有 深 色 斑 块 和 黄 
ERE ABR 6—11 条 纵 纹 。 顶 端 有 花柱 残 痕 , 基 部 有 果 梗 
痕 。 体 轻 , 质 脆 REE, DE. EMO ARE) RAR, R 
棕色 。 种 子 扁 圆 形 ,多 数 , 长 约 1.5cm, 宽 约 1.2cm; 浅 红色 至 
Vx £L E ,两 面 中 间 微 凹陷 ,四 周 有 放 射 状 沟 纹 ,边缘 有 槽 。 气 
fd , 味 甜 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 棕 褐色 。 果 皮 石 细胞 大 多 成 群 , 黄 
色 ,方形 或 卵 圆 形 ,直径 7~38jm, 壁 厚 , 孔 沟 明 显 。 种 皮 石 细 
胞 类 长 方形 或 不 规则 形 , 壁 薄 , 具 纹 孔 。 纤 维 长 权 形 ,直径 
16 一 42pkm, 胞 腔 较 大 , 壁 孔 明显 。 可 见 梯 纹 导管 和 螺纹 导管 。 
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薄 壁 细胞 不 规则 形 , 具 纹 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 20ml, 加 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
M. RER TF. Am PE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 
取 罗 汉 果 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 罗 汉 
REP V 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 醇 - 
水 (8 : 2 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 2 办 香草 醛 的 
10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.096 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,不 得 少 于 30.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
OA hia -水 (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 

ie BUS DUR B EE V 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 罗 汉 果 皂苷 V 对 照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
té ,加热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 20ml, 回 收 溶剂 至 干 , 加 水 
10ml 溶解 ,通过 大 孔 吸 附 树脂 柱 AB-8( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 
10cm) ,以 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 20% 乙 醇 100ml vt 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 稀 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶 
剂 至 干 , 残 酒 加 流动 相 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 
刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 罗 汉 果 皂苷 V CCo Hio Oz ) 不 得 
少 于 0.504, 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 凉 。 归 肺 、 大 上 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 润 肺 , 利 咽 开 音 , 滑 肠 通 便 。 用 于 肺 
PUR IZ , 咽 痛 失 音 , 肠 燥 便 秘 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
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ANEMARRHENAE RHIZOMA 


本 品 为 百合 科 植 物 知 母 Anemarrhena asphodeloides 
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Bge. 的 干燥 根茎 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 ， 
习 称 “ 毛 知 母 ”; 或 除去 外 皮 , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 长 条 状 , 微 弯曲 , 略 扁 , 偶 有 分 枝 , 长 3 一 
15cm, 直径 0. 8~1. 5cm, 一 端 有 浅黄 色 的 荃 叶 残 痕 。 表 面 黄 
棕色 至 棕色 ,上 面 有 一 凹 沟 , 具 紧密 排列 的 环 状 节 , 节 上 密生 
黄 柠 色 的 残存 叶 基 ,由 两 侧 向 根茎 上 方 生 长 ;下 面 隆起 而 略 皱 
缩 , 并 有 四 陷 或 突起 的 点 状 根 痕 。 质 硬 ， E Ur 断面 黄白 色 。 
气 微 , 味 微 甜 . 略 若 , 嚼 之 带 黏 性 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 白色。 黏液 细胞 类 圆 形 .椭圆 形 
或 梭 形 ,直径 53 一 247pm, 胞 腔 内 含 草酸 钙 针 晶 束 。 草 酸 钙 针 
唱 成 束 或 散在 ,长 26~110um, 

BENE 5g, 加 稀 乙 醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 

清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 芒 果 苷 对 照 品 ,加 稀 乙 醇 制 
a 1ml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 周 , 分 别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 乙醇 -水 (1 : 1) 为 展开 剂 JEJE A, MTF, E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 2g ,加 30%% 丙 酮 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 知 母 皂苷 BH 对 照 品 ,加 
30% 丙 酮 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 v 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4 : 1: 5) 的 上 
ae 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 ERË ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
M IR SERI s A C. RS -0. 2% 冰 醋酸 水 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 258nm。 理 论 板 数 按 芒果 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芒 果 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 400 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 EEAJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 芒果 苷 (Cu Hi O11 ) 不 得 少 于 0. 7026, 

AB md BI tedio 0512) ill zE - 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
JR AA; A Z H-k (25 : te a a ee 
测 。 理 论 板 数 按 知 母 皂苷 B[ 峰 计算 应 不 低 于 10000. 
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IERRA BAREH BI 对照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 30%% 丙 酮 制 成 每 1ml 含 0. 50mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 15g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 3075 PI Bi] Zo ml, FR XE 
量 ,超声 处 理 (功率 400W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 30% 丙 酮 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 。 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

“ ”测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 1091, BE m 2E 
il 5 一 10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 知 母 皂苷 BI (Cs Hz On 248 82b 

CP 3.055, 


饮片 
【炮制 〗 知 母 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 干 燥 ， 
EE. 


本 品 呈 不 规则 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 黄 柠 色 或 柠 色 ,可 
见 少 量 残 存 的 黄 棕色 叶 基 纤维 和 凹陷 或 突起 的 点 状 根 痕 。 切 
面 黄白 色 至 黄色 。 气 微 , 味 微 甜 . 略 若 , 嚼 之 市 黏 性 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 2.0%。 

【含量 测定 】 FAH, E ERE CC His Ou ) 不 得 少 于 
0. 5096 , 含 知 母 皂苷 BI (Cs Hz Ou ) 不 得 少 于 3.095. 

Lal REIA 总 灰分 ) 同 药 材 。 

盐 知 母 取 知 母 片 , 照 盐水 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 知 母 片 , 色 黄 或 微 带 焦 斑 。 味 微 咸 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 同 药 材 , 不 得 过 2.0%%。 

【含量 测定 】 AAH, E EREC His O11 ) 不 得 少 于 


0. 40 94 , 含 知 母 电 苷 BI (Cu Hys Oy ) 不 得 少 于 2. 0%. 
【鉴别 】 【检查 】 水 分 总 灰分 ) 同 药 材 。 


【性 味 与 归 经 】 苦 . 甘 , 寒 。 归 肺 . 胃 、 旨 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 泻 火 , 滋 阴 润 燥 。 用 于 外 感 热 病 , 高 
热 烦 渴 , 肺 热 燥 咳 , 骨 蒸 潮 热 ,内 热 消 将 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


Æ A Ẹ 


Chuipencao 
SEDI HERBA 


本 品 为 景 天 科 植 物 垂 盆 草 Sedum sarmentosum Bunge 的 
干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 除 去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 】 品 葵 纤细 ,长 可 达 20cm 以 上 ,部 分 节 上 可 见 
纤细 的 不 定 根 。3 叶轮 生 , 叶 片 倒 披 针 形 至 矩 圆 形 , 绿 色 , 肉 
质 ,长 1.5 一 2. 8cm, 宽 0.3 一 0.7cm, 先 端 近 急 尖 , 基 部 急 狭 ， 
AE., AM, RATE -o 

L3 (DARAJA: 表皮 细胞 长 方形 ,外 壁 增 

。 213 。 
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厚 ,内 层 约 10 列 薄 壁 细 胞 。 中 柱 小 , 维 管束 外 韧 型 ,导管 类 圆 
形 。 艇 部 呈 三 角 状 ,细胞 多 角形 , 壁 甚 厚 , 非 木 化 。 紧 靠 韧 皮 
部 细胞 和 散 部 细胞 中 含 红 棕色 分 沁 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 垂 盆 草 对 照 药材 3g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 

述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 

乙酸 乙 酯 (40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5 96 8$ 48 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
a A 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,不 得 少 于 20.095, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 425 BERR TR CA : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 栅 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 
鼠 李 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml a i c 
l5ug. URR Sug ARMER oug 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 ee 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 -25% 盐 酸 溶液 (4 : 1) 混 合 溶液 25ml, 
称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 -25% 


盐酸 溶液 (4 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 榭 皮 素 (Cis H0. ll zx 
(Cs Ho O O MERER Cs His0O;) 的 总 量 不 得 少 于 0. 1076, 


饮片 
【炮制 】 除去 杂质 , 切 段 。 
本 品 为 不 规则 的 段 。 部 分 节 上 可 见 纤细 的 不 定 根 。3 叶 


轮 生 , 叶 片 倒 披 针 形 至 矩 圆 形 , 绿 色 。 气 微 , 味 微 苦 。 
【鉴别 也 除 茎 横 切 面 外 ) 【检查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测 
El HAt. 
【性 味 与 归 经 】 Hm. AM h. 
【功能 与 主治 】 利 湿 退 黄 , 清 热 解 毒 。 用 于 湿热 黄姜 ,小 
便 不 利 , 痛 肿 疮 疡 。 
【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


委 m o 


Weilingcai 
POTENTILLAE CHINENSIS HERBA 


Æ dh Jg 35 UBER) S SE. Potentilla chinensis Ser. 的 干 
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燥 全 草 。 春 季 未 抽 葵 时 采 挖 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 本 品 根 呈 圆柱 形 或 类 圆锥 形 , 略 扭曲 ,有 的 有 分 
E .[&5-—17cm, 直径 0.5— 1. 5cm; 表 面 瞳 棕 色 或 瞳 紫 红色 ， 
有 纵 纹 , 粗 皮 易 成 片 状 剥落 ;根茎 部 稍 膨 大 ; 质 硬 , 易 折 盎 , 斯 
面皮 部 薄 , 暗 棕色 , 常 与 木 部 分 离 ,射线 呈 放 射 状 排列 。 叶 基 
E ,单数 羽 状 复 叶 ,有 柄 ;小 时 12 3108 BEER DIE ,边缘 羽 
状 深 裂 , 下 表面 和 叶柄 均 灰白 色 , 密 被 灰白 色 绒 毛 。 气 微 , 味 
E MT o 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 灰 褐 色 。 非 腺 毛 极 多 , 单 细 胞 两 
种 :一 种 薄 壁 , 极 细 长 ,长 约 至 4000km, 直径 3 一 6prm, 缠 结 成 
团 ; 另 一 种 厚 壁 ,长 短 不 一 ,长 者 多 碎 断 , 平 直 或 略 有 弯曲 , 胞 
腔 较 大 , 短 者 多 弯曲 或 扭曲 ,或 成 钧 状 或 平 直 ,长 多 在 20 一 
200pm, 直 径 6—72um, EB 959 Sh fe TE T n A 2H 2H eX 08 EE 
组 织 中 ,直径 6—65um. KARRE, ELÁS 7 — 14p m , BE f 
厚 , 孔 沟 明 显 。 木 栓 细 胞 类 多 角形 或 扁 长 方形 ,内 含 黄 标 
& 9j. 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 乙醇 20ml, 浸 润 10 分 钟 , 加 热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 3ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 委 
陵 菜 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 ici 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml A 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 风 ， "m 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4: DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 溶液 与 铁 氰 化 钾 试 
液 等 量 的 混合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑 点 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 14. 0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4.0%%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 19. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 诺 d 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LT HT 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (6 : ae 
检测 波长 为 272nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 


于 5000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50 兴 甲醇 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 4mol/L 盐酸 溶液 50ml， 
称 定 重量 ,加热 回流 4 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 4mol/L iz 
酸 溶液 补足 减 失 的 重量 $E AJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10nl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 没食子 酸 
F 0.030%. 


tk 
【炮制 】 


cy HeOs ) 不 得 少 


除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 
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本 品 为 不 规则 的 段 。 根 表面 暗 棕 色 或 暗 紫 红色 , 栓 皮 易 
成 片 状 剥 落 。 切 面皮 部 薄 , 暗 棕色 , 常 与 木质 部 分 离 , 射 线 呈 
放射 状 排列 。 叶 边缘 羽 状 深 裂 ,下 表面 和 叶柄 均 密 被 灰白 色 
AVE. CU RUE oir. 


【浸出 物 】 同 药材 。 不 得 少 于 17.0%。 
【含量 测定 】 同 药材 。 含 没食子 酸 (C; H, O; ) 不 得 少 
F 0.024%. 


【鉴别 】【 检 查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 若 , 寒 。 归 肝 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 止 痢 。 用 于 赤 痢 腹痛 , 久 
LAS LE ,痔疮 出 血 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


使 Z F 
Shijunzi 
QUISQUALIS FRUCTUS 


本 品 为 使 君子 科 植 物 使 君子 Quisqualis indica L. W F 
燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 皮 变 紫 黑 色 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 椭圆 形 或 卵 圆 形 , 具 5 条 纵 棱 , 偶 有 4 一 9 ER. 
K 2.5—4cm, 直径 约 2cm。 表 面 黑 褐色 至 紫 黑 色 , 平 滑 , 微 具 
光泽 。 顶 端 狭 尖 ,基部 钝 圆 , 有 明显 圆 形 的 果 梗 痕 。 质 坚硬 ， 
5 UJ IBI Z 5i m. fü EE ,棱角 处 壳 较 厚 ,中间 呈 类 圆 形 空 腔 。 种 
子 长 椭圆 形 或 纺锤 形 ,长 约 2cm, 直 径 约 lcm; 表 面 棕 褐 色 或 
墨 神色 ,有 多 数 纵 皱 纹 ; 种 皮 薄 , 易 剥 离 ; 子 叶 2, 黄 白色 ,有 油 
性 ,断面 有 裂 际 。 气 微 香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 棕 色 。 种 皮 网 纹 细 胞 较 多 ,椭圆 形 
或 不 规则 形 , 壁 稍 厚 , 具 密 集 网 状 纹 孔 。 果 皮 木 化 细胞 众多 ， 
纺锤 状 、 类 椭圆 形 或 不 规则 形 ,多 破碎 , 壁 稍 厚 , 具 密集 纹 孔 。 
果皮 表皮 细胞 黄 棕 色 , 表 面 观 呈 多 角形 。 种 皮 表 皮 细 胞 黄色 
至 黄 柠 色 , 表 面 观 呈 类 长 方形 或 多 角形 ,有 的 内 含 黄 棕 色 物 。 
纤维 直径 7 一 34um, 多 成 束 。 草 酸 钙 簇 唱 ,直径 5 一 49um, 散 
在 或 存在 于 子叶 细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 使 君子 仁 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 
2 省, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 
乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 10 26 硫酸 
乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 

RARER 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g $ E HH EE SESS D, 不 得 过 ong. BE HU EE SEGA 
G ARREA Gu . 黄 曲 霉 毒 素 Do 和 黄 曲 霉 毒 素 Bi 总 量 不 


侧 相 叶 


得 过 lOng. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
F; A Z B -7K (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 
板 数 按 胡 芦 巴 碱 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 芦 巴 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品种 子 粉末 (过 二 号 得) 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 20ml, 
称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品种 子 含 胡 芦 巴 碱 (C; H; NO; ) 不 得 少 于 0. 20%. 

饮片 | 

【炮制 】 使 君子 ”除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

LERI 【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测 定 】 同 药 材 。 

使 君子 仁 ” 取 净 使 君子 ,除去 外 充 。 

本 品 呈 长 椭圆 形 或 纺锤 形 , 长 约 2cm, 直 径 约 lcm。 表 面 
棕 褐色 或 黑 褐 色 , 有 多 数 纵 皱 纹 。 种 皮 易 剥离 ,子叶 2, 黄白 
色 , 有 油性 ,断面 有 裂 际 。 气 微 香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 】 [SEWE] 同 药 材 。 

炒 使 君子 仁 ” 取 使 君子 仁 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 
有 香气 。 

本 品 形 如 使 君子 仁 ,表面 黄白 色 , 有 多 数 纵 皱 纹 ; 有 了 时 可 
见 残留 有 棕 褐 色 种 皮 。 气 香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 】【 含 量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 脾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 杀 虫 消 积 。 用 于 映 虫 病 , 晓 虫 病 , 忠 积 腹 
Jii ,小 儿 疹 积 。 

【用 法 与 用 量 】 使 君子 9 一 12g;, 捣 碎 人 煎 剂 ;使 君子 仁 
6 一 9g, 多 入 丸 散 或 单 用 , 作 1 一 2 次 分 服 。 小 儿 每 岁 1—1. 5 Fr, 
炒 香 嚼 服 ,1 日 总 量 不 超过 20 粒 。 

【注意 】 服药 时 忌 饮 浓 茶 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防老 , 防 星 。 


f 相 Ot 


Cebaiye 
PLATYCLADI CACUMEN 


本 品 为 柏 科 植 物 侧 柏 Platycladus orientalis (L. ) Franco 
的 干燥 枝 梢 和 叶 。 多 在 夏 、 秋 二 季 采 收 , 阴 干 。 

LERI 本 品 多 分 枝 , 小 枝 扁平 。 叶 细小 鳞片 状 ,交互 对 
生 , 贴 伏 于 枝 上 , 深 绿 色 或 黄 绿色 。 质 脆 , 易 折断 。 气 清香 , 味 
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【鉴别 (1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 叶 上 表皮 细胞 长 方形 , 壁 
上 略 厚 。 下 表皮 细胞 类 方形 ;气孔 其 多 ,凹陷 型 ,保卫 细胞 较 大 ， 
侧面 观 呈 哑铃 状 。 薄 壁 细胞 含油 滴 。 纤 维 细 长 ,直径 约 
18km。 具 缘 纹 孔 管 胞 有 时 可 见 。 

(2) 取 本 品 粉 末 3g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 
回流 至 提取 液 无 色 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 乙醚 ,加 70% 乙 醇 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 25ml 
使 溶解 ,加 盐酸 3ml, 加热 水 解 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗涤 3 次 ， 
每 次 10ml, 水 浴 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
jk. 23 UH R XI B8 m . Jn a BE fX 8E 1ml 含 0.1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 iA 38 , UR XR 
上 述 供 试 品 溶液 和 对 照 品 溶液 各 3 由 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 
G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 6% (通则 2301)。 

水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.01mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 - 冰 醋酸 
(40 : 60 : 1.5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 栅 
皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 
理 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 榭 皮 苷 (Cz Ha Oi ) 不 得 少 于 0. 10%。 

饮片 

【炮制 】 侧 柏 叶 除去 硬 梗 及 杂质 。 

CERI 【上 鉴别 【检查 了 水 分 ) 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 
同 药材 。 

侧 柏 羔 ” 取 净 侧 相 时 , 照 炒 痰 法 (通则 0213) 炒 至 表面 黑 
褐色 ,内 部 焦 黄色 。 

本 品 形 如 侧 柏 叶 ,表面 黑 褐 色 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 焦 黄 
色 。 气 香 , 味 微 苦涩 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 未 4g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 1 小 时 ， 
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放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 男 取 榭 皮 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 ，” 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (5 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 175 — SRUIE 
铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光斑 点 。 
“ 【浸出 物 】 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 wR. i A. 
【功能 与 主治 】 凉 血 止 血 , 化 痰 止咳 ,生发 马 发 。 用 于 吐血 ， 
邮 血 ,咯血 ,便血 , 崩 漏 下 血 , 肺 热 咳嗽 , 血 热 脱 发 ,须发 早日 。 
【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 外 用 适量 。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


Jm pem 
Peilan 
EUPATORII HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 佩兰 Eupatorium fortunei Turez. 的 干 
燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 分 两 次 采 割 ,除去 杂质 ,明和 干 。 

【性 状 】 本 品 茎 呈 圆 柱 形 ,长 30 一 100cm, 直径 0.2 一 
0. 5cm; 表 面 黄 棕色 或 黄 绿色 ,有 的 带 紫 色 , 有 明显 的 节 和 纵 校 
线 ; 质 脆 , 断 面 髓 部 白色 或 中 空 。 叶 对 生 , 有 柄 ,叶片 多 皱 缩 、 破 
RE , 绿 褐色 ;完整 叶片 3 裂 或 不 分 裂 , 分 裂 者 中 间 裂 片 较 大 , 展 
平 后 呈 披 针 形 或 长 圆 状 披 针 形 ,基部 狭 罕 ,边缘 有 锯齿 ;不 分 裂 
者 展 平 后 呈 卵 圆 形 、. 卵 状 披 针 形 或 椭圆 形 。 气 芳香 RAT o 

【鉴别 】 〈1) 本 品 叶 表面 观 : 上 表皮 细胞 垂 周 壁 略 弯曲 ; 
下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 偶 见 非 腺 毛 , 由 3 一 6 细胞 组 成 ， 
长 可 达 105m; 叶脉 上 非 腺 毛 较 长 ,由 7 一 8 细胞 组 成 ,长 
120 一 160km。 和 气孔 不 定式 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 石油 醚 (30 一 60C )15ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 石油 醚 (30 一 60C )1ml f£78 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 佩 兰 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 游 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 乙 酸 乙 酯 (19 : DARFA, E JF BE , BP i A E 
草 醛 硫酸 试 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11. 0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 定 。 

品 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 30% ml/g). 
饮片 


【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 
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本 品 呈 不 规则 的 段 。 葵 圆柱 形 ,表面 黄 棕色 或 黄 绿 色 , 有 
的 带 紫 色 , 有 明显 的 节 和 纵 棱 线 。 切 面 髓 部 白色 或 中 空 。 叶 
对 生 , 叶 片 多 皱 缩 破碎 , 绿 褐色 。 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 25% ml/g). 

【鉴别 】 【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 。 归 脾 、 胃 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】〗 芳香 化 湿 , 醒 脾 开胃 ,发 表 解 里。 用 于 湿 
Ik EB b XE. D rp D S. IUE, SE eu. c i 
起 ,发 热 倦 念 ,胸闷 不 舒 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


SE È BB S 


Jinlongdancao 


CONYZAE HERBA 


Æ án N REHE E e Conyza blinii Levl. 的 干燥 地 上 部 
分 。 夏 、 秋 二 季 有 采制, 除去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 茎 呈 圆 柱 形 , 少 分 枝 , 长 30—100cm. 直径 
0. 2 一 0.6cm; 表 面 黄 绿色 或 浅 棕 黄色 ,有 纵 棱 和 多 数 白 色 长 
绒毛 ; 质 硬 而 脆 , 易 折断 。 单 叶 互生 ,叶片 多 卷 缩 、 破 碎 , 完 整 
者 展 平 后 呈 羽 状 次 裂 至 全 裂 ,裂片 披 针 形 , 黄 绿色 ,两面 密 被 
日 色 绒 毛 ; 下 部 叶 具 柄 ,上 部 叶 几 无 柄 。 头 状 花 序 直径 约 
lcm, 化 黄 日 色 。 瘦 果 浅 黄色 ,扁平 , 冠 毛 长 5 一 6mm。 气 微 ， 
IRIK TE o 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄 绿色 。 茎 表皮 细胞 呈 长 方形 或 类 
方形 ,气孔 不 定式 , 副 卫 细胞 5—6 个 。 叶 表皮 细胞 呈 波 状 不 规则 
JE ,气孔 不 定式 , 副 卫 细胞 4~5 个 。 腺 毛 头 部 2 一 8 细胞 , 顶 面 观 
呈 长 圆 形 ,细胞 成 对 并 生 ; 柄 部 4 一 13 细胞 ,排列 成 1 一 2 列 。 非 
腺 毛 大 多 碎 断 呈 纤 维 样 ,顶端 尖 , 完 整 者 可 达 4mm, 细胞 相 接 处 
Wi B A LP AA. 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 兰 著 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6pl、 对 照 品 溶液 4p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C JL A 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
bat eon : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 

论 板 数 按 苦 苑 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


2x 


对 照 品 溶液 的 制备 PE ARX E moi E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 REB OUS Ha Oe ) 不 得 少 于 0.3075, 


饮片 

【炮制 〗】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肺 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 ,止咳 平 喘 , 解 毒 利 湿 , 凉 血 止 
血 。 用 于 肺 热 咳 嗽 , 痰 多 气喘 , 咽 痛 ,口疮 ,湿热 黄姜 , 曙 血 , 便 
血 , 崩 漏 ,外 伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 6—9g. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


金 R W 


Jinguolan 


TINOSPORAE RADIX 


本 品 为 防 已 科 植 物 青 牛 胆 Tinospora sagittata (Oliv. ) 
Gagnep. 或 金 果 榄 Tinospora capillipes Gagnep. 的 干燥 块 
根 。 秋 ,. 冬 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 SERT. 

【性 状 】 本 品 呈 不 规则 圆 块 状 , 长 5 一 10cm, 直 径 3 一 
6cm。 表 面 棕 黄色 或 淡 褐 色 , 粗 糙 不 平 ,有 深 皱纹 。 质 坚 便 ， 
不 易 击 碎 、 破 开 , 横 断面 淡 黄 白色 ,导管 束 略 呈 放 射 状 排列 , 色 
较 深 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄白 色 或 灰白 色 。 石 细胞 众多 , 淡 
黄色 或 黄色 ,类 长 方形 或 多 角形 ,直径 18 660m. BE & — if 
增 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 。 草酸 钙 方 唱 旦 方形 或 长 方形 , 直 
径 4~28ym。 木 栓 细胞 黄 棕 色 或 金黄 色 , 表 面 观 呈 多 和 角形， 
微 森 化。 淀粉 粒 其 多 ,类 球形 、 盔 帽 形 或 多 角 状 圆 形 , 直径 
4~40um, 脐 点 人 字形 、 短 弧 状 或 点 状 ; 复 粒 由 2 一 5 分 粒 
组 成 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 力 
取 古 伦 宾 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 RETE G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (10 :9:6:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn d 28 5E 
点 显 色 清晰 , 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 灾 
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光斑 点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 7.096 (通则 2302), 
【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 7.0%%。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; 以 乙 且 -水 (40 * 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nme 


理论 板 数 按 古 伦 宾 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 古 伦 宾 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 
70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 70% FR E 10ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
200W ,频率 59kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 1ml, 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dud T HERIDA S.S d ETE (OS Ha O6 ) 不 得 少 于 1.09. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,浸泡 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 厚 片 。 外 表皮 棕 黄色 至 暗 袜 
EHA ,凹凸 不 平 。 切 面 淡 黄 白色 ,有 时 可 见 灰 褐 色 排 列 稀 
玖 的 放射 状 纹理 ,有 的 具 裂 队 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 【检查 】【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 F.. B KDZ. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 咽 ,止痛 。 用 于 咽喉 肿 痛 ， 
痛 痊 疗 毒 ,汇演 ,痢疾 , 腕 腹 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g。 外 用 适量 , 研 末 吹 喉 或 醋 麻 涂 匣 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 星 。 


金 55 58 
Jinfeicao 
INULAE HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 条 叶 旋 履 花 Inula linariifolia Turcz. 
或 旋 覆 花 Inula japonica Thunb. 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 
ZEE , 晒 干 。 

LERI 条 叶 旋 覆 花 蔡 呈 圆柱 形 , 上 部 分 枝 , 长 30— 
70cm, 直径 0. 2 一 0. 5cmj; 表 面 绿 褐色 或 棕 褐 色 MEARE A 
多 数 细 纵 纹 ; 质 脆 , 断 面 黄白 色 , 髓 部 中 空 。 叶 互生 ,叶片 条 形 
或 条 状 披 针 形 , 长 5 一 10cm, 宽 0.5 一 lcm3; 先 端 尖 ,基部 抱 茎 ,全 
缘 ,边缘 反 卷 ,上 表面 近 无 毛 , 下 表面 被 短 柔 毛 。 头 状 花 序 顶 
Æ ,直径 0. 5—1em E E && ,长 约 0.2cm。 气 微 , 味 微 苦 。 
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MEL ”叶片 椭圆 状 披 针 形 , 宽 1 一 2. 5cm, 边 缘 不 反 卷 ， 
头 状 花序 较 大 ,直径 1~~2cm, 冠 毛 长 约 0. 5em, 

【鉴别 〈1) 本 品 叶 表 面 观 :条 叶 旋 覆 花 ” 叶 上 表皮 细胞 
多 角形 , 垂 周 壁 近 平 直 ;下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 变 曲 ,气孔 多 
见 。 非 腺 毛 4 一 7 细胞 ,多 碎 断 ,完整 者 长 500 一 1300km, 顶部 
细胞 较 长 IERE JE, AA 5— 18 细胞 ,单列 或 双 列 ， 
外 被 角质 层 。 腺 毛 只 存在 于 叶 下 表皮 。 

“ 旋 覆 花 “ 叶 表面 观 上 ,下 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 波 状 弯曲 。 

(2) BUR EK 5g, 加 6026 乙醇 100ml, 密 塞 , 冷 浸 1 小 
时 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 30% 乙 醇 使 溶 
f ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
10cm) ,以 30% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 6075 乙醇 
50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 金 淖 草 对 照 药 材 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 (9 : 1) 
AN RE JE RE. EF, UB. MTF, EE DA 5% E iR mR- AR 
(1: 4) 混 合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 50%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 洗 , 切 段 ,干燥 。 

条 叶 旋 覆 花 ”本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 圆柱 形 ,表面 绿 宰 
色 或 棕 褐 色 Bit A AE CE ALAMA. UI LAXE E , BE RE 
中 空 。 叶 多 破碎 ,完整 者 先端 尖 , 基 部 抱 茎 ,全 缘 。 头 状 花序 ， 
HEHE. AM, kE. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10%. 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 4.5%%。 

[x50] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 . 辛 、 咸 , 温 。 归 肺 . 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 降 气 , 消 立 , 行 水 。 用 于 外 感 风寒 , 痰 饮 
[E MA PEA Y W o 

【用 法 与 用 量 】 5—10g. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


金 F X 


Jingiaomdi 
FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA 


A dh Jg RE H  ZEZXÉ Fagopyrum dibotrys CD. Don) 
Hara 的 干燥 根茎 。 冬 季 采 挖 ,除去 共和 须根 , 洗 净 SERT. 

CERI 本 品 呈 不 规则 团 块 或 圆柱 状 , 常 有 瘤 状 分 校 , 顶 
端 有 的 有 蔡 残 基 , 长 3— 15cm, 直径 1~4cm。 表 面 棕 褐色 ,有 
横向 环节 和 纵 皱 纹 , 密 布点 状 皮 孔 ,并 有 凹陷 的 圆 形 根 痕 和 葡 
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存 须 根 。 质 坚硬 ,不 易 折断 ,断面 淡 黄 白色 或 淡 棕 红色 ,有 放 
射 状 纹理 ,中 央 髓 部 色 较 深 。 气 微 , 味 微 涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 棕色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 球 
形 .椭圆 形 或 卵 圆 形 ,直径 5 一 48pm, 脐 点 点 状 . 星 状 、 裂 颖 状 或 
飞 乌 状 ,位 于 中 央 或 偏 于 一 端 , 大 粒 可 见 层 纹 ; 复 粒 由 2 一 4 分 
粒 组 成 ; 半 复 粒 可 见 。 木 纤维 成 束 ,直径 10 一 38um, 具 单 斜纹 
孔 或 十 字形 纹 孔 。 草 酸 钙 复 晶 直 径 10 一 62xm。 木 薄 壁 细胞 类 
方形 或 椭圆 形 ,直径 28 一 37pm, 长 约 至 100pm, 壁 稍 厚 ,可 网 
称 中 的 纹 孔 。 具 缘 纹 孔 导管 和 网 纹 导 管 直径 21 一 83wm。 

(2) 取 本 品 2. 5g, 加 甲醇 20ml, 放 置 1 小 时 ,加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 莽 
AXE RR ZH. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 表 儿 茶 素 对 照 
n «JI FH BS dX RE 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 履 .对照 药 材 
溶液 和 对 照 品 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (1 : 2 : 0.2 :0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
ti Bi EDI 2576 8$ 5H RR Zo BRE EET. E 110C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.076 (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 14.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LR -0. 004 96 PER ZEE CIO : 90) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 表 儿 茶 素 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 表 儿 茶 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 25ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 ,精密 称 定 , 放 置 
1 小 时 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 减 压 浓 缩 (50 一 
70'CO RETF., X i A SK : 90) 混 合 溶液 分 次 洗涤 , 洗 
液 转移 至 lom dO P WLKA. : 90) 混 合 溶 液 至 刻度 ， 
揪 习 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 ,精密 量 取 上 清 液 
5ml, 加 于 聚 酰胺 柱 (30 一 60 目 , 内 径 为 1. 0cm, 柱 长 为 15cm， 
MIARE) E, AK 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 乙醇 100ml Zt 
脱 ,收集 洗 脱 液 , 减 压 浓 缩 C50 一 70C ) 至 近 于 RA FH LS SK 
(10 : 90) 混 合 溶液 溶解 ,转移 至 10ml E fi, H A AA- 
(10 : 90) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 表 儿 茶 素 (Ci; HisO6) 不 得 少 
-F 0.0304, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 标 褐 色 , 或 有 时 脱落 。 切 


金钱 草 


面 淡 黄白 色 或 淡 棕 红 色 ,， 有 放射 状 纹理 ,有 的 可 见 髓 部 ,颜色 
EHE. ^U SOR. 
【含量 测定 】 同 药材 , 含 表 儿 茶 素 (Cis HiOs) 不 得 少 


于 0.02094, 
【鉴别 【检查 【浸出 物 】 同 药 材 。 
【性 味 与 归 经 】 微 辛 、 梁 , 凉 。 归 肺 经 。 


【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 排 脓 祛 瘀 。 用 于 肺 痛 吐 脓 , 肺 
Ho SUM RE | | 

【用 法 与 用 量 】 15 一 45g, 用 水 或 黄酒 隔 水 密闭 炖 服 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防老 , 防 星 。 


金钱 日 花 蛇 
Jingianbaihuashe 
BUNGARUS PARVUS 


本 品 为 眼镜 蛇 科 动物 银 环 蛇 Bungarus multicinctus 
Blyth 的 幼 蛇 于 燥 体 。 夏 、 秋 二 季 捕 捉 , 训 开 腹 部 ,除去 内 脏 ， 
擦 净 血 迹 , 用 乙醇 浸泡 处 理 后 , 盘 成 圆 形 ,用 人 竹 签 固 定 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 圆 盘 状 , 盘 径 3 一 6cm, 蛇 体 直径 0. 2 一 
0. 4cm。 头 盘 在 中 间 , 尾 细 , 常 纳 口 内 ,口腔 内 上 颌 骨 前 跨 有 
FAF 1 对 , 鼻 间 鳞 2 Ho AAR, E TEREKET K. 
背部 黑色 或 灰 黑 色 , 有 白色 环 纹 45—58 个 ,黑白 相 间 ELI AX 
在 背部 宽 1 一 2 行 鳞片 ,向 腹面 渐 增 宽 , 黑 环 纹 宽 3 一 5 IT 
Hr EIE Hj i Ao — ZEE CÓEEEU X RC TEOE , 背 钱 细密， 
3S Er 15 行 , 尾 下 鳞 单 行 。 气 微 腥 , 味 微 咸 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%。 

【性 味 与 归 经 】 甘 \ 咸 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 , 通 络 , 止 疾 。 用 于 风湿 项 瘟 , 麻 木 拘 
杰 , 中 风口 眼 咒 斜 ,半身 不 遂 , 抽 搞 痉挛 , 破 伤 风 , 麻 风 , 闵 癣 。 

【用 法 与 用 量 】 2—5g. WAAR 1 一 1. 5g. 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


金 钱 Om 


Jingiancao 
LYSIMACHIAE HERBA 


本 品 为 报 春 花 科 植物 过 路 黄 Lysimachia christinae 
Hance 的 干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 除 去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 常 绰 结 成 团 ,无 毛 或 被 玻 柔 毛 。 蔡 扭曲 , 表 
面 棕色 或 暗 棕 红 色 , 有 纵 纹 ,下 部 荃 节 上 有 时 具 须 根 , 断 面 实 
心 。 叶 对 生 , 多 皱 缩 , 展 平 后 呈 宽 卵 形 或 心 形 , 长 1 一 4cm, 宽 
1~5cm, 基 部 微 止 ,全 缘 ; 上 表面 灰 绿色 或 棕 褐色 ,下 表面 色 
较 浅 , 主 脉 明 显 突起 ,用 水 浸 后 ,对 光 透 视 可 见 黑 色 或 褐色 条 


e 219 。 
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纹 ; 叶 柄 长 1 一 4cm。 有 的 带 花 , 花 黄 色 , 单 生 叶 腋 , 具 长 梗 。 
萌 果 球形 。 气 微 , 味 淡 ，。 

[330] 《〈1) 本 品 苓 横 切 面 : 表皮 细胞 外 被 角质 层 , 有 时 
可 见 腺 毛 , 头 部 单 细 胞 , 柄 部 1 一 2 细胞 。 栓 内 层 宽 广 , 细 胞 中 
有 的 含 红 棕色 分 沁 物 ;分 泌 道 散在 ,周围 分 泌 细 胞 5 一 10 个 ， 
内 含 红 棕色 块 状 分 泌 物 ;内 皮层 明显 。 中 柱 鞘 纤维 断 续 排 列 
成 环 , 壁 微 木 化 。 韧 皮 部 狭 窗 。 木 质 部 连接 成 环 。 艇 常 成 空 
腔 。 薄 壁 细胞 含 淀 粉 粒 。 

叶 表 面 观 : 腺 毛 红 棕 色 , 头 部 单 细 胞 ,类 圆 形 , 直 径 
25pm, 柄 单 细 胞 。 分 泌 道 散在 于 叶肉 组 织 内 ,直径 45m, & 
红 柠 色 分 泌 物 。 被 玖 毛 者 茎 、 叶 表面 可 见 非 腺 毛 ,1~17 H 
胞 , 平 直 或 弯曲 ,有 的 细胞 呈 缮 缩 状 ,长 59 一 1070km, 基 部 直 
f$ 13 一 53pm, 表 面 可 见 细 条 纹 , 胞 腔 内 含 黄 棕色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 80% 甲 醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 稀 盐 酸 10ml, EK 18 
中 加 热 1 小 时 ,取出 ,迅速 冷却 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,用 水 30ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ,乙酸 乙 
酯 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 
皮 紊 对照 品 、 山 泰 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 5 由 对照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (10:8:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 数 
分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 8%%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) , 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4 名 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 i 
量 , 精 密 称 定 , 加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml & A REX tug A 
R 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 1. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80 76 FP RE 50ml, $85 2€ , fr 
定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% HH BRA 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 精 密 加 入 
盐酸 5ml, 置 90C 水 浴 中 加 热 水 解 1 小 时 ,取出 ,迅速 冷却 , 转 
移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 80 兴 甲醇 稀释 至 刻度 $5] , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
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测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 榭 皮 素 (Cis Hio O7) RI U ZR R 
(Cis HioO6) 的 总 量 不 得 少 于 0.10%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 抢 水 洗 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 段 。 茎 棕色 或 瞳 棕 红 色 , 有 纵 纹 ,实心 。 


叶 对 生 , 展 平 后 呈 宽 卵 形 或 心 形 , 上 表面 灰 绿色 或 棕 褐色 ,下 


表面 色 较 浅 , 主 脉 明显 突出 ,用 水 浸 后 ,对 光 透 视 可 见 黑 色 或 
WERA., ARCE., PEHR., AM RR. 

【鉴别 【检查 】( 水 分 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) DÈ 
出 物 】【〖 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 咸 , 微 寒 。 归 肝 、 胆 . 肾 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 利 湿 退 黄 , 利 尿 通 淋 ,解毒 消 有 种 。 用 于 湿热 
黄姜 , 胆 胀 胁 痛 , 石 淋 , 热 淋 ,小 便 涩 痛 , 痛 肿 疗 疮 , 蛇 虫 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 60g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


金 A N 


Jintiesuo 
PSAMMOSILENES RADIX 


本 品 为 石竹 科 植 物 金 铁 锁 Psammosilene tunicoides W. C. 
Wu et C. Y. Wu 的 干燥 根 。 秋 季 采 挖 ,除去 外 皮 和 杂质 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 长 圆锥 形 , 有 的 略 扭曲 ,长 8 25cm, É 
{Z 0.6 一 2cm。 表 面 黄 白色 ,有 多 数 纵 皱 纹 和 褐色 横 孔 纹 。 质 
硬 , 易 折断 ,断面 不 平坦 , 粉 性 , 皮 部 白色 , 木 部 黄色 ,有 放射 状 
纹理 。 气 微 , 味 辛 、 麻 ,有 刺 喉 感 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 类 白色 。 网 纹 导管 多 见 , 偶 有 螺纹 
导管 或 具 缘 纹 孔 导管 ,直径 16~~25pm。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 70% 甲 醇 30ml, 超 声 处 理 1 小 时 ， 
JEL, UERR T , 残 河 加 50% 甲 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 金 铁 锁 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 3p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (3 : 1 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 班 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 
浸 法 测定 ,用 90% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 18.0%。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 温 ;3 有 小 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 散 瘀 止痛 ,解毒 消 有 种。 用 于 风 
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湿 疗 痛 , 胃 腕 冷 痛 , 跌 打 损伤 ,外 伤 出 血 ; 外 治 疮 疗 , 蛇 虫 咬 伤 。 
【用 法 与 用 量 】 0. 1 一 0. 3g, 多 人 丸 散 服 。 外 用 适量 。 
【注意 】 ind. 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


SE R É 


Jinyinhua 
LONICERAE JAPONICAE FLOS 


本 品 为 忍冬 科 植 物 忍 冬 
燥 花 蔓 或 带 初 开 的 花 。 夏 初 花 开 放 前 采 收 ,干燥 。 

DEIRI 本 品 呈 棒状 ,上 粗 下 细 , 略 弯曲 ,长 2 一 3cm, 上 部 
直径 约 3mm, 下 部 直径 约 1.5mm。 表 面 黄白 色 或 绿 白 色 ( 贮 久 
(ERO , 密 被 短 柔 毛 。 偶 见 叶 状 苞 片 。 花 苯 绿 色 ,先端 5 R, 
裂片 有 毛 ,长 约 2mm。 开 放 者 花冠 简 状 ,先端 二 展 形 ;雄蕊 5, 附 
THE, RE MEE 1, 子 房 无 毛 。 气 清香 , 味 淡 、 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 浅 黄 棕色 或 黄 绿色 。 腺 毛 较 多 , 头 
部 倒 圆 锥 形 .类 圆 形 或 略 扁 圆 形 ,4 一 33 细胞 , 排 成 2 一 4 层 ， 
直径 30~64~108um, ASR 1 一 5 细胞 ,长 可 达 700xm。 非 腺 
毛 有 两 种 :一 种 为 厚 壁 非 腺 毛 , 单 细胞 ,长 可 达 900pm, 表 面 
有 微细 疣 状 或 泡 状 突起 ,有 的 具 螺 纹 ; 另 一 种 为 薄 壁 非 腺 毛 ， 
单 细胞 ,其 长 ,弯曲 或 皱 缩 ,表面 有 微细 疣 状 突起 。 草 酸 钙 入 
品 直 径 6 一 45nm。 花 粉 粒 类 圆 形 或 三 角形 ,表面 具 细 密 短 刺 
肥 细 颗粒 状 雕 纹 , 具 3 FL. 

(2) 取 本 品 粉 未 0.2g, 加 甲醇 5ml, 放 置 12 小 时 , 滤 过 , 取 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 一 20 由 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 :2.5) 的 上 
层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 


Lonicera japonica Thunb. 的 干 


色 的 荧光 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 10.025 GB 2302), 
酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302), 
重金 属 及 有 害 元 素 ” 照 铅 、 久 、 砷 、 永 、 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 测定， 
铅 不 得 过 5mg/kg; 8 A fg id 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg: K 


不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 
【含量 测定 】 绿 原 酸 
测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0. 4% 磷 酸 溶 液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000, 


20mg/ kg. 
照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


T 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 
(10C 以 下 保存 ) 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得 ) 约 0. 5g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 50mjl, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 35kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 5ml, 置 25ml 棕 色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 揪 
匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Cis His O, ) 不 得 少 于 1.5%% 。 

KRAP ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 葵 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
充 剂 (Agilent ZORBAX SB-phenyl 4. 6mm X 250mm, 5pm), 
ZIENI A, A 0. 5% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 
中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 木 
犀 草 苷 峰 计算 应 不 低 于 20000, 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 B( 入 ) 
0 一 15 10-20 90— 80 
15 一 30 20 80 
30 一 40 20 一 30 80—70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 犀 草 苷 对 照 品 适 量 S NOE. 


加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 四 号 得 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 35kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 
液 10ml, 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 用 70%% 乙 醇 溶 解 ,转移 至 om] E 
瓶 中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ， PRESS S 
于 0.050%, 

【性 味 与 归 经 】 H.. B b BA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 MEAKA. MTF yT k 
痹 ,丹毒 , 热 毒 血 痢 , 风 热 感 冒 , 温 病 发 热 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


金 OW F 
Jinyingzi 
ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS 


Æ i yd dE LU AXE. Rosa laevigata Michx. 的 干燥 
«221 。 


be e a 
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a% ouryao. com 


px E 


成 熟 果 实 。10 一 11 月 果实 成 熟 变 红 时 采 收 ,干燥 ,除去 毛刺 。 

LERI 本 品 为 花 托 发 育 而 成 的 假 果 , 呈 倒 卵 形 , 长 2~ 
3. 5cm, 直 径 1~2cm。 表 面 红 黄 色 或 红 棕 色 , 有 突起 的 棕色 
小 点 , 系 毛 刺 脱 落后 的 残 基 。 顶 端 有 盘 状 花 葛 残 基 ,中 央 有 黄 
色 柱 基 , 下 部 渐 尖 。 质 硬 。 切 开 后 , 花 托 壁 厚 1 一 2mm, 内 有 
多 数 坚硬 的 小 瘦 果 ,内 壁 及 瘦 果 均 有 淡 黄 色 绒 毛 。 气 微 , 味 
Hu. 

【鉴别 】 
四 延长 ,外壁 及 侧 壁 增 厚 ,角质 化 ;表皮 上 的 刺 痕 纵 切 面 细 胞 
径 问 延长 。 皮 层 薄 壁 细 胞 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 ,含有 油 滴 , 并 含 
橙黄 色 物 ,有 的 含 草酸 钙 方 晶 和 簇 晶 ;纤维 束 散 生 于 近 皮 层 外 
侧 ; 维 管束 多 存在 于 皮层 中 部 和 内 侧 , 外 韧 型 , 韧 皮 部 外 侧 有 
纤维 束 , 导 管 散在 或 旦 放射 状 排列 。 内 表皮 细胞 长 方形 , 内壁 
增 厚 ,角质 化 ;有 木 化 的 非 腺 毛 或 具 残 基 。 

伦 托 粉末 淡 肉 红色 。 非 腺 毛 单 细胞 或 多 细胞 ,长 505 一 
1836um, 直径 16 一 31pm, 壁 木 化 或 微 木 化 ,表面 常 有 螺旋 状 
条 纹 , 胞 腔 内 含 黄 棕色 物 。 表 皮 细 胞 多 角形 , 壁 厚 ,内 含 黄 棕 
色 物 。 草 酸 钙 方 晶 多 见 ,长 方形 或 不 规则 形 ,直径 16 一 39pmi 
复 唱 少见 ,直径 27 一 66nm。 螺 纹 导 管 、 网 纹 导 管 、 环 纹 导 管 及 
具 缘 纹 孔 导管 直径 8 一 20km。 薄 壁 细 胞 多 角形 , 木 化 , 具 纹 
孔 , 含 黄 标 色 物 。 纤 维 梭 形 或 条 形 ,黄色 ,长 至 1071pm, 直 径 
16 一 20pkm, 壁 木 化 。 树 脂 块 不 规则 形 , 黄 棕色 , 半 透 明 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 金 栅 子 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER E ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (5 :5 :1:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 景 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ”取经 105 人 干燥 至 恒 重 
的 无 水 葡萄 糖 60mg ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 溶解 并 稀 
释 至 刻度 $55] , 即 得 (每 1ml 中 含 无 水 葡萄 糖 0. 6mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 5ml、1. 0ml、 
1. 5ml,2. 0m1,2. 5ml, 分 别 置 50ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 刻度 , 摇 
5]. 43 SS EE NR D XRIS GE 2ml, 置 具 塞 试管 中 ,各 精密 加 
4% 茶 酚 溶 液 1ml, 混 匀 , 迅 速 精密 加 入 硫酸 7ml, 8$ 5]. E 
40 人 水浴 中 保温 30 分 钟 ,取出 , 置 冰 水 浴 中 放置 5 分 钟 , 取 
出 ,以 相应 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401), 
在 490nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 
横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 金 樱 子 肉 粗 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 称 定 重量 , 静 置 1 小时, 加热 回流 


e 222 。 


(1) 花 托 壁 横 切 面 : 外 表皮 细胞 类 方形 或 略 径 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 1ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 .$€ 5] , 精 
密 量 取 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 取 
2ml, 置 具 塞 试管 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 " 各 精密 
加 4% 茶 酚 溶 液 1ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 
供 试 品 溶液 中 金 栅 子 多 糖 的 重量 (ug) ,计算 , 即 得 。 

本 品 金 楼 子 肉 按 干燥 品 计算 , 含 金 栅 子 多 糖 以 无 水 葡萄 
HCC Hi; Oe ) 计 ,不 得 少 于 25. 0%。. 

饮片 

【炮制 】 EFA PASET. KR , 润 透 , 纵 切 两 软 ， 
除去 毛 . 核 ,干燥 。 

本 品 呈 倒卵形 纵 剖 为。 表面 红 黄色 或 红 棕 色 , 有 突起 的 
棕色 小 点 。 顶 端 有 花 葛 残 基 , 下 部 渐 尖 。 人 花 托 壁 厚 1 一 2mm， 
内 面 淡 黄色 ,残存 淡 黄 色 绒 毛 。 气 微 , 味 甘 、 微 深 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 16.0%。 

【鉴别 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 R.H. W.F. GA A KDZ. 

【功能 与 主治 】 固 精 缩 尿 , 固 崩 止 带 , 涩 肠 止 泻 。 用 于 遗 
精 滑 精 , 遗 尿 尿频 , 朋 淖 带 下 , 久 泻 久 痢 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


金 B n 
Jinmengshi 
MICAE LAPIS AUREUS 


7k áh y AE UR A dRGB Ho RSNCKIR ABE Boe. RIJ LER 

LERI 本 品 为 鳞片 状 集合 体 。 呈 不 规则 块 状 或 碎片 , 碎 
片 直径 0.1~0. 8cm; 块 状 者 直径 2 一 10cm, 厚 0. 6— 1. 5cm, Z5 HH 
显 棱角 。 棕 黄色 或 黄 褐色 , 带 有 人 金黄 色 或 银白 色光 泽 。 质 脆 , 用 
手 拾 之 , 易 碎 成 金黄 色 内 光 小 片 。 具 滑 腻 感 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 取 本 品 碎片 少量 , 置 铁 片上 加 热 , 即 层 裂 或 散 
A ,膨胀 2~5 倍 , 有 的 鳞片 变 成 弯曲 的 蚂 虫 状 ;色泽 变 浅 , 重 
量 减轻 ,可 浮 于 水 面 。 

饮片 

【炮制 ] 22RA REZA. 

A eu PORSE A., MHR OK N 0213) 4 £ 
红 透 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 咸 , 平 。 归 肺 \ 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 办 痰 下 气 , 平 肝 镇 惊 。 用 于 项 痰 胶结 , 咳 
逆 喘 急 s ARCA A AE ,烦躁 胸 问 , 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 】 多 人 丸 散 服 ,3 一 6g; 凑 汤 10 一 15g, 布 包 
先前。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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Ruxiang 
OLIBANUM 


本 品 为 橄榄 科 植 物 乳 香 树 Boswellia carterii Birdw. 及 


同属 植物 Boswellia bhauw-dajiana Birdw. 树 皮 渗 出 的 树脂 、 


分 为 索马里 乳香 和 埃塞俄比亚 乳香 ,每 种 乳香 又 分 为 乳香 珠 
和 原 乳 香 。 

LERI 本 品 呈 长 卵 形 滴 乳 状 、 类 圆 形 颗粒 或 粘 合 成 大 
小 不 等 的 不 规则 块 状 物 。 大 者 长 达 2em (乳香 珠 ) 或 5cm( 原 
乳香 )。 表 面 黄白 色 , 半 透明 ,被 有 黄白 色 粉 末 , 久 存 则 颜色 加 
深 。 质 脆 , 遇 热 软 化 。 破 碎 面 有 玻璃 样 或 螨 样 光 泽 。 具 特异 
Tr^ RIS. 

【鉴别 】 (1) 本 品 燃 烧 时 显 油 性 , 冒 黑 烟 , 有 香气 ;加 水 研 
磨 成 白色 或 黄白 色 乳 状 液 。 

(2) 索 马里 乳香 ” 取 [ 含 量 测 定 ] 项 下 挥发 油 适 量 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 Im 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
a- 菠 炳 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 8mg 的 溶液 E 
为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 
(PEG-20M) 毛 细 管 柱 , 程 序 升温 ;初始 温度 50 C ,保持 3 分 
钟 ,以 每 分 钟 25C 的 速率 升温 至 200C ,保持 1 分 钟 ; 进 样 口 
温度 为 200C ,检测 器 温度 为 220C ,分 流 比 为 20 : 1。 理 论 板 
数 按 a - 菠 烯 峰 计 算 应 不 低 于 7000 ,分 别 取 对 照 品 溶液 与 供 试 
品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 溶液 色谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 溶液 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

埃塞俄比亚 乳香 ” 取 乙 酸 辛 酯 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 
每 1ml 含 0. 8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 同 索马里 乳香 鉴 
别 方法 试验 , 供 试 品 溶液 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 溶液 色谱 峰 
保留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 杂质 乳香 珠 不 得 过 2% , 原 乳 香 不 得 过 1076 
(通则 2301), 

【含量 测定 取 本 品 20g, 精 密 称 定 , 照 挥发 油 测 定 法 
(通则 2204 甲 法 ) 测 定 。 

索马里 乳香 含 挥 发 油 不 得 少 于 6.0% (ml/g) , 埃 塞 俄 比 
亚 乳 香 含 挥发 油 不 得 少 于 2. 0% (ml/g)。 


饮片 
【炮制 】 MAF PPIE MEKE GEN 0213) 炒 至 
表面 光亮 。 


每 100kg 乳香 ,用 醋 5kg。 

【性 味 与 归 经 】 Ed. VHS TIRE. 

【功能 与 主治 活血 定 痛 , 消 肿 生 肌 。 用 于 胸 痹 心痛 , 胃 
腕 疼痛 ,痛经 经 闭 , 产 后 瘀 阻 , 瘦 瘦 腹痛 ,风湿 痹 痛 , 筋 脉 拘 挛 ， 
跌 打 损伤 , 痛 肿 疮 疡 。 

【用 法 与 用 量 】 煎 汤 或 人 丸 . 散 ,3 一 5g; 外 用 适量 , 研 末 
j| X 


【注意 孕妇 及 骨 弱 者 慎 用 。 
【贮藏 】 置 阴 次 干燥 处 。 


Bb C5 JM 


Zhongjiefeng 
SARCANDRAE HERBA 


本 品 为 金 票 兰 科 植 物 草 珊瑚 Sarcandra glabra (Thunb. ) 
Nakai 的 干燥 全 草 。 夏 . 秋 二 季 采 收 , 除 去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 长 50 一 120cm。 根 葵 较 粗大 ,密生 细 根 。 
葵 圆 柱 形 ,多 分 枝 ,直径 0.3 一 1. 3cm; 表 面 暗 绿 色 至 上 暗 褐色 ， 
有 明显 细 纵 纹 , 散 有 纵向 皮 孔 , 节 膨 大 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 有 
髓 或 中 空 。 叶 对 生 , 叶 片 卵 状 披 针 形 至 卵 状 椭圆 形 , 长 5 — 
15cm, 宽 3 一 6cm; 表 面 绿 色 、 绿 褐色 至 棕 褐色 或 标 红 色 , 光 
滑 ;边缘 有 粗 锯齿 , 齿 尖 腺 体 黑 褐 色 ; 叶 柄 长 约 lcm; 近 音质 。 
穗 状 花序 项 生 , 常 分 枝 。 气 微 香 , 味 微 辛 。 

【鉴别 】 OKRZEI: 表皮 细胞 类 长 方形 或 长 圆 
JE ,外 被 角质 层 , 外 缘 呈 钝 齿 状 。 皮 层 细胞 10 余 列 ,外 侧 为 
2~3 列 厚 角 细 胞 ,内侧 薄 壁 细胞 内 含 棕 黄 色色 素 , 石 细胞 单 
个 或 成 群 散在 。 中 柱 蒜 纤维 束 呈 新 月 形 , 断 续 环 列 , 木 化 。 超 
皮 部 狭窄 。 木 质 部 管 胞 多 数 , 射 线 宽 2~8 列 细胞 。 骨 部 薄 壁 
细胞 较 大 ,有 时 可 见 石 细胞 单个 或 成 群 散在 。 

粉末 黄 绿 色 至 绿 棕色 。 木 薄 壁 细胞 类 方形 或 长 方形 ,内 
含 棕 黄色 色素 。 石 细胞 类 方形 、 类 圆 形 或 不 规则 多 角形 ,单个 
或 成 群 , 直径 40 一 60pkm, 胞 腔 较 大 ,内 含 分 沁 物 , 孔 沟 明显 。 
纤维 狭长 梭 形 或 长 条 形 ,直径 6 一 30km, 壁 厚 , 木 化 。 叶 上 表 
皮 细 胞 方形 或 长 方形 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 或 稍 平 直 ,外 被 厚 角 
质 层 。 叶 下 表皮 细胞 类 多 角形 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 或 稍 平 直 ， 
气孔 稍 下 陷 ,不 定式 , 副 卫 细胞 3—5 个 。 网 纹 导 管 、. 螺 纹 导 管 
及 环 纹 导 管 易 见 , 非 木 化 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
RT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肿 节 风 
对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 蜡 嗪 皮 啶 对照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Aul. or 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酷 -甲酸 
(9 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 票 10 分 钟 ， 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 斑点 变 为 黄 绿色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
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浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.0%。 

【含量 测定 】 RAH E. 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -0. 1% 磷 酸 溶液 (20: 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 342nm。 理 论 板 数 按 异 嗪 皮 喧 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 嗪 皮 啶 对 照 品 、 迷 迁 香 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 10ug 的 溶液 , 即 得 。 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
li ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ， 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 异 嗪 皮 吁 (Ci HioO; ) 不 得 少 于 
0. 02096 , 含 迷 和 迭 香 酸 (Cis Hi Os ) 不 得 少 于 0.02096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 茎 密生 细 根 。 蔡 圆柱 形 ,表面 暗 绿 
色 至 暗 神色 ,有 明显 细 纵 纹 , 散 有 纵向 皮 孔 , 节 膨大 。 切 面 有 骨 或 
中 空 。 叶 多 破碎 ,表面 绿色 . 绿 褐色 至 棕 褐 色 或 棕 红 色 , 光 滑 ; 边 
缘 有 粗 锯齿 , 齿 尖 腺 体 黑 褐 色 , 近 革 质 。 气 微 香 , 味 微 辛 ， 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 
DEL 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 平 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 ,活血 消 斑 , 祛 风 通 络 。 用 于 血 
热 发 斑 发 疹 , 风 湿 痹 痛 , 跌 打 损 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


鱼 E Ẹ 


Yuxingcao 
HOUTTUYNIAE HERBA 


A dh 2g — A A PHE Y BESE Houttuynia cordata Thunb. 
的 新 鲜 全 草 或 干燥 地 上 部 分 。 鲜 品 全 年 均 可 采制 ; 干 品 夏季 
茎 叶 成 万 花 穗 多 时 采 割 ,除去 杂质 ,上 晒 干 。 

CERI 鲜 鱼 腥 草 蕉 呈 圆 柱 形 , 长 20 一 45cm, 直径 
0. 25—0. 45cm; 上 部 绿色 或 紫红 色 , 下 部 白色 , 节 明 显 , 下 部 
六 上 生 有 须根 ,无 毛 或 被 玻 毛 。 叶 互生 ,叶片 心 形 ,长 3 一 
10cm, 宽 3 一 1lcm; 先 端 渐 尖 ,全 缘 ; 上 表面 绿色 ,密生 腺 点 ， 
下 表面 常 紫 红色 ;叶柄 细 长 ,基部 与 托 叶 合生 成 鞘 状 。 穗 状 花 
FHKE., RERA RE. 

TERE ” 茎 呈 扇 圆柱 形 ,扭曲 ,表面 黄 棕 色 , 具 纵 棱 数 
条 ; 质 脆 , 易 折断 。 叶 片 卷 折 皱 缩 , 展 平 后 呈 心 形 , 上 表面 暗 黄 
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绿色 至 上 暗 棕色 ,下 表面 灰 绿色 或 灰 柠 色 。 穗 状 花 序 黄 棕 色 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 灰 绿 色 至 棕色 。 油 细胞 类 圆 形 或 
椭圆 形 ,直径 28 一 104um, 内 含 黄色 油 滴 。 非 腺 毛 1 一 16 4 
胞 ,基部 直径 12 一 104pm, 表 面具 线 状 纹理 。 腺 毛 头 部 2 一 5 
细胞 ,内 含 淡 棕 色 物 ,直径 9 一 34xm。 叶 表皮 细胞 表面 具 波 
状 条 纹 ,气孔 不 定式 。 草 酸 钙 艇 品 直径 可 达 57jm。 

(2) 取 干 鱼 腥 草 粉末 适量 , 置 小 试管 中 ,用 玻 棒 压 紧 , 滴 加 
旦 红 亚 硫酸 试 液 少量 至 上 层 粉 未 湿润, 放置 片刻 , 目 侧 壁 观 
€ , 湿 粉 末 显 粉红 色 或 红 紫 色 。 

(3) 取 干 鱼 腥 草 25g( 鲜 鱼 腥 草 125g) 剪 碎 , 照 挥发 油 测定 
法 (通则 2204) 加 乙酸 乙 酯 1ml, 缓 组 加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 
4 小 时 ,放置 半 小 时 , 取 乙 酸 乙 酯 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甲 
基 正 壬 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 10ul 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EUER E A 
环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 二 
硝 基 茶 脐 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 的 黄色 斑点 。 

【检查 】 水 分 ( 干 鱼 腥 草 ) 
第 二 法 )。 

酸 不 溶性 灰分 ( 干 鱼 腥 草 ) 不 得 过 2.576 (通则 23025, 

【浸出 物 】 FERH ” 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 
2201) 项 下 的 冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.0%. 

饮片 

【炮制 】 鲜 鱼 腥 草 ”除去 杂质 。 

干 鱼 腥 草 ”除去 杂质 ,迅速 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 段 。 茎 呈 扁 圆柱 形 ,表面 淡 红 棕色 至 黄 
棕色 ,有 纵 棱 。 叶 片 多 破碎 , 黄 棕色 至 暗 棕色 。 穗 状 花序 黄 标 
色 。 搓 碎 具 鱼 腥 气 VERE. 

【鉴别 】 【检查 】【 浸 出 物 】 同 药 材 ( 干 鱼 腥 草 )。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 微 寒 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 痛 排 脓 , 利 尿 通 淋 。 用 于 肺 
痛 吐 脓 , 痰 热 喘 咳 , 热 桨 , 热 淋 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 25g ,不宜 和 久 煎 ; 鲜 品 用 量 加 倍 , 水 前 
或 捣 汁 服 。 外 用 适量 , 捣 甫 或 前 汤 票 洗 患 处 。 

【贮藏 】 干 鱼 腥 草 置 干 燥 处 ; 鲜 鱼 腥 草 置 阴 凑 潮 湿 处 。 


不 得 过 15.0% (通则 0832 


ig 5 
Gouji 
CIBOTII RHIZOMA 


A in N E E E PHE D E E YA Cibotium barometz CL. ) 
J. Sm. 的 干燥 根茎 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 , 除 去 泥 沙 ,干燥 ;或 去 便 
根 、 叶 柄 及 金黄 色 绒 毛 , 切 厚 片 ,干燥 ,为 “ 生 狗 痊 片 ”; 蒸 后 晒 
EK ERF HFK., TE, A AWEK”. 
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LERI 本 品 呈 不 规则 的 长 块 状 , 长 10 一 30cm ,直径 2 一 


l10cm。 表 面 深 棕色 ,残留 金黄 色 绕 毛 ; 上 面 有 数 个 红 棕 色 的 
木质 叶柄 ,下 面 残存 黑色 细 根 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 。 无 臭 , 味 
淡 . 微 汲 。 生 狗 疹 片 呈 不 规则 长 条 形 或 圆 形 , 长 5 一 20cm, 直 
f$ 2—10cm,JE 1.5~5mm; 切 面 浅 棕色 , 较 平滑 , 近 边 缘 1 一 
4mm 处 有 1 条 棕 黄 色 隆 起 的 木质 部 环 纹 或 条 纹 , 边 缘 不 整 
齐 , 偶 有 人 金黄 色 绒 毛 残 留 ; 质 脆 , 易 折断 ,有 粉 性 。 熟 狗 疹 片 呈 
黑 棕色 , 质 坚硬 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 , 残 存 金黄 色 的 
FRE. RWA 10 余 列 棕 黄色 厚 壁 细胞 , 壁 孔 明显 。 木 质 部 
排列 成 环 ,由 管 胞 组 成 ,其 内 外 均 有 万 皮 部 和 内 皮层 。 皮 层 和 
钥 均 由 薄 壁 细胞 组 成 ,细胞 充满 淀粉 粒 , 有 的 含 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 

T IER T FEDERE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 狗 消 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 一 6 由 对照 药材 溶液 
4 中 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G ee 
甲烷 -乙酸 乙 酯 - 甲酸 (3 : : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 溶液 - wa 1)( 临 用 配 
HD ,放置 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.096. 

饮片 

【炮制 】 
片 ,干燥 。 

LERI C3] [RE] DHH] 同 药 材 。 

2839 2$ KEF Hr, RAA OBL UU] 02130 FH PUR 8X 
起 , 放 凉 后 除去 残存 绒毛 。 

本 品 形 如 狗 养 片 ,表面 略 鼓 起 。 棕 褐色 。 气 微 , 味 淡 、 微 雇 。 

【鉴别 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 
儿 茶 醛 对 照 品 . 原 儿 茶 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 
的 混合 溶液 ， fi 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 3 一 6 由 对 照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (12 : 2 : 1 


狗 普 ”除去 杂质 ;未 切片 者 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 


0. 8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 溶液 -1% 铁 氰 


化 钾 浴 液 (1 : 1)( 临 用 配制 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EZ, BRS-1 76 OK B BR VEL CS : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 260nm。 理 论 板 数 按 原 儿 茶 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 原 儿 茶 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (70 : 30) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 


KHAR 


50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (70 : 30) 
混合 溶液 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (70 : 30) 混 合 
溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10gl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计 算 ， Zu RS DIOE 
T 0.02094, 

【检查 】 【浸出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 、 甘 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 湿 , 补 肝 肾 , 强 腰 膝 。 用 于 风湿 闻 
痛 , 腰 膝 酸 软 , 下 胶 无 力 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


n 大 或 
Jingdaji 
EUPHORBIAE PEKINENSIS RADIX 


本 品 为 大 戟 科 植 物 大 戟 Euphorbia pekinensis Rupr. 的 
干燥 根 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 , 洗 净 , 晒 干 。 

【性 状 本 品 呈 不 整齐 的 长 圆锥 形 , 上 略 弯 曲 , 常 有 分 枝 ， 
长 10 一 20cm ,直径 1.5 一 4cm。 表 面 灰 棕色 或 棕 褐 色 , 粗 糙 ， 
有 纵 皱 纹 、 横 向 皮 孔 样 突 起 及 支 根 痕 。 项 端 略 膨大 ,有 多 数 茎 
基 及 芽 痕 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 ,断面 类 白色 或 淡 黄 色 ,纤维 性 。 
AT, PRIA TE YE o 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 黄 色 。 淀 粉 粒 单 粒 类 圆 形 或 卵 
圆 形 ,直径 3~~15pm, 脐 点 点 状 或 裂缝 状 ; 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 
成 。 草 酸 钙 簇 晶 直径 19 一 40um。 具 缘 纹 孔 导管 和 网 纹 导 管 
较 多 见 ,直径 26 一 50km。 纤 维 单个 或 成 束 , 壁 较 厚 , 非 木 化 。 
无 节 乳 管 多 碎 断 ,内 含 黄色 微细 颗粒 状 乳 汁 。 

(2) 取 本 品 手 切 薄片 2 片 , 一 片 加 冰 酷 酸 与 硫酸 各 ] 滴 ， 
置 显微镜 下 观察 ,在 毛皮 部 乳 管 群 处 呈现 红色 ,5 分 钟 后 渐 褪 
去 ; 另 一 片 加 氢 氧 化 钾 试 液 , 呈 棕 黄 色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, Ji W BE C60 — 90'C) 5ml, 2 TRI 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 京 大 载 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 戟 二 米 醉 对照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl， as 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 丙 酮 (5 : 1 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 分 别 置 日 光 及 紫外 光 类 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 
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谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.09. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 
3 TER] A L R-k C92 : 8) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 
论 板 数 按 大 戟 二 烯 醇 峰 计算 应 不 低 于 5000. 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 戟 二 烯 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
10ml, 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀 
释 至 刻度 JES , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 大 戟 二 — Hs O) 不 得 少 
于 0.60%., 

饮片 

【炮制 】 京 大 戟 ”除去 杂质 , 洗 净 , 涧 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

ERAR ” 取 净 京 大 戟 , 照 醋 者 法 (通则 0213) 者 至 醋 吸 尽 。 

每 100kg TAR, MA 30kg. 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 ;有 毒 。 归 肺 、 脾 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 泻 水 逐 饮 , 消 肿 散 结 。 用 于 水 肿胀 满 , 胸 
腹 积 水 , 痰 饮 积 聚 , 气 逆 咳 跨 , 二 便 不 利 , 痢 肿 疮 毒 CRUISE. 

【用 法 与 用 量 】 1.5~3g。 入 丸 散 服 , 每 次 1g; 内 服 醋 制 
用 。 外 用 适量 , 生 用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 甘草 同 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 星 。 
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Naoyanghua 
RHODODENDRI MOLLIS FLOS 


7k dh Jy kb BE E RH YU GE ES Bg Rhododendron molle 
G. Don 的 干燥 花 。 四 、 五 月 花 初 开 时 采 收 ,阴干 或 晒 干 。 

LERI 本 品 数 打 花 簇 生 于 一 总 柄 上 ,多 脱落 为 单打 ; 
灰 黄 色 至 黄 宰 色 , 皱 缩 。 花 苯 5 有 裂 ,裂片 半圆 形 至 三 角形 , 边 
缘 有 和 较 长 的 细毛 ;花冠 钟 状 , 简 部 较 长 , 约 至 2. 5cm, 顶 端 卷 
折 ,5 裂 ,人 花瓣 宽 卯 形 , 先 端 钝 或 微 上 四 ;雄蕊 5, 花 丝 卷曲 ,等 
长 或 略 长 于 花冠 ,中 部 以 下 有 昔 毛 ,花药 红 棕 色 , 顶 孔 裂 ; 肉 
营 1, 柱 头头 状 ;花梗 长 1 一 2. 8cm, 棕 褐色 ,有 短 昔 毛 。 气 
微 , 味 微 麻 。 
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【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 花 粉 粒 四 面体 形 , 直 径 
58—97um, A 3 个 萌发 孔 。 花 蔓 非 腺 毛 由 多 细胞 组 成 , 交 文 
排 成 数列 ,直径 29— 68um. db dE NR E AH, EE 8 10— 
20pm, 长 可 达 400um LA E , BE SEE, FJ RT DL RE E. dE EX 
皮 细 胞 类 多 角形 或 类 圆 形 , 直 径 13—31um, 排列 整齐 而 紧 
密 , 壁 稍 增 厚 ,有 的 纹 孔 明显 ,细胞 内 含有 黄 棕色 物质 。 花 冠 
表皮 细胞 长 方形 .类 方形 或 不 规则 形 ,直径 26 一 78um, 壁 薄 ， 
FERE H. 

(CO BUR i ER 1g. NUKTSAUE T ER 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 闹 羊 花 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 
(5 : 4 1 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 三 氧化 镜 
的 三 氯 甲烷 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4.0%% (通则 2302). 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 ;有 大 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 散 瘀 定 痛 。 用 于 风湿 兽 痛 , 偏 
正 头痛 , 跌 扑 肿 痛 , 奖 癣 。 

【用 法 与 用 量 】》 0.6~1. 5g, 淄 酒 或 人 丸 散 。 外 用 适量 ， 
前 水 洗 。 | 

【注意 】 不 宜 多 服 、 久 服 ; 体 虚 者 及 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 。 


卷 48 


Juanbai 
SELAGINELLAE HERBA 


本 品 为 卷 柏 科 植 物 卷 柏 Selaginella tamariscina (Beauv. ) 
Spring 或 热 状 卷 柏 Selaginella pulvinata ( Hook. et Grev. ) 
Maxim. 的 干燥 全 草 。 全 年 均 可 采 收 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 卷 柏 ”本 品 卷 缩 似 拳 状 ,长 3 一 10cm。 校 处 生 ， 
扁 而 有 分 枝 ,绿色 或 棕 黄 色 , 向 内 卷曲 , 校 上 密生 鳞片 状 小 叶 ， 
叶 先 端 具 长 蔷 。 中 叶 ( 腹 叶 ) 两 行 , 卵 状 矩 圆 形 , 斜 问 上 排列 ， 
叶 缘 膜 质 , 有 不 整齐 的 细 锯 齿 ; 背 叶 ( 侧 叶 )? 背 面 的 膜 质 边缘 向 
呈 棕 黑色 。 基 部 残留 棕色 至 棕 褐 色 须 根 , 散 生 或 聚 生成 短 干 
状 。 质 脆 , 易 折断 。 气 微 , 味 淡 。 

垫 状 卷 柏 ” 须 根 多 散 生 。 中 叶 ( 腹 叶 ) 两 行 , 卵 状 披 针 形 ， 
直 向 上 排列 。 叶 片 左右 两 侧 不 等 ,内 缘 较 平 直 ,外 缘 常 因 内 折 
T LER. EZRA. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 未 绿色 至 黄 褐色 。 叶 缘 细 胞 狭长 T9] 
外 突出 呈 齿 状 或 长 毛 状 。 叶 表皮 细胞 类 方形 或 类 长 方形 , 垂 周 


ERN 
3€ jk 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


壁 近 平 直 ,气孔 不 定式 ,多 同 向 排列 。 孢 子 棕 黄 色 或 红 棕色 ,类 
圆 形 或 类 三 角形 ,直径 17 一 77wm, 表 面具 不 规则 瘤 状 突起 。 管 
(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WERA F ,残渣 加 无 水 乙醇 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 卷 相对 照 药材 2g. 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅 腑 
G 薄 层 板 上 ,以 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 -水 (13 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铝 甲醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 
【含量 测定 】 enh en el 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0. on B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 330nm。 理 论 板 
数 按 穗花 杉 双 黄酮 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC) 流动 相 BCA) 
0~30 60 40 
30~45 60— 85 40—15 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穗 花 杉 双 黄 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml g o. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回流 5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 穗花 杉 双 黄酮 (C3。His O16 ) 不 得 少 
30% 

饮片 

【炮制 】 卷 柏 ” 除 去 残留 须根 及 杂质 , 洗 净 , 切 段 , 干 燥 。 

本 品 呈 卷 缩 的 段 状 , 枝 扁 而 有 分 枝 ,绿色 或 棕 黄 色 , 向 内 
卷曲 , 校 上 密生 鳞片 状 小 叶 。 叶 先端 具 长 臣 。 中 叶 ( 腹 叶 ) 两 
行 , 卵 状 矩 圆 形 或 卵 状 披 针 形 , 斜 癌 或 直 向 上 排列 , 叶 缘 膜 质 ， 
有 不 整齐 的 细 锯 齿 或 全 缘 ; 背 叶 ( 侧 叶 ) 背 面 的 膜 质 边缘 常 呈 
柠 黑 色 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 【检查 】 BEWE] 同 药 材 。 

SIR PUPE., EE IRE GAN 0213) 炒 至 表面 显 焦 
A6. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 平 。 归 肝 、 心 经 

【功能 与 主治 】 活血 通 经 。 用 于 经 闭 痛经 , 首 痕 瘤 块 , 跌 
扑 损 伤 。 卷 柏 炭 化 瘀 止血 。 用 于 吐血 , 山 漏 ,便血 , 脱 肛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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CALAMINA 


A ih A k R ik KN M Da fE A REEN ECRIRE 
(ZnCO,) 。 采 控 后 wA T RERA 

【性 状 】 a 灰白 色 
或 淡 红 色 , 表 面粉 性 ,无 光泽 ,凹凸 不 平 ,多 孔 , 似 蜂窝 状 。 体 
轻 , 易 雄 。 气 微 , 味 微 深 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 稀 盐酸 10ml, 即 泡 沸 ,发 
生 二 氧化 碳 气 ,导入 氢 氧 化 钙 试 液 中 , 即 生成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 稀 盐酸 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 
亚 铁 氰 化 钾 试 液 , 即 生成 白色 沉淀 ,或 杂 有 微量 的 蓝 色 沉 省。 

【含量 测定 】 取 本 品 粉末 约 0. 1g, 在 105 C ER 1 小 时 ， 
精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 振 播 使 锌 盐 溶解 ,加 
Wk eH SA-A EE IP E CpH 10. 0) 各 10ml, 摇 勺 ,加 磷酸 

— HE l0ml.fgdE.UEIX. E E 5 R A H A-A EE 
冲 液 (pH10. 001 份 与 水 4 份 的 混合 液 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 
合并 洗 液 与 滤液 ,加 30% 三 乙醇 胺 溶液 15ml 与 铬 黑 工 指示 
剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 定 至 游 
液 由 紫红 色 变 为 纯 蓝 色 。 每 lm 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 相 当 于 4. 069mg 的 氧化 锌 (ZnO)。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 氧 化 锌 (ZnO) 不 得 少 于 40.026. 

饮片 

【炮制 】 PHE RERE JTE. 

BRPEHEA POPP HA., RI R GE 0213) JC 2 ZIE 
透 , 再 照 水 飞 法 (通则 0213) 水 飞 , 干 燥 。 

本 品 呈 白色 、 淡 黄色 或 粉红 色 的 粉末 ; 体 轻 ， 
BROGIH . ^U. ER (RUE. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 氧 化 锌 (ZnD) 不 得 少 于 56.0%. 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 肝 、 脾 经 。 

人 功能 与 主治 】 解毒 明 目 退 轿 , 收 湿 止 痒 敛 郊 。 用 于 目 
赤 肿 痛 , 瞪 弦 赤 烂 , 丑 膜 遮 睛 ,皮肉 攀 睛 , 演 疡 不 敛 , 脓 水 淋 沈 ， 
TERE. 

【用 法 与 用 量 】 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


质 松 软 而 细 


x A D 
Yousongjie 
PINI LIGNUM NODI 


本 品 为 松 科 植物 油 松 Pinus tabulieformis Carr. 或 马尾 
松 Pinus massoniana Lamb. 的 干燥 瘤 状 节 或 分 枝 节 。 全 年 
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均 可 采 收 , 锯 取 后 阴干 。 

【性 状 】 本 品 呈 扁 圆 节 段 状 或 不 规则 的 块 状 ,长 短 粗细 

一 。 外 表面 黄 棕色 、 灰 棕色 或 红 棕 色 , 有 时 带 有 棕色 至 黑 棕 

色 油 斑 , 或 有 残存 的 栓 皮 。 质 坚硬 。 横 截面 木 部 淡 棕 色 ,心材 
(& SH TR ,可见 明 显 的 年 轮 环 纹 , 显 油性 ;条 部 小 , 淡 黄 棕色 。 纵 
斯 面具 纵 直 或 扭曲 纹理 。 有 松节油 香气 , 味 微 苦 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 棕 黄色 。 管 胞 常 成 束 , 多 断裂 , 直 
径 10~81nm, 圆 形 具 缘 纹 孔明 显 ; 具 缘 纹 孔 单列 于 管 胞 壁 ， 
直径 近 等 于 管 胞 直径 。 射 线 管 胞 壁 锯 齿 状 增 厚 ,交叉 场 纹 孔 
窗 格 状 。 树 脂 团 块 不 规则 , 棕 黄 色 或 棕 红 色 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 0. 1ml, 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 松 油 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
Pi d EX RE 1ml 含 lou 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 

硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 

开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 ,在 105°C fü d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 挥发 油 
法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥 发 油 不 得 少 于 0.4096 (ml/g)。 

a -小 烯 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 
为 30m, 内 径 为 0. 32mm , JS BE X 0. 254m) DB-5 CAE Ek 5% 
AK Ak HH dE p SUE 79 [8] x TRO ;程序 升温 ;初始 温度 60C , 保 
FF 5 分 钟 , 以 每 分 钟 5 的 速率 升温 至 160C ,然后 以 每 分 钟 
70C 的 速率 升温 至 300C ,保持 10 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 
200'C ;检测 器 温度 为 320'C ;分 流 比 为 5 : 1。 理 论 板 数 按 a- 
菠 烯 峰 计 算 应 不 低 于 25000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 ve- 菠 烯 对 照 品 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 150 W ,频率 50kHz, 水 温 30C 以 下 )15 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lud, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204 Hi 


适量 ,精密 称 定 ， 


本 品 按 干燥 品 计算 , 含 a- 菠 烯 (Cio。 Hie ) 不 得 少 于 0.10%. 
饮片 
【炮制 】 臂 成 薄片 或 小 块 。 


【性 味 与 归 经 】 苦 辛 , 温 。 和 人 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 社 风 除湿 , 通 络 止 痛 。 用 于 风寒 湿 兽 , 历 
T URS ,转盘 挛 急 , 跌 打 伤 痛 。 

【用 法 与 用 量 9 一 15g。 

[x1 阴 虚 血 燥 者 慎 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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LYCOPI HERBA 


Æ m A R E E E y E He JA JL E Lycopus lucidus 
Turcz. var. hirtus Regel 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 茎 叶 茂 
盛 时 采 割 , 晒 干 。 

DERI 本 品 荟 呈 方 柱 形 , 少 分 枝 , 四 面 均 有 浅 纵 沟 ,长 
50— 100cm, H4% 0. 2 一 0. 6cm; 表 面 黄 绿 色 或 带 紫 色 , 节 处 紫 
EHTE. AAEH E; JM He. WaR AE, ERRE. RE, 
有 短 柄 或 近 无 柄 ;叶片 多 皱 缩 , 展 平 后 呈 披 针 形 或 长 圆 形 ,长 
5 一 10cmj; 上 表面 黑 绿 色 或 暗 绿色 ,下 表面 灰 绿 色 , 密 具 腺 点 ， 
两 面 均 有 短 毛 ;先端 尖 , 基 部 渐 狭 ,边缘 有 锯齿 。 轮 伞 花 序 腋 
^E ,花冠 多 脱落 , 苞 片 和 花 葛 宿 存 ,小 包 片 披 针 形 , 有 缘 毛 , 兹 
AERE. A. AM RI. | 

【鉴别 (1) 叶 表面 观 : EKE Ze E A EE umo EC. ERR 
毛 较 多 ,由 1~5 AH HELZH EX, RE TRU DEA DOES. P X EZ RR USE: 
周 壁 波状 弯曲 ,角质 线 纹 明 显 , 气 孔 直 轴 式 , 主 脉 和 侧 脉 上 非 
腺 毛 较 多 ,由 3—6 细胞 组 成 ,表面 有 疣 状 突 起 。 腺 鳞 头 部 类 
圆 形 ,8 细胞 ,直径 66~83um, 

(2) BU S Ek 1g, 加 丙酮 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
EART. RAA 2B SEC30— 60 C) 10ml, i i124] 2 分 钟 , 倾 去 
石油 醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 能 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2 一 4 以 对照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20:5:8:0.1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0?6 GB Wu 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 7.0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 洗 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 芸 方 柱 形 ,四面 均 有 浅 纵 沟 ,表面 黄 
绿色 或 带 紫色 , 节 处 紫色 明显 ,有 白色 莓 毛 。 切 面 黄白 色 ,中 
空 。 叶 多 破碎 , 展 平 后 呈 披 针 形 或 长 圆 形 ,边缘 有 锯齿 。 有 时 
可 见 轮 伞 花序 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 【检查 】 【浸出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 微 温 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 调经 , 祛 瘀 消 痛 ,利水 消 有 种。 用 于 月 
经 不 调 , 经 闭 , 痛 经 ,产后 瘀 血 腹痛 , 疮 痛 肿 毒 ,水 肿 腹水 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


dr d 
3€ &. 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


详 75 
Zexie 
ALISMATIS RHIZOMA 


本 品 为 泽 海 科 植 物 泽 泻 Alisma orientale ( Sam. ) Juzep. 
BJ T MRERIE. LEAH FREN RI, A, TI, REN 
根 和 粗 皮 。 

PHERI 本 品 呈 类 球形 NS BUE SB BUE. IK 2—7cm. E 
f$ 2 一 6cm。 表 面 淡 黄 色 至 淡 黄 棕色 ,有 不 规则 的 横向 环 状 浅 
沟 纹 和 多 数 细小 突起 的 须根 痕 , 底 部 有 的 有 瘤 状 芽 痕 。 质 坚 
实 ,汤面 黄白 色 , 粉 性 ,有 和 多数 细 孔 。 气 微 , 味 微 苗 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 淡 黄 柠 色 。 淀 粉 粒 其 多 , 单 粒 长 卵 
形 、 类 球形 或 椭圆 形 , 直径 3 一 14um, 脐 点 人 字 状 、 短 缝 状 或 
三 叉 状 ; 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 成 。 薄 壁 细胞 类 圆 形 , 具 多 数 椭 
圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 。 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 ， 
木 化 ,有 稀 朴 细 孔 沟 。 油 室 大 多 破碎 ,完整 者 类 圆 形 ,直径 
54 一 110pkm, 分 沁 细 胞 中 有 时 可 见 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 于 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,5g, 内 径 为 lcm, F% 
A HO EH ER ZR 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ZR ,残渣 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 23- CL BETE TS RS B 
对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
51l, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 硅 匆 酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 10.025. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A Z AR- C73 : 27) 为 流动 相 ;检测 波长 为 208nm。 
理论 板 数 按 23-5 BETE TS BS. B 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 23-7, BETE TS BE B 对照 品 适量 ， 
Ti 988 FRE T C, d RE 1ml E 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 五 号 得) 约 0. 5g. T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
i ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
3B EHI COLS IE USUAL B E ER , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 23- 乙 酰 泽 演 醇 BCC;; Hs Os ) 不 得 


降 香 


少 于 0.05096, 

饮片 

【炮制 】 泽 泻 “除去 杂质 , 稍 浸 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 圆 形 或 椭圆 形 厚 片 。 外 表皮 淡 黄 色 至 淡 黄 棕色 ， 
可 见 细小 突起 的 须根 痕 。 切 面 黄白 色 至 淡 黄 色 , 粉 性 ,有 多 数 
HFL. AM, RATE o 

, 【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.04. 

【鉴别 【检查 (总 灰分 ) 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 同 
药材 。 

HS “ 取 泽 泻 片 , 照 盐水 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 泽 泻 片 , 表 面 淡 黄 棕色 或 黄 褐 色 , 偶 见 焦 斑 。 
味 微 咸 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 3.09. 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 6.05. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 23- 乙 酰 泽 泻 醇 BCC: HsoO; ) 不 
得 少 于 0. 040%。 

【鉴别 3( 除 显 微 粉末 外 ) 【浸出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 Ho. RUE. 

【功能 与 主治 】 利水 渗 湿 , 泄 热 ,化 浊 降 脂 。 用 于 小 便 不 
利 , 水 肿胀 满 , 泄 泻 尿 少 , 痰 饮 有 眩晕 , 热 淋 涩 痛 , 高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 置 干燥 处 , 防 星 。 


k S 


Jiangxiang 


DALBERGIAE ODORIFERAE LIGNUM 


本 品 为 豆 科 植物 降 香 檀 Dalbergia odorifera T. Chen 树 
干 和 根 的 干燥 心材 。 全 年 均 可 采 收 ,除去 边 材 ,阴干 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 圆柱 形 或 不 规则 块 状 。 表 面 紫红 色 或 
红 褐 色 , 切 面 有 致密 的 纹理 。 质 硬 , 有 油性 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 棕 紫色 或 黄 棕色 。 具 缘 纹 孔 导 管 
巨大 ,完整 者 直径 约 至 300um, 多 破碎 , 具 缘 纹 孔 大 而 清晰 ， 
管 腔 内 含 红 棕 色 或 黄 棕 色 物 。 纤维 成 束 , 棕 红 色 , 直 径 8 一 
26um, 壁 其 厚 , 有 的 纤维 束 周围 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤 
维 , 含 晶 细 胞 的 壁 不 均匀 木 化 增 厚 。 草 酸 钙 方 唱 直 径 6 一 
22xm。 木 射线 宽 1 一 2 列 细胞 ,高 至 15 细胞 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 较 
密 。 色 素 块 红 棕色 、. 黄 棕色 或 淡 黄色 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 降 香 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
本 -三 氧 甲烷 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 
香草 醛 硫酸 溶液 与 无 水 乙醇 (1 : 9) 的 混合 溶液 ,在 105C 加 
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热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 , 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【浸出 物 】 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.096, 

【含量 测定 】 挥发油 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204 F 
法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 0% (ml/g)。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 臂 成 小 块 , 碾 成 细 粉 或 镑 片 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 牧 经 

【功能 与 主治 】 化 瘀 止血 ,理气 止痛 。 用 于 叶 血 ,和 曙 血 ， 
外 伤 出 血 , 肝 郁 胁 痛 , 胸 疙 刺 痛 , 跌 扑 伤 痛 , 呕 吐 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g, 后 下 。 外 用 适量 , 研 细 末 数 
患处 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


细 x 
Xixin 
ASARI RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 马 兜 铃 科 植物 北 细 辛 Asarum heterotropoides Fr. 
X XX Hx 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai 或 华 细 辛 Asarum 
sieboldii Miq. 的 干燥 根 和 根茎 。 前 二 种 习 称 “ 辽 细 辛 ”"。 夏 
和 李 果 熟 期 或 初秋 采 挖 , 除 净 地 上 部 分 和 泥 沙 ,阴干 。 

CERI 北 细 辛 ” 常 卷 曲 成 团 。 根 葵 横 生 呈 不 规则 圆柱 
状 , 具 短 分 枝 , 长 1 一 10cm, 直 径 0. 2 一 0. 4cm; 表 面 灰 棕色 , 粗 
烟 , 有 环形 的 节 , 节 间 长 0.2 一 0.3cm, 分 枝 顶端 有 碗 状 的 葵 
痕 。 根 细 长 ,密生 节 上 ,长 10 一 20cm, 直径 0. 1em; 表面 灰 黄 
色 ,平滑 或 具 纵 皱 纹 ; 有 须根 和 须根 痕 ; 质 脆 , 易 折断 , 盎 面 平 
坦 ,黄白 色 或 白色 。 气 辛 香 , 味 辛辣 、 麻 舌 。 

NAE RHI 0. 1~0. 5cm, 节 间 长 0.1 一 lcm。 

TAE ”根茎 长 5~20cm, 直径 0.1~0. 2cm, #8 K 
0.2~1lcm。 气 味 较 弱 。 

【鉴别 】 (1) 根 横 切 面 : 表皮 细胞 1 列 ,部 分 残存 。 皮 层 
宽 , 有 众多 油 细胞 散在 ;外 皮层 细胞 1 列 ,类 长 方形 , 木 栓 化 并 
微 木 化 ;内 皮层 明显 ,可 见 凯 氏 点 。 中 柱 蒜 细胞 1 一 2 层 , 初 生 
木质 部 2 一 4 原型 。 韦 皮 部 束 中 央 可 见 1 一 3 个 明显 较 其 周围 
韧 育 部 细胞 大 的 薄 壁 细胞 ,但 其 长 径 显著 小 于 最 大 导管 直径 ， 
或 者 万 皮 部 中 无 明显 的 大 型 薄 壁 细胞 。 薄 壁 细 胞 含 淀 粉 粒 。 
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(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 45 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 , 另 取 
细 辛 对 照 药 材 O. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 细 辛 脂 素 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C ) -乙酸 乙 
酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 GB 9l] 0832 第 三 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

马 金 铃 酸 I 限量 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZAA Vos 4H A, 以 0. ai 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 
板 数 按 马 忽 铃 酸 T 峰 计算 应 不 低 于 5000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC 流动 相 B(%) 

| 0-10 30—34 70— 66 

10—18 34— 35 66— 65 

18— 20 35—45 65—55 

20— 30 45 55 

30 一 31 45 一 53 5547 

31=35 58 47 

35— 40 53—100 47—>0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 兜 铃 酸 工 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 (功率 500W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 马 狗 铃 酸 [ (Ci: Ha NO; ) 不 得 
过 0.00196, 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 9.076, 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 。 

含 挥发 油 不 得 少 于 2. 0% (ml/g)。 

细 辛 脂 素 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ULLUS D La 48 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 40 C ,检测 波长 为 287nm。 理 论 板 
数 按 细 辛 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~20 50 50 
20— 26 50—100 50—0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 细 辛 脂 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 甲醇 制 成 每 im 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 15ml, 密 塞 , 称 定 重 


量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 


重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 细 辛 脂 素 (Cz HisOe ) 不 得 少 于 
0.05095, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,阴干 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 茎 呈 不 规则 圆 形 ,外 表皮 灰 棕色 ， 
有 时 可 见 环形 的 节 。 根 细 , 表 面 灰 黄色 ,平滑 或 具 纵 皱 纹 。 切 
面 黄白 色 或 白色 。 气 辛 香 , 味 辛辣 、 麻 舌 。 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 8. 0% 。 

【鉴别 ] (除根 横 切面 外 ) 【检查 ]( 马 忽 铃 酸 工 限量 ) 
【浸出 物 】 下 含量 测定 〗 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 心 、 肺 \ 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 祛 风 止 痛 , 通 窍 , 温 肺 化 饮 。 
用 于 风寒 感冒 ,头痛 ,牙痛 , 自 塞 流 涕 , 自 金 , 鼻 渊 ,风湿 兽 痛 ， 
JA TK Ig P o 

【用 法 与 用 量 】 
适量 。 

【注意 】 TESA EH. 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


1~3g。 散 剂 每 次 服 0.5 一 lg。 外 用 


员 叶 金 丝 桃 


Guanyejinsitao 
HYPERICI PERFORATI HERBA 


A EO CRUEL IB De HEB. Hypericum perforatum L. 
的 干燥 地 上 部 分 。 夏 . 秋 二 季 开花 时 采 割 ,阴干 或 低温 烘 干 。 

【性 状 】 本 品 葵 呈 圆柱 形 ,长 10~100cm, 多 分 枝 , 葵 和 
分 枝 两 侧 各 具 一 条 纵 楼 ,小 枝 细 瘦 , 对 生 于 叶腋 。 单 叶 对 生 ， 
无 柄 抱 茎 ,叶片 披 针 形 或 长 椭圆 形 ,长 1~ 2em, X0. 3— 
0. 7cm, 散 布 透明 或 黑色 的 腺 点 ,黑色 腺 点 大 多 分 布 于 叶片 边 
缘 或 近 顶 端 。 上 聚合 花序 顶 生 , 花 黄色 , 花 苯 、 花 状 各 5 片 ,长 加 
形 或 披 针 形 ,边缘 有 黑色 腺 点 ;雄蕊 多 数 ,合生 为 3 R, ER 
3。 气 微 , 味 微 苦涩 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 叶 表面 观 : 叶 上 表皮 细胞 多 角形 ,细胞 
壁 连珠 状 增 厚 ; 叶 下 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 , 略 呈 
连珠 状 增 厚 ,气孔 平 轴 式 或 不 定式 。 黑 色 腺 点 由 一 团 分 泌 细 


珍珠 


胞 组 成 ,细胞 内 容 物 红色 ; 半 透 明 腺 点 为 分 泌 囊 结构 ,由 1 层 
上 皮 细 胞 包围 圆 形 腔 阶 构 成 ,内 含油 状 物 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 波 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 贯 叶 金 丝 桃 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2u 4 
于 同一 硅胶 G WEAR E ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 (25 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,立即 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 

(3) 取 金 丝 桃 并 对 照 品 . 芦 丁 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 (2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 
述 对 照 品 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 
5%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
BEAAM; AZA- 126 磷酸 溶液 (16 : 84) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 360nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml € 32ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 盘 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 6076 7, BE 50ml, 称 定 重 
量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 60% 乙醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 背 (Cs Ho Oi) A fa e 
于 0.10%。 0t 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 寒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 TRAD ,清热 种 湿 , 消 肿 通 乳 。 用 于 肝 
气 郁结 , 情 志 不 畅 ,心胸 郁闷 ,关节 肿 痛 , 乳 首 , 乳 少 。 

【用 法 与 用 量 〗】 2 一 3g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


珍 珠 
Zhenzhu 
MARGARITA 


本 品 为 珍珠 贝 科 动物 马 氏 珍珠 由 Pieria martensii 
(Dunker) 、. 蚌 科 动物 三 角 帆 晨 H yriopsis cumingii (Lea) 8k 18 
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ZO EE Cristaria plicata (Leach) 等 双 壳 类 动物 受 刺激 形成 的 
珍珠 。 自 动物 体内 取出 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 .长 圆 形 . 卵 圆 形 或 棒 形 ,直径 
1. 5— 8mm, KEX HE. 2X9) £L € 浅黄 绿 色 或 浅 蓝 色 , 半 
透明 ,光滑 或 微 有 四 凸 , 具 特 有 的 彩色 光泽 。 质 坚硬 ,破碎 面 
MEAS. AM, RR. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 类 白色 。 不 规则 碎 块 , 半 透明 , 具 
彩虹 样 光 泽 。 表 面 显 颗 粒 性 ,由 数 至 十 数 薄 层 重合 , 片 层 结 
构 排 列 紧 密 , 可 见 致密 的 成 层 线 条 或 极 细 密 的 微波 状 纹理 。 

本 品 磨 片 具 同 心 层 纹 。 

(2) 取 本 品 粉末 ,加 稀 盐 酸 , 即 产 生 大 量 气 泡 , 滤 过 ,滤液 
显 钉 盐 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(3) 取 本 品 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 浅 蓝 紫 色 或 
亮 黄 绿色 获 光 ,通常 环 周 部 分 较 明 亮 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 取 本 品 粉 末 2g, 置 炽 灼 至 恒 重 
的 霸 场 中, 炽 灼 至 完全 灰 化 ,加 入 稀 盐 酸 约 20ml, 照 酸 不 溶性 
灰分 测定 法 (通则 2302) 测 定 ,不 得 过 4.0%。 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 、 锅 、 砷 .未 . 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 塌 合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 ， 
铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; K 
不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

饮片 

【炮制 〗 珍珠 ” 洗 净 ,上 晾 干 。 

珍珠 粉 ” 取 净 珍 珠 , 碾 细 , 照 水 飞 法 (通则 0213) 制 成 最 
细 粉 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 咸 , 寒 。 归 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 安神 定 惊 , 明 目 消 哗 , 解 毒 生 肌 , 润 肤 祛 
斑 。 用 于 惊 怪 失眠 , 惊 风 疗 病 , 目 赤 能 障 , 疮 疡 不 敛 ,皮肤 色 斑 。 
【用 法 与 用 量 】 0. 1 一 0. 3g, 多 和 人 丸 散 用 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 Un. 


IZ 球 B 
Zhenzhumu 


MARGARITIFERA CONCHA 


本 品 为 蚌 科 动物 三 角 帆 蚌 Hyriopsis cumingii (Lea) , T8 
ZEE Cristaria plicata (Leach) RE Ik N bal] 9 E Fc xz Ek Ul 
Pteria martensii (Dunker) B9 Ul 5g, dE pg ERST. 

LERI ZAW 略 呈 不 等 边 四 角形 。 壳 面 生长 轮 呈 
同心 环 状 排列 。 后 背 缘 向 上 突起 ,形成 大 的 三 角形 帆 状 后 辟 。 
这 内 面 外 套 痕 明显 ;前 闭 壳 肌 痕 呈 卵 圆 形 ,后 闭 壳 肌 痕 略 呈 三 
角形 。 左 右 壳 均 具 两 枚 拟 主 齿 , 左 壳 具 两 枚 长 条 形 侧 齿 , 右 壳 
具 一 枚 长 条 形 侧 齿 ;有 具 光 泽 。 质 坚硬 。 气 微 腥 SERIA. 

福 纹 冠 蛙 。” 呈 不 等 边 三 角形 。 后 背 缘 向 上 伸展 成 大 形 的 
Ii. Fe A MSh ER K H T ;前 闭 壳 肌 痕 大 呈 棉 形 ,后 闭 壳 肌 痕 
呈 不 规则 卵 圆 形 ,在 后 侧 齿 下 方 有 与 这 面相 应 的 纵 肋 和 凹 沟 。 


: 232 * 


中 国药 典 2015 年 版 


左右 壳 均 具 一 枚 短 而 略 粗 后 侧 齿 和 一 枚 细弱 的 前 侧 齿 , 均 无 
拟 主 齿 。 . 

马 氏 珍珠 贝 ” 呈 斜 四 方形 ,后 耳 大 ,前 耳 小 , 背 缘 平 直 , 腹 
缘 圆 ,生长 线 极 细密 ,成 片 状 。 闭 壳 肌 痕 大 ,长 圆 形 。 具 一 凸 
起 的 长 形 主 齿 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 类 白色 。 不 规则 碎 块 ,表面 多 不 平 
整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 多 数 为 不 规则 饥 
. 齿 状 。 棱 柱 形 碎 块 少见 ,汤面 观 呈 棱柱 状 ,断面 大 多 平 截 , 有 
明显 的 横向 条 纹 ,少数 条 纹 不 明显 。 

(2) 取 本 品 粉 末 , 加 稀 盐 酸 , 即 产生 大 量 气 泡 , 滤 过 ,滤液 
显 钙 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 取 本 品 粉末 2g, 置 炽 灼 至 恒 重 
的 卉 塌 中 , 炽 灼 至 完全 灰 化 ,加 入 稀 盐酸 约 20ml, 照 酸 不 溶性 
灰分 测定 法 (通则 2302) 测 定 , 不 得 过 4.0%。 

饮片 

【炮制 〗 珍珠 母 ”除去 杂质 , 打 碎 。 

RERE ” 取 净 珍珠 母 , 照 明 焊 法 (通则 0213) 焊 至 酥脆 。 

【性 味 与 归 经 】 成 , 寒 。 归 肝 、 心 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 湾 阳 ,安神 定 惊 , 明 目 退 戏 。 用 于 头 
Ji RE CER ACH, EL ZR EE WHEE. 

【用 法 与 用 量 】 10~25g, 先 前 。 

【贮藏 3 置 干燥 处 , 防 尘 。 
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剂 7 
Jingjie 
SCHIZONEPETAE HERBA 


Æ h A R EREHE AHIZ Schizonepeta tenuifolia Briq. 的 
FREED. HAERERE M, F RTK RU. RER 
质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 荃 呈 方 柱 形 ,上 部 有 分 枝 , 长 50 一 80cm, E 
径 0. 2—0. 4cm; 表 面 淡 黄 绿色 或 淡 紫 红色 ,被 短 柔 毛 ; 体 轻 ， 
质 脆 ,断面 类 白色 。 叶 对 生 , 多 已 脱落 ,叶片 3 一 5 羽 状 分 裂 ， 
裂片 细 长 。 穗 状 轮 伞 花序 顶 生 ,长 2 一 9cm, 直 径 约 0.7cm。 
花冠 多 脱落 , 宿 昔 钟 状 ,先端 5 齿 裂 , 淡 棕 色 或 黄 绿 色 ,被 短 季 
毛 ;小 坚果 棕 黑 色 。 气 芳香 , 味 微 涩 而 辛 凉 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 宿 昔 表 皮 细 胞 垂 周 壁 座 
波状 弯曲 。 腺 鳞 头 部 8 细胞 ,直径 96—112yüm. EZ RR. . Tg 
黄色 。 小 腺 毛 头 部 1 一 2 细胞 , 柄 单 细胞 。 非 腺 毛 1 一 6 细胞 ， 
大 多 具 壁 疣 。 外 果皮 细胞 表面 观 多 角形 , 壁 黏液 化 , 胞 腔 含 村 
色 物 ;断面 观 细胞 类 方形 或 类 长 方形 , 胞 腔 小 。 内 果皮 石 细 胞 
淡 棕 色 ,表面 观 垂 周 壁 深 波 状 弯曲 , 密 具 纹 孔 。 纤 维 直 径 14 一 
43pm, 壁 平 直 或 微波 状 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 0. 8g. JI 43 h SE C60 — 90'C) 20m], E, 
时 时 振 摇 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 荆 芥 对 照 药 材 0. 8g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
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谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 H 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 (17 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 5% 香草 醛 的 5% 硫酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 。 不 得 过 3.0%( 通 则 2302)。 : 

【含量 测定 】 挥发油” 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 0.6076 Cml/g). 

胡 薄 荷 酮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填 元 剂 ; 以 甲醇 -水 (80 : 20) 为 流动 相 ;检测 波长 为 252nm。 
理论 板 数 按 胡 薄荷 酮 蜂 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 薄荷 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 第 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W, 频 率 50kHz) 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 酒 和 滤纸 再 加 甲醇 
10ml, 同 法 超声 处 理 一 次 , 滤 过 ,加 甲醇 适量 洗涤 2 次 ,合并 渡 
液 和 洗 液 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 胡 薄荷 酮 (Ci。HisO) 不 得 少 
于 0.02096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 洗 净 , 润 透 ,于 50'C 烘 
1 小 时 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 蔡 呈 方 柱 形 ,表面 淡 黄 绿色 或 淡 紫 
红色 ,被 短 柔 毛 。 切 面 类 白色 。 叶 多 已 脱落 。 穗 状 轮作 花序。 
RF E E S CES E 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 30% ml/g), 
胡 薄 荷 酮 (Ci。His 〇 ) 不 得 少 于 0. 020%. 

【鉴别 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 微 温 。 归 肺 \、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 风 , 透 疹 , 消 疮 。 用 于 感冒 ,头痛 ， 
RE ,风疹 , 疮 疡 初 起 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


HU TR B 
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【 制 法 】 HHF Ez. BEP 13; GB M 0213) 炒 至 表面 焦 黑 


色 ,内 部 焦 黄 色 , 师 淋 清 水 少许 ,熄灭 火星 ,取出 , 陈 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 不 规则 段 ,长 5mm, ARRE. EU 
柱 形 , 体 轻 , 质 脆 ,断面 焦 宰 色 。 叶 对 生 , 多 已 脱落 。 花 冠 多 脱 
落 , 宿 三 钟 状 。 略 具 焦 香气 , 味 否 而 辛 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 黑 色 。 外 果皮 细胞 表面 观 多 角形 RE 
黏液 化 多 不 明显 , 胞 腔 含 棕色 物 。 内 果皮 石 细 胞 淡 棕 色 , 表 观 
垂 周 壁 深 波状 弯曲 , 密 具 纹 孔 。 纤 维 成 束 , 壁 平 直 或 微波 状 。 
宿 等 表皮 细胞 垂 周 壁 深 波状 弯曲 。 腺 鳞 头 部 8 细胞 ,直径 
95 一 110km, 柄 单 细胞 。 非 腺 毛 1 一 6 细胞 ,大 多 具 壁 疣 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 规定 ,用 70%% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.076. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 涩 , 微 温 。 归 肺 . 肝 经 .。 

【功能 与 主治 】 收敛 止血 。 用 于 便血 , 崩 漏 ,产后 血 尝 。 

【用 法 与 用 量 】 5~10g. 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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SCHIZONEPETAE SPICA 


本 品 为 情形 科 植 物 荆 草 Schizonepeta tenuisfolia Briq. 的 干 
WIERE. E . 秋 二 季 花 开 到 顶 、 穗 绿 时 采摘 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 穗 状 轮 伞 花序 呈 圆 柱 形 ,长 3 一 15cm, 直 径 
约 7mm。 花 冠 多 脱落 , 宿 昔 黄 绿色 , 钟 形 , 质 脆 易 碎 , 内 有 棕 
黑色 小 坚果 。 气 芳香 , 味 微 涩 而 辛 凉 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 宿 莹 表皮 细胞 垂 周 壁 深 
波状 弯曲 。 腺 鳞 头 部 S 细胞 ,直径 95 一 110pm, 柄 单 细胞 , 棕 
黄色 。 小 腺 毛 头 部 1 一 2 个 细胞 , 柄 单 细 胞 。 非 腺 毛 1 一 6 细 
胞 ,大 多 具 壁 疣 。 外 果皮 细胞 表面 观 多 角形 , 壁 黏 液化 , 胞 腔 
含 棕色 物 ; 断 面 观 细胞 类 方形 或 类 长 方形 , 胞 腔 小 。 内 果皮 石 
细胞 淡 棕色 ,表面 观 垂 周 壁 深 波状 弯曲 , 密 具 纹 孔 。 纤 维 成 
5k , 壁 平 直 或 微波 状 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 0. 8g, HI A 3H RE C80 — 90 C) 20 ml, RE, 
时 时 振 摇 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 荆 芥 穗 对 照 药材 0. 8g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 胡 薄荷 酮 对 照 品 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 制 成 每 1ml 含 
Amg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 3 由. 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
10 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C )- 乙 酸 乙 酯 (37 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0%( 通 则 2302). 
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酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8.0%%。 

【含量 测定 】 挥发油” 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥 发 油 不 得 少 于 0. 40% (ml/g)。 

胡 薄 荷 酮 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (80 : 20) 为 流动 相 ;检测 波长 为 252nm。 
理论 板 数 按 胡 薄荷 酮 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 薄荷 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 甲醇 10ml, 超声 处 理 ( 功 率 
250W, 频 率 50kHz) 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 湘 和 滤纸 再 加 甲醇 
10ml, 再 超声 处 理 一 次 , 滤 过 ,加 适量 甲醇 洗涤 2 次 ,合并 滤液 
和 洗 液 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胡 薄 荷 酮 (CoHieO) 不 得 少 
于 0.08054, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 微 温 。 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 风 , 透 疹 , 消 疮 。 用 于 感冒 ,头痛 ， 
麻疹 ,风疹 ,将 疡 初 起 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


HU 7t $8 NE 
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A ái 2M SRI TR RO bn i ET T h o 

【 制 法 】 HORE TR Ez . FRE, Rik GAN 0213) 炒 至 表面 黑 
神色 ,内 部 焦 黄 色 , 喷 淋 清水 少许 ,熄灭 火星 ,取出 , 晾 干 。 

【性 状 】 本 品 为 不 规则 的 段 ,长 约 15mm。 表 面 黑 褐色 。 
4658; 2 Wo TA , 宿 昔 钟 状 ,先端 5 齿 裂 , 黑 褐色 。 小 坚果 棕 黑 色 。 
具 焦 香气 , 味 苦 而 辛 。 

【鉴别 〗 外 果皮 细胞 表面 观 多 角形 , 壁 黏液 化 , 胞 腔 含 棕 
色 物 。 内 果皮 石 细胞 淡 棕 色 , 垂 周 壁 深 波状 弯曲 , 密 具 纹 和 孔 。 
纤维 成 束 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 70%% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.0%. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 涩 , 微 温 。 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 kit. AFEN, AR A RLR. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 
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Qiancao 
RUBIAE RADIX ET RHIZOMA 


7k m A P EPHE AVE Rubia cordifolia L. 的 干燥 根 和 


【性 状 】 本 品 根茎 旺 结 节 状 ,丛生 粗细 不 等 的 根 。 根 呈 
圆柱 形 , 略 弯曲 ,长 10— 25cm, 直径 0. 2 一 1cm; 表 面 红 棕色 或 
Ha Ex €, , 具 细 纵 皱 纹 和 少数 细 根 痕 ; 皮 部 脱落 处 呈 黄 红色 。 质 
脆 , 易 折断 ,断面 平坦 皮 部 狭 , 紫 红色 , 木 部 宽广 ,浅黄 红色 , 导 
管 孔 多 数 。 气 微 , 味 微 苦 , 久 嚼 刺 舌 。 

【鉴别 (1) 本 品 根 横 切 面 : 木 栓 细 胞 6 一 12 列 , 含 标 色 
物 。 栓 内 层 薄 壁 细胞 有 的 含 红 棕 色 颗 粒 。 韧 皮 部 细胞 较 小 。 
形成 层 不 甚 明 显 。 木 质 部 占 根 的 主要 部 分 ,全 部 木 化 ,射线 不 
明显 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 针 晶 束 。 | 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, JI Z BE 5ml, 振 摇 数 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 加 氧 氧化 钠 试 液 1ml, 振 摇 , 静 置 使 分 层 , 水 层 显 红色 ; 醚 层 
无 色 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 天 蓝 色 荧 光 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处理 30 分 钟 UE 
过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 落 草 对 照 药材 
0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 叶 昔 草 素 对 照 品 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90YC ) -丙酮 (4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 15.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 90276. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 乙 有 睛 -0. 2% 磷 酸 溶液 (25 : 50 : 25) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 大 叶 莫 草 素 、 羟 基 茜 草 素 
峰 计算 均 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 叶 东 草 素 对 照 品 、 凑 基 匡 草率 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml OX Hp PR RE 
素 0. Img, & REHAR 40yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 第 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 
5 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 50ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 -25% 盐 酸 (4 * 1) 混 合 溶 液 
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20ml 溶解 , 置 水 浴 中 加 热 水 解 30 分 钟 ,立即 冷却 ,加 入 三 乙 
胺 3ml, 混 匀 , 转 移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 大 叶 东 草 素 (Ciz His Os ) 不 得 少 于 
0. 4096 , e d dl E (Cu HsO; ) 不 得 少 于 0. 1096, 

饮片 

【炮制 】 芋 草 ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 或 段 。 根 呈 圆 柱 形 , 外 表皮 红 棕 色 或 
瞳 标 色 , 具 细 纵 纹 ; 皮 部 脱落 处 呈 黄 红色 。 切 面皮 部 狭 ,紫红 色 ， 
木 部 宽广 ,浅黄 红色 ,导管 孔 多 数 。 气 微 , 味 微 苦 , 久 嚼 刺身 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 大 叶 茜草 素 (Czy Hi Os ) 不 得 少 
于 0. 20% ,羟基 甘草 素 (Ci, HsOi ) 不 得 少 于 0. 080%., 

【鉴别 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药材 。 

PX — HOPES Ho Ex. REP iik GA 0213) 炒 至 表面 
RRE. 

A an JÉ B Pg XR Pr ux Ex, e ii ROMS C. A RRI E A 
URS UE. 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 0. 4g. JI Z BE 5ml, 振 播 数 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 氨 氧 化 钠 试 液 1ml, 振 摇 , 静 置 使 分 层 ,水 层 显 红 
& , 醚 层 无 色 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 天 蓝 色 荧光 。 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 8.0% 。 
【浸出 物 〗 同 药 材 ,不 得 少 于 10.07, 


【性 味 与 归 经 】 w.. GFZ. 

【功能 与 主治 】 凉 血 , 祛 六 ,止血 , 通 经 。 用 于 吐血 , 曙 
和 而, 和 骨 汤 ,外 伤 出 血 , 瘀 阻 经 闭 , 关 节 痹 痛 , 跌 扑 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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Bibo 
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As in N RHE WEZ Piper longum L. 的 干燥 近 成 熟 
或 成 熟 果 穗 。 果 穗 由 绿 变 黑 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,由 多 数 小 浆果 集合 而 
成 ,长 1.5—3.5cm, 直径 0.3 一 0.5cm。 表 面 黑 褐色 或 棕色 ， 
有 和 斜 疝 排 列 整齐 的 小 突起 ,基部 有 果穗 梗 残 存 或 脱落 。 质 硬 
而 脆 , 易 折断 ,断面 不 整齐 ,颗粒 状 。 小 浆果 球形 ,直径 约 
0. lcm, ARREA RFH. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 褐色 。 石 细胞 类 圆 形 .长 卵 形 或 
多 角形 ,直径 25~6lum, KÆ 170um, 辟 较 厚 ,有 的 层 纹 明 
显 。 油 细胞 类 圆 形 ,直径 25~66um。 内 果皮 细胞 表面 观 呈 
长 多 角形 , 垂 周 壁 不 规则 连珠 状 增 厚 , 常 与 棕色 种 皮 细 胞 连 
结 。 种 皮 细 胞 红 棕 色 , 表 面 观 呈 长 多 角形 。 淀 粉 粒 细小 , 常 


聚集 成 团 块 。 

(2) 取 本 品 粉 末 少 量 , 加 硫酸 1 滴 , 显 鲜红 色 , 渐 变 红 棕 
色 , 后 转 棕 褐色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 8g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 
Eh , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 椒 碱 对 照 品 , 置 标 
色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
28] ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -丙酮 
(7 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 蓝 色 荧光 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 褐 黄色 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 11.096 (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.096 (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (77 : 23) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 343nm。 
理论 板 数 按 胡 椒 碱 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 椒 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 SR 
棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 
50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 20kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胡椒 碱 (Ciz His NO;) 不 得 少 
TAs 

饮片 

【炮制 〗 RAZE. MITIS. 

【性 状 】》【 鉴 别 】【 检 查 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 。 归 胃 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 温 中 散 寒 ,下 气 止 痛 。 用 于 腕 腹 冷 痛 , 哎 
Wt , 泄 海 , 寒 凝 气 滞 , 胸 兽 心痛 ,头痛 ,牙痛 。 

【用 法 与 用 量 】 1~3g。 外 用 适量 ,人 研 末 塞 龋 齿 孔 中 。 

【贮藏 】》 置 阴 凑 干燥 处 , 防 星 。 


E x bü 
Bichenggqie 
LITSEAE FRUCTUS 


本 品 为 术科 植物 山 鸡 椒 Litsea cubeba (Lour. )Pers. 的 干 
燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 
【性 状 】 本 品 呈 类 球形 ,直径 4~~6mm。 表 面 柠 褐 色 至 
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AEG RPRAESC. ETE Ta ECRIRE. ER E PP Ben] 
见 硬 脆 的 果 核 ,种 子 1, 子 叶 2, 黄 棕色 , 富 油性 。 气 芳香 , 味 稍 
PR II AUTE o 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 0. 25g, WA iH BE C60 — 90'C ) 10ml. 
超声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
EE HE ADOS] RŽI 0.25g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 


谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同 


一 高 效 硅胶 G 浒 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 907C )- 乙 醚 (3 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 评点 或 区 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 ) , 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 28.006. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾 . 胃 、 肾 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 湿 中 散 寒 , 行 气 止痛 。 用 于 胃 寒 哎 逆 , 腕 
腹 冷 痛 , 寒 阁 腹 痛 , 寒 湿 郁 滞 ,小 便 浑 浊 。 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


]— 3g. 


草 á gB 
Caowu 


ACONITI KUSNEZOFFII RADIX 


本 品 为 毛 萌 科 植 物 北 乌 头 Aconitum kusnezoffii Reichb. 
的 干燥 块根 。 秋 季 葵 叶 枯 萎 时 采 控 ,除去 须根 和 泥 沙 ,干燥 。 
CERI 本 品 呈 不 规则 长 圆锥 形 , 略 弯曲 ,长 2 一 7cm, 直 
f& 0.6 一 1.8cm。 项 端 常 有 残 茎 和 少数 不 定 根 残 基 , 有 的 顶端 
一 侧 有 一 枯萎 的 芽 , 一 仙 有 一 圆 形 或 扁 圆 形 不 定 根 残 基 。 表 
面 灰 神色 或 黑 棕 褐色 , 皱 缩 ,' 有 纵 皱 纹 ,点 状 须根 痕 及 数 个 瘤 
状 侧根 。 质 硬 ,断面 灰白 色 或 暗 灰色 ,有 裂隙 ,形成 层 环 纹 多 
RUE MUR BDE BENE oras. 气 微 , 味 辛 辣 、 麻 舌 。 
【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 ; 后 生 皮 层 为 7 一 8 列 棕 黄色 
栓 化 细胞 ;皮层 有 石 细胞 ,单个 散在 或 2~5 个 成 群 ,类 长 方 
形 .方形 或 长 圆 形 , 胞 腔 大 ;内 皮层 明显 。 韧 皮 部 宽广 , 常 有 
不 规则 裂 际 , 筛 管 群 随处 可 见 。 形 成 层 环 旺 不 规则 多 角形 
或 类 圆 形 。 木 质 部 导管 1 一 4 列 或 数 个 相聚 ,位 于 形成 层 角 
隅 的 内 侧 , 有 的 内 含 棕 黄色 物 。 骨 部 较 大 。 薄 壁 细胞 充满 
粉末 灰 棕 色 。 淀 粉 粒 单 粒 类 圆 形 , 直径 2~~23pm; 复 粒 
由 2 一 16 分 粒 组 成 。 石 细胞 无 色 ,与 后 生 皮 层 细 胞 连结 的 显 
标 色 , 呈 类 方形 .类 长 方形 .类 圆 形 、 梭 形 或 长 条 形 , 直 径 20~ 
133(234)pm, 长 至 465um, 壁 厚薄 不 一 , 壁 厚 者 层 纹 明显 , 纹 
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孔 细 ,有 的 含 棕色 物 。 后 生 皮 层 细 胞 棕色 ,表面 观 呈 类 方形 或 
长 多 角形 , 壁 不 均匀 增 厚 , 有 的 呈 瘤 状 突 入 细胞 腔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 氨 试 液 2ml 润 湿 ,加 乙醚 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 二 氯 甲 烷 1m] f 8 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 . 次 马 头 碱 对 照 品 
新 乌 头 碱 对 照 品 ,加 异 丙 醇 -三 氯 甲 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 
lml 各 含 1mg 的 混合 溶液， 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (6.4 : 3.6 : DAR 
FA, EARM 20 分 钟 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 ARZ) 不 得 过 5%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 BZA). 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZIR- (25 : 15) 为 流动 相 A, 以 0. 1mol/L 
醋酸 铵 溶液 (每 1000ml Jl ZK B Be 0. 5ml) 为 流动 相 B, 按 下 表 
中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 新 
乌 头 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000. 


时 间 ( 分 钟 ) Wi ACA) 流动 相 BCOAD 
0~48 15—26 85—74 
48~48. 1 26—35 74—65 

48. 1~58 35 65 
58~65 35—15 65—85 

对 照 品 溶 液 的 制备 ELS SERRE RR d .次 马 头 碱 对 照 品 


新 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 异 丙 醇 -三 氯 甲烷 (1 
混合 溶液 分 别 制 成 每 m 含 乌 头 碱 ee 
0. 18mg、 新 乌 头 碱 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 3ml, 精 密 加 入 异 丙 醇 -乙酸 
乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 40kHz; 水 温 在 25'C 以 下 )30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml,40C 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
酒精 密 加 入 异 丙 醇 -三 氯 甲 烷 (1: 1) 混 合 溶液 3ml 溶解 , 密 
塞 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 乌 头 碱 (CsHzNO )、 次 乌 头 碱 
(C4; Has NOw RISE -G k 88 (Css Has NO ) 的 总 量 应 为 0. 10 96 — 
0.5096, 


饮片 
【炮制 】 


溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


HEG ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 
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CERI 【鉴别 〗】【 检 查 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苗 , 热 ;有 大 毒 。 归 心 . 肝 、 肾 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 温 经 止痛 。 用 于 风寒 湿 痹 , 关 
方 疼痛 ,心腹 冷 痛 , 寒 冶 作痛 及 麻醉 止痛 。 

【用 法 与 用 量 】 一 般 炮 制 后 用 。 

【注意 】 生 品 内 服 宜 慎 ; 孕 妇 禁 用 ;不 宜 与 半 夏 、 瓜 次、 瓜 
妆 子 ` 瓜 蓝 皮 、 天 花粉 . 川 贝 母 . 浙 贝 母 . 平 贝 母 . 伊 贝 母 、 湖 北 
NE AA LEA IR] Re 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


mi 草 B 
Zhicaowu 
ACONITI KUSNEZOFFII RADIX COCTA 


本 品 为 草 乌 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 草 乌 ,大 小 个 分 开 ,用 水 浸泡 至 内 无 干 心 , 取 
出 ,加 水 煮 至 取 大 个 切 开 内 无 白 心口 党徽 有 麻 舌 感 时 ,取出 ， 
B RUN CT UR ERNEUT ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 不 规则 圆 形 或 近 三 角形 的 片 。 表 面 黑 褐 
色 , 有 灰白 色 多 角形 形成 层 环 和 点 状 维 管束 ,并 有 空隙 ,周边 
AR HH SS HH. Dude. ^U , 味 微 辛辣 SRI RR ER 

【鉴别 取 本 品 粉 末 2g, 加 氨 试 液 2ml 润 湿 , 加 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 二 氯 甲烷 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葵 甲 酰 乌 头 原 碱 对 照 品 
共 甲 酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 TEE 
醇 -三 毛 甲 烷 C DRNORIUR Im à lmg 的 混合 溶 
ny 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (6.4: 3.6 : 1) 为 展开 剂 , 置 所 蒸气 饱和 20 
分 钟 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0?6 G&JUJ 0832 第 二 法 )。 

双 酯 型 生物 碱 ” 照 [含量 测定 J 项 下 色谱 条 件 和 供 试 品 溶 
液 的 制备 方法 试验 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 
及 新 马 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 异 丙 醇 -三 所 甲烷 

: 1) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 1ml 含 乌 头 碱 30kg、 次 乌 头 碱 
Militia 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 J 项 下 供 
试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 含 双 酯 型 生物 碱 以 乌 头 碱 (Cas Ha; NO ) ARG 3E 
(Cs; Ha; NO ) 和 新 乌 头 碱 (Cs Has NO ) 的 总 量 计 ,不 得 
过 0. 040%., 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


Xp 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; AZIR- Vu SCORE C25 : 15) 为 流动 相 A, 以 0.1moL . 
醋酸 铵 溶液 (每 1000ml Jn 2K ES R2 0. 5ml) 为 流动 相 B, 按 下 表 
中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 欠 
甲 酰 新 乌 头 原 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) Ji BOO 
r 0 一 48 15—>26 85—74 
48—48. 1 26-35 74—65 
48. 1 一 58 35 65 
58— 65 35—15 65—85 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 茶 甲 酰 马 头 原 碱 对 照 品 、 茶 甲 酰 
次 马 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 异 丙 醇 - 三 氯 甲 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 1ml AE 
甲 酰 乌 头 原 碱 ee 0. Img, JE FH BEI S 
头 原 碱 S0pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 试 液 3ml, 精 密 加 入 异 丙 醇 - 乙 酸 
LHO: 1) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 40kHz; 水 温 在 25C 以 下 )30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : DIR A IR ITI E UAI) E. MESI. UE 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml,40C 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 精密 加 入 异 丙 醇 -三 氯 甲 烷 (1: 1) 混 合 溶液 3ml 溶解 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

ERRETA HEE AE F REE K R (Car Hi; NO), 
AE FH E x E k ER B CC Ha NO, ) 及 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 
(Cs Haa NO1o) 的 总 量 应 为 0.02096 —0. 070%. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 热 ; 有 毒 。 归 心 . 肝 、 肾 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 同 草 乌 。 

【用 法 与 用 量 】 1.5~3g, BHR. ARI, 

【注意 】 [EA] 同 制 川 乌 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


草 B H 


Caowuye 
ACONITI KUSNEZOFFII FOLIUM 


ARR dkIHZ HM. AER dS SX 
Aconitum kusnezoffii Reichb. 的 干燥 叶 。 夏 季 叶 茂盛 花 未 开 
时 采 收 ,除去 杂质 ,及 时 干燥 。 

【性 状 】 本 品 多 皱 缩 卷曲 、 破 碎 。 完 整 叶 片 展 平 后 呈 卵 
圆 形 ,3 全 和 裂 , 长 5 一 12cm, 宽 10 一 17cmj; 灰 绿色 或 黄 绿色 ;中 
[R] Z4 Fr 28JE , 渐 尖 , 近 羽 状 深 裂 ; 侧 裂 片 2 深 裂 ; 小 裂片 披 针 形 
或 卵 状 披 针 形 。 上 表面 微 被 柔 毛 ,下 表面 无 毛 ; 叶 柄 长 2 一 
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X um 


6cm。 质 脆 。 气 微 , 味 微 咸 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 表 面 观 : 上 表皮 细胞 垂 周 壁 微波 状 弯 
Ei ,外 平 周 壁 有 的 可 见 稀 疏 角 质 纹理 ; 非 腺 毛 单 细 胞 ,多 呈 镰 刀 
状 弯曲 ,长 约 至 468km, 直径 44um, 壁 具 疣 状 突起 。 下 表皮 细 
胞 垂 周 壁 深 波状 弯曲 ;气孔 较 多 ,不 定式 , 副 卫 细胞 3 一 5 个 。 

(2) 取 本 品 粉末 5g, 加 三 氯 甲 烷 25ml, 摇 匀 , 加 碳酸 钠 试 
液 2ml, 振 摇 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 加 稀 盐 酸 4ml, 振 摇 , 分 取 
酸 液 , 滤 过 ,将 滤液 分 置 两 支 试 管 中 , 一 管 中 加 碘 化 乌 钾 试 液 
2 滴 , 生 成 棕 黄 色 沉 淀 ; 另 一 管 中 加 硅 钨 酸 试 液 2 滴 , 生 成 灰 
白色 沉淀 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 涩 , 平 ; 有 小 毒 。 

【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 , 止痛。 用 于 热 病 发 热 , 泄 演 
腹痛 ,头痛 ,牙痛 。 

【用 法 与 用 量 】 1 一 1. 2g, 多 人 丸 散 用 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


草 豆 x 
Caodoukou 
ALPINIAE KATSUMADAI SEMEN 


本 品 为 姜 科 植物 草 豆 芝 Alpinia katsumadai Hayata 的 
干燥 近 成 熟 种 子 。 夏 . 秋 二 季 采 收 , 晒 至 九 成 干 , 或 用 水 略 泛 ， 
明 至 半 干 ,除去 果皮 ,取出 种 子 团 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 为 类 球形 的 种 子 团 , 直 径 1. 5 一 2. 7cm。 表 
面 灰 宰 色 , 中 间 有 黄白 色 的 隔膜 ,将 种 子 团 分 成 3 办 ,每 办 有 
FE ACE ,粘连 紧密 ,种 子 团 略 光 滑 。 种 子 为 卵 圆 状 多 面体 ， 
长 3 一 5mm, 直径 约 3mm, 外 被 淡 棕 色 膜 质 假 种 皮 , 种 准 为 一 
条 纵 沟 ,一端 有 种 脐 ; 质 硬 , 将 种 子 沿 种 养 纵 剂 两 为 , 纵 断 面 观 
呈 斜 心 形 ,种 皮 沿 种 誉 向 内 伸 入 部 分 约 占 整个 表面 积 的 1/2; 
胚乳 灰白 色 。 气 香 , 味 辛 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 假 种 皮 有 时 残存 ,为 多 角形 薄 
壁 细 胞 。 种 皮 表 皮 细 胞 类 圆 形 , 壁 较 厚 ;下 皮 为 1 一 3 列 薄 壁 
细胞 , 略 切 向 延长 ;色素 层 为 数列 棕色 细胞 ,其间 散 有 类 圆 形 
油 细胞 1 一 2 列 ,直径 约 50um; RR Rz 2g 1 列 顶 状 厚 壁 细 胞 ， 
棕 红 色 , 内 壁 与 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 小 ,内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细 
胞 含 演 粉 粒 和 草酸 钙 方 晶 及 少数 细小 簇 晶 。 内 胚乳 细胞 含 
糊 粉 粒 。 

粉末 黄 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 呈 长 条 形 , 直 径 约 至 
30pm, 壁 稍 厚 , 常 与 下 皮 细 胞 上 下 层 垂直 排列 ;下 皮 细 胞 表 
面 观 长 多 角形 或 类 长 方形 。 色 素 层 细胞 皱 缩 ,界限 不 清楚 ， 
含 红 棕 色 物 , 易 碎 裂 成 不 规则 色素 块 。 油 细胞 散 生 于 色素 
层 细胞 间 , 呈 类 圆 形 或 长 圆 形 , 含 黄 绿色 油状 物 。 内 种 皮 厚 
壁 细 胞 黄 棕色 或 红 棕 色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 非 木 化 , 胞 腔 
内 含 硅 质 块 ;断面 观 细 胞 1 列 , 栅 状 ,内 壁 及 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 
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偏 外 侧 ,内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 充满 淀粉 粒 集结 成 的 演 
粉 团 ,有 的 包 埋 有 细小 草酸 钙 方 晶 。 内 胚乳 细胞 含糊 粉 粒 
和 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 5ml, 置 水 浴 中 加 热 振 摇 5 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 姜 素 对 照 品 、 小 豆 
苇 明 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 (15 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 在 100C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 山 姜 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 浅 蓝 色 荧 
光斑 点 ; 喷 以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 小 
豆 莹 明 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 褐色 斑点 ，。 

【含量 测定 】 挥发 油 ” 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 
测定 。 

品 含 挥发 油 不 得 少 于 1.096 Gnl/g). 

山 姜 素 、 乔 松 素 . 小 豆 藻 明 与 档 木 酮 “” 照 高 效 液 相 色谱 法 
(通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ,检测 波长 为 300nm。 理 论 板 数 按 小 豆 莹 
明峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~20 60 | 40 
20-21 60—74 40— 26 

21—31 74 26 
31--32 74—80 26—20 
32 一 42 80 20 
42 一 45 80— 95 20—5 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 山 姜 素 对 照 品 、 乔 松 素 对 照 品 ,小 
豆 藻 明 对 照 品 . 档 木 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 
成 每 lml 含山 姜 素 、 乔 松 素 .小 豆 藻 明 各 40ug HRK 80ug 
的 溶液 , 即 得 。 ] 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g F6 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 A , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含山 姜 素 (CeH4O,)、 乔 松 素 
(Ci; Hi; O, LN RE BH CCCs Hi Os ) 的 总 量 不 得 少 于 1. 3596 Fe 
酮 (Ce HisO) 不 得 少 于 0. 5026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

【性 状 】》【 鉴 别 ] 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 辛 , 温 。 归 脾 、 骨 经 。 
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【功能 与 主治 】 REIA, APIK, AFARA H, ii 
腹胀 满 冷 痛 , 咀 气 哎 逆 , 不 思 饮 食 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


草 果 


Caoguo 
TSAOKO FRUCTUS 


本 品 为 姜 科 植物 草 果 Amomum tsao-ko Crevost et 
Lemaire 的 干燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 ， 
晒 干 或 低温 干燥 。 

CERI 本 品 呈 长 椭圆 形 , 具 三 钝 棱 , 长 2 一 4cm, 直径 
1 一 2. 95cm。 表 面 灰 标 色 至 红 棕色 , 具 纵 沟 及 棱 线 ,顶端 有 圆 
形 突起 的 柱 基 , 基 部 有 果 梗 或 果 梗 痕 。 果 皮质 坚 芽 , 易 纵向 
撕 裂 。 剥 去 外 皮 ,中 间 有 黄 棕色 隔膜 ,将 种 子 团 分 成 3 办 ,每 
外 有 种 子 多 为 8 一 11 粒 。 种 子 呈 圆锥 状 多 面体 ,直径 约 
5mm; 表 面 红 棕 色 , 外 被 灰白 色 膜 质 的 假 种 皮 , 种 着 为 一 条 
纵 沟 ,尖端 有 止 状 的 种 脐 ; 质 硬 , 胚 乳 灰白 色 。 有 特异 香气 ， 
WR 3E ME. 

【鉴别 】 〈1) 本 品种 子 横 切面 : 假 种 皮 薄 壁 细胞 含 淀粉 
TL. RB BIB ERG ,长 方形 , 壁 较 厚 ;下 皮 细 胞 1 列 , 含 黄 
色 物 ; 油 细胞 层 为 1 列 油 细胞 ,类 方形 或 长 方形 , 切 向 42 — 
162um, ÍZ [8] 48 一 68um，, 含 黄色 油 滴 ; 色 素 层 为 数列 棕色 细 
胞 , 皱 缩 。 内 种 皮 为 Y 列 栅 状 厚 壁 细胞 , 棕 红色 ,内壁 与 侧 壁 极 
厚 , 胞 腔 小 ,内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 含 淀粉 粒 和 少数 细小 草 
酸 钙 艇 唱 及 方 晶 。 内 胚乳 细胞 含糊 粉 粒 和 淀粉 粒 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
»0ul 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 核 油 精 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 m 含 20pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅 
lik G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 蓝 色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品种 子 团 含 挥发 油 不 得 少 于 1.476 (ml/g)。 

饮片 

【炮制 】 草 果 仁 ” 取 草 果 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 焦 
黄色 并 微 鼓 起 ,去 壳 , 取 仁 。 用 时 执 碎 。 

本 品 呈 圆锥 状 多 面体 ,直径 约 5mm; 表 面 棕色 至 红 棕 色 ， 
有 的 可 见 外 被 残留 灰白 色 膜 质 的 假 种 皮 。 种 状 为 一 条 纵 沟 ， 
尖端 有 四 状 的 种 脐 。 上 胚乳 灰白 色 至 黄白 色 。 有 特异 香气 , 味 


5 B 


FME. 
【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%。 
总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 6.0%% 。 
【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 0% ml/g). 


【鉴别 】 同 药材 。 

ZERO PERC, EZIK A GKN 0213) 炒 干 。 
用 时 捣 碎 。 . 

Æ mE Un Ez IRL ERA E, AURRE. ARREA, RE 
3» i. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0276. 


总 灰分 同 药材 ,不 得 过 6.0%。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 7% (ml/g)， 

【鉴别 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 燥 湿 温 中 , 截 症 除 疾 。 用 于 寒 湿 内 阻 , 腕 
腹胀 痛 , 病 满 呕吐 , 症 疾 寒热 , 癌 疫 发 热 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


& HA 


Yinchen 
ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 滨 共 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 
aY Bi BASS Artemisia capillaris Thunb. 的 于 燥 地 上 部 分 。 春 
季 幼 苗 高 6 一 10cm 时 采 收 或 秋季 花蕾 长 成 至 花 初 开 时 采 割 ， 
除去 杂质 和 老 茎 ,上 晒 干 。 春 季 采 收 的 习 称 “ 绵 茵 陈 ”, 秋 季 采 割 
HI ER“ HE A Bk” o 

【性 状 】 AAR ”多 卷曲 成 团 状 ,灰白 色 或 灰 绿 色 ,全 体 密 
被 白色 等 毛 ,绵软 如 绒 。 葵 细小 ,长 :1.5 一 2.5cm, 直 径 0. 1— 
0. 2cm, 除 去 表面 白色 昔 毛 后 可 见 明 显 纵 纹 ; 质 脆 , 易 折断 。 叶 具 


. 柄 ; 展 平 后 叶片 呈 一 至 三 回 羽 状 分 裂 ,叶片 长 1 一 3cm, 宽 约 lcmi 


小 裂片 卵 形 或 稍 呈 倒 披 针 形 .条 形 ,先端 锐 尖 。 气 清香 , 味 微 苦 。 

EAR ” 茎 呈 圆 柱 形 , 多 分 枝 ,长 30 一 100cm, 直径 2 一 
8mm:; 表 面 淡 紫 色 或 紫色 ,有 纵 条 纹 , 被 短 柔 毛 ; 体 轻 , 质 肥 ， 
断面 类 白色 。 叶 密集 ,或 多 脱落 ;下 部 叶 二 至 三 回 羽 状 深 裂 , 裂 
片 条 形 或 细 条 形 ,两 面 密 被 白色 柔 毛 ; 茎 生 叶 一 至 二 回 羽 状 全 
裂 ,基部 抱 蕉 ,裂片 细 丝 状 。 头 状 花 序 卵 形 , 多 数 集成 圆锥 状 ， 
长 1.2—1. 5mm, 直径 1 一 1.2mm, 有 短 梗 ;总 苞 片 3 一 4 层 ， 
卵 形 , 苞 片 3 裂 ; 外 层 雌 花 6 一 10 个 ,可 多 达 15 个 ,内 层 两 性 
花 2 一 10 个 。 瘦 果 长 圆 形 , 黄 棕色 。 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 绵 茵 陈 OERMAKKE., FRET FÉ, 
长 600~1700km, 中 部 略 折 成 “V? 字 形 , 两 臂 不 等 长 ,细胞 壁 极 厚 ， 
WEE EMER, A 1 一 2 细胞 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 50% FF BE 20ml, H Ab XB 30 分 
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钟 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 内 ,分 别 点 于 同一 

硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 :2.5) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 首相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
KICHE. 

花 茵 陈 ” 取 本 品 粉末 0. 4g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
TR , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 演 蕊 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 

述 两 种 溶液 各 5nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (6:3:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 AAR 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 
项 下 的 热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 25.026. 

【含量 测定 】 AAR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2S SR SE 38] s LA Z A-0. 05% ETE C CIO : 90) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
柠 色 量 瓶 中 ,加 50 76 HH BE mE RE 1ml A 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% P 50m, REER, 
超声 处 理 (功率 180W ,频率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 
i 5ml, 置 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 3€ 5] , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Cis HisO, ) 不 得 少 于 0. 5096. 

EARR — 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ADR SUGRL S EL HA- C0 : we sw。 345nm 。 
JE YE URBC BOIS LR E TEE AR IK T. 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 滨 琅 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 滨 苦 内 酯 (CuHioOs ) 不 得 少 


喇 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
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于 0.2096, 
tkir 
【炮制 〗 除去 残 根 和 杂质 , 搓 碎 或 切 碎 。 绵 黄 陈 稀 去 灰 屑 
【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 微 寒 。 归 脾 . 骨 、 肝 、 胆 经 。 


【功能 与 主治 】 清 利 湿 热 , 利 胆 退 黄 。 用 于 黄 痊 尿 少 , 湿 
im SP WEGE. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 外 用 适量 RE SE UE. 

【贮藏 】 置 阴 次 干燥 处 ,防潮 。 
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本 品 为 多 和 孔 菌 科 真 菌 茯苓 Poria cocosC Schw. ) Wolf WF 
燥 菌 核 。 多 于 7 一 9 月 采 控 , 控 出 后 除去 泥 沙 , 堆 置 "发 江 后 ， 
挫 开 晾 至 表面 干燥 ,再 “发 汗 ”, 反 复数 次 至 现 皱纹 .内 部 水 分 
大 部 散失 后 ,阴干 , 称 为 "茯苓 个 ” ;或 将 鲜 人 巷 笠 按 不 同 部 位 切 
il AF, DIRA RER MRE”. 

【性 状 】 茯苓 个 EXE. ii DE J RJE kA DUI B 
块 , 大 小 不 一 。 外 皮 薄 而 粗糙 , 棕 褐 色 至 黑 褐 色 , 有 明显 的 皱 
缩 纹理 。 体 重 , 质 坚实 ,断面 颗粒 性 ,有 的 具 裂 险 , 外 层 淡 标 
色 , 内 部 白色 ,少数 淡 红 色 , 有 的 中 间 抱 有 松 根 。 气 微 , 味 淡 ， 


WIR. 
茯 芍 块 ”为 去 皮 后 切 制 的 蕉 苓 , 呈 立 方块 状 或 方块 状 厚 
片 ,大 小 不 一 。 白 色 . 淡 红 色 或 淡 标 色 。 


茯苓 片 、 为 去 皮 后 切 制 的 茯苓 , 呈 不 规则 厚 片 ,厚薄 不 
一 。 白 色 、 淡 红色 或 淡 棕 色 。 

【鉴别 】 (41) 本 品 粉末 灰白 色 。 不 规则 颗粒 状 团 块 和 分 
FK BE BC €, , 遇 水 合 氯 醛 液 渐 溶化 。 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 , 细 
长 , 稍 弯曲 ,有 分 枝 ,直径 3— 8pm. "PCS 165m. 

(2) 取 本 品 粉 未 少量 ,加 碘化钾 碘 试 液 1 滴 , 显 深 红 色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 茯 苓 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 


胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 5 : 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 香草 醋 硫 酸 溶液 -乙醇 (4 : DIR. 


合 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
灰分 不 得 过 2.096 (通则 2302). 
【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 2.576, 
饮片 


【炮制 】 取 茯 苓 个 ,浸泡 , 洗 净 , 润 后 稍 车 ,及 时 削 去 外 


dr d 
3€ &. 
a% ouryao. com 
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皮 , 切 制 成 块 或 切 厚 片 , 晒 干 。 
CERI 【鉴别 】 【检查 】【 浸 出 物 】 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 甘 淡 , 平 。 归 心 、. 肺 . 脾 、 肾 经 。 
【功能 与 主治 】 利水 渗 湿 , 健 脾 , 宁 心 。 用 于 水 肿 尿 少 ， 
痰 饮 眩 怪 ,脾虚 食 少 , 便 渡 泄 泻 , 心 神 不 安 , 惊 怪 失 眠 。 
【用 法 与 用 量 】 10 一 15g。 
LERI 置 干燥 处 ,防潮 。 
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本 品 为 多 了 和 孔 菌 科 真 菌 茯苓 Poria cocos (Schw. )Wolf 菌 核 
的 干燥 外 皮 。 多 于 7 一 9 月 采 挖 ,加 工 “茯苓 片 ”“ 茯 苓 块 ”时 ， 
收集 削 下 的 外 皮 , 阴 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 条 形 或 不 规则 块 片 ,大 小 不 一 。 外 表 
面 棕 褐色 至 黑 褐 色 , 有 疣 状 突起 ,内 面 淡 棕色 并 常 带 有 白色 
或 淡 红 色 的 皮下 部 分 。 质 较 松 软 , 略 具 弹 性 。 气 微 . 味 淡 ， 
嚼 之 粘 牙 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 棕 褐色 。 菌 丝 淡 棕 色 , 细 长 ,直径 
3 一 8um, 密 集 交 结 成 团 。 

(2) 取 本 品 0.5g, 照 茯苓 项 下 的 [鉴别 ](3) 试 验 , 显 相同 
的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.5%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302)。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6.09, 

【性 味 与 归 经 】 HS. HB LEES, 

【功能 与 主治 〗 利水 消 肿 。 用 于 水 肿 , 小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 15—30g. 

贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 。 


JE 前 F 
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本 品 为 展 形 科 植 物 益 母 草 Leonurus japonicus Houtt. 的 
干燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 割 地 上 部 分 ,上 晒 干 ,打下 果 
实 , 除 去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 三 棱 形 ,长 2 一 3mm, 宽 约 1. 5mm。 表 
面 灰 棕色 至 灰 褐 色 , 有 深 色 斑点 ,一 端 稍 宽 , 平 截 状 , 另 一 端 渐 
EMER., REW, TITAHE, AmE., AM RE. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 黄 棕色 至 次 棕色 。 外 果皮 细胞 横 
断面 观 略 径 向 延长 ,长 度 不 一 ,形成 多 数 隆 起 的 痊 , 疹 中 央 为 


X T 


黄色 网 纹 细胞 , 壁 非 木 化 ;表面 观 类 多 角形 ,有 条 状 角质 纹理 ， 
网 纹 细 胞 具 条 状 增 厚 壁 。 内 果皮 厚 壁 细胞 断面 观 略 切 回 延 
长 ,内 壁 极 厚 ,外壁 薄 , 胞 腔 偏 靠 外 侧 , 内 含 草酸 钙 方 晶 ;表面 
观 呈 星 状 或 细胞 界限 不 明显 , 方 唱 明 显 。 中 果皮 细胞 表面 观 
类 多 角形 , 壁 薄 , 细 波状 弯曲 。 种 皮 表 皮 细 胞 类 方形 , 壁 稍 厚 ， 
略 波状 弯曲 , 胞 腔 内 含 淡 黄 棕色 物 。 内 胚乳 细胞 含 脂肪 油 滴 
” (2) 取 本 品 粉末 3g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 在 活性 类 -氧化 铝 柱 (活性 炭 
0. 5g; 中 性 氧化 铝 100—120 目 ,2g; 内 径 为 10mm) 上 ,用 乙醇 
30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 0.5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
€ 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EE 
板 上 ,以 正 丁 醇 -盐酸 -水 (4 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 7.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 10.0%% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 17.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 强 阳 离子 交换 (SCX) 色 谱 
柱 ; 以 15mmol/L 8$ Ee — & 8B E (C 0.0676 三 乙 胺 和 
0. 14%% 磷 酸 ) 为 流动 相 ;检测 波长 为 192nm。 理 论 板 数 按 盐酸 
水 苏 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 1g M% 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,3g, 内 径 为 lem, 湿 法 装 柱 ,用 乙醇 预 洗 ) 上 ,用 


乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 流动 相 


溶解 ,转移 至 5ml EMF, 并 稀释 到 刻度 ， 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 下 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 盐酸 水 办 碱 (C? Hi; NO; 
得 少 ^T 0.050%. 


品 溶 液 与 供 试 品 浴 液 各 


* HCl) 不 


饮片 
【炮制 】 WERF POREN T RID E GAN 0213) 
炒 至 有 爆 声 。 


【性 味 与 归 经 】 x... Ho) JITZ. 

【功能 与 主治 】 活血 调经 , 清 肝 明 目 。 用 于 月 经 不 调 ,经 
PH ES. E ARES BE LE E AKAA e 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 
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【注意 】 瞳孔 散 大 者 慎 用 。 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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本 品 为 豆 科 植物 胡 芒 巴 Trigonella foenum-graecum L. 
的 干燥 成 熟 种 子 。 夏 季 果 实 成 熟 时 采 荐 植株 , 晒 干 ,打下 种 
T ,除去 杂质 。 

【性 状 】 本 品 略 呈 和 斜 方 形 或 矩形 ,长 3 一 4mm, 宽 2 一 3mm， 
厚 约 2mm。 表 面 黄 绿色 或 黄 棕色 ,平滑 ,两 侧 各 有 具 一 深 斜 沟 , 相 
交 处 有 点 状 种 脐 。 质 坚硬 ,不 易 破碎 。 种 皮 薄 ,胚乳 呈 半 透明 状 ， 
HARTE; TIt 2 EXC , 胚 根 弯曲 ,肥大 而 长 。 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 棕 黄色 。 表 皮 栅 状 细胞 1 列 , 外 壁 
和 侧 壁 上 部 较 厚 ,有 细密 纵 沟 纹 ,下 部 胞 腔 较 大 , 具 光 辉 带 ; 表 
面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 胞 腔 较 小 。 支 持 细胞 1 列 , 略 呈 哑 铃 
状 ,上端 稍 罕 ,下 端 较 宽 , 垂 周 壁 显 条 状 纹理 ;底面 观 呈 类 圆 形 
或 六 角形 ,有 密集 的 放射 状 条 纹 增 厚 , 似 菊花 纹 状 , 胞 腔 明 显 。 
子叶 细胞 含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 石油 醚 (30~60C)30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 静 置 , 弃 去 上 清 液 ,残渣 挥 干 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 it 

溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 

丁 醇 -盐酸 -乙酸 乙 酯 (8 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
在 105C 加 热 1 小 时 , 放 冷 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 -三 氯 化 铁 试 
HO: 1) 混 合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,加 甲醇 稀释 至 
10ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 芦 巴 对 照 药材 0. 1g, 按 [ 鉴 
别 ](2) 供 试 品 溶液 制备 方法 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 分 别 点 于 同 
一 肾 酰 胺 注 膜 上 ,以 乙醇 - 丁 酮 -乙酰 丙酮 -水 (3 : 3 :1:13) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 上 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,热风 加 热 5 分 
钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 1.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» M XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅 胶 
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照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.05% 十 二 烷 基 磺 酸 钠 溶 液 - 冰 酷 酸 
(20 : 80 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 按 胡 
芦 巴 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 芦 巴 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第) 约 0. 5g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 50% FH RE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 1 小 时 , 超 


” 声 处 息 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 密 塞 ,再 称 定 重 


量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 胡 芦 巴 碱 (C;H;NO;) 不 得 少 
于 0.45%。 

饮片 

【炮制 】 HEBE RERE, wR, TIR. 

【性 状 】 【鉴别 】【 检 查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】〗 F 
药材 。 | 


盐 胡 芒 巴 。 取 净 胡 芦 巴 , 照 盐水 炙 法 (通则 213 45 8 E 
起 , 微 具 焦 斑 ,有 香气 溢出 时 ,取出 ,上 防 凉 。 用 时 揭 碎 。 

本 品 形 如 胡 芦 巴 ,表面 黄 棕色 至 棕色 , 偶 见 焦 玛 。 略 具 香 
气 , 味 微 戌 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 7. 5%。 

【鉴别 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 Edu. HAR. 

【功能 与 主治 】 温 肾 助 阳 , 祛 寒 止痛 。 用 于 肾 阳 不 足 , 下 
元 虚 冷 ,小腹 冷 痛 , 寒 疝 腹痛 , 寒 湿 脚气 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


+ 11.096, 


üd 9 连 
Huhuanglian 


PICRORHIZAE RHIZOMA 


本 品 为 玄 参 科 植 物 胡 黄连 Picrorhiza scrophulariiflora 
Pennell 的 干燥 根茎 。 秋 季 采 控 , 除 去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 , 略 弯 曲 , 偶 有 分 校 ,长 3 一 
12cm, 直径 0.3 一 1cm。 表 面 灰 棕色 至 暗 棕色 ,粗糙 ,有 较 密 
的 环 状 节 , 具 稍 隆 起 的 芽 痕 或 根 痕 , 上 端 密 被 暗 棕色 鳞片 状 
的 叶柄 残 基 。 体 轻 , 质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 略 平坦 , 淡 棕 色 
至 暗 棕色 , 木 部 有 4 一 10 个 类 白色 点 状 维 管束 排列 成 环 。 气 
微 IRIN TE o 

【鉴别 〈1) 取 本 品 粉 末 0. 5g, Eri H ar MP ,60~80°C 
升华 4 小 时 , 置 显微镜 下 观察 ,可 见 针 状 、 针 簇 状 、 棒 状 、 板 状 
结晶 及 黄色 球状 物 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 升华 物 , 加 三 氯 甲烷 数 滴 使 溶解 ， 
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作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 草酸 对 照 品 Ce 
甲烷 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5l, A3 
点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正己 5-2 Bt-vK BS ER 
(5:5: 0. D Jy JE JF 38], 展开 , 取出 , Ei Fs 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
B. IB GM BER. 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 ES iE. 

总 灰分 “不 得 过 7.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 30.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 bd dE MO ER 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (35 : 65 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 275nm。 理 论 板 数 按 胡 黄连 苷 开 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 黄连 车 I 对 照 品 . 胡 黄连 车 本 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 40pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 HU E DR GE — 5 80 2] 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
lml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 胡 黄连 苷 工 (CCx Has On ) 与 胡 黄 连 
& II CCa Ha O13) 的 总 量 不 得 少 于 9.0%。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 干燥 或 用 时 捣 碎 。 

本 品 呈 不 规则 的 圆 形 薄 片 。 外 表皮 灰 棕 色 至 上 暗 棕色 。 切 
面 灰 黑 色 或 棕 黑 色 , 木 部 有 4 一 10 个 类 白色 点 状 维 管束 排列 
成 环 , 气 微 RIR E o 

【鉴别 】 [i21 【浸出 物 】 BEWE] 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 F.. BHM A KDZ. 

【功能 与 主治 】 REA, RER, AEA. HTAR M 
HA s/h JLIE ER Taj S RI, BEE DR DR ,痔疮 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


d W 
Hujiao 
PIPERIS FRUCTUS 


Ak áh N REHA WHA Piper nigrum L. 的 干燥 近 成 熟 
或 成 熟 果 实 。 秋 末 至 次 春 果 实 呈 瞳 绿色 时 采 收 , 晒 干 OS AU] 


be e a 
3€ &. 
a% ouryao. com 


胡椒 


椒 ; 果 实 变 红 时 采 收 ,用 水 浸渍 数 日 , 擦 去 果肉 ,上 晒 干 ,为 
白 胡 椒 。 
【性 状 】》 ARABES ” 呈 球 形 , 直 径 3.5—5mm, K HRI 
色 , 具 隆起 网 状 皱纹 ,顶端 有 细小 花柱 残迹 ,基部 有 自 果 轴 脱 
落 的 疤痕 。 质 硬 ,外 果皮 可 剥离 ,内 果皮 灰白 色 或 淡 黄 色 。 断 

面 黄白 色 , 粉 性 ,中 有 小 空隙 。 气 芳香 , 味 辛 辣 。 

白 胡 椒 ”表面 灰白 色 或 淡 黄 白色 ， T 顶端 与 基部 间 有 
多 数 浅 色 线 状 条 纹 。 

【鉴别 】 〈1) 黑 胡椒 粉末 暗 灰 色 。 外 果皮 石 细胞 类 方形 、 
长 方形 或 形状 不 规则 ,直径 19—66um, BE SER. AREA M 
胞 表面 观 类 多 角形 ,直径 20~30um; 侧面 观 方形 , 壁 一 面 薄 。 
种 皮 细 胞 棕色 .多 角形 . 壁 连 珠 状 增 厚 。 汕 细胞 较 少 ,类 圆 形 ， 
直径 51~75pm。 淀 粉 粒 细小 , 常 聚 集成 团 块 。 

白 胡 椒 粉 末 黄 白色 。 种 皮 细 胞 . 油 细胞 .淀粉 粒 同 黑 
胡椒 。 

(2) 取 本 品 粉 未 少量 ,加 硫酸 1 滴 , 显 红色 ,渐变 红 棕 色 ， 
后 转 标 褐色 。 | 

(3) 取 本 品 粉 末 0.5g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 椒 碱 对 照 品 , 置 棕 
色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 丙 
酮 (7 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.076 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (77 : 23) 为 流动 相 ;检测 波长 为 343nm。 
理论 板 数 按 胡椒 碱 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 明 椒 碱 对 照 各 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 Im 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

。 供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 0.1g, 精 密 称 定 , 置 


50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 40m1 超声 处 理 ( 功 率 250W, 


频率 20kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 ， ee 
T 3.39, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 。 归 胃 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 温 中 散 寒 , 下 气 , 消 痰 。 用 于 骨 赛 呕吐 ， 
腹痛 汇演 ,食欲 不 振 NUN T Ru 

【用 法 与 用 量 】 0. 6 一 1. 5g, 研 粉 否 服 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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A BUR 


zs dx 核 
Lizhihe 
LITCHI SEMEN 


本 品 为 无 患 子 科 植物 荔枝 Litchi chinensis Sonn. 的 干燥 成 熟 
种 和子。 夏季 采摘 成 熟 果实 ,除去 果皮 和 肉质 假 种 皮 , 洗 净 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 长 圆 形 或 卵 圆 形 , 略 扁 ,长 1.5 一 2. 2cm, 
直径 1 一 1. 5cm。 表 面 棕 红色 或 紫 棕 色 ,平滑 ,有 光泽 , 略 有 四 
陷 及 细 波 纹 ,一 端 有 类 圆 形 黄 棕色 的 种 脐 , 直 径 约 7mm。 质 
硬 。 子 叶 2, 棕 黄色 。 气 微 , 味 微 甘 、 苦 、 涩 。 

【鉴别 】 本 品 粉末 棕 黄 色 。 镶 授 层 细胞 黄 棕 色 , 呈 长 条 
形 , 由 数 个 细胞 为 一 组 , 作 不 规则 方向 钥 列 。 星 状 细胞 淡 棕 
色 , 呈 不 规则 星 状 分 枝 , 分 枝 先端 平 截 或 稍 钝 圆 ,细胞 间隙 大 ， 
壁 薄 。 石 细胞 成 群 或 单个 散在 , 呈 类 圆 形 .类 方形 .类 多 角形 、 
长 方形 或 长 圆 形 ,多 有 突起 或 分 枝 。 子 叶 细 胞 呈 类 圆 形 或 类 
圆 多 角形 ,充满 淀粉 粒 , 并 可 见 棕 色 油 细胞 。 

饮片 

【炮制 〗 ii 用 时 捣 碎 。 

【鉴别 〗 同 药 材 。 

HARI 取 净 功 枝 核 , 捣 碎 , 照 盐水 灾 法 (通则 0213) 
炒 干 。 

【性 味 与 归 经 〗 甘 \ 微 苦 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 行 气 散 结 , 祛 寒 止 痛 。 用 于 寒 疝 腹痛 , 举 
妃 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 星 。 


Bj 五 味 子 


Nanwuweizi 
SCHISANDRAE SPHENANTHERAE 
FRUCTUS 


本 品 为 木兰 科 植 物华 中 五 味 子 Schisandra sphenanthera 
Rehd.et Wils. 的 干燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采摘 , 晒 干 ， 
除去 果 梗 和 杂质 。 

CEIRI 本 品 呈 球形 或 扁 球 形 , 直 径 4~6mm。 表 面 棕 
红色 至 暗 棕色 , 干 意 , 皱 缩 ,果肉 常 紧 贴 于 种 子 上 。 种 子 1 一 2， 
肾 形 ,表面 棕 黄 色 , 有 光泽 ,种 皮 薄 而 脆 。 果 肉 气 微 , 味 微 酸 。 

【鉴别 取 本 品 粉末 1g, 加 环 己 烷 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 
A T AREE ER Ge 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 南 五 
味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 安 五 脂 素 对 
照 品 ,加 环 己 烷 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (60 : 1) 为 展开 剂 ， 
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展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 深蓝 色 斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 1%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0%% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
“ 色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DA VU AR k -zk (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
254nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 酯 甲 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 酯 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 EJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 五 味 子 酯 甲 (CsHsOs ) 不 得 少 
于 0.2096, 


饮片 

【炮制 】 南 五 味 子 ”除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

LERI C#3] REEI? 总 灰分 ) 【含量 测定 】 
同 药 材 。 

醋 南 五 味 子 ” 取 净 南 五 味 子 , 照 醋 蒸 法 (通则 02135 2& £ 
m. RB SE. 

本 品 形 如 南 五 味 子 , 表 面 棕 黑 色 , 油 润 , 稍 有 光 洋 。 微 有 
Rid. 


【鉴别 】 【检查 (水 分 “总 灰分 ) 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 RHE. BM o BZ. 

【功能 与 主治 】 收敛 固 涩 , 益 气 生津 ,补肾 宁 心 。 用 于 久 
喇 虚 嘴 , 梦 遗 滑 精 ,遗尿 尿频 ,和 久 演 不止, 自 汗 盗 汗 , 津 伤口 渴 ， 
KARE DEKR. | 

【用 法 与 用 量 】 2 一 6g. 

【贮藏 置 通风 干燥 处 ,防老 。 “ 


B 沙 参 
Nanshashen 


ADENOPHORAE RADIX 


本 品 为 村 梗 科 植物 轮 叶 沙 参 Adenophora tetraphylla 
(Thunb.) Fisch. 或 沙 参 Adenophora stricta Miq. 的 干燥 根 。 
春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 后 趁 鲜 刮 去 粗 皮 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 圆锥 形 或 圆柱 形 , 略 弯曲 ,长 7 一 27cm， 
直径 0. 8 一 3cm。 表 面 黄白 色 或 淡 棕 黄色 ,凹陷 处 常 有 残留 粗 
皮 , 上 部 多 有 深 陷 横 纹 , 呈 断 续 的 环 状 , 下 部 有 纵 纹 和 纵 沟 。 
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顶端 具 1 或 2 个 根茎 。 体 轻 , 质 松 泡 , 易 折断 ,断面 不 平坦 , 黄 
白色 ,多 裂隙 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 灰 黄色 。 木 栓 石 细胞 类 长 方形 \ 长 
条 形 .类 椭圆 形 .类 多 边 形 ,长 18 一 155um, 宽 18~6lum, A 
的 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 。 有 节 乳 管 常 连接 成 网 状 。 菊 糖 结 品 记 
JÉ .类 圆 形 或 不 规则 形 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g, 加 水 20ml, 置 水 浴 中 加 热 10 分 钟 , 滤 
过 。 取 滤液 2ml, 加 5% a - 蔡 酚 乙醇 溶液 2 一 3 滴 , 摇 匀 , 沿 管 
壁 缓 缓 加 入 硫酸 0. 5ml, 两 液 接 界 处 即 显 紫 红色 环 。 另 取 滤 
i 2ml, 加 碱 性 酒石酸 铜 试 液 4 一 5 滴 , 置 水 浴 中 加 热 5 分 钟 ， 
生成 红 棕色 沉淀 。 

(3) 取 本 品 粉 末 2g, 加 入 二 氯 甲 烷 60ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 二 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 南 沙 参 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 蒲 公 英 昔 酮 对 照 品 , 加 二 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶 
A ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5u, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 丙 酮 -甲酸 (25 : 1 : 0.05) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 
20 分 钟 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 香草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.0%%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 3:00 F B 
浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 30.026, 

饮片 

【炮制 〗 除去 根茎 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

Æ m E AJE .类 圆 形 或 不 规则 形 厚 片 。 外 表皮 黄白 色 或 
淡 棕 黄色 ,切面 黄白 色 , 有 不 规则 裂隙 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 【检查 】【 浸 出 物 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 〗 H.A. Gh BA. 

【功能 与 主治 】 养 阴 清 肺 , 益 胃 生津 ,化 痰 , 益 气 。 用 于 
肺 热 燥 咳 , 阴 虚 劳 嗽 ,干咳 痰 黏 , 胃 阴 不 足 , 食 少 哎 吐 , 气 阴 不 
足 , 烦 热 口 干 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【注意 】 不 宜 与 蒙 芦 同 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


Bg 板蓝根 
Nanbanlangen 
BAPHICACANTHIS CUSIAE RHIZOMA 
ET RADIX 


Æ m Jg BS PK ELTE UJ Hj dX Baphicacanthus cusia (Nees) 
Bremek. T- JR H8 ZE RIA ,— EE EK RE 8 LER 2E RR D 2E LE 


RES 


净 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 根茎 呈 类 圆 形 ,多 弯曲 ,有 分 枝 , 长 10~ 
30cm, 直 径 0. 1 一 1cm。 表 面 灰 棕 色 , 具 细 纵 纹 ; 节 膨大 , 节 上 
长 有 细 根 或 茎 残 基 ; 外 皮 易 剥落 , 呈 蓝 灰色 。 质 硬 而 脆 , 易 折 
断 ,断面 不 平坦 , 皮 部 蓝 灰色 , 木 部 灰 蓝 色 至 淡 黄 褐色 ,中 央 有 
髓 。 根 粗细 不 一 ,弯曲 有 分 枝 , 细 根 细 长 而 柔 韦 。 气 微 , 味 淡 。 
: 【鉴别 OARRA: 木 栓 层 为 数列 细胞 ,内 全 
棕色 物 。 皮 层 宽 广 , 外 侧 为 数列 厚 角 细胞 ;内 皮层 明显 ;可 见 
石 细胞 。 韧 皮 部 较 牵 , 韧 皮 纤维 众多 。 木 质 部 宽广 ,细胞 均 木 
化 ;导管 单个 或 2~4 个 径 向 排列 ; 木 射线 宽广 。 髓 部 细胞 类 
圆 形 或 多 角形 , 偶 见 石 细胞 。 薄 壁 细胞 中 含有 椭圆 形 的 钟 
Ah. 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 蓝 对 照 品 、 
靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 各 含 0. 1mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (60 一 90°C )- 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 (1:8:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 ,立即 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 和 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12. 0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0%% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.0%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 棕 色 或 暗 棕色 。 切 面 灰 蓝 
色 至 淡 黄 褐色 ,中 央 有 类 白色 或 灰 蓝 色 海绵 状 的 髓 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 漫 出 物 】 WEB. 

【性 味 与 归 经 】〗】 苦 , 寒 。 归 心 、. 胃 经 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 消 斑 。 用 于 温 疫 时 毒 , 发 
热 咽 痛 , 温 毒 发 斑 , 丹 毒 。 

.〖【 用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 | 

【贮藏 置 干燥 处 HE, DE 


南 $98 A 
Nanheshi 
CAROTAE FRUCTUS 


本 品 为 爹 形 科 植 物 野 胡萝卜 Daucus carota L. 的 干燥 成 熟 
果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 割 取 果枝 , 晒 干 ,打下 果实 ,除去 杂质 。 

LERI 本 品 为 双 悬 果 , 呈 椭圆 形 , 多 裂 为 分 果 , 分 果 长 
3~4mm, $ 1.5 一 2.5mm。 表 面 淡 绿 棕色 或 棕 黄色 ,顶端 有 
花柱 残 基 ,基部 钝 圆 ,背面 隆起 , 具 4 条 罕 翅 状 次 棱 , 翅 上 密生 
1 列 黄白 色 钩 刺 , 刺 长 约 1.5mm, 次 棱 间 的 目下 处 有 不 明显 


。 245 。 
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WER RECREERE RAEE, A 3 Rika, LEŽ 
毛 。 种 仁 类 白色 ,有 油性 。 体 轻 。 搓 碎 时 有 特异 香气 , 味 微 
X GEH. 

【鉴别 (1) 本 品 分 果 横 切面 : 外 果皮 细胞 1 列 , 主 棱 处 
有 分 化 成 单 细胞 的 非 腺 毛 ,长 86 一 390km。 中 果皮 有 大 型 油 
管 ,在 次 棱 基 部 各 1 个 ,接合 面 2 个 , 扁 长 圆 形 , 直径 50— 


120km, 内 含 黄 标 色 油 滴 ; 主 棱 内 侧 有 细小 维 管束 。 内 果皮 为 n 


l 列 忆 平 薄 壁 细胞 。 种 皮 细 胞 含 红 棕 色 物 质 。 上 胚乳 丰富 , 薄 
壁 细胞 多 角形 , 壁 稍 厚 , 含 脂肪 油 和 糊 粉 粒 , 糊 粉 粒 中 含有 细 
JN BR £5 $E dà o 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醚 20ml, 淄 渍 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 
二 ,残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 南 稚 乔 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 喷 以 
52%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 平 ;有 小 毒 。 归 脾胃 经 ，。 

【功能 与 主治 】 RGRGHOER. RICOH hogy. ER digg. £x o 
病 , 忠 积 腹 痛 D JLI. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


RE 
Zhigiao 
AURANTII FRUCTUS 


本 品 为 芸香 科 植 物 酸 权 Citrus aurantium L. 及 其 栽培 
变种 的 干燥 未 成 熟 果 实 。7 月 果皮 尚 绿 时 采 收 , 自 中 部 横 切 
为 两 半 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

LERI 本 品 呈 半球 形 ,直径 3 一 5cm。 外 果皮 棕 褐 色 至 
褐色 ,有 颗粒 状 突起 ,突起 的 顶端 有 止 点 状 油 室 ; 有 明显 的 花 
柱 残迹 或 果 梗 痕 。 切 面 中 果皮 黄白 色 , 光 滑 而 稍 隆起 , 厚 
0.4~1.3cm, 边 缘 散 有 1 一 2 AmE, SEE 7 —12 为, 少数 至 
15 I , 汁 赛 干 缩 呈 棕色 至 棕 褐 色 , 内 藏 种 子 。 质 坚硬 ,不 易 折 
断 。 气 清香 , 味 苦 、 微 酸 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 黄 白色 或 棕 黄 色 。 中 果皮 细胞 类 
圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 大 多 呈 不 均匀 增 厚 。 果 皮 表 皮 细 胞 表 
面 观 多 角形 、 类 方形 或 长 方形 ,气孔 环 式 , 直径 16 345m , M 
卫 细 胞 5 一 9 个 ;侧面 观 外 被 角质 层 。 汁 宫 组 织 淡 黄色 或 无 
E ,细胞 多 皱 缩 ,并 与 下 层 细 胞 交错 排列 。 草 酸 钙 方 晶 存 在 于 
采 皮 和 汁 宫 细 胞 中 , 呈 斜 方形 .多面 体形 或 双 锥 形 , 直 径 3 一 
30km。 螺 纹 导 管 . 网 纹 导 管 及 管 胞 细小 。 
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(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 柚 皮 苷 对 照 品 .新 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 20p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :6 : 2) 
下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 3% 三 握 化 铝 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 呈 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
HAEN; ALH- : 800 (用 磷酸 调节 pH 值 至 3) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 .新 橙 皮 苷 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 柚 皮 苷 和 新 橙 皮 
FE 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精密 量 取 
续 滤液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 柚 皮 芽 (Csi HsOw) 不 得 少 于 
4.0% ,新 橙 皮 苷 (Cs H4 O5 ) 不 得 少 于 3.096, 


饮片 
【炮制 】 RE RAAR W IA, WW FAR 
AE B NU. 


本 品 呈 不 规则 弧 状 条 形 薄 片 。 切 面 外 果皮 棕 褐 色 至 神 
色 ,中 果皮 黄白 色 至 黄 棕 色 , 近 外 缘 有 1 一 2 列 点 状 油 室 ,内 侧 
4 PB IPRC ELLE , 

【鉴别 】 【检查 】【 含 量 测定 】〗 HAt. 

RE PEZH, MAAGA 0213) b EER. 

7k i JE ABE A o ERIR LIBE fa DE. 

【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测 定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 、 酸 , 微 寒 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 宽 中 , 行 滞 消 胀 。 用 于 胸 胁 气 消 ,上 胀 
满 疼痛 , 食 积 不 化 , 痰 饮 内 停 , 脏 器 下 垂 。 

【用 法 与 用 量 3 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 3】 置 阴 凉 干燥 处 , 防 星 。 

X: 栽培 变种 主要 有 黄 皮 酸 橙 Citrus aurantium‘ Huangpi" , 
代 代 花 Citrus aurantium Daidai”、 朱 Z8 Citrus aurantium 


“Chuluan”、 塘 权 Citrus aurantium * Tangcheng' , 
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Zhishi 
AURANTII FRUCTUS IMMATURUS 


本 品 为 去 香 科 植 物 酸 权 Citrus aurantium L. 及 其 栽培 
变种 或 甜 术 Citrus sinensis Osbeck 的 干燥 幼 果 。5 一 6 月 收 
集 自 落 的 果实 ,除去 杂质 , 自 中 部 横 切 为 两 半 , 晒 干 或 低温 干 
燥 , 较 小 者 直接 晒 干 或 低温 干燥 。 

LERI 本 品 呈 半球 形 ,少数 为 球形 ,直径 0.5 一 2. 5cm。 
外 果皮 黑 绿色 或 棕 褐 色 , 具 颗粒 状 突起 和 皱纹 ,有 明显 的 花柱 
残迹 或 果 梗 痕 。 切 面 中 果皮 略 隆起 , 厚 0.3 一 1. 2cm, 黄 白色 
RERE ,边缘 有 1 一 2 列 油 室 , 痢 宫 棕 褐色 。 质 坚硬 。 气 清 
FRE MR. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 黄色 或 棕 黄 色 。 中 果皮 细胞 类 
圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 大 多 呈 不 均匀 增 厚 。 果 皮 表 皮 细 胞 表 
面 观 多 角形 、 类 方形 或 长 方形 ,气孔 环 式 , 直径 18— 269m , Bil 
卫 细 胞 5 一 9 个 ;侧面 观 外 被 角质 层 。 草 酸 钙 方 唱 存在 于 果皮 
和 汁 赛 细 胞 中 , 呈 斜 方形 .多面 体形 或 双 锥 形 ,直径 2 一 24pm。 
橙 皮 昔 结 品 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,黄色 或 无 色 , 呈 圆 形 或 无 定形 
团 块 ,有 的 显 放 射 状 纹理 。 油 室 碎片 多 见 ,分 泌 细 胞 狭长 而 弯 
曲 。 螺 纹 导 管 、 网 纹 导 管 及 管 胞 细小 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 尘 弗 林 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 24, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 
(4:1:5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ETT EUH F SE 0. 526 
市 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
当 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.095. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -磷酸 二 氢 钾 溶液 ( 取 磷 酸 二 氧 钾 0. 6g, 十 二 
^c dE RARE 1. 0g, 冰 醋酸 1ml, 加 水 溶解 并 稀释 至 1000ml) 
(50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 275nm。 理 论 板 数 按 洱 弗 林 
峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 辛 弗 林 对 照 品 适量 ,精密 称 定 。 
加 水 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 基 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
W 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 洲 解 ,通过 聚 酰胺 柱 (60 一 90 H, 
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2. 5g, 内 径 为 1. 5cm, 干 法 装 柱 ), 用 水 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 转 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20HMl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 辛 弗 林 (CHsNO: ^8: 
于 0.30945, 
“ 饮片 | 

【炮制 】 E8 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 弧 状 条 形 或 圆 形 薄 片 。 切 面 外 果皮 黑 绿 色 
至 暗 棕 绿 色 ,中 果皮 部 分 黄白 色 至 黄 棕色 , 近 外 缘 有 1 一 2 列 
点 状 油 室 , 条 片 内 侧 或 圆 片 中 央 具 棕 褐 色 疾 吉 。 气 清香 , 味 
Tp AA. 

[x5] DEE] DESHV1 【含量 测定 】 同 药材 。 

Ak hbiR SC BARKHA, B8 Ek Rb E G8 WU 0213) 炒 至 色 


ER. 
ARE In dz He CRR HHA RIE ARE REGS, 
微 酸 ， 
【检查 】 水 分 。 同 药材 ,不 得 过 12.0%， 


【鉴别 】 【检查 区 总 灰分 ) 【含量 测定 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 F FRAR., HR BA. 

【功能 与 主治 】 WAWER AMARE. HEUS PIER Se 
胀 痛 , 泻 痢 后 重 , 大 便 不 通 , 痰 清 气 阻 , 胸 兽 , 结 胸 , 脏 需 下 垂 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【注意 】 iu. 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 , 防 星 。 

注 : 栽培 变种 同 可 充 。 
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Baiziren 
PLATYCLADI SEMEN 


”本 品 为 柏 科 植物 侧 柏 Platyclades orientalis (L. ) Franco 
的 干燥 成 熟 种 仁 。 秋 、 冬 二 季 采 收成 熟 种 子 , 晒 干 , 除 去 种 皮 ， 
收集 种 仁 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 卵 形 或 长 椭圆 形 , 长 4~7mm, 直 径 1. 5— 
3mm。 表 面 黄白 色 或 淡 黄 棕色 ,外 包 膜 质 内 种 皮 ,顶端 略 尖 ,有 深 
褐色 的 小 点 ,基部 钝 圆 。 质 软 , 富 油性 。 气 微 香 , 味 淡 。 

【鉴别 】 本 品 粉 未 深 黄色 至 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 长 条 
形 , 常 与 含 棕色 色素 的 下 皮 细 胞 相连 。 内 胚乳 细胞 类 多 角形 
或 类 圆 形 , 胞 腔 内 充满 较 大 的 糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 , 糊 粉 粒 溶化 
后 留 有 网 格 样 痕迹 。 子 叶 细 胞 呈 长 方形 , 胞 腔 内 充满 较 小 的 
糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

【检查 】 酸败 度 ” 照 酸败 度 测 定 法 (通则 2303) 测 定 。 

BÉ ”不 得 过 40. 0。 

WEE ”不 得 过 30. 0。 
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过 氧化 值 不 得 过 0. 26, 

RARER 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒素 B 不 得 过 5ng, 黄 曲霉 毒素 
G ` 黄 曲霉 毒素 Gi 、 黄 曲霉 毒素 B: 和 黄 曲 霉 毒素 B 总 量 不 
得 过 lOng. 

饮片 

【炮制 】 柏 子 仁 ”除去 杂质 和 残留 的 种 皮 。 

CERI [C#3] RE] 同 药材 。 

柏 子 仁 赴 ” 取 净 柏 子 仁 , 照 制 霜 法 (通则 0213» fl AE. 

本 品 为 均匀 .疏松 的 淡 黄 色 粉 末 , 微 显 油性 , 气 微 香 。 

【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 心 、 肾 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 养 心安 神 , 润 肠 通 便 , 止 汗 。 用 于 阴 血 不 
足 , 虚 烦 失 眠 ,心情 伍 刷 , 肠 燥 便 秘 , 阴 虚 咨 汗 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 热 , 防 蛙 。 


e zc 
Zhizi 
GARDENIAE FRUCTUS 


7 án Jy 9 a PHE W NS T Gardenia jasminoides Ellis 的 干 
FRAR., 9—11 H RXRA E £T 3E E NR, ERIE 
和 杂质 , 蒸 至 上 和 气 或 置 沸水 中 略 泌 ,取出 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 长 卵 圆 形 或 椭圆 形 , 长 1.5 一 3.5cm, 直 径 
1~1. 5cm。 表 面 红 黄色 或 棕 红 色 , 具 6 条 翅 状 纵 棱 , 棱 间 常 有 
1 条 明显 的 纵 脉 纹 , 并 有 分 枝 。 顶 端 残存 葛 片 ,基部 稍 尖 ,有 残 
留 果 梗 。 果 皮 薄 而 脆 , 略 有 光泽 ;内 表面 色 较 浅 , 有 光泽 , 具 2 一 
3 条 隆起 的 假 隔 膜 。 种 子 多 数 , 扁 卵 圆 形 ,集结 成 团 , 深 红 色 或 
红 黄 色 , 表 面 密 具 细小 疣 状 突起 。 气 微 , 味 微 酸 而 蔡 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 红 棕 色 。 内 果皮 石 细胞 类 长 方形 、 
类 圆 形 或 类 三 角形 , 常 上 下 层 交 错 排 列 或 与 纤维 连结 ,直径 
14~34pm, 长 约 至 75pm, 壁 厚 4~~13pm; 胞 腔 内 常 含 草酸 钙 
方 品 。 内 果皮 纤维 细 长 , 梭 形 ,直径 约 10um ,长 约 至 110pm， 
党 交 错 、 斜 向 镶嵌 状 排列 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,长 多 角 
JE .长 方形 或 形状 不 规则 ,直径 60~112um, K E 230pm, 壁 
厚 , 纹 孔 其 大 , 胞 腔 棕 红 色 。 草 酸 钙 徐 唱 直径 19~34jym。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 50% 甲 醇 10ml, 超 声 处 理 40 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 杖 子 对 照 药 材 lg, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 顶 子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 iX, 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
陈 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 黄色 斑点 ;再 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加 热 
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至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.5%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARE] s AL ZR SK (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柑 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 Poe T HOM BS E ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 A TEE (COS Ha Oo ) 不 得 少 于 1.8%。 

饮片 

【炮制 】 板子 除去 杂质 , 碾 碎 。 

本 品 呈 不 规则 的 碎 块 。 果 皮 表 面 红 黄 色 或 标 红 色 , 有 的 
可 见 翅 状 纵横 。 种 子 多 数 , 扁 卵 圆 形 , 深 红色 或 红 黄 色 。 气 
(CM, So EDEN 

Lal RE] BENE] 同 药 材 。 

bT PORET RIDA GAN 0213» 45 ERRE. 

本 品 形 如 板子 碎 块 , 黄 褐色 。 

【含量 测定 】 [258.288 à te T E (Cs Ha Oo) A f 
T1595. 

[530] [52] 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 将 , 寒 。 归 心 、. 肺 、 三 焦 经 。 

【功能 与 主治 】 泻 火 除 烦 ,清热 利 湿 , 凉 血 解毒 ;外 用 消 
肿 止 痛 。 用 于 热 病 心烦 ,湿热 黄姜 , 淋 证 涩 痛 , 血 热 吐 曙 , 目 赤 
肿 痛 , 火 毒 疮 疡 ;外 治 扭 挫伤 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 外 用 生 品 适量 * 研 末 调 囊 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 。 


fas We F 


Jiaozhizi 
GARDENIAE FRUCTUS PRAEPARATUS 


7k d A e F KS ET i o 

【 制 法 】 BUET, RT. RA Io E G8 00 0213) FH P K 
炒 至 表面 焦 褐色 或 焦 黑色 ,果皮 内 表面 和 种 子 表面 为 黄 棕 色 
或 棕 褐色 ,取出 , 放 头 。 

【性 状 】 本 品 形状 同 枢 子 或 为 不 规则 的 碎 块 , 表 面 焦 神 
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色 或 焦 黑 色 。 果 皮 内 表面 棕色 ,种 子 表面 为 黄 棕 色 或 棕 褐 色 ，。 
气 微 , 味 微 酸 而 苦 。 

【含量 测定 】 dde £M. YET OS Ha Ow ) 不 得 少 
T 1096, | 

[5] [Dez] 同 板子 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 心 . 肺 ,三 焦 经 。 

【功能 与 主治 】 凉 血 止血 。 用 于 血 热 吐血 , 蛆 血 , 尿 血 ， 
H8 UR 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 同 顶 子 药材 。 


fj do F 


Gouqizi 
LYCII FRUCTUS 


本 品 为 茄 科 植物 宁夏 枸杞 Lycium barbarum L. 的 干燥 
成 熟 果 实 。 夏 . 秋 二 季 果 实 呈 红色 时 采 收 ,热风 烘 干 ,除去 果 
ERRERA MTF RERE. 

【性 状 】 本 品 呈 类 纺锤 形 或 椭圆 形 , 长 6 ~ 20mm, 直径 3 一 
10mm。 表 面 红 色 或 暗 红色 ,顶端 有 小 突起 状 的 花柱 痕 , 基 部 有 白 
色 的 果 梗 痕 。 果 皮 和 柔韧 , 皱 缩 ;果肉 肉质 ,柔润 。 种 子 20 一 50 $, 
类 肾 形 , 扁 而 要, 长 1.571. 9mm, 宽 1 一 1.7mm, 表 面 浅黄 色 或 棕 
黄色 。 气 微 , 味 甜 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 黄 橙色 或 红 棕色 。 外 果皮 表皮 细 
胞 表面 观 呈 类 多 角形 或 长 多 角形 , 垂 周 壁 平 直 或 细 波 状 弯曲 ， 
外 平 周 壁 表面 有 平行 的 角质 条 纹 。 中 果皮 薄 壁 细胞 呈 类 多 角 
JE BER RE PEEL SX EL b CERTE UL. RR Rz A AL 
面 观 不 规则 多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清晰 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 加 水 35ml, 加 热 煮沸 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 15ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 
1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 柜子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5ul ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -三 
所 甲烷 -甲酸 (3 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ,温度 
3X 80'C), 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

重金 属 及 有 害 元 素 Ka Ai, K ANEA aK 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 ， 
铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; K 
不 得 过 0. 2mg/kg; 铀 不 得 过 20mg/kg. 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,不 得 少 于 55. 0%。 


枸杞 子 


【含量 测定 】 枸杞 多 糖 ” 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡 
萄 糖 对 照 品 25mg ,精密 称 定 , 置 250ml 量 瓶 中 ,加 水 适量 溶 
解 ,稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 无 水 葡萄 糖 0. mg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 2ml、0. 4ml、 
0. 6ml、0.8ml、1.0ml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,分 别 加 水 补 至 
2. 0ml, 各 精密 加 入 SARA 1ml, 摇 匀 , 迅 速 精密 加 入 硫 
酸 5ml, 扬 匀 , 放 置 10 分 钟 , 置 40C 水 浴 中 保温 15 分 钟 , 取 
出 ,迅速 冷却 至 室温 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 490nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 
度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 , 绘 制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粗 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 加 乙醚 100ml, 
加 热 回 流 1 小 时 , 静 置 , 放 冷 ,小 心 弃 去 乙醚 液 , 残 酒 置 水 浴 上 
挥 尽 乙醚 。 加 入 80% Z BR 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 滤 
过 , 滤 渣 与 滤器 用 热 80% 乙 醇 30ml 分 次 洗涤 , 滤 酒 连同 滤纸 
置 烧 瓶 中 ,加 水 150ml, 加 热 回流 2 小 时 。 趁 热 滤 过 ,用 少量 
热 水 洗涤 滤器 ,合并 滤液 与 洗 液 , 放 冷 , 移 至 250ml 量 瓶 中 ,用 
水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 lml, 置 具 塞 试管 中 ,加 水 
1. 0ml, 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 各 精密 加 入 5 70 
酚 溶 液 iml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 
溶液 中 含 葡萄 糖 的 重量 (mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 枸杞 多 糖 以 葡萄 糖 (Ce Hi:Oe ) 计 ， 
不 得 少 于 1. 8%。 

甜菜 碱 ” 取 本 品 剪 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 ,加 8076 FP Bs 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 80% 甲 醇 30ml 分 次 洗 
漆 残 酒 和 滤器 ,合并 洗 液 与 滤液 ,浓缩 至 10ml, 用 盐酸 调节 
pH 值 至 1, 加 入 活性 炭 lg, 加 热 煮沸 , 放 冷 , 滤 过 ,用 水 15ml 
分 次 洗涤 ,合并 洗 液 与 滤液 ,加 入 新 配制 的 2. 5% 硫 氰 酸 铬 铵 
溶液 20ml, 搅 匀 ,10C 以 下 放置 3 小 时 。 用 Gs 垂 熔 漏斗 滤 
过 ,沉淀 用 少量 冰 水 洗涤 , 抽 干 ,残渣 加 丙酮 溶解 ,转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 丙酮 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甜 菜 碱 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 盐酸 甲醇 溶液 (0.5 一 100) 制 成 每 
Iml 含 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 浪 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 精 密 吸取 供 试 品 溶液 511、 对 照 品 溶液 3p1 与 6pl， 


分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ;以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 


(10 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 预 饱和 30 分钟, 展开, 取出 , 挥 干 溶剂 ， 
立即 喷 以 新 配制 的 改良 碘 化 饮 钾 试 液 ,放置 1 一 3 小 时 至 斑点 
清晰 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 进行 扫描 ,波长 ; 4s= 
515nm,Ar 二 590nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 
度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 甜 菜 碱 (CsHiNO*) 不 得 少 
于 0.304, 

[£n 5542] 甘 , 平 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 益 精 明 目 。 用 于 虚 劳 精 亏 ， 
腰 膝 酸痛 , 眩 学 耳鸣, 阳 菱 遗 精 , 内 热 消 渴 , 血 虚 萎 黄 , H 
& BH. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 , 防 闷 热 , 防 潮 , 防 蛙 。 
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f3 "E; UT 
Gouguye 
ILICIS CORNUTAE FOLIUM 


本 品 为 冬青 科 植 物 枸 骨 Ilex cornuta Lindl. ex Paxt. 的 
干燥 叶 。 秋 季 采 收 , 除 去 杂质 ,上 晒 干 。 

【性 状 了 
形 ,长 3 一 8cm, 宽 1.5~4cm。 先 端 具 3 枚 较 大 的 硬 刺 齿 , 顶端 
1 枚 常 反 曲 , 基 部 平 截 或 宽 横 形 ,两 侧 有 时 各 具 刺 齿 1 一 3 枚 , 边 
缘 稍 反 卷 ;长 卵 圆 形 叶 常 无 刺 上 从。 上 表面 黄 绿 色 或 绿 褐色 ,有 
光泽 ,下 表面 灰 黄色 或 灰 绿 色 。 叶 脉 羽 状 , 叶 顶 较 短 。 革 质 ， 
便 而 厚 。 气 微 , 味 微 蔡 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 叶片 近 基 部 横 切 面 : 上 表皮 细胞 类 方 
JÉ , 壁 厚 ,外 被 厚 的 角质 层 , 主 脉 处 有 单 细胞 非 腺 毛 ;下 表皮 细 
胞 略 小 ,可 见 气孔 。 栅 栏 组 织 为 2 一 4 列 细胞 ,海绵 组 织 疏 松 ; 
主 脉 处 上 、 下 表皮 内 为 1 至 数列 厚 角 细胞 。 主 脉 维 管束 外 卦 
型 ,其 上 、 下 方 均 具 木 化 纤维 群 。 叶 缘 表 皮 内 常 依 次 为 厚 角 细 
胞 和 石 细胞 半 环 带 , 再 内 为 木 化 纤维 群 ; 叶 缘 近 叶柄 处 仅 有 数 
列 厚 角 细胞 , 近 基 部 以 上 渐 无 厚 角 组 织 。 叶 缘 表 皮 内 和 主 肪 
处 下 表皮 内 厚 角 组 织 中 偶 有 石 细胞 ,万 皮 部 下 方 的 纤维 群 外 
亦 偶 见 。 薄 壁 组 织 和 下 表皮 细胞 常 含 草酸 钙 艇 唱 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 70% 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,加 三 氯 甲烷 40ml fe$€ SE 
取 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,水 层 加 浓 氮 试 液 2ml, 播 匀 ,再 加 水 饱和 的 
IE J B$ 40ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 ,浓缩 至 干 , 残 深 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 上 骨 叶 对 照 药 材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 照 蒲 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 1 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (1: 3 : 1:0.3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302) 。 

【性 味 与 归 经 】 Fm. BF AZ. 

【功能 与 主治 】 清热 养 阴 , 益 肾 , 平 有 秆 。 用 于 肺 疡 咯血 ， 
ARIA, kZ H. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


Mo 75 
Shidi 
KAKI CALYX 


本 品 为 柿 树 科 植 物 柿 Diospyros kaki Thunb. 的 干燥 宿 
旱 。 冬 季 果 实 成 熟 时 采摘 ,食用 时 收集 , 洗 净 , 贤 干 。 
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本 品 呈 类 长 方形 或 矩 圆 状 长 方形 , 偶 有 长 卵 圆 
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【性 状 】 本 品 呈 扁 圆 形 , 直径 1.5 一 2.5cm。 中 央 较 厚 ， 
微 隆 起 ,有 果实 脱落 后 的 圆 形 疤 痕 ,边缘 较 薄 ,4 裂 , 裂 片 多 反 
卷 , 易 碎 ; 基 部 有 果 醒 或 圆 孔 状 的 果 梗 痕 。 外 表面 黄 褐色 或 红 
棕色 ,内 表面 黄 棕 色 , 密 被 细 绕 毛 。 质 硬 而 脆 。 气 微 , 味 深 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 未 棕色 。 石 细胞 长 条 形 、 类 方形 、 类 
三 角形 或 不 规则 形 , 直径 约 至 80pm, 壁 不 均匀 增 厚 ,外 侧 有 
瘤 状 突起 或 略 呈 短 分 支 状 , 孔 沟 极 细密 。 非 腺 毛 单 细 胞 ,直径 
20 一 26um, 壁 厚 约 至 8um, 胞 腔 内 含 棕色 物 。 外 表皮 细胞 类 
方形 或 多 角形 ,气孔 不 定式 , 副 卫 细胞 5 一 7。 草 酸 钙 方 唱 直 
f$ 5—20um, 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g, 加 7096 7, BE 10ml, ii 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 夯 
取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 ( 用 水 饱和 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
HU BRE ESL 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,去 柄 ,干燥 或 打 碎 。 

【鉴别 】 【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦涩 , 平 。 归 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 EKI., HFX., 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


EX R W 
Weilingxian 


CLEMATIDIS RADIX ET RHIZOMA 


Ak EOS EEFPHEYRA A Clematis chinensis Osbeck 4 E 
Ek £X YE Clematis hexapetala Pall. 或 东北 铁 线 莲 Clematis 
manshurica Rupr. 的 干燥 根 和 根茎 。 秋 季 采 挖 ,除去 泥 沙 ， 
MF. 

DERI 威 灵 仙 WÆEHR, K 1.5~ 10cm, H fe 
0. 3—1. 5em; K M YR c H E ; i dm yR A E E; E E H, r E 
纤维 性 ;下 侧 着 生 多 数 细 根 。 根 呈 细 长 圆柱 形 , 稍 弯 曲 , 长 7 一 
15cm, 直 径 0. 1 一 0. 3cm; 表 面 黑 褐色 ,有 细 纵 纹 , 有 的 皮 部 脱 
落 , 露 出 黄白 色 木 部 ; 质 硬 脆 , 易 折断 ,断面 皮 部 较 广 , 木 部 淡 
黄色 ,上 略 呈 方形 , 皮 部 与 木 部 间 常 有 裂 际 。 气 微 , 昧 痰 。 

HARE ”根茎 呈 短 柱状 ,长 14cm. 直径 0.5 一 
lcm。 根 长 4— 20cm, 直径 0. 1—0. 2cm; X H Ec My C, 8 T 
色 ; 断 面 木 部 图 形 。 味 咸 。 


E is 
3€ We. 
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东北 铁 线 莲 ”根茎 呈 柱 状 ,长 1 一 1lcm, 直 径 0.5 — 
2.5cm。 根 较 密 集 ,长 5— 23cm, 直径 0.1 一 0. 4cm; 表面 棕 黑 
色 ; 断 面 木 部 近 圆 形 。 味 辛辣。 

【鉴别 (1) 本 品 根 横 切 面 : 威 灵 仙 表皮 细胞 外 壁 增 
厚 , 棕 黑色 。 皮 层 宽 , 均 为 薄 壁 细胞 ,外 皮层 细胞 切 向 延长 ;内 
皮层 明显 。 韧 皮 部 外 侧 常 有 纤维 束 和 石 细胞 ,纤维 直径 18 一 
43km。 形 成 层 明 显 。 木 质 部 全 部 木 化 。 薄 壁 细胞 含 淀 粉 粒 ? 

槐 团 铁 线 莲 ”外 皮层 细胞 多 径 向 延长 , 紧 接 外 皮层 的 1 一 
2 列 细胞 壁 稍 增 厚 。 韧 皮 部 外 侧 无 纤维 束 和 石 细 胞 。 

东北 铁 线 莲 ”外 皮层 细胞 径 向 延长 , 老 根 略 切 向 延长 。 
韧 皮 部 外 侧 偶 有 纤维 和 石 细 胞 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 20ml, 加 盐酸 3ml, 加 热 回流 1 小 时 ,加 水 10ml， 
WA ,加 石油 酸 (60 一 90C)25ml 振 摇 提取 ,石油 醚 蒸 干 ,残渣 
用 无 水 乙醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 
照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.45mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20 : 3 ; 0.2) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 氏 中 预 饱 和 30 分 钟 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105" C Jon d 28 PE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 


显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 


总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAA; UZ I-K : 10) 为 流动 相 ;检测 波长 为 205nm。 
理论 板 数 按 齐 墩 果 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 四 号 筛 ) 约 4g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙酸 乙 酯 适量 ,加 热 回流 3 小 时 , 弃 
去 乙酸 乙 酯 液 , 药 河 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 简 转 移 至 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, EK LX F RAI 2mol/L 盐酸 溶液 30ml 使 溶解 ,加 
热 回 流 2 小 时 。 立 即 冷 却 , 移 和 人 分 液 漏斗 中 ,用 水 10ml 分 次 洗 
涤 容 器 , 洗 液 并 入 分 液 漏 斗 中 。 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 
次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,70C 以 下 浓缩 至 近 干 ,加 甲醇 溶解 ， 
转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 齐 墩 果 酸 (Cso Has Os ) 不 得 少 
于 0.30%, 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 段 ,干燥 。. 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 表 面 黑 褐色 、 棕 褐色 或 棕 黑 色 , 有 细 
纵 纹 ,有 的 皮 部 脱落 ,露出 黄白 色 木 部 。 切 面皮 部 较 广 , 木 部 
淡 黄 色 , 略 呈 方 形 或 近 圆 形 , 皮 部 与 木 部 间 常 有 裂隙 。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 浸 出 物 】 【含量 测定 】 
BERLE - l 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 咸 , 温 。 归 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 湿 , 通 经 络 。 用 于 风湿 痹 痛 , 肢 体 麻 
木 , 筋 脉 拘 这 ,屈伸 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 】 STA. 


E A 
Houpo 
MAGNOLIAE OFFICINALIS CORTEX 


本 品 为 木兰 科 植 物 厚 朴 Magnolia officinalis Rehd. et 
Wils. zx Unt JE f^ Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba 
Rehd. et Wils. 的 干燥 干 皮 . 根 皮 及 枝 皮 。4 一 6 月 剥 取 , 根 皮 和 
枝 皮 直接 阴干 ; 干 皮 置 沸水 中 微 煮 后 , 堆 置 阴 湿 处 发 汗 ? 至 内 
表面 变 紫 褐 色 或 棕 褐 色 时 , 蒸 软 ,取出 , 卷 成 简 状 ,干燥 。 

LERI FE 呈 卷 简 状 或 双 卷 简 状 ,长 30~ 35cm, JE 
0. 2 一 0. 7cm, 习 称 “ 简 朴 ”; 近 根部 的 干 皮 一 端 展 开 如 喇叭 口 ， 
长 13 一 25cm, 厚 0. 3 一 0. 8cm , 习 称 “ 靴 简朴 >。 外 表面 灰 棕色 
或 灰 褐 色 , 粗 米 , 有 时 呈 鳞 片 状 , 较 易 剥落 ,有 明显 椭圆 形 皮 筷 
和 纵 皱 纹 , 刊 去 粗 皮 者 显 黄 棕色 。 内 表面 紫 棕 色 或 深 紫 褐色 ， 
较 平滑 , 具 细 密 纵 纹 , 划 之 显 油 痕 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 ,断面 颗 
粒 性 ,外 层 灰 棕色 ,内 层 紫 褐色 或 棕色 ,有 油性 ,有 的 可 见 多 数 
小 亮 星 。 气 香 , 味 辛辣、 微 蔡 。 

根 皮 ( 根 朴 )” 呈 单 简 状 或 不 规则 块 片 ; 有 的 弯曲 似 鸡 肠 ， 


习 称 “ 鸡 肠 朴 ”。 质 硬 , 较 易 折 断 ,断面 纤维 性 。 


HEIO EAA, K 10 一 20cm, 厚 0.1 一 0. 2cm, 
质 脆 , 易 折 断 , 汤 面 纤维 性 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 ; 木 栓 层 为 10 余 列 细胞 ;有 的 
可 见 落 皮 层 。 皮 层 外 侧 有 石 细 胞 环 带 ,内 侧 散 有 多 数 油 细胞 
和 石 细胞 群 。 卦 皮 部 射线 宽 1 一 3 列 细胞 ;纤维 多 数 个 成 束 ; 
亦 有 油 细 胞 散在 。 

粉末 棕色 。 纤 维 甚 多 ,直径 15~32um, 壁 其 厚 , 有 的 呈 波 浪 
形 或 一 边 呈 锯 齿 状 , 木 化 ,和 孔 沟 不 明显 。 石 细胞 类 方形 、 椭 圆 形 、 
卵 圆 形 或 不 规则 分 枝 状 ,直径 11 一 65pm, 有 时 可 见 层 纹 。 油 细胞 
椭圆 形 或 类 圆 形 ,直径 50—85um A EE CL TDI 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 密 塞 , 振 摇 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
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溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5Hl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -甲醇 (17 : DO 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 100°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302), . 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.076 (通则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (78 : 22) 为 流动 相 ;检测 波长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3800。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 40kg、 和 厚 
朴 酚 24ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 摇 匀 , 密 塞 , 浸 
渍 24 小 时 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 辐 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 各 4yl 与 供 
试 品 溶液 3 一 5 由 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 厚 朴 酚 (Cs His O: ) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis HisOs ) 的 总 量 不 得 少 于 2.096, 


饮片 

【炮制 】 FE MAHE, WF, WA, D, FR. 

本 品 呈 弯曲 的 丝 条 状 或 单 、 双 卷 简 状 。 外 表面 灰 褐 色 , 有 
时 可 见 椭圆 形 皮 和 孔 或 纵 皱 纹 。 内 表面 紫 棕 色 或 深 紫 褐色 , 较 
平滑 , 具 细 密 纵 纹 , 划 之 显 油 痕 。 切 面 颗粒 性 ,有 油性 ,有 的 可 
见 小 亮 星 。 气 香 , 味 辛辣 、 微 苦 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0% 。 

总 灰分 ” 同 药 材 ,不 得 过 5. 0%。 

【鉴别 3】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 酸 不 溶性 灰分 ) 
测定 】 同 药 材 。 

ZEH ” 取 厚 朴 丝 , 照 姜 汁 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 厚 朴 丝 ,表面 灰 褐色 , 偶 见 焦 斑 。 略 有 姜 羔 气 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0% 。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 5.0%。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 厚 机 酚 (Cis His O: STET 
(Ci; His O; ) 的 总 量 不 得 少 于 1.6%。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 FZ, A. B B Ih KDZ. 

【功能 与 主治 】 燥 湿 消 痰 ,下 气 除 满 。 用 于 湿 滞 伤 中 , 胖 
J& ur 16 , 食 积 气 灌 ,腹胀 便秘 , 痰 饮 喘 咳 。 

【用 法 与 用 量 〗 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


【含量 
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Houpohua 
MAGNOLIAE OFFICINALIS FLOS 


本 品 为 木兰 科 植 物 厚 朴 Magnolia officinalis Rehd. et 
Wils s [Un JE P Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba 
Rehd.et Wils. FIRER. d$ 3EGEGRITOGBONE OK RE SR 2B RIS 
干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆锥 形 ,长 4 一 7cm, 基 部 直径 1.5 一 
2. 5cm。 红 棕色 至 棕 褐色 。 花 被 多 为 12 片 , 肉 质 ,外 层 的 呈 长 方 
倒卵形 ,内 层 的 呈 匙 形 。 雄 巷 多 数 , 花 药 条 形 , 淡 黄 棕 色 , 花 丝 宽 
而 短 。 心 皮 多 数 , 分 离 , 螺 旋 状 排列 于 圆锥 形 的 花 托 上 。 花 梗 长 
0. 5~~2cm, 密 被 灰 黄 色 绒 毛 , 偶 无 毛 。 质 脆 , 易 破碎 。 气 香 , 味 淡 、。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 红 棕色 。 花 被 表皮 细胞 多 角形 或 
椭圆 形 ,表面 有 密集 的 疣 状 突起 ,有 的 具 细 条 状 纹理 。 石 细胞 
众多 , 呈 不 规则 分 枝 状 , 壁 厚 7~13km, 孔 沟 明 显 , 胞 腔 大 。 油 
细胞 类 圆 形 或 椭圆 形 , 直 径 37 一 85xm, 壁 稍 厚 , 内 含 黄 棕色 
物 。 花 粉 粒 椭圆 形 ,长 径 48—685m, Ei f$ 37 一 48km, 具 一 远 
极 沟 , 表 面 有 细 网 状 雕 纹 。 非 腺 毛 1 一 3 细胞 ,长 820— 
2300pm, 壁 极 厚 , 有 的 表面 具 螺 状 角 质 纹理 , 单 细胞 者 先端 长 
尖 , 基 部 稍 膨大 ,多 细胞 者 基部 细胞 较 短 或 明显 膨大 , 壁 薄 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 8ml, 密 塞 , 振 摇 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 
10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 二 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 浓 氮 试 液 (5 : 2 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 100C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 三 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 PR- HE 27K (50 : 20 : 30) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1m 含 厚 朴 酚 60pg、 和 厚 
朴 酚 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 放 
置 30 分 钟 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 深 
WE 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 含 厚 机 酚 (Cis His O; ) 与 和 厚 朴 酚 (Cis His O2 ) 的 总 
量 不 得 少 于 0.209, 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 微 温 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 芳香 化 湿 ,理气 宽 中 。 用 于 脾胃 湿 阻 气 
Vit , 胸 腕 癌 问 胀 满 , 纳 谷 不 香 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


9 仁 
Sharen 
AMOMI FRUCTUS 


本 品 为 姜 科 植物 阳春 砂 Amomum villosum Lour. 、 绿 过 
Bb Amomum villosum Lour. var. xanthioides T.L.Wu et 
Senjen 或 海南 砂 Amomum longiligulare T. L. Wu 的 干燥 成 
熟 果实 。 夏 , 秋 二 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

DERI MÆR RER ” 呈 椭 圆 形 或 卵 圆 形 , 有 不 明显 
的 三 棱 , 长 1.5 一 2cm, 直 径 1~1. 5cm。 表 面 棕 褐色 ,密生 刺 
状 突起 ,项 端 有 花 被 残 基 ,基部 常 有 果 梗 。 果 皮 薄 而 软 。 种 子 
集结 成 团 , 具 三 钝 棱 , 中 有 白色 隔膜 ,将 种 子 团 分 成 3 3E EE 
有 种 子 5 一 26 粒 。 种 子 为 不 规则 多 面体 ,直径 2~~3mm ;表面 
标 红 色 或 暗 褐色 ,有 细 皱 纹 , 外 被 淡 棕 色 膜 质 假 种 皮 ; 质 硬 , 胚 
乳 灰 白色 。 气 芳香 而 浓烈 , 味 辛 凉 、 微 苦 。 

海南 砂 ” 呈 长 椭圆 形 或 卵 圆 形 , 有 明显 的 三 棱 , 长 1.5 一 
2cm, 直径 0. 8~1. 2cm。 表 面 被 片 状 、 分 枝 的 软 刺 ,基部 具 果 
梗 痕 。 果 皮 厚 而 硬 。 种 子 团 较 小 ,每 办 有 种 子 3 一 24 粒 ; 种 子 
直径 1. 5~2mm。 气 味 稍 淡 。 

【鉴别 】 (1) 阳 春 砂 种 子 横 切 面 : 假 种 皮 有 时 残存 。 种 
Br BEAD 1 列 , 径 向 延长 , 壁 稍 厚 ; 下 皮 细 胞 1 列 , 含 棕色 或 
红 柠 色 物 。 油 细胞 层 为 1 列 油 细 胞 ,长 76—106um,$£16— 
25pm, 含 黄色 油 滴 。 色 素 层 为 数列 棕色 细胞 ,细胞 多 角形 , 排 
列 不 规则 。 内 种 皮 为 1 列 栅 状 厚 壁 细胞 , 黄 棕色 ,内壁 及 侧 辟 
极 厚 ,细胞 小 ,内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 含 淀粉 粒 , 并 有 少数 
细小 草酸 钙 方 晶 。 内 胚乳 细胞 含 细 小 糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

粉末 灰 棕 色 。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 红 棕 色 或 黄 棕色 ,表面 观 多 
角形 , 壁 厚 , 非 木 化 , 胞 腔 内 含 硅 质 块 ;断面 观 为 1 列 栅 状 细 胞 ， 
内 壁 及 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 偏 外 侧 , 内 含 硅 质 块 。 种 皮 表 皮 细 胞 淡 
黄色 ,表面 观 长 条 形 , 常 与 下 皮 细 胞 上 下 层 垂直 排列 ;下 皮 细 胞 
含 棕色 或 红 棕 色 物 。 色 素 层 细 胞 皱 缩 ,界限 不 清楚 , 含 红 棕色 
或 次 标 色 物 。 外 胚乳 细胞 类 长 方形 或 不 规则 形 ,充满 细小 淀粉 
粒 集结 成 的 淀粉 团 , 有 的 包 埋 有 细小 草酸 钙 方 晶 。 内 胚乳 细胞 
含 细 小 糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 油 细胞 无 色 , 壁 薄 , 偶 见 油 滴 散 在 。 

(2) 取 [含量 测定 J 项 下 的 挥发 油 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 20pl 
的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 乙 酸 龙 脑 酯 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 lml 含 lou 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 


E 


板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (22 : 1) 为 展开 剂 ER, UH S TF, 8 
以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

【含量 测定 】 挥发 油 ” 照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 。 

阳春 砂 、 绿 壳 砂 种 子 团 含 挥发 油 不 得 少 于 3. 0% ml/g); 
海南 砂 种 子 团 含 挥发 油 不 得 少 于 1.0276 ml/g). 
' 乙酸 龙 脑 酯 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DB-l 毛细 管 柱 (100% 二 
甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 )( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚 
BE Jg 0. 254m) ; 柱 温 100'C , 进 样 口 温度 2300C ,检测 器 (FID) 
温度 250°C ;分 流 比 为 10 : 1。 理 论 板 数 按 乙 酸 龙 脑 酯 峰 计算 
应 不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 乙 酸 龙 脑 酯 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
XE ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,用 无 
水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 乙酸 龙 脑 酯 (Cs Hz O2 ) 不 得 少 
于 0.9096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾 、 骨 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 化 湿 开 胃 WELS HAZ. ATE 
中 阻 , 腕 病 不 饥 , 脾 胃 虚 寒 , 呕 吐 泄 演 , 姓 娠 恶 阻 ,胎动 不 安 。 

【用 法 与 用 量 〗】 3 一 6g, 后 下 。 

LER] 置 阴凉 干燥 处 。 


ze # ox 
Qianniuzi 
PHARBITIDIS SEMEN 


本 品 为 旋 花 科 植 物 裂 叶 牵 牛 Pharbitis nil (L. ) Choisy 或 圆 
叶 牵 牛 Pharbitis purpurea (L. ) Voigt 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 末 
果实 成 熟 、 果 壳 未 开裂 时 采 割 植株 , 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 。 

LERI 本 品 似 橘 瓣 状 , 长 4 一 8mm, 宽 3 一 5mm。 表 面 
灰 黑 色 或 淡 黄 白色 ,背面 有 一 条 浅 纵 沟 ,腹面 棱 线 的 下 端 有 一 
点 状 种 脐 , 微 目 。 质 硬 , 横 切面 可 见 淡 黄 色 或 黄 绿色 皱 缩 折 和 县 
的 子叶 , 微 显 油性 。 气 微 , 味 辛 ` 苦 ,有 麻 感 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 加 水 浸泡 后 种 皮 呈 龟 裂 状 , 手 控 有 
明显 的 黏 滑 感 。 

(2) 本 品 粉 末 淡 黄 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 深 棕 色 ,形状 不 规 
则 , 壁 波状 。 非 腺 毛 单 细胞 , 黄 棕 色 , 稍 弯曲 ,长 50 一 240pnm。 
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子叶 碎片 中 有 分 泌 腔 , 圆 形 或 椭圆 形 ,直径 35 一 106km。 草 酸 
钙 复 唱 直 径 10 一 25pm。 栅 状 组 织 碎片 和 光辉 带 有 时 可 见 。 
(3) 取 本 品 粉 末 1g, 置 索 氏 提取 器 中 ,用 石油 醚 (60 一 90'"C ) 
运 量 ,加 热 回流 提取 2 小 时 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 
入 二 握 甲 烷 - 甲 醇 (3 : 1) 混 合 溶液 提取 6 小 时 ,回收 溶剂 至 
5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 牵 牛 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 


照 药材 溶液 。 再 取 咖 啡 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml € 1mg ， 


的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 10 一 20 岂 对照 品 溶液 3 内 ,分 
别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 
(93 : 9 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 ,在 
110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 黑 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.025. 

饮片 

【炮制 】 FHF ”除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 】 【检查 】【 浸 出 物 】 HAt. 

WEFT ” 取 净 牵 牛 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 稍 鼓 
E. MTIR., 

Ak aJ UL IET. ,表面 黑 褐 色 或 黄 棕色 , 稍 鼓 起 。 微 具 香 气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 8.0%。 

【浸出 物 】 同 药 材 , 不 得 少 于 12.05. 

【鉴别 】( 除 显 微 粉末 外 ) 【检查 3( 总 灰分 )” 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 〗】 FR AE. Bm A KDZ. 

【功能 与 主治 】 海水 通 便 , 消 痰 涤 饮 , 杀 虫 攻 积 。 
肿胀 满 , 二 便 不 通 , 痰 饮 积 聚 , 气 道 喘 咳 , 虫 积 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 人 和 人 丸 散 服 ,每 次 1. 5~3g. 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 与 巴豆 .巴豆 霜 同 用 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


用 于 水 


i M 
Qingfen 
CALOMELAS 

Æ dh 2g SUE MESE CHgo Cl). 

DERI 本 品 为 白色 有 光泽 的 鳞片 状 或 雪花 状 结晶 ,或 
结晶 性 粉末 ; 遇 光 颜色 缓 缓 变 暗 。 气 微 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 遇 氧 氧化 钙 试 液 、 氨 试 液 或 氢 氧 化 钠 试 
液 , 即 变 成 黑色 。 

(2) 取 本 品 , 加 等 量 的 无 水 碳酸 钠 , 混 合 后 , 置 干燥 试管 中 ， 
加 热 , 即 分 解析 出 金属 汞 ,凝集 在 试管 壁 上 , 管 中 遗 留 的 残渣 加 
黎 硝 酸 溶解 后 , 滤 过 ,滤液 显 毛 化物 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【检查 】 HR 取 本 品 2g, 加 乙醚 20ml, 振 播 5 分 钟 后 ， 
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滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 水 10ml 与 稀 硝 酸 2 滴 溶 解 后 , 照 
氯 化 物 检查 法 (通则 0801) 检 查 , 如 发 生 浑 浊 , 与 标准 氯 化 钠 
溶液 7ml 用 同一 方法 制 成 的 对 照 液 比 较 , 不 得 更 浓 。 

RR RERA 1g, 平 铺 于 白 纸 上 ,用 扩大 镜 检 视 , 不 应 
ARKTA. 

炽 灼 残渣 不 得 过 0.1%( 通 则 0841), 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 碘 瓶 中 ,加 水 
10ml.$£5] ,再 精密 加 碘 滴 定 液 (0.05mol/L)50ml, 密 塞 ,强力 
振 摇 至 供 试 品 大 部 分 溶解 后 ,再 加 入 碘化钾 溶液 (5 一 10) 
8ml, 密 塞 , 强力 振 播 至 完全 溶解 ,用 硫 代 硫酸 钠 滴 定 液 
(0. 1mol/LO Bi € ,至 近 终 点 时 ,加 淀粉 指示 液 , 继 续 滴定 至 蓝 
色 消 失 。 每 1ml 碘 滴 定 液 (0. 05molL) 相 当 于 23. 6lmg WA 
化 亚 汞 (Heg; Cl), 

本 品 含 氢化 亚 汞 (Hg Cl ) 不 得 少 于 99.096, 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 寒 ; 有 毒 。 归 大 上 肠 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 外 用 杀 虫 , 攻 毒 SUE SALIRE PETRA XE 
KAE. Ph 8 FH T PES OBUBE ORE ,梅毒 , 疮 疡 ,湿疹 ;内 服用 
C EE FRE ,水肿 遥 胀 ,二 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 适量 ,人 研 末 摊 甫 患处。 内 服 每 次 
0. 1 一 0. 2g ,一 日 1 一 2 次 ,多 人 丸剂 或 装 胶 赛 服 , 服 后 激 口 。 

【注意 】 本 品 有 毒 ,不 可 过 量 ; 内 服 慎 用 ;孕妇 禁 服 。 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 , 置 干燥 处 。 


3% 胆子 
Yadanzi 
BRUCEAE FRUCTUS 


本 品 为 苦 木 科 植 物 鸦 胆子 Brucea javanica CL. ) Merr. 
的 干燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 卵 形 , 长 6 一 10mm, 直 径 4—7mm, X 
面 黑色 或 棕色 ,有 隆起 的 网 状 皱纹 ,网 眼 呈 不 规则 的 多 角形 ， 
两 侧 有 明显 的 楼 线 ,顶端 渐 尖 ,基部 有 站 陷 的 果 梗 痕 。 果 完 质 
硬 而 脆 , 种 子 卵 形 , 长 5~6mm, 直 径 3~5mm, 表 面 类 白色 或 
黄白 色 , 具 网 纹 ; 种 皮 薄 ,子叶 乳白 色 , 富 油性 。 气 微 , 味 极 闸 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 果皮 粉末 棕 褐 色 。 表 皮 细 胞 多 角形 , 含 
棕色 物 。 薄 壁 细胞 多 角形 , 含 草酸 钙 徐 唱和 方 唱 , 簇 唱 直 径 约 
至 30km。 石 细胞 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 14~38jm。 

种 子 粉末 黄白 色 。 种 皮 细 胞 略 呈 多 角形 , 稍 延 长 。 胚 乳 
和 子叶 细胞 含糊 粉 粒 。 

(2) BUR EL) Lg, JI idi SE C60 —90'C)20ml , 38 Pi Ath XE 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 补 加 石油 醚 (60 一 90%C ) 8 20ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 政 胆子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
再 取 油 酸 对 照 品 , 加 石油 醚 (60~90'C ) 制 成 每 1ml 含 3mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 3 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (8.5 * 1.5 1 0. DD JJ 
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展开 剂 ,展开 ,取出 S RT EL ZR ^C ERE B DER uou Wr. DE 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2.5%% (通则 2301), 

水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6. 5%( 通 则 2302), 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521 JE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 KZE 20 000 (PEG - 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m. N f$ 2g 0. 25mm. fii J£ RE 
0. 25pm) iE iil d da REO 250 C (FID); 进 样 口 温度 为 250C; 
柱 温 为 205"C ;分 流 比 为 20 : 1。 理 论 板 数 按 油 酸 峰 计 算 应 不 
低 于 5000, 

校正 因子 测定 ”了 芭 油 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 正 已 烷 
制 成 每 m 含 3mg 的 溶液 。 精 密 量 取 5ml, 置 10ml 具 塞 试 
管 中 , 用 氮气 吹 干 ,加 入 0. 5mol/L AAKA FH ES HE 2ml. 置 
60 C JK i8 Pg (b 25 分 钟 ,至 油 珠 全 部 消失 , 放 冷 ,加 115% 三 
氟 化 硼 乙 醚 溶液 2ml, 置 60C 水 浴 中 甲 酯 化 2 分钟 , 放 冷 ; 精 
密 加 入 正己 烷 2ml, 振 摇 , 加 饱和 所 化 钠 溶 液 1ml,; 振 摇 , 静 
置 , 取 上 层 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 精 密 称 取 洒 甲 酸 茶 酯 适量 ， 
加 正己 烷 制 成 每 1ml 8mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 精 密 量 
取 对 照 品 溶液 和 内 标 溶液 各 1ml. $$ 5] EXC 1 由 ,注入 气相 色 
谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”到 本 品 粗 粉 约 3g, 精 密 称 定 , 加 入 石油 醚 (60 一 
90°C )30ml, 超 声 处 理 (功率 280W ,频率 42kHz)30 分 钟 . 滤 
过 ,小 液 置 50ml 基 瓶 中 ,用 石油 栈 (60 一 90C)15ml, 分 次 洗 
VE US Ar MURS E , 洗 液 滤 入 同一 量 瓶 中 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 至 
AEE. JES. M AEA 3ml, E "Eb 10ml 具 塞 试管 中 ,用 氮气 
吹 干 ”起 , 同 对 照 品 溶液 制备 方法 制备 供 试 品 溶液 。 精 密 量 取 
供 试 品 溶液 和 内 标 溶液 各 1ml, 摇 匀 ,吸取 1nl, 注 入 气相 色谱 
AX ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,含油 酸 (Cis Hu 0, ) 不 得 少 于 8.096, 

饮片 

【炮制 】 除去 果 壳 及 杂质 。 

【性 味 与 归 经 》 苗 , 寒 ;有 小 毒 。 归 大 上 肠 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 . 截 症 , 止 痢 ; 外 用 腐蚀 闭 疣 ，。 
用 于 痢疾 , 症 疾 ;外 治 资 疣 ,鸡眼 。 

【用 法 与 用 量 】 0.5 一 2g, 用 龙眼 肉 包 庄 或 装 人 胶 塞 知 
服 。 外 用 适量 。 

【贮藏 3】 置 干 燥 处 。 


dE 3 F 
Jiucaizi 
ALLII TUBEROSI SEMEN 


本 品 为 百合 科 植 物 韭 菜 Allium tuberosum Rottl. ex 
Spreng. 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 果 序 , 晒 干 ， 


哈 蜡 油 


搓 出 种 子 , 除 去 杂质 。 

【性 状 】 本 品 呈 半圆 形 或 半 卵 圆 形 , 略 扁 , 长 2~4mm， 
宽 1.5~3mm。 表 面 黑色 ,一 面 突起 ,粗粮 ,有 细密 的 网 状 笋 
纹 , 另 一 面 微 止 ,皱纹 不 甚 明显 。 顶 端 钝 ,基部 稍 尖 , 有 点 状 突 
起 的 种 脐 。 质 硬 。 气 特异 , 味 微 六 。 

【鉴别 】 本 品 粉 未 灰 黑 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 棕色 或 棕 福 
色 ,长 条 形 、 多 角形 或 不 规则 形 ,表面 具有 网 状 纹理 。 胚 乳 细 
胞 众多 .多 破碎 ,有 较 多 大 的 类 疗 形 或 长 圆 形 纹 孔 , 壁 增 厚 . 
5 iili. 

AX 

【炮制 】 ERF ”除去 杂质 

HERT 取 净 韭菜 子 . 照 盐水 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 甘 , 温 。 归 肝 ,、 肾 经 。 

功能 与 主治 〗】 温 补 肝 肾 ,壮阳 固 精 。 用 于 肝 肾 亏 虚 , 腰 
昧 酸痛 ,阳痿 遗精 .遗尿 尿频 , 白 浊 带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g。 

URI ETRE. 


哈 3 油 
Hamayou 
RANAE OVIDUCTUS 


本 品 为 蛙 科 动 物 中 国 林 蛙 Rana tem poraria chensinensis 
David 上 肉 蛙 的 输卵管 ,经 采制 干燥 而 得 。 

【性 状 】 本 品 呈 不 规则 块 状 ,弯曲 而 重大 ,长 1. 5~2em， 
厚 1.5~5mm。 表 面 黄白 色 , 呈 脂肪 样 光泽 , 偶 有 带 灰 白色 落 
膜 状 干 皮 。 摸 之 有 滑 腻 感 ,在 温水 中 浸泡 体积 可 膨胀 。 气 腥 ， 
味 微 甘 , 嚼 之 有 黏 滑 感 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 (过 三 号 利 )2g, 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 同 法 提取 3 次 ,合并 滤液 , 挥 干 , 残 
渣 加 水 5ml 使 溶解 , 播 匀 ,放置 12 小 时 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 1- 甲 基 海 因 对 照 品 , 加 水 制 成 每 .1ml 2ug 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ,以 十 八 烷 基础 
烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ;以 水 为 流动 相 ;检测 波长 为 215nm。 理 
论 板 数 按 1- 甲 基 海 因 峰 计算 应 不 低 于 2000。 分 别 吸取 对 照 品 
溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 3 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色 
谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 膨胀 度 ” 取 本 品 , 破 碎 成 直径 约 3mm 的 碎 块 ， 
于 80C 干 燥 4 小 时 , 称 取 O. 2g, 照 膨胀 度 测定 法 (通则 2101) 
测定 ,开始 6 小 时 每 1 小 时 振 摇 1 次 ,然后 静 置 18 小 时 , 倾 去 
水 液 , 读 取 供 试 品 膨胀 后 的 体积 ,计算 , 即 得 。 

本 品 的 膨胀 度 不 得 低 于 95. 

【性 味 与 归 经 】 HRP. GWEZ. 

【功能 与 主治 】 补肾 益 精 , 养 阴 润 肺 。 用 于 病 后 体 弱 , 神 
JE] oo EAR RIT BEC N < 
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骨 碎 补 


【用 法 与 用 量 】 5 一 15g, 用 水 浸泡 , 炖 服 ,或 作 丸 剂 服 。 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


FORME 补 


Gusuibu 
DRYNARIAE RHIZOMA 


Æ d y ZK JE SR FRUI EK. Drynaria fortunei (Kunze) 
J. Sm. 的 干燥 根茎 。 全 年 均 可 采 挖 ,除去 泥 沙 ,干燥 ,或 再 烷 
EEEH). 

LERI 本 品 呈 扁平 长 条 状 ,多 弯曲 ,有 分 枝 ,长 5 一 
15cm, $5 1—1. 5cm, 厚 0. 2—0. 5cm。 表 面 密 被 深 棕 色 至 上 暗 棕 
色 的 小 鳞片 ,柔软 如 毛 ,经 火 煤 者 呈 棕 褐色 或 暗 褐色 ,两 侧 及 
上 表面 均 具 帘 起 或 凹 下 的 圆 形 叶 痕 , 少 数 有 叶柄 残 基 和 须根 
残留 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,汤面 红 棕 色 , 维 管束 呈 黄 色 点 状 ， 
排列 成 环 。 气 微 , 味 淡 、 微 汲 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切面 :表皮 细胞 1 列 , 外 壁 稍 厚 。 鳞 片 基 
部 着 生 于 表皮 止 陷 处 ,由 3—4 列 细胞 组 成 ;内 含 类 棕 红 色色 素 。 
维 管束 周 韧 型 ,17 一 28 个 排列 成 环 ;各 维 管 束 外 周 有 内 皮层 ,可 
见 凯 氏 点 ;木质 部 管 胞 类 多 角形 。 

粉末 棕 褐色 。 鳞 片 碎片 棕 黄 色 或 棕 红 色 , 体 部 细胞 呈 长 条 
形 或 不 规则 形 ,直径 13 865m, BERÍ 25 tli SX OE Er 2322 2 0678 E IA 
物 ,两 细胞 并 生 ,先端 分 离 ; 柄 部 细胞 形状 不 规则 。 基 本 组 织 细 胞 
微 木 化 , 孔 沟 明显 ,直径 37 一 101pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml A 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4l， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(3:12:2.5:3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 
氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 16.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Iml 含 柚 皮 苷 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 25g, 精 密 称 定 , 置 
锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 
50ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 数 次 洗涤 容器 , 洗 液 滤 入 同一 量 
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瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 
测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 
Ak d BET RSS TERES rh ETE CO; Ha O14 ) 不 得 少 于 0. 5076, 
饮片 
【炮制 】 BRI ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 
本 品 呈 不 规则 厚 片 。 表 面 深 棕色 至 棕 褐 色 , 常 残留 细小 


棕色 的 鳞片 ,有 的 可 见 圆 形 的 叶 痕 。 切 面 红 棕色 ,黄色 的 维 管 


束 点 状 排列 成 环 。 气 微 , 味 淡 、 微 涩 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 14. 0 和 。 

总 灰分 同 药材 ,不 得 过 7.02% 。 

【鉴别 】【 浸 出 物 】 【含量 测定 】 HAt. 

汤 骨 碎 补 ， 取 净 骨 碎 补 或 片 , 照 汤 法 (通则 02130 Fl eb A 
FAE , 撞 去 毛 。 

本 品 形 如 骨 碎 补 或 片 , 体 膨大 鼓 起 , 质 轻 、 酥 松 。 

【性 味 与 归 经 】 m. BM BA. 

【功能 与 主治 】 疗伤 止痛 ,补肾 强 骨 ;外 用 消 风 祛斑 。 用 
于 跌 扑 闪 挫 ,筋骨 折 伤 ,肾虚 腰痛 ,筋骨 瘘 软 , 耳 鸣 耳 登 , 政 齿 
松动 ;外 治 斑 秃 » ERE. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 ETRA. 


wt 3 O 


Zhongrushi 
STALACTITUM 


本 品 为 碳酸 盐 类 矿物 方解石 族 方解石 , 主 含 碳酸 钙 
(CaCO: ) 。 采 控 后 ,除去 杂 石 

【性 状 】 未 品 为 钟 乳 状 集合 体 , 赂 呈 加 角形 或 国 柱 形 。 表 
面 白色 灰白色 或 棕 黄 色 ,粗糙 ,凹凸 不 平 。 体 重 , 质 硬 , 断 面 较 
平整 ,白色 至 浅 灰 白色 ,对 光 观 察 具 闪 星 状 的 亮光 , 近 中 心 常 有 
一 圆 孔 , 圆 孔 周 围 有 多 数 浅 橙黄 色 同 心 环 层 。 气 微 , 味 微 成 。 

【鉴别 】 取 本 品 , 滴 加 稀 盐 酸 , 即 产生 大 量 气泡 ,溶液 显 
钙 盐 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 12g ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中， 
加 稀 盐 酸 5ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 150ml 与 甲 基 红 指示 液 1 滴 , 滴 
加 氢 氧 化 钾 试 液 至 溶液 显 黄色 ,再 继续 多 加 10ml, 加 钙 黄 绿 素 指 
示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 定 至 溶液 
的 黄 绿色 荧光 消失 ,并 显 橙色 。 每 1ml 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 
(0. 05molIL) 相 当 于 5. 004mg 的 碳酸 钙 (CaCO; ) 。 

本 品 含 碳酸 钙 (CaCO, ) 不 得 少 于 95.094, 


饮片 
【炮制 〗 钟乳石 ” 洗 净 , 砸 成 小 块 , 干 燥 .。 
RAAE  NORPRLLMR ERRARE GIU 0213) 0 E £3. 


【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 肺 、 肾 、 骨 经 。 
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【功能 与 主治 】 温 肺 , 助 阳 , 平 喘 , 制 酸 , 通 乳 。 用 于 寒 疾 
咳 嘴 , 阳 虚 冷 喘 , 腰 膝 冷 痛 ,胃痛 泛酸 , 乳 秆 不 通 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g, 先 前 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


TJ B 


Gouteng 
UNCARIAE RAMULUS CUM UNCIS 


Ak hà 2g P8 E PHE W 44 X Uncaria rhynchophylla (Miq. ) 
Miq. ex Havil. KAH 4% fi Uncaria macrophylla Wall. , :E $5 
Uncaria hirsuta Havil. , tE £j Bk Uncaria sinensis (Oliv. ) 
Havil. w JG HIR £J EE Uncaria sessilifructus Roxb. 的 干燥 带 
HER. KAIZER, Em, E, MF. 

【性 状 】 un aT E Bl HE 3287; HUE. IK 2 一 3cm, 直 
径 0.2~0. 5cm. K M ZL dac E 28 X ZL E A RMA, R 7C 
"E LER AR C. EAA EAA B) RT. L EIE, RU LET ELE 
毛 。 多 数 校 节 上 对 生 两 个 向 下 弯曲 的 钓 ( 不 育 花 序 梗 ) ,或 仅 
WA 79 , 另 一 侧 为 突起 的 疤痕 ; 钩 略 扁 或 稍 圆 ,先端 细 尖 , E 
部 较 阔 ; 钧 基部 的 枝 上 可 见 叶 柄 脱落 后 的 窝点 状 痕迹 和 环 状 
的 托 叶 痕 。 质 坚韧 ,断面 黄 棕 色 , 皮 部 纤维 性 , 髓 部 黄白 色 或 
HE. AMR. 

【鉴别 〈1) 钩 蕨 ”粉末 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 。 韧 皮 薄 璧 
细胞 成 片 ,细胞 延长 ,界限 不 明显 ,次 生 壁 常 与 初生 壁 脱 离 , 呈 
螺旋 状 或 不 规则 扭曲 状 。 纤 维 成 束 或 单个 散在 ,多 断裂 ,直径 
10—26um, 8S JE 3 一 11lum。 具 缘 纹 孔 导 管 多 破碎 ,直径 可 达 
56pm, 纹 孔 排 列 较 密 。 表 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 观 呈 多 角形 或 
稍 延 长 ,直径 11 一 34pm。 草 酸 钙 砂 晶 存在 于 长 圆 形 的 落 辟 
细胞 中 ,密集 ,有 的 含 砂 唱 细 胞 连接 成 行 。 

华 钩 芯 “与 钩 藤 相似 。 

KIH ” 单 细胞 非 腺 毛 多 见 , 多 细胞 非 腺 毛 2 一 15 细胞 。 

tH dEHUE 1~5 AUR. | 

无 柄 果 钩 芯 ”少见 非 腺 毛 ,1 一 ?7 细胞 。 可 见 厚 壁 细胞 ， 
类 长 方形 ,长 41 一 121jxm, 直 径 17 —32ugm., 

《2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 入 浓 氮 试 液 2ml, 浸 泡 30 分 钟 ,加 
和 三 氯 甲 烷 50ml, 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml， 
BET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 异 钓 其 
碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 
20gul XT RE mM 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (60 一 90C) -丙酮 (6 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 
改良 碘 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 ) 测 定 。 

总 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 


香 加 皮 


热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 6.076. 
【性 味 与 归 经 】〗】 Hou. BM. CEZ. 
【功能 与 主治 】 息 风 定 惊 ,清热 平 肝 。 用 于 肝 风 内 动 , 恢 
病 抽 搞 ,高 热 惊 厥 ,感冒 夹 惊 ,小 儿 惊 啼 ,妊娠 子 病 , 头 痛 肪 学。 
【用 法 与 用 量 】 3 一 12g, 后 下 。 
【贮藏 】 置 干 燥 处 。 
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Xiangjiapi 
PERIPLOCAE CORTEX 


A ih A B E PHE W FLH Periploca sepium Bge. 的 干燥 
根 皮 。 春 、 秋 二 季 采 挖 , 剥 取 根 皮 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 卷 简 状 或 槽 状 ,少数 呈 不 规则 的 块 片 状 ， 
长 3 一 10cm, 直 径 1 一 2cm, 厚 0. 2—0. 4cm。 外 表面 灰 棕 色 或 
黄 棕色 , 栓 皮 松软 常 呈 鳞片 状 , 易 剥落 。 内 表面 淡 黄 色 或 淡 黄 
棕色 , 较 平滑 ,有 细 纵 纹 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 不 整齐 , 黄 
白色 。 有 特异 香气 RE. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 棕色 。 草 酸 钙 方 唱 直 径 9 一 
20um。 石 细胞 长 方形 或 类 多 角形 ,直径 24— 70um. WERA 
色 油 滴 状 颗粒 。 木 栓 细 胞 棕 黄 色 , 多 和 角形。 淀粉 粒 其 多 , 单 粒 
类 圆 形 或 长 圆 形 ,直径 3~11um; 复 粒 由 2—6 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1l0g, 置 250ml 烧瓶 中 ,加 水 150 ml, Jo 2 2& 
饮 , 馏 出 液 具 特异 香气 ,收集 馏 出 液 10ml, 分 置 二 支 试管 中 ,一 管 
中 加 1% 三 握 化 铁 溶液 1 滴 , 即 显 红 棕色 ; 另 一 管 中 加 硫酸 肝 饱 
和 溶液 5ml 与 醋酸 钠 结 晶 少 量 , 稍 加 热 , 放 冷 ,生成 淡 黄 绿色 沉 
淀 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 强 烈 的 黄色 荧光 。 

(3) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回流 1 小时, 滤 过 ， 
滤液 置 25ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 1ml, E 
20ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) WE ,在 278nm 的 波长 处 有 最 大 吸收 。 

(4) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 邦 取 
4- 甲 氧 基 水 杨 醛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'CO-Z, Z BE-vK BE B (20 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 影 干 , 喷 以 二 硝 基 共有 讲 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -醋酸 (70 : 30 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
278nm。 理 论 板 数 按 4- 甲 氧 基 水 杨 醛 峰 计 算 应 不 低 于 1000。 

内 标 溶 液 的 制备 ” 取 对 羟基 葵 甲 酸 丁 酯 适量 ,精密 称 定 ， 
加 60% FP RRRA 1ml 含 6mg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 取 4- 甲 氧 基 水 杨 醛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕 
色 量 瓶 中 ,加 60% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 。 精 密 量 取 
该 溶液 4ml、 内 标 溶液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60% 甲 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 ,吸取 20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 ; 另 取 本 品 
粗 粉 约 0. 25—0. 5g, 60'C FH 4 小 时 ,精密 称 定 , 置 50ml 烧 
瓶 中 ,加 60% 甲醇 15ml, 加热 回流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 置 
25ml 量 瓶 中 ,用 少量 60%% 甲 醇 洗 涤 容 器 , 洗 液 滤 和 同一 量 瓶 
中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml, 加 60% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 吸 取 20ul 注入 液 相 色谱 仪 , 按 内 
标 法 以 峰 面 积 计算 , 即 得 。 

本 品 于 60C 干 燥 4 小 时 , 含 4- 甲 氧 基 水 杨 醛 (Cs Hs O; ) 
不 得 少 于 0.20%, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 外 表面 灰 棕 色 或 黄 棕 色 , 栓 皮 常 
呈 钱 片 状 。 内 表面 淡 黄 色 或 淡 黄 棕色 ,有 细 纵 纹 。 切 面 黄白 
色 。 有 特异 香气 , 味 昔 。 

【鉴别 】 【检查 】 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 、 肾 、 心 经 。 

【功能 与 主治 利水 消 肿 , 祛 风 湿 , 强 筋骨 。 用 于 下 有 上肢 浮 
We o PRU. UE TERES RE RR C 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【注意 】 不 宜 过 量 服用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


S 附 


Xiangfu 
CYPERI RHIZOMA 


本 品 为 莎 草 科 植物 莎 草 Cyperus rotundus L. 的 干燥 根 
AR. KERZ. REET, BWH E ax SR RUE SNC. RE 
后 直接 晒 干 。 | 

【性 状 〗 本 品 多 呈 纺 锤 形 , 有 的 略 弯曲 ,长 2 一 3. 5cm, 直 
f& 0.5 一 lcm。 表 面 棕 褐 色 或 黑 褐色 ,有 纵 皱 纹 , 并 有 6 一 10 
个 略 隆起 的 环节 , 节 上 有 未 除 净 的 棕色 毛 须 和 须根 断 痕 ; 去 净 
EJUS SOLUS ,环节 不 明显 。 质 硬 , 经 蒸煮 者 断面 黄 棕色 或 红 
标 色 ,角质 样 ; 生 晒 者 断面 色白 而 显 粉 性 ,内 皮层 环 纹 明显 ,中 
柱 色 较 深 ,点 状 维 管束 散在 。 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 浅 棕 色 。 分 泌 细胞 类 圆 形 , 直 镀 
35 一 72um, 内 含 淡 黄 棕色 至 红 棕色 分 记 物 ,其 周围 5 一 8 个 细 
胞 作 放 射 状 环 列 。 表 皮 细 胞 多 角形 , 常 带 有 下 皮 纤 维和 厚 壁 
细胞 。 下 度 纤维 成 束 , 深 棕 色 或 红 棕 色 ,直径 7 一 22km, 壁 厚 。 
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厚 壁 细胞 类 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 。 
石 细胞 少数 ,类 方形 、 类 圆 形 或 类 多 角形 , 壁 较 厚 。 

(2) 取 本 品 粉 未 lg, 加 乙醚 5ml, 放 置 1 小 时 ,时 时 振 摇 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 u- 香 附 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml g lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF EE IR 
上 ,以 二 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (80:1:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 深蓝 色 斑点 ; 喷 以 二 
nó kk AE JU i E ,放置 片刻 ,斑点 渐变 为 橙 红 色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 23025, 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15. 0% 。 

【含量 测定 】 挥发 油 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 。 | 
本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1.096 ml/g). 
饮片 
【炮制 】 SH ”除去 毛 须 及 杂质 , 切 厚 片 或 碾 碎 。 

本 品 为 不 规则 厚 片 或 颗粒 状 。 外 表皮 棕 褐色 或 黑 褐 色 ， 
有 时 可 见 环节 。 切 面色 白 或 黄 棕色 , 质 硬 ,内 皮层 环 纹 明显 。 
气 香 , 味 微 苦 。 


【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 11.5% 。 
【鉴别 ](2) 【检查 【含量 测定 】 同 药 材 。 


醋 香 附 。” 取 香 附 片 ( 粒 ), 照 醋 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 
本 品 形 如 香 附 片 ( 粒 ) ,表面 黑 褐色 。 微 有 本 香气 , 味 微 苦 。 
【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 13.0%. 
【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 8% ml/g). 
【鉴别 【检查 】 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 辛 、 微 苦 、 微 甘 , 平 。 归 肝 、 和 脾 、 三 焦 经 。 
【功能 与 主治 】 玖 肝 解 郁 , 理 气 宽 中 ,调经 止痛 。 用 于 肝 
E CHE , 胸 胁 胀 痛 , 疝 气 疼痛 ,乳房 胀 痛 * 脾 骨气 滞 bt IBS P , 
胀 满 疼 痛 , 月 经 不 调 ,经 闭 痛经 。 | 
= 【用 法 与 用 量 】 6—10. ^7 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


香 梅 


Xiangyuan 
CITRI FRUCTUS 


Zk dii ER ER Citrus medica L. 或 香 圆 Citrus 
wilsonii Tanaka 的 干燥 成 熟 果 实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 趁 
鲜 切片 , 晒 干 或 低温 干燥 。 香 圆 亦 可 整个 或 对 剖 两 半 后 , 晒 干 
或 低温 干燥 。 


[31 GRE ”本 品 呈 圆 形 或 长 圆 形 片 ,直径 4 一 10cm， 
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厚 0. 2 一 0. 5cm。 横 切片 外 果皮 黄色 或 黄 绿色 ,边缘 呈 波 状 ， 
BALARA; p SR Rz JE 1~3cm, 黄 白色 或 淡 棕 黄色 ,有 不 
规则 的 网 状 突起 的 维 管 束 ; 阁 宫 10~17 室 。 纵 切片 中 心 柱 较 
HA. WAR. TRE , 味 微 甜 而 苦 辛 。 

香 圆 ”本 品 呈 类 球形 ,半球 形 或 圆 片 ,直径 4 一 7cm。 表 面 
黑 绿 色 或 黄 棕色 , 密 被 凹陷 的 小 油 点 及 网 状 隆起 的 粗 皱 纹 , 顶 
端 有 花柱 残 痕 及 隆起 的 环 圈 ,基部 有 果 梗 残 基 。 质 坚硬 。 剂 面 
或 横 切 薄片 ,边缘 油 点 明显 ;中 果皮 厚 约 0. 5cm; CES — 11 室 ， 
棕色 或 淡 红 棕色 ,间或 有 黄白 色 种 子 。 气 香 , 味 酸 而 苦 。 

【鉴别 取 本 品 粉 未 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C )30ml, 浸 泡 
1 小 时 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 石油 醚 (60 一 
90C )1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 橡 对 照 药材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5 一 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 3% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

【含量 测定 】 £A ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (30 : 63 : 3) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 五 号 筛 ) 约 75mg, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50 25 P 25ml, FR XE E 
t ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 
失 的 重量 SEI , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, E 10m 量 瓶 中 ， 
加 50 76 F B 28 Za] HE 955] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 柚 皮 苷 (Cs: Ha Ou ) 不 得 少 于 2.596, 

饮片 

【炮制 】 XUI TNNT EE SEIZE BOT. 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 、 酸 , 温 。 归 肝 、 脾 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 踊 肝 理气 , 宽 中 ,化 痰 。 用 于 肝 胃 和 气 灌 ， 
胸 胁 胀 痛 , 腕 腹 准 满 , 呕 吐 喷 气 , 痰 多 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


E R 


Xiangru 
MOSLAE HERBA 


本 品 为 展 形 科 植 物 石 香 贡 Mosla chinensis Maxim. 或 江 
EE Mosla chinensis *Jiangxiangru? 的 干燥 地 上 部 分 。 前 者 
习 称 “ 青 香 莱 ”, 后 者 习 称 “ 江 香 亡 ”。 夏 季 茎 叶 茂 成 . 花 戌 时 择 


Gii 

晴天 采制 ,除去 杂质 ,阴干 。 

LERI 青 香 幕 ” 长 30~50cm, 基 部 紫红 色 , 上 部 黄 绿 
色 或 淡 黄 色 ,全 体 密 被 白色 昔 毛 。 蔡 方 柱 形 , 基 部 类 圆 形 , 直 
径 1~2mm, 节 明显 , 节 间 长 4~7cm; 质 脆 , 易 折断 。 叶 对 生 ， 
多 皱 缩 或 脱落 ,叶片 展 平 后 呈 长 卵 形 或 披 针 形 , 暗 绿色 或 黄 绿 
色 ,边缘 有 3 一 5 朴 浅 锯齿 。 穗 状 花 序 顶 生 及 腋生 , 苞 片 圆 卵 
形 或 圆 倒卵形 ,脱落 或 残存 ; 花 坦 宿 存 , 钟 状 , 淡 紫 红色 或 灰 绿 
色 ,先端 5 裂 , 密 被 昔 毛 。 小 坚果 4, 直 径 0.7 一 1. 1mm, 近 图 
球形 , 具 网 纹 。 气 清香 而 浓 , 味 微 辛 而 凉 。 

NHÉ ”长 5 一 66cm。 表 面 黄 绿色 , 质 较 柔软 。 边 缘 有 
5—9 朴 浅 锯齿 。 果 实 直径 0.9—1. 4mm, Xii HL Pj x. 

LSI OFFF ARRAN: 上 表皮 细胞 多 角 
形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 , 略 增 厚 ;下 表皮 细胞 壁 不 增 厚 ,气孔 直 轴 
式 , 以 下 表皮 为 多 。 腺 鳞 头 部 S 细胞 ,直径 约 36 一 80pm , 柄 单 
细胞 。 上 下 表皮 具 非 腺 毛 ,多 碎 断 ,完整 者 1~6 细胞 ,上 部 细 
胞 多 弯曲 呈 钧 状 , 疣 状 突起 较 明 显 。 小 腺 毛 少 见 , 头 部 圆 形 或 
长 圆 形 ,1 一 2 细胞 , 柄 其 短 ,1~2 细胞 。 

江 香 蓝 “ 上 表皮 腺 鳞 直 径 约 90um, 柄 单 细胞 , 非 腺 毛 多 
由 2-3 细胞 组 成 ,下 部 细胞 长 于 上 部 细胞 , 疣 状 突起 不 明显 ， 
非 腺 毛 基 足 细胞 5 一 6 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 , 加 乙醚 制 成 每 1ml 含 
3yl 的 溶液 ,作为 供 试 曲 溶液 。 另 取 廊 香草 酚 对 照 品 、 香 研 芥 
酚 对 照 品 ,加 乙醚 分 别 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 为 展开 剂 , 展 
开 , 展 距 15cm 以 上 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 FEA MERA lcm 的 短 段 适量 , 照 挥 
发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 . 

品 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 60% ml/g). 

万 香草 酚 与 香 荆 芥 酚 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 (PEG)-20M 
为 固定 液 , 涂 布 浓 度 10%, 柱 温 190'C 。 理 论 板 数 按 麻 香 草 酚 
峰 计 算 应 不 低 于 1700。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 廊 香草 酚 对 照 品 、 香 研 芥 酚 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 分 别 制 成 每 lml 各 含 0. 3mg 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 第) 约 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重 量 , 振 摇 5 分钟, 浸渍 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W， 
频率 50kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 ,用 铺 有 活性 炭 1g 的 干燥 滤器 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 21. 
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重 楼 


注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 磨 香 草 酚 (Ci。HisO 〇 ) 与 香 荆 芥 酚 
(Cio Hu O 〇 ) 的 总 量 不 得 少 于 0.16%. 

饮片 

【炮制 】 除去 残 根 和 杂质 , 切 段 。 

【性 味 与 妇 经 】 辛 , 微 温 。 归 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 发 汗 解 表 ,化 湿 和 中 。 用 于 哮 湿 感冒 GE 
寒 发 热 ,头痛 无 汗 SCRI RETS ,水 肿 , 小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


se mH 


Chonglou 
PARIDIS RHIZOMA 


本 品 为 百合 科 植 物 云 南 重 楼 Paris polyphylla Smith 
var. yunnanensis (Franch. ) Hand. -Mazz. 或 七 叶 一 枝 花 Paris 
polyphylla Smith var. chinensis (Franch. ) Hara H FRZ, 
秋季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 LT. 

【性 状 〗 本 品 呈 结 节 状 扁 圆 柱 形 , 略 弯曲 ,长 5 一 12cm， 
直径 1.0 一 4. 5cm。 表 面 黄 棕 色 或 灰 棕 色 , 外 皮 脱 落 处 呈 白 
色 ; 密 具 层 状 突起 的 粗 环 纹 , 一 面 结 节 明 显 , 结 节 上 具 椭 圆 形 
叫 陷 茎 痕 , 男 一 面 有 玖 生 的 须根 或 疣 状 须 根 痕 。 顶 端 具 鳞 叶 
和 茎 的 残 基 。 质 坚实 ,断面 平坦 ,白色 至 浅 棕 色 , 粉 性 或 角质 。 
气 微 , 味 微 苗 、 麻 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 白色 。 淀 粉 粒 其 多 ,类 圆 形 、 长 椭 
圆 形 或 肯 形 ,直径 3 一 18uwm。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 80 一 
250pm。 梯 纹 导 管 及 网 纹 导管 直径 10—25um. 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 重 楼 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 洲 液 和 对 照 药材 溶液 各 Sul 及 [含量 测定 ] 项 下 对 照 品 溶液 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 
(15: 5: 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0%% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

[SHE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA RR D do 30 48. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 重 楼 皂 
车 I 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 
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时 间 (分钟) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0~40 30—60 70—40 
40-50 60—30 40—70 


对 照 品 溶液 的 制备 KEKEE I XR m EEH I 


对 照 品 、 重 楼 皂苷 WY 对照 品 及 重 楼 皂苷 寻 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.4mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

“ 供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 重 楼 皂苷 C Hx。 O16 ), 重 楼 皂苷 I 
(Cs Hg; O5) , 重 楼 皂苷 人 (Cs He Oi ) 4 RE E H VE CC; Hez Oz ) 
的 总 量 不 得 少 于 0. 6076, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 , 晒 干 。 

【性 味 与 归 经 】 昔 , 微 寒 ; 有 小 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 止痛 , 凉 肝 定 惊 。 用 于 疗 疙 
痛 肿 ,咽喉 肿 痛 , 蛇 虫 咬 伤 , 跌 扑 伤 痛 , 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 , 研 末 调 敷 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


E JN x PE 
Yuzhouloulu 


ECHINOPSIS RADIX 


本 品 为 菊 科 植物 蓝 刺 头 Echinops latifolius Tausch. 或 华东 
蓝 刺 头 Echinops grijisii Hance 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ， 
除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 圆柱 形 , 稍 扭曲 ,长 10 一 25cm, 直径 
0.5~1.5cm。 表 面 灰 黄色 或 灰 褐色 , 具 纵 皱纹 ,顶端 有 纤维 
状 棕色 硬 毛 。 质 硬 ,不 易 折断 ,断面 皮 部 褐色 , 木 部 呈 黄 黑 相 
间 的 放射 状 纹理 。 气 微 , 味 微 涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 棕 黄 色 。 韧 皮 纤 维 多 成 束 ,直径 
20 一 42xm, 壁 厚 。 细 胞 间 险 有 棕 褐 色 树 脂 状 物 。 木 纤维 细 长 ， 
两 端 渐 尖 ,直径 12 一 30km, 壁 较 厚 。 具 缘 纹 孔 导 管 和 网 纹 导 管 
较 多 见 ,直径 20 一 120km。 石 细胞 少见 ,类 圆 形 、 长 方形 或 方 
JÉ ,直径 35 一 150pkm, 层 纹 及 孔 沟 明显 ,细胞 间 队 有 棕 褐 色 树 脂 
状 物 。 分 泌 管 长 条 状 , 直 径 26—60um, VI ZEE 62H DJ . 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a-— EK E B BS S.I FB 
制 成 每 Im 含 0. 8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 05020 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 5pl、 对 照 品 溶液 
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5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90%C ) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4.52% (通则 2302) 。、 

【浸出 物 了 】 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 13.0%% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 晒 干 。 

本 品 呈 圆 形 或 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 黄色 至 灰 褐 色 。 
切面 应 部 褐色 , 木 部 呈 黄 黑 相 间 的 放射 状 纹理 。 气 微 , 味 
fn XE o 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 同 药 材 ,不 得 过 2.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 176 BE RR TRE IL CO : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 352nm。 理 论 板 数 按 a -= P E E iH AKT 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 E a- — KEINE RE dn is E s ESTER 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 26mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 得 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 a -= HK IE W CC He S; ) 7 4 2 
CT 0.2094, 

【鉴别 】 【检查 】( 水 分 总 灰分 ) 

【性 味 与 归 经 】 F.E., IHBZ. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 首 ,下 乳 , 舒 筋 通 脉 。 用 于 
PAIA MERE, ADEE , 乳 秆 不 通 , 湿 兽 拘 挛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


【浸出 物 】 同 药 材 。 


Hà ZR R 


Yuyuliang 
LIMONITUM 


本 品 为 氧 氧 化 物 类 矿物 褐 铁 矿 , 主 含 碱 式 氧 化 铁 
[FegOCOH)]。 采 控 后 ,除去 杂 石 。 

LERI 本 品 为 块 状 集合 体 , 呈 不 规则 的 斜 方块 状 , 长 
5 一 10cm, 厚 1~~3cm。 表 面 红 棕 色 、 灰 棕色 或 浅 棕 色 , 多 思 凸 


照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


胖 大 海 


不 平 或 附 有 黄色 粉末 。 断 面 多 显 深 棕色 与 淡 棕 色 或 浅黄 色相 
间 的 层 纹 , 各 层 硬度 不 同 , 质 松 部 分 指甲 可 划 动 。 体 重 , 质 硬 。 
气 微 , 味 淡 , 嚼 之 无 砂粒 感 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 未 0. 1g ,加 盐酸 2ml, 振 摇 , 滤 过 ,滤液 
显 铁 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

饮片 

【炮制 】 BAR RARA , 洗 净 泥 土 ,干燥 , 即 得 。 
RERE NORIS AUR MERR, RERE GR UU] 0213) 
B ELS. 

每 100kg Sk TR ,用 醋 30kg. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 涩 , 微 寒 。 归 胃 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 深 肠 止 泻 , 收 敛 止血 。 用 于 久 泻 久 病 ,大 
便 出 血 , 崩 漏 带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 9~15g, 先 前 ;或 人 丸 散 。 

【注意 】 kind. 


【贮藏 】 置 干燥 处 。 
胆 B 星 
Dannanxing 


ARISAEMA CUM BILE 


本 品 为 制 天 南星 的 细 粉 与 牛 、 羊 或 猪 胆汁 经 加 工 而 成 ,或 
为 生 天 南星 细 粉 与 牛 、 羊 或 猪 胆汁 经 发 酵 加 工 而 成 。 

【性 状 】 本 品 呈 方块 状 或 圆柱 状 。 棕 黄色 、 灰 棕色 或 棕 
ma, RE., ABERE, 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 淡 黄 棕 色 。 薄 壁 细胞 类 圆 形 ,充满 
糊 化 淀粉 粒 。 草 酸 钙 针 晶 束 长 20 一 90um。 螺 纹 导 管 和 环 纹 
导管 直径 8 一 60km。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g ,加 水 5ml, 振 播 , 滤 过 , 取 滤 液 2ml 
置 试管 中 ,加 新 制 的 糠 醛 溶液 (1-~100)0. 5ml, 沿 管 壁 加 硫酸 
2ml, 两 液 接 界 处 即 显 棕 红 色 环 。 ” ” 

【性 昧 与 归 经 】 苦 、 微 辛 , 凉 。 归 肺 、 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 , 息 风 定 和 售 。 用 于 痰 热 咳 嗽 , 咯 
9e S8 8 rp DUREE BUEE SURE. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


胖 大 海 


Pangdahai 
STERCULIAE LYCHNOPHORAE SEMEN 


本 品 为 梧桐 科 植 物 胖 大 海 Sterculia Lychnophora Hance 
的 干燥 成 熟 种 子 。 
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【性 状 】 2d x Zi SEE XE IDE. 2—3cm, 直径 1~ 
l. 5cm。 先 端 钝 圆 ,基部 略 尖 而 牌 , 具 浅 色 的 圆 形 种 脐 。 表 面 棕 
色 或 暗 棕色 , 微 有 光泽 , 具 不 规则 的 干 缩 皱纹 。 外 层 种 皮 极 薄 ， 
质 脆 , 易 脱落 。 中 层 种 皮 较 厚 , 黑 褐色 , 质 松 易 碎 , 遇 水 膨胀 成 
海绵 状 。 断 面 可 见 散在 的 树脂 状 小 点 。 内 层 种 皮 可 与 中 层 种 
RRA HEE AA 2 片 肥 厚 豚 乳 , 广 卵 形 ; 子 叶 2 e EN, 
紧 贴 于 胚乳 内 侧 ,与 胚乳 等 大 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 黏 性 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 数 粒 置 烧杯 中 ,加 沸水 适量 ,放置 数 
分 钟 即 吸水 膨胀 成 棕色 半 透 明 的 海绵 状 物 。 

(2) 本 品 粉末 棕 褐 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 类 方形 或 五 
角形 , 含 淡 棕 黄色 物 , 垂 周 壁 呈 连 珠 状 增 厚 ,气孔 平 轴 式 。 种 
皮 注 壁 细胞 呈 不 规则 星 形 , 具 单 纹 孔 , 有 的 含 淡 棕 黄色 物 。 腺 
毛 较 多 , 头 部 呈 扇 形 或 腺 鳞 状 ,8 一 20 个 细胞 , 含 棕色 分 泌 物 ， 
柄 单 细 胞 极 短 。 内 种 皮 顶 状 细胞 淡 黄 色 ,表面 观 呈 多 角形 , 胞 
腔 内 含 棕 黄色 物 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
黄 曲 雷 毒 素 照 黄 曲霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 


取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 5g, 精 密 称 定 ,加 入 氯 化 钠 3g, 照 
黄 曲 霉 毒 素 测 定 法 项 下 供 试 品 的 制备 方法 ,测定 ,计算 , 即 得 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒 素 Bi 不 得 过 5ng, 含 黄 曲 霉 毒 
X G* ` 黄 曲霉 毒素 G, REEK B 和 黄 曲 霉 毒 素 B. 的 总 
量 不 得 过 10wg。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肺 .大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 润 肺 , 利 咽 开 音 , 润 肠 通 便 。 用 于 肺 
热 声 哑 ,干咳 无 痰 ,咽喉 干 痛 , 热 结 便 闭 ,头痛 目 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 3 枚 ,沸水 泡 服 或 前 服 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 ,防老 , 防 星 。 


独 一 UK 
Duyiwei 
LAMIOPHLOMIS HERBA 


本 品系 藏族 习 用 药材 。 为 唇 形 科 植 物 独 一 味 Lamiophlomis 
rotata (Benth.)Kudo 的 干燥 地 上 部 分 。 秋 季 花 果 期 采 割 , 洗 
A , 晒 干 。 | 

【性 状 】 本 品 叶 莲座 状 交 互 对 生 , 卷 缩 , 展 平 后 呈 扇形 或 
三 角 状 卵 形 , 长 4 一 12cm, 宽 5 一 15cm; 先 端 钝 或 圆 形 ,基部 浅 
心 形 或 下 延 成 宽 模 形 ,边缘 具 圆 齿 ; 上 表面 绿 褐色 ,下 表面 灰 
绿色 ; 脉 扇形 ,小 脉 网 状 , 突 起 ;叶柄 扁平 而 宽 。 果 序 略 呈 塔 形 
或 短 圆锥 状 , 长 3 一 6cm; 宿 葛 棕 色 ,管状 钟 形 , 具 5 BE LSE 
5 ,先端 具 长 刺 尖 。 小 坚果 倒 卵 状 三 楼 形 。 气 微 , 味 微 涩 、 苦 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 棕 褐 色 。 非 腺 毛 众 多 ,2 一 3 细胞 
组 成 ,直径 10~15pm, 壁 较 厚 , 有 疣 状 突起 。 叶 肉 细 胞 呈 不 规 
则 形 ,内 含 众 多 草酸 钙 针 晶 , 长 7 一 10km。 气 孔 直 轴 式 或 不 
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等 式 。 纤 维 长 梭 形 EILER. 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 一 味 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 山 杠 苷 甲 酯 对 照 品 .8-O- 乙 酰 山 板 
苷 甲 本 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 

品 溶液 5 一 10pl、 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 

1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 阴 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0796 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 20.025. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» JM xe 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s LL Zo RES V 48. A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 

进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 山 柏 苷 甲 
ndis 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 A(%) 流动 相 BC) 
0~11 9 91 
11~35 9—18 91—82 
35-45 18 82 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 山 柏 苷 甲 酯 对 照 品 .8-O -乙酰 山 
杖 苷 甲 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Dml 各 含 
30ug 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 深 液 的 制备 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0. 6g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml f 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 v 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A BF i FE LL EE EP RE CCS He On ) RI 8-O - 
Z Bil Ba dE FR BS CCo HO ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 50%%。 


饮片 

【炮制 除去 杂质 , 切 碎 。 

【鉴别 〗 【检查 】 [BEWE] HAt. 

【性 味 与 归 经 】 Hor. BFA. 

【功能 与 主治 】 活血 止血 , 祛 风 止 痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,外 
伤 出 血 , 风 湿 兽 痛 , 黄 水 病 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 3g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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独 活 
Duhuo 
ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX 


Ak dn N JE BU SU PEDI Angelica pubescens 
Maxim. f. biserrata Shan et Yuan Bj FAR., EUN RH 
B PK E noh 39 EPOR E. ER SUDO JEU. ET 
2 一 3 天 ,发 软 后 再 烘 至 全 干 。 

CERI 本 品 根 略 呈 圆柱 形 , 下 部 2 一 3 分 枝 或 更 多 ,长 
10 一 30cm。 根 头 部 膨大 ,圆锥 状 , 多 横 皱 纹 , ELTE 1. 5— 3em, Tt 
AW E . 叶 的 残 基 或 凹陷 。 表 面 灰 褐色 或 棕 褐 色 , 具 纵 皱 纹 , 有 
横 长 皮 孔 样 突 起 及 稍 突起 的 细 根 痕 。 质 较 硬 ,受潮 则 变 软 , 断 
面皮 部 灰白 色 , 有 和 多数 散在 的 棕色 油 室 , 木 部 灰 黄 色 至 黄 棕 色 ， 
形成 层 环 棕色 。 有 特异 香气 , 味 苦 . 辛 、 微 麻 舌 。 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细 胞 数列 。 栓 内 层 窗 ,有 
少数 油 室 。 韦 皮 部 宽广 , 约 占 根 的 1/2; 油 室 较 多 , 排 成 数 轮 ， 
切 向 径 约 至 153um, 周围 分 泌 细 胞 6 一 10 个 。 形 成 层 成 环 。 
木质 部 射线 宽 1— 2 列 细 胞 ;导管 稀少 ,直径 约 至 Aum, E 
个 径 向 排列 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 二 氢 欧 山 芹 醇 当 归 酸 酯 对 照 品 . 蛇 床 
子 素 对 照 品 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 和 对 照 药 材 溶液 各 8 由 对照 品 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (7 : 3) 为 展 
FM ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[iz] 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8. ibd 2203), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2203), 

【含量 测定 】 a 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA Za SK C49 : ea 330nm。 
理论 板 数 按 二 氧 欧 山 芹 醇 当归 酸 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 蛇 床 子 素 对 照 品 .二 氧 欧 芹 醇 当 
归 酸 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 
150ng.50png 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 篇 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 20ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 两 种 对 照 品 溶液 loal 与 供 试 品 


溶液 10 一 20 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 蛇 床 子 素 (Cs Hs O ) 不 得 少 于 
0. 50% , 含 二 氢 欧 山 芹 醇 当 归 酸 酯 (Ce HzoO; ) 不 得 少 于 0. 080%. 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄 片 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 薄 片 。 外 表皮 灰 褐色 或 棕 褐 色 , 具 皱纹 。 切 
面皮 部 灰白 色 至 灰 褐色 ,有 多 数 散在 棕色 油 点 , 木 部 灰 黄色 至 
黄 棕 色 , 形 成 层 环 棕色 。 有 特异 香气 。 味 苦 , 辛 、 微 麻 舌 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 ， 同 药材 ,不 得 过 2.096. 

【鉴别 】 【检查 】( 水 分 “总 灰分 ) 【含量 测定 】 AAt. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 微 温 。 归 肾 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 通 痹 止痛 。 用 于 风寒 湿 痹 , 腰 
膝 疼 痛 , 少 阴 伏 风 头痛 ,风寒 挟 湿 头痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 ECRANS. 


a 性 3 
Jixingzi 
IMPATIENTIS SEMEN 


本 品 为 凤 仙 花 科 植物 凤 仙 花 Impatiens balsamina L. 的 
干燥 成 熟 种 子 。 夏 、 秋 季 果 实 即 将 成 熟 时 采 收 , 晒 干 ,除去 果 
皮 和 杂质 。 

【性 状 】》 本 品 呈 椭圆 形 、 扁 圆 形 或 卵 圆 形 , 长 2—3mm, 
宽 1.5~2. 5mm。 表 面 棕 褐 色 或 灰 褐 色 , 粗 烟 , 有 稀 玖 的 日 色 
或 浅黄 棕色 小 点 ,种 脐 位 于 狭 端 , 稍 突出 。 质 坚实 ,种 皮 薄 ,于 
叶 灰 白色 , 半 透 明 , 油 质 。 气 微 , 味 淡 、 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄 棕 色 或 灰 褐 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 
表面 观 形状 不 规则 , 垂 周 壁 波状 弯曲 。 腺 鳞 头 部 类 球形 ,4 一 5 
(一 12) 细 胞 ,直径 22 一 60km, 细 胞 内 充满 黄 棕色 物 。 草 酸 钙 
针 晶 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 16 一 69um。 内 胚乳 细胞 多 角 
JE , 壁 稍 厚 , 内 含 脂 肪 油 滴 , 常 与 种 皮 预 废 组 织 相 连 。 

(2) 取 本 品 粉末 4g, 加 丙酮 40ml 泊 1 热 回 流 1 小时, 弃 去 
丙酮 液 ,药酒 挥 干 ,加 水 饱和 正 丁 醇 40ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 急 性 子 对 照 药材 4g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 凤 仙 芯 四 醇 皂 苷 K 对 照 品 . 凤 仙 蓝 四 醇 皂苷 A 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 - 
甲酸 (7 : 3 : 0.5: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 5%% (通则 2301) 。 
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姜黄 


水 分 “不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6. 0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.09. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA £L Da o AH. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 
filii pu gs dp K 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~15 24—>28 76—72 
15~25 28 72 
25— 30 28— 40 72—60 


对 照 品 溶液 的 制备 P GS DU Ee OK X E m 
TE DURER A 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 
各 含 凤 仙 熙 四 醇 所 苷 KO. 5mg、 凤 仙 蒿 四 醇 皂苷 A0. 25mg 的 
溶液 , 即 得 。 | 

gti aA GEBUS E  IURGOE OK GELS 7] 1g. T8 s 
称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 石油 醚 (60~90C ) 适 量 , 加 热 回 流 
2 小 时 , 奔 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 去 溶剂 ,转移 至 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 80% 甲 醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 8075 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 20ml, 回 收 溶剂 至 干 , 残 湘 加 甲醇 适量 使 溶解 并 
转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、15pl1, 供 试 品 溶 
ik 10p1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计算 ， 
HEES 

本 品 按 干 燥 品 计算 E A hE PUES E E KC, Ho; Oz ) 和 
A ii PE RP ACC Hss Ozo) 的 总 量 不 得 少 于 0. 2096, 

【性 味 与 归 经 】 微 苗 、 辛 , 温 ;3 有 小 毒 。 归 肺 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 破 血 , 软 坚 , 消 积 。 用 于 首 疲 瘤 块 ,经 闭 ， 
AE 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


En 


委 B 


Jianghuang 
CURCUMAE LONGAE RHIZOMA 


本 品 为 姜 科 植物 姜黄 Curcuma longa L. BST TRAIR Z5, 
冬季 葵 叶 枯 蓉 时 采 挖 , 洗 净 ,者 或 蒸 至 透 心 , 晒 干 ,除去 须根 。 
【性 状 】 本 品 呈 不 规则 卵 圆 形 .圆柱 形 或 纺锤 形 , 常 弯曲 ， 
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有 的 具 短 叉 状 分 枝 , 长 2 一 5cm, 直 径 1 一 3cm。 表 面 深 黄色 TH 
糙 , 有 皱 缩 纹理 和 明显 环节 ,并 有 圆 形 分 枝 痕 及 须根 痕 。 质 坚 
实 ,不易 折断 ,断面 棕 黄色 至 金黄 色 ,角质 样 ,有 螨 样 光泽 , AE 
层 环 纹 明 显 , 维 管束 呈 点 状 散在 。 气 香 特异 , 味 藻 、 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 扁平 RE E. BED 
广 , 有 叶 迹 维 管束 ;外 侧 近 表皮 处 有 6 一 8 列 木 栓 细 胞 , 忆 平 ; 
内 皮层 细胞 凯 氏 点 明显 。 中 柱 鞘 为 1 一 2 列 薄 壁 细 胞 ; 维 管束 
A 8! , , 散 列 , 近 中 柱 鞘 处 较 多 ,向 内 渐 减 少 。 薄 壁 细 胞 含油 
滴 ,淀粉 粒 及 红 棕 色色 素 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 无 水 乙醇 20ml, 振 摇 ,放置 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 姜黄 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 姜 黄 素 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 41 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 甲 
酸 (96 : 4 : 0.7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,分 别 置 日 光 和 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.096 (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 12.0%. 

【含量 测定 】 挥发油” 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 7. 0% (ml/g)。 

姜黄 素 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RS -4 V6 VK ES ER TRE VL CA. : 52) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 430nm。 理 论 板 数 按 姜黄 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 10pg 的 深 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 称 定 重 量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 分 ,离心 ,精密 量 取 上 
清 液 1ml, E 20m] 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 姜黄 素 (Cza Ho Oe ) 不 得 少 于 1.075, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 或 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 深 黄色 ,有 时 可 
见 环节 。 切 面 棕 黄 色 至 金黄 色 , 角 质 样 ,内 皮层 环 纹 明 显 , 维 
管束 呈 点 状 散在 。 气 香 特异 , 味 苗 、 辛 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 5. 0% (ml/g); 
A 3E XX (Ca Hzo O06) 不 得 少 于 0. 90%。 

LEII DEENSK) 【 漫 出 物 】 

【性 味 与 归 经 】 cud. HEUTE. 


液 各 Sul. 


同 药材 。 
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【功能 与 主治 】 破 血 行 气 , 通 经 止痛 。 用 于 胸 胁 刺 痛 , 胸 
【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 外 用 适量 。 
【贮藏 】 和 置 阴 党 干燥 处 。 


前 明 
Qianhu 
PEUCEDANI RADIX 


本 品 为 伞 形 科 植 物 白 花 前 胡 Peucedanum praeruptorum 
Dunn 的 干燥 根 。 冬 季 至 次 春 茎 叶 枯 萎 或 未 抽 花 茎 时 采 挖 , 除 
去 须根 , 洗 净 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

DEIRI 本 品 呈 不 规则 的 圆柱 形 .圆锥 形 或 纺锤 形 RH 
曲 , 下 部 常 有 分 枝 ,长 3 一 15cm, 直 径 1 一 2cm。 表 面 黑 褐色 或 
灰 黄 色 , 根 头 部 多 有 葵 痕 和 纤维 状 叶 蒜 残 基 , 上 端 有 密集 的 细 
环 纹 , 下 部 有 纵 沟 . 纵 皱 纹 及 横向 皮 孔 样 突起 。 质 较 柔 软 , 干 
者 质 硬 ,可 折断 ,断面 不 整齐 , 淡 黄 白色 , 皮 部 散 有 多 数 棕 黄 色 
油 点 ,形成 层 环 纹 棕色 ,射线 放射 状 。 气 芳香 , 味 微 苦 、 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 10 列 一 20 余 列 扁 平 
细胞 。 近 栓 内 层 处 油管 稀 玲 排列 成 一 轮 。 卦 皮 部 宽广 ,外 侧 
可 见 多 数 大 小 不 等 的 裂 际 ;油管 较 多 ,类 圆 形 ,散在 , 韧 皮 射线 
近 皮 层 处 多 弯曲 。 形 成 层 环 状 。 木 质 部 大 导管 与 小 导管 相间 
排列 : 木 射线 宽 2 一 10 列 细胞 ,有 油管 零星 散在 ; 木 纤 维 少 见 
薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0.5g, 加 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
白花 前 胡 甲 素 对 照 品 、 白 花 前 胡 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 0. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 
浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 20.026, 

【含量 测定 】 wee en 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : van riens 321nm., 
理论 板 数 按 白 花 前 胡 甲 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 日 花 前 胡 甲 素 对 照 品 和 白花 前 胡 
心 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 50pg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 


HER 


密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氯 甲烷 25m, 8: 3€ | fi 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,再 
PERE ,用 三 氯 甲 烷 补足 减 失 的 重量 18^] , 滤 过 ;精密 量 取 
续 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 | 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 白花 前 胡 甲 素 (Ca HzsO; ) 不 得 少 
于 0. 90%, 含 白花 前 胡 乙 素 (Czs Ho O; ) 不 得 少 于 0. 24%% 。 

饮片 

【炮制 】 前 胡 ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 , 晒 干 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 薄片 。 外 表皮 黑 褐色 或 灰 黄 
色 , 有 时 可 见 残留 的 纤维 状 叶 鞘 残 基 。 切 面 黄白 色 至 淡 黄 色 ， 
皮 部 散 有 多 数 棕 黄 色 油 点 ,可 见 一 棕色 环 纹 及 放射 状 纹理 。 
HOS ERIS SE 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 6.0%。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 水 分 ) 【浸出 物 】【 含 
量 测定 】 同 药材 。 

蜜 前 胡 ” 取 前 胡 片 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 不 粘 手 。 

本 品 形 如 前 胡 片 ,表面 黄 褐 色 , 略 具 光 泽 , 滋 润 。 味 微 甜 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.0%。 
【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 3( 总 灰分 ” 酸 不 溶性 灰分 ) 


【浸出 物 】 【含量 测定 】 HAt. 
【性 味 与 归 经 】 cm. AE. UNES 
【功能 与 主治 】 降 气 化 痰 , 散 风 清热 。 用 于 痰 热 晓 满 , 咯 
【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 
【贮藏 】 置 阴 汶 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 
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X Rb Wy dup t G Polygonum multiflorum 
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本 品 为 
Thunb. Hj TREZ. 
鲜 切 段 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 长 圆柱 形 , 稍 扭 曲 , 具 分 枝 ,长 短 不 一 , 直 
径 4 一 7mm。 表 面 紫红 色 或 紫 褐色 ,粗糙 , 具 扭 曲 的 纵 皱 纹 ， 
节 部 略 膨大 ,有 侧枝 痕 , 外 皮 菲 薄 , 可 剥离 。 质 脆 , 易 折断 , 断 
面皮 部 紫红 色 , 木 部 黄白 色 或 淡 棕 色 , 导 管 孔 明显 , 髓 部 疏松 ， 
类 白色 。 切 段 者 呈 圆 柱 形 的 段 。 外 表面 紫红 色 或 紫 褐色 , 切 
面皮 部 紫红 色 , 木 部 黄白 色 或 淡 棕 色 ,导管 孔明 显 , 散 部 疏松 ， 
类 白色 。 气 微 , 味 微 苦 深 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 有 时 残存 。 木 栓 细 
Mg 3—4 5. Ex (56 x. KERR., rH ET EGRE EHE 
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皮 部 较 宽 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 导管 类 圆 形 ,直径 约 至 
204pnm, 单 个 散 列 或 数 个 相聚 。 艇 较 小 。 薄 壁 细胞 含 草 酸 镍 
SE dn. 

(2) 取 本 品 粉末 0. 25g ,加 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 首 乌 芯 对 照 药材 
0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 H 洲 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~~60'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 

: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 燕 气 中 二 
后 ,斑点 变 为 红色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.0%。 

【含量 测定 】 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A SK C26 : 74) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 8 2,3,5.4'-VuXa dk — AE 7, H-2-O- 
p8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 25ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 2， A 
D-4) 4 93 H CCo Hz O,D R1 F 0. 20%, 


DT 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 圆柱 形 的 段 。 外 表面 紫红 色 或 紫 褐色 。 切 面皮 部 
紧 红 色 , 木 部 黄白 色 或 淡 棕 色 , SEP AL EH ij, BEND LEA. 2I EI 
色 。 气 微 , 味 微 苦涩 。 

【鉴别 】【 检 查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 〗】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 养 血 安神 , 祛 风 通 络 。 用 于 失眠 多 梦 , 血 
虚 喘 痛 , 风 湿 兽 痛 , 皮 肤 冶 痒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 ,前 水 洗 患处 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


* 266 。 


0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
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本 品系 藏族 习 用 药材 。 为 玄 参 科 植 物 短 简 免 耳 草 
Lagotis brevituba Maxim. 的 干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 人 花 开 时 采 
收 , 除 去 杂质 , 洗 净 ,阴干 。 

【性 状 】 本 品 长 5 一 15cm。 根 葵 呈 圆柱 形 , 略 弯曲 , 节 间 
紧密 ,形似 乔 ; 表 面 灰 褐色 或 浅 紫 褐色 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 标 
褐色 或 灰 黄色 ,有 3 一 4 个 白色 的 点 状 维 管束 ,排列 成 环 。 根 
细 长 ,圆柱 形 ,扭曲 ,表面 浅黄 褐色 或 灰 褐 色 , 有 纵 皱 纹 。 基 生 
叶 , 具 长 柄 ;叶片 多 卷曲 破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 圆 形 或 卵 圆 形 ， 
先端 钝 圆 ,边缘 具 圆 齿 ,基部 宽 槐 形 。 穗 状 花 序 项 生 。 果 长 圆 
É SURG. UR RATE 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 红 棕色 。 淀 粉 粒 众 多 , 单 粒 类 圆 
形 ,直径 3 一 7pm, 偶 见 盔 帽 形 , 脐 点 点 状 ; 复 粒 由 2 一 3(6) 分 
粒 组 成 。 薄 壁 细胞 圆 形 或 类 圆 形 ,内 含 浅 棕色 类 圆 形 核 状 物 。 
叶 下 表皮 细胞 垂 周 壁 稍 弯曲 ,气孔 不 定式 和 不 等 式 。 导 管 多 
为 网 纹 导 管 和 螺纹 导管 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 松 果 菊 苷 对 照 品 、 毛 营 花 糖 车 对 照 
品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 ml E lmg UBER AER OE HR 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Zpl. aA EAT 
同一 聚 酰胺 薄 层 板 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (2 : 1 : 7) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 15.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 漫 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 8.004. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
HEN; ALR- PEL 70 醋酸 溶 液 (10 : 15 : 75) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 334nm。 ee 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 松 果 菊 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ， nescis 1ml & 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 篇 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 25ml, 称 定 重 
量 ,浸泡 30 分 钟 , 超 声 处 理 ( 功 率 230W, 频 率 35kHz)15 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ， 
静 置 , 取 上 清 液 置 棕色 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20hMl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 松 果 菊 苷 (Css Has Oz ) 不 得 少 
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于 0.8094, 
【性 味 与 归 经 】 mH.. AI b PFB. 
【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 , 利 湿 , 平 肝 , 行 血 , 调 经 。 用 于 发 
热 烦 渴 , 肺 热 咳嗽 ,头痛 眩晕 ,湿热 黄 疤 ,月 经 不 调 , 药 食 中 毒 。 
【用 法 与 用 量 】 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


1 一 6g。 


^t SE É 
Yangjinhua 
DATURAE FLOS 


本 品 为 茄 科 植物 白花 曼 陀 罗 Datura metel L. 的 干燥 
Æ. 4—11 月 花 初 开 时 采 收 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 多 皱 缩 成 条 状 , 完 整 者 长 9 一 15cm。 花 葛 呈 简 
状 , 长 为 花冠 的 2/5, 灰 绿色 或 灰 黄色 ,先端 5 裂 ,基部 具 纵 脉 纹 
5 条 ,表面 微 有 昔 毛 ;花冠 呈 喇 叭 状 , 淡 黄色 或 黄 棕色 ,先端 5 浅 
裂 ,裂片 有 短 尖 , 短 尖 下 有 明显 的 纵 脉 纹 3 条 ,两 裂片 之 间 微 四; 
雄蕊 5, 花 丝 贴 生 于 花冠 简 内 ,长 为 花冠 的 3/4; BER 1, 柱 头 棒状 。 
烘 干 品质 柔韧 , 气 特异 ; 晒 干 品质 脆 , 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 黄 色 。 花 粉 粒 类 球形 或 长 圆 形 ， 
直径 42~~65pm ,表面 有 条 纹 状 雕 纹 。 花 碍 非 腺 毛 1 一 3 细胞 ， 
壁 具 疣 突 ; 腺 毛 头 部 1 一 5 细胞 , 柄 1 一 5 细胞 。 花 冠 裂 片 边缘 
FERE 1 一 10 细胞 , 壁 微 具 疣 突 。 花 丝 基 部 非 腺 毛 粗 大 ,1~5 
细胞 ,基部 直径 约 至 128m, 顶端 钝 圆 。 花 苯 、 花 冠 薄 壁 细胞 
中 有 草酸 钙 砂 晶 . 方 唱 及 簇 唱 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 浓 氨 试 液 1ml, 混 匀 , 加 三 氯 甲烷 
25ml, 摇 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 硫 酸 阿托品 对 照 品 、 氨 省 酸 东 
TE SEE SG] B dns JU FR BS d RR 1ml 各 含 4mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙醚 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 11.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 11.0%%( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.026 GB 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 9.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Z R8 -0. 07 mol/L. 磷酸 钠 溶 液 ( 含 0.017 5mol/L 
十 一 烧 基 硫酸 钠 , 用 磷酸 调节 pH 值 至 6.0)(50 : 100) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 216nm。 理 论 板 数 按 氢 省 酸 东 芒 营 碱 峰 计算 
应 不 低 于 3000, 


穿山 龙 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 氧 溴 酸 东 其 营 碱 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 5mg BUE R , BAS CR RES 
à d Eb — ARRA REEL 1.445). 

供 试 品 溶液 的 制备 BURSOGNKOGI-SfDAI1g ge 
称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 入 2mol/L 盐酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 酒 和 滤器 用 
2mol/L 盐酸 溶液 10ml 分 数 次 洗涤 ,合并 滤液 和 洗 液 , 用 浓 氮 
试 液 调节 pH 值 至 9, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 10ml， 
合并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 用 流动 相 溶解 ,转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 东 黄 营 碱 (Ci: Ha NO, ) 不 得 少 
CT 0.1554, 

【性 味 与 归 经 】 学 , 温 ; 有 毒 。 归 肺 、. 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 平 跨 止咳 , 解 总 定 痛 。 用 于 哮喘 咳嗽 , 腕 
腹 冷 痛 , 风 湿 瘤 痛 , 小 儿 慢 惊 ; 外 科 麻 醉 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 3 一 0. 6g, 宜人 丸 散 ; 亦 可 作 卷 烟 分 次 
燃 吸 (一 日 量 不 超过 1. 5g) 。 外 用 适量 。 

【注意 】 有 孕妇、 外感 及 痰 热 咳 跨 、 青 光 眼 .高 血压 及 心动 
过 速 患者 禁用 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


£z U È 


Chuanshanlong 
DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA 


ARAE APH SE TEE. Dioscorea nipponica Makino 的 
干燥 根茎 。 春 . 秋 二 季 采 挖 , 洗 净 ,除去 须根 和 外 皮 , 晒 干 ， 

【性 状 】 根 蔡 呈 类 圆柱 形 , 稍 弯 曲 ,长 15~20cm, 直径 
1.0~1. 5cm。 表 面 黄白 色 或 棕 黄 色 * 有 不 规则 纵 沟 、 刺 状 残 
根 及 偏 于 一 侧 的 突起 茎 痕 。 质 坚硬 ,断面 平坦 ,白色 或 黄白 
色 , 散 有 淡 棕 色 维 管束 小 点 。 气 微 , 哑 答 涩 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 淡 黄 色 。 淀 粉 粒 单 粒 椭圆 形 、 类 三 角 
XE .圆锥 形 或 不 规则 形 ,直径 3 一 17um, 长 至 33um, 脐 点 长 锋 状 。 
草酸 钙 针 晶 散 在 ,或 成 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 约 至 110m. X 
化 注 壁 细胞 淡 黄色 或 黄色 , 旦 长 椭圆 形 . 长 方形 或 楼 形 , 纹 孔 较 小 
MER. RASILI EHB 17~56pm, 纹 孔 细密 ,椭圆 形 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 3mol/L 盐酸 溶液 20ml 使 溶解 , 置 水 浴 
中 加 热 水 解 30 分 钟 , 放 冷 ,再 加 入 三 氯 甲 烷 30ml, 加 热 回流 
15 分 钟 , 滤 过 , 取 三 氧 甲烷 液 敬 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 -甲醇 
(1 : 1) 的 混合 溶液 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 暮 蒜 
皂苷 元 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
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各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(20 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 10 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 
热 浸 法 测定 ,用 65% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A HRSG] s A LAR- C55 : 45 ) 为 流动 相 ;检测 波长 为 203nm。 
理论 板 数 按 薯 蔬 电 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 BUE BUS Ho B anie i SS SENE, 
Jn FB E dil RE 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 25g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 65% 乙 醇 25ml, 称 定 重 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 120W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 6596 
乙醇 补足 减 失 的 重量 9E , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 慕 忒 皂苷 (Css Hz Oi ) 不 得 少 于 1.326, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 干 燥 。 

本 品 呈 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 黄白 色 或 棕 黄 色 ， 
有 时 可 见 刺 状 残 根 。 切 面 白色 或 黄白 色 , 有 淡 棕 色 的 点 状 维 
ER. AWM. REE. 

【鉴别 【检查 】【 温 出 物 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 温 。 归 肝 、 肾 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除 湿 , 舒 筋 通 络 ,活血 止痛 ,止咳 平 
员 。 用 于 风湿 兽 病 ,关节 肿胀 ,疼痛 麻木 , 跌 扑 损伤 , 闪 腰 贫 
气 , 咳 嗽 气喘 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g; 也 可 制 成 酒 剂 用 。 

【注意 】 粉碎 加 工时 ,注意 防护 ,以免 发 生 过 人 敏 反应 。 

【贮藏 】 置 于 干燥 处 。 


F U 甲 


Chuanshanjia 
MANIS SQUAMA 


7 dn 7 Si EE a 2] F HH Manis pentadactyla Linnaeus 
的 鳞 甲 。 收 集 鳞 甲 , 洗 净 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 扇面 形 、 三 角形 、 莹 形 或 盾 形 的 扁平 片 状 
或 半 折 合 状 , 中 间 较 厚 , 边 缘 较 薄 , 大 小 不 一 ,长 宽 各 为 0.7 一 
5cm。 外 表面 黑 褐色 或 黄 褐色 ,有 光泽 , 宽 端 有 数 十 条 排列 整 
齐 的 纵 纹 及 数 条 横 线 纹 ; 罕 端 光 滑 。 内 表面 色 较 浅 , 中 部 有 一 
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条 明显 突起 的 弓形 横向 楼 线 , 其 下 方 有 数 条 与 楼 线 相 平行 的 细 
纹 。 角 质 , 半 透 明 ,坚韧 而 有 弹性 ,不 易 折 断 。 气 微 腥 , 味 淡 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 灰色 或 淡 灰 褐色 。 不 规则 碎 块 大 
小 不 等 ,大 多 呈 柴 片 状 ,边缘 不 整齐 , 层 符 状 , 淡 灰白 色 至 深 灰 
色 。 表 面 不 平整 ,有 的 表面 布 有 灰 棕 色色 素 颗 粒 , 有 的 可 见 同 
方向 交错 排列 的 细 长 梭 形 纹理 ,有 长 梭 形 小 孔 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 三 氯 甲烷 60ml, 加 热 回流 4 小 时 ， 
HÉ , 滤 过 RART RAIE AE E 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 穿 山 甲 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -丙酮 (20: 1 
We 
WE ,在 80C 加 热 数 分 钟 , 分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 


【检查 】 杂质 不 得 过 4%( 通 则 2301)。 

总 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 FUP RERE, wP, TR. 

【鉴别 【检查 】 同 药 材 。 

炮 山 甲 。” 取 净 穿 山 甲 ,大 小 分 开 , 照 泛 法 (通则 0213 ) 用 
WAREKE. MIIS. 


EAR B BK E S HR , a A, E A E, WE 

【鉴别 (〈1) 本 品 粉末 浅黄 棕色 。 不 规则 碎片 近 无 色 或 
微 黄 标 色 , 布 满 大 小 不 等 的 孔 穴 。 

【鉴别 】2) 【检查 】 同 药 材 。 

醋 山 甲 ” 取 净 穿 山 甲 ,大 小 分 开 , 按 上 法 次 至 鼓 起 , 酯 滩 ， 
取出 ,干燥 。 用 时 捣 碎 。 

每 100kg 穿山 甲 , 用 酷 30kg。 

本 品 形 同 炮 山 甲 。 金 黄色 。 有 了 酯 香气。 

【鉴别 2) 【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 RMX. PRZ. 

【功能 与 主治 】 活血 消瘦 , 通 经 下 乳 , 消 肿 排 脓 , 搜 风 通 
络 。 用 于 经 闭 疗 瘦 , 乳 汁 不 通 , 首 肿 疮 毒 。 风 湿 兽 痛 , 中 风 瘫 
痪 ,麻木 拘 挛 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g， 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


一 般 炮 制 后 用 


Fo 心 X 


Chuanxinlian 
ANDROGRAPHIS HERBA 


Æ mh A K E H M F oO E Andrographis paniculata 
(Burm. f. ) Nees K FHR ERS. PIEN TESTOR TE 
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大 ; 质 脆 , 易 折断 。 单 叶 对 生 , 叶 柄 短 或 近 无 柄 ;叶片 皱 缩 、 易 
WE ,完整 者 展 平 后 呈 披 针 形 或 卵 状 披 针 形 ,长 3 一 12cm, 宽 2 一 
cm, 先 端 渐 尖 ,基部 模 形 下 延 , 全 缘 或 波状 ;上 表面 绿色 ,下 
表面 灰 绿色 ,两 面 光 滑 。 和 气 微 , 味 极 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 横 切 面 : 上 表皮 细胞 类 方形 或 长 方 
形 , 下 表皮 细胞 较 小 ,上 FREIA S AE .长 椭圆 形 或 棒状 
钟 乳 体 的 唱 细 胞 ;并 有 腺 鳞 , 有 的 可 见 非 腺 毛 。 栅 栏 组 织 
~2 列 细胞 ,贯穿 于 主 脉 上 方 ; 海 绵 组 织 排 列 玖 松 。 主 脉 维 
管束 外 韧 型 , 呈 凹 槽 状 ,木质 部 上 方 亦 有 晶 细 胞 。 

叶 表 面 观 : 上 下 表皮 均 有 增 大 的 唱 细 胞 ,内 含 大 型 螺 状 
钟 乳 体 ,直径 约 至 36um, 长 约 至 180km, 较 大 端 有 脐 样 点 痕 ， 
层 纹 波状 。 下 表皮 气孔 密布 , 直 轴 式 , 副 卫 细 胞 大 小 悬殊 ,也 
有 不 定式 。 腺 鳞 头 部 扁 球 形 ,4、6(8) 细 胞 ,直径 至 40p m , 柄 极 
短 。 非 腺 毛 1 一 4 细胞 ,长 约 至 160um, 基 部 直径 约 至 40um， 
表面 有 角质 纹理 。 

(2) 取 穿心莲 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 脱 
水 穿心莲 内 酯 对 照 品 、 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
lm 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 、 上 述 
对 照 药材 溶液 各 6pl 和 对 照 品 溶液 tu1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (4 : 3 : 0.4) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 
显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 2% 3,5- 二 硝 基 茶 甲 酸 乙 醇 溶液 - 
2mol/L 氧 氧 化 钾 溶 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ( 临 用 配制 ) ,立即 在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 H 不 得 少 于 30%。 
【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 


浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (52 : 48) 为 流动 相 ;穿心莲 内 酯 检测 波 
长 为 225nm, 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 穿心莲 内 酯 和 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计 算 均 应 不 低 于 2000。 


对 照 品 溶 液 的 制备 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 .脱水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 4076 FR BE 25ml, 称 定 重 
量 ,浸泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 40% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 择 匀 , 滤 过 。 
精密 量 取 续 滤 液 10ml, 置 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,5g, 内 
径 为 1.5cm) 上 ,用 甲醇 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 50ml ER 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 


on EE 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 穿 心 莲 内 酯 (Cz。HsoO; ) 和 脱水 穿 
Ù XE N Ai CC Hz O4) 的 总 量 不 得 少 于 0.80% 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

* 本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 方 柱 形 , 节 稍 膨大 。 切 面 不 平坦 ， 
具 类 白色 髓 。 叶 片 多 皱 缩 或 破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 披 针 形 或 
卵 状 披 针 形 ,先端 渐 尖 ,基部 棉 形 下 延 , 全 缘 或 波状 ;上 表面 绿 
色 , 下 表面 灰 绿 色 , 两 面 光 滑 。 气 微 , 味 极 苗 。 

【鉴别 】( 除 叶 横 切面 外 ) 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 音 , 寒 。 归 心肺 大肠、 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 , 消 肿 。 用 于 感冒 发 热 ， 
咽喉 肿 痛 , 口 舌 生 疮 , 顿 咳 劳 嗽 , 港 泻 痢疾 , 热 淋 汲 痛 , 痛 肿 疮 
疡 , 蛇 虫 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 6~9g。 外 用 适量 。 

WE) 置 干燥 处 。 


络 € HB 


Luoshiteng 
TRACHELOSPERMI CAULIS ET FOLIUM 


本 品 为 夹 竹 桃 科 植 物 络 石 Trachelospermum jasminoides 
(Lindl. )Lem. K FRIRE., KEEKEKE ,除去 杂质 ， 
晒 干 。 

LERI 本 品 蔡 呈 圆柱 形 ,弯曲 ,多 分 枝 , 长 短 不 一 ,直径 
1~~5mm; 表 面 红 褐 色 , 有 点 状 皮 孔 和 不 定 根 ; 质 硬 ,汤面 淡 黄 
白色 , 常 中 空 。 叶 对 生 , 有 短 柄 ; 展 平 后 叶片 呈 椭 圆 形 或 卵 状 
披 针 形 , 长 1 一 8cm, 宽 0.7 一 3. 5cm; 全 缘 , 上 略 反 卷 , 上 表面 瞳 
绿色 或 棕 绿 色 ,下 表面 色 较 淡 ; 革 质 。 气 微 , 味 微 若 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 葵 横 切面 : 木 栓 层 为 棕 红色 数列 木 检 
细胞 ;表面 可 见 单 细 胞 非 腺 毛 , 壁 厚 ,最 壁 疣 。 木 栓 层 内 侧 为 
石 细 胞 环 带 , 木 栓 层 与 石 细 胞 环 带 之 间 有 草酸 钙 方 唱 分 布 。 
皮层 狭窄 。 韧 皮 部 薄 , 外侧 有 非 木 化 的 纤维 束 , 断 续 排 列 成 
环 。 形 成 层 成 环 。 木质 部 均 由 木 化 细胞 组 成 ,导管 多 单个 散 
在 。 木 质 部 内 方 尚 有 形成 层 和 内 生 韧 皮 部 。 艇 部 木 化 纤维 成 
束 , 周 围 薄 壁 细胞 内 含 草酸 钙 方 品 。 髓 部 常 破裂 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 络 石 芯 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 络 石 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 NN 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -醋酸 (8 : 1 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
eg 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 


。 269 。 


3€ We. 
a% ouryao. com 


Z% OL 


的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.5%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;! 以 乙 且 - 水 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm。 
理论 板 数 按 络 石 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500。 

对 照 品 溶液 的 制备 NA Bou B snis i ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 O.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 浸 
泡 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 35kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
2041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 络 石 背 (Co: Ha Oil ) 不 得 少 于 0.45%., 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 UO , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 葵 圆柱 形 , 表 面 红 褐 色 , 可 见 点 状 皮 
孔 。 切 面 黄白 色 , 中 空 。 叶 全 缘 , 略 反 卷 ; 革 质 。 气 微 , 味 微 苦 。 

【含量 测定 FAH, EA H C Hau O) RED 
F 0.40%, 

【鉴别 】【 检 查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FWAR., ab F AA. 

【功能 与 主治 】 祛 风 通 络 , 凉 血 消 有 种。 用 于 风湿 热 痹 , 盘 
脉 拘 这 ,上 腰 膝 酸痛 , 喉 竟 , 痛 肿 , 跌 扑 损伤 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 和 置 干燥 处 。 


秦 ÄÄ 
Qinjiao 
GENTIANAE MACROPHYLLAE RADIX 


本 品 为 龙 胆 科 植物 秦 苏 Gentiana macrophylla Pall. 、 麻 
花 秦 攻 Gentiana straminea Maxim. , XH Z& # ġ Gentiana 
crassicaulis Duthie ex Burk. 或 小 秦 贡 Gentiana dahurica 
Fisch. 的 干燥 根 。 前 三 种 按 性 状 不 同 分 别 习 称 “ 秦 苏 >” 和”* 麻 
花艺”, 后 一 种 习 称 “小 秦 其”。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 泥 沙 ; 秦 
苑 和 麻花 萝 晒 软 , 堆 置 “ 发 汗 ” 至 表面 呈 红 黄色 或 灰 黄 色 时 ， 
挫 开 晒 干 ,或 不 经 发汗” 直接 晒 干 ;小 秦 萝 趁 鲜 时 搓 去 黑 
RH. 

[£331 RA 呈 类 圆柱 形 , 上 粗 下 细 , 扭 曲 不 直 , 长 
10 一 30cm ,直径 1 一 3cm。 表 面 黄 棕色 或 灰 黄 色 , 有 纵向 或 扫 
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曲 的 纵 皱 纹 ,顶端 有 残存 荃 基 及 纤维 状 叶 鞘 。 质 硬 而 脆 , 易 折 
Pr ,斯 面 略 显 油性 , 皮 部 黄色 或 棕 黄 色 , 木 部 黄色 。 和 气 特 异 , 味 
T WME. 

麻花 萝 呈 类 圆锥 形 , 多 由 数 个 小 根 纠 聚 而 膨大 ,直径 可 
达 7cm。 表 面 棕 褐色 ,粗糙 ,有 裂 孙 呈 网 状 孔 纹 。 质 松 脆 , 吻 
折断 ,断面 多 呈 枯 朽 状 。 

INER 呈 类 圆锥 形 或 类 圆柱 形 , 长 8 — 15cm, 直径 
0. 2 一 lcem。 表 面 棕 黄色 。 主 根 通 常 1 个 ,残存 的 茎 基 有 纤维 
状 叶 萌 ,下 部 多 分 校 。 断 面 黄白 色 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 未 0. 5g, Jil FF RE 10ml, 8 Ps Ab 38 
15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 龙 胆 苦 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sp ERG 
HE 1 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (10 : 2 : DARF., E JF, Bt iB BF. EE PR OCT 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 栎 瘦 酸 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ] (1) 项 下 的 供 试 品 溶液 Syl 和 上 述 对 照 品 溶液 
ly, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -甲酸 
(50 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 24.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A £a HR- 125 醋酸 溶液 (9 : 91) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 龙 胆 兰 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 晶 、 马 钱 苷 酸 对 昭 
品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 lml € 75 BH wr 
0. 5mg.,  £& fF RO. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 
率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
5~10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 龙 胆 苦 苷 (Ci Hz Os) A B RER 
(Cs H2Oio) 的 总 量 不 得 少 于 2.596, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 黄 棕色 、 灰 黄色 或 棕 褐 色 ， 
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粗糙 ,有 扭曲 纵 纹 或 网 状 孔 纹 。 切 面皮 部 黄色 或 棕 黄 色 , 木 部 
黄色 ,有 的 中 心 呈 枯 朽 状 。 气 特异 , 味 苦 、 微 涩 。 

【浸出 物 】 同 药 材 ,不 得 少 于 20.0%. 

【鉴别 】 EE] REWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 平 。 归 胃 、 肝 、. 胆 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风湿 , 清 湿热 , 止 兽 痛 , 退 虚 热 。 用 于 
风湿 痹 痛 , 中 风 半 身 不 送 , 筋 脉 拘 挛 ,骨节 酸痛 ,湿热 黄 益 , 肯 
ZR 9 3A L7 N JLTEEEU A 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


ce R 
Qinpi 
FRAXINI CORTEX 


Æ án NAK EEEHERLUEI sir EL e Fraxinus rhynchophylla 
Hance, E] # |j Fraxinus chinensis Roxb. , R np A t p 
Fraxinus szaboana Lingelsh. 3X18 t AH tap Fraxinus stylosa 
Lingelsh. 的 干燥 校 皮 或 干 皮 。 春 、 秋 二 季 剥 取 , 晒 干 。 

LERI 枝 皮 TEARRE, K 10 60cm, 1. 5 一 
3mm。 外 表面 灰白 色 、 灰 棕色 至 黑 棕 色 或 相间 呈 斑 状 , 平 坦 
或 稍 粗 糙 , 并 有 灰白 色 圆 点 状 皮 和 孔 及 细 和 斜 锌 纹 , 有 的 具 分 枝 
痕 。 内 表面 黄白 色 或 棕色 ,平滑 。 质 硬 而 脆 , 上 断面 纤维 性 , 黄 
Hf. AM, RE. 

干 皮 ”为 长 条 状 块 片 , 厚 3 一 6mm。 外 表面 灰 棕 色 , 具 色 裂 
状 沟 纹 及 红 标 色 圆 形 或 横 长 的 皮 孔 。 质 坚硬 ,断面 纤维 性 较 强 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 ,加热 水 浸泡 ,浸出 液 在 日 光 下 可 见 
AREXE. 

(2) 本 品 横 切面 : AN ERE 5 一 10 余 列 细胞 。 栓 内 层 为 
数列 多 角形 厚 角 细胞 。 皮 层 较 宽 , 纤 维 及 石 细胞 单个 散在 
或 成 群 。 中 柱 蒜 部 位 有 石 细 胞 及 纤维 束 组 成 的 环 带 , 偶 有 
间断 。 填 皮 部 射线 宽 1 一 3 列 细胞 ;纤维 束 及 少数 石 细 胞 成 
层 状 排列 ,中间 贯穿 射线 ,形成 “ 井 ? 字 形 。 薄 壁 细 胞 含 草 酸 
钙 砂 品 。 

(GO BUR di EPA 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 秦 皮 甲 素 对 照 品 、 秦 
皮 乙 素 对 照 品 及 秦皮 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 
的 混合 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ml ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
或 CF:s 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 (6 : 1: 0.50 JE 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,硅胶 GF;s: 板 置 紫 外 光 灯 (254nmy) F 
检视 ;硅胶 G 板 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑 
点 ;硅胶 GF:s: 板 喷 以 三 氯 化 铁 试 液 - 铁 氰 化 钾 试 液 (1: 1) 的 
混合 溶液 ,斑点 变 为 蓝 色 ，。 


珠子 参 


【检查 】 水 分 不 得 过 7.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.076, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 EL, 8-0. 1% 磷 酸 溶 液 (8 : 92) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 334nm。 理 论 板 数 按 秦 皮 乙 素 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 秦 皮 甲 素 对 照 品 . 秦 皮 乙 素 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 秦皮 甲 素 0. 1mg. 28 
皮 乙 素 60ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 秦皮 甲 素 (Cis Hi6 Os, ) 和 秦皮 乙 素 
(Cs H Os) 的 总 量 , 不 得 少 于 1.0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 丝 , 干 燥 。 

本 品 为 长 短 不 一 的 丝 条 状 。 外 表面 灰白 色 、 灰 棕色 或 黑 
棕色 。 内 表面 黄白 色 或 棕色 ,平滑 。 切 面 纤维 性 。 质 硬 。 气 
f PR E o 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 6.0%。 

[2:501 同 药材 ,不 得 少 于 10.0%。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 秦皮 甲 素 (Cis HiO) MA E 
3X (C, H, O4) 的 总 量 , 不 得 少 于 0. 80% 。 

【鉴别 】1) 3) 【检查 和 水分) MAH. 

【性 味 与 归 经 】 苦涩 , 寒 。 归 肝 、. 胆 .大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 收 汲 站 痢 , 止 带 , 明 目 。 用 于 
湿热 泻 痢 , 赤 白带 下 , 目 赤 肿 痛 , 目 生 丑 膜 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 外 用 适量 , 煎 洗 患 处 。 

【贮藏 3 置 通 风干 燥 处 。 


k 子 参 
Zhuzishen 
PANACIS MAJORIS RHIZOMA 


本 品 为 五 加 科 植 物 珠 子 参 Panax japonicus C. A. Mey. 
var. major ( Burk. ) C. Y. Wu et K. M. Feng 或 羽 叶 三 七 
Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus ( Seem. ) 
C. Y. Wu et K. M. Feng W FRÆ. KERİZ, BRAH A 
须根 ,干燥 ;或 蒸 ( 煮 ) 透 后 干燥 。 
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【性 状 】》 本 品 略 呈 扁 球形 、 圆 锥 形 或 不 规则 菱角 形 , 偶 呈 
连珠 状 , 直 径 0.5 一 2. 8cm。 表 面 棕 黄 色 或 黄 褐色 ,有 明显 的 
疣 状 突起 和 皱纹 , 偶 有 圆 形 凹陷 的 葵 痕 ,有 的 一 侧 或 两 侧 残存 
细 的 市 间 。 质 坚硬 ,断面 不 平坦 , 淡 黄 白色 , 粉 性 。 气 微 , 味 
百 、 微 甘 , 嚼 之 刺 喉 。 蒸 ( 煮 ) 者 断面 黄白 色 或 黄 棕色 , 略 呈 和 角 
FREE , 味 微 苦 、. 微 甘 , 嚼 之 不 刺 喉 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 木 栓 细 胞 。 皮 
EHE ,有 分 泌 道 , 呈 圆 形 或 长 圆 形 ,直径 32 一 500km ,周围 分 
泌 细 胞 5 一 18 个 。 亏 皮 部 分 刻 道 较 小 。 形 成 层 断 续 可 见 。 木 
质 部 导管 呈 放射 状 或 “V” 字 形 排 列 ; 导 管 类 多 角形 ,直径 约 至 
76pm; 射 线 宽广 。 中 央 有 髓 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 , 有 的 含 草 
RE P5 $E dh. 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 30ml, 4H Ps 4b 40 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 加 热 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 (20ml、15ml、15ml) ,&3f iE T BRE .2& TF 5 jt JI 
FB R$ 5ml 加 热 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 竹 节 参 皂 并 Na 
XR m ASE Ro 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 ee G JAE ,以 正 
丁 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (5 : 10 : 0.5 : 0.3 : 3.5) 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LULA REDE BERE 
为 填充 剂 A Z HR -0. 2%% 磷 酸 溶液 (35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm; 柱 温 30C 。 理 论 板 数 按 竹 节 参 皂苷 KW a 峰 计算 
应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 竹 节 参 皂苷 人 a 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 
处 理 (功率 180W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 6076 
乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 竹 节 参 皂苷 人 Va(Css He O14 ) 不 得 
少 于 3.090. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 。 用 时 的 碎 。 

CERI 【鉴别 】【 检 查 】 [REWE] 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 甘 , 微 寒 。 归 肝 、 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 补 肺 养 阴 , 祛 次 止痛 ,止血 。 用 于 气 阴 两 
虚 , 烦 热 口 渴 , 虚 劳 咳嗽 , 跌 扑 损伤 ,关节 兽 痛 , 咳 血 ,吐血 , 旦 
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【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 , 研 末 数 患 处 。 
【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 蛙 。 
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RAPHANI SEMEN 


本 品 为 十 字 花 科 植 物 萝卜 Raphanus sativus 工 .的 干燥 成 
熟 种 子 。 夏 季 果 实 成 熟 时 采制 植株 , 晒 干 , 搓 出 种 子 , 除 去 好 
质 ,再 晒 干 。 . 

DERI Æ m x 2SBSBBIJÉ 2X NS IE. T.I 2.5 一 
4mm, 宽 2~~3mm。 表 面 黄 棕 色 、 红 棕色 或 灰 棕 色 。 一 端 有 深 
棕色 圆 形 种 脐 ,一 a A RP Br ETE. T np 2, 黄 日 
色 , 有 油性 。 气 微 , 味 淡 、 微 将 

【鉴别 】 on 种 皮 栅 状 细胞 
成 片 , 淡 黄色 橙黄 色 、 黄 棕色 或 红 棕 色 , 表 面 观 呈 多 角形 或 长 
多 角形 ,直径 约 至 15pm, 常 与 种 皮 大 形 下 皮 细 胞 重合 ,可 见 
类 多 角形 或 长 多 角形 暗影 。 内 胚乳 细胞 表面 观 呈 类 多 角形 ， 
含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 子 叶 细 胞 无 色 或 淡 灰 绿色 , 壁 薄 , 含 糊 
粉 粒 及 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 弃 去 
乙醚 液 , 药 渣 挥 干 ,加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
AKT ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 莱 服 子 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芥 子 碱 硫 氰 酸 盐 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(10 : 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 

照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 党 斑点 ; 喷 以 1% 香 
草 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 oT 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0%%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.076. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 葵 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
充 剂 s EA Z. Ri-3 V6 DK ER TREE C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
326nm。 理 论 板 数 按 芥 子 碱 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芥 子 碱 硫 氰 酸 盐 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
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密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7025 FR BE 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重量 ,用 70 如 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
i , 置 标 色 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 芥 子 碱 以 芥子 碱 硫 和 氰 酸 盐 
(Ci; Hz, NOs。SCN) 计 ,不 得 少 于 0.4055, 

饮片 

【炮制 】 REF ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 用 时 捣 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 【检查 】【 温 出 物 】【 含 量 测定 】 M 
药材 。 

bET ” 取 净 莱 服 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 鼓 
起 。 用 时 的 碎 。 

本 品 形 如 莱 戎 子 ,表面 微 鼓 起 ,色泽 加 深 , 质 酥脆 , 气 微 香 。 

【鉴别 【检查 】【 温 出 物 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 辛 、. 甘 , 平 。 归 肺 . 脾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 消食 除 胀 , 降 气 化 疼 。 用 于 饮食 停滞 Ub 
腹胀 痛 , 大 便秘 结 , 积 滞 泻 痢 , 痰 族 跨 咳 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


XE 3 
Lianzi 
NELUMBINIS SEMEN 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的 干燥 成 熟 
种 子 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采制 莲 房 ,取出 果实 ,除去 果皮 ,干燥 。 

CERI 本 品 略 呈 椭 圆 形 或 类 球形 ,长 1.2 一 1.8cm, 直 
f£ 0. 8—1. 4cm。 表 面 红 棕色 ,有 细 纵 纹 和 较 宽 的 脉 纹 。 一 端 
中 心 呈 乳头 状 突起 , 棕 褐 色 , 多 有 裂口 ,其 周边 略 下 陷 。 质 硬 ， 
种 皮 注 ,不 易 剥 离 。 子 叶 2, 黄 白色 ,肥厚 ,中 有 空隙, 具 绿 色 
莲子 心 。 气 微 , 味 甘 、 微 涩 ;莲子 心 味 苦 。 

[x5] (1) 本 品 粉 未 类 白色 。 主 为 淀粉 粒 , 单 粒 长 圆 形 、 类 
贺 形 、 卵 圆 形 或 类 三 角形 ,有 的 具 小 尖 突 ,直径 4~~25pm, 脐 点 少 
数 可 见 ,裂缝 状 或 点 状 ; 复 粒 稀少 ,由 2 一 3 分 粒 组 成 。 色 素 层 细 
胞 黄 标 色 或 红 棕色 ,表面 观 呈 类 长 方形 .类 长 多 角形 或 类 圆 形 , 有 
的 可 见 草酸 钙 复 晶 。 子 叶 细胞 呈 长 圆 形 , 壁 稍 厚 , 有 的 呈 连 珠 状 ， 
隐约 可 见 纹 孔 域 。 可 见 螺纹 导管 和 环 纹 导 管 。 

《2) 取 本 品 粉末 少许 ,加 水 适量 , 混 匀 ,加 碘 试 液 数 滴 , 呈 
ERE ,加 热 后 逐渐 褪色 , 放 冷 , 蓝 紫 色 复 现 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 水 5ml, 浸 泡 , 滤 过 ,滤液 置 试管 
中 ,加 4a- 茜 酚 试 液 数 滴 , 摇 匀 , 沿 管 壁 缓 缓 滴 加 硫酸 1ml, 两 液 
接 界 处 出 现 紫色 环 。 

(4) 取 本 品 粗 粉 5g, 加 三 氯 甲 烷 30ml, RE. AEIR., 


ks 


滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 莲 子 对 照 药材 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 两 种 溶液 各 Zul, 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 丙 酮 (7 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5. 0% (通则 2302), 

黄 曲霉 毒素 ” 照 黄 曲霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒素 B 不 得 过 5ng, 黄 曲霉 毒素 
G, 、 黄 曲霉 毒素 Gi AREER B 和 黄 曲 霉 毒 素 B, 总 量 不 
得 过 10ng。 

饮片 

【炮制 】 略 浸 , 润 透 , 切 开 ,去 心 ,干燥 。 

本 品 略 旦 类 半球 形 。 表 面 红 棕色 ,有 细 纵 纹 和 较 宽 的 肪 
纹 。 一 端 中 心 呈 乳头 状 突起 , 棕 褐 色 , 多 有 裂口 ,其 周边 略 下 
和 。 质 硬 , 种 皮 薄 ,不 易 剥 离 。 子 叶 黄 白色 ,肥厚 ,中 有 空隙。 
气 微 , 味 微 甘 、 微 涩 。 

【检查 】 黄 曲 老 毒素 WW. 

【性 味 与 妇 经 】 H.W. GE B bZ. 

【功能 与 主治 〗 补 脾 止 泻 , 止 带 , 益 肾 涩 精 , 养 心安 神 。 
用 于 脾虚 泄 泻 , 带 下 ,遗精 , 心 怪 失 有 眠 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 DiE. 


TS 


E 7 心 
Lianzixin 
NELUMBINIS PLUMULA 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. H J S 
种 子 中 的 干燥 幼 叶 及 胚 根 。 取 出 , 旺 干 ， 

CERI 本 品 略 呈 细 圆柱 形 ,长 1~1.4cm, 直径 约 
0.2cm。 幼 叶 绿 色 ,一 长 一 短 , 卷 成 箭 形 ,先端 向 下 反 折 ,两 幼 
叶 间 可 见 细 小 胚芽 。 胚 根 圆柱 形 ,长 约 3mm, 黄 白色 。 质 脆 ， 
易 折 断 ,断面 有 数 个 小 孔 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 灰 绿色 。 表 皮 细 胞 略 呈 长 方形 , 辟 
薄 。 叶 肉 细 胞 壁 薄 , 类 圆 形 ,细胞 内 含 众 多 淀粉 粒 与 绿色 色 
素 。 胚 根 细 胞 呈 长 方形 ,排列 整齐 , 壁 菲 薄 , 有 的 含 脂 肪 油 滴 。 
幼 叶 组 织 中 细胞 间 际 较 大 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 波 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 莲 心 碱 高 氧 酸 盐 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 mA 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 4 一 6ul、 对 照 品 溶液 4 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
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Be G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (5: 4:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0%%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 “ 


为 填充 剂 VJ 7, 8-0. 015 mol/L 十 二 烷 基 磺 酸 钠 溶 液 ( 取 十 二 
烷 基 磺 酸 钠 O. 41g, 加 水 100ml 使 溶解 )- 冰 醋酸 (56 : 43 : D 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 282nm。 理 论 板 数 按 莲 心 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 莲 心 碱 高 氯 酸 盐 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 25ug 的 溶液 , 即 得 ( 莲 心 碱 重 
B — EB ES SUR EE d EE/1. 358 7) 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 BERGEN E 823 0. 5g. fü 
密 称 定 ,精密 加 入 2%% 盐 酸 甲醇 溶液 25ml, 称 定 重量 ,加热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 2% 盐 酸 甲 醇 溶 液 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
流动 相 稀 释 至 刻度 , 揪 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 莲 心 碱 (Cs Ha NzO6) 不 得 少 
于 0. 20%。 

【性 昧 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归心、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 清心 安神 ,交通 心 凤 , 涩 精 止 血 。 用 于 热 
人 和信 心包, 神 错 诡 语 , 心 肾 不 交 , 失 眠 遗精 , 血 热 吐 血 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 5g。 

【贮藏 】 置 遂 风 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 


x B 
Lianfang 
NELUMBINIS RECEPTACULUM 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的 干燥 
花 托 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 果实 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 倒 圆 锥 状 或 漏斗 状 , 多 撕 裂 ,直径 5 一 
8cm, 遍 4. 5 一 6cm。 表 面 灰 棕色 至 紫 棕 色 , 具 细 纵 纹 和 皱纹 ， 
项 面 有 多 数 同形 孔 穴 ,基部 有 花梗 残 基 。 质 玖 松 ,破碎 面 海绵 
样 ,棕色 。 气 微 , 味 微 汲 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 棕色 。 表 皮 细 胞 表面 观 呈 多 和 角 
JE ,乳头 状 突 起 呈 双 圆圈 状 。 草 酸 钙 簇 唱 多 见 , 直 径 10 一 
54nm。 棕 色 细 胞 类 方形 或 类 圆 形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 内 充满 红 棕 
色 物 。 螺 纹 导 管 、 环 纹 导管 直径 8 一 80km。 纤 维 成 束 , 直径 
11—35um, RAL. 
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(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 乙醇 5ml, 温 热 浸泡 数 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 镁 粉 少量 与 盐酸 1 一 2 滴 ,溶液 渐变 为 红色 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302), 

饮片 

【炮制 】 
0213) fl X. | 

【性 味 与 归 经 】 XgESJgR. OFZ. 

【功能 与 主治 】 REM. HFA SR IL. BERE HA I, 
PURSE ,恶露 不 尽 。 

【用 法 与 用 量 】 5-—10g. 

【贮藏 置 干燥 处 ,防潮 。 
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XE 2 
Lianxu 


NELUMBINIS STAMEN 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. B] F 4 
雄蕊 。 夏 季 花 开 时 选 晴 天 采 收 , 盖 纸 晒 干 或 阴干 。 

【性 状 】 EERE. WAHAR, K 1. 2 一 1. 5cm, 
直径 约 0. 1cm , 淡 黄色 或 棕 黄 色 。 花 丝 纤 细 , 稍 弯曲 ,长 1.5 一 
1. 8cm, 淡 紫色 。 气 微 香 , 味 汲 。 

【鉴别 】 本 品 粉 未 黄 棕 色 。 花 粉 粒 类 球形 或 长 圆 形 , 直 
径 45~86pm, 具 3 孔 沟 ,表面 有 颗粒 网 纹 。 表 皮 细 胞 呈 长 方 
E .多 角形 或 不 规则 形 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 ;侧面 观 外 壁 呈 屯 
头 状 突起 。 花 粉 塞 内 壁 细胞 成 片 , 呈 长 条 形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 内 
充满 黄 棕色 或 红 棕色 物 。 可 见 螺纹 导管 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 汲 , 平 。 归 心 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 固 肾 涩 精 。 用 于 遗精 滑 精 , 带 下 ,尿频 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 。 
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i Ñ 
Ezhu 
CURCUMAE RHIZOMA 


Zk m ARPHI R Curcuma phaeocaulis Val..J Pü 
莪术 Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C.F. Liang 或 温 郁 金 


Curcuma wenyujin Y.H.Chen et C. Ling W FRR. RE 


JR MRAR”. FAMER AR , 蒸 或 者 至 透 心 ， 
晒 干 或 低温 干燥 后 除去 须根 和 杂质 。 

【性 状 】》 ERR 呈 卵 圆 形 、 长 卵 形 、 圆 锥 形 或 长 纺锤 
JE ,顶端 多 钝 尖 ,基部 钝 圆 ,长 2 一 8cm, 直径 1.5 一 4cm。 表 面 
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上 灰 黄 色 至 灰 棕 色 , 上 部 环节 突起 ,有 圆 形 微 止 的 须根 痕 或 残留 
的 须根 ,有 的 两 侧 各 有 1 列 下 陷 的 芽 痕 和 类 圆 形 的 侧 生 根茎 
痕 , 有 的 可 见 刀 前 痕 。 体 重 , 质 坚 实 , 断 面 灰 褐色 至 蓝 褐 色 , 蜡 
样 , 常 附 有 灰 棕 色 粉 末 , 皮 层 与 中 柱 易 分 离 , 内 皮层 环 纹 棕 宰 
色 。 气 微 香 , 味 微 苦 而 辛 。 

TARR 环节 稍 突起 ,断面 黄 棕 色 至 棕色 , 常 附 有 淡 黄 
色 粉 末 , 内 皮层 环 纹 黄白 色 。 

BAR ”断面 黄 棕 色 至 棕 祸 色 , 常 附 有 淡 黄 色 至 黄 棕 色 
粉末 。 气 香 或 微 香 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细胞 数列 ,有 时 已 除去 。 
BL ES BUR P E ZEE HR LEAL REIR HH s PER T, MEE ET RP 
型 ,散在 , 沿 中 柱 革 部 位 的 维 管 束 较 小 ,排列 较 密 。 薄 壁 细胞 
充满 糊 化 的 淀粉 粒 团 块 , 薄 壁 组 织 中 有 含 金 黄色 油状 物 的 细 
胞 散在 。 

粉末 黄色 或 棕 黄色 。 油 细胞 多 破碎 ,完整 者 直径 62 一 
110km, 内 含 黄色 油状 分 泌 物 。 导 管 多 为 螺纹 导管 、 梯 纹 导 
管 ,直径 20 一 65pm。 纤 维 孔 沟 明 显 , 直 径 15—35um, VE) 
粒 大 多 糊 化 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 置 具 塞 离心 管 中 , 加 石油 醚 (30 一 
60°C )10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 吉 马 酮 对 照 品 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 } 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60 ) -丙酮 -乙酸 乙 酯 (94:5:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BE UE DL 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 KAE ” 取 本 品 中 粉 30mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 40 分 钟 或 浸泡 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烧 至 刻度 HEAJ, 
照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 242nm 波长 处 
有 最 大 吸收 ,吸光 度 不 得 低 于 0. 45。 

水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.096 (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 7.0%%。 

【含量 测定 】 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 5% (ml/g). 

饮片 

【炮制 】 莪术 ”除去 杂质 , 略 泡 , 洗 净 , 蒸 软 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 黄 色 或 灰 棕 
色 , 有 时 可 见 环节 或 须根 痕 。 切 面 黄 绿色 、 黄 棕色 或 棕 褐色 ， 
内 皮层 环 纹 明显 ,散在 “ 筋 脉 ” 小 点 。 气 微 香 , 味 微 苦 而 辛 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 1. 0% ml/g). 

【鉴别 3] 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药 材 。 


荷 叶 


WRR 取 净 坊 术 , 照 酷 者 法 (通则 0213) 者 至 透 心 , 取 
出 , 稍 凉 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 形 如 坑 术 片 ,色泽 加 深 ,角质 样 , 微 有 醋 香 气 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 1.0% (ml/g)。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 浸 出 物 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦, 温 。 归 肝 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 〗 (^U ELLA. JETBUBUR ER RS 
首 经 闭 REPOS S AEK. | 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【注意 】 孕妇 禁用 ，。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 星 。 


& H 
Heye 
NELUMBINIS FOLIUM 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. BS T È 
叶 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 晒 至 七 八成 干 时 ,除去 叶柄 , 折 成 半圆 形 
或 折 扇 形 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 半圆 形 或 折 扇 形 , 展 开 后 呈 类 圆 形 ,全 缘 
或 稍 呈 波状 ,直径 20~50cm。 上 表面 深 绿色 或 黄 绿 色 , 较 粗 
糙 ; 下 表面 淡 灰 棕色 , 较 光 滑 , 有 粗 脉 21 一 22 条 , 自 中 心 向 四 
周 射出 ;中 心 有 突 起 的 叶柄 残 基 。 质 脆 , 易 破碎 。 稍 有 清香 
气 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 本 品 粉末 灰 绿 色 。 上 表皮 细胞 表面 观 多 角形 ， 
外 壁 乳头 状 或 短 绒毛 状 突 起 , 呈 双 圆圈 状 ; 断 面 观 长 方形 ,外 
壁 呈 乳头 状 突起 ;气孔 不 定式 , 副 卫 细胞 5 一 8 个 。 下 表皮 细 
胞 表面 观 垂 周 壁 略 波状 弯曲 ,有 时 可 见 连 珠 状 增 厚 。 草 酸 钙 
簇 唱 多 见 ,直径 约 至 40um, 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.096 (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 P T. 10. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Z RE K- — Z ECC UK B B2 (27 : 70.6 : 1.6 : 0. 78) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 荷 叶 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 荷 叶 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 16y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 2.5 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
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20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 荷 叶 碱 (Ci,。 H NO ) 不 得 少 于 0. 10%., 

饮片 

【炮制 〗 荷 叶 喷 水 , 稍 润 , 切 丝 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 丝 状 。 上 表面 深 绿色 或 黄 绿 色 , 较 粗糙 ，; 
下 表面 淡 灰 棕色 , 较 光 滑 , 叶 脉 明显 突起 。 质 脆 , 易 破碎 。 稍 
^H TS Er AC RAT o 

【含量 测定 】 HAH, 含 荷 叶 碱 (Cis Ha NO (82b 
于 0.070%, 

【鉴别 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药材 。 

fap EA PORI , ERRI GBLUUJ 0213) ECRV 7E 

本 品 呈 不 规则 的 片 状 , 表 面 棕 褐 色 或 黑 褐 色 。 气 焦 香 , 味 涩 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 平 。 归 肝 、 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清 暑 化 湿 , 升 发 清 阳 , 凉 血 止血 。 用 于 里 
热 烦 渴 , 暑 湿 汇 泻 , 脾 虚 泄 泻 , 血 热 吐 邮 , 便 血 崩 漏 。 荷 叶 炭 收 
深化 瘀 止血 。 用 于 出 血 症 和 产后 血 尝 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g; 荷 叶 炭 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


桂 Tx 
Guizhi 
CINNAMOMI RAMULUS 


本 品 为 樟 科 植物 肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的 干燥 
嫩 校 。 春 、 夏 二 季 采 收 , 除 去 叶 , 晒 干 ,或 切片 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 长 圆柱 形 ,多 分 枝 , 长 30— 75cm fs Er 
径 0. 3 一 lcm。 表 面 红 棕色 至 棕色 ,有 纵 棱 线 、 细 皱纹 及 小 疙 
瘤 状 的 叶 痕 、 枝 痕 和 芽 痕 , 皮 孔 点 状 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 。 切 
片 厚 2~4mm, 切 面皮 部 红 棕 色 , 木 部 黄白 色 至 浅黄 棕色 , 艇 
部 略 呈 方形 。 有 特异 香气 , 味 甜 . 微 辛 , 皮 部 味 较 浓 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 , 嫩 枝 有 时 可 见 
单 细 胞 非 腺 毛 。 木 栓 细 胞 3 一 5 列 ,最 内 1 列 细 胞 外 壁 增 厚 。 
皮层 有 油 细胞 及 石 细胞 散在 。 中 柱 鞘 石 细胞 群 断 续 排 列 成 
环 , 并 伴 有 纤维 束 。 卦 皮 部 有 分 泌 细 胞 和 纤维 散在 。 形 成 层 
明显 。 木 质 部 射线 宽 1 一 2 列 细胞 , 含 棕 色 物 ;导管 单个 散 列 
或 2 至 数 个 相聚 ; 木 纤 维 壁 较 薄 , 与 木 薄 壁 细 胞 不 易 区 别 。 髓 
部 细胞 壁 略 厚 , 木 化 。 射 线 细胞 偶 见 细小 草酸 钙 针 晶 。 

粉末 红 棕 色 。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ,直径 30 一 64jpm， 
BEER ,有 的 一 面 菲 东 。 韦 皮 纤 维 大 多 成 束 或 单个 散 离 ,无 色 或 
棕色 , 梭 状 ,有 的 边缘 齿 状 突出 ,直径 12 一 40km, 壁 甚 厚 , 木 
化 , 孔 沟 不 明显 。 油 细胞 类 圆 形 或 椭圆 形 ,直径 41 一 104pm。 
木 纤 维 众多 , 常 成 束 , 具 斜纹 孔 或 相交 成 十 字形 。 木 栓 细胞 黄 
棕色 ,表面 观 多 角形 , 含 红 棕 色 物 。 导 管 主 为 具 缘 纹 孔 ,直径 
约 至 76um, 

DRE mR 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 密 塞 ,浸泡 20 分 钟 ， 
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时 时 振 播 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 . 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 15 ul. 对照 
品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 二 
硝 基 葵 肝 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 术 红 色 斑 点 。 
* (3) 取 本 品 粉末 2g, 加 乙醚 10ml, 浸 泡 30 分 钟 ,时 时 振 
H , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 桂 枝 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 15pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 石油 醚 (60 一 90 CD)- 
乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 香草 醋 硫 
酸 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
iE WIE ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 6. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
eae : 68) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 290nm。 

论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 UA OK GE VU A HD 24 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 BEI , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 ml, E 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $553 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 ， A CHE 1.096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 摩 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 表 面 红 棕 色 至 棕色 ,有 
时 可 见 点 状 皮 孔 或 纵 楼 线 。 切 面皮 部 红 棕 色 , 木 部 黄白 色 或 
浅黄 棕色 , 髓 部 类 圆 形 或 略 呈 方形 ,有 特异 香气 , 味 甜 、 微 辛 。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 温 出 物 】》【 含 量 测定 】 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 . 甘 , 温 。 归 心 、 肺 .膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 发 汗 解 肌 , 温 通 经 脉 , 助 阳 化 气 , 平 冲 降 
气 。 用 于 风寒 感冒 , 脏 腹 冷 痛 , 血 寒 经 闭 ,关节 兽 痛 , 痰 饮 ,水 
it, bE, FRK. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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il HB 
Jiegeng 
PLATYCODONIS RADIX 


Ak dh y Bh BE OBL A Th BB Platycodon grandiflorum 
(Jacq.)A.DC. 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 控 , 洗 净 ,除去 须根 , 趁 
鲜 剥 去 外 皮 或 不 去 外 皮 , 干 燥 。 

【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 或 略 呈 纺锤 形 ,下 部 渐 细 , 有 的 有 
分 校 , 略 扭 曲 , 长 7~20cm ,直径 0.7 一 2cm。 表 面 淡 黄白 色 至 
黄色 ,不 去 外 皮 者 表面 黄 棕色 至 灰 棕 色 , 具 纵 扭 皱 沟 , 并 有 横 
长 的 皮 孔 样 斑痕 及 支 根 痕 , 上 部 有 横 纹 。 有 的 顶端 有 较 短 的 
根茎 或 不 明显 ,其 上 有 数 个 半月 形 茎 痕 。 质 脆 , 断 面 不 平坦 ， 
形成 层 环 棕色 , 皮 部 黄白 色 , 有 裂 际 , 木 部 淡 黄 色 。 气 微 , 味 微 
RE E. 

【鉴别 DOA mE: 木 栓 细胞 有 时 残存 ,不 去 外 皮 
者 有 木 栓 层 MEHE ERER m. EARR., WERI 
管 群 散在 , 乳 管 壁 略 厚 , 内 含 微细 颗粒 状 黄 棕 色 物 。 形 成 层 成 
环 。 木 质 部 导管 单个 散在 或 数 个 相聚 , 呈 放 射 状 排列 。 薄 壁 
细胞 含 菊 糖 。 

(2) 取 本 品 , 切 片 , 用 稀 甘 油 装 片 , 置 显微镜 下 观察 ,可 见 
扇形 或 类 圆 形 的 菊 糖 结晶 。 

(3) 取 本 品 粉 末 1g. Jn 7 26 B RR C BROCKC(OL : 3) 混 合 溶液 
20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,加 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗 液 ， 
三 氧 甲烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 

种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 
烷 - 乙 醚 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 puni 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A ZH- C25 : a eu， 
检测 。 理 论 板 数 按 桔梗 皂苷 D 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORRES Ë D 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5msg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
PRE ,精密 加 入 5096 H BE 50ml, 称 定 重 荆 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W , 频 举 40kHz)30 4) 8h. JA VS . BEER AE E E. HI 50% HH RS 
补足 减 失 的 重 基 ,所 人 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25 ml, BLUK 18 


桃仁 


.EZECE , 残 酒 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 50ml 洗涤 , 弃 
去 氨 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 REKA. EJER 
ZEE , 残 酒 加 甲醇 3ml 使 溶解 ,加 硅胶 0. 5g TE ^J , EKR Ez 
干 ,加 于 硅胶 柱 L100 一 120 目 ,10g, 内 径 为 2cm, 用 三 氯 甲烷 - 
甲醇 (9 : 1) 混 合 溶液 湿 法 装 柱 ] 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (9 : 
混合 溶液 50ml 洗 脱 , 奔 去 洗 脱 液 ,再 用 三 氯 甲烷 idap 
20 : 3) 混 合 溶液 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 三 氯 甲 烷 
醇 -水 (60 : 29 : 6) 混 合 溶液 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 ， 
残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $865] , 滤 
过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5nl.lOpl, HH m 18 
液 10 一 15 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 桔梗 皂苷 DCCs Hoz Ozs ) 不 得 少 
于 0.1056, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 椭圆 形 或 不 规则 厚 片 。 外 皮 多 已 除去 或 偶 有 残 
留 。 切 面皮 部 黄白 色 , 较 罕 ;形成 层 环 纹 明 显 , 棕 色 ; 木 部 宽 ， 
ARERR. AM, RARR JE E o 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

【鉴别 了 除 横 切 面 外 ) 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 将 、. 辛 , 平 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 宣 肺 , 利 咽 , 祛 痰 , 排 脓 。 用 于 咳嗽 痰 多 ， 
胸 浆 不 畅 , 咽 痛 音 哑 , 肺 痛 吐 脓 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】》 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


桃 全 
Taoren n 
PERSICAE SEMEN 


A 5 Xy RHE W BE Prunus persica CL.) Batsch 或 山 桃 
Prunus davidiana (Carr.) Franch. 的 干燥 成 熟 种 子 。 果 实 成 
熟 后 采 收 ,除去 果肉 和 核 壳 , 取 出 种 子 , 晒 干 。 

【性 状 】 桃仁 mm IEEE. 1.2~1. 8cm, 9& 0. 8— 
1. 2cm,JE 0. 2—0. 4cm。 表 面 黄 棕 色 至 红 棕 色 , 密 布 颗 粒状 
突起 。 一 端 尖 , 中 部 膨大 , 另 端 钝 圆 稍 偏 斜 , 边 缘 较 薄 。 尖 端 
一 侧 有 短线 形 种 脐 , 圆 端 有 颜色 略 深 不 其 明显 的 合 点 , 自 合 挟 
处 散 出 多 数 纵向 维 管束 。 种 皮 薄 ,子叶 2, 类 白色 , 富 油性 。 
^C f RT o 

山 桃 仁 ” 呈 类 卵 圆 形 , 较 小 而 肥厚 ,长 约 0. 90m, $8 2 
0. 7cm, 厚 约 0. 5cm。 


= 2T] * 
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【鉴别 】 (1) 本 品种 皮 粉 末 ( 或 解 离 ) 片 : 桃仁 ” 石 细 胞 
黄色 或 黄 棕 色 , 侧 面 观 贝壳 形 、 盔 帽 形 .弓形 或 椭圆 形 , 高 54~ 
153pm, 底 部 宽 约 至 180pm, 壁 一 边 较 厚 , 层 纹 细密 ;表面 观 类 
圆 形 、 圆 多 角形 或 类 方形 ,底部 壁 上 纹 孔 大 而 较 密 。 

山 桃仁 ”五 细胞 淡 黄色 、 橙 黄色 或 橙 红色 ,侧面 观 贝壳 
JE JE [RUE .椭圆 形 或 长 条 形 , 高 81 一 198(279) um, 35 £4 28 


128(198)pm; 表 面 观 类 圆 形 、 类 六 角形 .长 多 角形 或 类 方形 ，. 


底部 壁 厚薄 不 匀 , 纹 孔 较 小 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C)50ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 再 用 石油 配 25ml 洗涤 , 弃 去 
石油 醚 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ， 
取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml € 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 18 
EAR E ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)5 一 
10C 放 置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,立即 喷 以 
磷 钥 酸 硫 酸 溶液 ( 磷 钥 酸 2g, 加 水 20ml 使 溶解 ,再 缓 缓 加 入 硫 
酸 30ml, 混 匀 ), 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 酸败 度 。” 照 酸败 度 检查 法 (通则 2303) 测 定 。 

酸 值 不 得 过 10.0。 

WEE 不 得 过 11. 0。 

RASER — 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒素 Bi 不 得 过 Sug. E A HE 
素 Gz ` 黄 曲霉 毒素 G RHET RES Do 和 黄 曲 霉 毒 素 B 的 总 
量 不 得 过 10ng。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 兰 杏仁 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 70%% 甲醇 制 成 每 1m] 含 苦 杏 仁 苷 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粗 粉 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 醚 (60 一 90oC)50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 及 滤纸 挥 王 溶剂 , 放 人 原 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 70% FR BE 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10x1l, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 苗 查 仁 苷 (Co Hy NO, ) 不 得 少 
于 2.0%。 

饮片 

【炮制 】 桃仁 ”除去 杂质 。 用 时 捣 碎 。 
LERI [CE3] [RE] [LEWE] 同 药材 。 
FREE PORDE, RIRAN 0213 EE. MHR. 
Zk m Emi. 1.2—1.8cm, $$ 0. 8— 1. 2cm, JẸ 


* 278 。 
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0. 2 一 0. 4cm。 表 面 浅黄 白色 ,一 端 尖 ,中 部 膨大 , 男 端 钝 圆 稍 
WER AURRE. TIT 2, 富 油性 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 


kA ” 呈 类 卵 圆 形 , 较 小 而 肥厚 ,长 约 lcm, 宽 约 
0.7cm, 厚 上 约 0. 5cm。 
【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 : 内 胚乳 细胞 1 一 3 列 , 呈 类 方形 。 


子叶 细胞 较 大 ,内 含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 , 有 的 可 见 细小 拟 晶 体 。 
【含量 测定 】 iD A EC EC Ha NOw ) 不 得 少 


于 1. 50%。 
【鉴别 】(2〉 [zl] 同 药 材 。 
炒 桃仁 ” 取 焙 桃仁 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 黄色 。 用 


DE TU 

Æ dh 5 e KIE, K 1. 2—1. 8cm, 3£ 0. 8— 1. 2cm, 厚 0. 2— 
0. 4cm。 表 面 黄色 至 棕 黄 色 ,可见 焦 斑 。 一 端 尖 ,中 部 膨大 , 另 
端 钝 圆 稍 偏 斜 ,边缘 较 薄 。 子 时 2, 富 油性 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

炒 山 桃仁 2 枚 子叶 多 分 离 ,完整 者 呈 类 卵 圆 形 , 较 小 而 
肥厚 。 长 约 lcm, 宽 约 0.7cm, 厚 约 0.5cm。 — 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 内 胚乳 细胞 1 一 3 列 , 呈 类 方形 。 
子叶 细胞 较 大 ,内 含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 , 有 的 可 见 细小 拟 晶 体 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 苦 杏仁 苷 (CoHzrNOn ) 不 得 少 
于 1.6095, 

【鉴别 (2) 【检查 】 HAH. 

【性 味 与 归 经 】 m EH. F. Bb M AKDA. 

【功能 与 主治 〗 活血 祛 瘀 , 润 肠 通 便 ,止咳 平 吴 。 用 于 经 
闭 痛经 , 疗 瘦 病 块 , 肺 痛 肠 痛 , 跌 扑 损 伤 , 肠 燥 便秘 ,咳嗽 气 晒 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 ” 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


桃 ” R 


Taozhi 
PERSICAE RAMULUS 


本 品 为 蔷薇 科 植 物 桃 Prunus persica CL. ) Batsch 的 干燥 
枝条 。 夏 季 采 收 , 切 段 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 ,长 短 不 一 ,直径 0.2~1cm, 表 面 
红 褐色 , 较 光滑 ,有 类 白色 点 状 皮 孔 。 质 脆 , 易 折断 ,切面 黄白 
DET RESTE ITI MEC TM 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 有 时 残留 , 木 栓 细胞 
数列 至 10 余 列 。 皮 层 由 10 多 层 排列 疏松 的 类 圆 形 薄 壁 细胞 
组 成 。 韧 皮 纤 维 断 续 排 列 成 环 。 形 成 层 明显 。 木 质 部 射线 单 
列 ; 导 管 常 单个 散在 ,类 圆 形 , 呈 放射 状 排列 ; 木 纤维 较 发 达 ， 
崩 部 细胞 壁 略 厚 , 木 化 。 注 壁 细胞 含 棕色 物 和 草酸 钙 徐 晶 , 簇 
晶 棱 角 钝 ,直径 18~80pm。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 水 25ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 
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次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桃 枝 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5~10ul, 分 别 点 于 同一 用 4% 醋 酸 钠 溶液 制备 的 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 3% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 2.096 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.096 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 平 。 归 心 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 活血 通 络 , 解 毒 杀 虫 。 用 于 心腹 刺 痛 , 风 
湿 痹 痛 , 跌 打 损 伤 , 疮 癣 。 

【用 法 与 用 量 】 9~15g。 外 用 适量 ,前 汤 洗浴 。 

[Pd] 置 干燥 处 。 


核 桃 仁 


Hetaoren 
JUGLANDIS SEMEN 


本 品 为 胡桃 科 植 物 胡 桃 Juglans regia 工 .的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 肉质 果皮 , 晒 干 ,再 除去 核 壳 
和 木质 隔膜 。 

【性 状 】 本 品 多 破碎 ,为 不 规则 的 块 状 , 有 皱 曲 的 沟 槽 ， 
大 小 不 一 ;完整 者 类 球形 ES 2-—3cm., b Hz 3X Ch 2X 3908) 
色 , 膜 状 , 维 管束 脉 纹 深 棕色 。 子 时 类 白色 。 质 脆 , 富 油性 。 
气 微 , 味 甘 ; 种 皮 味 涩 、 微 苦 。 

【鉴别 本 品 粉末 黄白 色 或 淡 棕 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 淡 棕 
色 至 棕色 。 表 面 观 呈 类 多 角形 ,直径 14~50um, 细胞 壁 平 直 ， 
有 的 略 呈 连珠 状 增 厚 ,细胞 内 含 黄 棕色 物 。 气 孔 多 见 , 扁 圆 形 , 直 
f$ 42 一 68km, 有 的 保卫 细胞 不 等 大 , 副 卫 细胞 3 一 8 个 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 7.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

酸败 度 ” 照 酸败 度 测定 法 (通则 2303) 测 定 。 

RA ”不 得 过 10. 0。 

HE S ”不 得 过 10. 0。 

过 氧化 值 不 得 过 0. 10。 

【性 味 与 归 经 】 H.R. BEBE KDZ. 

【功能 与 主治 】 补肾 , 温 肺 , 润 肠 。 用 于 肾 阳 不 足 , 腰 膝 
酸软 ,阳痿 遗精 , 虚 寒 跨 嗽 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


夏天 无 


E 天 无 


Xiatianwu 
CORYDALIS DECUMBENTIS RHIZOMA 


Jk du Jy 8 RPH VJ 4X 7E X E Corydalis decumbens 
CThunb.)Pers. TRZ. dR3EEXNELAL h H Ri, ER 
葵 . 叶 及 须根 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 .长 圆 形 或 不 规则 块 状 , 长 0.5 一 
3cm, 直径 0. 5~2. 5cm。 表 面 灰 黄色 、 暗 绿色 或 黑 褐 色 , 有 瘤 
状 突 起 和 不 明显 的 细 皱 纹 , 顶端 钝 圆 , 可 见 葵 痕 ,四 周 有 淡 黄 
色 点 状 叶 痕 及 须根 痕 。 质 硬 , 断 面 黄白 色 或 黄色 ,颗粒 状 或 角 
质 样 ,有 的 略 带 粉 性 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 未 浅黄 棕色 。 下 表皮 厚 壁 细胞 成 片 ， 
淡 黄 棕色 ,细胞 呈 类 长 方形 或 不 规则 形 , 壁 稍 厚 , 呈 断 续 的 连 球 
状 , 常 具 壁 孔 。 薄 壁 细胞 淡 黄 色 或 几 无 色 , 呈 类 方形 或 类 圆 形 ; 
螺纹 导管 或 网 纹 导 管 细小 。 淀 粉 粒 单 粒 类 圆 形 或 长 圆 形 ,直径 
5 一 16pm, 脐 点 点 状 或 飞鸟 状 , 复 粒 由 2 一 6 分 粒 组 成 。 糊 化 淀 
粉 粒 隐约 可 见 , 或 经 水 合 握 醛 透 化 可 见 糊 化 演 粉 粒 痕迹 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 4g, 加 1% 碳酸 钠 溶 液 25ml, 置 近 沸 的 水 
APRH 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调 节 pH (B S 6.70 — 5 
甲烷 15ml 振 摇 提取 ,分 取 三 氯 甲烷 液 2ml, 加 硫酸 1ml, 振 
摇 ,硫酸 层 即 显 棕 红色 ,放置 后 显 棕 黑 色 。 

(3) 取 本 品 粉末 4g, 加 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (5: 1 : 0.1) 
混合 溶液 40m] ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 ,残渣 加 甲 
iem 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 阿片 碱 对 照 品 , 加 三 毛 

烷 制 成 每 lm 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
m 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酶 -二 乙 胺 (16 : 3: 1) 为 展开 剂 , 预 
饱和 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 稀 砚 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15. 0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

T3 57] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 
浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8. 0%, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Za B -— Z ES RR Y CH — Z ik 8ml, yk B 
30ml, 加 水 稀释 至 1000mD (18 : 82) 为 流动 相 ; 原 阿片 碱 检测 
波长 为 289nm, 盐 酸 巴 马 汀 检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 
原 阿 片 碱 和 盐酸 巴 马 洒 峰 计算 均 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 原 阿片 碱 对 照 品 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 1%% 盐 酸 溶液 5ml 使 溶解 ,再 加 甲醇 至 
刻度 , 摇 义 。 另 取 盐 酸 巴 马 洒 对 照 品 10mg, 精 密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 。 精 密 量 取 上 
述 两 种 溶液 各 5ml, 置 同一 25m 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
匀 , 即 得 (每 1ml 含 原 阿 片 碱 40pg、 盐 酸 巴 马 亲 208g). 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 EE] E E LOC 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 按 干燥 品 计算 , 含 原 阿 片 碱 (Cz。His NO; ) 不 和 得 少 于 ， 


0. 30% ,盐酸 巴 马 汀 (Cz Ha NO, © HCD R4 F 0. 080%. 
【性 味 与 归 经 】 苦 、 微 辛 , 温 。 归 肝 经 。 
【功能 与 主治 】 活血 止痛 , 舒 筋 活络 , 祛 风 除湿 。 用 于 中 
风 偏 次 ,头痛 , 跌 扑 损伤 ,风湿 痹 痛 , 腰 腿 疼 痛 。 
【用 法 与 用 量 】 6 一 12g, 研 末 分 3 次 服 。 
【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 。 


2 枯 Ẹ 


Xiakucao 
PRUNELLAE SPICA 


Æ m N RE RHE W R fh ES Prunella vulgaris L. 的 干燥 
ARE. FERRE p ERR , RER, MF. 

【性 状 】 本 品 呈 圆柱 形 , 略 扁 , 长 1. 5~8cm, 直径 0. 8 一 
1. 5cm; 淡 棕色 至 棕 红 色 。 全 穗 由 数 轮 至 10 Se Ta 35 5S d 
组 成 ,每 轮 有 对 生 苞 片 2 片 , 呈 扇形 ,先端 尖 尾 状 , 脉 纹 明 显 ， 
ARMARE., 8 LIT UB AE 3 RAELE L 
层 形 ,内 有 小 坚果 4 枚 , 卵 圆 形 ,棕色 ,尖端 有 白色 突起 。 体 
轻 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 棕色 。 非 腺 毛 单 细 胞 多 见 , 呈 三 
角形 ;多 细胞 者 有 时 可 见 中 间 几 个 细胞 镁 缩 ,表面 具 细小 疣 状 
突起 。 腺 毛 有 两 种 :一 种 单 细 胞 头 , 双 细胞 柄 ; 另 一 种 双 细 胞 
头 , 单 细胞 柄 ,后 者 有 的 胞 腔 内 充满 黄色 分 泌 物 。 腺 鳞 顶 面 观 
头 部 类 圆 形 ,4 细胞 ,直径 39 一 60km, 有 的 内 含 黄色 分 沁 物 。 
宿 存 花 划 异形 细胞 表面 观 垂 周 壁 深 波状 弯曲 ,直径 19 — 
63pm, 胞 腔 内 有 时 含 淡 黄 色 或 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 2. 5g, 加 70% 乙 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
态 取 迷 迭 香 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
il 2 由 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 酸 (15 : 3 : 3.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.076 (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.026. 
opi alaa 0512) WE. 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
Mr 以 甲醇 - 0. 1 多 三 氟 醋 酸 溶液 (42 : 58) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 330nm。 理 论 板 数 按 迷 和 和香 酸 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

, 对照 品 溶液 的 制备 POX AFRI E n 
加 稀 乙 醇 制 成 每 Iml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 超 声 处 理 
(功率 90W ,频率 59kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 黎 乙 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 议 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 
0. 2096, 

【性 味 与 归 经 】 辛 . 若 , 寒 。 归 肝 、 胆 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肝 泻 火 , 明 目 , 散 结 消 肿 。 用 于 目 赤 肿 
痛 , 目 珠 夜 痛 ,头痛 有 眩晕 RU UR FLIA LE 23 DS BOR. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


适量 ,精密 称 定 ， 


I A RR Cie His Og) 不 得 少 于 


ae 明 
Chaihu 
BUPLEURI RADIX 


本 品 为 伞 形 科 植 物 柴 胡 Bupleurum chinense DC. 3X € 
叶 紫 胡 Bupleurum scorzonerifolium Willd. 的 干燥 根 。 按 性 
状 不 同 , 分 别 习 称 “ 北 柴 胡 ”和 “ 南 柴 胡 ”。 春 、 秋 二 季 采 挖 , 除 
去 蔡 叶 和 泥 沙 ,干燥 。 

【性 状 】 北 柴 胡 ” 呈 圆柱 形 或 长 圆锥 形 , 长 6 一 15cm, 直 
径 0. 35-0. 8cm。 根 头 膨大 ,顶端 残留 3 一 15 个 蔡 基 或 短 纤维 
状 叶 基 , 下 部 分 枝 。 表 面 黑 褐色 或 浅 棕色 , 具 纵 皱纹 . 支 根 痕 
及 皮 孔 。 质 硬 而 韧 ,不 易 折 断 , 断 面 显 纤维 性 , 皮 部 浅 棕色 , 木 
部 黄白 色 。 气 微 香 , 味 微 苦 。 

南 柴 胡 “ 根 较 细 , 圆 锥 形 , 顶端 有 多 数 细毛 状 枯 叶 纤维 ， 
下 部 多 不 分 枝 或 稍 分 枝 。 表 面 红 棕 色 或 黑 棕色 ,靠近 根 头 处 
多 具 细 密 环 纹 。 质 稍 软 , 易 折 断 , 上 断面 略 平坦 ,不 显 纤维 性 。 
具 败 油气 。 

【鉴别 】 北 柴 胡 ” 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
北 柴 胡 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 柴 胡蝶 
ifa 对 照 品 . 柴 胡 皂苷 d 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 全 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
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薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
i BRUT LIE DI 2% 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 的 40% 硫 酸 溶液 ,在 
60 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 GB] 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 项 下 的 热 淄 法 (通则 
2201) 测 定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 11.026. 

【含量 测定 】 北 柴 胡 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RS A i ah 38 ew ga 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 柴 衣 所 
tra 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BOLD 
0~50 25—90 7510 
50~55 90 10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柴 胡 皂 车 a 对 照 品 . 柴 胡 皂苷 d 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 柴 胡 皂 车 a 0. 4mg、 
^ B] e frd 0. 5mg 的 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 含 5% 浓 氨 试 液 的 甲醇 溶液 
25ml,9& Æ , 30'C 水温 超 声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 滤 过 ,用 甲醇 20ml 分 2 次 洗涤 容器 及 药酒 , 洗 液 与 
滤液 合并 ,回收 溶剂 至 干 。 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 2001 与 供 试 品 溶 液 
10 一 20 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 柴 胡 皂 苷 a (Ce Hes Ons ) 和 柴 胡 所 
tid (Ci HesOi ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 30%. 


饮片 
【炮制 】 北 柴 胡 ”除去 杂质 和 残 从, 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ， 
TH. 


本 品 呈 不 规则 厚 片 。 外 表皮 黑 褐 色 或 浅 棕 色 , 具 纵 皱 纹 
和 文 根 痕 。 切 面 淡 黄 白色 ,纤维 性 。 质 硬 。 气 微 香 , 味 微 若 。 

【鉴别 】 【检查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 Fi RH. 

柄 北 柴 胡 取 北 柴 衣 片 , 照 栈 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 北 柴 胡 片 ,表面 淡 棕 黄色 AURI BER CL DR Cre 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 205. 

【鉴别 】 【检查 】 【含量 测定 】 同 北 柴 胡 

ARKA ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ， TA. 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 片 Pb RBEZL ER C SUR €. A 
时 可 见 根 头 处 具 细密 环 纹 或 有 细毛 状 枯 叶 纤维 。 切 面 黄白 


ei 
Sh 


色 , 平 坦 。 具 败 油气 。 
醋 南 柴 胡 ” 取 南 柴 胡 片 , 照 醋 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 
本 品 形 如 南 柴 胡 片 , 微 有 柄 香气。 
【性 味 与 归 经 】 辛 、 苗 , 微 寒 。 归 肝 、 胆 、 肺 经 。 
【功能 与 主治 】 MEOR $A, MTAA, IANS. ATER 
EER, RRIEK, M, H £8 RT T E E LL. 
【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 
【注意 】 大 叶 柴 胡 Bupleurum longiradiatum Turcz. 的 
干燥 根茎 ,表面 密生 环节 ,有 毒 ,不 可 当 柴 胡 用 。 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


党 2 
Dangshen 


CODONOPSIS RADIX 


本 品 为 桔梗 科 植 物 党 参 Codonopsis pilosula (Franch. ) 
Nannf. 、 素 花 党 参 Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta 
(Nannf. ) L. T. Shen 或 川 党 参 Codonopsis tangshen Oliv. 的 
FRR. KERR, WP, MTF. 

【性 状 】 党 参 呈 长 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,长 10 一 35cm ,直径 
0. 4 一 2cm。 表 面 灰 黄色 、 黄 棕色 至 灰 棕 色 , 根 尖 部 有 多 数 疣 
状 突 起 的 葵 痕 及 菠 ,每 个 蕉 痕 的 顶端 旺 凹 下 的 圆 点 状 ; 根 头 下 
有 致密 的 环 状 横 纹 ， pe 一 半 ,栽培 品 
环 状 横 纹 少 或 无 ;全 体 有 纵 皱 纹 和 散在 的 横 长 皮 孔 样 突起 , 文 
根 断 落 处 常 有 黑 褐 色 胶 状 物 。 质 稍 柔 软 或 稍 硬 而 略 带 韧性 ， 
断面 稍 平坦 ,有 裂隙 或 放射 状 纹理 , 皮 部 淡 棕 黄色 至 黄 棕 色 ， 
木 部 淡 黄 色 至 黄色 。 有 特殊 香气 , 味 微 甜 。 

素 花 党 参 ( 西 党 参 ) 长 10 一 35cm, 直径 0.5~2. 5cm, 
表面 黄白 色 至 灰 黄 色 , 根 头 下 致密 的 环 状 横 纹 常 达 全 长 的 一 
半 以 上 。 断 面 裂 隙 较 多 , 皮 部 灰白 色 至 淡 棕 色 。 

川 党 参 长 10 一 45cm, 直 径 '0.5 一 2cm。 表 面 灰 黄色 至 
黄 棕色 ,有 明显 不 规则 的 纵 沟 。 质 较 软 而 结实 ,断面 裂 际 较 
少 , 皮 部 黄白 色 。 7 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 木 栓 细 胞 数列 至 10 数列 ,外 
侧 有 石 细胞 ,单个 或 成 群 。 栓 内 层 窗 。 超 皮 部 宽广 ,外 侧 常 现 
裂隙 , 散 有 淡 黄 色 乳 管 群 , 并 常 与 筛 管 群 交 互 排列 。 形 成 层 成 
环 。 木质部 导管 单个 散在 或 数 个 相聚 , 呈 放 射 状 排列 。 薄 壁 
细胞 含 菊 糖 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
H, WART , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 10cm), 用 水 50ml DERE. F E 
水 液 ,再 用 50% 乙 醇 50ml ve 6. c SE Ut od. 2 T Xie DLP 
BE ml ER, EARMA. NUES BO BUS Di R 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试验, 吸取 供 试 品 溶液 2 一 4 由 对照 品 溶液 


。 281 。 
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"mg 


2pl. 23 T [8] A MC REIBE G 薄 层 板 上 ,以 正 于 醇 - 冰 醋酸 - 
水 (7 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 


二 氧化 硫 残留 量 照 二 氧化 硫 残留 量 测定 法 (通则 ” 


2331) 测 定 , 不 得 过 400mg/kg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 45% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 55.094. 

饮片 

【炮制 〗 党 参 片 ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 黄 色 . 黄 棕色 至 灰 棕 色 ， 
有 了 时 可 见 根 涉 部 有 多 数 疣 状 突起 的 茎 痕 和 芽 。 切 面皮 部 淡 棕 
黄色 至 黄 棕 色 , 木 部 淡 黄 色 至 黄色 ,有 裂隙 或 放射 状 纹理 。 有 
特殊 香气 , 味 微 甜 。 

【鉴别 】【 检 查 】【 浸 出 物 】 同 药材 。 

米 炒 党 参 ” 取 党 参 片 , 照 炒 法 (通则 0213» FHOK PEE 28 
面 深 黄色 ,取出 ,得 去 米 , 放 凉 。 

每 100kg 党 参 片 ,用 米 20kg. 

本 品 形 如 党 参 片 ,表面 深 黄 色 , 偶 有 焦 斑 。 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%。 
【鉴别 】 【检查 】 总 灰分 “二氧化硫 残留 量 ) DHH] 


同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 脾 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 肺 , 养 血 生津 。 用 于 脾 肺 气虚 , 食 
少 倦 仿 ,咳嗽 虚 螨 , 气 血 不 足 ,面色 芋 黄 , 心 怪 气短 , 津 伤口 渴 ， 
内 热 消 渴 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【注意 】 不 宜 与 蒙 芦 同 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


B 中 8 


Yazhicao 
COMMELINAE HERBA 


Æ án X 95 PG REL REL] 5 EG 8$ Commelina communis L. 
的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 长 可 达 60cm, 黄 绿色 或 黄白 色 , 较 光滑 。 
ZH HABE BEAR ZU 0. 2cm, 多 有 分 枝 或 须根 , 节 稍 膨大 , 节 间 长 
3~9cm; 质 柔软 ,断面 中 心 有 髓 。 叶 互生 ,多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 
叶片 展 平 后 呈 卵 状 披 针 形 或 披 针 形 ,长 3 一 9ecm, 宽 1 一 
2. 5cm; 先 端 尖 , 全 缘 ,基部 下 延 成 膜 质 叶 鞘 , 抱 茎 ,叶脉 平行 。 
花 多 脱落 ,总 苞 佛 焰 苞 状 , 心 形 ,两 边 不 相连 ;花瓣 皱 缩 , 蓝 色 。 
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气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 叶 表面 观 : 非 腺 毛 有 两 种 , 均 为 2 细 
胞 ,一 种 短 锥 形 ,长 45 ~ 60um, 壁 较 厚 ,基部 细胞 直径 约 
45pm, 顶 端 细 胞 短 尖 ; 另 一 种 棒 形 ,基部 细胞 长 45 一 60km , RE 
稍 厚 ,顶端 细胞 较 长 ,先端 钝 圆 , 壁 薄 , 常 脱落 。 草 酸 钙 针 蝇 较 
多 ,长 至 74ym。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 5g, 加 乙醇 25ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 , 钼 液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 鸭 踊 草 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (5 : 1 : 0.05) 为 展 
开 剂 , 薄 层 板 置 展开 饶 中 预 平 衡 30 分 钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 置 矶 蒸气 中 对 至 
斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 16. 0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 有 纵 棱 , 节 稍 膨大 。 切 面 中 心 有 
髓 。 叶 互生 ,多 皱 缩 .破碎 ,完整 叶片 展 平 后 呈 卵 状 披 针 形 或 
披 针 形 ,全 缘 ,基部 下 延 成 膜 质 叶 鞘 , 抱 蕉 ,叶脉 平行 。 总 苞 佛 
焰 苞 状 , 心 形 。 气 微 , 味 淡 。 

Lal EEI Hyl B5. 

【性 昧 与 归 经 】 H. W A A. 

【功能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 解 毒 ,利水 消 肿 。 用 于 感冒 发 
热 , 热 病 烦 渴 ,咽喉 肿 痛 ,水肿 尿 少 , 热 淋 涩 痛 , 痛 肿 疗 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 霉 。 


HRON- 
Tiepishihu 
DENDROBII OFFICINALIS CAULIS 


本 品 为 兰 科 植物 铁皮 石 角 Dendrobium officinale 
Kimura et Migo H FRZ. 1 月 至 以 年 3 月 采 收 ,除去 林 
质 ,前 去 部 分 须根 , 边 加 热 边 扭 成 螺旋 形 或 弹簧 状 , 烘 干 ;或 切 
成 段 ,干燥 或 低温 烘 干 ,前 者 习 称 “铁皮 枫 斗 "(耳环 石 解 ) ;后 
者 习 称 “铁皮 石 解 ”。 

DERI 铁皮 枫 斗 ”本 品 呈 螺旋 形 或 弹 得 状 ,通常 为 
2 一 6 个 旋 纹 , 葵 拉 直 后 长 3.5~8cm, 直 径 0.2 一 0.4cm。 表 
面 黄 绿色 或 略 带 金黄 色 , 有 细 纵 皱纹 , 节 明 显 , 节 上 有 了 时 可 见 
残留 的 灰白 色 叶 鞘 ; 一 端 可 见 茎 基部 留 下 的 短 须根 。 质 坚实 ， 
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易 折 晰 ,断面 平坦 ,灰白 色 至 灰 绿 色 , 略 角质 状 。 气 微 , 味 淡 ， 
B CH ESTE. 

铁皮 石狮 Jenn BUBHCERS Be ,长 短 不 等 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 , 扁 平 , 外 壁 及 
侧 壁 稍 增 厚 . 微 木 化 ,外 被 黄色 角质 层 ,有 的 外 层 可 见 无 色 的 
薄 壁 细胞 组 成 的 叶鞘 层 。 基 本 薄 壁 组 织 细胞 多 角形 ,大 小 相 
似 , 其 间 散 在 多 数 维 管束 , 略 排 成 4 一 5 圈 , 维 管束 外 韧 型 ,外 


围 排 列 有 厚 壁 的 纤维 束 , 有 的 外 侧 小 型 薄 壁 细胞 中 含有 硅 质 - 


块 。 含 草酸 钙 针 晶 束 的 黏液 细胞 多 见于 近 表 皮 处 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (9: 1) 混 合 溶液 
15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 铁 
皮 石 镍 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙 栈 -甲酸 (6 : 3 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 烘 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 95C 加 热 约 
3 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 甘露 糖 与 葡萄 糖 峰 面积 比 ” 取 葡萄 糖 对 照 品 ; 
量 , 精 密 称 定 , 加 水 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 } 
液 。 精 密 吸取 0. 4ml, 按 [含量 测定 ] 甘 露 糖 项 下 方法 依法 测定 。 
供 试 品 色谱 中 ,甘露 糖 与 葡萄 糖 的 峰 面 积 比 应 为 2. 4 一 8. 0。 

水 分 “不 得 过 12.0?6 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6. 5%。 

【含量 测定 】 多 糖 ” 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 90pg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 2m]. 0. 4ml、 
0. 6m1,0. 8ml, 1. 0ml, 分 别 置 10ml 具 塞 试管 中 ,各 加 水 补 至 
1. 0ml, 精密 加 入 5% 茶 酚 溶液 1ml( 临 用 配制 ), 摇 匀 , 再 精密 
加 硫酸 5ml, 摇 匀 , 置 沸水 浴 中 加 热 20 分 钟 , 取 出 , 置 冰 浴 中 
冷却 5 分钟, 以 相应 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 ( 通 
则 0401) ,在 488nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 
标 ,浓度 为 横 坐标 ,绘制 标准 曲线 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 3g, 精 
密 称 定 ,加 水 200ml, 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,转移 至 250ml 
量 瓶 中 ,用 少量 水 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 
水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 2ml, 置 15ml 离心 管 
中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 10ml, 摇 匀 , 冷 藏 1 小 时 ,取出 ,离心 
(转速 为 每 分 钟 4000 转 )20 分 钟 , 弃 去 上 清 液 (必要 时 滤 
ib ,沉淀 加 80% 乙 醇 洗涤 2 次 ,每 次 8ml, 离 心 , 充 去 上 清 
液 ,沉淀 加 热 水 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 供 试 品 溶 液 1ml, 置 10ml 具 塞 试管 
中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 精 密 加 入 5% 茶 酚 溶 液 
i1ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶 液 中 
无 水 葡萄 糖 的 量 , 计 算 , 即 得 。 


积 雪 草 


本 品 按 干燥 品 计算 , 含 铁皮 石狮 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 
(C; Hiz O6) 计 ,不 得 少 于 25.026. 

甘露 糖 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
3 3 ERI 5 A ZR -0. 02mol/L 的 乙酸 锭 溶液 (20 : 80) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘露 糖 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

* 校正 因子 测定 ” 取 盐 酸 氮 基 葡 萄 糖 适量 ,精密 称 定 ,加 水 
制 成 每 im 含 12mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 甘 露 糖 对 
照 品 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 涂 液 
lml, 加 水 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 40041. 加 
0. 5mol/L 的 PMP(1- 茶 基 -3- 甲 基 -5- 吡 唑 啉 酮 ) 甲 醇 溶液 与 
0. 3mol/L 的 氨 氧 化 钠 溶 液 各 400p1, 混 匀 ,70C 水 浴 反 应 
100 分 钟 。 再 加 0. 3mol/L 的 盐酸 溶液 50051,1857 , H] — CP 
烷 洗涤 3 次 ,每 次 2ml, 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,水 层 离心 后 , 取 上 清 
ik 10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 计 算 校 正 因 子 。 

测定 法 “” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 12g, 精 密 称 定 , 置 
索 氏 提取 器 中 ,加 80%% 乙 醇 适 量 , 加 热 回流 提取 4 小时, 弃 去 
乙醇 液 , 药 渣 挥 干 乙醇 ,滤纸 简 拆 开 置 于 烧杯 中 ,加 水 100ml, 
再 精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 前 者 1 小 时 并 时 时 搅拌 , 放 冷 ,加 
水 补 至 约 100ml, 混 匀 ,离心 ,吸取 上 清 液 1Iml, 置 安 额 瓶 或 顶 
空 瓶 中 ,加 3. 0mol/L 的 盐酸 溶液 0.5ml, 封 口 , 混 义 ,110C 水 
解 1 小 时 , 放 冷 ,用 3. 0mol/L 的 氧 氧 化 钠 溶液 调节 pH 值 至 
中 性 ,吸取 400y1, 照 校正 因子 测定 方法 , 自 “ 加 0.5mol/L 的 
PMP 甲醇 溶液 "起 ,依法 操作 , 取 上 清 液 10nl, 注 入 液 相 色谱 
仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 甘露 糖 (Cs HzOe M 13.026 — 
38. 094, 

【性 味 与 归 经 〗 甘 , 微 寒 。 归 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 益 骨 生津 , 滋 阴 清热 。 用 于 热 病 津 伤 , 口 
干 烦 淘 , 骨 阴 不 足 , 食 少 干 呕 , 病 后 虚 热 不 退 , 阴 虚 火 旺 , 骨 藻 
劳 热 , 目 暗 不 明 , 筋 骨 瘘 软 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


A 


积 雪 8 
Jixuecao 
CENTELLAE HERBA 


本 品 为 侈 形 科 植 物 积 雪 草 Centella asiatica (L. )JUrb. 的 
干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 采 收 , 除 去 泥 沙 , 晒 干 。 

LERI 本 品 常 卷 缩 成 团 状 。 根 圆柱 形 , 长 2 一 4cm, 直 
f$ 1~1.5mm; 表 面 浅黄 色 或 灰 黄 色 。 茎 细 长 弯曲 , 黄 棕色 ， 
有 细 纵 皱纹 , 节 上 常 着 生 须 状 根 。 叶 片 多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 者 
展 平 后 旺 近 圆 形 或 肾 形 , 直 径 1 一 4cms; 灰 绿色 ,边缘 有 粗 钝 
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ERE 


齿 ; 叶 柄 长 3 一 6cm, 扭 曲 。 伞 形 花 序 腋生 ,短小 。 双 悬 果 扁 圆 
形 , 有 明显 隆起 的 纵 棱 及 细 网 纹 , 果 梗 甚 短 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 DEMARE: 表皮 细胞 类 圆 形 或 近 方 形 。 
下 方 为 2 一 4 列 厚 角 细 胞 。 外 韧 型 维 管束 6 一 8 个 ;万 皮 部 外 
s 

。 髓 部 较 大 。 皮 层 和 射线 中 可 见 分 泌 道 ,直径 23 一 34pm， 
a pes eT 

叶 表 面 观 : 上 .下 表皮 细胞 均 呈 多 边 形 ;气孔 不 等 式 或 不 
定式 ,上 表皮 较 少 ,下 表皮 较 多 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 用 乙醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 
洗涤 FAKA. EJ EART. RA m PE 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 积 雪 草 背 对 照 品 AERE a P D 
甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 几 ,分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 水 (7 : 3 : 0. 5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10 26 硫酸 乙 醇 溶液 , 在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 13.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.5%% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 25.096. 

eiim 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
E e. 倍 他 环 糊 精 溶液 (24 : 76) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 205nm。 理 论 板 数 按 积 雪 草 苷 峰 计算 应 不 
低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 积 雪 草 苷 对 照 品 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 20ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,超声 处 理 (功率 180W ,频率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
10~~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ELS CE CC. His O19) 和 羟基 积 雪 
FUE (Cis Hr Ozo) 的 总 量 不 得 少 于 0. 80% 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 圆柱 形 , 表 面 浅黄 色 或 灰 黄色 。 
茎 细 , 黄 棕色 ,有 细 纵 皱纹 ,可 见 节 , 节 上 常 着 生 须 状 根 。 叶 片 
ERA .破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 近 圆 形 或 肾 形 , 灰 绿色 ,边缘 有 
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粗 钝 齿 。 伞 形 花 序 短小 。 双 悬 果 扁 圆 形 , 有 明显 隆起 的 纵 核 
及 细 网 纹 。 气 微 SERIA. 
【含量 测定 】 AAt, ARE A H Cs Hz Ois) 和 羟基 积 
38 EET. CC Hr Oz ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 7076, 
【鉴别 区 除 茎 横 切 面 外 ) 【检查 】 Deu 
【性 味 与 归 经 】 w. # X. IHHT UR BZ. 
【功能 与 主治 】 清热 利 湿 ,解毒 消 肿 。 用 于 湿热 黄 独 ,中 


同 药材 。 


里 腹泻 , 石 淋 血 淋 , 痛 肿 疮 毒 , 跌 扑 损 伤 。 


【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


Sm x RS 
Choulingdancao 
LAGGERAE HERBA 


Æ m Jy PHE Y XX rR Laggera pterodonta (DC. ) 
Benth. 的 干燥 地 上 部 分 。 秋 季 葵 叶 茂 感 时 采 割 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 长 50 一 150cm, 全 体 密 被 淡 黄 色 腺 毛 和 和 柔 
E. ZME, R 4 一 6 纵 翅 , 翅 缘 锯齿 状 , 易 折断 。 叶 互生 ， 
有 短 柄 ;叶片 椭圆 形 , 暗 绿色 ,先端 短 尖 或 渐 尖 ,基部 棉 形 ,下 
ERA ,边缘 有 锯齿 。 头 状 花 序 着 生 于 枝 端 。 气 特异 , 味 百 。 

【鉴别 取 本 品 粉 末 3g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 洋 艾 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; EE D. DELL 
甲烷 -甲酸 乙 酯 -丙酮 (6 : 0.5 : 0.3) 为 展开 剂 HE JT HC HB. E 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.0%。( 通 则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% 。( 通 则 2302)。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 12.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA 2H -2 6 FR RR TR IL C35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 350nm。 理 论 板 数 按 洋 艾 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洋 艾 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im E 35ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 洋 芯 素 (Czo。HzoO。) 不 得 少 
于 0.10%。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 苦 , 寒 ; 有 毒 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,止咳 祛 疾 。 用 于 风 热 感冒 , 咽 
USE , 肺 热 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


射 F 
Shegan 
BELAMCANDAE RHIZOMA 


Ak d 2g 35 PHE o St F Belamcanda chinensis (L. ) DC. 
HJ T MEE. FAURA F KER A np E INE OK E S DR de ALS 

CERI 本 品 呈 不 规则 结 节 状 , 长 3 一 10cm, 直径 1 一 
2cm。 表 面 黄 褐色 、 棕 褐色 或 黑 褐色 , 皱 缩 , 有 较 密 的 环 纹 。 
上 面 有 数 个 圆 盘 状 止 陷 的 葵 痕 , 偶 有 茎 基 残 存 ; 下 面 有 残留 细 
根 及 根 痕 。 质 硬 , 上 断面 黄色 ,颗粒 性 。 气 微 , 味 苦 、 微 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 表皮 有 时 残存 。 木 栓 细 胞 多 
列 。 上 皮层 黎 有 叶 迹 维 管 束 ; 内 皮层 不 明显 。 中 柱 维 管束 为 周 
木 型 和 外 韧 型 , 靠 外 侧 排 列 较 紧 密 。 薄 壁 组 织 中 含有 草酸 钙 
FE dà DEED LR BIB. 

粉末 橙黄 色 。 草 酸 钙 柱 唱 较 多 ,棱柱 形 ,多 已 破碎 ,完整 
者 长 49 一 240(315)pnm, 直 径 约 至 49um。 淀 粉 粒 单 粒 圆 形 或 
椭圆 形 , 直径 2 一 17pm, 脐 点 点 状 ; 复 粒 极 少 ,由 2 一 5 分 粒 组 
成 。 薄 壁 细胞 类 圆 形 或 椭圆 形 , 壁 稍 厚 或 连珠 状 增 厚 ,有 单 纹 
孔 。 木 栓 细胞 棕色 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 ,有 的 含 棕色 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 射 干 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 ) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 丁 酮 -甲醇 (3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ， 
喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 18.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2%% 磷 酸 溶液 (53 : 47) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 266nm。 理 论 板 数 按 次 野 意 尾 黄 素 峰 计算 应 不 低 


fr K A 


于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 POKE E ER RXTE nie d OR AS 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 10ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KE mRNS Mi) o. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Ionl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20Ml ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 次 野 意 尾 黄 素 (Cz Hais Os ) 不 得 少 
于 0.1096, 

饮片 

【炮制 了 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 形 或 长 条 形 的 薄片 。 外 表皮 黄 褐色 、 标 神 
色 或 黑 褐 色 , 皱 缩 ,可见 残留 的 须根 和 须根 痕 , 有 的 可 见 环 纹 。 
切面 淡 黄 色 或 鲜 黄 色 , 具 散在 筋 脉 小 点 或 筋 脉 纹 , 有 的 可 见 环 
At. fU MR ME. | 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 F. BMWA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 痰 , 利 咽 。 用 于 热 毒 痰 火 邦 
MUCIUS TEE SE 300 C» 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


【检查 】【 浸 出 物 】【 含 量 测定 】 


R 长 M 


Xuchangqing 
CYNANCHI PANICULATI RADIX 
ET RHIZOMA 


Adm Jy 3 E PE V) RK Ctanchum paniculatum 
(Bge. ) Kitag. 的 干燥 根 和 根茎 。 秋 季 采 挖 ,除去 杂质 ,阴干 。 

【性 状 】 本 品 根茎 呈 不 规则 柱 匆 , 有 盘 节 ,长 0.5~~ 
3.5cm, 直 径 2 一 4mm。 有 的 顶端 带 有 残 茎 , 细 圆 柱 形 , 长 约 
2cm ,直径 1 一 2mm, 上 断面 中 空 ;根茎 节 处 周围 着 生 多 数 根 。 
根 呈 细 长 圆柱 形 ,弯曲 ,长 10~16cm, 直 径 1 一 1.5mm。 表 面 
淡 黄白 色 至 淡 棕 黄色 或 棕色 , 具 微细 的 纵 皱纹 ,并 有 纤细 的 须 
根 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 粉 性 , 皮 部 类 白色 或 黄白 色 ,形成 层 环 
淡 棕色 , 木 部 细小 。 气 香 , 味 微 辛 凉 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 浅 灰 棕色 。 外 皮层 细胞 表面 观 类 
多 角形 , 垂 周 壁 细 波状 弯曲 ,细胞 间 有 一 类 方形 小 细胞 , 木 化 ; 
侧面 观 呈 类 长 方形 ,有 的 细胞 径 向 壁 有 增 厚 的 细 条 纹 。 草 酸 
钙 能 晶 直 径 7~45pm。 分 泌 细 胞 类 圆 形 或 长 椭圆 形 , 内 含 淡 
黄 棕色 分 泌 物 。 内 皮层 细胞 类 长 方形 , 垂 周 壁 细 波 状 弯曲 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醚 10ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 , 滤 
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狼 毒 


过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 Sul 对照 品 溶液 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
盐酸 酸性 5% 的 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 褐 
EREK. 

(3) 取 本 品 粉末 lg, 加 乙醚 10ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 , 滤 

T EART. RAAN 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
EUR IK NOSE RR ZEE lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 gl, —— 
硅胶 G 沙 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (10 : 
0. 8) 为 展开 剂 . JEJE CHR S BC 0I REESE 在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5. 0% (通则 2302) 。 

[u$] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 10.05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm., 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
X 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
AE WA BUE RE ES]. UE DISCE E ROSE URGE 1ml, 置 10ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 丹 皮 栈 (C， Hi O) PDF 1.3%. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 ,迅速 洗 净 , 切 段 ,阴干 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 芭 有 节 , 四 周 着 生 多 数 根 。 根 圆 
柱 形 ,表面 淡 黄 白色 至 淡 棕 黄色 或 棕色 ,有 细 纵 皱纹 。 切 面粉 
性 , 皮 部 类 白色 或 黄白 色 , 形 成 层 环 淡 棕 色 , 木 部 细小 。 气 香 ， 
味 微 辛 凉 。 

【鉴别 〗 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 ,化 湿 , 止 痛 , 止 痒 。 用 于 风湿 闻 痛 ， 
胃痛 胀 满 ,牙痛 ,腰痛 , 跌 扑 伤 痛 , 风 疹 、 湿 疹 。 

【用 法 与 用 量 】 3~12g, 后 下 。 
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【贮藏 】 ERRETA. 


R ë F 


Langdu 
EUPHORBIAE EBRACTEOLATAE RADIX 


Zk dh A RRR H ES H RR C SX Euphorbia ebracteolata 
Hayata 或 狼 毒 大 戟 Euphorbia fischeriana Steud. 的 干燥 根 。 
春 、 秋 二 季 采 挖 , 洗 净 ,切片 , 晒 干 。 

LERI 月 腺 大 戟 ”为 类 圆 形 或 长 圆 形 块 片 , 直 径 1. 5 一 
8cm, 厚 0. 3 一 4cm。 外 皮 菏 , 黄 标 色 或 灰 标 色 , 兄 剥 落 而 露出 
黄色 皮 部 。 切 面 黄白 色 , 有 黄色 不 规则 大 理 石 样 纹理 或 环 纹 。 
体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 有 粉 性 。 气 微 , 味 微 辛 。 

狼 毒 大 戟 ”外 皮 棕 黄色 ,切面 纹理 或 环 纹 显 黑 褐 色 。 水 
i JE p , 据 开 可 见 黏 丝 。 

【鉴别 】 (1) 月 腺 大 戟 ”粉末 黄白 色 。 演 粉 粒 甚 多 , 单 粒 
球形 .长 圆 形 或 半圆 形 , 直 径 3~34pm, 脐 点 裂隙 状 、 人 字 状 
或 星 状 , 大 粒 层 纹 隐约 可 见 ;* 复 粒 由 2 一 5 粒 组 成 ; 半 复 粒 易 
见 。 网 状 具 缘 纹 孔 导管 18 一 80km。 无 节 乳 管 多 碎 断 ,所 含 的 
油 滴 状 分 废物 散在 ;有 时 可 见 乳 管内 充满 黄色 分 刻 物 。 

狼 毒 大 戟 ”粉末 黄 棕 色 。 淀 粉 粒 单 粒 直径 至 24ym, 复 
Tidi 2 一 7 粒 组 成 , 半 复 粒 少 见 。 网 状 具 缘 纹 孔 导管 102ym， 
乳汁 无 色 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 狼 毒 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (8.5 :1.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 3A 2 DE 
点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301)。 

水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 RZA). 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 热 
浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.025. 

饮片 

【炮制 】 生 狼 毒 ” 除 去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ,切片 , 晒 干 。 

醋 狼 毒 ” 取 净 狼 毒 片 , 照 酷 制 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg 狼 毒 片 ,用 柄 30 一 50kg。 

本 品 形 如 狼 毒 。 颜 色 略 深 , 闻 之 微 有 酯 香气。 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 7.0%。 

酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 1.0%。 

【浸出 物 〗 同 药材 ,不 得 少 于 20. 0%。 
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【鉴别 】 [t$] (水 分 ) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 $. FA. HMMA. 

【功能 与 主治 】 散 结 , 杀 虫 。 外 用 于 淋巴 结 结核 、 皮 
$; KHH. 

[Hik5RE ZEE. 

【注意 】 不 宜 与 密 陀 僧 同 用 。 

【贮藏 】 置 通 风干 燥 处 , 防 星 。 
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3€ «8. 
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A B 化 
Lingxiaohua 
CAMPSIS FLOS 


7k 5 A XE A RHE W UE HS Campsis grandiflora (Thunb. ) 
K. Schum. MA Æ Campsis radicans (L. ) Seem. 的 干燥 
花 。 夏 、 秋 二 季 花 盛开 时 采摘 ,干燥 。 

LERI 2B 多 皱 缩 卷曲 , 黄 褐 色 或 棕 褐 色 , 完 整 花 打 
长 4 一 5cm。 苯 简 钟 状 , 长 2 一 2.5cm, 裂 片 5, 裂 至 中 部 , 苯 简 
基部 至 苯 齿 尖 有 5 条 纵 棱 。 花 冠 先 端 5 裂 ,裂片 半圆 形 , 下 部 

合 呈 漏斗 状 , 表 面 可 见 细 脉 纹 , 内 表面 较 明 显 。 雄 蕊 4, 着 
生 在 花冠 上 ,2 长 2 短 , 花 药 个 字形 ,花柱 1, 柱 头 扁平 。 气 清 
F RAE R. 

AWAR EAK 6—7cm, HK 1.5~2cm, fili 
单质 ,先端 5 齿 裂 ,裂片 短 三 角 状 ,长 约 为 葛 简 的 1/3, 3 f P) 
无 明显 的 纵 棱 ;花冠 内 表面 具 明 显 的 深 棕色 脉 纹 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 黄 棕色 。 花 粉 粒 类 圆 形 ,直径 24 一 
3lum, HH. 3 孔 沟 ,表面 有 极 细密 的 网 状 雕 纹 。 腺 毛 淡 黄色 或 
黄 棕色 , 头 部 多 细胞 , 呈 扁 圆 形 .类 圆 形 或 长 圆 形 ,侧面 观 细胞 
似 栅 状 排列 1 一 2 层 , 柄 部 1 一 3 细胞 。 花 冠 表皮 细胞 类 多 角 
形 ; 具 螺纹 导管 。 

(2) 取 本 品 粉末 0.5g, 加 石油 醚 (60 一 90C)15ml, 超 声 处 
JH 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 凌 霄 花 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 注 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Lul, Aal 
点 于 同一 硅胶 GARRE ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 碘 蒸气 中 二 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.075 (通则 2302), 

【性 味 与 归 经 】 H.R.. GF LAZ. 

【功能 与 主治 】 活血 通 经 , 凉 血 祛 风 。 用 于 月 经 不 调 , 经 
闭 首 痕 , 产 后 乳 肿 , 风 疹 发 红 ,皮肤 瘙痒 , 竣 疙 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 9g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 


高 良 姜 


【贮藏 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


AURREK 


Gaoshanlagencai 
PEGAEOPHYTI RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 十 字 花 科 植物 无 茎 荐 Pegaeophyton scapiflorum 
(Hook. f. et Thoms. ) Marq. et Shaw H FHIR MIRE. KE 
采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 根 茎 顶端 有 数 个 分 枝 ,有 密集 横 环 纹 ,其 上 
有 叶柄 残 基 。 根 圆柱 形 , 长 5~16cem, H4 0.6~1. 5cm, # 
面 黄 棕色 至 灰 黄 褐色 ,粗糙 ,有 明显 的 皱纹 和 纵 沟 。 质 松 泡 ， 
易 折 断 ,断面 不 整齐 , 皮 部 淡 棕 色 至 黄 棕 色 , 木 部 淡 黄 白色 至 
浅黄 棕色 ,周边 与 中 心 部 呈 灰 白 与 黄色 相间 的 花纹 。 气 微 香 ， 
味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 根 横 切 面 : 木 栓 层 为 10 数列 , 栓 内 层 狭 这 ， 
细胞 多 数 皱 缩 。 韧 皮 部 宽广 ,射线 明显 ,在 射线 处 具 较 大 的 分 
泌 腔 ; 束 中 形成 层 细胞 数列 或 不 明显 , 呈 断 续 环 状 。 木 质 部 由 
导管 .射线 . 木 纤 维 组 成 ,导管 稀少 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 高 山 六 根菜 对 
照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 醚 -乙酸 乙 酯 (20 : 5.5 : 2.5) 为 展开 
AEF EE, AF, EDI 30% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jn dA 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

”总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302) , 

【性 味 与 妇 经 】 苦 、 辛 , 寒 。 归 肺 * 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 清 肺 止咳 ,止血 , 消 肿 。 用 于 
温 病 发 热 , 肺 热 咳嗽 ,咯血 ,创伤 出 血 徊 肢 浮肿 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g; 或 人 丸 . 散 。 外 用 适量 , 研 末 数 。 

【贮藏 》 置 通风 干燥 处 。 


高 民 委 
Gaoliangjiang 
ALPINIAE OFFICINARUM RHIZOMA 


本 品 为 姜 科 植物 高 良 姜 Alpinia officinarum Hance 的 干 
燥 根 靶 。 夏 末 秋 初 采 控 ,除去 须根 和 残留 的 鳞片 , 洗 兆 , 切 
EH. 


。 287 。 
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源 参 


【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 , 多 弯曲 ,有 分 枝 , 长 5 一 9cm, 直 
4$ 1 一 1.5cm。 表 面 棕 红 色 至 暗 褐色 ,有 细密 的 纵 皱 纹 和 灰 棕 
色 的 波状 环节 , 节 间 长 0.2~1lcm, 一 面 有 圆 形 的 根 痕 。 质 坚 
H AS Eb Ur BST ,断面 灰 棕色 或 红 棕色 ,纤维 性 ,中 柱 约 占 1/3。 
REREH. 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 外 壁 增 厚 ,有 的 含 红 
标 色 物 。 皮 层 中 叶 迹 维 管束 较 多 ,外 韧 型 。 内 皮层 明显 。 中 


柱 外 万 型 维 管束 甚 多 , 束 鞘 纤维 成 环 , 木 化 。 皮 层 及 中 柱 薄 壁 ， 


组 织 中 散 有 多 数 分 泌 细胞 ,内 含 黄色 或 红 棕 色 树 脂 状 物 ; 薄 壁 

DRE mR 5g, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 连 接 挥发 
油 测 定 豆 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 
为 止 ,加 正己 烷 3ml, 连 接 回 流 冷 凝 管 ,加 热 至 微 沸 , 并 保持 
2 小 时 , 放 冷 , 取 正 己 烷 液 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 高 良 姜 对 照 
药材 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HUE 
板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ， 
喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 16.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2 5 磷酸 溶液 (55 : 45 ) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 266nm。 理 论 板 数 按 高 良 姜 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 高 良 姜 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 高 良 姜 素 (Cis HioO; ) 不 得 少 
于 0.70%, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 , 晒 干 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 形 的 薄片 。 外 表皮 棕 红 色 至 瞳 
棕色 ,有 的 可 见 环节 和 须根 痕 。 切 面 灰 棕色 至 红 棕 色 , 外 周 
色 较 淡 , 具 多 数 散在 的 盘 脉 小 点 ,中 心 圆 形 , 约 占 1/3。 气 
FREH. 


m A R5 A m A CE 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%。 
【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】( 总 灰分 ) 【含量 测定 了 】 
同 药 材 。 


【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 。 归 脾 、 骨 经 。 
【功能 与 主治 】 温 骨 止 呕 , 散 寒 止痛 。 用 于 腕 腹 冷 痛 , 胃 
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3E n nr , BE ACIE NE, 
【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


2 2 
Quanshen 


BISTORTAE RHIZOMA 


Æ du N A PHE 038 S Polygonum bistorta L. 的 干燥 根 
z. PRE REE h E T R I, RE W F, 
去 须根 。 

【性 状 】 本 品 呈 扁 长 条 形 或 扁 圆 柱 形 ,弯曲 ,有 的 对 卷 弯 
曲 ,两 端 略 尖 , 或 一 端 渐 细 ,长 6 一 13cm ,直径 1 一 2.5cm。 表 
面 紫 褐色 或 紫 黑色 ,粗糙 ,一面 隆 起 ,一面 稍 平坦 或 略 具 凹 模 ， 
全 体 密 具 粗 环 纹 , 有 残留 须根 或 根 痕 。 质 硬 , 断 面 浅 棕 红 色 或 
棕 红 色 , 维 管束 呈 黄 白色 点 状 BERI YR. ATA, BE LAE 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 淡 棕 红色 。 木 栓 细胞 多 角形 , 含 棕 
红色 物 。 草 酸 钙 簇 晶 甚 多 ,直径 15 一 65km。 具 缘 纹 孔 导管 直 
径 20~55pm, 亦 有 网 纹 导 管 和 螺纹 导管 。 纤 维 长 梭 形 ,直径 
10~20um, 壁 较 厚 , 木 化 , 孔 沟 明显 。 淀 粉 粒 单 粒 椭圆 形 、 卵 
形 或 类 圆 形 ,直径 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 拳 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 
酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (5 : 4 : DYRFA, AF ME, RT ERARA 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[i2] 水 分 不 得 过 15. 0% GB Rf 0832 第 二 D». 

总 灰分 “不 得 过 9.076 (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.095. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0.05%% 磷 酸 甲醇 溶液 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 
溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
272nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


07-12um. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC(%) 
0~7 10—5 90— 95 
7-15 5—18 95— 82 
15—20 18 82 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 30% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 五 号 筛 ) 约 0.25g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 , 浸 泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 45kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30 06 甲醇 补足 减 失 的 重量 LE 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 没食子 酸 (C, He O; ) 不 得 少 于 
0.1294 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 略 泡 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 近 肾 形 的 薄片 。 外 表皮 紫 褐 色 或 紫 黑 
色 。 切 面 棕 红 色 或 浅 棕 红 色 ,平坦 , 近 边 缘 有 一 圈 黄 白色 小 点 
( 维 管束 ), 气 微 , 味 苦涩。 

【鉴别 】 RE] 【浸出 物 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 m A WAR. Bih F KDZ. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 ,止血 。 用 于 赤 痢 热 
泻 , 肺 热 咳嗽 , 痛 肿 疗 病 ,口舌 生 疮 , 血 热 吐 曙 , 痔 并 出血 ， 
ke dim. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


粉 s A 
Fenbixie 
DIOSCOREAE HYPOGLAUCAE RHIZOMA 


7k im N 3 UELLE E 3E Hi Dioscorea hypoglauca Palibin 
的 干燥 根茎 。 秋 、 冬 二 季 采 控 , 除 去 须根 , 洗 净 ,切片 , 晒 干 。 

LERI 本 品 为 不 规则 的 薄片 ,边缘 不 整齐 ,大 小 不 一 ， 
厚 约 0.5mm。 有 的 有 棕 黑 色 或 灰 棕 色 的 外 皮 。 切 面 黄白 色 
或 淡 灰 柠 色 , 维 管 束 呈 小 点 状 散在 。 质 松 , 略 有 弹性 , 易 折 断 ， 
新 断面 近 外 皮 处 显 淡 黄色 。 气 微 , 味 辛 、 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 横 切 面 : 外 层 为 多 列 木 栓 化 细胞 。 皮 
层 较 罕 ,细胞 多 切 向 延长 , 壁 略 增 厚 , 木 化 壁 纹 孔 明显 ;黏液 细 
胞 散在 ,内 含 草酸 钙 针 晶 束 。 中 柱 散 生 外 韧 型 维 管束 和 周 木 
型 维 管束 。 注 壁 细胞 壁 略 增 厚 , 具 纹 孔 ,细胞 中 含 淀粉 粒 。 

本 品 粉 未 黄白 色 。 淀 粉 粒 单 粒 圆 形 、 卵 圆 形 或 长 椭圆 形 ， 
直径 5~~32pm, 长 至 40pm, 脐 点 点 状 或 裂缝 状 ; 复 粒 少数 ,多 
由 2 分 粒 组 成 。 厚 壁 细胞 众多 , 壁 木 化 , 孔 沟 明显 ,有 的 类 似 
石 细胞 ,多 角形 、 梭 形 或 类 长 方形 , 直径 40~ 80pm, 长 至 
224nm。 草 酸 钻 针 品 束 长 64 一 84pm。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 


粉 高 


JU H REXI RR Z8 E 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 Zul. 4T 30 5i 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 
别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 三 对照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 或 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.075. 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 平 。 归 肾 、 胃 经 。 

LHES FHEA H, ARRA., MTEI, AW, 
白带 过 多 , KAA , KDEA, ERAI 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


粉 8 


Fenge 
PUERARIAE THOMSONII RADIX 


Ak dh EPHE H EE Pueraria thomsonii Benth. 的 干 
燥 根 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 ,除去 外 皮 , 稍 干 , 截 段 或 再 纵 切 两 半 或 
斜 切 成 厚 片 ,干燥 。 

【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 、 类 纺锤 形 或 半圆 柱 形 , 长 12 一 
15cm, 直径 4 一 8cm; 有 的 为 纵 切 或 斜 切 的 厚 片 ,大 小 不 一 。 
表面 黄白 色 或 淡 棕 色 , 未 去 外 皮 的 呈 灰 棕色 。 体 重 , 质 硬 , 富 
33 TE , 横 切 面 可 见 由 纤维 形成 的 浅 棕 色 同 心性 环 纹 , 纵 切面 可 
见 由 纤维 形成 的 数 条 纵 纹 。 气 微 RAA, 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 黄白 色 。 淀 粉 粒 甚 多 , 单 粒 少见 ， 
圆 球形 ,直径 8 一 15pm, 脐 点 隐约 可 见 ; 复 粒 多 ,由 2~~20 多 个 
分 粒 组 成 。 纤 维 多 成 束 , 壁 厚 , 木 化 ,周围 细胞 大 多 含 草酸 钉 
Jj &à ,形成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 木 化 增 厚 。 石 细胞 少见 ,类 圆 
形 或 多 角形 ,直径 25 一 43uwm。 上 有 具 缘 纹 孔 导 管 较 大 , 纹 孔 排列 
极为 紧密 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0.8g, 加 甲醇 10ml, 放 置 2 小 时 , 滤 过 , 滤 
A T , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 萝 
根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 二 氯 甲烷 - 
甲醇 -水 (7 : 2.5 ; 0.25) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 诡 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 


。 289 。 


3€ &. 
a% ouryao. com 
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总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

二 氧化 硫 残 留 量 照 二 氧化 硫 残 留 量 测 定 法 (通则 
2331) 测 定 ,不 得 过 400mg/kg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 10.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 8g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 葛根 素 (Cz HzoO。) 不 得 少 
Jg 0.3095. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 切 块 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 或 立方 块 状 。 外 表面 黄白 色 或 淡 棕 
色 。 切 面 黄白 色 , 横 切面 有 时 可 见 由 纤维 形成 的 浅 棕色 同心 
性 环 纹 , 纵 切面 可 见 由 纤维 形成 的 数 条 纵 纹 。 体 重 , 质 硬 , 富 
粉 性 。 气 微 , 味 微 甜 。 


【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 12.0%。 
【鉴别 【检查 (总 灰分 二 氧化 硫 残 留 量 ) DHH] 


【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 辛 , 凉 。 归 脾 . 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 解 肌 退 热 , 生 津 止 汕 , 透 疹 , 升 阳 止 海 ， 
通 经 活络 , 解 酒 毒 。 用 于 外 感 发 热 头 痛 , 项 背 强 痛 , 口 渴 , 消 
i ,及 疙 不 透 , 热 痫 ,汇演 ,眩晕 头痛 ,中 风 偏 将, 胸 阅 心痛 ， 
酒 毒 伤 中 。 

【用 法 与 用 量 】 10 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


A 母 BH 


Yimucao 
LEONURI HERBA 


本 品 为 唇 形 科 植 物 益 母 草 Leonurus japonicus Houtt. 的 
新 鲜 或 干燥 地 上 部 分 。 鲜 品 春季 幼苗 期 至 初夏 花 前 期 采制 ; 
十 品 自 季 茎 叶 诚 盛 . 花 未 开 或 初 开 时 采 割 , 晒 干 ,或 切 段 晒 干 。 
CERI 鲜 益 母 草 幼苗 期 无 葵 , 基 生 叶 圆心 形 ,5 一 9 
浅 裂 ,每 裂片 有 2—3 钝 齿 。 花 前 期 莽 呈 方 柱 形 , 上 部 多 分 枝 ， 
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以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 ， 
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四 面目 下 成 纵 沟 ,长 30 一 60cm, 直径 0. 2~0. 5cm; K E A 
色 ; 质 鲜嫩 ,斯 面 中 部 有 茵 。 叶 交互 对 生 , 有 柄 ;叶片 青绿 色 ， 
质 鲜嫩 ,把 之 有 汁 ; 下 部 葵 生 叶 掌 状 3 裂 , 上 部 叶 羽 状 深 裂 或 
RAUR 3 片 ,裂片 全 缘 或 具 少 数 锯齿 。 气 微 RATE o 

干 益 母 草 ” 茎 表面 灰 绿色 或 黄 绿 色 ; 体 轻 , 质 韧 ,断面 中 
部 有 髓 。 叶 片 灰 绿 色 , 多 皱 缩 .破碎 , 易 脱 落 。 轮 侈 花序 腋生 ， 
小 花 淡 紫色 , 花 葡 简 状 ,花冠 二 层 形 。 切 段 者 长 约 2cm, 

【鉴别 】 OFRAR: 表皮 细胞 外 被 角质 层 , 有 
苷 毛 ; 腺 鳞 头 部 4、6 细胞 或 8 细胞 , 柄 单 细 胞 ; 非 腺 毛 1 一 4 
细胞 。 下 皮 厚 角 细 胞 在 棱角 处 较 多 。 皮 层 为 数列 薄 壁 细 
胞 ;内 皮层 明显 。 中 柱 蒜 纤维 束 微 木 化 。 韧 皮 部 较 罕 。 木 
质 部 在 棱角 处 较 发 达 。 艇 部 薄 壁 细胞 较 大 。 薄 壁 细 胞 含 细 
小 草酸 钙 针 唱和 小 方 晶 。 鲜 品 近 表皮 部 分 皮层 薄 壁 细胞 含 
叶绿体 。 

(2) 取 盐酸 水 苏 碱 [ 含 量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 10ml， 
RT ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 
品 溶液 ( 鲜 品 干燥 后 粉碎 , 同 法 制 成 )。 另 取 盐 酸 水 办 碱 对 照 
品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 浴 液 各 5 一 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 
(10 : 6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 105 C 加热 15 分 
b , 放 冷 , 喷 以 稀 碘 化 钒 钾 试 液 - 三 氯 化 铁 试 液 (10 : DRAR 
液 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 干 益母草 
第 二 法 ) 。 

总 灰分 干 益母草 不 得 过 11.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 干 益母草 ” 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 
2201) 项 下 的 热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 15.026. 

【含量 测定 】 干 益母草 ”盐酸 水 苏 碱 
法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 丙 基 酰胺 键 合 硅胶 为 填 
E38); AZ 8-0. 2% 冰 醋酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 
散射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 盐 酸 水 获 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 4, BS 25m, REEE, 
加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5p1、10pl1, 供 试 品 溶 
液 0 一 20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 盐酸 水 苏 碱 (C? Hi NO; * HCD A 
得 少 于 0.5094, 

盐酸 益母草 碱 


不 得 过 13.0% (通则 0832 


照 高 效 液 相 色谱 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


ied 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ; VA Z H-0. 4% 辛 烷 磺 酸 钠 的 0.1%% 磷 酸 溶液 (24 : 76) 28 
流动 相 ;检测 波长 为 277nm。 理 论 板 数 按 盐酸 益母草 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 益 母 草 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 盐酸 水 苏 碱 [ 含 量 


测定 ] 项 下 供 试 品 溶液 各 10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 盐酸 益母草 碱 (Cu Ha: Os Ng * HCI) 
不 得 少 于 0.05096, 

饮片 

【炮制 〗 鲜 益 母 草 ”除去 杂质 ,迅速 洗 净 。 

干 益母草 ”除去 杂质 ,迅速 洗 净 , 略 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 方形 ,四面 凹 下 成 纵 沟 , 灰 绿 色 或 
黄 绿 色 。 切 面 中 部 有 白 髓 。 叶 片 灰 绿色 ,多 皱 缩 、 破 碎 。 轮 爹 
4E FF BE , 花 黄 棕色 2E SE PL AR ,花冠 二 层 形 。 气 微 , 味 微 苦 。 

[£50] 同 药材 ,不 得 少 于 12.0%，。 

[SE EI 同 药材 , 含 盐酸 水 苏 碱 (Ci Hi NO: HCD 
不 得 少 于 0. 40% , 含 盐酸 益母草 碱 (Ci, Ha Os N; * HC1) 不 得 
少 于 0.04095, 

LEII RZE El 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FF AR., BRF bE KAA. 

【功能 与 主治 】 活血 调经 ,利尿 消 肿 ,清热 解毒 。 用 于 月 
经 不 调 ,痛经 经 闭 , 恶 露 不 尽 ,水 肿 尿 少 , 疮 疡 肿 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g; 鲜 品 12—40g. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 干 益母草 置 干燥 处 ; 鲜 益 母 草 置 阴凉 潮湿 处 。 


i3 智 
Yizhi 
ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS 


Æ m N SEFHIBI SEES Alpinia oxyphylla Miq. 的 干燥 成 
ARK. EAE RK H RA ZE TR IC F RAR T R o 

CERI 本 品 呈 椭圆 形 , 两 端 略 尖 , 长 1.2 一 2cm, 直 径 
1~1. 3cm。 表 面 棕色 或 灰 棕 色 , 有 纵向 四 凸 不 平 的 突起 棱 线 
13 一 20 条 ,顶端 有 花 被 残 基 , 基 部 常 残存 果 梗 。 果 皮 注 而 稍 
万 ,与 种 子 紧 贴 ,种 子 集结 成 团 , 中 有 隔膜 将 种 子 团 分 为 3 38 
每 办 有 种 子 6 一 11 粒 。 种 子 呈 不 规则 的 扁 圆 形 , 略 有 钝 棱 , 直 
径 约 3mm, 表 面 灰 褐色 或 灰 黄 色 , 外 被 淡 柠 色 膜 质 的 假 种 皮 ; 
质 便 ,胚乳 白色 。 有 特异 香气 , 味 辛 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品种 子 横 切 面 : 假 种 皮 薄 壁 细胞 有 时 残 
人 存 。 种 皮 表 皮 细 胞 类 圆 形 .类 方形 或 长 方形 , 略 径 向 延长 , 壁 
较 厚 ;下 皮 为 1 列 薄 壁 细胞 , 含 黄 棕 色 物 ; 油 细胞 1 列 , 类 方形 
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或 长 方形 , 含 黄色 油 滴 ;色素 层 为 数列 黄 棕 色 细 胞 ,其 间 散 有 
较 大 的 类 圆 形 油 细胞 1 一 3 列 , 含 黄色 油 滴 ; 内 种 皮 为 1 PUB 
状 厚 壁 细胞 , 黄 棕色 或 红 棕色 ,内壁 与 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 小 ,内 含 
硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 充满 细小 淀粉 粒 集结 成 的 淀粉 团 。 内 胚 
乳 细胞 含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

粉末 黄 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 呈 长 条 形 , 直 径 约 至 
29pum, 壁 稍 厚 , 常 与 下 皮 细 胞 上 下 层 垂直 排列 。 色 素 层 细胞 
皱 缩 ,界限 不 清楚 , 含 红 棕色 或 深 棕色 物 , 常 碎 裂 成 不 规则 色 
素 块 。 油 细胞 类 方形 .长 方形 ,或 散 列 于 色素 层 细胞 间 。 内 种 
皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 棕色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 非 木 化 , 胞 腔 
内 含 硅 质 块 ;断面 观 细胞 1 列 , 栅 状 ,内 壁 和 侧 壁 极 厚 , 胞 腔 偏 
外 侧 , 内 含 硅 质 块 。 外 胚乳 细胞 充满 细小 淀粉 粒 集结 成 的 演 
粉 团 。 内 胚乳 细胞 含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 益 智 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
idi EEC60—90'CO-BNBRICS : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 了 晰 ， 
分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 8. 5% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 1.5% (通则 2302). 

【含量 测定 】 取 本 品种 子 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 。 

本 品种 子 含 挥发 油 不 得 少 于 1.0% (ml/g)。 

饮片 

【炮制 】 益 智仁 ”除去 杂质 及 外 过。 用 时 捣 碎 。 

【鉴别 】 (1) 同 药材 。 

(2) 除 对 照 药材 到 益 智仁 外 , 同 药材 。 

【含量 测定 】 同 药材 。 

盐 益 智仁 ” 取 益 智仁 , 照 盐水 灸 活 《 通 则 0213) 炒 干 。 用 
时 揭 碎 。 

本 品 呈 不 规则 的 扁 圆 形 , 略 有 钝 棱 , 直 径 约 3mm。 外 表 
棕 褐 至 黑 褐 色 , 质 硬 ,胚乳 白色 。 有 特异 香气 。 味 辛 、 微 咸 。 

【鉴别 】 (1) 除 横 切 面 外 , 同 药材 。 

(2) 除 对 照 药 材 取 益 智仁 外 , 同 药材 。 

【检查 】 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 暧 肾 固 精 缩 尿 , 温 脾 止 泻 摄 唾 。 用 于 肾 
虚 遗 尿 ,小便 频数 ,遗精 白 浊 , 脾 寒 泄 泻 , 腹 中 冷 痛 , 口 多 唾 泛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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AA 贝 S 
Zhebeimu 
FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS 


本 品 为 百合 科 植 物 浙 贝 母 Fritillaria thunbergii Miq. 
的 干燥 鳞茎 。 初 夏 植 株 枯 萎 时 采 挖 , 洗 净 。 大 小 分 开 , 大 者 除 
EGF, JR RKRN?” ETRE, JRR”. aala, 
BRAIRE TE LUMBER UL FEA o I A BE HB OAK IF, FR s ak e 
ERARA , 洗 净 ,除去 芯 芽 , 趁 鲜 切 成 厚 片 , 洗 净 ,干燥 , 习 
grum uH. 

LERI XU JEEE RII IBS IT E SL HUE ,高 
1 一 2cm ,直径 2 一 3. 5cm。 外 表面 类 白色 至 淡 黄 色 , 内 表面 白 
ERRE ,被 有 白色 粉末 。 质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 白色 至 
AAE, TIE., TM, RAE -o 

珠 贝 ”为 完整 的 鳞茎 , 呈 扁 圆 形 ,高 1 一 1.5cm, 直 径 1 一 
2. 5cm。 表 面 类 日 色 , 外 层 鳞 叶 2 办 ,肥厚 ,上 略 似 肾 形 , 互 相 抱 
合 , 内 有 小 鳞 叶 2 一 3 BRIT 48 B5 58 2£ 

浙 贝 片 ” 为 鳞茎 外 层 的 单 办 鳞 叶 切 成 的 片 。 椭 圆 形 或 类 
圆 形 ,直径 1~2cm, 边 缘 表 面 淡 黄 色 , 切 面 平坦 , 粉 白色 。 质 
脆 , 易 折断 ,断面 粉 白色 , 富 粉 性 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 淡 黄白 色 。 淀 粉 粒 甚 多 , 单 粒 卵 
JE . 广 卵 形 或 椭圆 形 ,直径 6 一 56xm, 层 纹 不 明显 。 表 皮 细 胞 
类 多 角形 或 长 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ; 气 孔 少 见 , 副 卫 细胞 
4 一 5 个。 草酸 钉 结 唱 少 见 , 细 小 ,多 呈 颗 粒状 ,有 的 呈 梭 形 、 
方形 或 细 杆 状 。 导 管 多 为 螺纹 ,直径 至 18um. 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 浓 氨 试 液 2ml 与 三 握 甲 烷 20ml, 放 
置 过 夜 , 滤 过 , 取 滤 液 8ml, 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 贝 母 素 甲 对 照 品 、 贝 母 素 乙 对 照 
品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10 一 20 几 .对照 品 溶液 10nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G EJ AR E, 
以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17: 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 陈 干 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 8. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ RS -ZK-— Z RR CTO : 30 : 0.032 9 DL 4B LEE 
光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 甲 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 贝 母 素 甲 对 照 品 ` 贝 母 素 乙 对 照 
amii E ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 贝 母 素 甲 0. 2mg、 贝 
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母 素 乙 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 篇 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 烧瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 4ml 浸润 1 小 时 ,精密 加 入 三 毛 
甲烷 -甲醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 10ml, 称 定 重 量 , 混 匀 ,和 置 80C 
水 浴 中 加 热 回流 2 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 上 述 混合 溶液 
补足 减 失 的 重量 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 置 蒸发 四 中 


RT , 残 潜 加 甲醇 使 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 


度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10u1、20pl1, 供 试 品 溶 
ili 5 一 15 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 分 
别 计算 贝 母 素 甲 . 贝 母 素 乙 的 含量 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 贝 母 素 甲 (Czz Ha NO) fI DI SER 
Z (Ca Hss NO;) 的 总 量 , 不 得 少 于 0. 080%。 


饮片 
【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 ;或 打 成 
碎 块 。 


【性 味 与 归 经 】 苗 , 寒 。 归 肺 \ 心 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 止咳 ,解毒 散 结 消 痛 。 用 于 人 K 
热 咳 嗽 , 痰 火 咳嗽 , 肺 痛 , 肪 痛 , 疗 疡 , 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【注意 】 ^85)JI 5.15 5 5 Wa LBS T HIR. 

【贮藏 】 置 干燥 处 pY hE. 


m om F 
Suoluozi 
AESCULI SEMEN 


本 品 为 七 叶 树 科 植 物 七 叶 树 Aesculus chinensis Bge. 、 浙 
江 七 时 树 Aesculus chinensis Bge. var. chekiangensis (Hu et 
Fang)Fang zk-XJifi S& Aesculus wilsonii Rehd. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 果皮 , 晒 干 或 低温 干燥 。 

【性 状 】 本 品 呈 扁 球形 或 类 球形 , 似 板栗 ,直径 1.5~ 
4cm。 表 面 棕色 或 棕 褐色 ,多 皱 缩 ,凹凸 不 平 , 略 具 光 泽 ; 种 及 
色 较 浅 , 近 圆 形 , 约 占 种 子 面积 的 1/4 至 1/2; 其 一 侧 有 1 条 
突起 的 种 消 , 有 的 不 其 明显 。 种 皮 硬 而 脆 , 子 叶 2, 肥 厚 , 坚 
硬 , 形 似 栗 仁 , 黄 白色 或 淡 棕 色 , 粉 性 。 气 微 , 味 先 苦 后 甜 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 淡 红 棕色 至 黄 棕色 。 种 皮 外 表皮 
细胞 黄 棕色 ,表面 观 多 角形 , 壁 略 不 均匀 增 厚 , 角 部 略 有 突起 。 
种 皮下 皮 细 胞 卵 圆 形 .类 圆 形 或 类 长 方形 , 壁 稍 厚 。 种 皮 分 枝 
细胞 较 大 , 常 多 层 重 倒 ;分 枝 细 胞 类 多 角形 或 不 规则 形 , 分 枝 
长 短 不 一 ,有 的 可 见 纹 孔 域 。 淀 粉 粒 较 多 , 单 粒 长 圆 形 或 类 圆 
形 ,直径 2~38pm, 脐 点 可 见 ; 复 粒 由 23 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 ,对 照 品 色 谱 
图 中 4 个 主 成 分 峰 , 以 出 峰 前 后 的 顺序 分 别 为 七 叶 皂 背 AE 
叶 和 皂苷 B. 七 叶 皂 背 C 和 七 叶 皂 彰 D。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 
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与 七 叶 气 苷 钠 对 照 品 四 个 主峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 
【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 5.0%%( 通 则 2302), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, BS -0. 2% 磷 酸 溶液 (36 : 64) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 七 叶 皂 苷 A 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


对 照 品 溶液 的 制备 “” 取 七 叶 皂 苷 钠 对 照 品 (已 标示 七 时 。 


皂苷 A 含量 ) 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 8978 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 lg. us 
称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 乙醚 ,加 热 回 流 1 小 时 , 弃 去 乙醚 
液 ,药酒 连同 滤纸 简 挥 干 溶剂 后 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 置 蒸发 下 中 ,于 40C 水 浴 上 浓缩 至 
适量 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 9€ 5] , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 周 ,注入 液 相 色 谱 仪 , 测 定 , 以 对 照 品 溶液 中 七 叶 和 皂苷 A 位 
置 相 应 峰 的 峰 面 积 计算 , 即 得 。 

Æ m fx METER. EU Bd ACC Hes Oz4 ) 不 得 少 
T 0.7094, 

饮片 

【炮制 】 除去 外 壳 和 杂质 。 用 时 打 碎 。 

【鉴别 【含量 测定 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 肝 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 MFA, MAIM. MTA AAH , M 
AB HK IY, S e XA 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


S B 
Haima 


HIPPOCAMPUS 


本 品 为 海龙 科 动 物 线 纹 海 马 Hippocampus kelloggi 
Jordan et Snyder, Hil = Hippocampus histrix Kaup, 大 海马 
Hippocampus kuda Bleeker, = # 4 4 Hippocampus 
trimaculatus Leach 或 小 海马 ( 海 蛆 ) Hippocampus japonicus 
Kaup 的 干燥 体 。 夏 、 秋 二 季 捕 捞 , 洗 净 , 晒 干 ;或 除去 皮膜 和 
内 胜 , 晒 干 。 

[ERI 线 纹 海马 呈 扁 长 形 而 弯 曲 , 体 长 约 30cm。 表 
面 黄白 色 。 头 略 似 马 涉 , 有 冠状 突起 , 具 管 状 长 吻 , 口 小 ,无 
FARRA. FRERE ,尾部 四 棱 形 , 渐 细 卷曲 , 体 上 有 


瓦楞 形 的 节 纹 并 具 短 棘 。 体 轻 , 上 骨 质 ,坚硬 。 气 微 腥 , 味 微 咸 。 

刺 海马 K 15—20cm. 3k 3B A f E YR 715 [8] B5 d 28 

Xu dki&20—30cm, HAE. 

三 斑 海 马 ” 体 侧 背 部 第 1、4、7 节 的 短 刺 基部 各 有 1 
黑 斑 。 

小 海马 ( 海 蛆 ) 
短 琼 均 较 细小 。 | 

【鉴别 】 本 品 粉末 白色 或 黄白 色 。 横 纹 肌纤维 多 碎 断 ， 
有 明暗 相间 的 细密 横 纹 ; 横 断面 观 类 长 方形 或 长 卵 圆 形 ,表面 
平滑 ,可 见 细 点 或 裂缝 状 空隙 。 胶 原 纤维 相互 缠绕 成 团 。 皮 
肤 碎片 表面 观 细胞 界限 不 清 , 可 见 棕色 颗粒 状 色素 物 。 骨 碎 
片 不 规则 形 , 骨 陷 窝 呈 长 条 形 或 裂缝 状 。 

饮片 

【炮制 】 用 时 捣 碎 或 碾 粉 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 戌 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 温 肾 壮阳 , 散 结 消 肿 。 用 于 阳痿 ,遗尿 ， 
肾虚 作 跨 , 瘦 瘦 积聚, 跌 扑 损伤 ;外 治 痛 肿 疗 疮 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g。 外 用 适量 , 研 末 邢 患处 。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 , 防 星 。 


体形 小 ,长 ?7 一 10cm。 黑 褐色 。 市 纹 和 


E M BE 
Haifengteng 
PIPERIS KADSURAE CAULIS 


本 品 为 胡椒 科 植 物 风 苹 Piper kadsura (Choisy) Ohwi 的 
THREE. EO CARCER LER AUR SUELEN. 

【性 状 】 本 品 呈 扁 圆 柱 形 , 微 弯 曲 , 长 15 一 60cm, 直径 
0. 3 一 2cm。 表 面 灰 褐色 或 褐色 ,粗糙 ,有 纵向 棱 状 纹理 及 明 
显 的 节 , 节 间 长 3 一 12cm, 节 部 膨大 ,上 生 不 定 根 。 体 轻 , 质 
脆 , 易 折断 ,断面 不 整齐 , 皮 部 窑 , 木 部 宽广 , 灰 黄 色 ,导管 孔 多 
数 ,射线 灰白 色 ,放射 状 排列 , 皮 部 与 木 部 交界 处 常 有 裂 际 ,中 
DARRERE. AF RA SE. vr 

【鉴别 】 (1) 粉 末 灰 褐色 。 石 细胞 淡 黄 色 或 黄 绿 色 ,类 圆 
JE .类 方形 、 圆 多 角形 或 长 条 形 ,直径 20— 50p m , 4L 14 BH Sj A 
的 胞 腔 含 暗 棕 色 物 。 草 酸 钙 砂 唱 多 存在 于 薄 壁 细胞 中 。 木 纤 
维 多 成 束 ,直径 12 一 25pm, 具 斜纹 孔 或 相交 成 十 字形 、 人 了 字 
形 。 皮 层 纤维 细 长 ,直径 12 一 28um, 微 木 化 , 纹 孔 稀少 ,有 的 
可 见 分 隔 。 具 缘 纹 孔 导 管 直径 15 一 90km, 纹 孔 排列 紧密 ,有 
的 横向 延长 成 梯 状 ,排列 整齐 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 4p Ph. UE 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,加 入 硅胶 G 3g, 
RI , 置 水 浴 上 挥 干 溶剂 ,加 于 硅胶 G 柱 (15g, 内 径 为 1.5 一 
2cm) 上 ,用 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 混 合 溶液 100ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
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为 取 海 风 芯 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -丙酮 -甲醇 (7 : 1 : 0. 5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,浸泡 , 润 透 , 切 厚 片 MF. 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 微 温 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 湿 , 通 经 络 , 止 痹 痛 。 用 于 风寒 湿 
兽 , 胶 节 疼 痛 , 筋 脉 拘 挛 ,屈伸 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 。 


海 È 
Hallong 
SYNGNATHUS 


本 品 为 海龙 科 动 物 刁 海龙 Solenognathus hardwickii 
(Gray) 、 拟 海龙 Syngnathoides biaculeatus (Bloch) 或 尖 海 龙 
Syngnathus acus Linnaeus W FHI. ZTR. KZE., 
二 海龙 、 拟 海龙 除去 皮膜 , 洗 净 , 晒 干 ; 尖 海 龙 直接 洗 净 , 晒 干 。 

LERI 刁 海龙 体 狂 长 侧扁 ,全 长 30 一 50cm。 表 面 黄 
月 色 或 灰 神 色 。 头 部 具 管 状 长 吻 , 口 小 ,无 牙 , 两 眼 圆 而 深 陷 ， 
头 部 与 体 轴 略 呈 钝 角 。 身 干部 宽 3cm, T: EE ,尾部 前 方 六 棱 
JÉ ,后 方 渐 细 , 四 棱 形 , 尾 端 卷 曲 。 背 棱 两 侧 各 有 1 列 灰 黑色 
斑点 状 色 带 。 全 体 被 以 具 花纹 的 骨 环 和 细 横 纹 , 各 骨 环 内 有 
突起 粒状 环 。 胸 鱼 短 宽 , 背 鱼 较 长 ,有 的 不 明显 ,无 尾鳍 。 骨 
质 , 坚 硬 。 气 微 腥 , 味 微 咸 。 

拟 海龙 ” 体 长 平 扇 , 躯 干部 略 呈 四 楼 形 ,全 长 20— 22cm. 
表面 灰 黄 色 。 头 部 常 与 体 轴 成 一 直线 。 

kEÈ WAK, EWR, ERK 10 一 30cm, 未 去 皮膜 。 表 
面 黄 褐色 。 有 的 腹面 可 见 育儿 讲 , 有 尾鳍 。 质 较 脆弱 , 易 撕 裂 。 

饮片 

【炮制 〗 用 时 捣 碎 或 切 段 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 咸 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】〗 温 肾 壮阳 , 散 结 消 肿 。 用 于 肾 阳 不 足 , 阳 
EE GELT. CJBUBUBUR , 疗 疡 痰 核 , 跌 扑 损 伤 ;外 治 痛 肿 疗 疮 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 , 研 末 数 患 处 。 

【贮藏 】 EHR TRA, , 防 星 。 
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海 金 沙 
Haijinsha 
LYGODH SPORA 


本 品 为 海 金 沙 科 植物 海 金 沙 Lygodium japonicum 
(Thunb. )Sw. fF J& p S fa T-.. EAT OR oA BE OE E E 
WEB. ERRI REG ER ABE. 

LERI 本 品 呈 粉末 状 , 棕 黄色 或 浅 棕 黄色 。 体 轻 , 手 挫 
有 光滑 感 , 置 手中 易 由 指 颖 滑落 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 少量 , 撤 于 火 上 , 即 发 出 轻微 爆 鸣 及 
明亮 的 火焰 。 

(2) 本 品 粉 末 棕 黄色 或 浅 棕 黄 色 。 抱 子 为 四 面体 .三角 状 
圆锥 形 , 顶 面 观 三 面 锥 形 ,可 见 三 叉 状 裂隙, 侧面 观 类 三 角形 ， 
底面 观 类 圆 形 ,直径 60~85um, 外 壁 有 颗粒 状 雕 纹 。 

(3) 取 本 品 1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 海 
金沙 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 - 冰 醋 酸 - 水 (4: 1 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 握 化 铝 试 液 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 艾 光 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 16.0%% (通则 2302) 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 咸 , 寒 。 归 膀胱 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清 利 湿热 , 通 淋 止 痛 。 用 于 热 淋 , 石 淋 ， 
血 淋 ERG ERG BETIS e 


【用 法 与 用 量 】 6—15g. GR. 
【贮藏 置 干燥 处 ， 
海 92 38 


Haipiaoxido ~ 
SEPIAE ENDOCONCHA 


本 品 为 乌贼 科 动 物 无 针 乌 贼 Sepiella maindroni de 
Rochebrune 或 金 乌 贼 Sepia esculenta Hoyle 的 干燥 内 完 。 收 
集 乌 贼 鱼 的 骨 状 内 壳 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 无 针 乌贼 ” 呈 扁 长 椭圆 形 , 中 间 厚 ,边缘 薄 , 长 
9— 14cm, $ 2. 5—3. 5cm, JE Z4] 1. 3cm. P HA RR EL EAA E 
起 ,两 侧 略 显 微 红 色 , 有 不 其 明显 的 细小 疣 点 ;腹面 白色 , 自 尾 
端 到 中 部 有 细密 波状 横 层 纹 ; 角 质 缘 半 透明 ,尾部 较 宽 平 ,无 
骨 针 。 体 轻 , 质 松 , 易 折断 ,断面 粉 质 , 显 疏 松 层 纹 。 气 微 腥 ， 
味 微 咸 。 


金 乌 贼 长 13 一 23cm, 宽 约 6. 5cm。 缘 面 疣 点 明显 ,上 略 


3€ &. 
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呈 层 状 排列 ;腹面 的 细密 波状 横 层 纹 占 全 体 大 部 分 ,中 间 有 
纵向 浅 权 ;尾部 角质 缘 渐 宽 ,向 腹面 疙 起 ,末端 有 1 骨 针 ,多 
已 断 落 ，。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 类 白色 。 和 角质 层 碎 块 类 四 边 形 , 表 
面具 横 裂 纹 和 细密 纵 纹 交织 成 的 网 状 纹理 , 亦 可 见 只 有 纵 纹 
的 碎 块 。 石 灰质 碎 块 呈 条 形 、 正 方形 或 不 规则 状 , 多 具 细 条 纹 
或 分 枝 状 蛇 形 改道 。 


(2) 取 本 品 粉末 , 滴 加 稀 盐酸 ,产生 气泡 。 : 
【检查 】 ESRIEAZIE MED RAWEA 


(通则 2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 
测定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 5mg/kg; 砷 不 得 过 10mg/kg; 
未 不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg. 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0.12 g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 沸 水 浴 加 热 使 溶解 ,加 水 20ml 与 甲 基 红 
指示 液 1 滴 , 滴 加 10% 氧 氧化 钾 溶 液 至 溶液 显 黄 色 , 再 继续 
多 加 10ml, 加 钙 黄 绿 素 指示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 
定 液 (0.05mol/L) 滴 定 ,至 溶液 的 黄 绿 色 荧 光 消 失 HEEE. 
每 lml 乙 二 胶 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L ) 相当 于 
9. 004mg Pk M E5 (CaCO; ) 。 

本 品 含 碳酸 钙 (CaCO; ) 不 得 少 于 86.096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 , 砸 成 小 块 。 

本 品 为 不 规则 形 或 类 方形 小 块 , 类 白色 或 微 黄 色 , 气 微 

【鉴别 〗 【检查 】【 含 量 测定 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 咸 \ 涩 , 温 。 归 脾 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 US IE d , EE LECHE s RR IERI S oe SX 
Æ. FH oru o din ri. AA d E h, TH T8 ZR FACH. P s A A A 
酸 ; 外 治 损伤 出 血 ,湿疹 湿 疮 LEES XL 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 MEZ BUB A. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


Haizao 
SARGASSUM 


Æ du MJ b ÆA pH YD US EST^ Sargassum pallidum 
(Turn. ) C. Ag. zk XE WE 3E Sargassum fusiforme ( Harv. ) 
Setch. 的 干燥 党 体 。 前 者 习 称 “大 叶 海 党”, 后 者 习 称 “小 叶 海 
BU. EB . 秋 二 季 采 措 , 除 去 杂质 , 洗 净 , 晒 干 。 

LERI AMER KAGH RAE, AKRA, K 
30 一 60cm。 主 干 呈 圆柱 状 , 具 圆锥 形 突 起 , 主 枝 自 主干 两 侧 
生出 , 侧 校 自主 校 叶 腋生 出 , 具 短 小 的 刺 状 突起 。 初 生 叶 披 针 
形 或 倒卵形 ,长 5 一 7cm, 宽 约 lcm, 全 缘 或 具 粗 锯齿 ;次 生 叶 
条 形 或 披 针 形 ,叶腋 间 有 着 生 条 状 叶 的 小 枝 。 气 圳 黑 褐色 , 球 


海江 


形 或 卵 圆 形 , 有 的 有 柄 ,顶端 钝 圆 , 有 的 具 细 短 尖 。 质 脆 A 
时 柔软 ;水 浸 后 膨胀 ,肉质 , 黏 滑 。 气 腥 , 味 微 成。 

小 时 海藻 ” 较 小 ,长 15 一 40cm。 分 枝 互生 ,无 刺 状 突起 。 
叶 条 形 或 细 匙 形 ,先端 稍 膨大 ,中 空 。 气 叶腋 生 , 纺 锤 形 或 球 
形 , 宫 柄 较 长 。 质 较 硬 。 

【鉴别 】 取 本 品 1g, 剪 碎 ,加 水 20ml, 冷 浸 数 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 3 一 5ml, 加 三 氯 化 铁 试 液 3 18 EUER CLULUE . 

« 【检查 】 水 分 不 得 过 19.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

重金 属 及 有 害 元 素 HUN SN Mh R dd x 1 G8 NU] 2321 
原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 , 铅 不 得 
过 5mg/kg; 锅 不 得 过 4mg/kg; 3k ^^ fd it 0. 1mg/kg; 铀 不 得 
过 20mg/kg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6.596. 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 涯 漂 糖 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 0.12mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 0. 2ml、0. 4ml, 
0.6ml.0. 8ml、1. 0ml、1. 2ml, 分 别 置 15ml 具 塞 试管 中 ,各 加 
水 至 2.0ml, 迅速 精密 加 入 0.1%% 草 酮 -硫酸 溶液 6ml, 立 即 摇 
匀 ,放置 15 分 钟 , 立 即 置 冰 浴 中 冷却 15 分 钟 ,取出 ,以 相应 试 
剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401), Æ 580nm 3X 
长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 , 绘 制 标 
准 曲 线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 称 定 , 置 圆 
底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 静 置 1 小 时 ,加 热 回 流 4 小 时 , 放 冷 ， 
转移 至 250ml 的 离心 杯 中 离心 (转速 为 每 分 钟 9000 转 )30 分 
钟 。 吸 取 上 清 液 ,转移 至 250ml 量 瓶 中 ,沉淀 用 少量 水 分 次 洗 
涤 , 移 置 50ml 离心 管 中 , 离 心 ( 转 速 为 每 分 钟 9000 转 )30 分 
钟 。 吸 取 上 清 液 , 置 同一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ESSI. fud 
取 上 清 液 5ml, 置 100ml 离心 管 中 , 边 搅拌 边 缓慢 滴 加 乙醇 
75ml,$25].4'C jj 12 小 时 ,取出 ,离心 (转速 为 每 分 钟 9000 
转 )30 分 钟 , 弃 去 上 清 液 ,沉淀 加 沸水 适量 溶解 , 放 冷 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 $55] ,离心 , 糖 密 量 取 上 清 液 2ml, 置 
15ml 具 塞 试管 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 迅 速 精 
密 加 入 0.1% 草 酮 -硫酸 溶液 6ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 ,从 标准 
曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 岩 藻 糖 的 重量 (mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 海藻 多 糖 以 岩 藻 糖 (Ce HizOi ) 计 ， 
不 得 少 于 1.70%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 晾 , 切 段 ,干燥 。 

Lal EE] [LEWE] 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 咸 , 寒 。 归 肝 、 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 消 痰 软 坚 散 结 ,利水 消 有 种 。 用 于 瘦 瘤 , 疗 
疡 ,睾丸 肿 痛 , 痰 饮水 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【注意 】 ESHAAN. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 
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SPIRODELAE HERBA 


本 品 为 浮 萍 科 植 物 紫 萍 Spirodela polyrrhiza CL. ) 
Schleid. 的 干燥 全 草 。6 一 9 月 采 收 , 洗 净 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

CERI 本 品 为 扁平 叶 状 体 , 呈 卵 形 或 卵 圆 形 , 长 径 2~ 
omm。 上 表面 淡 绿 色 至 灰 绿色 , 偏 侧 有 1 小 凹陷 ,边缘 整齐 
或 微 卷曲 。 下 表面 紫 绿色 至 紫 棕 色 , 着 生 数 条 须根 。 体 轻 , 手 
控 易 碎 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 上 表皮 细胞 垂 周 壁 呈 波 
状 弯曲 ,气孔 不 定式 。 下 表皮 细胞 垂 周 壁 平 直 ,无 气孔 。 通 气 
组 织 多 破碎 ,由 薄 壁 细胞 组 成 ,细胞 间隙 较 大 。 草 酸 钙 簇 唱 较 
小 。 草 酸 钙 针 蝇 成 束 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 浮 萍 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 

述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 

酷 - 丁 酮 -甲酸 -水 (6 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 1% 三 氧化 铅 无 水 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 

【性 味 与 归 经 了 】 

【功能 与 主治 
风疹 瘙痒 ,水 肿 尿 少 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 ,前 汤 浸 洗 。 

LERI 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
辛 , 寒 。 归 肺 经 。 
宣 散 风 热 , 透 疹 ,利尿 。 用 于 麻疹 不 透 ， 


X K BÉ 
Tongguanteng 
MARSDENIAE TENACISSIMAE CAULIS 


Ak d y 3 BEGRL HE A 38 6 HE Marsdenia tenacissima 
(Roxb. ) Wight et Arn. 的 干燥 藤 葵 。 秋 、 冬 二 季 采 收 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 扁 圆 柱 形 , 略 扭曲 ,直径 25cm; 5 BE 
大 , 节 间 两 侧 各 有 1 条 明显 纵 沟 , 于 节 处 交互 对 称 。 表 面 灰 宰 
色 ,粗糙 ; 栓 皮 松软 , 稍 厚 。 质 硬 而 韧 , 粗 者 难 折断 。 断 面 不 平 
整 , 常 呈 类 “8” 字 形 , 皮 部 浅 灰 色 , 木 部 黄白 色 , 密 布 针 眼 状 细 
FL. BERAPI. AW, E H. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 黄色 。 石 细胞 黄色 ,多 边 形 、 类 
圆 形 、 类 方形 或 椭圆 形 , EE 48 35 — 100p m , Hi E Be 7i. 3L 1g Hj] 
显 。 皮 层 纤 维 直 径 12 一 35pm, 壁 厚 , 胞 腔 狭 窗 。 木 纤维 黄色 ， 
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乳 管内 可 见 淡 黄色 乳汁 块 。 草 酸 钙 
导管 为 具 缘 纹 孔 导管 和 网 纹 寻 


壁 稍 厚 , 木 化 纹 孔明 显 。 
IE Sh fx Ze. Hí 12—30pm. 
管 , 直 径 30—200yum., 
(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 三 毛 甲 烷 10ml $e 1£ 
提取 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
通关 蕨 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 通 关 藤 
Tr 于 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -两 
酮 -甲醇 (20 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醛 
硫酸 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 


与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 
BLA. 
【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 GB RU] 0832 第 二 法 )。 


总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 KA meni pa 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 稍 -水 (50 : Eee ide 
检测 。 理 论 板 数 按 通 关 芯 背 H 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 通 关 蕨 苷 H 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.3msg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 筛 ) 约 0.5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 240W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml， 
ACT ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Opl, 2091, R RR 
溶液 20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

ABUTERE AE. AB XE HOCG Ha Ou) RED F 
0.1294, i 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 微 寒 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗 LAFE, A AA ,清热 解 毒 。 用 于 
喘 咳 痰 多 ,产后 乳汁 不 通 , 风 湿 肿 痛 , 疮 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 20~30g。 外 用 适量 。 

【贮藏 和 置 干燥 处 。 


通 F 
Tongcao 
TETRAPANACIS MEDULLA 


本 品 为 五 加 科 植 物 通 脱 林 Tetrapanax papyrifer (Hook. ) 
K. Koch 的 干燥 茎 髓 。 秋 季 制 取 茎 , 截 成 段 , 趁 鲜 取出 骨 部 , 理 


ied 
3€ &. 
a% ouryao. com 
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直 , 晒 干 。 
【性 状 】 本 品 呈 圆柱 形 , 长 20 一 40cm ,直径 1 一 2. 5cm, 


表面 白色 或 淡 黄 色 , 有 浅 纵 沟 纹 。 体 轻 , 质 松软 , 稍 有 弹性 , 易 
折断 ,断面 平坦 , 显 银白 色光 泽 , 中 部 有 直径 0.3 一 1.5cm 的 

空心 或 半 透 明 的 薄膜 , 纵 剖 面 呈 梯 状 排列 ,实心 者 少见 。 气 
微 , 味 淡 。 

[50] 本 品 横 切 面 : 全 部 为 薄 壁 细胞 ,椭圆 形 .类 圆 形 
或 近 多 角形 ,外侧 的 细胞 较 小 , 纹 孔 明显 ,有 的 细胞 含 草酸 钙 
f dh. ELTE 15—64um, 

【检查 】 水 分 cf 16.026 GB UJ 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 s8. 0% (通则 2302) 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 切 厚 片 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 淡 , 微 寒 。 归 肺 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 ,通气 下 乳 。 用 于 湿热 淋 证 ,水 
肿 尿 少 ,乳汁 不 下 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 

【注意 】 ZORN. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


m A F 


Yuzhizi 
AKEBIAE FRUCTUS 


本 品 为 木 通 科 植物 木 通 Akebia quinata (Thunb. ) 
.三 叶 木 通 Akebia trifoliata (Thunb. ) Koidz. 或 白木 
通 Akebia trifoliata (Thunb. ) Koidz. var. australis (Diels) 
Rehd. 的 干燥 近 成 熟 果 实 。 夏 、 秋 二 季 果 实 绿 黄 时 采 收 ,了 旺 
干 ,或 置 淖 水 中 略 烫 后 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 肾 形 或 长 椭圆 形 , 稍 弯曲 ,长 3 一 9cm , 直 
公 1. 5 一 3. 5cm。 表 面 黄 棕 色 或 黑 褐色 ,有 不 规则 的 深 皱 纹 ， 
顶端 钝 圆 ,基部 有 果 梗 痕 。 质 硬 , 破 开 后 , 果 矣 淡 黄 色 或 黄 棕 
色 ; 种 子 多 数 , 扁 长 卵 形 , 黄 棕色 或 紫 褐色 , 具 光 泽 , 有 条 状 纹 
PR. ^UE SNR. 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄 棕 色 。 果 皮 石 细胞 较 多 ,类 多 角 
JE .类 长 圆 形 或 不 规则 形 ,直径 13 一 90pm, 壁 厚 , 纹 孔 及 和 孔 沟 
明显 ,可见 层 纹 , 有 的 胞 腔 内 含 草 酸 钙 方 晶 。 草 酸 钙 方 唱 直 径 
4 一 14rm。 种 皮 表 皮 细 胞 黄 棕 色 , 类 长 方形 ,直径 6— 160m. 
果皮 表皮 细胞 表面 观 多 角形 ,有 的 胞 腔 内 含 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 [含量 测定 J 项 下 的 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 预 知 子 对 照 药材 1g, 同 法 
P 再 取 a -H A BE e P j BRL DU EP P h R 

每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
B G 洲 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 4 : 1) 的 下 层 溶液 


Decne. 


A rp 


为 展开 剂 , 展开, 取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6. 5%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; BLZ. BEOK-BERR C45 :55 : 0.1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 a - 常 "ge BOTE UM ^ 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 a CBE EXER GE HE ME 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醉 100ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 | 

WEZ — 4r SUE us R BO RR 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 -常春 茧 皂苷 (Cu Ha Ou AR f 
少 于 0.2096, 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 晒 干 。 用 时 打 碎 。 

【性 状 】 【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肝 、 胆 . 胃 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 琉 肝 理气 ,活血 止痛 , 散 结 ,利尿 。 用 于 
腕 胁 胀 痛 , 痛 经 经 闭 , 痰 核 辣 块 ,小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 3~9g. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


žo ë m 
Sangye | 
MORI FOLIUM 


本 品 为 桑 科 植物 桑 Morus alba L. 的 干燥 叶 。 初 霜 后 采 
收 , 除 去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 多 皱 缩 .破碎 。 完 整 者 有 柄 ,叶片 展 平 后 呈 
卵 形 或 宽 卵 形 ,长 8 一 15cm, 宽 7 一 13cm。 先 端 渐 尖 ,基部 截 
JE . 圆 形 或 心 形 ,边缘 有 锯齿 或 钝 锯齿 ,有 的 不 规则 分 裂 。 上 
表面 黄 绿色 或 浅黄 棕色 ,有 的 有 小 疣 状 突起 ;下 表面 颜色 箭 
R IIR RAR, ERRE, MERRE. M. A 
微 , 味 淡 、 微 苦涩 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 或 黄 棕色 。 上 表皮 有 含 钟 
乳 体 的 大 型 晶 细胞 , 钟 乳 体 直径 47 一 77pm。 下 表皮 气孔 不 
定式 , 副 卫 细 胞 4 一 6 个 。 非 腺 毛 单 细胞 ,长 50 一 230km。 草 
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RAR 


酸 钙 簇 唱 直径 5—16um;18 0,7; f. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C)30ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 弃 去 石油 配 液 , 药 湘 挥 干 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 热 水 10ml, & 60 'C2K 18 E fii 
TE f TRE nb .0EHPRZEE WIE ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 

- 万 取 桑 叶 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 

薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, "m 
点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : 1) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 10 分 钟 的 展开 全 
内 ,展开 约 至 8cm, t HH. BF EE YOGA] G65nmD FP Rz t, 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
H3 o E RESI 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 13.096 (通则 23025, 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.5% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 无 水 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 5.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0. a B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 358nm。 理 论 板 
数 按 卢 丁 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACTIO 流动 相 BOA) 
0~5 30 70 
5~10 30—35 70—65 

10—15 35—40 65-60 
15—18 40—50 60—50 


对 照 品 溶液 的 制备 取 芦 本 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 用 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤 渣 再 用 甲醇 50ml, 同 法 提取 2 次 ,合并 滤液 , 减 压 回收 溶 

剂 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 tE 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 芦 丁 (Cz HaoO16) 不 得 少 
T 0.109, 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 搓 碎 ,去 柄 ,得 去 灰 层 。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 寒 。 归 肺 . 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 玻 散 风 热 , 清 肺 润 燥 , 清 肝 明 目 。 用 于 风 
热 感冒 , 肺 热 燥 咳 LAE AE. B REGE. 

【用 法 与 用 量 】〗】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


。 298 。 


中 国药 典 2015 年 版 


m B R 


sangbaipi 
MORI CORTEX 


本 品 为 桑 科 植物 又 Morus alba L. 的 干燥 根 皮 。 秋 末 叶 


" 落 时 至 次 春 发 芽 前 采 挖 根部 , 刊 去 黄 棕色 粗 皮 , 纵 向 训 开 , 午 


PREF. 

【性 状 】 本 品 呈 扭曲 的 卷 简 状 、 模 状 或 板 片 状 ,长 短 宽 罕 
不 一 , 厚 1~4mm。 外 表面 白色 或 淡 黄 白色 , 较 平坦 ,有 的 葡 
留 橙黄 色 或 棕 黄色 鳞片 状 粗 皮 ;内 表面 黄白 色 或 灰 黄色 ,有 细 
纵 纹 。 体 轻 , 质 初 ,纤维 性 强 , 难 折断 , 易 纵向 撕 裂 , 撕 裂 时 有 
粉尘 飞扬 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切 面 : 韧 皮 部 射线 宽 2 一 6 列 细 胞 ; 
散 有 和 乳 管 ;纤维 单个 散在 或 成 束 , 非 木 化 或 微 木 化 ; 薄 壁 细胞 
含 淀粉 粒 ,有 的 细胞 含 草酸 钙 方 晶 。 较 老 的 根 皮 中 ,散在 夹 有 
石 细胞 的 厚 壁 细胞 群 , 胞 腔 大 多 含 方 晶 。 

粉 未 淡 灰 黄 色 。 纤 维 甚 多 ,多 碎 断 ,直径 13—26um. B 
厚 , 非 木 化 至 微 木 化 。 草 酸 钙 方 晶 直 径 11~32um。 石 细胞 类 
圆 形 .类 方形 或 形状 不 规则 ,直径 22~52pm, 壁 较 厚 或 极 厚 ， 
纹 孔 和 和 孔 沟 明 显 , 胞 腔 内 有 的 含 方 晶 。 另 有 含 晶 厚 壁 细胞 。 
淀粉 粒 甚 多 , 单 粒 类 圆 形 ,直径 4 一 16pm; 复 粒 由 2 一 8 分 
粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉 未 2g, 加 饱和 碳酸 钠 溶液 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1 一 2, 静 置 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙 
RZA RT RAIER 1ml 使 溶解 。 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 桑 白 皮 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 

一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 约 10cm, WE, AF, 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 所 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 两 个 荧光 主 班 点 ， 

饮片 d 

【炮制 】 桑 白 皮 ” 洗 净 , 稍 润 , 切 丝 ,干燥 。 

【鉴别 】 同 药材 。 

ERARE KAAK, BEKA GAL 0213) 炒 至 不 
粘 手 。 

本 品 呈 不 规则 的 丝 条 状 。 表 面 深 黄 色 或 棕 黄 色 , 略 具 光 
泽 ,滋润 ,纤维 性 强 , 易 纵向 据 裂 。 气 微 , 味 甜 。 


【鉴别 〈 除 横 切 面 外 ) 同 药 材 。 
【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肺 经 。 


【功能 与 主治 】 海 肺 平 器, 利水 消 肿 。 用 于 肺 热 跨 咳 ,水 
肿胀 满 尿 少 ,面目 肌肤 浮肿 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 
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Sangzhi 
MORI RAMULUS 


本 品 为 桑 科 植 物 桑 Morus alba L. BJ FUR. ERKE 
初 采 收 ,去 叶 , 晒 干 ,或 趁 鲜 切片 , 晒 干 。 : 

LERI 本 品 呈 长 圆柱 形 , 少 有 分 枝 ,长 短 不 一 ,直径 
0.5~1.5cm。 表 面 灰 黄色 或 黄 褐色 ,有 多 数 黄 褐色 点 状 皮 孔 及 
细 纵 纹 , 并 有 灰白 色 略 呈 半 圆 形 的 叶 痕 和 黄 棕色 的 腋芽 。 质 坚 
1 ,不 易 折 断 , 断 面 纤 维 性 。 切 片 厚 0. 2—0. 5cm, 皮 部 较 薄 , 木 
部 黄白 色 , 射 线 放 射 状 , 髓 部 白色 或 黄白 色 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 本 品 粉 末 灰 黄色 。 纤 维 较 多 ,成 束 或 散在 , 淡 黄 
色 或 无 色 , 略 弯曲 ,直径 10 — 30p m, RE JE 5~15um, 5 hib E 
皱 壁 , 胞 腔 甚 细 。 石 细胞 淡 黄色 , 呈 类 圆 形 .类 方形 ,直径 15 一 
40pm, 壁 厚 5~~20pm, 胞 腔 小 。 含 唱 厚 壁 细胞 成 群 或 散在 , 形 
AK ,大 小 与 石 细 胞 近似 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 1 一 2 个 。 草 酸 
钙 方 晶 存 在 于 厚 壁 细胞 中 或 散在 ,直径 5 一 20km。 木 栓 细 胞 
表面 观 呈 多 角形 , 垂 周 壁 平 直 或 弯曲 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 4.0%%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 3.096, 

饮片 

【炮制 〗 桑 枝 未 切片 者 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 。 外 表皮 灰 黄 色 或 黄 褐 
色 , 有 点 状 皮 孔 。 切 面皮 部 较 薄 , 木 部 黄白 色 ,射线 放射 状 , 散 
部 白色 或 黄白 色 。 气 微 , 味 淡 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.02 。 

【鉴别 【检查 术 总 灰分 ) 【浸出 物 】 同 药 材 。 

炒 桑 枝 取 桑 枝 片 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 黄色 。 

本 品 形 如 桑 枝 片 ERRE., MAFA. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 10.0%% 。 

【鉴别 】 【检查 】( 总 灰分 ) DZH] 

【性 味 与 归 经 】 wE. F. GFA. 

【功能 与 主治 〗 dA GB. BTE HU. 
关节 酸痛 麻木 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


同 药 材 。 


žk Uu t 


sangjisheng 
TAXILLI HERBA 


本 品 为 又 寄生 科 植 物 桑 寄生 Taxillus chinensis (DC. ) 


又 寄生 


Danser 的 干燥 带 叶 茎 枝 。 冬 季 至 次 春 采 割 ,除去 粗 葵 , 切 段 ， 
TR. NEUE TR. 

【性 状 】 本 品 茎 枝 呈 圆柱 形 ,长 3 一 4cm, 直 径 0.2— 
lcm; 表 面 红 褐色 或 灰 褐 色 , 具 细 纵 纹 , 并 有 多 数 细小 突起 的 
棕色 皮 孔 , 嫩 枝 有 的 可 见 棕 褐色 昔 毛 ; 质 坚 硬 ,断面 不 整齐 , 皮 
部 红 棕 色 , 木 部 色 较 浅 。 叶 多 卷曲 , 具 短 柄 ;叶片 展 平 后 呈 久 
形 或 椭圆 形 ,长 3 一 8cm, 宽 2 一 5cm; 表 面 黄 褐色 , 幼 叶 被 细 昔 
所 ,先端 钝 圆 , 基 部 圆 形 或 宽 棉 形 ,全 缘 ; 草 质 。 气 微 , 味 涩 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 茎 横 切 面 : 表皮 细胞 有 时 残存 。 木 检 
层 为 10 余 列 细胞 ,有 的 含 棕色 物 。 皮 层 罕 , 老 茎 有 石 细 胞 群 ， 
薄 壁 细胞 含 棕色 物 。 中 柱 辅 部 位 有 石 细 胞 群 和 纤维 束 , 断 续 
环 列 。 韧 皮 部 甚 窗 , 射 线 散 有 石 细胞 。 束 内 形成 层 明 显 。 木 
质 部 射线 宽 1~4 列 细 胞 , 近 骨 部 也 可 见 石 细胞 ;导管 单个 散 
列 或 2 一 3 个 相聚 。 骨 部 有 石 细胞 群 , 薄 壁 细胞 含 棕 色 物 。 有 
的 石 细胞 含 草酸 钙 方 晶 或 棕色 物 。 

粉 未 淡 黄 棕色 。 石 细胞 类 方形 .类 圆 形 , 偶 有 分 枝 , 有 的 
壁 三 面 厚 ,一 面 薄 , 含 草酸 钙 方 晶 。 纤 维 成 束 ,直径 约 Tum, 
具 缘 纹 孔 导管 .网 纹 导 管 及 螺纹 导管 多 见 。 星 状 毛 分 枝 碎 
片 少见 。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 -水 (1 : 1)60ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 趁 热 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 加 水 10ml, 再 加 稀 硫 酸 约 
0. 5ml, 者 沸 回 流 1 小 时 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
榭 皮 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 0.5%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 (水 饱和 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 强 心 苷 ” 取 本 品 粗 粉 10g, 加 80% Zi 50ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 热 水 10ml 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 加 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 *15ml, 弃 去 乙醚 层 , 取 
下 层 水 溶液 ,加 醋酸 铅 饱和 溶液 至 沉淀 完全 , 滤 过 ,滤液 加 乙 
BE 10ml, 加 硫酸 钠 饱和 溶液 脱 铅 , 滤 过 ,滤液 加 三 氯 甲烷 振 
播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 ,浓缩 至 m., Wyk 
缩 液 点 于 滤纸 上 , 干 后, 滴 加 碱 性 3,5- 二 硝 基 茶 甲 酸 溶液 
( 取 二 硝 基 共 甲酸 试 液 与 氢 氧 化 钠 试 液 各 lml, 混合 ) ,不 得 
显 紫红 色 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 洗 , 润 透 , 切 厚 片 或 短 段 ,干燥 。 

本 品 为 厚 片 或 不 规则 短 段 。 外 表皮 红 褐 色 或 灰 褐色 , 具 
细 纵 纹 ,并 有 多 数 细小 突起 的 棕色 皮 孔 , 嫩 枝 有 的 可 见 棕 褐 色 
莓 毛 。 切 面皮 部 红 棕 色 , 木 部 色 较 浅 。 叶 多 卷曲 或 破碎 ,完整 
者 展 平 后 呈 卵 形 或 椭圆 形 ,表面 黄 褐 色 , 幼 叶 被 细 营 毛 ,先端 
bt E] ,基部 圆 形 或 宽 栅 形 ,全 缘 ; 革 质 。 气 微 , 味 涩 。 

【鉴别 ] 【检查 】 同 药材 。 


。 299 。 
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【性 味 与 妇 经 】 苗 、 甘 , 平 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 湿 , 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 安 胎 元 。 用 于 
风湿 痹 痛 , 腰 膝 酸软 ,筋骨 无 力 , 崩 漏 经 多 ,妊娠 漏 血 ,胎动 不 
dC GEHE, 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 星 。 


- BENE: 
oangshen 
MORI FRUCTUS 


本 品 为 桑 科 植物 桑 Morus alba L. WTR., 4—6 H 
末 实 变 红 时 采 收 , 晒 干 ,或 略 蒸 后 晒 干 。 

LERI 本 品 为 聚 花 果 ,由 多 数 小 瘦 果 集合 而 成 , 呈 长 圆 
形 ,长 1 一 2cm, 直 径 0. 5—0. 8cm。 黄 棕色 、 棕 红色 或 暗 紫 色 ， 
有 短 果 序 梗 。 小 瘦 果 卵 圆 形 , 稍 扁 ,长 约 2mm, 宽 约 1mm. A 
具 肉 质 花 被 片 4 枚 。 气 微 , 味 微 酸 而 甜 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 红 紫色 。 内 果皮 石 细 胞 成 片 , 淡 黄 色 ， 
表面 观 不 规则 多 角形 , 垂 周 壁 深 波状 弯曲 , 壁 厚 , 孔 沟 和 纹 孔 
明显 。 内 果皮 含 晶 细胞 成 片 ,每 个 细胞 含 一 草酸 钙 方 晶 , 方 晶 
直径 7 一 1lpm, 花 被 薄 壁 细胞 充满 紫红 色 或 棕 红 色色 素 块 ， 
非 腺 毛 单 细胞 ,多 碎 断 ,长 短 不 一 ,直径 12 一 45um, 有 的 足 部 
膨大 。 草 酸 钙 艇 晶 散在 或 存在 于 花 被 薄 辟 细胞 中 ,直径 3 一 
22pnm, 种 皮 表 皮 细 胞 黄 棕 色 ,表面 观 类 长 方形 或 多 角形 ,直径 
7 一 18km, 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 , 孔 沟 明显 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 85% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 15.0%. 

【性 味 与 归 经 】 甘酸 , 寒 。 归 心 、 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补血 ,生津 润 燥 。 用 于 肝 肾 阴 虚 ,有 眩 
SE HUS, BE ABRIL EL , 津 伤口 渴 ,内 热 消 渴 , 肠 燥 便 秘 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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虫 卵 死 后 ,干燥 。 

CERI Bid 略 呈 圆柱 形 或 半圆 形 , 由 多 层 膜 状 薄 
HH K 2.5~4cm, 宽 2 一 3cm。 表 面 浅 黄 褐色 ,上 面 带 状 
隆起 不 明显 ,底面 平坦 或 有 凹 沟 。 体 轻 , 质 松 而 韧 ,横断 面 可 
见 外 层 为 海绵 状 , 内 层 为 许多 放射 状 排 列 的 小 室 , 室 内 各 有 一 
细小 椭圆 形 卵 , 深 棕色 ,有 光泽 。 气 微 腥 , 味 淡 或 微 咸 。 

O KEN EKZ, — WRA, K 2 5~5m, SE 1— 
1. 5cm。 表 面 灰 黄色 ,上 面 带 状 隆 起 明显 , 带 的 两 侧 各 有 一 条 
暗 棕 色 浅 沟 和 和 斜 向 纹理 。 质 硬 而 脆 。 

mdi  mSOEK DUE. K 2—4cm.3X 1.5~2cm。 表 
面 灰 褐色 ,上 面 带 状 隆起 明显 ,两 侧 有 斜 向 纹理 , 近 尾 端 微 向 
EE. mg. 

【鉴别 】 本 品 粉末 浅黄 棕色 。 斯 氏 液 装 片 , 卵 黄 颗 粒 较 
多 , 淡 黄色 ,类 圆 形 ,直径 40 一 150wm, 表 面具 不 规则 颗粒 状 物 
或 止 孔 。 水 合 毛 醛 装 片 , 卵 精 外 壁 碎片 不 规则 , 淡 黄 棕色 至 淡 
红 棕 色 ,表面 具 大 小 不 等 的 圆 形 空 腔 , 并 有 少量 枸 模 酸 钙 柱 

晶 ; 卵 蒜 内 层 碎片 淡 黄 色 或 淡 黄 棕色 ,密布 大 量 枸 橡 酸 钙 柱 
晶 , 柱 晶 直 径 2~10um, 长 至 20pm., 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 (通则 2302)， 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 蒸 透 ,干燥 。 用 时 剪 碎 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 ,成 , 平 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 固 精 缩 尿 ,补肾 助 阳 。 用 于 遗精 滑 精 , 遗 
尿 尿 频 ,小 便 白 浊 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 DIRE. 
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7k dh 2g SE Rd Y ZI Dioscorea panthaica Prain et 
Burk. 的 干燥 根茎 。 秋 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 ,切片 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆 形 或 不 规则 厚 片 ,边缘 不 整齐 , 厚 
1 一 5mm。 外 表皮 黄 棕色 ,有 纵 皱 纹 ,可 见 稀 朴 的 须根 残 基 。 
质 硬 。 切 面 白 色 或 黄白 色 , 黄 色 点 状 维 管束 散在 ,断面 纤维 
状 。 气 微 , 味 微 盏 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 淡 黄 白色 。 木 栓 细胞 淡 棕 色 , 类 方 
É. 淀粉 粒 众多 , 多 为 单 粒 ,椭圆 形 或 类 圆 形 , 直径 15— 
60km, 脐 点 点 状 ` 人 字 状 .长 缝 状 或 短 颖 状 , 脐 点 多 偏 癌 一端 ， 
层 纹 不 明显 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 , 针 
晶 长 50 一 140pkm。 具 缘 纹 孔 导 管 直径 25 一 80pkm。 石 细胞 少 
数 ,单个 散在 , 壁 稍 厚 , 层 纹 明 显 。 
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(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 泪 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 伪 原 暮 蔬 皂 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 1mg HR 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EE EU A 
甲烷 -甲醇 -水 (75 : 35 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.55. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALAMA A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm; 柱 温 40"C 。 理 论 板 
数 按 人 擅 原 薯 蔬 皂 苷 峰 计算 应 不 低 于 15 000。 


时 间 ( 分 钟 7 流动 相 A(%) 流动 相 BC 
0~25 30—40 70—60 
25~25. 5 40—30 60— 70 
25. 540 30 70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 伪 原 暮 靳 皂苷 对 照 品 适量 ,精密 


称 定 ,加 75% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
密 塞 ,放置 过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 适量 超声 处 理 使 溶 
解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
Wie, 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ser DUE Bog iE CCS Ha On ) 不 得 少 
于 0. 05094, 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 微 辛 , 平 。 归 骨 、 心 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 止痛 ,解毒 消 有 种 。 用 于 胃痛 , 吐 演 腹 
痛 , 跌 打 损 伤 ; 外 治 疮 痛 肿 毒 , 疗 病 痰 核 。 

【用 法 与 用 量 】 15~30g。 外 用 适量 , 捣 烂 散 患 处 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 后 撞 去 粗 皮 ， 
MF. 

DERI 本 品 呈 圆锥 形 , 扭 曲 , 长 8 一 25cm, 直径 1 一 
3cm。 表 面 棕 黄 色 或 深 黄 色 , 有 稀 玻 的 疣 状 细 根 痕 , 上 部 较 粗 
糙 , 有 扭曲 的 织 皱 纹 或 不 规则 的 网 纹 , 下 部 有 顺 纹 和 细 皱 纹 。 
质 硬 而 脆 , 易 折断 ,断面 黄色 ,中 心 红 棕色 ; 老 根 中 心 旦 枯 朽 状 
或 中 空 , 暗 棕色 或 棕 黑 色 。 气 微 , 味 苦 。 

栽培 品 较 细 长 ,多 有 分 枝 。 表 面 浅黄 棕色 ,外 皮 紧 贴 , 纵 
皱纹 较 细 腻 。 断 面 黄色 或 浅黄 色 , 略 旦 角质 样 。 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 色 。 万 皮 纤 维 单个 散在 或 数 个 
成 束 , 梭 形 ,长 60 一 250pkm ,直径 9—33pm, EE, TLTJ 28. A 
细胞 类 圆 形 .类 方形 或 长 方形 , 壁 较 厚 或 甚 厚 。 木 栓 细 胞 棕 黄 
色 ,多 角形 。 网 纹 导 管 多 见 ,直径 24~72pm。 木 纤维 多 碎 断 ， 
直径 约 12xm, 有 稀 朴 斜纹 孔 。 淀 粉 粒 甚 多 , 单 粒 类 球形 , 直 
径 2 一 10pkm, 脐 点 明显 , 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 的 混合 溶液 
30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 潭 加 甲醇 
Sml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 黄 蕉 苷 对 照 品 、 黄 蕉 素 对 照 
品 、 汉 黄 苓 素 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 含 1mg.0. 5mg、 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 .对 照 药材 溶液 各 291 及 上 述 三 种 
对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10 : 3 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 预 饱和 30 分 钟 , 展 
开 , 取 出 ,了 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 三 个 相同 的 暗色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 40.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 耸 背 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 在 60'C 减 压 干燥 4 小 时 的 黄 苓 
苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 60yg 的 溶液 ， 
即 得 . 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 中 粉 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 40ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 
量 瓶 中 ,用 少量 7026 乙醇 分 次 洗涤 容器 和 残渣 , 洗 液 滤 人 同 
一 量 瓶 中 ,加 7026 2, B8 28 Z8] BE , 摇 匀 。 精 密 量 取 1ml, 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 黄 蕉 苷 (CziHisOu ) 不 得 少 
于 9.05, 


°. 301 。 


黄 艾 
饮片 
【炮制 】 ESE ”除去 杂质 , 置 沸水 中 者 10 分 钟 ,取出 ， 


闷 透 , 切 薄 片 ,干燥 ;或 莱 半 小 时 ,取出 , 切 薄 片 , 干 燥 ( 注 意 如 
PUE 。 

本 品 为 类 图形 或 不 规则 形 薄 片 。 外 表皮 黄 棕 色 或 棕 褐 
色 。 切 面 黄 棕色 或 黄 绿 色 , 具 放射 状 纹理 。 

【含量 测定 】 AAH, A A P CCa His Ou ) 不 得 少 
于 8.0%%。 

【鉴别 】 同 药 材 。 

BES ” 取 黄 苓 片 , 照 酒 灸 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 黄 芬 片 。 略 带 焦 斑 , 微 有 酒 香气 。 

【含量 测定 】 HAH, a E P CCa HisOn ) 不 得 少 
于 8.096, 

【鉴别 〗 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肺 , 胆 、 脾 、 大肠、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 泻 火 解 毒 ,止血 , 安 胎 。 用 于 
湿 温 、 蠕 湿 , 胸 浆 呕 恶 ,湿热 辣 满 , 演 痢 , 黄 益 , 肺 热 咳 嗽 ,高 热 
烦 淘 , 血 热 吐 曙 , 痛 肿 疮 毒 ,胎动 不 安 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


S Ñ 


Huanggi 
ASTRAGALI RADIX 


Zkdh Jy goEL fH SS WE Astragalus membranaceus 
(Fisch. ) Bge. var. mongholicus (Bge. ) Hsiao zk P X EE EE 
Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge. 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 
季 采 挖 , 除 去 须根 和 根 头 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆柱 形 ,有 的 有 分 校 ,上 端 较 粗 ,长 30~ 
90cm, 直径 1 一 3. 5cm。 表 面 淡 棕 黄色 或 淡 柠 褐色 ,有 不 整齐 
的 纵 皱纹 或 纵 沟 。 质 硬 而 蔬 , 不 易 折 断 ,断面 纤维 性 强 , 并 
显 粉 性 , 皮 部 黄白 色 , 木 部 淡 黄 色 , 有 放射 状 纹理 和 裂隙 , 老 
根 中 心 偶 呈 枯 朽 状 , 黑 褐色 或 呈 空 洞 。 气 微 , 味 微 甜 , 嚼 之 
WA TER., 

[53] (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细胞 多 列 ; 栓 内 层 为 3 一 5 
列 厚 角 细胞 。 超 皮 部 射线 外 侧 常 弯曲 ,有 裂隙 ;纤维 成 训 , RE 
厚 , 木 化 或 微 木 化 ,与 科 管 群 交 互 排列 ; 近 栓 内 层 处 有 时 可 见 
石 细胞 。 形 成 层 成 环 。 木质 部 导管 单个 散在 或 2~3 个 相聚 ; 
导管 间 有 木 纤维 ;射线 中 有 时 可 见 单个 或 2 一 4 个 成 群 的 石 细 

粉末 黄白 色 。 纤 维 成 束 或 散 离 ,直径 8 一 30km, 壁 厚 , 表 
面 有 纵 裂 纹 , 初 生 壁 常 与 次 生 辟 分离 ,两 端 常 断裂 成 须 状 ,或 
较 平 截 。 具 缘 纹 孔 导 管 无 色 或 橙黄 色 , 具 缘 纹 孔 排 列 紧密 。 
石 细胞 少见 , 圆 形 .长圆 形 或 形状 不 规则 , RE E JERE 
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(2) 取 本 品 粉 末 3g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 加 于 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 ,5g, 内 径 为 10 一 15mmy) 
上 ,用 40%% 甲 醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 于 , 残 酒 加 水 
30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 
WT ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芪 甲 苷 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13 :7 :2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 晓 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 的 棕 初 
色 斑 点 ;紫外 光 灯 (365nm) 下 显 相同 的 橙黄 色 菊 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 粉末 2g, 加 乙醇 30ml, 加热 回流 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 0.325 2 9045 8 IRE TE 15ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 5 一 6, 用 乙酸 乙 酯 15ml i 
提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,用 铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ， 
滤液 蒸 于 。 和 残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄芪 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 109, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 置 氨 藻 气 中 圳 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302) 。 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 、 包 \ 砷 、 汞 、 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/ kg; 砷 不 得 过 Zmg/kg;5k 
不 得 过 0. 2mg/ kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

有 机 氯 农药 残留 量 照 农药 残留 量 测 定 法 (通则 2341 有 
机 氯 类 农药 残留 量 测 定 法 一 第 一 法 ?测定 。 

含 总 六 六 六 (a-BHC、8-BHC、y-BHC、6-BHC 之 和 ) 不 得 
过 0.2mg/kg; 总 滴滴涕 (pp -DDE, pp'-DDD, op'-DDT, pp'- 
DDT 之 和 ) 不 得 过 0.2mg/kg; 五 氯 硝 基 茶 不 得 过 0.1mg/kg. 

[351 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,不 得 少 于 17.0%。 

【含量 测定 】 KPE 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAA s EL Z E-k (32 : 68) 为 流动 相 ; 燕 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 忒 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 4g, 精密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 甲醇 40mjl, 冷 浸 过 夜 , 再 加 甲醇 适量 ,加 热 回 
流 4 小 时 ,提取 液 回收 溶剂 并 浓缩 至 干 , 残 酒 加 水 10ml, 微 热 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
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使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ,用 氨 试 液 充 分 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 液 ,正本 
RART ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 
附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 以 水 50ml 洗 脱 , 弃 
去 水 液 ,再 用 40% 乙 醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7076 7L 
BE 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1010. 201, 供 试 品 
溶液 20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 
计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 黄芪 甲 苷 (Cu Ha Ou ) 不 得 少 
于 0.04095, 

E ERI EE ES 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及 为 流动 相 A, 以 0.2% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 
数 按 毛 蕊 异 黄酮 葡萄 糖苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~20 20—40 80—60 
20— 30 40 60 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 毛 蔓 异 黄酮 葡萄 糖苷 对 照 品 i 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 ,加 热 回 
流 4 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勾 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 洲 
解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nul, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 毛 芒 异 黄酮 葡萄 糖苷 (Cz Haz Oio ) 
不 得 少 于 0.02096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,大 小 分 开 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 图 形 或 椭圆 形 的 厚 片 , 外 表皮 黄白 色 至 淡 棕 褐 
色 , 可 见 纵 皱 纹 或 纵 沟 。 切 面皮 部 黄白 色 , 木 部 淡 黄 色 , 有 放 
射 状 纹理 及 席 隙 ,有 的 中 心 偶 有 杜 朽 状 , 黑 褐色 或 呈 空 洞 。 气 
微 , 味 微 甜 , 嚼 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 〉 Desi Deui REME] 
同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 微 温 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 补 气 升 阳 , 国 表 止 汗 , 利 水 消 肿 ,生津 养 
Jill TTE 38 JR. EHE GIE HAE, SURE HE L. RECTE EU. E IP E 
J8 HA F K IAS BERE , 88 n B3 s e ME EL YT ,气虚 水 肿 , 内 热 
1H 185 Ii M S RR FNA RAR S AE E S ALAS XC 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 
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【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 
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Zhihuanggi 
ASTRAGALI RADIX PRAEPARATA 
CUM MELLE 


本 品 为 黄花 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 黄 芪 片 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 不 粘 手 。 

DEI 本 品 呈 圆 形 或 椭圆 形 的 厚 片 , 直径 0.8 一 
3. 5cm, 厚 0. 1—0. 4cm。 外 表皮 淡 棕 黄色 或 淡 棕 褐色 , 略 有 
光泽 ,可见 纵 皱 纹 或 纵 沟 。 切 面皮 部 黄白 色 , 木 部 淡 黄 色 , 有 
放射 状 纹理 和 有 裂 险 , 有 的 中 心 偶 有 枯 朽 状 , 黑 褐色 或 呈 空 洞 。 
REFA , 味 甜 , 略 带 黏 性 , 嚼 之 徽 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 〗 照 黄芪 项 下 的 [鉴别 ](2)、(3) 试 验 , 显 相同 的 
结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 ARRE BURG EE 4g, 精 密 称 定 ， 
照 黄芪 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 黄芪 甲 昔 (CuaHesO ^f 
于 0.03034, 

毛 蔓 异 黄酮 葡萄 糖 背 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 得 ) 约 2g, 精 
密 称 定 , 照 黄 芮 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 。 


本 品 按 干 燥 品 计算 A DESIRES (Cao Hez O10) 
不 得 少 于 0.0209, 

【性 味 与 归 经 〗 甘 , 温 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 】 益 气 补 中 。 用 于 气虚 乏力 , 食 少 便 渡 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 


【贮藏 】 和 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 


黄 XE 
Huanglian 
COPTIDIS RHIZOMA 


本 品 为 毛 黄 科 植物 黄连 Coptis chinensis Franch. ,三 角 
叶 黄 连 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 或 云 连 Coptis 
teeta Wall. 的 干燥 根茎 。 以 上 三 种 分 别 习 称 “ 味 连 ”、“ 雅 连 ”、 
“ 云 连 ”。 秋 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 ,干燥 , 撞 去 残留 须根 。 

【性 状 】 味 连 ”多 集聚 成 驴 , 常 弯曲 , 形 如 鸡 爪 , 单 枝 根 
ZK 3—6cm, 直径 0.3 一 0. 8cm。 表 面 灰 黄色 或 黄 褐色 , 粗 
糙 ,有 不 规则 结 节 状 隆起 、 须 根 及 须根 残 基 , 有 的 节 间 表面 
平滑 如 茎 秆 , 习 称 “过 桥 ”。 上 部 多 残留 褐色 鳞 叶 ,顶端 常 留 
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有 残余 的 茎 或 叶柄 。 质 硬 , 断 面 不 整齐 , 皮 部 检 红 色 或 瞳 棕 
色 , 木 部 鲜 黄 色 或 杰 黄 色 , 呈 放射 状 排列 , 髓 部 有 的 中 空 。 
EC SK UR BUR. 

E ”多 为 单 枝 , 略 呈 圆柱 形 , 微 弯曲 ,长 4 一 8cm, 直 径 
0. 5 一 lcm。“ 过 桥 ? 较 长 Bim yr. 

云 连 ”弯曲 呈 钩 状 , 多 为 单 枝 , 较 细小 。 

【鉴别 OFRE: RE 木 栓 层 为 数列 细胞 ,其 
外 有 表皮 ,和 常 脱落。 皮层 较 宽 , 石 细胞 单个 或 成 群 散在 。 中 柱 
鞘 纤 维 成 束 或 伴 有 少数 石 细 胞 , 均 显 黄色 。 维 管束 外 韧 型 , 环 
列 。 木 质 部 黄色 , 均 木 化 , 木 纤 维 较 发 达 。 艇 部 均 为 薄 壁 细 
胞 ,无 石 细胞 。 

TEE BERAAM. 

zÉ KE PIRKE 763 28 8 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 25g, 加 甲醇 25ml, 超声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 25g. 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 乐 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 iml € 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1xl1, 分 别 点 于 同一 高 
效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 -三 
ZERO :3.5:1:1.5:0.5:1) 为 展开 剂 , 置 用 浓 氮 试 液 预 
饱和 20 4r Pb H3 HE JF A, RE JF, UHR, BE ELE PP OGAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
WEE, E 4 个 以 上 相同 颜色 的 菊 光 斑点 ;对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.026. 

【含量 测定 】 HE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAE, A Z.RB-0. 05mol/L 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 (50 : 50) (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0. 4g, 再 以 磷酸 调节 pH EN 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 345nm., 38 i6 D CE Sb BR UN RE 
峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 90. 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 第 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 的 混 
合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 $65] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 盐酸 小 刁 碱 对 照 品 的 峰 面积 
为 对 照 ,分 别 计算 小 伍 碱 、 表 小 局 碱 、 黄 连 碱 和 巴 马 汀 的 含量 ， 
用 待 测 成 分 色谱 上 峰 与 盐酸 小 系 碱 色谱 峰 的 相对 保留 时 


e 304 。 


IL , 
3€ Wo. 
»* ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


间 确 定 。 

表 小 万 碱 、 黄 连 碱 、 巴 马 汀 、 小 亡 碱 的 峰 位 ,其 相对 保留 时 
间 应 在 规定 值 的 土 5% 范 围 之 内 , 即 得 。 相 对 保留 时 间 见 
下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 
3E BE RS 0. 71 
黄连 碱 0. 78 
EHI 0. 91 
JNR 1. 00 


Æ ik T RR YEAR. A sb Rh ED CCo His CINO) H, E 
A NÉE CC Hi NO, ) 不 得 少 于 5. 596 RBE CCo Hir NO4) 
不 得 少 于 0. 8096 , HEM CC His NO, ) 不 得 少 于 1.696 , 巴 马 
iT (Cz; Ha NOs ) 不 得 少 于 1.596, 

雅 连 按 干 燥 品 计算 ,以 盐酸 小 局 碱 (Cz。His CINO) H, E 
JNR CCo Hi; NO, ) 不 得 少 于 4.5%. 

云 连 按 干 燥 品 计算 ,以 盐酸 小 龙 碱 (Cz。His CINO, iH, E 
JND CCo Hi; NO, ) 不 得 少 于 7.096, 

饮片 ( 味 连 ) 

【炮制 〗 黄连 片 ” 除 去 杂质 , 润 透 后 切 薄 片 ,上 脉 干 , 或 用 
DE TUM 

本 品 呈 不 规则 的 薄片 。 外 表皮 灰 黄色 或 黄 褐色 ,粗糙 ,有 
细小 的 须根 。 切 面 或 碎 渐 面 鲜 黄色 或 红 黄 色 , 具 放射 状 纹理 ， 
ELIA o PRIR TE o 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 3.5% 。 

【含量 测定 】 iH 2g M. UA SE BR US RE BR Ib. € UN BE 9A 
(Co; Hi NO4) 不 得 少 于 5.076 , E RUIN BER CCo Hi NO NC 
XE 9, (Cis His NO,0 和 巴 马 汀 (Cz Ha NO, ) 的 总 量 不 得 少 
C 3.39. 

【鉴别 3( 除 横 切 面 外 ) 【 漫 出 物 】 同 药材 。 

酒 黄连 PRE, RAKEAN 0213) 炒 干 。 

每 100kg 黄连 ,用 黄酒 12. 5kg。 

本 品 形 如 黄连 片 , 色 泽 加 深 。 略 有 酒 香气 。 

LEa RE] GHI BENE] 同 黄连 片 。 

姜黄 连 ” 取 净 黄连 , 照 姜 汁 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg 黄连 ,用 生姜 12. 5kg。 

本 品 形 如 黄连 片 ,表面 棕 黄 色 。 有 姜 的 辛辣 味 。 

【鉴别 】【〖 检 查 】【〖 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 同 黄连 片 。 

WEE ” 取 匡 荣 黄 加 适量 水 部 者 ,前 液 与 净 黄 连 拌 匀 , 竺 
液 吸 尽 , 炒 干 。 

每 100kg 黄连 ,用 吴 荣 黄 10kg. 

本 品 形 如 黄连 片 , 表 面 棕 黄 色 。 有 吴 荣 英 的 辛辣 香气 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 2g, 加 三 握 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 滤 渣 同 法 处 理 两 次 ,合并 滤液 , 减 压 回 收 溶剂 至 干 ， 
加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 荣 黄 对 照 
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药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 森 檬 音素 对 照 品 ， 
加 三 氯 甲 烷 制 成 每 Im E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 Gul, 对照 
药材 溶液 3pl] 和 对 照 品 溶液 24l, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90'C)- 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲醇 -二 乙 
胺 (5:2:2:1:0.2) 为 展开 剂 , 预 饱 和 30 分 钟 ,展开 , 取 
d. Er. SEE 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'CAmiA S BEA m 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】【 浸 出 物 】 【含量 测定 】 同 黄连 片 。 

【性 味 与 妇 经 】 F.. Bo J$ A JBE KBB. 

【功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 , 泻 火 解毒 。 用 于 湿热 癌 满 , 哎 
EER. SA, RE, S ACER Eso ACTU E oo B IR XR So ERA 
宁 , 血 热 吐 岂 , 目 未 ,牙痛 ,消光 SRL EP IB REE ys H 
道 流 脓 。 酒 黄连 善 清 上 焦 火 热 。 用 于 目 示 ,口疮 。 姜 黄连 清 
胃 和 明 止 哎 。 用 于 寒热 互 结 ,湿热 中 阻 , 瘤 满 呕吐 。 黄 黄连 舒 
肝 和 胃 止 哎 。 用 于 肝 胃 不 和 ,呕吐 吞 酸 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 5g。 外 用 适量 。 


【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
& 18 
Huangbo 


PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX 


ZE gd x mGB dH) GÀ HOP] Phellodendron chinense 
Schneid. Hj TF EI B. JR JEM”. FBO ROB SER ZEE. 
R , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 板 片 状 或 浅 权 状 ,长 宽 不 一 , 厚 1~ 
6mm。 外 表面 黄 褐色 或 黄 棕 色 ,平坦 或 具 纵 沟 纹 , 有 的 可 见 
皮 孔 痕 及 残存 的 灰 神色 粗 皮 ;内 表面 暗 黄 色 或 淡 棕 色 , 具 细 密 
的 纵 棱 纹 。 体 轻 , 质 重 ,断面 纤维 性 , 呈 裂 片 状 分 层 , 深 黄色 。 
AM REE HLA RE. 

【鉴别 《1) 本 品 粉 末 饼 黄色 。 纤 维 鲜 黄色 ,直径 16 一 
38um, 常 成 束 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ; 含 唱 细 
胞 壁 本 化 增 厚 。 石 细胞 鲜 黄 色 , 类 圆 形 或 纺锤 形 ,直径 35 一 
128pm,， 有 的 呈 分 枝 状 , 校 端 锐 尖 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ; 有 的 可 见 
大 型 纤维 状 的 石 细胞 ,长 可 达 900km。 草 酸 钙 方 晶 众 多 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 1% 醋酸 甲醇 溶液 40ml, 于 60'C 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
男 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g, 加 1% 醋酸 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 黄柏 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 iml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G Hk 
层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 -水 (30 : 15 : 4) 的 下 层 溶液 为 展开 
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3€ Wm. 
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38] , E ARTEA EJ JE TT RE VI» RE JT » UU ECCE i DURS HE 
WAW. Dinh C P , E SOS RE 254. E TÉCRIDGE RC 6 i 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 14.0% 。 

【含量 测定 】 bR HAAA HEA GEN 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL, RE-0. 176 ERR TRUE CO : 50) (每 100ml 加 十 二 
ERRA 0. 1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 小 网 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 亦 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml Sr 0. 1mg 的 浴 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 80ml, 超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶液 
5~20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 小 辟 碱 以 盐酸 小 网 碱 (Czo Hi: NO, 。 
HCDit Ab 3.026. 

黄柏 碱 ” 照 高 效 液 色 谱 法 (通则 0512 3I E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3R SERE AZIR- 1% 磷 酸 溶液 (每 100ml 加 十 二 烷 基 磺 酸 
A 0. 2g)(36 : 64) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 284nm。 理 论 板 数 
按 盐 酸 黄柏 碱 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 黄柏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 流动 相 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ”到 本 品 粉 末 ( 过 四 号 科 ) 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 25ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 流动 相 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 黄 柏 碱 以 盐酸 黄柏 碱 (Czo Hos NO, 。 
HCLD) 计 ,不 得 少 于 0. 3426, 

饮片 

【炮制 】 黄柏 ”除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 润 透 , 切 丝 , 干 燥 。 

本 品 呈 丝 条 状 。 外 表面 黄 褐色 或 黄 棕色 。 内 表面 暗 黄 色 
或 淡 棕 色 , 具 纵 棱 纹 。 切 面 纤 维 性 , 呈 裂 片 状 分 层 , 深 黄色 。 
RIR P o 

【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测定 】 同 药材 。 

盐 黄 柏 ” 取 黄柏 丝 , 照 盐 水 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 黄柏 丝 RARR G, RARE. RIRE o MR o 

【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测定 】 同 药 材 。 
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EA AIH, RUD E GB 0213) 炒 至 表面 焦 
黑色 。 

本 品 形 如 黄柏 丝 ,表面 焦 黑 色 ,内 部 深 褐 色 或 标 黑 色 。 体 
轻 , 质 脆 , 易 折断 。 味 昔 深 。 

【性 味 与 归 经 】 FR. BHR BKZ. 

【功能 与 主治 】 ARE. SARR MENE. MTE 
热 演 痢 , 黄 净 尿 赤 , 带 下 阴 痒 , 热 淋 深 痛 ,脚气 痿 号, 骨 燕 劳 热 ， 
盗汗 ,遗精 , 疮 疡 肿 毒 ,湿疹 湿 疮 。 盐 黄 相 滋 阴 降 火 。 用 于 阴 
虚火 旺 VEITCH A. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 12g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


s SU XE dU 


Huangshukuihua 
ABELMOSCHI COROLLA 


A dh y gg xk A y a XXE Abelmoschus manihot CL. ) 
Medic， 的 干燥 花冠 。 夏 、. 秋 二 季 花 开 时 采摘 ,及 时 于 燥 。 

DERI Æi m AES RERE. SE SEI AER E — FRA E] £9] BH 
JÉ ,长 7 一 10cm, 宽 7 一 12cm, 表 面 有 纵向 脉 纹 , 呈 放射 状 , 淡 
棕色 ,边缘 浅 波状 ;内 面 基 部 此 褐色 。 雄 荔 多 数 , 联 合成 管状 ， 
长 1.5~2. 5cm, 花 药 近 无 柄 。 柱 头 紫 黑色 ,是 状 盘 形 ,5 X 
气 微 香 , 味 甘 淡 。 

【鉴别 1) 本 品 粉末 淡 黄 色 至 褐 黄色 。 花 冠 表 皮 细 胞 
类 长 方形 或 不 规则 形 , 垂 周 壁 微波 状 弯曲 。 花 粉 粒 类 圆 形 , 直 
径 约 170um, 具 散在 孔 , 和 孔 数 约 32 一 40 ,表面 具 刺 。 腺 毛 完整 
者 长 圆锥 形 ,长 510 一 770pnmj; 腺 头 略 呈 长 棒状 ,6 一 14 细胞 ; 
ER 3 细胞 ,内 含 紫 红色 分 记 物 。 非 腺 毛 单 细胞 ,长 140 一 
180um, 辟 平滑。 花粉 寺内 壁 细胞 ,汤面 观 类 长 方形 , 壁 呈 条 
TAS ER. ;表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 。 草 酸 钙 艇 晶 细 
小 ,直径 9 一 19um ,楼 角 尖 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 0.18% 盐 酸 乙醇 溶液 20ml, EK 
浴 上 加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 滤 过 ,滤液 浓缩 至 Sml, 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 榭 皮 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 18.0%. 


” 306 。 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» AE , 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
WAER s DAZ. -0. 1% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 380nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 音 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 董 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 (功率 250W, 
频率 30kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 唱 计算 , 含 金 丝 桃 音 (Cu Ha O1: ) 不 得 少 
于 0.5094, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 及 灰 屑 。 

GERI CS3) 【检查 】【〖 浸 出 物 】【〖【 含 量 测定 】 M 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 . 寒 。 归 肾 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 清 利 湿热 , 消 肿 解 每。 用 于 湿热 妄 遏 , 淋 
浊 水 肿 ; 外 治 痢 关 肿 毒 ,水 火 沈 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 10~30g; 研 末 内 服 ,3 一 5g。 外 用 适量 ， 
FRAR. 

【禁忌 】 ig. 

【贮藏 置 干燥 处 。 


黄 精 
Huangjing 
POLYGONATI RHIZOMA 


本 品 为 百合 科 植 物 汗 黄精 Polygonatum kingianum 
Coll. et Hemsl. 黄精 Polygonatum sibiricum Red. 2X Ze dt 8 
TH Polygonatum cyrtonema Hua W FERE. RERA IS], 
习 称 “大 黄精 ”“ 鸡 头 黄精 2“ 姜 形 黄精 ”。 春 、 秋 二 季 采 挖 , 除 
去 须根 , 洗 净 , 置 沸 水 中 略 汤 或 蒸 至 透 心 ,干燥 。 

【性 状 大 黄精 呈 肥 厚 肉 质 的 结 节 块 状 , 结 节 长 可 达 
10cm 以 上 , 宽 3 一 6cm, 厚 2~3cm。 表 面 淡 黄色 至 黄 棕 色 , 具 
环节 ,有 皱纹 及 须根 痕 , 结 节 上 侧 茎 痕 呈 圆 盘 状 ,圆周 四 入, 中 
部 突出 。 质 硬 而 才 , 不 易 折断 ,断面 角质 , 淡 黄 色 至 黄 棕 色 。 
气 微 , 味 甜 , 嚼 之 有 黏 性 。 

鸡 头 黄精 - 呈 结 节 状 弯 柱 形 ,长 3 一 10cm, 直径 0.5— 
1.5cm。 结 节 长 2 一 4cm, 略 呈 圆 锥 形 , 常 有 分 枝 。 表 面 黄 日 
色 或 灰 黄 色 , 半 透 明 , 有 纵 皱 纹 , 葵 痕 圆 形 ,直径 5 一 8mm。 

姜 形 黄精 呈 长 条 结 节 块 状 ,长短 不 等 ,常数 个 块 状 结 节 
相连 。 表 面 灰 黄色 或 黄 褐色 ,粗糙 , 结 节 上 侧 有 突出 的 圆 盘 状 
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葵 痕 ,直径 0. 8 一 1. 5cm, 

味 苦 者 不 可 药 用 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 大 黄精 表皮 细胞 外 壁 较 厚 。 
薄 壁 组 织 间 散 有 多 数 大 的 黏液 细胞 ,内 含 草酸 钙 针 晶 束 。 维 
管束 散 列 ,大 多 为 周 木 型 。 

GLEM ZEER 维 管束 多 为 外 韧 型 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 70%% 乙 醇 20ml, 加 热 回流 1 小时， 
抽 滤 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90)- 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 二 ,路 以 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 取 本 品 ,80 必 干燥 6 小 时 ,粉碎 后 测定 ,不 得 过 
4. 0% (通则 2302) 。 

DU] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 45.026, 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 取经 105C 干 燥 至 恒 
重 的 无 水 葡萄 糖 对 照 品 33mg ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 
水 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 iml 中 含 无 水 葡萄 糖 
0. 33mg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 1m1, 0. Zml, 
0. 3ml、0. 4ml、0. 5ml、0. 6ml, 分 别 置 10ml 具 塞 刻度 试管 中 ， 
各 加 水 至 2. 0ml, 摇 匀 ,在 冰 水 浴 中 缓 缓 滴 加 0.2% 意 酮 -硫酸 
溶液 至 刻度 , 混 匀 , 放 冷 后 置 水浴 中 保温 10 分 钟 , 取 出 ,立即 
置 冰 水 浴 中 冷却 10 分 钟 ,取出 ,以 相应 试剂 为 空白 。 照 紫外 - 
可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 582nm 波长 处 测定 吸光 度 。 
以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 60 必 干燥 至 恒 重 的 本 品 细 粉 约 0.25g, 精 密 
称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 80% 乙 醇 150ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 
1 小 时 , 趁 热 滤 过 , 残 酒 用 80% 热 乙醇 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 
将 残渣 及 滤纸 置 烧瓶 中 ,加 水 150ml, 置 沸水 浴 中 加 热 回 流 1 小 
时 , 趁 热 滤 过 ,和 残 酒 及 烧瓶 用 热 水 洗涤 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 
滤液 与 洗 液 , 放 冷 ,转移 至 250ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ， 
精密 量 取 lml, 置 10ml 具 塞 干燥 试管 中 , 照 标 准 曲 线 的 制备 
项 下 的 方法 , 自 “ 加 水 至 2. 0ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 
曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 无 水 葡萄 糖 的 重量 (mg), 计算， 
即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 黄精 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 
(C; His O6) 计 ,不 得 少 于 7.0%，。 

饮片 

【炮制 〗 黄精 ”除去 杂质 , 洗 净 , 略 润 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 ,外 表皮 淡 黄 色 至 黄 棕 色 。 切 面 略 
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呈 角 质 样 , 淡 黄色 至 黄 棕色 ,可 见 多 数 淡 黄色 筋 脉 小 点 。 质 稍 
EA. T , 味 甜 , 嚼 之 有 黏 性 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 15.0%。 

【鉴别 区 ( 除 横 切面 外 ) 【检查 了 (总 灰分 ) 
【含量 测定 】 同 药材 。 

酒 黄精 取 净 黄精 , 照 酒 炖 法 或 酒 燕 法 (通则 0213) 炖 透 
RRA. WHK, IFR, FH. 

每 100kg 黄精 ,用 黄酒 20kg. 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 表 面 棕 褐色 至 黑色 ,有 光泽 ,中心 
棕色 至 浅 褐 色 , 可 见 筋 脉 小 点 。 质 较 柔 软 。 味 甜 , 微 有 酒 
TRA. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 15.0%。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 黄精 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 
(C; Hi; Os ) 计 ,不 得 少 于 4.0%. 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) MENKA) 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 脾 、 肺 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 补 气 养 阴 , 健 脾 , 润 肺 , 益 肾 。 用 于 脾胃 
气虚 , 体 倦 乏力 , 胃 阴 不 足 , 口 干 食 少 , 肺 虚 燥 咳 , 劳 嗽 咳 血 , 精 
WIPE , 腰 膝 酸软 ,须发 早 白 , 内 热 消 渴 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


【浸出 物 】 


【浸出 物 】 同 


m o B 


Huangteng 
FIBRAUREAE CAULIS 


7k dung Bj ce m EE Fibraurea recisa Pierre. Bg T 
EZ., KAIER HR, MF. 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆柱 形 , 稍 扭曲 ,直径 0.6~3cm。 表 
面 灰 神色 至 黄 标 色 ,粗糙 ,有 纵 沟 和 横 裂 纹 , 老 苓 外皮 较 易 剥 
落 。 质 硬 , 不 易 折断 ,折断 时 可 见 大 量 粉 生 飞扬 ,断面 不 整齐 ， 
黄色 , 具 纤 维 性 ,有 棕 商 色 与 黄 棕 色相 间 排 列 的 放射 状 纹理 ， 
导管 呈 细 孔 状 ,木质 部 有 时 具 裂 际 ,中 心 多 为 枯黄 棕色 或 空 
Es. fU RE. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 淡 黄色 。 导 管 为 网 纹 导 管 和 具 缘 
纹 孔 导管 ,多 破碎 ,完整 者 直径 至 150km。 木 栓 细 胞 黄 棕色 ， 
表面 观 类 多 角形 ,有 的 壁 木 化 增 厚 似 石 细胞 。 木 纤维 单个 散 
在 或 成 束 , 壁 增 厚 , 具 缘 纹 孔 稀 玖 。 石 细胞 单个 散在 或 成 群 ， 
类 方形 或 多 角形 ,直径 40 一 120km, 壁 厚 , 层 纹 、 孔 沟 明 显 , 有 
的 胞 腔 内 含 棕色 物 。 木 射线 细胞 长 方形 , 纹 筷 较 明显 。 草 酸 
钙 方 晶 直 径 20~-40pm。 演 粉 粒 多 为 复 粒 ,由 2-5 分 粒 组 成 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 巴 马 洒 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
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法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 醋 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(6:3:1.5:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 向 
内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 深 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 1% 盐 酸 甲醇 溶液 作 溶剂 ,不 得 少 于 17.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (32 : 68) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 巴 马 洒 峰 计算 应 
不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 巴 马 洒 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 1% 盐酸 甲醇 溶液 制 成 每 1ml y 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 6g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 1% 盐 酸 甲 醇 溶液 100ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,放置 过 夜 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 1 多 盐酸 甲醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 1% 盐 酸 甲醇 溶液 至 刻度 ， 
1$ 5] . BI fS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 盐 酸 巴 马 汀 (Cz Ha NO, © HCD 
不 得 少 于 2. 0%。 

【性 昧 与 归 经 】 Su. Bo UEFA. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 海 火 通 便 。 用 于 热 毒 内 盛 , 便 
秘 , 渔 痢 ,咽喉 肿 痛 , 目 赤红 肿 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 30~60g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 霉 。 


析 葛 
Ximing 
THLASPI HERBA 


EmN TFR = Thlaspi arvense L. 的 干燥 地 
上 部 分 。 夏 季 果 实 成 熟 时 采 割 ,除去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 】 本 品 葵 呈 圆柱 形 , 长 20— 40cm, 直径 0.2— 
0. 5cm; 表 面 黄 绿色 或 灰 黄 色 , 有 细 纵 楼 线 ; 质 脆 , 易 折断 , 渐 
面 髓 部 白色 。 叶 互生 , 披 针 形 ,基部 叶 多 为 倒 披 针 形 , 多 脱落 。 
总 状 果 序 生 于 茎 棱 顶 端 和 叶腋 ,果实 卵 圆 形 而 扁 平 , 直径 
0. 5— 1. 3cm; 表 面 灰 黄色 或 灰 绿 色 , 中 心 略 隆起 ,边缘 有 起 ， 
宽 约 0. 2cm ,两 面 中 间 各 有 1 条 纵 棱 线 , 先 端 止 陷 , 基 部 有 细 
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RE, KA 1cm; 果 实 内 分 2 室 , 中 间 有 纵隔 膜 ,每 室 种 子 5 一 7 
粒 。 种 子 扇 卵 圆 形 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 DF ZEB UE: 表皮 为 1 列 类 方形 薄 辟 细 
胞 ,外 周 壁 增 厚 , 棱 痊 处 特 厚 。 皮 层 为 5~10 余 列 薄 壁 细胞 。 
中 柱 蒜 纤维 浅黄 色 , 数 个 至 十 数 个 成 群 , 壁 微 木 化 或 非 木 化 。 
韧 皮 部 狭 罕 。 木 质 部 导管 多 角形 ,常数 个 成 群 。 维 管束 间 为 
木 化 纤维 , 宽 10—25 列 细 胞 。 髓 部 宽广 ,周围 5~10 列 细胞 
壁 稍 厚 , 木 化 , 具 圆 形 或 长 圆 形 单 纹 孔 , 其 余 为 薄 壁 细胞 ，。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 薪 莹 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 琢 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3.0% (通则 2301). 

水 分 “不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 10.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 2302). 

【浸出 物 〗】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 15.0. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

[ERS] 辛 , 微 寒 。 归 肝 、 胃 、 大 上 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肝 明 目 , 和 中 利 湿 ,解毒 消 肿 。 用 于 目 
DIXI G3 3357 o o E KAP ie F o IE B E 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


MEE 


Bagia 
SMILACIS CHINAE RHIZOMA 


mN HOA BREUI SE Smilax china L. 的 干燥 根 蕉 。 
BKK 28 UAE REOR E ,除去 须根 , 洗 净 , 晒 干 或 趁 鲜 切片 ,干燥 . 

【性 状 】 本 品 为 不 规则 块 状 或 弯曲 扁 柱 形 ,有 结 节 状 隆 
起 ,长 10~20cm, 直 径 2 一 4cm。 表 面 黄 棕 色 或 紫 棕 色 , 具 圆 
锥 状 突起 的 茎 基 痕 ,并 残留 坚硬 的 刺 状 须根 残 基 或 细 根 。 质 
坚硬 , 难 折断 ,断面 呈 棕 黄色 或 红 棕 色 , 纤 维 性 ,可 见 点 状 维 管 
束 和 多 数 小 亮点 。 切 片 呈 不 规则 形 , 厚 0.3 一 lcm, 边 缘 不 整 
齐 , 切 面 粗 纤维 性 ; 质 便 ,折断 时 有 粉尘 飞扬 。 气 微 , 味 微 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 红 棕 色 。 尝 粉 粒 多 为 单 粒 ,类 图 
形 , 直 径 5~30pm, 脐 点 点 状 、 裂 缝 状 或 飞鸟 状 。 石 细胞 单个 
散在 或 数 个 成 群 , 淡 黄色 或 红 棕 色 , 旺 类 圆 形 .长 椭圆 形 、 类 方 
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形 或 不 规则 形 , 具 明显 分 枝 状 孔 沟 , 胞 腔 较 小 , 具 椭 圆 形 纹 和 孔 ， 
有 的 胞 腔 中 含 红 棕 色 物 。 纤 维 易 见 ,成 束 或 散在 , 淡 黄 色 或 深 
棕色 。 草 酸 钙 针 晶 多 散在 , 偶 有 成 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 
75~140um. 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 盐酸 5ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,用 40%% 氧 氧化 钠 
溶液 调 至 中 性 , 蒸 至 无 醇 味 ,残渣 加 热 水 40ml 使 溶解 ,用 二 和 氧 
甲烷 振 摇 提取 2 次 (40ml,30ml) ,合并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml fT [EDS BEAR IAE. 09 NOE BUB TH TUS Rn. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,最 相同 颜色 的 斑点 。 

CD EU MER. lg, 加 盐酸 5ml, 甲醇 25ml, 水 浴 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 2ml, Z T XXE D BE 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 著 袭 对照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (5 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 ,在 105C 下 
加 热 约 5 分 钟 , 再 喷 以 1% 三 氧化 铁 -1% 铁 氰 化 钾 (1 : DRS 
溶液 (新 配制 , 临 用 前 混合 ) 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 


【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.0%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ,切片 ,干燥 。 


本 品 呈 不 规则 的 片 。 外 表皮 黄 棕色 或 紫 棕 色 , 可 见 残 留 
刺 状 须根 残 基 或 细 根 。 切 面 棕 黄 色 或 红 棕 色 , 纤 维 性 ,可 见 点 
状 维 管束 。 质 硬 , 折 断 时 有 粉尘 飞扬 。 气 微 , 味 微 苦 、 汲 。 

【鉴别 】【 检 查 〗】 DHH] BEWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 HAE WF. BRM RR. 

【功能 与 主治 】 ANAW, ARARA EROR. H T/D 
ER, i P 3 Aes AERA TE 

【用 法 与 用 量 】 10—15g. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


9h u 子 
Tusizi 
CUSCUTAE SEMEN 


7k li 2 JE AUCELHTR I Bj 77 S8 2Z T Cuscuta australis R. Br. 


EP. : 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 


F 


或 黄 丝 子 Cuscuta chinensis Lam. 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 季 果 
实 成 熟 时 采 收 植株 , 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 类 球形 ,直径 1~2mm。 表 面 灰 棕色 至 
棕 褐 色 ,粗糙 ,种 脐 线形 或 扁 圆 形 。 质 坚实 ,不 易 以 指甲 压 碎 。 
气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 少量 ,加 沸水 浸泡 后 ,表面 有 黏 人 性 ;加 
热 煮 至 种 皮 破 裂 时 ,可 露出 黄白 色 卷 旋 状 的 胚 , 形 如 吐 丝 。 

(2) 本 品 粉 末 黄 褐色 或 深 褐 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 断面 观 呈 
类 方形 或 类 长 方形 , 侧 壁 增 厚 ; 表 面 观 呈 圆 多 角形 , 角 隅 处 壁 
明显 增 厚 。 种 皮 栅 状 细胞 成 片 ,断面 观 2 列 ,外 列 细 胞 较 内 列 
细胞 短 , 具 光辉 带 , 位 于 内 侧 细 胞 的 上 部 ;表面 观 呈 多 角形 , 皱 
缩 。 胚 乳 细 胞 呈 多 角形 或 类 圆 形 , 胞 腔 内 含糊 粉 粒 。 子 叶 细 
胞 含糊 粉 粒 及 脂肪 油 滴 。 

《3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 丝 子 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同 
一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (4 * 1 : 5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302)。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4.0% (通则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA, 8-0. 196 ERR ZEE CT : 83) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 48pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 )1lg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 80% 甲 醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 500W， 
频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,加 80% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 音 (Cz Hz Oi ) 不 得 少 
于 0.1056, 

饮片 

【炮制 】 AF 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 【鉴别 】【 检 查 】【 含 量 测 定 】 同 药材 。 

盐 欧 丝 子 RAT, RR OB 0213) 炒 至 微 
BE. 

7k E 8 2E T. s TEL ER ER CUT LU E. 

[5x5] REl REWE] HAH. 

【性 味 与 归 经 】〗】 辛 、 甘 , 平 。 归 肝 、 肾 、 和 脾 经 。 
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【功能 与 主治 】 补益 肝 肾 , 固 精 缩 尿 , 安 胎 , 明 目 , 止 海 ; 
外 用 消 风 祛斑 。 用 于 肝 肾 不 足 , 腰 膝 酸 软 , 阳 瘘 遗 精 ,遗尿 尿 
Mi, F Mg er d RADE, H EE LUE ME TS PG BRAR. 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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Juju 
CICHORII HERBA 
CICHORII RADIX 


Æ m R ERRIA. SB uTSNE 
Cichorium glandulosum Boiss. et Huet mk 38 Ei Cichorium 
intybus L. 的 干燥 地 上 部 分 或 根 。 夏 、 秋 二 季 有 采制 地 上 部 分 
或 秋末 挖 根 ,除去 泥 沙 和 杂质 , 晒 干 。 

LERI ERE XRIBUHUE , 稍 弯曲 ;表面 灰 绿 色 或 带 
紫色 ,其 纵 棱 ,被 条 毛 或 刚毛 ,断面 黄白 色 , 中 空 。 叶 多 破碎 ， 
IK EK £5, ,两 面 被 柔 毛 ; 蔡 中 部 的 完整 叶片 呈 长 圆 形 ,基部 无 柄 ， 
半 抱 茎 ;向 上 叶 渐 小 , 圆 耳 状 抱 茎 ,边缘 有 刺 状 齿 。 头 状 花 序 
97-13 个 成 短 总 状 排列 。 总 苞 钟 状 , 直径 0c 60mm; & A 2 层 ， 
外 层 稍 短 或 近 等 长 ,被 毛 ; 舌 状 花 蓝 色 。 瘦 果 倒 卵 形 ,表面 有 
楼 及 波状 纹理 ,顶端 截 形 ,被 鳞片 状 冠 毛 ,长 0.8 一 Imm, 棕 色 
或 棕 褐 色 ,密布 黑 棕色 斑 。 气 微 , 味 威 、 微 苦 。 

ERER 主根 呈 圆 锥 形 , 有 侧根 和 多 数 须根 ,长 10 一 
20cm, 直径 0.5 一 1.5cm。 表 面 棕 黄 色 , 具 细腻 不 规则 纵 皱 
纹 。 质 人 硬 , 不 易 折 断 , 渐 面 外 侧 黄 白色 ,中 部 类 白色 ,有 了 时空 
v. CUR RE o 

HE ZEGEIBIOLIH. ZED, KAREHA. KAR 
花序 少数 ,簇生 ; 苞 片 外 短 内 长 ,无 毛 或 先端 被 稀 毛 。 瘦 果 鳞 
片 状 , 冠 毛 短 ,长 0.2 一 0. 3mm。 

KHER 顶端 有 时 有 2 一 3 义 。 表 面 灰 棕色 至 褐色 , 粗 
糙 , 具 深 纵 纹 , 外 皮 常 脱落 ,脱落 后 显 棕 色 至 棕 褐 色 , 有 少数 侧 
根 和 须根 。 嚼 之 有 韧性 。 

【鉴别 (1) 本 品 模 切面 : ESI 表皮 偶 有 多 细胞 
RE. RAAR TF A Efa E ,皮层 细胞 充满 黄 标 色 内 含 物 ; 
内 色 层 细胞 凯 氏 点 较 明 显 , 中 柱 鞘 纤维 不 发 达 , 维 管束 外 者 
型 , 约 有 20~25 束 , 形 成 层 明显 ,导管 类 圆 形 ,单个 或 数 个 环 
列 于 木质 部 ,直径 8 一 50km。 

毛 菊 莒 根木 栓 层 2 一 3 列 细胞 , 棕 黄 色 ; 韧 皮 射 线 或 多 
列 。 形 成 层 明 显 ,木质 部 导管 散在 或 2 一 6 个 径 问 排列 , 木 射 
线 1 一 6 列 ,细胞 宽 , 细 胞 壁 薄 , 纹 孔明 显 。 

菊 芭 茎 ”中 柱 蒜 纤维 较 发 达 , 导 管 数 个 或 十 数 个 相聚 , 间 
断 环 列 于 木质 部 。 

AB EUR 木质 部 约 占 横 切 面 的 1/2. 

(2) 取 本 品 粉 末 1g . HA m BE C60 — 90 "C ) 30 m1 , jER Ak H 


e 310 > 


30 APh , UE il.29 Ef UR AR T o AR 8 C. R L M- 
(1: 1) 混 合 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菊 莒 (或 
菊 曹 根 ) 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G ER E .DUA di ECCO 90 'C0- HI ECL : 4) 为 
EFK. EF. MWh LECCE EA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药酒 , 挥 尽 石油 醚 ,加 乙酸 乙 酷 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 - 甲 
EA: 2) 混 合 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菊 蕊 
(或 菊 苔 根 ) 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GF:s: 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;再 
Wk DL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 色 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 10.096 (通则 2302) 。 

【浸出 物 〗】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 5576 C, BRAETRORI ,不 得 少 于 10.026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 切 段 。 

【鉴别 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药材 。 

CERS Hl 微 音 、 咸 , 凉 。 归 肝 、 胆 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 〗 清 肝 利 胆 , 健 胃 消食 ,利尿 消 肿 。 用 于 湿 
热 黄 净 , 骨 痛 食 少 , 水 肿 尿 少 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 18g。 

【贮藏 】 置 了 明 凉 干燥 处 。 
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本 品 为 菊 科 植物 菊 Chrysanthemum morifolium Ramat. 
的 干燥 头 状 花 序 。9~11 月 花 盛 开 时 分 批 采 收 ,阴干 或 焙 干 ， 
或 壤 、 蒸 后 晒 干 。 药 材 按 产地 和 加 工 方 法 不 同 ,分 为 “ 毫 菊 ”、 
E AG" "EAST ELA PRAG? 

【性 状 】 毫 菊 ” 呈 倒 圆锥 形 或 圆 简 形 ,有 时 稍 压 扁 呈 遍 
JÉ ,直径 1.5~3cm, 高 散 。 总 苞 碟 状 ;总 苞 片 3~4 层 , 孵 形 或 
MAR , 草 质 , 黄 绿色 或 褐 绿色 ,外 面 被 柔 毛 ,边缘 膜 质 。 花 托 
半球 形 ,无 托 片 或 托 毛 。 舌 状 花 数 层 , 上 肉 性 ,位 于 外 围 ,类 白 
色 , 劲 直 , 上 举 ,纵向 折 缩 , 散 生 金 黄色 腺 点 ;管状 花 多 数 ,两 
性 ,位 于 中 央 ,为 舌 状 花 所 隐藏 ,黄色 ,顶端 5 齿 裂 。 瘦 果 不 发 
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育 ,无 冠 毛 。 体 轻 , 质 柔润 , 干 时 松 脆 。 气 清香 , 味 甘 、 微 苦 。 

BRA ” 旦 不 规则 球形 或 扁 球 形 , 直 径 1.502. 5em, TA 
花 类 日 色 , 不 规则 扭曲 ,内 卷 ,边缘 皱 缩 , 有 了 时 可 见 淡 褐 色 腺 
点 ;管状 花 大 多 隐藏 。 

HK 呈 扁 球形 或 不 规则 球形 ,直径 1. 5~2. 5cm, T 
花白 色 或 类 白色 , 斜 升 ,上 部 反 折 , 边 缘 稍 内 卷 而 皱 缩 ,通常 无 
腺 点 ;管状 花 少 ,外 露 。 

HA 呈 碟 形 或 扁 球 形 , 直径 2.5~4cm, 常 数 个 相连 成 
片 。 舌 状 花 类 白色 或 黄色 ,平展 或 微 折 全 ,彼此 粘连 ,通常 无 
逐 点 ;管状 花 多 数 , 外 露 。 

R 呈 不 规则 球形 或 扁 球 形 , 直 径 1.5~2.5cm。 多 数 
为 舌 状 花 , 舌 状 花 类 白色 或 黄色 ,不 规则 扭曲 ,内 卷 ,边缘 皱 
缩 , 有 时 可 见 腺 点 ;管状 花 大 多 隐藏 。 

【鉴别 】 《〈1) 本 品 粉 末 黄 白色 。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 32 一 
37um , 表面 有 网 孔 纹 及 短 刺 , 具 3 孔 沟 。T 工 形 毛 较 多 ,顶端 细 
胞 长 大 ,两 辟 近 等 长 , 柄 Z—4 细胞 。 腺 毛 头 部 鞋底 状 ,6 一 8 
细胞 两 两 相对 排列 。 草 酸 钙 复 唱 较 多 ,细小 。 

(2) 取 本 品 1g, 剪 碎 , 加 石油 酶 (30 一 60C)20ml, 超声 处 
H 10 分 钟 , 弃 去 石油 醚 , 药 渣 挥 干 ,加 稀 盐 酸 1ml 与 乙酸 乙 酯 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菊 花 对 照 药材 1g. 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 0. 5 一 1 内 ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄 
膜 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (1:15:1:1:2) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 葡 光 斑点 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 15. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0. 1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 348nm。 理 论 板 
数 按 3,5-0- 二 咖啡 酰基 奎 宁 酸 峰 计算 应 不 低 于 8000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0~11 10—18 90— 82 
11-30 18—20 82-80 
30 一 40 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 .木犀 草 苷 对 照 品 、 
3 ,5-O- 双 咖啡 酰基 奎 宁 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 
中 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 绿 原 酸 35g, KERE 25g, 
3,5-0- 二 咖啡 酰基 奎 宁 酸 80pg 的 混合 溶液 , 即 得 (10C 以 
下 保存 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 一 号 篇 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 25ml, 密 塞 ， 
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称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 45kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ck HisOs ) 不 得 少 于 
0. 20%% , 含 木 犀 草 苷 (Cs Hzo O11 ) 不 得 少 于 0.08096, & 3,5- 
O- 二 哪 啡 酰基 奎 宁 酸 (Cx Hzs O4 ) 不 得 少 于 0.7094, 

【性 味 与 归 经 】〗 H.E. NE .LSTZS. 

【功能 与 主治 】 散 风 清热 , 平 肝 明 目 ,清热 解毒 。 用 于 风 
HRE, AARE., Aik. iR BI IRE EE. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,密闭 保存 , 防 霉 , 防 星 。 
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Æ dh i4 PT MR Prunus mume (Sieb. ) Sieb. et 
Zucc. TEE. BIERAE ROT IRI. KHR ETR. 

【性 状 】 本 品 呈 类 球形 ,直径 3~6mm, A AE., HX 
层 ,鳞片 状 , 棕 褐色 。 花 更 5, 灰 绿色 或 棕 红 色 。 花 办 5 或 多 
数 , 黄 日 色 或 淡 粉 红色 。 雄 蕊 多 数 ;上 肉 蕊 1, 子 房 密 被 细 柔 毛 。 
Mi. ARE, RAE E. 

【鉴别 41) 本 品 粉 未 棕色 。 花 粉 粒 近 球 形 , 极 面 观 呈 类 
圆 三 角形 ,直径 35~45pm,3 孔 沟 。 非 腺 毛 无 色 或 黄 棕色 ,由 
1 一 4 细胞 组 成 , 单 细 胞 多 见 , 平 直 或 稍 弯 曲 , 长 短 不 一 ,直径 
10~28km。 草 酸 钙 结 唱 存 在 于 薄 壁 细胞 中 或 散在 ,直径 8 一 
33pm, 校 角 不 明显 或 宽 钝 ,有 的 呈 碎 块 状 。 意 片 或 葛 片 表皮 
细胞 表面 观 类 方形 .长 方形 或 不 规则 多 角形 , 垂 周 壁 略 旦 连珠 
TAS EE ,角质 纹理 隐约 可 见 , 气 孔 可 见 。 花 粉 赛 内 壁 细胞 具 细 
密 网 状 增 厚 纹理 ,少见 。 

(20 SU STR 0.5g, 加 50% 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 梅 花 对 照 药材 0.5g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 、 异 榭 皮 昔 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 绿 原 酸 SOng. SEMEL 25pg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2~4p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 正 


丁 醇 -醋酸 -水 (5 : 0. 15 : 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 


3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 加 热 至 斑点 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


* 311 。 


救 必 应 


热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.0 %%。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 含 0.1% 甲 酸 的 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.1% 甲 酸 深 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
355nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 背 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(% ) 流动 相 BCA) 
0~15 12~15 88 一 85 
15~20 15~17 85~83 
20~40 17 83 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 、 金 丝 桃 音 对 照 品 
和 蜡 榭 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 
含 绿 原 酸 0.2mg A ZZ BER. 1opg. SM EET 15pg 的 混合 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0.5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ci His Os ) 不 得 少 于 3.0%, 
B az 24 BE E. CCo Hz Or) A B REF CCa Ho O1z ) 的 总 量 不 得 
少 于 0.3596, 

【性 味 与 归 经 】 微 酸 , 平 。 归 肝 、 胃 MA. 

【功能 与 主治 】 玖 肝 和 中 ,化 痰 散 结 。 用 于 肝 骨 气 痛 , 邦 
à] t» Bii , 梅 核 气 , 疗 病 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 

LERI 置 阴 凉 于 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


EU 必 应 
Jiubiying 
ILICIS ROTUNDAE CORTEX 


本 品 为 冬青 科 植 物 铁 冬 青 Ilex rotunda Thunb. 的 干燥 
WE. EKZER MF. 

【性 状 】 本 品 呈 卷 简 状 . 半 卷 简 状 或 略 卷曲 的 板 状 ,长短 
不 一 , 厚 1~15mm。 外 表面 灰 日 色 至 浅 褐 色 , 较 粗糙 ,有 争 
纹 。 内 表面 黄 绿色 . 黄 棕 色 或 黑 褐 色 , 有 细 纵 纹 。 质 硬 而 髓 ， 
断面 略 平坦 。 气 微 香 , 味 苦 、 微 涩 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 浅 棕 色 至 棕 褐 色 。 石 细胞 其 多, 浅 
黄 绿 色 或 浅黄 色 , 单 个 散在 或 成 群 ,直径 14> 56pm, fL 3 ER 
显 ; 有 的 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 品 。 草 酸 钙 方 晶 众多 ,散在 或 存在 
于 薄 壁 细胞 中 ,长 17~40pm, 宽 7~25nm。 有 的 薄 壁 组 织 中 
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(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 20ml 洗涤 , 弃 
EAA RETER. ZT. RAE E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 救 必 应 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 紫 丁香 并 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -甲醇 -无 水 甲酸 (16 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 ， 
时 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 
置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 
或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302). 

[E41 NETS ES d V XE TE GB HUI 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 25.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 紫 丁香 
苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC%) 
0~10 10 90 
10~20 10—40 90—60 
20— 30 40 60 


对 照 品 溶液 的 制备 KETE EPNER m KEIEN 


照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 5026 甲醇 制 成 每 m 含 紫 丁 香 昔 
0. Img: KEF df 0. 3mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 紫 丁 香 车 (Ciz HzsO 〇 ,) 不 得 少 于 
1. 096 ,长 梗 冬 青 苷 (Case Hss Ou ) 不 得 少 于 4. 5%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ,切片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 肺 、 骨 、 大 上 肠 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 止 痛 。 用 于 暑 湿 发 热 ， 
咽喉 肿 冯 ,湿热 演 痢 , 腻 腹胀 痛 , 风 湿 兽 痛 , 湿 疹 , 疮 市 , 跌 
打 损伤 。 
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【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 外 用 适量 ,前 浓 汤 涂 甫 患处 。 
【贮藏 】 ETARA. 


t ul 
Changshan 
DICHROAE RADIX 


本 品 为 虎 耳 草 科 植物 常山 Dichroa febrifuga Lour. 的 干 
燥 根 。 秋 季 采 挖 ,除去 须根 , 洗 净 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 圆柱 形 , 常 弯曲 扭转 ,或 有 分 枝 ,长 9~ 
15cm, 直 径 0.5~2cm。 表 面 棕 黄色 , 具 细 纵 纹 ,外 皮 易 剥落 ， 
剥落 处 露出 淡 黄 色 木 部 。 质 坚硬 ,不 易 折断 ,折断 时 有 粉尘 飞 
扬 ; 横 切面 黄白 色 , 射 线 类 白色 , 呈 放 射 状 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细胞 数列 。 栓 内 层 窄 , 少 
数 细胞 内 含 树脂 块 或 草酸 钙 针 晶 束 。 韧 皮 部 较 窗 ,草酸 钙 针 
晶 束 较 多 。 形 成 层 显 不 规则 波状 环 。 木 质 部 占 主要 部 分 , 均 
木 化 ,射线 宽 罕 不 一 ;导管 多 角形 ,单个 散在 或 数 个 相聚 ,有 的 
含 黄色 侵 填 体 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 。 

粉末 淡 棕 黄色 。 淀 粉 粒 较 多 , 单 粒 类 圆 形 或 长 椭圆 形 , 直 
径 3 一 18pxm, 复 粒 少 ,由 2—3 DAAR. EREE BRIR , 存 
在 于 长 圆 形 细胞 中 ,长 10 一 50km。 导 管 多 为 梯 状 具 缘 纹 孔 
导管 ,直径 15 一 45pnm。 森 纤维 细 长 ,直径 10 一 43pm, RERÉ 
厚 。 木 薄 壁 细胞 淡 黄 色 , 类 多 角形 或 类 长 多 角形 , 壁 略 呈 连 
珠 状 。 | 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 2% 盐 酸 溶液 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 10, 用 三 毛 甲 烷 振 揪 
提取 3 次 ,每 次 40ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ;回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 常 山 对 照 药 材 
5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 
板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (9: 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

饮片 

【炮制 】 常山 ”除去 杂质 ,分 开 大 小 ,浸泡 , 润 透 , 切 薄 
片 , 晒 干 。 

本 品 呈 不 规则 的 薄片 。 外 表皮 淡 黄 色 , 无 外 皮 。 切 面 黄 
白色 ,有 放射 状 纹理 。 质 硬 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 1( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 同 药材 。 

炒 常山 ” 取 常 山 片 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 色 变 深 。 

本 品 形 如 常山 片 ,表面 黄色 。 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】 AAH. 

【性 昧 与 归 经 】 苦 、. 辛 , 寒 ; 有 毒 。 归 肺 . 肝 、 心 经 。 
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【功能 与 主治 】 MIRRE, RE. MTRK R 838 
3E JE. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 9g。 

【注意 】 有 催 吐 副 作用 ,用 量 不 宜 过 大 ;孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


2p g B 
Yemazhui 
EUPATORII LINDLEYANI HERBA 


本 品 为 菊 科 植物 轮 时 泽 兰 Eupatorium lindleyanum 
DC. 的 干燥 地 上 部 分 。 秋 季 花 初 开 时 采制 , 晒 干 。 

【性 状 〗】 本 品 蔡 呈 圆柱 形 ,长 30 一 90cm, 直径 0.2— 
0. 5cm; 表 面 黄 绿色 或 紫 褐 色 , 有 纵 棱 , 密 被 灰白 色 昔 毛 ; 质 
硬 , 易 折断 ,断面 纤维 性 , 骨 部 日 色 。 叶 对 生 , 无 柄 ;叶片 多 皱 
缩 , 展 平 后 叶片 3 ER , 似 轮 生 ,裂片 条 状 披 针 形 ,中 间 裂 片 较 
长 ;先端 钝 圆 ,边缘 具 玖 锯齿 ,上 表面 绿 褐色 ,下 表面 黄 绿 色 ， 
MERE HARA.. AREFE. AM IRE W. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 绿色 或 黄 绿色 。 非 腺 毛 由 1 一 
10 余 个 细胞 组 成 , 胞 腔 内 常 含 有 紫红 色 分 泌 物 ,中 部 常 有 一 
至 数 个 细胞 弱 缩 。 腺 毛 圆 球形 ,直径 约 60pm,6 或 8 细胞 , 侧 
面 观 排 成 3 或 4 层 , 顶 面 观 成 对 排列 。 导 管 多 为 孔 纹 导 管 、 梯 
纹 导 管 及 螺纹 导管 ,直径 20~40pm。 纤 维 多 成 束 , 淡 黄色 ,两 
端 乎 截 。 叶 下 表面 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ,气孔 不 定式 。 

《2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 30ml, 浸泡 过 夜 ,超声 处 理 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 金 丝 桃 彰 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2 由 对照 品 溶液 1x1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 
上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (4 : 0.1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
FA MF EA 3% 三 握 化 铝 乙 醇 溶液 ,热风 吹 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 1(2) 项 下 供 试 品 溶 液 3ml, 置 于 已 处 理 好 的 
聚 酰胺 柱 (10g, 内 径 为 1. 5cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 10% 乙 醇 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 150ml. 2& T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 墅 马 追 内 酯 A 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5y1、 对 照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 (10 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,到 
Hi BC SEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 13.0% (通则 2302). 
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酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.576 GB 2302). 
【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 9.0% 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ RÉE-1 95 ERR ERE E C10. : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 255nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 苷 峰 计算 应 不 低 于 8000. 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 50ng 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 70 26 FP BE 20ml, 称 定 重 量 ,加 
热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 揪 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )15 分 钟 ,精密 量 取 上 
清 液 10ml, 置 薰 发 甫 中 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 金 丝 桃 苷 (Cz Hz Oil ) 不 得 少 
于 0.020%. 
饮片 
【炮制 〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 .。 
【性 昧 与 归 经 】 wor. WEZ. 
【功能 与 主治 】 WKI. HTA E Aik 
(Bik S REI 30 一 60g。 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


都 木 JM 


Yemugua 
STAUNTONIAE CAULIS ET FOLIUM 


本 品 为 木 通 科 植 物 野 木瓜 Stauntonia chinensis DC. 的 于 
燥 带 叶 荟 枝 。 全 年 均 可 采制 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

LERI 本 品 葵 呈 圆柱 形 , 长 3 一 5cm, 直径 0.2 一 3cm。 
粗 葵 表面 灰 黄 色 或 灰 棕色 ,有 粗 纵 纹 ,外 皮 常 块 状 脱落 ; 细 葵 
表面 深 棕 色 , 具 光 泽 , 纵 纹 明显 ,可 见 小 枝 痕 或 叶 妆 。 切 面皮 
WEE , 深 标 色 , 木 部 宽广 , 浅 棕 黄色 ,有 密集 的 放射 状 纹理 和 
成 行 小 孔 , 髓 部 明显 。 质 硬 或 稍 初 。 掌 状 复 叶 互 生 , 小 叶片 长 
椭圆 形 ,音质 ,长 5 一 10cm, 宽 2 一 4cm, 先 端 尖 , 基 部 近 圆 形 ， 
全 缘 ,上 表面 次 棕 绿 色 , 有 光泽 ,下 表面 浅 棕 绿色 ,网 脉 明显 ; 
小 时 柄 长 约 1.5cm。 气 微 , 味 微 苦 汲 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄 绿 色 。 石 细胞 类 长 方形 、 萎 形 或 
不 规则 形 ,长 14~48xm, 壁 厚 , 孔 沟 明 显 , 有 的 胞 腔 内 含 草酸 
$57; 8h. PIE E TE MORES 9-—20p0m.4 BJ ES VI 
ARED Gh. KIERR €. EAS 9 一 28pm, 末 端 斜 尖 , 纹 孔 
AR RETF., HRED mAH É, ZER SMER, K 
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2~8um, MEREMERE, EARRAS H., FREA 
孔 众 多 ,不 定式 。 

《2) 取 本 品 蕉 粉末 5g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 至 约 1ml, 置 于 已 处 理 好 的 聚 酰 胺 柱 (30 一 60 H, 
5g, 内 径 为 1. 5cm, 用 水 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 10% 乙醇 80ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 稀 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 荷 苞 花 苷 BOW 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20pl、 对 
照 品 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 藩 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 -甲酸 (100 : 17 : 13 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ， 
WE EL 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15. 0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 盗 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1% 磷酸 溶液 (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 324nm。 理 论 板 数 按 荷 苞 花 苷 B 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 荷 芍 花 背 BB 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 茎 粉末 (过 三 号 租 ) 约 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
201pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

品 葵 按 干燥 品 计算 , 含 荷 苞 花 苷 B(CCz Has On ) 不 得 少 

于 0.04094, 

【性 味 与 归 经 】 ME P. AHM RZ. 

【功能 与 主治 〗 社 风 止痛 , 舒 筋 活 络 。 用 于 风湿 痹 痛 , 腰 
腿 疼 痛 , 头 痛 , 牙 痛 , 痛 经 , 跌 打 伤 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


F 39 t 
Yejuhua 
CHRYSANTHEMI INDICI FLOS 


E dh Jy AE PHE VJ EF Chrysanthemum indicum L. 的 于 
燥 头 状 花 序 。 秋 、 冬 二 季 花 初 开 放 时 采摘 , 晒 干 RA MF. 
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LERI 本 品 呈 类 球形 ,直径 0.3 一 lcm, 棕 黄色 。 总 苞 
由 4 一 5 层 苞 片 组 成 ,外 层 苞 片 卵 形 或 条 形 , 外 表面 中 部 灰 绿 
色 或 浅 棕 色 , 通 常 被 白 毛 ,边缘 膜 质 ;内 层 苍 片 长 椭圆 形 , 膜 
质 ,外 表面 无 毛 。 总 荀 基部 有 的 残留 总 花梗 。 舌 状 花 1 轮 , 黄 
色 至 棕 黄 色 , 皱 缩 卷曲 ;管状 花 多 数 , 深 黄色 。 体 轻 。 气 芳香 ， 
IRTE o 

【鉴别 取 本 品 粉末 0. 3g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 野 菊花 对 照 药 
材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 蒙 花 苷 对 照 品 , 加 甲 
GRĘ 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3ul1, 分 别 点 于 同 
一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 丁 酮 -三 握 甲 烷 - 甲 酸 -水 
(15 :15 : 6 :4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 叶 以 2% 三 
氧化 铝 溶 液 ,热风 吹 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 2.026 (通则 2302), 

【含量 测定 】 上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (26 : 23 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 334nm。 理 论 板 数 按 蒙 花车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 溶解 (必要 时 加 热 ) 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 25g。 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

m ik FR mi A, E R iE P C CHa Ou) Di 
F 0.8096, 

【性 味 与 归 经 】〗】 FF AE, BeA. 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 , 海 火 平 肝 。 用 于 疗 郊 犹 肿 , 目 
赤 肿 痛 , 头 痛 眩 党 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 外 用 适量 , 煎 汤 外 洗 或 制 襄 
外 涂 。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 


wE p F 
Shechuangzi 
CNIDII FRUCTUS 


本 品 为 伞 形 科 植 物 蛇 床 Cnidium monnieri (L. )Cuss. 的 


IL ? 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 


蛇 床 子 


干燥 成 熟 果实 。 夏 、 秋 二 季 果 实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

DERI 本 品 为 双 悬 果 , 旺 椭圆 形 , 长 2 一 4mm, 直径 约 
2mm。 表 面 灰 黄色 或 灰 褐 色 , 顶 端 有 2 枚 向 外 弯曲 的 柱 基 ， 
基部 偶 有 细 梗 。 分 果 的 背面 有 薄 而 突起 的 纵 楼 5 条 ,接合 面 
平坦 ,有 2 条 棕色 略 突 起 的 纵 棱 线 。 果 皮 松 脆 , 揉 搓 易 脱落 。 
种 子 细小 , 灰 棕 色 , 显 油性 。 气 香 , 味 辛 凉 ,有 麻 舌 感 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 油 管 多 破碎 ,内 壁 有 人 金 
黄色 分 泌 物 ,可 见 类 圆 形 油 滴 。 内 果皮 镶嵌 层 细胞 浅黄 色 ， 
表面 观 细胞 长 条 形 , 壁 呈 连 珠 状 增 厚 。 薄 壁 细胞 类 方形 或 
类 圆 形 ,无 色 , 壁 条 状 或 网 状 增 厚 。 草 酸 钙 艇 此 或 方 晶 , 直 
径 3~6pm, 内 胚乳 细胞 多 角形 ,细胞 内 含有 糊 粉 粒 和 细小 草 
LEO, 3 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 3g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 放 
置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蛇 床 子 对 照 药 材 0. 3g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 正 已 烧 (3 :3:2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 13.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 7.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 在 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A RS K C65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 322nm。 
理论 板 数 按 蛇 床 子 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蛇 床 子 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 乙醇 制 成 每 lml 45ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,放置 2 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)30 分 钟 ， 
HA ,再 称 定 重 量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ;精密 量 
取 上 清 液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 $E AJ. 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 蛇 床 子 素 (Cis His Os ) 不 得 少 
于 1.0%。 

【性 味 与 归 经 】 辛苦, 温 ;* 有 小 毒 。 归 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 燥 湿 祛 风 , 杀 虫 止 痒 , 温 肾 壮阳 。 用 于 阴 
痒 带 下 EERE, , 湿 疙 腰痛 ,肾虚 阳痿 , 宫 冷 不 孕 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 I0g。 外 用 适量 ,多 煎 汤 票 洗 ,或 研 末 
HRA. 
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Shetul 
SERPENTIS PERIOSTRACUM 


Zl áh 2g i KC RESI VI R JE fb Elaphe taeniura Cope. sn HE 
Elaphe carinata ( Guenther) 或 马 梢 蛇 Zaocys dhumnades 
(Cantor) SES, P B3 FH e SEE. EROK SUE) EXAMS LER E 
泥 沙 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 圆 简 形 ,多 压 扁 而 皱 缩 ,完整 者 形似 蛇 ， 
长 可 达 lm 以 上 。 背 部 银灰 色 或 淡 灰 棕色 ,有 光泽 , SEXE ZEE 
或 椭圆 形 ,衔接 处 呈 百 色 , 略 抽 皱 或 四 下 ;腹部 乳白 色 或 略 显 
黄色 , 鳞 迹 长 方形 , 呈 履 瓦 状 排列 。 体 轻 , 质 微 韧 , 手 捍 有 润滑 
感 和 弹性 , 轻 轻 搓 揉 ,沙沙 作 响 。 气 微 腥 , 味 淡 或 微 咸 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 ikii BREZE. WE. 

Hitik PUREMA, HE, REKE GRO 0213) 炒 干 。 

每 100kg keti , HG 15kg. 

【性 味 与 归 经 ] 咸 . 甘 , 平 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 祛 风 , 定 惊 , 退 恬 , 解 毒 。 用 于 小 儿 惊 风 ， 
DUE EHE P MY PPM ME dos 

【用 法 与 用 量 】 2-—3g;U ddr Hi 0. 3 一 0. 6g. 

LERI 置 干 燥 处 , 防 星 。 


t & H 
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GINKGO FOLIUM 


本 品 为 银杏 科 植 物 银杏 Ginkgo biloba L. 的 干燥 叶 。 秋 
季 叶 尚 绿 时 采 收 ,及 时 干燥 。 

CERI 本 品 多 皱 折 或 破碎 ,完整 者 呈 肩 形 , 长 3 一 
12cm, 宽 5 一 15cm。 黄 绿色 或 浅 棕 黄 色 , 上 缘 呈 不 规则 的 波 
状 弯 曲 , 有 的 中 间 四 入 , 深 者 可 达 叶 长 的 4/5。 具 二 叉 状 平行 
叶脉 , 细 而 密 , 光 滑 无 毛 , 易 纵身 撕 裂 。 叶 基 模 形 ,叶柄 长 2 一 
8cm。 体 轻 。 气 微 , 昧 微 苦 。 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 粉末 1g, 加 40% 乙 醇 10ml, 加热 回 
流 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 用 476 B8 
酸 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(5:3: 1: DARFA ERF, oH BF BEDA 326 — SUC 48 


e 316 > 
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乙醇 溶液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 
PER. 

《2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 5096 PS ER TA 3E 40ml, 加 热 回流 3 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 污 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 15 96 Z 
BE 5ml 使 溶解 ,加 入 已 处 理 好 的 聚 酰胺 柱 (30 一 60 目 ,1g, 内 
径 为 1cm, 用 水 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 5% 乙 醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 置 水 浴 上 燕 去 乙醇 ,水 液 用 乙酸 乙 醋 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,和 残 得 加 丙酮 1ml 使 溶解 , 作 
A DEA ABIRE. M BURTPVISS A 对 照 品 .银杏 内 酯 B 对 照 
品 、 银 杏 内 酯 CC 对 照 品 及 铂 果 内 醚 对照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 
各 含 银杏 内 酯 A 0. 5mg. 4 zr P3 IR B 0.5mg、 银 杏 内 酯 C 
0.5mg ,白果 内 酯 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 
层 色 详 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Spl 2r 2 
于 同一 用 4% 醋酸 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 其- 乙 
酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 (10 : 5: 5 : 0.6) 为 展开 剂 ,在 15 和 以 下 展 
JF Hub ECT S EENAA FRE 15 分 钟 , 在 140 —160'C 中 加 
43 30 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 25.0%. 

【含量 测定 】 AMEP ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (50 : nada dus 
长 为 360nm, HE BOBO PEL R ETT SE WANT 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 
鼠 李 素 对 照 品 适 量 , 精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml EWER 
30ng. URR 30pg、 异 鼠 李 素 20ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 三 氯 甲 烷 回 流 提 取 2 小 时 , 弃 去 三 氯 甲烷 液 ， 
药酒 挥 干 ,加 甲醇 回流 提取 4 小 时 ,提取 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 - 
25% 盐 酸 溶液 (4: 1) 混 合 溶液 25ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,并 加 甲醇 至 刻度 , 援 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,分 别 计算 榭 皮 素 、 山 泰 素 和 异 有 很 
李 素 的 含量 , 按 下 式 换算 成 总 黄酮 醇 苷 的 含量 。 

总 黄酮 醇 音 含量 = ( 栅 皮 素 含 量 十 山 泰 素 含量 十 异 鼠 李 
素 含 量 ) X2. 51 


edge 含 总 黄酮 醇 背 不 得 少 于 0. 4096, 
gk JS P3 Ri 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 


色谱 条 件 pls 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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2B 3 EGRU s DA FP Bi VU At -zk (25 : 10 : 65) 为 流动 相 ; 营 发 
RAR asc DU. X6 BR AOT ES GR OP a E it E MAS 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 银 杏 内 酯 A 对 照 品 .银杏 内 酯 B 
X] BR h.c PER C 对 照 品 . 白 果 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml EREA A 0. 18mg .银杏 内 酯 
B 0. 08mg 银杏 内 酯 C 0. 10mg, HRAM 0. 20mg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 中 粉 约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 石油 醚 (30~60'C) 在 70'C 水 浴 上 回流 提取 1 小 
时 , 弃 去 石油 醚 (30 一 60C ) 液 , 药 渣 和 滤纸 简 挥 尽 石 油 醚 , 置 
于 60'C Jt 48 "P ECT , ,再 加 甲醇 回流 提取 6 小 时 ,提取 液 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 50kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 
匀 , 静 置 ,精密 量 取 上 清 液 5ml, 加 入 酸性 氧化 铝 柱 (200 一 300 
目 ,3g, 内 径 为 1cm, 用 甲醇 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 甲醇 25ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 用 甲醇 5ml 分 次 转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 水 约 4. 5ml, 超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
50kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1、.20pl1, 供 试 品 溶 
W 10 一 20 由 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
分 别 计算 银杏 内 酯 AREA BUB ABS C 和 白果 内 酯 的 
含量 , 即 得 。 

dn SET RR HERE , 含 戎 类 内 酯 以 银杏 内 酯 ACC Hz O), 
AR EP HR BCC Ha Ou), 48 A PIS C CC Ha On ) 和 和 白果 内 了 酯 
(Ci; His Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.25%%。. 

【性 味 与 归 经 】 KH 汲 , 平 。 归 心 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 活血 化 将, 通 络 止痛 , 敛 肺 平 回 , 化 浊 降 
脂 。 用 于 凉 血 阻 络 , 胸 兽 心痛 ,中 风 偏 瘫 , 肺 虚 咳 跨 ,高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 12g。 

【注意 】 83GDÉ WU. 

【贮藏 】 置 通风 于 燥 处 。 


R UE tR 
Yinchaihu 
STELLARIAE RADIX 


本 品 为 石竹 科 植 物 银 柴 衣 Stellaria dichotoma L. var. 
lanceolata Bge. 的 于 燥 根 。 春 、 夏 间 植 株 萌发 或 秋 后 蕉 时 村 
萎 时 采 挖 ;栽培 品 于 种 植 后 第 三 年 9 月 中 名 或 第 四 年 4 月 中 
URE RERE DRRR, MF. 

【性 状 】 本 品 呈 类 圆柱 形 , 偶 有 分 枝 , 长 15~40cm, 直径 
0.5 一 2. 5cm。 表 面 浅 棕 黄 色 至 浅 棕色 ,有 扭曲 的 纵 皱 纹 和 支 
IRIE o Ze REALI SCA IU B, 23 ER W BR". M RP RR KP gr BERT 
MERAH A ME RC HA. RE BACC LU BEES] DEA 
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突起 的 芽 苞 茎 或 根茎 的 残 基 , 习 称 “珍珠 盘 ”。 质 硬 而 脆 , 易 
折断 ,斯 面 不 平坦 , 较 朴 松 , 有 裂 际 , 皮 部 甚 薄 , 木 部 有 黄白 色 
相间 的 放射 状 纹理 。 气 微 , 味 甘 。 

栽培 唱 有 分 枝 , 下 部 多 扭曲 ,直径 0.6 一 1. 2cm。 表 面 浅 
棕 黄 色 或 浅黄 棕色 , 纵 皱 纹 细腻 明显 , 细 支 根 痕 多 呈 点 状 四 
陷 。 几 无 砂 眼 。 根 头 部 有 和 多数 疣 状 突起 。 折 断面 质地 较 紧 
密 , 几 无 裂 际 , 略 显 粉 性 , 木 部 放射 状 纹理 不 其 明显 。 味 微 甜 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细 胞 数列 至 10 余 列 。 栓 
内 层 较 窗 。 韧 皮 部 筛 管 群 明 显 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 发 达 。 
射线 宽 至 10 余 列 细胞 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 砂 晶 , 以 射线 细胞 
中 为 多 见 。 

《2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 无 水 乙醇 10ml, Zm 15 分 钟 , 滤 
过 。 取 滤液 2ml, 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 亮 蓝 微 紫色 
HIKE. 

《3) 取 本 品 粉 末 0. 1g, HP ER 25ml, EAH 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 
度 法 (通则 0401) 测 定 ,在 270nm 波长 处 有 最 大 吸收 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 甲醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 UE , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】〗 HAR. BM BA. 

【功能 与 主治 】〗 清 虚 热 , 除 疹 热 。 用 于 阴 虚 发 热 , 骨 燕 劳 
热 , 小 儿 疹 热 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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Tianguazi 
MELO SEMEN 


本 品 为 葫芦 科 植 物 甜瓜 Cucumis melo L. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 夏 、 秋 二 季 果 实 成 熟 时 收集 , 洗 净 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 扁平 长 卵 形 ,长 5 一 9mm, 宽 2 一 4mm。 
表面 黄白 色 ` 浅 棕 红 色 或 棕 黄 色 ,平滑 , 微 有 光泽 。 一 端 稍 尖 ， 
另 端 印 圆 。 种 皮 较 硬 而 脆 , 内 有 膜 质 胚乳 和 子叶 2 片 。 气 微 ， 

【鉴别 〗 本 品 粉 末 黄 棕色 。 种 皮 外 侧 石 细胞 , 淡 黄 绿色 
或 近 无 色 , 多 延长 呈 长 方形 .长 条 形 或 不 规则 形 , 壁 波状 弯曲 
或 呈 瘤 状 突起 。 种 皮 内 侧 石 细胞 金黄 色 ,表面 观 呈 类 长 方形 ， 
壁 深 波状 弯曲 。 星 状 细胞 不 规则 形 , 具 多 个 短 分 枝 状 突起 ,站 
径 约 25pm, 壁 稍 厚 , 木 化 。 种 皮下 皮 细 胞 表面 观 长 方形 或 不 
规则 形 , 壁 波状 弯曲 或 呈 短 小 突起 ,与 邻 细 胞 相 接 形成 明显 的 
贺 形 细胞 闻 际 , 纹 孔 稀 玖 ,有 的 具 网 状 增 厚 。 子 叶 细 胞 含糊 粉 


e 317 。 
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粒 。 内 胚乳 细胞 界限 不 明显 ,有 横 条 纹 和 较 密 的 交错 纹理 。 
【检查 】 总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 


XT 

【炮制 】 除去 杂质 DUST. HB SES. 

【性 状 】 [3503 【检查 】〗】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 寒 。 归 肺 、 骨 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 清 肺 , 润 肠 ,化 次 , 排 月 ,疗伤 止痛 。 用 于 
肺 热 咳 嗽 ,便秘 , 肺 痛 , 肠 痛 , 跌 打 损 伤 ,筋骨 折 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 置 通风 于 燥 处 ,防老 , 防 星 。 


猪 牙 S 


Zhuyazao 
GLEDITSIAE FRUCTUS ABNORMALIS 


Æ dh 2g Si ld 3E Gleditsia sinensis Lam. 的 干燥 不 
育 果 实 。 秋 季 采 收 , 除 去 杂质 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 圆柱 形 , 略 扁 而 弯曲 ,长 5 一 Ilcm, 宽 
0.7~1. 5cm。 表 面 紫 棕色 或 紫 袜 色 ,被 灰白 色 蜡 质 粉 霜 , 氛 
去 后 有 光泽 ,并 有 细小 的 疣 状 突 起 和 线 状 或 网 状 的 裂纹 。 顶 
端 有 鸟 吧 状 花柱 残 基 ,基部 具 果 梗 残 痕 。 质 硬 而 脆 , 易 折 渐 ， 
斯 面 棕 黄 色 , 中 间 朴 松 , 有 淡 绿 色 或 淡 棕 黄色 的 丝 状 物 , 偶 有 
发 育 不 全 的 种 子 。 气 微 , 有 和 刺激 性 , 味 先 甜 而 后 疗 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 未 棕 黄 色 。 石 细胞 众多 ,类 圆 形 .长 
圆 形 或 形状 不 规则 , 直径 15~53xm。 纤 维 大 多 成 束 ,直径 
10~25pm, 壁 微 木 化 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱和 少数 簇 晶 , 形 
成 唱 纤 维 ; 纤 维 束 旁 常 伴 有 类 方形 厚 壁 细胞 。 草 酸 钙 方 唱 长 
6—15um; A E4 6 一 14xm。 木 化 薄 壁 细胞 甚 多 , 纹 孔 和 和 孔 
沟 明 显 。 果 皮 表 皮 细 胞 红 棕 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 表 
面 可 见 颗 粒状 角质 纹理 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 乙醇 8ml, 加 热 回流 5 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 。 取 滤液 0.5ml, EDGE IL HB ZEE XS LBS BT 3 滴 ， 
36.5] , 沿 亚 壁 加 硫酸 2 滴 , 渐 显 红 紫 色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, 加 水 10ml, 者 沸 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
强烈 振 摇 , 即 产生 持久 的 泡沫 (持续 15 分 钟 以 上 ) 。 

《4) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 10ml 振 揪 
提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 燕 于 ,和 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 猪 牙 皂 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 - 冰 醋 酸 
(18 :1:0.6:0.2) 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ENF OB LS, 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 
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水 分 不 得 过 14. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 
不 得 过 5. 096 (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 RERE, WP. MF. HATIS. 

【性 状 【鉴别 】 【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】〗 辛 、 戌 , 温 ; 有 小 毒 。 归 肺 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 疾 开 窗 , 散 结 消 肿 。 用 于 中 风口 虑 , 红 
XE AR BE , Hut PS > K 13 G8. o KIRO BE. , 顽 痰 嘴 咳 , 咯 痰 不 爽 ， 
大 便 燥 结 ;外 治 痛 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 1~1. 5g, 多 入 丸 散 用 。 外 用 适量 , 研 末 
吹 鼻 取 呈 或 研 末 调 甫 患处 。 

【注意 】 孕妇 及 咯血 .吐血 患者 禁用 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 星 。 


B s 
Zhuling 
POLYPORUS 


本 品 为 多 孔 菌 科 真 菌 猪 苓 Polyporus umbellatus (Pers. ) 
Fries 的 干燥 菌 核 。 春 、 秋 二 季 采 控 , 除 去 泥 沙 ,干燥 。 

LERI 本 品 呈 条 形 、 类 圆 形 或 扁 块 状 ,有 的 有 分 校 , 长 
5~25cm, 直 径 2~6cm。 表 面 黑色 、 灰 黑色 或 棕 黑 色 , 皱 缩 或 
有 瘤 状 突起 。 体 轻 , 质 硬 ,断面 类 白色 或 黄白 色 , 略 呈 颗 粒状。 
A SERIA. 

【鉴别 (1) 本 品 切 面 : 全 体 由 菌 丝 紧密 交织 而 成 。 外 
ES 27 — 54um , AZRE ,不 易 分 离 ; 内 部 菌 丝 无 色 ,弯曲 , 直 
径 2~10xm, 有 的 可 见 横 隔 ,有 分 梳 或 呈 结 节 状 膨大 。 菌 丝 间 
有 众多 草酸 钙 方 唱 , 大 多 呈正 方 八 面体 形 、 规 则 的 双 锥 八 面体 
形 或 不 规则 多 面体 ,直径 3 一 60km, 长 至 68um, 有 时 数 个 
结晶 集合 。 

(2) 取 本 品 粉 未 1g, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 取 麦角 省 醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml € 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 品 溶液 4y1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 12.096 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.026 (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 
麦角 省 醇 峰 计算 应 不 低 于 5000。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 麦 角 省 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 斑点 或 殉 光 斑点 。 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 【检查 】 牛 、 羊 胆 取 牛 、 羊 胆 对 照 药 材 各 0. lg, 按 [ 鉴 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 第 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 称 定 重 量 ,起 
声 处 理 (功率 220W ,频率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 怀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 麦角 涡 醇 (Cz Ha 〇 ) 不 得 少 于 
0.070%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,浸泡 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 图 形 或 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 黑色 或 棕 黑 色 ， 
皱 缩 。 切 面 类 白色 或 黄白 色 , 咯 呈 颗 粒状。 气 微 , 昧 淡 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.0%。 

总 灰分 “” 同 药材 ,不 得 过 10.026. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 麦角 省 醇 (Ca HeO) 不 得 少 
于 0.05054, 

LEIREN 【检查 六 酸 不 溶性 灰分 ) 

【性 味 与 归 经 】 HE. HB USE. 

【功能 与 主治 〗 利水 渗 湿 。 用 于 小 便 不 利 ,水 肿 , 泄 演 ， 
淋 浊 i F o 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


同 药材 。 


猪 胆 粉 
Zhudanfen 
SUIS FELLIS PULVIS 


本 品 为 猪 科 动物 猪 Sus scrofadomestica Brisson. 胆汁 的 
TH. 

LHI 取 猪 胆汁 , 滤 过 ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 或 灰 黄 色 粉 未 。 气 微 腥 , 味 苗 , 易 
吸 潮 。 

【鉴别 〗 取 本 品 细 粉 0.1g, 加 10% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 5ml， 
120 仿 加热 4 小时, 放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 播 匀 。 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 4 次 ,每 次 lom, AFERM AT R 
渣 加 乙醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 
照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 : 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 新 配制 的 蜡 辛 烷 - 乙 
配 - 冰 醋酸 - 正 丁 醇 -水 (10:5:5:3:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 


别 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 , 自 “ 加 10 26 C SRC LL PAL TRE TC 
5nml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 
2ul. 4r 3l ex T [8] — EE E G 薄 层 板 上 ,同上 述 [ 鉴 别 ] 项 下 方法 
展开 , 显 色 。 供 试 品 色谱 中 ,不 得 显 与 牛 、 羊 胆 对 照 药材 相同 
的 斑点 。 

还 原 糖 ” 取 本 品 10mg, 加 水 2ml 使 溶解 , 滴 加 a- 蔡 酚 乙 
醇 溶液 (1 一 50) 数 滴 , 摇 匀 , 沿 管 壁 缓 缓 加 入 硫酸 约 0. 5ml, 两 
液 接 界面 不 得 显 紫 红色 环 。 

异性 有 机 物 取 本 品 10mg, 加 水 2ml 使 溶解 ,离心 或 滤 
过 , 取 不 溶 物 , 置 显微镜 下 观察 ,不 得 有 植物 组 织 、 动 物 组 织 或 

水 分 取 本 品 约 0.3g, 精 密 称 定 , 照 水 分 测定 法 (通则 
0832 第 三 法 ) 测 定 ,不 得 过 10. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 色 谱 柱 长 为 250mm; 内 径 为 4.6mm); 以 甲醇 - 
0.03mol/L8f i — 5 &R YA YE (70 : 30) 为 流动 相 ( 用 磷酸 调节 
pH 值 为 4.4) ;检测 波长 为 200nm。 理 论 板 数 按 牛 磺 猪 去 氧 
胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 和 人 甲醇 20ml, 超 声 处 理 (功率 500W, 频 率 40kHz)20 分 
钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 885] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 牛 磺 猪 去 氧 胆 酸 (Czx Has Os NS 
得 少 于 2.0%. 

【性 味 与 归 经 】 F.. HFE W KDZ. 

【功能 与 主治 】 清热 润 燥 , 止咳 平 喘 ,解毒 。 用 于 顿 咳 ， 
哮 哈 , 热 病 燥 渴 , 目 赤 , 喉 兽 , 黄 净 ,汇演 ,痢疾 ,便秘 , 痛 疮 
肿 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 3 一 0. 6g, 冲服 或 人 丸 散 。 外 用 适量 ， 
研 末 或 水 调 涂 囊 患处 。 

【贮藏 ” 密封 , 避 光 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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Maozhaocao 
RANUNCULI TERNATI RADIX 


Æ i A E R PRHE hE Ë Ranunculus ternatus Thunb. 
HJ-T REGE. RERI, REIRME MF. 
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LERI 本 品 由 数 个 至 数 十 个 纺锤 形 的 块根 复生 ,形似 
猫扑 ,长 3~10mm, 直 径 2 一 3mm, 顶端 有 黄 褐色 残 蕉 或 茎 痕 。 
表面 黄 褐色 或 灰 黄 色 , 久 存 色泽 变 深 , 徽 有 纵 皱 纹 , 并 有 点 状 
须根 痕 和 残留 须根 。 质 坚实 ,断面 类 白色 或 黄白 色 ,空心 或 实 
心 , 粉 性 。 气 微 , 味 微 甘 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 表皮 细胞 切 向 延长 , 黄 棕色 ， 
有 的 分 化 为 表皮 毛 , 微 木 化 。 皮 层 为 20 一 30 列 细胞 组 成 , 壁 
稍 厚 , 有 纹 孔 ;内 皮层 明显 。 中 柱 小 ;木质 部 、 韧 皮 部 各 2 一 3 
束 ,间隔 排列 。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 稀 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 猫 爪 草 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5 10gl, 4r SU RT I8] — RE RE G 薄 层 板 上 ,以 
正 丁 醇 - 无 水 乙醇 - 冰 醋 酸 -水 (8 : 2: 2 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 ,路 以 草 三 酮 试 液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.026, 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 辛 , 温 。 归 肝 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 化 痰 散 结 ,解毒 消 肿 。 用 于 疗 疡 痰 核 , 疗 
疮 肿 毒 , 蛇 虫 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g, 单 味 药 可 用 至 120g。 

[rd] 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


Ho Bm 


Mahuang 
EPHEDRAE HERBA 


本 品 为 麻黄 科 植 物 草 麻黄 Ephedra sinica Stapf, "P RE 
Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. zX Æ WA HK W 
Ephedra equisetina Bge. WTHR MZ., KER ERE RE 
EZ, MF. 

[£331 草 麻黄 呈 细 长 圆柱 形 , 少 分 校 , 直径 1~ 
2mm。 有 的 带 少量 棕色 木质 荃 。 表 面 淡 绿 色 至 黄 绿色 ,有 细 
纵 状 线 , 触 之 微 有 粗糙 感 。 节 明显 , 节 间 长 2 一 6cm。 节 上 有 
RR pc SE dE 3—4mm; UT 2( 稀 3) , 锐 三 角形 ,先端 灰白 色 ， 
反 曲 ,基部 联合 成 简 状 , 红 棕 色 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 
略 呈 纤维 性 ,周边 绿 黄色 , 髓 部 红 棕 色 , 近 圆 形 。 气 微 香 , 味 

中 麻黄 ”多 分 枝 , 直 径 1. 5 一 3mm, 有 粗糙 感 。 节 上 膜 质 
鳞 叶 长 2~3mm, 和 裂片 3( 稀 2) ,先端 锐 尖 。 断 面体 部 呈 三 角 


e 320 。 
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状 圆 形 。 

木 贼 麻黄 ” 较 多 分 枝 , 直 径 1 一 1. 5mm, 无 粗糙 感 。 节 间 
长 1. 5~~3cm。 膜 质 鳞 叶 长 1 一 2mm; 裂片 2( 稀 3) ,上 部 为 短 
三 角形 ,灰白 色 , 先 端 多 不 反 曲 ,基部 棕 红 色 至 棕 黑 色 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切 面 : 草 麻 黄 ”表皮 细胞 外 被 厚 的 
AER: ERRE, A EDRR E, AERA FKA. 
下 皮 纤 维 东 位 于 养 线 处 , 壁 厚 , 非 木 化 。 皮 层 较 宽 , 纤 维 成 束 
散在 。 中 柱 鞘 纤 维 束 新 月 形 。 维 管束 外 砷 型 ,8 一 10 个 。 形 
成 层 环 类 圆 形 。 木 质 部 呈 三 角 状 。 骨 部 薄 壁 细胞 含 棕色 块 ; 
偶 有 环 骨 纤维 。 表 皮 细 胞 外 壁 、 皮 层 薄 壁 细胞 及 纤维 均 有 多 
数 微小 草酸 钙 砂 晶 或 方 唱 。 

中 麻黄 ” 维 管 束 12—15 个 。 形 成 层 环 类 三 角形 。 环 能 
纤维 成 束 或 单个 散在 。 

木 贼 麻黄 ” 维 管束 8 一 10 个 。 形 成 层 环 类 圆 形 。 无 环 髓 
纤维 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 2g ,加 水 5m 5j $e ik ER 1 一 2 滴 , 者 沸 
2 一 3 分 钟 , 滤 过 。 滤 液 置 分 液 漏 斗 中 ,加 氨 试 液 数 滴 使 呈 碱 
性 ,再 加 三 氯 甲 烷 5ml, 振 播 提取。 分 取 三 毛 甲 烷 液 , 置 二 文 
试管 中 ,一 管 加 氮 制 氯 化 铜 试 液 与 二 硫化 碳 各 5 IE E BE 
置 ,三 氧 甲 烷 层 显 深 黄 色 ; 另 一 管 为 空 日 ,以 三 氧 甲烷 5 滴 代 
蔡 二 硫化 碳 5 滴 , 振 播 后 三 氯 甲烷 层 无 色 或 显 微 黄色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, 加 浓 氮 试 液 数 滴 ,再 加 三 氯 甲烷 
10ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 充 
分 振 摇 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, ar 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(20 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 硬 三 酮 试 液 ， 
在 105 必 加 热 至 议 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 5%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.096 (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 极 性 乙醚 连接 茶 基 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 092% 磷 酸 溶液 ( 含 0. 04% 三 乙 胺 和 
0. 0226 —1E T RED C1. 5 : 98. 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 
理论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 . 盐 酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 40pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 — BUR GS D 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 1.44%% 磷 酸 溶液 50ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 (功率 600 W ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 1.44%% 磷 酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 盐 酸 麻黄 碱 (Cio His NO © HCD A 
盐酸 伪麻黄碱 (Ci。His NO。HCD) 的 总 量 不 得 少 于 0. 8096, 

饮片 

【炮制 】 麻黄 ”除去 木质 茎 残 根 及 杂质 , 切 段 。 

本 品 呈 圆柱 形 的 段 。 表 面 淡 黄 绿 色 至 黄 绿 色 , 粗 米 , 有 细 
纵 疹 线 , 节 上 有 细小 鳞 叶 。 切 面 中 心 显 红 黄 色 。 气 微 香 , 味 
HME. 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 9.0%。 

【鉴别 际 除 横 切 面 外 ) 【检查 (水 分 ) 【含量 测定 】 H 
药材 。 

ERE ” 取 麻 黄 段 , 照 蜜 炙 法 (通则 0213) 炒 至 不 烙 手 。 

每 100kg 麻黄 ,用 炼 蜜 20kg. 

本 品 形 如 麻黄 段 。 表 面 深 黄色 , 微 有 光泽 WERTE. CU 
蜜 香气 , 味 甜 。 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 8. 0%% 。 

【鉴别 和 除 横 切面 外 ) 【检查 队 水 分 ) 【含量 测定 】 F 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 微 苦 , 温 。 归 肺 、 膀 胱 经 。 

【功能 与 主治 】 发 汗 散 寒 , 宣 肺 平 跨 , 利 水 消 肿 。 用 于 风 
寒 感 冒 , 胸 浆 喘 咳 ,风水 浮肿 。 蜜 麻黄 润 肺 止咳 。 多 用 于 表 证 
已 解 ,气喘 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 防 潮 。 


BK 黄 根 


Mahuanggen 
EPHEDRAE RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 麻黄 科 植 物 草 麻黄 Ephedra sinica Stapf zX VH WE 
黄 Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 的 干燥 根 和 根 
Z, KRR, RERE MRM, FR. 

【性 状 〗 本 品 呈 圆柱 形 , 略 弯曲 ,长 8 一 25cm, 直径 0. 5 一 
1. 5cm。 表 面 红 棕色 或 灰 标 色 , 有 纵 皱 纹 和 支 根 痕 。 外 皮 粗 
米 , 易 成 片 状 剥落 。 根 茎 具 节 , 节 间 长 0.7 一 2cm, 表 面 有 横 长 
突起 的 皮 孔 。 体 轻 , 质 硬 而 脆 , 渐 面皮 部 黄白 色 , 木 部 淡 黄 色 
或 黄色 ,射线 放射 状 ,中 心 有 髓 。 气 微 , 味 微 蔡 。 

【鉴别 (1) 本 品 根 横 切 面 : 木 栓 细胞 10 余 列 ,其 外 有 
落 皮 层 。 栓 内 层 为 数列 薄 壁 细胞 , 含 草酸 钙 砂 品 。 中 柱 蒜 由 
纤维 及 石 细胞 组 成 。 韧 皮 部 罕 。 形 成 层 成 环 。 木质 部 发 达 ， 
由 导管 , 管 胞 及 木 纤 维 组 成 ;射线 宽广 , 含 草酸 钙 砂 唱 。 有 的 
髓 部 有 纤维 ; 薄 壁 细胞 具 纹 孔 。 根 茎 的 射线 较 窜 。 

粉末 棕 红 色 或 棕 黄 色 。 木 栓 细 胞 呈 长 方形 ,棕色 , 含 草 酸 
钙 砂 晶 。 纤 维 多 单 个 散在 ,直径 20~25pm, 壁 厚 , 木 化 ,斜纹 
孔明 显 。 螺 纹 导 管 、 网 纹 导 管 直 径 30~ 50m, 导管 分 子 穿 孔 
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板 上 具 多 数 圆 形 孔 。 石 细胞 有 的 可 见 , 呈 长 圆 形 ,类 纤维 状 或 
有 分 枝 ,直径 20~50pm, 壁 厚 。 髓 部 薄 壁 细胞 类 方形 、 类 长 方 
形 或 类 圆 形 , 壁 稍 厚 , 具 纹 孔 。 薄 壁 细 胞 含 草酸 钙 砂 晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g. Ji FP BE 10ml, 超声 处 理 40 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麻 黄 根 对 照 药材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : DARFA, EN, CH EC E 
以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,不 得 少 于 8. 0%。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 类 圆 形 的 厚 片 。 外 表面 红 棕 色 或 灰 棕 色 , 有 纵 皱 
纹 及 支 根 痕 。 切 面皮 部 黄 日 色 , 木 部 淡 黄 色 或 黄色 ,纤维 性 ， 
具 放 射 状 纹 , 有 的 中 心 有 血 。 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 3 除 横 切面 外 ) 【检查 】【〖【 浸 出 物 】 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 汲 , 平 。 归 心 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 男 表 止 汗 。 用 于 自 汗 ,盗汗 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 外 用 适量 , 研 粉 撒 扑 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


同 药 材 。 
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Æ bh A ERa E HB Cervus elaphus Linnaeus 或 梅花 鹿 
Cervus nippon Temminck BH LB ff xx dm EE AER 
落 的 角 基 ,分 别 习 称 “ 马 鹿角 ”“ 梅 花 鹿 角 ”、“ 鹿 角 脱 盘 ”。 多 
于 春季 拾取 ,除去 泥 沙 , 风 于 。 

LERI BEA 旦 分校 状 , 通 常 分 成 4 一 6 枝 , 全 长 
50 一 120cm。 主 枝 弯曲 ,直径 3 一 6cm。 基 部 盘 状 ,上 具 不 规 
则 瘤 状 突起 , 习 称 “珍珠 盘 ” ,周边 常 有 稀 朴 细小 的 孔洞 。 侧 村 
多 向 一 面 伸展 ,第 一 枝 与 珍珠 盘 相 距 较 近 , 与 主干 几 成 直角 或 
钝 角 伸 出 ,第 二 枝 靠 近 第 一 校 伸 出 , 习 称 “ 坐 地 分 梳 ”; 第 二 枝 
与 第 三 棱 相 距 较 远 。 表 面 灰 褐色 或 灰 黄 色 , 有 光泽 , 角 拓 平 
滑 , 中 、 下 部 常 具 疣 状 突起 , 习 称 " 骨 钉 ?, 并 具 长 短 不 等 的 断 
续 纵 楼, 习 称 “ 苗 瓜 楼 ”。 质 坚 便 ,断面 外 圈 肯 质 , 灰 白色 或 
微 带 淡 褐色 ,中 部 多 呈 灰 褐色 或 青 灰 色 , 具 蜂窝 状 孔 。 气 
微 , 味 微 咸 。 

梅花 鹿角 通常 分 成 3 一 4 枝 , 全 长 30 一 60cm, 直径 
2.5~5cm。 侧 枝 多 问 两 旁 伸展 ,第 一 枝 与 珍珠 盘 相距 较 近 ， 
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第 二 梳 与 第 一 枝 相 距 较 远 , 主 枝 坟 端 分 成 两 小 校 。 表 面 黄 棕 
色 或 灰 棕 色 , 校 端 灰 白色 。 校 端 以 下 具 明 显 骨 条, 纵向 排 成 
“苦瓜 棱 ”, 顶部 灰白 色 或 灰 黄 色 , 有 光泽 。 

EARR 呈 盔 状 或 扁 盔 状 , 直 径 3 一 6cm (珍珠 盘 直 径 
4. 576. 5cm) ,高 1. 5 一 4cm。 表 面 灰 褐 色 或 灰 黄 色 , 有 光泽 。 
KEF RSR SERNER mG. DRAA A A Aa 
细小 的 孔洞 。 上 面 略 平 或 呈 不 规则 的 半球 形 。 质 坚硬 ,断面 
外 圈 上 骨 质 ,灰白 色 或 类 白色 。 

【浸出 物 】 取 供 试 品 横 切片 约 10g, 粉 碎 成 中 粉 , 混 匀 ， 
取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 烧杯 中 ,加 水 90ml, 加 热 至 沸 ,并 保持 微 
沸 1 小 时 (随时 补足 减 失 的 水 量 ), 趁 热 滤 过 ,残渣 用 热 水 
10ml 洗涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻 
度 , 播 匀 ;精密 量 取 25ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 上 中 , 照 水 
溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 浸 法 测定 ,不 得 少 
于 17.094, 


饮片 
【炮制 】 洗 净 , 锯 段 , 用 温水 浸泡 , 捞 出 , 镑 片 , 晾 干 ;或 刍 
成 粗 末 。 


【性 昧 与 归 经 】 咸 , 温 。 归 肾 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】〗 温 肾 阳 , 强 筋骨 , 行 血 消 肿 。 用 于 肾 阳 不 
££. ,阳痿 遗精 , 腰 贿 冷 痛 ,明净 疮 疡 , 乳 痛 初 起 , 瘀 血肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g。 

【贮藏 了 ETRA. 
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CERVI CORNUS COLLA 
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【 制 法 】 将 鹿角 锯 段 , 漂 泡 洗 净 ,分 次 水 前, 滤 过 ,合并 滤 
T GRIMA E19, ZUG E ERE , 滤 取 胶 液 ,浓缩 (可 加 适量 黄 
酒 .冰糖 和 豆油 ) 至 稠 襄 状 , 冷 凝 , 切 块 , 上 晾 干 , 即 得 。 

LERI 本 品 呈 扁 方 形 块 或 丁 状 。 黄 棕色 或 红 棕色 , 半 
透明 ,有 的 上 部 有 黄 日 色 泡沫 层 。 质 脆 , 易 碎 , 斯 面 光 亮 。 气 
微 , 昧 微 甜 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 0.1g, 加 176 BEER RAR 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 ,用 微 和 孔 滤 膜 滤 过 , 取 续 滤液 100ul, 置 微量 
进 样 瓶 中 ,加 胰 和 蛋白 酶 溶液 10p1( 取 序列 分 析 用 胰 和 蛋白 酶 ,加 
1 办 碳酸 氢 铁 溶液 制 成 每 lml 中 含 lmg 的 溶液 , 临 用 时 配 
制 ), 摇 匀 ,37C 和 恒温 酶 解 12 小 时 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 鹿 
角 胶 对 照 药 材 0.1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 高 效 液 相 色 
谱 法 -质谱 法 (通则 0512 和 通则 0431) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 
键 合 硅胶 为 填充 剂 CELERE P £8 2. 1mmO i AZ B 2 t 23 4B 
A, 以 0.1%% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 
洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0.3ml。 采 用 质谱 检测 器 , 电 吧 和 雾 正 离子 
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模式 (EST ) ,进行 多 反应 监测 CMRM) ,选择 质 荷 比 (my/z) 
765.4( 双 电荷 )->554.0 和 m/z 765.4( 双 电荷 )->733.0 作为 检 
测 离子 对 。 取 鹿角 胶 对 照 药材 溶液 , 进 样 5ul, 按 上 述 检测 离 
子 对 测定 的 MRM 色谱 峰 的 信 噪 比 均 应 大 于 3 : 1。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BC(%) 
0 一 25 5 一 20 95—80 
25-40 20-50 80-50 


吸取 供 试 品 溶液 5p1, 注 入 高 效 液 相 色谱 -质谱 联 用 仪 , 测 
定 。 以 质 荷 比 (m/z)765.4( 双 电荷 ) 一 554.0 和 m/z 765.4( 双 
电 蓓 ) 一 733.0 离子 对 提取 的 供 试 品 离子 流 色谱 中 ,应 同时 呈 
现 与 对 照 药材 色谱 保留 时 间 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 1g, 精 密 称 定 ,加 水 2ml, 加 热 溶 
解 后 , 置 水 浴 上 藻 干 ,使 厚度 不 超过 2mm, 照 水 分 测定 法 ( 通 
则 0832 第 二 法 ) 测 定 ,不 得 过 15. 0% 。 

总 灰分 取 本 品 1.0g, 依 法 检查 (通则 23020 , 不 得 
过 3.056, 

ESE RAKOTT HRE, KASS: GB 0821 第 
二 法 ), 不 得 过 30mg/kg。 

砷 盐 取 本 品 1. 0g, 加 氢 氧 化 钙 1g, 混合 ,加 少量 水 , 搅 
匀 ,干燥 后 , 先 用 小 火烧 灼 使 炭 化 ,再 在 500 ~ 600'C JU fi SE 
全 灰 化 , 放 冷 ,加 盐酸 5ml 与 水 2ml, 依 法 检查 (通则 0822) ,不 
得 过 2mg/kg. 

水 中 不 溶 物 BUS 1. 0g, 精 密 称 定 , 加 水 10ml, 加 热 溶 
解 ,将 溶液 移入 已 恒 重 的 10ml 离心 管 中 , 离 心 , 去 除 管 壁 浮 
iB , 倾 去 上 清 液 , 沿 管 壁 加 和 温水 至 刻度 ,离心 ,如 法 清洗 3 
次 , 倾 去 上 清 液 ,离心 管 在 105'C 加 热 2 小 时 ,取出 , 置 干燥 器 
中 冷却 30 分 钟 ,精密 称 定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 水 中 不 溶 物 不 得 过 2.026, 

其 他 ”应 符合 胶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0184)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. -0.1mol/L. 醋酸 钠 溶 液 ( 用 醋酸 调节 pH 值 
至 6.5)(7 : 93) 为 流动 相 A, AZIR- : 1) 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 254nm。 柱 温 为 
43'C 。 理 论 板 数 按 L- 羟 月 氨 酸 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BOO 
0—11 100—-93 0—>7 
11—13.9 93—88 7—12 
13.9—14 88—85 12—15 
14~29 85—66 15-34 
29— 30 66—0 34-7100 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 L- Jj Sax RAO. Bü un HARA E 


Ah S 4 BEI BS Rh. L-H8 24 ESO] HR dh Rb. 4H GE PROXE S JH 
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0. 1mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 Iml E LAMBAR 70ng HAR 
0.14mg \ 丙 氨 酸 6Oug. L-BAR 70pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0.25g, 精密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 0.1mol/L 盐酸 溶液 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ;加 0.1mol/L 盐酸 溶液 至 
刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 2ml, 置 5ml 安 闪 中 ,加 盐酸 2ml， 
150C 水 解 1 小 时 , 放 冷 , 移 至 浆 发 四 中 ,用 水 10ml 分 次 洗涤 ， 
Uc JE AC ZR ILU RT- RAM 0.1mol/L 盐酸 溶液 溶解 , 转 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 0.1mol/L 盐酸 溶液 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

精密 量 取 上 述 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 5ml, 分 别 置 
25ml 量 瓶 中 ,各 加 0. 1mol/L 5i i; SUE A Ma CPITOO B Z BS TAE 
W 2.5ml,1mol/L — ZIRRI ZB E E 2.5ml, 摇 匀 , 室 温 放 置 1 小 
时 后 ,加 5096 7, H8 z8Z0 E .$€5]. HR 10ml, 加 正己 烧 10ml, 振 
摇 , 放 置 10 分 钟 , 取 下 层 溶 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 衍生 化 后 的 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
溶液 各 5pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 王 燥 品 计算 , 含 L- 羟 睛 氨 酸 不 得 少 于 6.6%、 甘 氨 
酸 不 得 少 于 13.326 、 丙 氨 酸 不 得 少 于 5.2% L-R8S RR A 13: 77 
T 7596. 

【性 昧 与 轨 经 】 HER. HB IZ. 

【功能 与 主治 〗 温 补 肝 肾 , 益 精 养 血 。 用 于 肝 肾 不 足 所 
致 的 腰 膝 酸 冷 ,阳痿 遗精 , 虚 劳 赢 瘦 ,月 漏 下 血 ,便血 尿血 , 阴 
JH Bb RR e 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g, 料 化 兑 服 。 

【规格 】 每 块 重 6g。 

【贮藏 】 wn. 


EE A 霜 


Lujiaoshuang 
CERVI CORNU DEGELATINATUM 


本 品 为 鹿角 去 胶 质 的 角 块 。 春 . 秋 二 季 生 产 EPI IG fl 
去 胶 质 ,取出 角 块 ,干燥 .。 

【性 状 】 本 品 呈 长 圆柱 形 或 不 规则 的 块 状 ,大 小 不 一 。 
表面 灰白色 , 显 粉 性 ,和 常 具 纵 楼 , 偶 见 灰色 或 灰 柠 色 斑 点 。 体 
轻 , 质 酥 ,断面 外 层 较 致密 ,白色 或 灰白 色 , 内 层 有 蜂窝 状 小 
1L , 灰 神色 或 灰 黄 色 。 有 吸湿 性 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 粘 下 感 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
饮片 
【炮制 】 RH. 


【性 味 与 归 经 〗 咸 , 梁 , 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 温 肾 助 阳 , 收 敛 止 血 。 用 于 脾 肾 阳 虚 , 白 
带 过 多 ,遗尿 尿频 ,月 漏 下 血 , 疮 疡 不 敛 。 

【用 法 与 用 量 】 9~15g, 先 煎 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


IL : 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 
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Lurong 
CERVI CORNU PANTOTRICHUM 


本 品 为 鹿 科 动物 梅花 鹿 Cervus nippon Temminck 或 马 
鹿 Cervus elaphus Linnaeus BJ I E ZKHr 45 9E ^E EE B 4 ff. 
Bil dr 2J YR AERE”, AJR GRH”. BAERE 
昔 , 经 加 工 后 ,阴干 或 烘 干 。 

LERI RF ” 呈 贺 柱状 分 枝 , 具 一 个 分 枝 者 习 称 “二 
I” ERIR RHE”, K 17 一 20cm, 锯 口 直径 4 5em, Ej AS 
O% lem 处 分 出 侧 校 , 习 称 “ 门 庄 ”, 长 9~15cm, 直径 较 大 插 
略 细 。 外 皮 红 棕色 或 棕色 ,多 光 润 ,表面 密生 红 黄 色 或 棕 黄 色 
MWEE, EMAR, TMAM DAR 1 28 KL (6.85 RË 
紧 贴 。 锯 口 黄 白色 ,外 围 无 骨 质 ,中 部 密布 细 孔 。 具 二 个 分 枝 
者 , 习 称 “ 三 岔 *, 大 挺 长 23 一 33cm ,直径 较 二 杠 细 , 略 旦 弓形 ， 
MAMER, TRSA DAUDE RU Je OE XEJZ T RIRE, YE 
较 稀 而 粗 。 体 轻 。 气 微 腥 , 味 微 咸 。 

二 茬 昔 与 头 茬 昔 相 似 , 但 挺 长 而 不 圆 或 下 粗 上 细 , 下 部 有 
纵 棱 筋 。 皮 灰 黄 色 , 昔 毛 较 粗糙 , 锯 口 外 围 多 已 骨 化 。 体 较 
E. TEA. 

马 鹿 莹 ” 较 花 鹿茸 粗大 ,分 枝 较 多 ,侧枝 一 个 者 习 称 “ 单 
门 >, 二 个 者 习 称 “莲花 ”三 个 者 习 称 “三 岔 ", 四 个 者 习 称 “四 
贫 ? 或 更 多 。 按 产地 分 为 “ 东 马 鹿 革 2 和 “ 西 马 鹿 昔 ”。 

ku ig Se JA KEK 25—27em, 直径 约 3cm。 外 皮 灰 
RE 3E E JKCMBS E, IKE 6, , 8 UT TRE P] BEER KRE, pap om 
4B 28 TL , 质 嫩 六 莲花 ”大 挺 长 可 达 33cm. P BEAR Be 85.8 ET T 
ME SURINLTSA I d" RER, MRE: T0 077 FEH T P 
p: 3E; SA PD; E VE-PRZE Rk”. 

西 马 鹿 苷 大 挺 多 不 圆 ,顶端 圆 局 不 一 ,长 30 一 100cm。 表 
HAR EHETE, DREK S H, EEK, A ERER 
色 。 锯 口 色 较 深 , 常 见 肯 质 。 气 腥臭 , 味 威 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 粉 末 0. 1g, 加 水 4ml, 加 热 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 节 三 酮 试 液 3 滴 , 摇 匀 , 加 热 者 沸 
数 分 钟 , 显 蓝 紫色 ; 另 取 滤 液 1ml, 加 10%% 氢 氧化 钠 溶液 2 滴 ， 
摇 匀 , 滴 加 0. 5% 硫 酸 铜 溶液 , 显 蓝 紫 色 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 4g, 加 70% 乙 醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 鹿 昔 对 照 药材 0. 4g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 氮 酸 对 照 品 , 加 70% 乙 醇 制 
成 每 Img 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 8pl、 对 
照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 -水 (3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 2%% 曹 三 酮 
丙酮 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
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【炮制 】 EFA BEF, RAHE, GU. AA E 
茸 体 , 自 锯 口 面 小 孔 灌 入 热 白酒 ,并 不 断 添 酒 ,至 润 透 或 灌 酒 
HR , 横 切 薄片 , 压 平 ,干燥 。 

鹿茸 粉 ” 取 鹿 营 , 烷 去 茸毛 , 刊 净 , 臂 成 碎 块 , 研 成 细 粉 。 

【性 昧 与 归 经 】 HR. GR NA. 

【功能 与 主治 〗 壮 肾 阳 , 益 精 血 , 强 筋骨 , 调 冲 任 , 托 郊 
毒 。 用 于 肾 阳 不 足 , 精 血 亏 虚 ,阳痿 滑 精 , 宫 冷 不 孕 , 启 瘦 , 神 
ERR BR H, HŠ, EAM. RRR, A F H 
JH SX, 

【用 法 与 用 量 】 1 一 2g, 研 末 冲 服 。 

【贮藏 】 置 阴 党 干燥 处 ,密闭 , 防 蛙 。 


E dg gg 
Luxiancao 
PYROLAE HERBA 


本 品 为 鹿 蹄 草 科 植物 鹿 蹄 草 Pyrola calliantha H. Andres 
或 普通 鹿 蹄 草 Pyrola decorata H. Andres 的 干燥 全 草 。 全 年 
均 可 采 挖 ,除去 杂质 , 晒 至 叶片 较 软 时 , 堆 置 至 叶片 变 紫 初 
MF. 

【性 状 了 本 品 根 蕉 细 长 。 蔡 圆柱 形 或 具 纵 楼 ,长 10 一 
30cm。 叶 基 生 ,长 卵 圆 形 或 近 圆 形 , 长 2~8cm, 暗 绿色 或 紫 
褐色 ,先端 圆 或 稍 尖 , 全 缘 或 有 稀 玻 的 小 锯齿 ,边缘 略 反 卷 ,上 
表面 有 时 沿 脉 具 旦 色 的 斑纹 ,下 表面 有 时 具 白 粉 。 总 状 花 序 
i dE 4—10 余 条 ;人 花 半 下 垂 , 葛 片 5, 舌 形 或 卵 状 长 圆 形 ; 花 办 
o, MESE 10, 花 药 基部 有 小 角 , 顶 筷 开 裂 ; 花 柱 外 露 ,有 环 
状 罕 起 的 柱头 盘 。 藉 果 扁 球形 ,直径 7 一 10mm,5 AR, RI 
边缘 有 蛛 丝 状 毛 。 气 微 , 味 淡 、 微 将 。 

【鉴别 (〈1)? 本 品 叶 横 切面 : 上 .下 表皮 细胞 类 方形 ,外 
被 角质 层 。 焉 表皮 可 见 气 孔 , 内 方 具 厚 角 细 胞 5—7 列 。 上 表 
皮 内 方 有 厚 角 细胞 1 一 3 列 。 栅 栏 细 胞 不 明显 ,海绵 细胞 类 圆 
形 , 含 草酸 钙 簇 唱 。 主 脉 维 管 东 外 万 型 ,木质 部 呈 新 月 形 , 万 
皮 部 罕 。 薄 壁 细胞 含 红 棕 色 或 棕 黄 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 乙醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
T. WART, RA mP E 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 
溶液 。 吃 取 鹿 衔 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 日 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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热 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 11. 0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 235nm。 理 论 板 数 按 水 晶 兰 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取水 唱 兰 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 水 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粗 粉 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 称 定 重量 ,在 80 C 水 浴 中 提取 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 20ml, 减 压 浓 缩 至 干 ,残渣 加 水 适量 使 溶解 ,转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5g, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh fT R m A. SK (OC. Hz Oil ) 不 得 少 于 
0. 1096, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 切 段 。 

【鉴别 〗】 [RE] EHH] 【含量 测定 】〗 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 HW. GM BA. 

【功能 与 主治 】 祛 风 湿 , 强 筋骨 ,止血 ,止咳 。 用 于 风湿 
痹 痛 , 肾 虚 腰 痛 , 腰 膝 无 力 , 月 经 过 多 , 久 咳 劳 嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 ,防潮 。 


t 陆 


Shanglu 
PHYTOLACCAE RADIX 


本 品 为 商 陆 科 植物 商 陆 Phytolacca acinosa Roxb. zk 3& 
序 商 陆 Phytolacca americana L. 的 干燥 根 。 秋 季 至 次 春 采 
12 ,除去 须根 和 泥 沙 , 切 成 抉 或 片 , 晒 干 或 阴干 。 

CERI 本 品 为 横 切 或 纵 切 的 不 规则 块 片 ,厚薄 不 等 。 
外 皮 厌 黄色 或 灰 标 色 。 横 切片 弯曲 不 平 , 边 缘 皱 缩 , 直径 2 一 
8cm; 切 面 浅黄 棕色 或 黄白 色 , 木 部 隆起 ,形成 数 个 突起 的 同 
心性 环 轮 。 纵 切片 弯曲 或 卷曲 ,长 5 一 8cm, 宽 1 一 2cm, 木 部 
呈 平 行 条 状 罕 起 。 质 便 。 气 微 , 味 稍 甜 , 久 嚼 有 呈 舌 。 

【鉴别 〗】 (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细 胞 数列 至 10 余 列 。 栓 
内 层 较 罕 。 维 管 组 织 为 三 生 构 造 , 有 数 层 同心 性 形成 层 环 ,每 
环 有 几 十 个 维 管束 。 维 管束 外 侧 为 韧 皮 部 ,内 侧 为 木质 部 ; 木 
纤维 较 多 ,常数 个 相连 或 转 于 导管 周围 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 
针 晶 束 , 并 含 演 粉 粒 。 

粉末 灰白 色 。 商 陆 ”草酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 , 针 晶 纤细 ， 
ERE 40 一 72pm, 尚 可 见 草酸 钙 方 唱 或 艇 晶 。 木 纤维 多 
成 束 ,直径 10~20pm, 壁 厚 或 稍 厚 , 有 和 多数 十 字形 纹 孔 。 木 栓 
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细胞 棕 黄 色 ,长 方形 或 多 角形 ,有 的 含 颗 粒状 物 。 演 粉 粒 单 粒 
类 圆 形 或 长 圆 形 , 直 径 3 一 28km, 脐 点 得 缝 状 、 点 状 . 星 状 和 
人 字形 , 层 纹 不 明显 ; 复 粒 少数 ,由 2 一 3 分 粒 组 成 。 

EFKE ”草酸 钙 针 晶 束 稍 长 , 约 至 um; AY iM 
ME Ah. 

(DRE mR 3g, 加 稀 乙 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 深 液 和 [含量 测定 ] 项 下 的 对 照 品 溶液 各 10pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (7 : 3 : 1) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
加 热 至 议 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2. 5%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 10.096, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.4%% 冰 醋酸 溶液 (70 : 30) 为 流动 相 ; 蒸 发 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 商 陆 气 苷 甲 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 商 陆 和 皂苷 甲 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 篇) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl、20pl, 供 试 品 溶 
W 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计算 ， 
即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 商 陆 皂 芋 甲 (Cis Hes O16 ) 不 得 少 
T 0.159, 

饮片 

【炮制 】 
T2. 

厂商 陆 。 取 商 陆 片 ( 块 ), 照 酷 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg W ii , ME 30kg. 

本 品 形 如 商 陆 片 ( 块 )。 表 面 黄 棕 色 , 微 有 醋 香 气 , 味 稍 
AH ARD. 

【检查 】 


生 商 陆 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 或 块 ， 


酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 2.0%。 


【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 15.05. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 商 陆 电 苷 甲 (Ce Hes O16 ) 不 得 少 
于 0. 2094, 

[5*2 【检查 】( 水 分 ) 同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】〗】 w RAE. BW B KDR. 
【功能 与 主治 〗 逐 水 消 肿 , 通 利 二 便 ; 外 用 解毒 散 结 。 用 


ES 
3€ Ae E 
a% ouryao. com 


旋 覆 花 


于 水 肿胀 满 ,二 便 不 通 ;外 治 痛 肿 疮 毒 。 
【用 法 与 用 量 】 3—9g. HE E MARW. 
【注意 】 um. 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 DIE. 
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Xuanfuhua 
INULAE FLOS 


本 品 为 菊 科 植物 旋 覆 花 Inula japonica Thunb. 或 欧 亚 
WEEE Inula britannica L. 的 干燥 涉 状 花序 。 夏 、 秋 二 季 花 
开放 时 采 收 ,除去 杂质 ,阴干 或 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 呈 扁 球形 或 类 球形 ,直径 1 一 2cm。 总 苞 由 
多 数 苞 片 组 成 , 呈 覆 瓦 状 排列 , 苞 片 披 针 形 或 条 形 IK GS ,长 
4 一 11mm; 总 区 基部 有 时 残留 人 花梗 ,多 片 及 花梗 表面 被 蝗 色 
昔 毛 , 舌 状 花 1 列 , 黄 色 , 长 约 lcm, 多 卷曲 , 常 脱 落 ,先端 3 I 
裂 ; 管 状 花 多 数 , 棕 黄色 ,长 约 5mm ,先端 5 齿 裂 ; 子 房 顶端 有 
多 数 白 色 冠 毛 , 长 5~6mm。 有 的 可 见 椭圆 形 小 瘦 果 。 体 轻 ， 
A BERE. CUP RME -o 

【鉴别 〗 〈1) 本 品 表 面 观 : EH ERE 1 一 8 细胞 ,多 细 
胞 者 基部 膨大 , 顶端 细胞 特长 ;内 层 苞 片 另 有 2 一 3 细胞 并 生 
WIERE. WENEI EIERE ,边缘 细胞 稍 问 外 罕 出 。 子 
房 表 皮 细 胞 含 草 酸 钙 柱 晶 ,长 约 至 48pm, 直 径 2~5um; T E 
JERE 2 列 性 ,1 列 为 单 细胞 , 另 列 通常 2 细胞 ,长 90 — 
220km。 和 上 苞 片 .花冠 腺 毛 棒 术 状 , 头 部 多 细胞 ,多 排 成 2 列 , 围 
有 角质 囊 , 柄 部 多 细胞 ,2 列 。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 22— 
33um , 外壁 有 刺 ,长 约 3um, 具 3 个 萌发 孔 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 醚 (60 人 ~ 
90'C)30ml, 26 3€ , 28 1 1 小时, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 近 于 ,残渣 加 石油 醚 (60 一 90C)72ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 旋 覆 花 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90 人 )- 乙 
酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫 
BERTA UE ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

饮片 

【炮制 】 旋 覆 花 ”除去 梗 . 叶 及 杂质 。 

LRI 【鉴别 同 药 材 。 

EEEE PORER HE., REKA GEN 0213) 炒 至 不 
EF 

本 品 形 如 旋 履 花 , 深 黄色 。 手 捡 稍 粘 手 。 具 蜜 香 气 ， 
REH. 

【浸出 物 】 照 醇 深 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201 F B3 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 16.0%% 。 
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【鉴别 】 同 药材 。 
【性 味 与 归 经 】 昔 、 辛 、 咸 , 微 温 。 归 肺 、 脾 、 胃 大肠 经 。 Mr n 流 
【功能 与 主治 】 RA, HR, TK ILIK., AFR Z, 站 


痰 饮 著 结 , 胸 及 瘤 问 , 跨 咳 痰 多 ,呕吐 暗 气 , 心 下 瘤 便 。 
【用 法 与 用 量 】 3—9g.& Wl. 
【贮藏 〗】 置 干燥 处 ,防潮 。 
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Lingyangjiao 
SAIGAE TATARICAE CORNU 


本 品 为 牛 科 动 物 赛 加 羚羊 Saiga tatarica Linnaeus 的 
ffo J PUE ERE MF. 

【性 状 】 Æ m KEE, K5 ES B E15— 
33cm; 26 E ERAH ,基部 稍 呈 青 灰 色 。 嫩 枝 对 光 透 视 有 
“血丝 ?或 紫 黑 色 斑 纹 , 光 润 如 玉 , 无 裂纹 , 老 枝 则 有 细 纵 裂 
纹 。 除 尖端 部 分 外 ,有 10— 16 个 隆起 环 痊 ,间距 约 2em, H 
FRZ, UudS Ef RXOASBU AR. fA B AE w i a BD DE. E S 
3 一 4cm, 内 有 坚硬 质 重 的 角 柱 , 习 称 " 骨 塞 ”, 骨 塞 长 约 占 全 
角 的 1/2 或 1/3 ,表面 有 罕 起 的 纵 棱 与 其 外 面 角 鞘 内 的 四 沟 
紧密 骨 合 ,从 横断 面 观 ,其 结合 部 呈 锻 齿 状 。 除 去 “ 骨 塞 ” 
后 , 角 的 下 半 段 成 空洞 ,全 角 呈 半 透 明 , 对 光 透 视 , 上 半 段 中 
央 有 一 条 隐约 可 辨 的 细 孔 道 直通 角 尖 , 习 称 “通天 眼 ”。 质 
RIE, AMR. 

[3301 本 品 横 切 面 : 可 见 组 织 构造 多 少 呈 波浪 状 起 
伏 。 角 顶部 组 织 波浪 起 伏 最 为 明显 ,在 峰 部 往往 有 束 存在 , 束 
多 呈 三 角形 ; 角 中 部 稍 旦 波浪 状 , 束 多 呈 双 凸透镜 形 ; 角 基部 
波浪 形 不 明显 , 束 呈 椭圆 形 至 类 贺 形 。 角 腔 的 大 小 不 一 ,长 径 
10~50(80) um, 以 角 基 部 的 骨 腔 最 大 。 束 的 皮层 细胞 扁 梭 
形 ,3 一 5 层 。 束 间距 离 较 宽广 ,充满 着 近 等 径 性 多 边 形 \ 长 萎 
形 或 狭长 形 的 基本 角质 细胞 。 皮 层 细 胞 或 基本 角质 细胞 均 显 
无 色 透 明 , 其 中 不 含 或 仅 含 少量 细小 浅 灰 色色 素 颗粒 ,细胞 中 
央 往 往 可 见 一 个 折光 性 强 的 圆 粒 或 线 状 物 。 
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〖 炮 制 了 
镑 片 ,干燥 。 

羚羊 角 粉 ” 取 冷 辛 角 , 磺 雄 ,粉碎 成 细 粉 。 

【性 味 与 归 经 】 咸 , 寒 。 归 肝 、 心 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 息 风 , 清 肝 明 目 , 散 血 解毒 。 用 于 肝 
风 内 动 , 恢 病 抽 搞 ,妊娠 子 病 , 高 热 痉 厥 , 癫 痢 发 狂 ,头痛 胶 沾 ， 
E 2855 BE dh RE DE JURE RE. 

【用 法 与 用 量 】 1-—3g.18 3 Rt 2 小 时 以 上 ; 磨 汁 或 研 粉 
服 ,每 次 0. 3 一 0. 6g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


冷 千 角 镑 片 ” 取 冷 半 角 , 置 温水 中 浸泡 ,迭出 ， 
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CLINOPODII HERBA 


Æ hh N EE E PHE W AT 28 H Clinopodium polycephalum 
(Vaniot)C. Y. Wu et Hsuan 或 风 轮 菜 Clinopodium chinense 
(Benth. )O. Kuntze 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 季 开 花 前 采 收 ,除去 
泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 〗 本 品 茎 呈 方 柱 形 ,四 面 申 下 呈 权 ,分 枝 对 生 , 长 
30—90cm, HE 1. 5—4mm; 上 部 密 被 灰白 色 昔 毛 , 下 部 较 稀 
朴 或 近 于 无 毛 , 节 间 长 2 一 8cm, 表 面 灰 绿色 或 绿 褐色 ; 质 脆 ， 
易 折 汤 , 断 面 不 平整 ,中 央 有 髓 或 中 空 。 叶 对 生 , 有 顶 , 叶 片 多 
皱 缩 、 破 碎 , 完 整 者 展 平 后 呈 卵 形 , 长 2 一 5cm, 宽 1.5 — 
3. 2cm; 边 缘 具 下 饮 齿 , 上 表面 绿 褐色 ,下 表面 灰 绿 色 ,两 面 均 
WA ESPERE. AME SERIE LS. 

【鉴别 】 (1) 本 品 叶 表面 观 ; 下 表皮 细胞 垂 周 壁 呈 波 状 ， 
气孔 直 轴 式 。 非 腺 毛细 长 .众多 ,由 1I~9 细胞 组 成 ,长 至 
1440km, 有 的 基部 细胞 膨大 ,直径 至 102um; 中 部 细胞 直径 
10~55km, 有 的 细胞 呈 绞 缩 状 ,表面 具 死 状 突起 。 腺 鳞 头 部 
多 为 8 细胞 ,直径 至 60xm, 柄 单 细胞 , 极 短 。 小 腺 毛 头 部 、 柄 
均 为 单 细 胞 , 头 部 直径 约 20pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
rt UEYRGK T WIR UK 10ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 置 
中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 ,5g, 内 径 为 1 一 1.5cm, 用 水 湿 法 
装 柱 ) 上 ,用 4076 HH BE 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 醉 鱼 草 皂苷 Vb 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G EARE, UZA P i- P -ok i R-k 
(7 : 2.5 : 1: 0. DARAN, RF , CH BF, A 10 26 
酸 乙 醇 溶 液 , 在 110'C p A ORE ER mb CTS ME. 2r 2 ERE OCCUR 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 标 红色 斑点 或 棕 红 色 歼 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10. 0%% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浊 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.02. 
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【炮制 】〗 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 蕉 呈 方 柱 形 ,四 面 四 下 呈 槽 ,表面 灰 
绿色 或 绿 褐色 ,有 的 被 灰 日 色 昔 毛 。 切 面 中 央 有 骨 或 中 空 。 
叶片 多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 者 展 平 后 呈 卵 形 , 边 缘 具 玲 句 齿 ,上 表 
面 绿 褐色 ,下 表面 灰 绿 色 , 两 面 均 密 被 白色 茸毛。 气 微 香 , 味 
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zB pu. 光斑 点 。 
【鉴别 】【 检 查 】【 浸 出 物 〗 同 药材 。 【检查 】 杂质 不 得 过 3.0%% (通则 2301) 。 
[MERE 5E 328] WE W wm. AMZ. 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 


LHS kuki. MFA W RL Si, F R 
HE di. e£ d i 

【用 法 与 用 量 】 9—15g. MER, EK BGB Ab. 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 。 


HE $ g 
Yinyanghuo 
EPIMEDII FOLIUM 


本 品 为 小 网 科 植 物 淫 羊 获 Epimedium brevicornu Maxim. , 
Sil EÉSÉXE Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc. ) Maxim. , 
ZEP $Æ Epimedium pubescens Maxim. xk 8H 8f EE $ Æ 
Epimedium koreanum Nakai hI FIRI. R AEZH EER 
采 收 , 晒 干 或 阴干 。 

LERI 淫 羊 蓝 三 出 复 叶 ;小 叶片 卵 圆 形 ,长 3 一 8cm， 
宽 2 一 6cm; 先 端 微 尖 , 顶 生 小 叶 基 部 心 形 ,两 侧 小 叶 较 小 , 偏 
心 形 ,外 侧 较 大 , 呈 耳 状 , 边 缘 具 黄色 刺 毛 状 细 句 齿 ;上 表面 黄 
绿色 ,下 表面 灰 绿色 , 主 脉 7 一 9 条 ,基部 有 稀疏 细 长 毛 , 细 脉 
两 面 突起 ,网 脉 明 显 ; 小 叶柄 长 1 一 5cm。 时 片 近 革 质 。 气 微 ， 
RIE o 

MEZE ZHE, it A KIE EMRE ,长 
4~ 12cm, $% 2. 5~ Sem; F i W R » VAT Wh rp E BH T a RH 
外 侧 呈 箭 形 。 下 表面 玻 被 粗 短 伏 毛 或 近 无 毛 。 叶 片 音 质 。 

FERFE ” 叶 下 表面 及 叶柄 密 被 绒毛 状 柔 毛 。 

朝鲜 淫 羊 忒 ”小 叶 较 大 ,长 4 100m, 3€ 3.5 一 7cm, 先 端 
长 尖 。 叶 片 较 薄 。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 观 : 淫 羊 慕 上、 下 表皮 细胞 垂 
周 壁 深 波状 弯曲 , 沿 叶 脉 均 有 异 细胞 纵 铝 排列 ,内 含 1 一 多 个 
草酸 钙 柱 唱 ;* 下 表皮 气孔 众多 ,不 定式 ,有 时 可 见 非 腺 毛 。 

箭 叶 淫 羊 攻 上、 下 表皮 细胞 较 小 ;下 表皮 气孔 较 蜜 , 具 
有 和 多数 非 腺 毛 脱 落 形 成 的 疣 状 突起 ,有 时 可 见 非 腺 毛 。 

柔 毛 淫 羊 蓝 ”下 表皮 气孔 较 稀 朴 , 具 有 多 数 细 长 的 非 
RE. 

朝鲜 淫 羊 蔓 ” 下 表皮 气孔 和 非 腺 毛 均 易 见 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 温 浸 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 [含量 测定 ] 淫 羊 
昔 苷 项 下 的 对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 上 暗 红 色 斑 点 ;号 以 三 氯 
化 馈 试 液 ,再 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 的 杰 红 色 荧 


总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.026, 

【含量 测定 】 总 黄酮 ”精密 量 取 淫 羊 蓝 苷 测定 项 下 的 供 
试 品 溶液 0. 5ml, E 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 色 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 昔 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 l0ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 分 别 取 供 试 品 溶 
液 和 对 照 品 溶液 ,以 相应 试剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 光 交 度 
法 (通则 0401) ,在 270nm 波长 处 测定 吸光 度 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 淫 羊 蓝 苷 (Cs Hao Oils ) 
计 , 不 得 少 于 5.0% 。 

TEH RAAHE OGER 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 nov" 
为 填充 剂 DAZ. EK C30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蔓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAŽE NE mE, AME., 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 20ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 1 小 时 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醉 补 足 减 失 的 重量 E 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ mik T H m A, e E E P CC HsoO1s ) 不 得 少 于 
0.50%. 


饮片 
【炮制 】 EE ”除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 稍 润 , 切 丝 ， 
干燥 。 


本 品 呈 丝 片 状 。 上 表面 绿色 、 黄 绿色 或 浅黄 色 , 下 表面 灰 
绿色 ,网 脉 明显 ,中 脉 及 细 脉 凸 出 ,边缘 具 黄 色 刺 毛 状 细 锯 齿 。 
近 革 质 。 气 微 , 味 微 许 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 淫 羊 昔 背 (Css HaoO1s ) 不 得 少 
于 0. 4096, 

【鉴别 区 除 叶 表 面 观 外 ) 【检查 了 总 灰分 ) ” 同 药材 。 

炙 淫 羊 昔 ” 取 羊 脂 油 加 热 熔 化 ,加 入 淫 羊 蔓 丝 ,用 文火 炒 
至 均匀 有 光泽 ,取出 , 放 源 。 

每 100kg i£ $Æ ,用 羊 脂 油 (炼油 720kg。 

本 品 形 如 淫 羊 蔓 丝 。 表 面 浅黄 色 显 油 亮光 泽 。 微 有 羊 脂 
油气 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 05. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 更 彰 
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饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 切 段 。 

【鉴别 】 【检查 】〗 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 HR.. Ao BBZ. 
【功能 与 主治 】 清热 海 火 , 除 烦 止 渴 ,利尿 通 淋 。 用 于 热 


Xn | 
HELE 
峰 计 算 应 不 低 于 1500, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BOW) 
0 一 29 29 75 
29~30 29-41 75—59 
307-55 41 59 


对 照 品 溶 液 的 制备 HOREGEÉGE HOM BRdn.u E DOM RS 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg WA 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 0. 2g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 20ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 10ul, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 a EEEE CC Ho O1s MER I 
(C; Hso O16) 的 总 量 不 得 少 于 0. 60%. 

【鉴别 3( 除 叶 表 面 观 外 ) 【检查 (总 灰分 》 

【性 味 与 妇 经 】 辛 、 甘 , 漫 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补肾 阳 , 强 筋骨 , 祛 风 湿 。 用 于 肾 阳 虚 
误 , 阳 痿 遗精 ,筋骨 痿 软 , 风 湿 兽 痛 ,麻木 拘 挛 。 

【用 法 与 用 量 】 了 6 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


同 药材 。 


zx T f 
Danzhuye 
LOPHATHERI HERBA 


Æ bh AAKRBUISTIU"T Lophatherum gracile Brongn. 
KTR., RERE R AS. HUT. 

【性 状 】 本 品 长 25~75em. 48 REE, AT, KHK 
黄 绿 色 ,斯 面 中 空 。 叶 鞘 开 裂 。 叶 片 披 针 形 , 有 的 皱 缩 卷 曲 ， 
长 5 一 20cm, 宽 1 一 3. 5cm; 表 面 浅 绿色 或 黄 绿 色 。 叶 脉 平行 ， 
具 横 行 小 脉 ,形成 长 方形 的 网 格 状 , 下 表面 尤为 明显 。 体 轻 ， 
FRAU. CUR NIA. 

【鉴别 】 本 品 叶 表 面 观 : 上 表皮 细胞 长 方形 或 类 方形 ， 
垂 周 壁 波状 弯曲 ,其 下 可 见 圆 形 栅栏 细胞 。 下 表皮 长 细胞 与 
短 细胞 交替 排列 或 数 个 相连 ,长 细胞 长 方形 , 垂 周 壁 波状 弯 
曲 ; 短 细胞 为 哑铃 形 的 硅 质 细胞 和 类 方形 的 栓 质 细 胞 ,于 叶脉 
处 短 细 胞 成 囊 ; 气 孔 较 多 ,保卫 细胞 哑铃 形 , 副 卫 细 胞 近 圆 三 
角形 , 非 腺 毛 有 三 种 : 一 种 为 单 细胞 长 非 腺 毛 ;一 种 为 单 细胞 
短 非 腺 毛 , 呈 得 圆锥 形 ; 另 一 种 为 双 细胞 短小 毛 昔 AS JC 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 11.0%%( 通 则 2302) 。 
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AEA ,小 便 短 赤 涩 痛 , 口 舌 生 疮 。 
【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 
【贮藏 】 置 干燥 处 。 


淡 uo oU 
Dandouchi 


SOJAE SEMEN PRAEPARATUM 


Zl bh JJ si EH UY Xu Glycine max(L. ) Merr. 的 成 熟 种 
子 的 发 酵 加 工 品 。 

【 制 法 】 HERE. S 70-— 100g. JI K Wü VE, RU 
液 拌 入 净 大 豆 1000g rp IR RI Je 2 A, A SFR ERLEBEN 
38 Pj . FH RU IER SE Pp A R AA s Do] [ARE E K ERES C 
出 ,除去 药酒 , 洗 净 , 置 容器 内 再 浆 1520 天 ,至 充分 发 醇香 
^ti d BST BUH LER ZR ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 呈 椭圆 形 , 略 扁 ,长 0.6 一 1cm, 直 径 0. 5— 
0. 7cm。 表 面 黑色 , 皱 缩 不 平 。 质 柔软 ,断面 棕 黑 色 。 气 香 ， 
味 微 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 水 10ml, Jun 2 8 3b ,并 保 
持 微 沸 数 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 0.5ml, 点 于 滤纸 上 , 待 干 , 喷 以 
17685 RRR- CIO: 1) 的 混合 溶液 , 干 后 ,在 100 — 110 7C hy 
热 约 10 419b. S ARZT EA, 

(2) 取 本 品 15g, BERE ,加 水 适量 WAA 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
ART ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淡 豆 
BE HR ZUM. 15g、 青 蒿 对 照 药材 0. 2g, 同 法 分 别 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 、 淡 
豆 焉 对 照 药材 溶液 各 10~20pl1, 青 蒿 对 照 药材 溶液 2 一 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 栈 -甲酸 (5 : 4 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
E B9 XE OG DE A o 

【检查 】 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 水 10ml, YE 50— 60 C k% 
中 温 浸 1 小 时 , 滤 过 。 取 滤液 lml, 加 126 BIA GE 40260 
氢气 化 钾 溶 液 各 4 滴 , 振 摇 ,应 无 紫红 色 出 现 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 辛 , 凉 。 归 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 , 除 烦 , 宣 发 郁 热 。 用 于 感冒 ,寒热 
头痛 ,烦躁 胸闷 , 虚 烦 不 眠 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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密 R É 
Mimenghua 
BUDDLEJAE FLOS 


本 品 为 马 钱 科 植 物 密 蒙 花 Buddleja officinalis Maxim. 
的 干燥 花蕾 和 花序 。 春 季 花 未 开放 时 采 收 ,除去 杂质 ,干燥 。 

LERI 本 品 多 为 花蕾 密 聚 的 花序 小 分 枝 , 呈 不 规则 圆 
锥 状 ,长 1.5~3cm。 表 面 灰 黄色 或 棕 黄 色 , 密 被 苷 毛 。 花 萝 呈 
短 棒状 ,上 端 略 大 ,长 0.3 一 lcm, 直 径 0.1 一 0. 2em; R BRAR, 
先端 4 齿 裂 ;花冠 简 状 ,与 莹 等 长 或 稍 长 ,先端 4 裂 , 裂 片 卵 形 ; 
雄蕊 4, 着 生 在 花冠 管 中 部 。 质 柔软 。 气 微 香 , 味 微 苦 、 辛 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 棕 色 。 非 腺 毛 通常 为 4 细胞 ,基部 2 
细胞 单列 ;上 部 2 细胞 并 列 ,每 细胞 又 分 2 又 ,每 分 叉 长 50~ 
500kxm, 壁 甚 厚 , 胞 腔 线形 。 花 冠 上 表面 有 少数 非 腺 毛 , 单 细 
胞 ,长 38 一 600pkm, 壁 具 多 数 刺 状 突 起 。 花 粉 粒 球形 ,直径 
13 一 20km, 表 面 光 滑 , 有 3 个 萌发 孔 。 腺 毛 头 部 顶 面 观 (1 一 ) 
2 细胞 ,2 细胞 者 并 列 呈 哑铃 形 或 蝶 形 ; 柄 极 短 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -醋酸 (45 : 54.5 : 0.5) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 326nm。 理 论 板 数 按 蒙 花 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml EREE 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
索 氏 提取 器 中 ,加 石油 栈 (60 一 90C)100ml, 加 热 回 流 2 小 时 ， 
弃 去 石油 配 , 药 渣 挥 干 ,再 加 甲醇 100ml 继续 加 热 回 流 4 小 
时 ,提取 液 置 蒸发 亚 中 ,浓缩 至 适量 ,转移 至 50m id. 
渣 及 容器 用 少量 甲醇 洗涤 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
5~10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh ERE OC Hg Ou ) 不 得 少 于 0.50%. 

[55H31 车 , 微 寒 。 归 肝 经 

【功能 与 主治 】 PASK FAAHAERE BS. MFE i 
MLAN, HERR, E HR AA EE. 

【用 法 与 用 量 】 3~9g. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 
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Henry 的 干燥 根 。 秋 季 采 挖 , 除 去 根 头 和 须根 ,用 微 火 烘 至 半 
干 , 堆 置 “ 发 汗 ” 至 内 部 变 绿 色 时 ,再 烘 干 。 

CERI 本 品 呈 圆柱 形 , 略 扁 , 有 的 微 弯 曲 ,长 5 一 15cm， 
直径 0.5 一 2cm。 表 面 灰 褐色 或 黄 褐色 ,有 稍 扭曲 或 明显 扭曲 
的 纵 皱 及 沟 纹 ,可 见 横 列 的 皮 孔 样 竟 痕 和 少数 须根 痕 。 质 软 ， 
久 置 后 变 硬 , 易 折断 ,断面 不 平坦 , 皮 部 墨绿 色 或 棕色 ,外 缘 宰 
色 或 淡 宰 色 , 木 部 黄 褐色 ,导管 束 呈 放射 状 排列 。 气 微 香 , 味 
d SACRE TI Jes d e 

[30] (1) 本 品 横 切面 : 木 栓 细胞 数列 。 栓 内 层 较 罕 。 
扬 皮 部 筛 管 群 稀 朴 散在 。 形 成 层 环 明显 或 不 其 明显。 木质 部 
射线 宽广 ,导管 近 形成 层 处 分 布 较 密 ,向 内 渐 稀 少 , 常 单个 散在 
或 2~4 HIE. ER MRE TRE. SEREZUUM GE PST dh. 

BREE. ERSSE AE X.Hfs15—50um,.HBUE sk 
存在 于 皱 缩 的 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 紧密 的 条 状 。 纺 
锤 形 注 壁 细胞 壁 稍 厚 , 有 和 斜 向 交错 的 细 纹 理 。 具 缘 纹 孔 导 管 
和 网 纹 导 管 直径 约 至 72(90)xm。 木 栓 细 胞 淡 棕 色 ,表面 观 类 
长 方形 .类 方形 、 多 角形 或 长 多 角形 , 壁 薄 。 

(2) 取 本 品 粉 末 3g, 加 浓 氮 试 液 4ml, 拌 匀 ,放置 1 小 时 ， 
MEAP H 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 溶液 
(4 一 100)30ml 分 次 振 揪 提取 ,提取 液 用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 
至 10 ,再 用 三 氯 甲烷 20ml 分 次 振 播 提取 ,合并 三 氯 甲 烷 液 ， 
浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 续 断 对 照 药材 3g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸- 丙 

(1 : DON EJT S8] , JE JT BC HR CE 5$ LA 2c R BR £L B) PE T, 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 2g ,加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 

取 川 续 断 皂苷 克 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -本 
酸 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶 渡 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12. 0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 45. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DL ERE DEBEO RENE 
HAREM; EA SK (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 212nm。 
理论 板 数 按 川 续 断 皂苷 克 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 川 续 断 皂苷 如 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 1. 5mg 的 溶液 。 精 密 量 取 1ml, 
置 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 细 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 100W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲 
Ih E CA HUGE Eb. 45 5]. 0B nb. E GR RE OBOAE UB HE 5ml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 川 续 断 皂苷 VICCsr He Oi ) 不 得 少 
于 2.0%。 

饮片 

【炮制 】 续 断 片 ” 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

Æ m EK BEJÉ zx IDE B) Fr. yb 3x BEUKTS 6 8 ADS 
色 , 有 纵 皱 。 切 面皮 部 墨绿 色 或 棕 褐 色 , 木 部 灰 黄色 或 黄 褐 
f& ,可见 放 射 状 排列 的 导管 束 纹 ,形成 层 部 位 多 有 深 色 环 。 气 
fj , 味 苦 、 微 甜 而 汲 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 川 续 断 皂苷 VC(Csz Hi Oi ) 不 得 
IF 1.594. 

【鉴别 】( 除 横 切 面 外 ) 【检查 】【 浸 出 物 】 同 药材 。 

酒 续 断 ” 取 续 断 片 , 照 酒 炙 法 (通则 0213) 炒 至 微 带 
RE. 

本 品 形 如 续 断 片 ,表面 浅 黑 色 或 灰 宰 色 , 略 有 酒 香气 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 川 续 断 皂苷 VIC(Csz Hi On ) 不 得 
少 于 1.5%。 

【鉴别 和 4( 除 横 切面 外 ) 【检查 】【 漫 出 物 】 同 药 材 。 

盐 续 断 ” 取 续 断 片 , 照 盐 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

本 品 形 如 续 断 片 ,表面 黑 褐 色 , 味 微 咸 。 

【含量 测定 】 同 药 材 , 含 川 续 断 皂苷 VLC(Csz Ha Ou ) 不 得 
少 于 1.5%。 

【鉴别 ]( 除 横 切 面 外 ) 【检查 〗】【 浸 出 物 】 

【性 味 与 归 经 】 苦 \、 辛 , 微 温 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 续 折 伤 , 止 骨 漏 。 用 于 
FETE , 腰 膝 酸软 ,风湿 兽 痛 , 跌 扑 损伤 , 勇 伤 骨折 , 崩 漏 , 胎 
漏 。 酒 续 断 多 用 于 风湿 兽 痛 , 跌 扑 损伤 , 筋 伤 骨折 。 盐 续 断 多 
用 于 腰 膝 酸软 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】》 置 干燥 处 , 防 旺 。 


同 药材 。 
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Nakai 的 干燥 根茎 和 叶柄 残 基 。 秋 季 采 挖 ,前 去 叶柄 ,须根 , 除 
去 泥 沙 Hu. 
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[HX] 本 品 呈 长 倒卵形 , 略 弯曲 ,上 端 钝 圆 或 截 形 ,下 
端 较 尖 , 有 的 纵 谢 为 两 半 ,长 7 一 20cm, 直 径 4—8cm, xem x 
棕色 至 黑 褐色 , 密 被 排列 整齐 的 叶柄 残 基 及 鳞片 ,并 有 弯曲 的 
须根 。 叶 柄 残 基 呈 扁 圆 形 ,长 3—5cm, 直径 0. 5—1. 0cm; 3 
面 有 纵 棱 线 , 质 硬 而 脆 , 斯 面 略 平坦 ,棕色 ,有 黄白 色 维 管束 
5 一 13 个 , 环 列 ; 每 个 叶柄 残 基 的 外 侧 常 有 3 条 须根 ,鳞片 条 
状 披 针 形 ,全 缘 , 常 脱落 。 质 坚硬 ,断面 略 平坦 , 深 绿色 至 棕 
色 , 有 黄白 色 维 管束 5~13 个 , 环 列 ,其 外 散 有 较 多 的 叶 迹 维 
管束 。 气 特异 , 味 初 淡 而 微 深 , 后 渐 苦 、 辛 。 

【鉴别 〈1) 本 品 叶柄 基部 横 切 面 : 表皮 为 1 列 外 壁 增 
厚 的 小 形 细胞 , 常 脱落 。 下 皮 为 10 余 列 多 角形 厚 壁 细胞 , 棕 
色 至 褐色 ,基本 组 织 细 胞 排列 疏松 ,细胞 间 了 路 中 有 单 细 胞 的 间 
Ux BR 7E , 头 部 呈 球 形 或 梨 形 , 内 含 棕色 分 泌 物 ; 周 韧 维 管束 
5 一 13 个 , 环 列 ,每 个 维 管束 周围 有 1 列 扁 小 的 内 皮层 细胞 , 凯 
氏 点 明显 ,有 油 滴 散在 ,其 外 有 1 一 2 X] rpg So ir RE JL , 薄 壁 
细胞 中 含 棕色 物 和 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 环 已 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 10ml, 浓 缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绵 
马 贯 众 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 药材 溶液 Sul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 [ 取 硅 胶 Gl0g、 枸 槐 酸 -磷酸 毛 
二 钠 缓冲 液 (pH7. 0)10ml、 维 生 素 C 60mg . 羧 甲 基 纤 维 素 钠 
溶液 20ml, 785], £8 Ax E i EXC BUT (50 C 38 4 2 小 时 后 备 
用 ], 以 正己 烷 -三 氯 甲烷 -甲醇 (30 : 15 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 
E EJ GL UP BURN 2 小 时 ,展开 , 展 距 8cm 以 上 ,取出 ,立即 
喷 以 0.3%% 坚 牢 蓝 BB 盐 的 稀 乙醇 溶液 ,在 40 'C CBE 1 小 时 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0% (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 当 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 25.026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 喷 淋 清水 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 干 燥 ， 
得 去 灰 悄 , 即 得 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 或 碎 块 ,根茎 外 表皮 黄 棕 色 至 黑 褐 
f& ,多 被 有 叶柄 残 基 , 有 的 可 见 棕色 鳞 有 片 , 切 面 淡 棕 色 至 红 棕 
色 , 有 黄白 色 维 管束 小 点 , 环 状 排 列 。 气 特异 , 味 初 淡 而 微 汲 ， 
lg re. 

【鉴别 】 本 品 粉 未 淡 棕 色 至 红 棕 色 。 间 隙 腺 毛 单 细胞 ， 
多 破碎 ,完整 者 呈 椭 圆 形 、 类 圆 形 , 直径 15~55pm, 内 含 黄 棕 
色 物 。 梯 纹 管 胞 直径 10~85pm。 下 皮 纤 维 成 束 或 单个 散在 ， 
黄 棕 色 或 红 棕 色 。 淀 粉 粒 类 圆 形 ,直径 2~8jm。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 5.076 (通则 2302) 。 

【鉴别 也 除 横 切面 外 ) 【检查 (水 分 )y 【浸出 物 】 同 
药材 。 
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【性 味 与 归 经 】 FWAR; ADE. HM RA. 
【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 驱 虫 。 用 于 虫 积 腹痛 , 疮 疡 。 
【用 法 与 用 量 】 4. 5 一 9g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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本 品 为 绵 马 贯 众 的 炮制 加 工 品 。 

【 制 法 】 取 绵 马 贯 众 片 REP AGE GB I] 0213) 炒 至 表面 
焦 黑色 ,点 淋 清水 少许 ,熄灭 火星 ,取出 , 肪 干 。 

DERI 本 品 为 不 规则 的 厚 片 或 碎片 。 表 面 焦 黑 色 , 内 

【鉴别 〗 取 本 品 粉 末 1g, 加 环 已 煤 20ml, 超 声 处 理 30 分 
Bh MEA 10ml ,浓缩 至 Sml, EJEA. 5E 
贯 众 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4pyl、 对 照 药材 溶液 Suls 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 [ 取 硅 胶 G 10g、 枸 橡 酸 -磷酸 氢 
二 钠 缓 冲 液 (pH7. 0)10ml, 2E ^E R C 60mg, 38 H1 d& £F 2E R 4l 
溶液 20ml 调匀 , AC, ERGA F 50 C 18 45 2 ^ NIE A FRI 2» 
以 正 已 烧 - 三 氯 甲烷 -甲醇 (30 : 15 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 向 
中 预 饱和 2 小 时 ,展开 , 展 距 Sem 以 上 ,取出 ,立即 喷 以 0. 396 € 
牢 蓝 BB 盐 的 稀 乙 醇 溶液 ,在 40C 放 置 1 小 时 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 16:026, 

【性 味 与 归 经 】〗 F R AR ADE. HM RA. 

【功能 与 主治 】 收 汐止 血 。 用 于 前 漏 下 血 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


"hb om P 
Mianbixie 
DIOSCOREAE SPONGIOSAE RHIZOMA 


Æ dh 2 XE PHEW S8 NE Dioscorea spongiosa J. Q. Xi, 
M. Mizuno et W. L. Zhao 2X 18 | € Hi Dioscorea futschauensis 
Uline ex R. Kunth Bj TF AR E, k A — 28 2E 48 LER XE AUR, 
洗 净 ,切片 , 晒 干 。 

DERI 本 品 为 不 规则 的 斜 切片 ,边缘 不 整齐 ,大 小 不 
一 , 厚 2~5mm。 外 皮 黄 棕色 至 黄 宰 色 , 有 稀 玖 的 须根 残 基 ， 


IL , 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 


JEM 


TAERE. ERA E 1E ZR AA HH a A E ERA i 
色 , 黄 棕色 点 状 维 管束 散在 。 气 微 , 味 微 蔡 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 淡 黄 棕色 。 淀 粉 粒 众多 , 单 粒 卵 圆 
JE MAE .类 圆 形 .类 三 角形 或 不 规则 形 , 有 的 一 端 尖 突 ,有 
的 呈 瘤 状 , 直 径 10~70pm, 脐 点 裂缝 状 、 人 字 状 、 点 状 , 层 纹 大 
ZB. EET SARI 90-—210uüm. 38 BE Zg HG BE 
略 增 厚 , 纹 孔明 显 。 具 缘 纹 孔 导 管 直径 17—845m, Zt UE s. 
木 栓 细 胞 棕 黄色 ,多 角形 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
WAR TF ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙醚 25ml 洗涤 , 弃 去 乙 
醚 液 ,水 液 加 盐酸 2ml, 加热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 ET ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 MEI DEA RARE. 75 CA CRANE BR Z8 ME. 2g. 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 蜡 以 磷 钼 酸 试 液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 15. 0% 。 

【性 味 与 轨 经 】 So. HBSIBE. 

【功能 与 主治 】 HEE, ARARA., MTAWA, AW, 
白带 过 多 ,风湿 瘟 痛 ,关节 不 利 , 腰 膝 疼 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 ” 置 通风 干燥 处 。 


m o 2 


Banmao 
MYLABRIS 


Zh 2g 26 HORE EL M A A KAE Mylabris phalerata 
Pallas z& &i E /h E% Mylabris cichorii Linnaeus 的 干燥 体 。 
B . 秋 二 季 捕 捉 , 阁 死 或 烫 死 , 晒 干 。 

[331 BAARNE 呈 长 圆 形 ,长 1.5—2.5cm, 宽 
0. 5 一 1cm。 头 及 口 器 癌 下 垂 , 有 较 大 的 复眼 及 触角 各 1 对 ， 
触角 多 已 脱落 。 背 部 具 革 质 忒 起 1 对 ,黑色 ,有 3 条 黄色 或 棕 
黄色 的 横 纹 ;鞘翅 下 面 有 棕 宰 色 薄 膜 状 透明 的 内 起 2 片 。 胸 
腹部 乌黑 色 ,胸部 有 足 3 对 。 有 特殊 的 臭 气 。 

黄 黑 小 斑 歼 ”体型 较 小 ,长 1 一 1. 5cm。 

[45/1 取 本 品 粉 未 2g, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 石油 醚 (30~ 一 60C) 洗 2 次 ,每 次 
5ml, 小 心 倾 去 上 清 液 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 斑 发 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 im 含 


e 331 。 
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omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 两 酮 (49 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 
以 0.1% 洗 甲 酚 绿 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm., 
理论 板 数 按 斑 履 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 上 照 品 溶液 的 制备 ” 取 斑 敢 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烧 超 声 处 理 (功率 400W ,频率 40kHz) 
2 次 (每 次 30ml,15 分 钟 ), 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 滤 过 ,用 少量 三 
毛 甲 烷 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 与 滤液 合并 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 上 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

A mAAR CC Hug O4 ) 不 得 少 于 0.3596, 

饮片 

【炮制 】 ER% ”除去 杂质 。 

LERI 【鉴别 【含量 测定 】 同 药材 。 

米 斑 五 ” 取 净 斑 发 与 米 拌 炒 ,至 米 呈 呐 标 色 , 取 出 ,除去 
3k JH LE. 

每 100kg REX , FH2K 20kg. 

南方 大 斑 鳌 ”体型 较 大 , 头 足 翅 偶 有 残留 。 色 乌黑 发 亮 ， 
头 部 去 除 后 的 断面 不 整齐 ,边缘 黑色 ,中 心 灰 黄色 。 质 脆 易 
RE. CERE. 

黄 黑 小 斑 鳌 ”体型 较 小 。 

【含量 测定 】 HAH, S ARK C Hi; 0D BEA 0.2526 — 
0. 6595, 

【鉴别 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 热 ; 有 大 毒 。 归 肝 、 胃 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 破 血 逐次 , 散 结 消 首 , 攻 毒 蚀 疮 。 用 于 疗 
痕 , 经 闭 ,项 癣 , 疗 疙 , 歼 竟 , 镍 着 不 省 , 恶 郊 死 肌 。 

【用 法 与 用 量 】》 0. 03 一 0. 06g, 炮 制 后 多 入 丸 散 用 。 外 用 
适量 , 研 末 或 浸 酒 酷 , 或 制 油 膏 涂 囊 患 处 ,不 宜 大 面积 用 。 

【注意 】 本 品 有 大 毒 ,内服 慎 用 ;孕妇 禁用 。 

LERI 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 
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FARFARAE FLOS 


本 品 为 菊 科 植物 球 冬 Tussilago farfara L. ELT RAERE. 
。 332 。 


12 月 或 地 冻 前 当 花 尚未 出 土 时 采 挖 ,除去 花梗 和 泥 沙 ,阴干 。 

LERI 本 品 呈 长 圆 棒状 。 单 生 或 2 一 3 个 基部 连 生 ,长 
1~2. 5cm, 直 径 0.5 一 lcm。 上 端 较 粗 ,下 端 渐 细 或 带 有 短 
梗 ,外 面 被 有 多 数 鱼 鳞 状 苞 片 。 敬 片 外 表面 紫红 色 或 淡 红 色 ， 
内 表面 密 被 白色 和 架 状 芽 毛 。 体 轻 , 撕 开 后 可 见 白 色 营 毛 。 气 
Tr BR fcr Tf SE 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 棕色 。 非 腺 毛 较 多 , 单 细胞 ,扭曲 
盘 绕 成 团 ,直径 5~24m。 腺 毛 略 呈 棱 攀 形 , 涉 部 4 一 8 细胞 ， 
柄 部 细胞 2 列 。 花 粉 粒 细小 ,类 球形 ,直径 25~48pm, 表 面具 
尖 刺 ,3 萌发 孔 。 冠 万分 枝 状 ,各 分 枝 单 细胞 ,先端 渐 尖 。 分 
沁 细 胞 类 圆 形 或 长 圆 形 , 含 黄色 分 泌 物 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ， 
WART , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取款 冬 花 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 男 取款 冬 酮 
对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 
照 药材 溶液 各 2~~5pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GFzss MEIE ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 丙 酮 (6 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 EF ELA TJ] — EJUS , GUB BC EE POS 
灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 20.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 
理论 板 数 按 款 冬 酮 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取款 冬 酮 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 20ml, 称 定 重 量 , 超 声 
处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 款 冬 酮 (Cz Hz Os ) A 4 
于 0.070%. 

饮片 

【炮制 】 zb ”除去 杂质 及 残 醒 。 


【性 状 工 【鉴别 】【 浸 出 物 】 DEI 同 药材 。 

ERTE PORRI, REKA GEN 0213) 用 蜜 水 炒 
SAT. 

A 8E MICA TE ETT ERR GL USUS GRIP AUTE. RUE 
香气 , 味 微 甜 。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 22. 0% 。 

Lal] REWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 举 、 微 将, 温 。 归 肺 经 。 
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【功能 与 主治 】〗 润 肺 下 气 , 止 咳 化 痰 。 用 于 新 久 咳 嗽 , 喘 
KRE , 劳 嗽 咳 血 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防潮 , 防 昧 。 


€ 根 


Gegen 
PUERARIAE LOBATAE RADIX 


本 品 为 豆 科 植物 野 葛 Pueraria lobata (Willd. ) Ohwi 的 干燥 
根 。 习 称 野 葛 。 和 秋冬 二 季 采 控 , 趁 鲜 切 成 摩 片 或 小 块 ; 干 燥 。 

LERI 本 品 呈 纵 切 的 长 方形 厚 片 或 小 方块 ,长 5 一 
35cm, 厚 0.5~ 一 lcm。 外 皮 淡 棕色 至 棕色 ,有 纵 皱 纹 , 粗 烙 。 
切面 黄白 色 至 淡 黄 棕色 ,有 的 纹理 明显 。 质 韧 ,纤维 性 强 。 气 
微 , 味 微 甜 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 淡 棕色 。 演 粉 粒 单 粒 球形 ,直径 
3 一 37pm, 脐 点 点 状 、 裂 缝 状 或 星 状 ; 复 粒 由 2 一 10 分 粒 组 成 。 
纤维 多 成 束 , 壁 厚 , 木 化 ,周围 细胞 大 多 含 草酸 钙 方 唱 ,形成 晶 
纤维 , 含 唱 细胞 壁 木 化 增 厚 。 石 细胞 少见 ,类 圆 形 或 多 角形 ， 
直径 38 一 70pnm。 共 缘 纹 孔 导 管 较 大 , 具 缘 纹 孔 六 角形 或 机 
圆 形 ,排列 极为 紧密 。 

(DEE mR 0. 8g ,加 甲醇 10ml, 放 置 2 小 时 , 滤 过 , 滤 
W T ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 
根 对 照 药材 0. 8g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 
(7 : Z. 5 :0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 24.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30 76 乙醇 制 成 每 lml 含 80ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 篇 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 称 定 重 
量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 葛 根 素 (Cs, HzoO,) 不 得 少 
于 2.4%。 

饮片 

【炮制 〗 RERE. WA WE, WERF, MF. 

7 d 5 AN LU] B3 JE Fr HARUKA 0. 5—1. 2cm 的 方块 。 
WliDEG BWAxO.'F]0] Eg. EVER. ^U RA. 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 13.0%，。 

总 灰分 “” 同 药材 ,不 得 过 6.0% 。 

【鉴别 】 【浸出 物 】 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 .位 , 凉 。 归 脾 、 胃 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 〗】 解 肌 退 热 ,生津 止 渴 , 透 疹 , 升 阳 止 演 , 通 
经 活络 , 解 酒 毒 。 用 于 外 感 发 热 头 痛 , 项 缘 强 痛 , 口 涡 , 消 汤 ， 
麻疹 不 透 , 热 痢 , 泄 演 , 有 眩晕 头痛 ,中 风 偏 次 , 胸 兽 心痛 , 酒 
毒 伤 中 。 

【用 法 与 用 量 】 10 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


= P f 
Tinglizi 
DESCURAINIAE SEMEN 
LEPIDII SEMEN 


Jk dà A tF EPHE 44483 E Descurainia sophia CL. ) 
Webb. ex Prantl. 或 独行 菜 Lepidium apetalum Willd. 的 干 
燥 成 熟 种 子 。 前 者 习 称 BRE T gau 30BÀT. 
夏季 果实 成 熟 时 采制 植株 , 晒 干 , 搓 出 种 子 , 除 去 杂质 。 

[X1 ASAT 呈 长 圆 形 略 扁 ,长 约 0.8~1.2mm,， 
宽 约 0. 5mm。 表 面 棕色 或 红 棕 色 , 微 有 光泽 , 具 纵 沟 2 条 ,其 
中 1 条 较 明 显 。 一 端 钝 圆 , 另 端 微 止 或 较 平 截 , 种 脐 类 白色 ， 
位 于 止 人 端 或 平 截 处 。 气 微 STR CE Er BEP RR TE 

SATF ROBBJÉ.IS1—1.5mm,$£0.5—1mm, 一 
问 印 图, 男 端 尖 而 微 四 ,种 脐 位 于 四 入 端 。 味 微 辛 辣 , 笑 性 
较 强 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 少量 ,加 水 浸泡 后 ,用 放大 镜 观 察 ， 
南 草 荫 子 透明 状 黏 液 层 薄 , 厚 度 约 为 种 子 宽度 的 1/5 以 下 。 
北 蔓 瑚 子 透 明 状 和 攻 液 层 较 厚 ,厚度 可 超过 种 子 宽度 的 1/2 
以 上 。 

(2) 南 营 访 子 ”粉末 黄 标 色 。 种 皮 外 表皮 细胞 为 黏液 细 
胞 ,断面 观 类 方形 ,内 壁 增 厚 回 外 延伸 成 纤维 素 柱 ,纤维 素 柱 
K 8~18um, 顶端 钝 圆 、 人 往 斜 或 平 堆 ,周围 可 见 黏 液 质 纹 理 。 
种 皮 内 表皮 细胞 为 黄色 ,表面 观 呈 长 方 多 角形 ,直径 15 一 
42pm, BEJÉ 5— 8pm, 

LEST ”种 皮 外 表皮 细胞 断面 观 略 呈 类 长 方形 ,纤维 
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素 柱 较 长 ,长 24~34um, 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 长 方 多 角形 
或 类 方形 。 

(3) 南 车 英 子 ” 取 本 品 粉 末 1g, 加 70% 甲醇 20ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桥 皮 素 -3- 

O-8-D -葡萄 糖 -7-O-8-D- 龙 胆 双 糖苷 对 照 品 , 加 30% FP. Bs bl 

成 每 iml? 90ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BEEF EI 2% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
WEE, TIBI S GA. 

【检查 水 分 不 得 过 9.0% GB l| 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 

膨胀 度 ” 取 本 品 0. 6g, 称 定 重量 , 照 膨胀 度 测定 法 (通则 
2101) 测 定 。 南 营 芒 子 不 得 低 于 3 , 北 营 荫 子 不 得 低 于 12. 

【含量 测定 】 南 莫 英子 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
29 3 TER s LZ, BS -0. 1%% 醋 酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 -3-O-B-D -葡萄 糖 -7-O-8-D - 
龙 胆 双 糖苷 峰 计算 应 不 低 于 5800。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桥 皮 素 -3-O-6-D -葡萄 糖 -7-O-8 - 
D - 龙 胆 双 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 30 26 甲醇 制 成 每 
lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 上 品 粉 未 (过 四 号 得) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
25p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 榭 皮 素 -3-O-8 -D -葡萄 糖 -7-O-8 - 
D - 龙 胆 双 糖苷 (Css Ho Oz ) 不 得 少 于 0.07596, 

饮片 

【炮制 】 FATF —NEABOGROK. 

GERI 【鉴别 3 [RE] [BEWE] 同 药 材 。 

WEET 取 净 蔓 英 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 有 


本 品 形 如 营 芒 子 , 微 鼓 起 ,表面 棕 黄 色 。 有 油 香气 ,不 带 
Sit. 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 5.076. 

【含量 测定 】 EXT 同 药材 , 含 榭 皮 素 -3-O-8 -D- 葡 
萄 糖 -7-O-8 -D- 龙 胆 双 糖苷 (Cs He Oz ) 不 得 少 于 0. 080%. 
【鉴别 【检查 六 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药 材 。 
【性 味 与 归 经 】 F.E. KR. Am RA. 
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【功能 与 主治 】 SpF. rK. HTAR REE ii i 

BRE, MBK AEF Eh, RI RE kA ,小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】》 3~10g, 6R. 

LERI ETRA. 
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Bianxu 
POLYGONI AVICULARIS HERBA 


本 品 为 蓝 科 植物 篇 车 Polygonum aviculare L. 的 干燥 地 
上 部 分 。 夏 季 时 茂盛 时 采 收 ,除去 根 和 杂质 , 晒 干 

DERI 本 品 蕉 呈 圆 柱 形 而 略 扁 , 有 分 枝 , 长 15 一 40cm， 
直径 0. 2 一 0. 3cm。 表 面 灰 绿色 或 棕 红 色 , 有 细密 微 突起 的 纵 
纹 ; 节 部 稍 膨大 ,有 浅 棕 色 膜 质 的 托 叶鞘 , 节 间 长 约 3cm; 质 
硬 , 易 折断 ,断面 髓 部 白色 。 叶 互生 , 近 无 柄 或 具 短 柄 ,叶片 多 
脱落 或 皱 缩 破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 披 针 形 ,全 缘 , 两 面 均 呈 棕 
绿色 或 灰 绿 色 。 气 微 , 味 微 苗 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 茎 横 切 面 : 表皮 细胞 1 列 ,长 方形 ,外 
壁 稍 厚 , 内 含 棕 黄 色 物 ,外 被 角质 层 。 皮 层 为 数列 薄 壁 细胞 ， 
细胞 径 向 延长 ,栅栏 状 排列 ;角楼 处 有 下 皮 纤 维 束 。 中 柱 鞘 纤 
维 束 断 续 排 列 成 环 。 卦 皮 部 较 窄 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 导管 
单个 散 列 ; 木 纤 维 发 达 。 骨 较 大 。 薄 壁 组 织 间 有 分 泌 细 胞 。 
有 的 细胞 含 草酸 钙 簇 晶 。 

叶 表 面 观 : 上 .下 表皮 细胞 均 为 长 多 角形 .长 方形 或 多 角 
形 , 垂 周 壁 微 弯 曲 或 近 平 直 , 呈 细小 连珠 状 增 厚 , 外 平 周 壁 表 
面 均 有 角质 线 纹 。 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 2 一 4 个 。 叶 肉 组 织 
中 可 见 众多 草酸 钙 簇 晶 , 直 径 5 一 55pm。 

(2) BUE Miror B8 b . Jm 60% 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Zul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 
(20 : 5 : DARRA RER, M, EF UZRLAR, 
热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 14.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302) 。 

[gu] 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 8.0%%。 

【含量 测定 】 和 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Lf -0. 5% 磷 酸 溶 液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 352nm。 理 论 板 数 按 杨梅 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杨 梅 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
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棕色 量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 lg ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
HE 8 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40k Hz) 30 分钟, 再 
称 定 重 量 , 用 60% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 药 漆 用 
60% 乙 醇 适量 洗 洪 ,合并 滤液 与 洗 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
60% 乙 醇 溶 解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 60% 乙醇 至 刻度 , 揪 
匀 ，, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 杨梅 苷 (Cx Ha Ou ) 不 得 少 于 
0.03094, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 莹 星 圆柱 形 而 略 扁 , 表 面 灰 绿色 或 
棕 红 色 , 有 细密 微 突 起 的 纵 纹 ; 节 部 稍 膨大 ,有 浅 棕色 膜 质 的 
托 叶 鞘 。 切 面 通 部 白色 。 叶 片 多 破碎 ,完整 者 展 平 后 星 披 针 
形 ,全 缘 。 气 征 , 味 微 苦 。 

【 温 出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 1009. 

【鉴别 】( 除 葵 横 切面 外 ) 【检查 】【 含 量 测定 】 同 
药材 。 

【性 昧 与 归 经 】 苦 , 微 寒 。 归 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 , 杀 虫 , 止 痒 。 用 于 热 淋 涩 痛 ， 
小 便 短 赤 , 虫 积 腹痛 ,皮肤 湿疹 , 阴 痒 带 下 。 | 

【用 法 与 用 量 】 9~15g。 外 用 适量 ,前 洗 患 处 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


f s F 
Chushizi 
BROUSSONETIAE FRUCTUS 


本 品 为 桑 科 植物 构 树 Broussonetia papyrifera CL. ) 
Vent. 的 干燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 洗 净 ,上 晒 干 ， 
ER E UK F3 6 BC TE EUR ZR I 

LERI 本 品 略 呈 球 形 或 卵 圆 形 , 稍 扁 , 直 径 约 1. 5mm. 
表面 红 棕 色 , 有 网 状 皱纹 或 颗粒 状 突起 ,一 侧 有 校 ,一 侧 有 站 
沟 , 有 的 具 果 梗 。 质 人 刹 而 脆 , 易 压 碎 。 胚 乳 类 白色 , 富 油性 。 
气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 《1) 本 品 粉 末 红 棕色 。 果 皮 顶 状 细 胞 壁 黏 液化 ， 
残存 具 细 齿 状 的 条 纹 增 厚 部 分 ,形似 细 芒 。 含 唱 厚 壁 细 胞 成 
片 , 棕 黄色 ,表面 观 类 多 角形 ,内 含 草酸 钙 簇 唱 ; 断 面 观 类 长 方 
形 , 内 壁 极 厚 , 胞 腔 偏 靠 外 侧 , 簇 晶 矩 圆 形 。 内 果皮 厚 壁 细胞 
其 遍 平 , 常 多 层 重合, 界限 不 清 。 种 皮 表 皮 细 胞 表面 观 多 角 
形 , 壁 略 呈 连珠 状 增 厚 , 非 木 化 , 胞 腔 内 含 黄 棕 色 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 石油 本 (60 一 
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90'C )50ml, 22 2€ ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,重复 操 
作 3 次 ,残渣 挥 干 ,加 入 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梢 
实 子 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 8p1, 分 别 点 于 同一 以 
3 Ff AE ZT 2E XR 8879 i GRE BS RE BE H 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 -甲酸 (10 : 8 : 1.32 ARRA., RE JF RC BC, LUI 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 14095. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 和 灰 悄 。 

【性 状 】 [E30] REl DZH) 

[ERR 5 03H28] 甘 , 寒 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 补肾 清 肝 , 明 目 , 利 尿 。 用 于 肝 肾 不 足 ， 
腰 膝 酸软 , 虚 劳 骨 蒸 , 头 党 目 昏 , 目 生 骨膜 ,水 肿胀 满 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

LERI ETARA, BY iE. 


同 药 材 。 


ZR ^i 
Zonglü 
TRACHYCARPI PETIOLUS 


lk dh 2g Ar M PHE Ex Trachycarpus fortunei ( Hook. 
f. )H. Wendl. 的 干燥 叶柄 。 采 棕 时 割 取 旧 叶 柄 下 延 部 分 和 
蒜 片 ,除去 纤维 状 的 棕 毛 ST. 

LERI 本 品 呈 长 条 板 状 ,一 端 较 窄 而 厚 , 男 端 较 宽 而 稍 
落 ,大 小 不 等 。 表 面 红 棕 色 ,粗糙 ,有 纵 直 皱纹 :一面 有 明显 的 
凸 出 纤维 ,纤维 的 两 侧 着 生 多 数 棕色 昔 毛 。 质 硬 而 韧 , 不 易 折 
断 , 晰 面 纤维 性 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 了 (1) 本 品 粉末 红 棕 色 至 褐 棕色 。 纤 维 成 束 , 细 
长 ,直径 12~15pm, 其 外 侧 薄 壁 细胞 含 细小 的 草酸 钙 徐 唱 ， 
形成 唱 纤 维 。 气 孔 直 轴 式 或 不 定式 , 副 卫 细胞 5 一 6 个 。 可 见 
网 纹 导 管 、. 螺 纹 导 管 及 梯 纹 管 胞 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 水 20ml, 加 热 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 
水 稀释 成 20ml。 取 滤液 Iml, 加 三 氯 化 铁 试 液 2 一 3 滴 , 即 生 
I 15 5k € EE TA UL UE ; ARIER 1ml, 加 氯 化 钠 明 胶 试 液 3 W. 
Bp 5j F3 ED. 


饮片 
【炮制 】 棕榈 ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 
[tX] DER) 同 药材 。 
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硫黄 


ERAR PORER, BRA GB 0213) 制 炭 。 

本 品 呈 不 规则 块 状 , 大 小 不 一 。 表 面 黑 褐色 至 黑色 ,有 光 
泽 , 有 纵 直 条 纹 ; 触 之 有 黑色 炭 粉 。 内 部 焦 黄 色 , 纤 维 性 。 略 
具 焦 香气 , 味 苦涩 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 棕 黑色 。 纤 维 成 束 , 黑 褐 色 , 周 围 
细胞 含 草 酸 钙 方 唱 ,形成 晶 纤 维 。 梯 纹 导 管 , 直 径 约 25pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 原 儿 茶 醛 对 照 品 . 原 儿 茶 酸 对 照 唱 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 
含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 (20 : 1: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铁 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 淡 墨 绿色 斑点 。 

【性 味 与 归 经 】 苗 、 梁 , 平 。 归 肺 \, 肝 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 收敛 止血 。 用 于 吐血 ,是 血 ,尿血 ,和 便血 ， 
HR d e 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g ,一 般 炮 制 后 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


硫 黄 


Liuhuang 
SULFUR 


本 品 为 自然 元 素 类 矿物 硫 族 自然 硫 , 采 挖 后 ,加 热 熔 化 ， 
除去 杂质 ;或 用 含 硫 矿物 经 加 工 制 得 。 

LERI 本 品 呈 不 规则 块 状 。 黄 色 或 略 呈 绿 黄 色 。 表 面 
不 平坦 , 旦 脂肪 光泽 , 常 有 多 数 小 和 孔 。 用 手 握 紧 置 于 耳 旁 ,可 
闻 轻 微 的 爆裂 声 。 体 轻 , 质 松 , 易 碎 ,汤面 常 呈 针 状 结 品 形 。 
有 特异 的 眉 气 , 味 淡 。 

【鉴别 】 本 品 燃烧 时 易 熔 融 , 火 焰 为 蓝 色 ,并 有 二 氧化 硫 
的 刺激 性 具 气 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 乙醇 制 氨 氧 化 钾 滴 定 液 (0. 5mol/L)50ml, 加 水 
l10ml, 置 水 浴 中 加 热 使 溶解 ,并 挥 去 乙醇 (直至 无 气泡 、 无 醇 
5). 。 加 水 40ml, 于 瓶颈 插入 一 小 漏斗 , 微 沸 10 分 钟 ,冷却 ， 
小 心 滴 加 过 氧化 氨 试 液 5ml, 摇 匀 , 置 沸水 浴 中 加 热 10 分 钟 ， 
冷却 至 室温 ,用 水 冲洗 漏斗 及 瓶 内 壁 , 加 入 甲 基 橙 指示 液 2 
滴 ,用 盐酸 滴定 液 (0. 5mol/L) 滴 定 , 并 将 滴定 结果 用 空白 试 
验 校正 。 每 1ml 乙醇 制 氧 氧 化 钾 滴 定 液 (0.5molL)7 相 当 于 
8.015mg 的 硫 (S) 。 

本 品 含 硫 (S) 不 得 少 于 98.526, 

AX 

【炮制 〗 硫黄 ”除去 杂质 ,项 成 碎 块 。 

【鉴别 】 【含量 测定 】〗 同 药材 。 
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f EE — BOR ELI EAR. E UA RI AR. EE RR A, 
取出 , 漂 净 ,阴干 。 

每 100kg 硫黄 ,用 豆腐 200kg。 

【性 味 与 归 经 】 酸 , 温 ; 有 毒 。 归 肾 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 外 用 解毒 杀 虫 疗 疙 ;内 服 补 火 助 阳 通 便 。 
外 治 用 于 疗 癣 , 秃 郊 , 阴 站 恶 郊 ; 内 服用 于 阳痿 足 冷 , 虚 跨 冷 
EF , 虚 寒 便秘 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 适量 , 研 末 油 调 涂 熬 患处。 内 服 
1.5 一 3g ,炮制 后 人 丸 散 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 不 宜 与 芒硝 、 玄 明 粉 同 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,防火 。 


E SB 


Xionghuang 
REALGAR 


7k m A Bii 16 22 28 9^ y MES X EX. Eu 5 m 
(AssS:)。 采 挖 后 ,除去 杂质 。 

DERI 本 品 为 块 状 或 粒状 集合 体 ,是 不 规则 块 状 。 深 
红色 或 橙 红 色 ,条 痕 淡 橘红 色 , 唱 面 有 金刚 石 样 光 泽 。 质 
We. WE ,断面 具 树 脂 样 光 泽 。 徽 有 特异 的 臭 气 , 味 淡 。 精 
矿 粉 为 粉末 状 或 粉末 集合 体 , 质 松 脆 , 手 捏 即 成 粉 , 检 黄 色 ， 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 末 10mg ,加 水 润 湿 后 ,加 氯酸钾 饱 
和 的 硝酸 溶液 2ml, 溶 解 后 ,加 氯 化 饥 试 液 , 生 成 大 量 白 色 沉 
淀 。 放 置 后 , 倾 出 上 层 酸 液 ,再 加 水 2ml, 振 摇 , 沉 淀 不 溶解 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0. 2g, 置 寺 翅 内 ,加 热 熔 融 , 产 生日 色 或 
黄白 色 火 焰 , 伴 有 白色 浓 烟 。 取 玻 片 覆盖 后 ,有 日 色 冷 凝 物 ， 
刊 取 少量 , 置 试管 内 加 水 者 沸 使 溶解 ,必要 时 滤 过 ,溶液 加 硫 
化 氧 试 液 数 滴 , 即 显 黄色 ,加 稀 盐 酸 后 生成 黄色 标 状 沉淀 ,再 
Jn c B EAE ,沉淀 复 溶解 。 

【检查 】 三 氧化 一 砷 ” 取 本 品 运 量 , 研 细 , 精 密 称 取 
0. 94g, 加 稀 盐 酸 20ml, 不 断 搅 拌 30 分 钟 , 滤 过 , 残 漆 用 稀 盐 
酸 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅 拌 10 分 钟 , 洗 液 与 滤液 合并 , 置 
500ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 久 ,精密 量 取 10ml, 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 义 ,精密 量 取 2ml, 加 盐酸 5ml 与 水 
21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 ,所 显 砷 斑 颜色 
ARAS T TERRE 

【含量 测定 】 取 本 品 粉 末 约 0. 1g, 精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 硫酸 钾 1g、 硫 酸 欠 2g 与 硫酸 8ml, 用 直 火 加 热 至 溶液 洪 
明 , 放 冷 , 缓 组 加 水 50ml, 加 热 微 沸 3 一 5 分 钟 , 放 冷 ,加 酚 栈 
指示 液 2 滴 , 用 和 氨 氧化 钠 溶 液 (40 一 100) 中 和 至 显 微 红 色 , 放 
冷 ,用 0. 25mol/L 硫酸 溶液 中 和 至 衫 色 , 加 碳酸 毛 钠 og «$553 
后 ,用 碘 滴 定 液 (0. 05mol/L) 滴 定 , 至 近 终 点 时 ,加 演 粉 指示 
i 2ml, 滴 定 至 溶液 显 紫 蓝 色 。 每 1ml 碘 滴 定 液 (0. 05mol/L) 
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相当 于 5. 348mg 的 二 硫化 二 砷 (As;S;)。 

本 品 含 砷 量 以 二 硫化 二 砷 (As; Ss) 计 ,不 得 少 于 90.096, 

饮片 

【炮制 】 
BET. 

取 粉 未 适量 , 照 上 述 三 氧化 二 砷 检查 项 下 的 方法 检查 ,应 
符合 规定 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 、 大 上 肠 经 。 

【功能 与 主治 〗 AFAR, REEK RE. HT IT 
Jis , o di, h RR A o DON EX. 

【用 法 与 用 量 】 0. 05 一 0. 1g, 人 和 人 丸 散 用 。 外 用 适量 , 枝 涂 
患处 。 

【注意 】 内 服 宜 慎 ;不 可 久 用 ;孕妇 禁用 .。 

【贮藏 】 置 干燥 处 ,密闭 。 


雄黄 粉 ” 取 雄黄 照 水 飞 法 (通则 0213) 水 飞 ， 


k O AX 
Zishiying 
FLUORITUM 


Æ i y sU 289 VC EUR 3 SUUS CCaEPD., 
采 挖 后 ,除去 杂 石 。 

LERI 本 品 为 块 状 或 粒状 集合 体 。 呈 不 规则 块 状 , 具 
RA. KERRE RATI ARAE. ERZAR, A 
玻璃 样 光 渗 。 表 面 常 有 裂纹 。 质 坚 脆 , 易 击 碎 。 气 微 , 味 淡 、。 

【鉴别 (1) 取 本 品 细 粉 0. 1g, 置 烧杯 中 ,加 盐酸 2ml 与 
4% 硼 酸 溶 液 5ml, 加热 微 沸 使 溶解 。 取 溶液 1 滴 , 置 载 玻 片 
上 ,加 硫酸 溶液 (1 一 4)1 滴 , 静 置 片刻 , 置 显微镜 下 观察 ,可 见 
针 状 结晶 。 

(2) 取 本 品 , 置 紫外 光 籽 (365nm) 下 观察 , 显 亮 紫色 .紫色 
至 青紫 色 荧 光 。 

(3) 取 本 曲 细 粉 20mg 与 二 氧化 硅 粉 15mg, 混 匀 , 置 具 外 
包 锡 纸 的 橡皮 塞 的 干燥 试管 中 ,加 硫酸 10 滴 。 另 取 细 玻璃 管 
穿 过 橡皮 塞 , 玻 璃 管 下 端 沾 水 一 滴 , 塞 置 距 试 管 底部 约 3. 5cm 
处 ,小 心 加 热 ( 在 石棉 板 上 ) 试 管 底部 , 见 水 滴 上 下 移动 时 , 停 
止 加 热 约 1 分 钟 , 再 继续 加 热 , 至 有 浓厚 的 白 烟 放出 为 止 。 放 
置 2 一 3 分 钟 , 取 下 塞 与 玻璃 管 , 用 2 一 3 滴水 冲洗 玻璃 管 下 端 
(EWA IHI VI 4H E TRE E [ CH ER E 3g, 加 水 60ml 溶解 
后 ,再 加 入 硝酸 溶液 (1-~>2)20ml, 播 匀 ]1 滴 , 稍 加 热 ,溶液 显 
淡 黄 色 ,放置 1 一 2 分 钟 后 ,加 联 葵 胺 溶液 ( 取 联 茶 胺 1g, 加 入 
10%% 栈 酸 使 溶解 成 100 m D 1. 滴 和 人 饱和 醋 酸 钠 溶液 1 一 2 滴 , 即 
显 蓝 色 或 生成 蓝 色 沉 泻 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 盐酸 2ml 与 426 硼酸 溶液 5ml, 加 热 溶 解 后 , 加 水 
300ml、10% 三 乙醇 胺 溶液 10ml 与 甲 基 红 指示 剂 ] 滴 , 滴 加 
10% 氧 氧化 钾 溶液 至 溶液 显 黄 色 , 再 继续 多 加 15 m1, 2f Jn 5 


le , 
3€ Wm. 
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紫花 地 丁 


黄 绿 素 指 示 剂 约 30mg, 用 乙 二 腕 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 浴 液 黄 绿 色 菊 光 消 失 而 显 梭 色 。 每 1ml 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 (0. 05mol/L) 相 当 于 3. 904mg 的 氟 
化 钙 (CaF; ) 。 

本 品 含 所 化 钙 (CaF; ) 不 得 少 于 85.096. 

饮片 

Des] 紫 石 英 除去 杂 石 , 砸 成 碎 块 。 

本 品 为 不 规则 碎 块 。 紫 色 或 绿色 , 半 透 明 至 透明 ,有 玻璃 

【鉴别 】【〖 含 量 测定 】 同 药材 。 

REAR HOUR R3. RRE GKN 0213 E., 

每 100kg 紫 石 英 , 用 醋 30kg. 

本 品 为 不 规则 碎 块 或 粉末 。 表 面 黄白 色 .棕色 或 紫色 ,无 
光泽 。 质 酥脆 。 有 了 醋 香 气 RA. 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 所 化 钙 (CaFs) 不 得 少 
于 80.0%, 

【鉴别 ](1)、(3) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 温 。 归 肾 、 心 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 温 肾 上 暖 宫 ,镇 心安 神 , 温 肺 平 喘 。 用 于 肾 
阳 亏 虚 , 宫 冷 不 孕 , 惊 情 不 安 ,失眠 多 梦 , 虚 寒 咳 喘 。 

【用 法 与 用 量 〗 9 一 15g, 先 前。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 。 


紫 伦 地 耳 
Zihuadiding 
VIOLAE HERBA 


本 品 为 董 菜 科 植 物 紫 花 地 丁 Viola yedoensis Makino 的 
干燥 全 草 。 春 . 秋 二 季 采 收 , 除 去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 多 皱 缩 成 团 。 主 根 长 圆锥 形 , 直 径 1 一 
3mm; 淡 黄 棕色 ,有 细 纵 皱纹 。 叶 基 生 , 灰 绿色 , 展 平 后 叶片 
旦 披 针 形 或 卵 状 披 针 形 ,长 1. 5—6cm, $ 1—2Zem; 先端 钝 , 基 
部 截 形 或 稍 心 形 ,边缘 具 钝 锯齿 ,两 面 有 毛 ; 叶 柄 细 , 长 2— 
6cm, 上 部 具 明 显 狭 翅 。 花 茎 纤细 :花瓣 5, 紫 草 色 或 淡 棕 色 ; 
花 距 细 管状 。 萌 果 椭 圆 形 或 3 裂 , 种 子 多 数 , 淡 棕色 。 气 微 ， 
味 微 若 而 稍 黏 。 

【鉴别 〈1) 本 品 叶 横 切 面 : 上 表皮 细胞 较 大 , 切 向 延 
长 ,外壁 较 厚 ,内 壁 黏 液化 , 常 膨胀 旦 半圆 形 ; 下 表皮 细胞 较 
小 , 偶 有 黏液 细胞 ; 上 .下 表皮 有 单 细胞 非 腺 毛 , 长 32 一 
240pm, 直 径 24—32ym, 具 角 质 短线 纹 。 栅 栏 细 胞 2 一 3 列 ; 
海绵 细胞 类 圆 形 , 含 草酸 钙 秘 唱 , 直 径 11 一 40km。 主 脉 维 管 
束 外 韧 型 ,上 、 下 表皮 内 方 有 厚 角 细 胞 1 一 2 列 。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
TART, RAMAK 10ml, 搅拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 
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二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 花 地 丁 
对 照 药材 2g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5 一 10 由 对照 药材 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 -甲酸 
(5:3:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 3 个 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 碎 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 寒 。 归 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 有 种 。 用 于 疗 疮 肿 毒 , 靖 
HRE FIE, EER 

【用 法 与 用 量 】 15—30g. 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


z 15 Bü bR 


Zihuagianhu 
PEUCEDANI DECURSIVI RADIX 


本 品 为 企 形 科 植 物 紫 花 前 胡 Peucedanum decursivum 
(Miq. ) Maxim. 的 干燥 根 。 秋 、 冬 二 季 地 上 部 分 枯 获 时 采 挖 ， 
除去 须根 ,上 晒 干 。 

LERI 本 品 多 呈 不 规则 圆柱 形 .圆锥 形 或 纺锤 形 ,主根 
较 细 ,有 少数 支 根 ,长 3 一 15cm ,直径 0. 8 一 1. 7cm。 表 面 棕色 
至 黑 棕 色 , 根 头 部 偶 有 残留 茎 基 和 膜 状 叶鞘 残 基 , 有 浅 直 细 纵 
皱纹 ,可见 灰 百色 横向 皮 和 孔 样 突起 和 点 状 须根 痕 。 质 硬 ,断面 
类 白色 , 皮 部 较 罕 , 散 有 少数 黄色 油 点 。 气 芳香 , 味 微 蔡 、 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 根 横 切 面 : 木 栓 层 为 数列 至 10 ZR XU 
平 细胞 ,外 有 落 皮 层 。 栓 内 层 极 窗 , 有 油管 散在 。 韧 皮 部 宽 
广 ;油管 多 数 ,类 圆 形 , 略 呈 多 轮 环 状 排列 ,分 刻 细 胞 5 一 10 
个 ; 韧 皮 射 线 近 皮 层 处 多 弯曲 且 形 成 大 小 不 等 的 裂 除 。 形 成 
层 环 状 。 木 质 部 较 小 ,导管 径 向 排列 呈 放 射 状 ; 木 射线 较 宽 ; 
木 纤 维 少 见 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处理 20 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 紫 花 前 胡 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (8 : 1 : DJ 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 随和 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.076 (通则 2302). 

【浸出 物 】: 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
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热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 334nm。 
理论 板 数 按 紫 花 前 胡 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 紫 花 前 胡 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
E ,加 甲醇 制 成 每 1ml A 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 篇 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 , 浸 
泡 1 小 时 后 超声 处 理 ( 功 率 100W, 频 率 40kHz)20 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 紫花 前 衣 昔 (Cs Ha Os ) 不 得 少 于 
0. 90%. 


XY 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 MTF. 

【性 昧 与 归 经 】 ES. AE. BWA. 

【功能 与 主治 〗 降 气 化 痰 , 散 风 清热 。 用 于 痰 热 映 满 , 咯 
痰 黄 笛 , 风 热 咳嗽 奖 多 。 

【用 法 与 用 量 】 3—9g. SA JL. B. 

Url 置 阴 状 干 燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


紫 苏 F 
Zisuzi 
PERILLAE FRUCTUS 


A dh XJ JEDE RHED XE 3 Perilla frutescens CL.) Britt. B] F 
燥 成 熟 果实 。 秋 季 有 果实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 呈 卵 圆 形 或 类 球形 ,直径 约 1.5mm。 表 面 
灰 棕 色 或 灰 褐 色 , 有 微 隆 起 的 上 暗 紫 色 网 纹 , 基 部 稍 尖 ,有 灰白 
色 点 状 果 梗 痕 。 有 果皮 薄 而 脆 , 易 压 碎 。 种 子 黄 日 色 , 种 皮膜 
质 , 子 叶 2, 类 白色 ,有 油性 。 压 碎 有 香气 , 味 微 辛 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 灰 棕色 。 种 皮 表 皮 细 胞 汤面 观 组 
胞 极 扁平 , 具 钧 状 增 厚 壁 ;表面 观 呈 类 椭圆 形 , 壁 具 致 密 雕 花 
钩 纹 状 增 厚 。 外 果皮 细胞 黄 棕 色 ,断面 观 细胞 扁平 ,外 壁 呈 乳 
突 状 ;表面 观 旦 类 圆 形 , 壁 稍 弯曲 ,表面 具 角 质 细 纹理 。 内 果 
皮 组 织 断 面 观 主 为 异型 石 细胞 , 旦 不 规则 形 ; 顶 面 观 呈 类 多 角 
形 , 细 胞 问 界 限 不 分 明 , 胞 腔 星 状 。 内 有 眶 乳 细 胞 大 小 不 一 , 含 
脂肪 油 滴 ;有 的 含 细 小 草酸 钙 方 唱 。 子 叶 细 胞 呈 类 长 方形 , 充 
满 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 紫 苏 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
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色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 岂 , 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(2 :5:2.5:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 三 握 化 铝 
试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 )， 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 甲酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 迷 和 迭 香 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 迷 人 迭 香 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80 26 FP BS 50ml, 2$ 2€ P 
定 重量 ,加热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
2011, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 迷 和 迭 香 酸 (CsHieOs RI 
T 0.25%。 

饮片 

【炮制 】 KAF ”除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 状 】 CEW) MRE] BEWE] 同 药材 。 

炒 紫 苏 子 ” 取 净 紫 苏 子 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 有 
RE. 

本 品 形 如 紫 苏 子 ,表面 灰 神 色 , 有 细 裂 口 , 有 焦 香 气 。 


【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 2.0%。 

【含量 测定 】 AA t, E R A E R CCCs HieOs ) 不 得 少 
于 0.2096, 

【鉴别 】 同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 降 气 化 痰 ,止咳 平 喘 , 润 肠 通 便 。 用 于 疾 
秦 气 道 ,咳嗽 气喘 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 3—10g. 

DERI 置 通风 于 燥 处 , 防 星 。 


紫 苏 Uf 


Zisuye 
PERILLAE FOLIUM 


本 品 为 展 形 科 植 物 紫 苏 Perilla frutescens CL.) Britt. BJ F 
燥 叶 (或 带 嫩 枝 ) 。 夏 季 校 叶 度 盛 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

LERI 本 品 叶 片 多 皱 缩 卷曲 、 破 碎 , 完 整 者 展 平 后 呈 卵 
圆 形 ,长 4—11cm,. $$ 2. 5~9cm。 先 端 长 尖 或 急 尖 ,基部 圆 形 
或 宽 横 形 ,边缘 具 圆 饥 齿 。 两 面 紫 色 或 上 表面 绿色 ,下 表面 紫 
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AR A UT 


色 ili ^E JK ÉL 6 7E TRAA RATE) ERER. ANE Z— 
7cm, 紫 色 或 紫 绿 色 。 质 脆 。 带 嫩 枝 者 , 梳 的 直径 2 一 5mm, 紫 
绿色 , Br RE "P BIA BB. CURB T RAF. 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 制 片 : 表皮 细胞 中 某 些 细胞 内 
含有 紫色 素 , 滴 加 10% 盐 酸 溶 液 ,立即 显 红色 ;或 滴 加 576 EC 
氧化 钾 溶 液 , 即 显 鲜 绿 色 , 后 变 为 黄 绿 色 。 

本 品 粉 末 棕 绿色 。 非 腺 毛 1—7 细胞 ,直径 16~346um, 
表面 具 线 状 纹理 ,有 的 细胞 充满 紫红 色 或 粉红 色 物 。 腺 毛 头 
部 多 为 2 细胞 ,直径 17 一 36um, 柄 单 细 胞 Hg SEE DERE , 头 部 
4~8 细胞 。 上 、 下 表皮 细胞 不 规则 形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 ,气孔 
直 轴 式 , 下 表皮 气孔 较 多 。 草 酸 钙 簇 唱 细 小 ,存在 于 叶肉 细 
胞 中 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 , 加 正己 烷 制 成 每 1ml 
含 10pl 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 醋 对照 品 ,加 正 
己 烷 制 成 每 Im 含 10pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GEBRE ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (15 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 逐 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 脐 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 上 后 。 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 干 ,加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 紫 苏 叶 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (9:0.5: 1: 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 LEER mA 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 

【含量 测定 了 
沸 2.5 小 时 。 

本 品 含 挥 发 油 不 得 少 于 0. 40% (ml/g)。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 和 老 梗 ;或 喷 淋 清水 , 切 碎 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 或 未 切 叶 。 叶 多 皱 缩 卷曲 破碎 ,完整 
者 展 平 后 呈 卵 圆 形 。 边 绿 具 圆 锯 具 。 两 面 紫 色 或 上 表面 绿 
色 , 下 表面 紫色 , 朴 生 灰白 色 毛 。 叶 柄 紫色 或 紫 绿 色 。 带 嫩 梳 
者 , 枝 的 直径 2-—5mm,X2&6 7) iP a4 88. ^UB UK 
TUE 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 20% (ml/g) 。 

【鉴别 】 【检查 】 HAt. 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 漫 。 归 肺 、 牌 经 。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 行 气 和 胃 。 用 于 风寒 感冒 , 咳 
嗽 哎 恶 ,妊娠 呕吐 , fa SEHE, 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 四 法 ) 。 
照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 , 保 持 微 
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A 7. "B 
Zisugeng 
PERILLAE CAULIS 


Ak lb BER EA. Perilla frutescens CL.) Britt. 的 
FRZ, RKGEGRSE uL EUEKGU . ,除去 杂质 , 晒 二 ,或 趁 鲜 切片 ， 
MF. 

【性 状 〗 本 品 呈 方 柱 形 ,四 楼 钝 圆 ,长 短 不 一 ,直径 0. 5— 
1. 5cm。 表 面 紫 棕色 或 暗 紫 色 , 四 面 有 纵 沟 和 细 纵 纹 , 节 部 稍 
膨大 ,有 对 生 的 枝 首 和 时 痕 。 体 轻 , 质 硬 , 断 面 裂 片 状 。 切 片 
厚 2 一 5mm, 常 呈 斜 长 方形 , 木 部 黄 和 白色, 射线 细密 , 呈 放 射 
TR BERD EG MARKA. AAE RR. 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄白 色 至 灰 绿 色 。 林 纤维 众多 ,多 
成 束 , 直 径 8~45nm。 中 柱 鞘 纤维 淡 黄 色 或 黄 棕 色 , 长 梭 形 ， 
直径 10~46pm, 有 的 孔 淘 明显。 表皮 细胞 棕 黄 色 , 表 面 观 呈 
多 角形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 。 草 酸 钙 针 品 细小 , 充 塞 
于 薄 壁 细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 迷途 香 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (3 : 3 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【含量 测定 】 有 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 甲 酸 溶 液 (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 迷 迄 香 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 迷 人 迭 香 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 60%% 丙 酮 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 得 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 丙 酮 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,再 称 定 
重量 ,用 60% 丙 酮 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
BD. 

测定 法 — y DTE E UR A BR n d 
5~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 迷 和 迭 香 酸 (CasHieOs ) 不 得 少 
T 0.1056, 

饮片 

【炮制 


i 10pl 与 供 试 品 溶液 


RERE HR E. WER, FTR. 
* 340 。 
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本 品 呈 类 方形 的 厚 片 。 表 面 紫 棕色 或 暗 紫 色 , 有 的 可 见 
对 生 的 枝 痕 和 叶 痕 。 切 面 木 部 黄白 色 , 有 细密 的 放射 状 纹理 ， 
RERBA MARKA. AME RR. 

【鉴别 】 [zl] 同 药材 。 

【性 味 与 妇 经 】 辛 , 温 。 归 肺 、 脾 经 。 

【功能 与 主治 〗 理气 宽 中 ,止痛 , 安 胎 。 用 于 胸 肪 阁 闽 ， 
Fi bc Pe ,暖气 呕吐 ,胎动 不 安 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


A 8 


Zicao 
ARNEBIAE RADIX 


本 品 为 紫 草 科 植 物 新 疆 紫 草 Arnebia euchroma (Royle) 
Johnst. 或 内 蒙 紫 草 Arnebia guttata Bunge 的 干燥 根 。 春 、 秋 
二 季 采 挖 ,除去 泥 沙 ,干燥 。 

[£31 HEREKE) 呈 不 规则 的 长 圆柱 形 , 多 
扭曲 ,长 7 一 20cm ,直径 1 一 2. 5cm。 表 面 紫红 色 或 紫 褐色 , 皮 
BEP. RAE RARE 10 余 层 重 又 , 易 剥 落 。. 顶 端 有 的 可 见 
分 歧 的 荟 残 基 。 体 轻 , 质 松软 , 易 折 断 , 斯 面 不 整齐 , 木 部 较 
小 , 黄 日 色 或 黄色 。 气 特异 , 味 微 苦 、 汲 。 

内 蒙 紫 草 ” 呈 圆锥 形 或 圆柱 形 , 扭 曲 , 长 6 一 20cm, 直径 
0. 5 一 4cm。 根 头 部 略 粗大 ,顶端 有 残 蕉 1 或 多 个 ,被 短 便 毛 。 
表面 紫红 色 或 瞳 紫色 , 皮 部 略 薄 ,常数 层 相 又 , 易 剥 离 。 质 硬 
而 脆 , 易 折断 ,汤面 较 整齐 , 皮 部 紫红 色 , 木 部 较 小 , 黄 日 色 。 
ABER BRE. 

[531] (1) 粉末 深 紫 红色 。 非 腺 毛 单 细胞 ,直径 13 一 
56pm, 基 部 膨大 成 喇叭 状 , 壁 具 纵 细 条 纹 , 有 的 胞 腔 内 含 紫 红 
色色 素 。 栓 化 细胞 红 棕 色 , 表 面 观 呈 多 角形 或 圆 多 角形 , 含 紫 
红色 色素 。 薄 壁 细胞 较 多 , 淡 棕 色 或 无 色 , 大 多 充满 紫红 色色 
素 。 导 管 主 为 网 纹 导 管 , 少 有 具 缘 纹 孔 导管 ,直径 7 一 110pm。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g ,加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 
草 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5: 5 : 0.5 :0.1) 
为 展开 剂 , 展 开 ,取出 ,上 逐 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ;再 喷 以 10%% 氢 氧化 
钾 甲 醇 溶液 ,斑点 变 为 蓝 色 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
【含量 测定 】 羟基 蔡 醒 总 色素 REREH, E 50C 干 


燥 3 小 时 ,粉碎 (过 三 号 筛 ), 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 
瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 ,4 小 时 内 时 时 振 摇 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 
液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 。 照 紫外 -可 见 分 
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光 光 度 法 (通则 0401) ,在 516nm 波长 处 测定 吸光 度 , 按 左旋 此 
HR (Cs Ha; Os ) 的 吸收 系数 (E Ka) H 242 计算 , 即 得 。 

本 品 含 产 基 蔡 柄 总 色素 以 左旋 紫 草 素 (Ciae His Os ) 计 ,不 
得 少 于 0.80%. 

P,P -二 甲 基 丙 燃 栈 阿 卡 宁 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 - 水 -甲酸 (70 : 30 : 0.05) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 275nm。 理 论 板 数 按 8,8 -二 甲 基 丙 烯 酰 阿 卡 宁 峰 计算 
应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 p.p -二 甲 基 丙 烯 酰 阿 卡 宁 对 照 
品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 0.1mg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 科 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 石油 醚 (60 一 90C)25ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33KHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 石油 栈 (60 一 90C ERRE, E , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 10m, 3T ,残渣 加 流动 相 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 8,8 -二 甲 基 丙 烯 酰 阿 卡 宁 
(Ca Hz; O6 ) 不 得 少 于 0. 30% 。 

饮片 

【炮制 】 WEKE ”除去 杂质 , 切 厚 片 或 段 。 

内 蒙 柴草 ”除去 杂质 , 洗 净 , 润 遗 , 切 薄 片 ,干燥 。 

新 疆 紫 草 切片 ”为 不 规则 的 圆柱 形 切 片 或 条 形 片 状 , 直 
f$ 1 一 2. 5cm。 紫 红色 或 紫 褐色 。 皮 部 深 紫 色 。 圆 柱 形 切片 ， 
木 部 较 小 ,黄白 色 或 黄色 。 

内 蒙 紫 草 切 片 ”为 不 规则 的 圆柱 形 切片 或 条 形 片 状 , 有 
的 可 见 短 硬 毛 ,直径 0.5 一 4cm, 质 便 而 脆 。 紫 红色 或 紫 褐色 。 
皮 部 深 紫 色 。 圆 柱 形 切 片 , 木 部 较 小 ,黄白 色 或 黄色 。 

LEa [RE] BEWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】〗 甘 、 威 , 寒 。 归 心 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 ,活血 解毒 , 透 疹 消 斑 。 用 于 血 
AER AERE SEDE DES WE KX0. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 外 用 适量 , 熬 膏 或 用 植物 油 浸 

【贮藏 3】 置 干燥 处 。 


k EK Uf 


Zizhuye 
CALLICARPAE FORMOSANAE FOLIUM 


本 品 为 马鞭 草 科 植物 杜 虹 花 Callicarpa formosana 


IL : 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 


AR PR UD 


Rolfe 的 干燥 叶 。 夏 、 秋 二 季 枝 叶 茂 盛 时 采摘 ,干燥 。 

【性 状 〗 本 品 多 皱 缩 .卷曲 ,有 的 破碎 。 完 整 叶片 展 平 后 
呈 卵 状 椭圆 形 或 椭圆 形 , 长 4 一 19cm, 宽 2. 59cm. Zia 29r 
尖 或 钝 圆 ,基部 宽 横 形 或 钝 圆 ,边缘 有 细 锯 齿 , 近 基部 全 缘 。 
上 表面 灰 绿 色 或 棕 绿 色 , 被 星 状 毛 和 短 粗毛 ;下 表面 淡 绿 色 或 
淡 棕 绿色 , 密 被 黄 褐 色 星 状 毛 和 金黄 色 腺 点 , 主 脉 和 侧 脉 突 
出 ,小 脉 伸 和 信 齿 端 。 叶 柄 长 0.5~1.5cm。 气 微 , 味 微 苦 汲 。 

【鉴别 】 《〈1) 本 品 粉 末 灰 黄色 至 棕 褐 色 。 非 腺 毛 有 两 种 : 
一 种 为 星 状 毛 , 大 多 碎 断 , 木 化 ,完整 者 1 至 数 轮 ,每 轮 1 一 6 
侧 生 细胞 ; 3 — RP AE BRE 1 一 3 细胞 ,直径 25 一 33pm , 壁 较 厚 。 
腺 鳞 头 部 8 一 11 细胞 , 局 球形 , 柄 极 短 。 小 腺 毛 头 部 2 一 4 细 
胞 , 柄 1 一 2 细胞 。 草 酸 钙 簇 唱 细小 ,散布 于 叶肉 细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
3 一 5 由 对照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RIZ AR E , 以 环 
己 烷 -三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20 :5 : 8 : 0.1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 E PE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A LAR- 526 磷酸 溶 液 (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 332nm。 理 论 板 数 按 毛 营 花 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 毛 莹 花 糖 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FR BE 50m, 5 XE, 
称 定 重量 ,放置 过 夜 , 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 毛 营 花 糖苷 (Cz。Hs6O1s ) 不 得 少 
T 0. 50%。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

【性 昧 与 归 经 】 w Hm. BFW RAZ. 

【功能 与 主治 〗 sid Sx ib d. OEC EE SEI PB. HOT dU 
AL H f, nE nin» n, AA e s Pb DG H3 IL RETE SK A G. 

【用 法 与 用 量 】 3—15g; BECK HR 1.5 一 3g。 外 用 适量 ， 
ATB. 


【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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紫 其 贯 众 
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OSMUNDAE RHIZOMA 


Zh X GERE Y E Osmunda japonica Thunb. 的 干 
燥 根 莽 和 叶柄 残 基 。 春 、 秋 二 季 采 挖 , 洗 净 ,除去 须根 , 晒 干 。 

KF 性状】 本 品 略 呈 圆 锥 形 或 圆柱 形 , 稍 弯曲 ,长 10— 
20cm, 直 径 3 一 6cm。 根 蕉 横生 或 斜 生 ,下 侧 着 生 黑色 而 硬 的 细 
根 ; 上 侧 密 生 叶 柄 残 基 , 叶 柄 基部 呈 扇 圆 形 , 斜 癌 上 ,长 4 一 6cm， 
直径 0. 2~0. 5cm, 表 面 棕色 或 棕 黑 色 ,切断 面 有 “U? 形 筋 脉 纹 ( 维 
管束 ) , 常 与 皮 部 分 开 。 质 硬 ,不 易 折 断 。 气 微 , 昧 甘 、 微 涩 。 

【鉴别 〈1) 叶 柄 基部 横 切 面 : 表皮 黄色 ,多 脱落 。 下 皮 
为 10 余 列 棕色 厚 壁 细胞 组 成 的 环 带 。 内 皮层 明显 。 周 韧 维 
管束 “U” 形 ,制皮 部 有 红 棕 色 的 分 谈 细 胞 散在 ;木质 部 管 胞 涌 
集 8—11 群 , 旦 半圆 形 排列 ; 维 管束 凹 人 侧 有 厚 壁 组 织 。 薄 壁 
细胞 含 泻 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 未 3g, 加 含 1% 盐 酸 的 稀 乙醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗涤 至 
中 性 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,加 于 硅胶 柱 (160 一 200 
EH 2g. 1579 1. 8cm,"F iE HO E, HI IR LER 10ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 紫 营 酮 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C2-Z, B8 Z, BÉ-FH H9 (6: 4:0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.096 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 6. 0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 4. 0% (通则 2302). 

[Eu] 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 10.026, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 泡 , 洗 净 , 润 透 ,切片 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 FAR ADNE. Bm A 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,止血 , 杀 虫 。 用 于 疫 毒 感冒 ， 
热 毒 海 痢 , 儿 郊 肿 毒 ,吐血 , 曙 血 ,便血 , 裔 漏 , 虫 积 腹 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


5 一 9g。 


A å 5g 
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ASTERIS RADIX ET RHIZOMA 


本 品 为 菊 科 植物 紫 范 Aster tataricus L. .的 干燥 根 和 根 
* 342 。 
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荃 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 有 节 的 根 葵 ( 习 称 “ 母 根 图 和 泥 沙 ， 
编 成 办 状 晒 干 ,或 直接 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 根茎 呈 不 规则 块 状 ,大 小 不 一 ,顶端 有 茎 、 
叶 的 残 基 ; 质 稍 硬 。 根 苓 复生 多 数 细 根 ,长 3 一 15cm, 直径 
0. 1—0. 3cm, 多 编 成 办 状 ; 表 面 紫红 色 或 灰 红 色 , 有 纵 皱 纹 ; 
质 较 柔韧 。 气 微 香 , 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 DARRERE: 表皮 细胞 多 蓉 缩 或 有 时 脱 
落 , 内 含 紫 红色 色素 。 下 皮 细 胞 1 列 , 略 切 向 延长 , 侧 壁 及 内 
壁 稍 厚 ,有 的 含 紫红 色色 素 。 皮 层 宽广 ,有 细胞 间隙 ;分 泌 道 
4—6 个 ,位 于 皮层 内 侧 ;内 皮层 明显 。 中 柱 小 ,木质 部 略 呈 多 
角形 ; 韦 皮 部 束 位 于 木质 部 弧 角 间 ;中央 通 常 有 髓 。 

根茎 表皮 有 腺 毛 ,皮层 散 有 石 细胞 和 厚 辟 细胞 。 根 和 根 
茎 薄 壁 细胞 含 菊 糖 ,有 的 含 草酸 钙 簇 唱 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 紫苑 酮 对 照 唱 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z. BE Z, B8 Co : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 噶 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 
置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 15.0796 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 8.0%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 45.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AZF; DA Z HR- (96 : 4) 为 流动 相 ;检测 波长 为 200nm; 
Hi 40'C, MEAAG E BBRRETPAE WRIT 3500. 

对 照 品 溶液 的 制备 POR P BRDSE RO S38 Bt AE ,加 
CIERRE lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,40YC 
温 淄 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 紫苑 酮 (CaoHisoO) 不 得 少 于 
0.15%. 


饮片 
【炮制 〗 紫 范 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 厚 片 或 段 ， 
YA. 


本 品 呈 不 规则 的 厚 片 或 段 。 根 外 表皮 紫红 色 或 灰 红 色 ， 
有 纵 皱 纹 。 切 面 淡 棕 色 , 中 心 具 棕 黄色 的 木 心 。 气 微 香 , 味 
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甜 , 微 若 。 

【鉴别 】 【检查 】( 水 分 ) 【浸出 物 】 [LEWE] 同 
药材 。 

Ek MHR) REZAN 0213) 炒 至 不 
粘 手 。 

本 品 形 如 紫 莞 片 ( 段 ) ,表面 棕 褐 色 或 紫 棕 色 。 有 蜜 香气 ， 
味 甜 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 16.0% 。 

【含量 测定 FA d£. X he HW CC HO) ^ 18 b 
于 0.1036, 

【鉴别 】 同 药 材 。 


【性 昧 与 归 经 】 cromo. HZ. 

【功能 与 主治 】 润 肺 下 气 , 消 痰 止咳 。 用 于 痰 多 哈 咳 ,新 
AA, BUR, FF LU HL o 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 


蛤 5x 
Geqiao 
MERETRICIS CONCHA 
CYCLINAE CONCHA 


Zk dh 2g $8 R6 E 2 VJ A Meretrix meretrix Linnaeus 或 
青 蛤 Cyclina sinensis Gmelin 的 贝壳 。 夏 、 秋 二 季 捕 捞 , 去 肉 ， 
洗 净 NUT. 

LERI 文蛤 “扇形 或 类 圆 形 , 背 缘 略 呈 三 角形 , 腹 缘 呈 
AIE, K 3 一 10cm, 高 2 一 8cm。 壳 顶 突出 ,位 于 背面 , 稍 靠 
前 方 。 壳 外 面 光 滑 , 黄 褐色 ,同心 生长 纹 清 晰 ,通常 在 背部 有 
锯齿 状 或 波纹 状 褐色 花纹 。 充 内 面 日 色 ,边缘 无 齿 纹 ,前 后 帝 
缘 有 时 略 带 紫 色 , 匀 合 部 较 宽 , 右 过 有 主 此 3 个 和 前 侧 齿 2 
个 ; 左 壳 有 主 齿 3 个 和 前 侧 齿 1 个 。 质 坚硬 ,断面 有 层 纹 。 气 

Bü ”类 山形 , 壳 顶 突出 ,位 于 背 侧 近 中 部 。 壳 外 面 淡 黄 
色 或 棕 红 色 ,同心 生长 纹 凸 出 壳 面 略 呈 环 肋 状 。 壳 内 面 白色 
或 淡 红 色 ,边缘 常 带 紫色 并 有 整齐 的 小 齿 纹 , 铵 合 部 左右 两 壳 
Jj Ex: 3 个 ,无 侧 齿 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 类 白色 。 不 规则 状 碎 块 , 呈 明 显 的 
颗粒 性 ,有 的 表面 可 见 较 细密 条 纹 与 较 宽 条 纹 交织 而 成 的 网 
状 纹理 , 较 宽 条 纹 平 直 或 稍 弯 曲 。 

(2) 取 本 品 粉 末 4g, 加 稀 盐 酸 30ml, 即 产生 大 量 气泡 , 滤 
过 ,滤液 用 氧 氧 化 钠 试 液 调节 pH 值 至 5, 88 BL ,离心 (转速 为 每 
分 钟 12 000 转 )10 分 钟 , 取 沉淀 置 15ml 安 阁 中 ,加 6.0mol/L £k 
酸 10ml,150C 水 解 1 小 时 。 水 解 液 蒸 干 , 残 酒 加 10 26 EVI 
醇 -0.1mol/ 工 盐酸 溶液 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
蛤 壳 对 照 药材 4g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


EP. : 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 -丙酮 -无 水 乙醇 -0.5% 节 
三 酮 丙酮 溶液 (40 : 14: 12 : 5 : 4 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
承 干 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 7.0% (通则 2302) 。 

重金 属 及 有 害 元 素 MAA Th R 81 UU IE 1 CORE DU 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 ， 
铅 不 得 过 omg/kg; fatt 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg;5k 
不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

饮片 

【炮制 】 ss 洗 净 , 碾 碎 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 碎片 。 碎 片 外 面 黄 褐色 或 棕 红 色 , 可 见 同 
心 生 长 纹 。 内 面 白色 。 质 坚硬 。 断 面 有 层 纹 。 气 微 , 味 淡 。 

Rina PURAF, M BGE OCEN 02130 48 E Rf 

本 品 为 不 规则 碎片 或 粗 粉 。 灰 白色 ,碎片 外 面 有 时 可 见 
同心 生长 纹 。 质 酥脆 。 渐 面 有 层 纹 。 

【含量 测定 】 BURG 3 7] 0. 12g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 稀 盐 酸 3ml, 加 热 至 微 沸 使 溶解 ,加 水 100ml 与 甲 基 红 
指示 液 1 滴 , 滴 加 氧 氧化 钾 试 液 至 显 黄色 ,继续 多 加 10ml, 再 
加 钙 黄 绿 素 指 示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 黄 绿色 荧光 消失 而 显 橙色 。 每 1ml 
乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol /L) 相 当 于 5. 004mg 的 
lk E £5 (CaCO; ). 

本 品 含 碳酸 钙 (CaCO; ) 不 得 少 于 95.0%. 

【性 味 与 归 经 】 苦 \ 咸 , 寒 。 归 肺 , 肾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 化 闫 , 软 坚 散 结 , 制 酸 止痛 ;外 用 收 
湿 剑 次。 用 于 痰 火 咳 嗽 , 胸 胁 疼痛 , 痰 中 带 血 , 疗 病 瘦 瘤 ,胃痛 
吞 酸 ; 外 治 湿疹 , 资 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 15g, 先 前 , 蛤 粉 包 前 。 外 用 适量 , 研 
极 细 粉 撒布 或 油 调 后 甫 患处 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


iS wW 
Gejie 
GECKO 


本 品 为 壁虎 科 动 物 蛤 Gekko gecko Linnaeus 的 干燥 
体 。 全 年 均 可 捕 提 , 除 去 内 脏 , 拭 净 , 用 和 狂 片 撑 开 ,使 全 体 扁平 
WE iT. 

【性 状 本 品 呈 扁 片 状 , 头 颈 部 及 艇 干部 长 9 一 18cm, 头 
颈 部 约 占 三 分 之 一 ,腹痛 部 宽 6 一 11cm, 尾 长 6 一 12cm。 头 略 
呈 扁 三 角 状 ,两 眼 多 四 陷 成 宣 秘 ,口内 有 细 黄 , 生 于 早 的 边缘 ， 
无 异型 大 齿 。 吻 部 半圆 形 , 吻 鳞 不 切 鼻 孔 , 与 鼻 鳞 相连 ,上 鼻 
鳞 左 右 各 1 H"m.EbmE8P12—14 XI, FE SE CEu & 200 86021 Hr. 
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Hu up BUE , 腹 薄 。 背 部 呈 灰 黑色 或 银灰 色 , 有 黄白 色 、 
灰 绿 色 或 权 红 色 斑 点 散在 或 密集 成 不 显著 的 斑纹 ,内 椎 骨 和 
两 侧 肋骨 罕 起 。 四 足 均 具 5 Bb; BERI UR EE x , E IECUR US 
盘 。 尾 细 而 坚实 , 微 现 骨 节 , 与 背部 颜色 相同 ,有 6 一 7 个 明显 
的 银灰 色 环 带 , 有 的 再 生 尾 较 原 生 尾 短 , 且 银灰 色 环 带 不 明 
显 。 全 身 密 被 圆 形 或 多 角形 微 有 光泽 的 细 鳞 。 气 腥 , 味 微 咸 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 黄色 或 淡 灰 黄色 。 横 纹 肌 纤维 
侧面 观 有 波峰 状 或 稍 平 直 的 细密 横 纹 ;横断 面 观 三 角形 、 类 圆 
形 或 类 方形 。 鳞 片 近 无 色 ,表面 可 见 半圆 形 或 类 圆 形 的 隆起 ， 
略 作 覆 瓦 状 排列 , 布 有 极 细小 的 粒状 物 , 有 的 可 见 圆 形 和 孔洞。 
皮肤 碎片 表面 可 见 棕色 或 棕 黑 色色 素 颗 粒 。 骨 碎片 不 规则 碎 
块 状 , 表 面 有 细小 裂缝 状 或 针 状 空 阶 ; 可 见 裂缝 状 骨 陷 帘 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 4g, 加 70% 乙 醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蛤 内 对 照 药材 0. 4g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 8 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
ETE - 冰 醋 酸 -水 (3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 15cm, 取 出 ， 
影 干 , 喷 以 匣 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8. 0%。 

AX 

【炮制 】 kh ”除去 鳞片 及 头 足 , 切 成 小 块 。 

本 品 呈 不 规则 的 片 状 小 块 。 表 面 灰 黑色 或 银灰 色 , 有 棕 
黄色 的 斑点 及 鳞 甲 脱落 的 痕迹 。 切 面 黄白 色 或 灰 黄色 。 痊 椎 
骨 和 肋骨 突起 。 气 腥 , 味 微 咸 。 

ral 【浸出 物 】〗】 同 药材 。 

iud Prik, HEMER WTF. 

7k hi JÉ A ie IR DAUERTE HG , 味 微 咸 。 

【鉴别 】 【浸出 物 】 同 药材 。 

DERS] 咸 , 平 。 归 肺 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 〗》 补 肺 益 肾 , 纳 气 定 跨 , 助 阳 益 精 。 用 于 肺 
肾 不 足 , 虚 喘气 促 , 劳 嗽 咳 血 ,阳痿 ,遗精 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g, 多 人 丸 散 或 酒 剂 。 

【贮藏 】 用 木 箱 严密 封装 ,常用 花椒 拌 存 , 置 阴 凉 干燥 
处 , 防 蛙 。 


A 之 B 


Heizhima 
SESAMI SEMEN NIGRUM 


本 品 为 脂 麻 科 植物 脂 麻 Sesamum indicum 工 .的 干燥 成 
熟 种 子 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 割 植株 ,上 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂 
E, HEF. 
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[341 本 品 呈 扇 卵 圆 形 ,长 约 3mm, 宽 约 2mm。 表 面 
黑色 ,平滑 或 有 网 状 皱纹 。 尖 端 有 棕色 点 状 种 脐 。 种 皮 薄 , 子 
叶 2, 白 色 , 富 油性 。 气 微 , 味 甘 ,有 油 香 气 。 

【鉴别 〈1) 粉 末 灰 神色 或 棕 黑 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 成 片 ， 
胞 腔 含 黑色 色素 ,表面 观 呈 多 角形 ,内 含 球状 结晶 体 ;断面 观 
呈 栅 状 , 外 壁 和 上 半 部 侧 壁 菲 薄 , 大 多 破碎 ,下 半 部 侧 壁 和 内 
壁 增 厚 。 草 酸 钙 结晶 常见 ,球状 或 半球 形 结晶 散在 或 存在 于 
种 皮 表 皮 细 胞 中 ,直径 14~38pm; 柱 晶 散 在 或 存在 于 矣 废 细 
胞 中 ,长 约 至 24m. Ei fS 2 一 12jm。 

(2) 取 本 品 1g, 研 碎 ,加 石油 酶 (60 一 90C)10ml, 浸 泡 1 小时， 
倾 取 上 清 液 , 置 试 管 中 , 加 含 芒 糖 0. 1g 的 盐酸 10ml, 振 摇 半 
分 钟 , 酸 层 显 粉红 色 , 静 置 后 ,渐变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 0. 5g, 捣 碎 , 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 静 置 , 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黑 芝麻 对 照 药 材 0. 5g. 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 芝 麻 素 对 照 品 .6- 谷 举 醇 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 分 别 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 和 对 照 药 材 
溶液 各 Sul 对照 品 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙醚 -乙酸 乙 酯 (20 : 5.5 : 2.5) 为 展开 剂 , 展 
JF UHR BUE EA 10 26 硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 3%( 通 则 2301). 
水 分 不 得 过 6.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 
总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302) 。 
饮片 
【炮制 】 黑 芝麻 除去 杂质 , 洗 净 MF. MITIS. 
CERI 【鉴别 【检查 3( 水 分 总 灰分 ) 同 药 材 。 
炒 黑 芝 麻 ” 取 净 黑 芝麻 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 有 爆 
> METIS. 
7k an JE A E Z BR o MAE o A B BJ RRR, AMRA. 
【鉴别 【检查 取 水 分 ”总 灰分 ) 同 药 材 。 
【性 昧 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 肝 、 肾 、 大 肠 经 。 
【功能 与 主治 】 补 肝 肾 , 益 精 血 , 润 肠 燥 。 用 于 精 血 亏 
虚 3k ERR IE. HEBER, MAEA , 病 后 脱发 , 肠 燥 便秘 。 
【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 
【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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AR 豆 
Heidou 
SOJAE SEMEN NIGRUM 


本 唱 为 豆 科 植物 大 豆 Glycine max (L. ) Merr. 的 干燥 成 
熟 种 子 。 秋 季 采 收成 熟 果 实 ,有 晒 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 。 
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【性 状 】 本 品 呈 椭圆 形 或 类 球形 , 稍 扁 ,长 6 一 12mm, 直 
f$ 5~9mm。 表 面 黑色 或 灰 黑 色 , 光 滑 或 有 皱纹 , 具 光 泽 , 一 
侧 有 淡 黄 白色 长 椭圆 形 种 脐 。 质 坚硬 。 种 皮 薄 而 脆 , 子 叶 2， 
肥厚 , 黄 绿 色 或 淡 黄 色 。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄 绿色 。 种 皮 栅 状 细胞 紫红 色 , 侧 
面 观 细胞 1 列 , 长 50 一 80pkm, 壁 厚 , 具 光辉 带 ; 表 面 观 呈 多 和 角 
形 或 长 多 角形 ,直径 约 至 18um。 种 皮 支 持 细 胞 1 列 , 侧 面 观 
呈 哑 铃 状 或 骨 状 ,长 26 一 185pm; 表 面 观 呈 类 圆 形 或 扇 圆 形 ， 
直径 10—28pm, 可 见 两 个 同心 圆圈 。 子 叶 细 胞 含糊 粉 粒 和 
脂肪 油 滴 。 章 酸 钙 结晶 ,存在 于 子叶 细胞 中 , 呈 柱 状 、 双 锥 形 
或 方形 ,长 3—33um, E f$ 3— 10um. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 RAPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黑 豆 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 豆 苷 对 
照 品 、 大 豆 靖 元 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 四 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 甲 醇 -甲酸 (14 : 6 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (254nm)7 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 7.0%%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 12.05. 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 脾 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 〗 益 精明 目 , 养 血 祛 风 , 利 水 ,解毒 。 用 于 
E Mg LS 3h 5E EE S ME RTT A MERO S ZKUIR ER IP LORS TI 
E, FERR HRPE. 

【用 法 与 用 量 】 9~30g。 外 用 适量 ,前 汤 洗 患 处 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 昧 。 


Am B 


Heizhongcaoczi 


NIGELLAE SEMEN 


本 品系 维吾尔 族 习 用 药材 。 为 毛 萌 科 植物 腺 毛 黑 种 草 
Nigella glandulifera Freyn et Sint， 的 干燥 成 熟 种 子 。 夏 、 
秋 二 季 和 果实 成 熟 时 采 割 植株 ,上 栖 干 ,打下 种 子 , 除 去 杂质 ， 
Wir. 

【性 状 本 品 呈 三 棱 状 卵 形 ,长 2.5 — 3mm, ŽA 
l. 5mm。 表 面 黑色 ,粗糙 ,顶端 较 狭 而 尖 , 下 端 稍 钝 ,有 不 规 
则 的 突起 。 质 坚硬 ,断面 灰白 色 , 有 油性 。 气 微 香 , 味 辛 。 

[5] (1) 本 品 模 切面 : 种 皮 表 皮 细 胞 1 列 ,大 小 不 
一 ,类 长 方形 或 不 规则 长 圆 形 , 多 切 向 延长 ,外 壁 大 多 向 外 突 
起 呈 乳 罕 状 或 延伸 似 非 腺 毛 状 , 壁 稍 厚 , 暗 棕色 ,角质 层 较 薄 ， 
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黑 种 草 子 


隐约 可 见 细 密 颗 粒状 纹理 ;种 皮 薄 壁 细胞 3 一 4 列 , 长 方形 或 
不 规则 形 , 略 切 回 延长 ;内 表皮 细胞 1 列 , 扁 平 形 ,棕色 。 外 胚 
FLA 1 列 长 方形 细胞 , 径 癌 延长 ,有 了 时 呈 葡 废 状 ;内 胚乳 细胞 
多 角形 ,充满 油 滴 和 糊 粉 粒 。 子 叶 细 胞 多 角形 或 类 圆 形 ,最 外 
一 层 略 径 向 延长 ,充满 糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

粉末 灰 黑 色 。 种 皮 表 皮 细 胞 上 暗 棕色 ,表面 观 类 多 角形 ,大 
小 不 一 ,外 壁 拱 起 或 旦 乳 突 状 。 种 皮 内 表皮 细胞 棕色 ,表面 观 
长 方形 .类 方形 或 类 多 角形 , 垂 周 辟 连珠 状 增 厚 , 平 周 壁 有 细 
密 网 状 纹理 。 胚 乳 细胞 多 角形 ,内 含油 滴 和 糊 粉 粒 。 

(2) 取 常春 芯 皂 苷 元 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 al S 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 2 pl 和 上 述 对 照 品 溶 
液 2 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ AR E ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 
冰 栈 酸 (6 : 4 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 5% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.096 (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 25.0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 -三 乙 胺 (87 : 13 : 0.04 : 0.02) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 常 春 芯 皂苷 元 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 和 常春 芯 皂 苷 元 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 6mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
RAE , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 栈 (60 一 90C ) 适 量 , 加 热 回 流 
提取 2 小 时 3E ZA B SEX ,药酒 挥 干 , 加 甲醇 适量 ,继续 加 热 
回流 提取 4 小 时 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 正 丁 醇 饮 和 的 水 
15ml 使 溶解 ,并 转移 至 分 液 漏 斗 中 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 潭 加 
甲醇 20ml、 盐酸 2ml, 加 热 回流 4 小时, 放 冷 , 加 水 10ml, 2€ 
匀 , 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ， 
回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 常 春藤 皂苷 元 (Cso Ha O, ) 不 得 少 
于 0. 50% 。 

【性 味 与 归 经 】 H.A. 

【功能 与 主治 】 补肾 健 脑 , 通 经 , 通 乳 ,利尿 。 用 于 耳鸣 

忘 , 经 闭 乳 少 , 热 淋 , 石 淋 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 6g。 


e 345 。 


锁 阳 


【注意 】 孕妇 及 热 性 病 患 者 禁用 。 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


锁 阳 
ouoyang 
CYNOMORII HERBA 


本 品 为 锁 阳 科 植 物 锁 阳 Cynomorium songaricum Rupr. 
UTRA. RERE REEF WER, MF. 

【性 状 】 本 品 呈 扁 圆 柱 形 , 微 弯曲 ,长 5 一 15cm, 直径 
1.5~5cm。 表 面 棕色 或 棕 宰 色 , 粗 糙 , 具 明显 纵 沟 和 不 规则 
凹陷 ,有 的 残存 三 角形 的 黑 棕 色 鳞 片 。 体 重 , 质 硬 , 难 折断 , 断 
面 浅 棕色 或 棕 褐 色 , 有 黄色 三 角 状 维 管束 。 气 微 , 味 甘 而 涩 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 黄 棕 色 。 淀 粉 粒 极 多 , 常 存在 于 含 
棕色 物 的 薄 壁 细胞 中 ,或 包 埋 于 棕色 块 中 ; 单 粒 类 球形 或 椭圆 
JE ,直径 4 一 32pm, 脐 点 十 字 状 .裂缝 状 或 点 状 , 大 粒 层 纹 隐 
约 可 见 。 栓 内 层 细胞 淡 棕 色 , 表 面 观 呈 类 方形 或 类 长 方形 , RE 
多 细 波 状 弯曲 ,有 的 表面 有 纹理 。 导 管 黄 棕色 或 近 无 色 , 主 为 
网 纹 导管 ,也 有 螺纹 导管 ,有 的 导管 售 淡 棕色 物 。 棕 色 块 形状 
不 一 , 略 透 明 , 常 可 见 圆 孔 状 腔 隙 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 水 10ml, 32 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 且 氨 酸 对 照 品 ,加 水 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 TX 
验 , 吸 取 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 
正 丙 醇 - 冰 醋 酸 -乙醇 -水 (4 : 1 :1:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bt T , 喷 以 呵 只 醒 试 液 , 晾 干 , 在 100 C Jr 2v E DE jx, E E TEE 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 101 Xt FR 
品 溶液 441, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 ,时 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%( 通 则 2301). 

水 分 不 得 过 12.026 (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 14. 0% (通则 2302) 。 


【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 14. 0%，。 

饮片 

【炮制 】 洗 净 , 润 透 , 切 薄片 ,干燥 。 


本 品 为 不 规则 形 或 类 圆 形 的 片 。 外 表皮 棕色 或 棕 褐 色 ， 
粗糙 , 具 明 显 纵 沟 及 不 规则 凹陷 。 切 面 浅 棕 色 或 棕 褐 色 , 散 在 
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黄色 三 角 状 维 管束 。 气 微 , 味 甘 而 汲 。 
【检查 】 总 灰分 同 药 材 ,不 得 过 9.0%% (通则 2302) 。 


【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 12.0% 。 
【鉴别 】【 检 查 】 (水 分 ) Häti. 


【性 味 与 归 经 】 Hoi. BF BA KDZ. 

【功能 与 主治 】 补肾 阳 , 益 精 血 , 润 肠 通 便 。 用 于 肾 阳 不 
足 , 精 血气 虚 , 腰 膝 瘘 软 , 阳 痿 滑 精 , 肠 燥 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

[b $E) 置 通风 干燥 处 。 


筋 - B 
Jingucao 
AJUGAE HERBA 


Æ dh A EJ TUS UB HE Ajuga decumbens Thunb. 的 
干燥 全 草 。 春 季 花 开 时 采 收 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 长 10 一 35cm。 根 细小 , 瞳 黄色 。 地 上 部 分 
灰 黄色 或 黄 绿色 , 密 被 白色 柔 毛 。 细 荃 丛生 , 质 软 和 柔韧 ,不 易 
折断 。 叶 对 生 , 多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 叶 片 展 平 后 旦 匙 形 或 倒 
卵 状 披 针 形 , 长 3 一 6cm, 宽 1.5 一 2.5cm, 绿 褐色 ,边缘 有 波 
状 粗 齿 , 叶 柄 具 狭 总 。 轮 伞 花 序 腋 生 ,小 花 二 层 形 , 黄 棕 色 。 
A A BRE o 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 lg, 加 甲醇 10ml, $8 Es Ab 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乙 酰 哈 巴 苷 对照 品 、 
险 巴 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -再 
酮 -甲酸 -水 (5 : 5: 1* 1) 为 展开 剂 , 预 平 衡 30 分 钟 ,展开 , 取 
出 , 脉 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. SK (12 : 88) 为 流动 相 ;检测 波长 为 207nm。 
理论 板 数 按 乙 酰 哈巴 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 乙 酰 哈巴 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 


中 国药 典 2015 年 版 


10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 
T 0.4096, 


饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 Ww WDE, TR. 

【性 味 与 归 经 】 v3. "bz. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 。 用 于 咽喉 肿 痛 , 肺 
热 咯 血 , 跌 打 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 外 用 适量 ,的 烂 表 患处 。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


ETRAF 
Ebushicao 
CENTIPEDAE HERBA 


7k sh 3g A5 REEL STR fr EE Centipeda minima (L.) A.Br. 
et Aschers. 的 干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 花 开 时 采 收 , 洗 去 泥 沙 ， 
Wi. 

LERI 本 品 缠 结 成 团 。 须 根 纤细 , 淡 黄 色 。 荟 细 , 多 分 
枝 ; 质 脆 , 易 折断 ,斯 面 黄 白色 。 叶 小 , 近 无 柄 ;时 片 多 皱 缩 、 破 
碎 ,完整 者 展 平 后 呈 匙 形 ,表面 灰 绿 色 或 棕 褐 色 ,边缘 有 3 一 5 
个 锯齿 。 头 状 花 序 黄色 或 黄 褐色 。 气 微 香 , 久 嗅 有 刺激 感 , 味 
[A E 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 未 灰 绿 色 至 灰 棕 色 。 茎 表皮 细胞 呈 
长 方形 或 类 多 角形 , 壁 稍 厚 ,表面 隐约 可 见 角质 纹理 ; 具 气 和 孔 。 
叶 表 皮 细 胞 呈 类 多 角形 , 垂 周 壁 薄 ,波状 弯曲 ;气孔 不 定式 , 副 
卫 细 胞 4~6 个 。 腺 毛 顶 面 观 呈 鞋 底 形 ,细胞 成 对 排列 ,内 含 
黄色 物 。 花 冠 表皮 细胞 黄色 ,表面 观 呈 长 方形 或 类 多 角形 , 细 
胞 向 外 延伸 呈 绒 毛 状 突起 ,表面 有 角质 纹理 。 非 腺 毛 2 列 性 ， 
1 列 为 单 细 胞 , 稍 短 , 另 列 为 2 细胞 ,基部 细胞 较 短 ,先端 常 星 
钧 状 或 卷曲 ,上 部 2/3 表面 有 微细 角质 纹理 。 花 粉 粒 淡 黄色 ， 
呈 类 圆 形 . ÉL fS 15—22u m, R 3 和 孔 沟 ,表面 有 刺 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 二 氯 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 
另 取 鹅 不 食 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 《60 一 90C)- 二 握 甲 烷 (3 : D 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 豚 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
110 忆 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2%%( 通 则 2301). 

水 分 “不 得 过 12.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,不 得 少 于 15. 0%。 


IL : 
3€ Am. 
a% ouryao. com 


d d vp 


饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 切 段 ,干燥 。 

【鉴别 ]【 检 查 ]( 水 分 ) 【浸出 物 】 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 肺 经 。 

【功能 与 主治 】 发 散 风寒 , 通 鼻 窍 ,止咳 。 用 于 风寒 头 
痛 , 咳 嗽 痰 多 ,鼻塞 不 通 , 鼻 浏 流 涕 。 

【用 法 与 用 量 】 6~9g。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


同 药 材 。 


& 泻 Dt 
Fanxieye 
SENNAE FOLIUM 


本 品 为 豆 科 植物 狭 叶 番 泻 Cassia angustifolia Vahl 或 尖 
WH-3v15 Cassia acutifolia Delile 的 干燥 小 时 。 

LERI 狭 时 番 泻 呈 长 卵 形 或 卵 状 披 针 形 , 长 1.5~ 
5cm, 宽 0.4 一 2cm, 叶 端 急 尖 , 叶 基 稍 不 对 称 , 全 缘 。 上 表面 
黄 绿色 ,下 表面 浅黄 绿色 ,无 毛 或 近 无 毛 , 叶 脉 稍 隆起 。 革 质 。 
气 微弱 而 特异 SUR cs TH A IE. 

尖 叶 番 泻 ” 呈 披 针 形 或 长 卵 形 , 路 卷曲 , 叶 端 短 尖 或 微 
突 , 叶 基 不 对 称 ,两 面 均 有 细 短 毛 昔 。 

LEII 〈1) 本 品 粉 末 淡 绿色 或 黄 绿色 。 蝇 纤维 多 ,草酸 
钙 方 唱 直 径 12 一 15pm。 非 腺 毛 单 细 胞 ,长 100 一 350pm, E 
径 12~25pm, 壁 厚 , 有 疣 状 突 起 。 草 酸 钙 艇 唱 存 在 于 叶肉 薄 
壁 细胞 中 ,直径 9 一 20km。 上 下 表皮 细胞 表面 观 旦 多 角形 ， 
垂 周 壁 平 直 ;上 下 表皮 均 有 气孔 , 主 为 平 轴 式 , 副 卫 细胞 大 多 
为 2 个 ,也 有 3 个 。 

(2) 取 本 部 粉末 25mg, 加 水 50ml 和 盐酸 2ml, 置 水 浴 中 加 
热 15 分 钟 , 放 冷 ,加 乙醚 40ml, 振 播 提 取 , 分 取 醚 层 , 通 过 无 水 
硫酸 钠 层 脱水 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 羔 干 , 放 冷 , 加 氨 试 液 5ml, 溶 
液 显 黄色 或 橙色 , 置 水 浴 中 加 热 2 分 钟 后 , 变 为 紫红 色 。 

(3) 取 本 品 粉 末 1g, 加 稀 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 石油 酶 (60 一 
90C ) 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 石油 醚 液 , 取 水 液 蒸 干 ， 
残渣 加 稀 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 番 海 叶 对 
照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酷 - 正 丙 醇 -水 (4 : 4 : 3) 
为 展开 剂 , 展 开 饶 预 平 衡 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 暑 以 20 硝酸 溶液 ,在 
120'C f Z3 10 分 钟 , 放 冷 ,再 喷 以 5% 氨 氧化 钾 的 稀 乙 醇 溶 
液 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 


【检查 】 杂质 不 得 过 65%% (通则 2301). 
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水 分 不 得 过 10.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; AZ HB -5mmol/L 四 庚 基 省 化 铵 的 酷 酸 - 酷 酸 钠 缓 
冲 液 (pH5.0)(1->10)[1(35: 65) 混 合 溶 液 1000ml 中 ,加 入 
V] Bi dE 1R b SE 2. 45g 为 流动 相 ;检测 波长 为 340nm; 柱 温 为 
40'C 。 理 论 板 数 按 番 泻 鞋 也 峰 计算 应 不 低 于 6500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 番 泻 车 AWR m AGE BEIR 
品 适量 , 减 压 干燥 12 小 时 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 0.1%% 碳 酸 氢 钠 
溶液 制 成 每 Iml EPEY A S50. ASP BO. Img 的 混合 溶 
W , 摇 义 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.1%% 碳 酸 氢 钠 溶 液 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 15 分 钟 (30 — 40'C), 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 
0. 1% 碳 酸 氨 钠 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 番 海 车 ACC Hs 02051151 B 
(Ce Hi; Ox ) 的 总 量 ,不 得 少 于 1.1%。 

【性 味 与 归 经 】 甘苦 , 寒 。 归 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 海 热 行 沾 , 通 便 , 利 水 。 用 于 热 结 积 滞 ， 
便秘 腹痛 ,水 肿胀 满 。 

【用 法 与 用 量 】 2 一 6g, 后 下 ,或 开水 泡 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 避 光 , 置 通风 干燥 处 。 

iE: 1mol/ 工 醋酸 -醋酸 钠 (pPH5.0) 缓 冲 液 的 制备 R 
1mol/L 酷 酸 钠 溶 液 , 用 稀 醋 酸 试 液 调 制 成 pH 为 5.0 的 溶 
液 ,再 稀释 10 倍 , 即 得 。 


湖北 页 和 母 


Hubeibeimu 
FRITILLARIAE HUPEHENSIS BULBUS 


本 品 为 百合 科 植 物 湖北 贝 母 Fritillaria hupehensis 
Hsiao et K.C. Hsia H TREZ. BOERE R, MHA 
灰 水 或 清水 浸泡 ,干燥 。 

CERI 本 品 呈 局 圆 球形 ,高 0.8 一 2.2cm, 直径 0. 8 一 
3. 5cm。 表 面 类 日 色 至 淡 棕 色 。 外 层 鳞 叶 2 办 ,肥厚 , 略 呈 肾 
形 , 或 大 小 悬殊 ,大 匆 紧 抱 小 办 ,顶端 闭合 或 开裂 。 内 有 人 鲜 叶 
2 一 6 枚 及 干 缩 的 残 蕉 。 内 表面 淡 黄 色 至 类 白色 ,基部 止 陷 呈 
AR ,残留 有 淡 棕 色 表 皮 及 少数 须根 。 单 鸭 鳞 叶 呈 元 宝 状 ,长 
2. 5~3. 2cm, 直径 1.8 一 2cm。 质 脆 , 断 面 类 白色 , 富 粉 性 。 
FUA IRTE o 


【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 淡 棕 黄 色 。 演 粉 粒 甚 多 , 广 卵 形 、 
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长 椭圆 形 或 类 圆 形 , 直径 7~54ym, 脐 点 点 状 、 人 字 状 、 裂 颖 
ARES C HH S ,细密 ; 偶 见 复 粒 ,由 2 一 3 分 粒 组 成 , 形 小 。 表 皮 
细胞 方形 或 多 角形 , 垂 周 壁 呈 不 整齐 的 连珠 状 增 厚 ;有 时 可 见 
气孔 , 扁 圆 形 ,直径 54—62Zum, BI T2808 4 一 5 个 。 草 酸 钙 结 
iu BE .方形 、 颗 粒状 或 簇 状 ,直径 可 达 50km。 导 管 螺纹 或 
环 纹 ,直径 6 一 20km。 

《2) 取 本 品 粉 末 10g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 稀 盐 酸 10ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 
40% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 10 以 上 ,用 二 氯 甲 烷 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 湖 北 贝 母 对 照 药材 10g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 湖 贝 甲 素 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (30 : 20: 3. 8) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 虞 干 , 喷 以 稀 础 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )， 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 7. 0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
838 3638] 5 A Z 8-0. 02% 二 乙 胺 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ;车 
发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 乙 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 贝 母 素 乙 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -85% 甲醇 (2 : 98) 混 合 溶液 
100ml, 称 定 重量 ,放置 12 小 时 ,加 热 回流 4 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 盐酸 -85%% 甲 醇 (2 : 98) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 ， 
185] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 蒸 至 无 醇 味 ( 约 3—4mD, 
用 水 25ml 分 次 转移 至 分 液 漏 斗 中 ,加 氮 试 液 调节 pH 值 至 
11, 用 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 EET FREE 
加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Ap. 1291. BETA m 18 
ik 5 一 15 则 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 贝 母 素 乙 (Ca Ha NO) 不 得 少 
于 0.16%。 

饮片 

【炮制 】 洗 净 ,干燥 。 

LERI 【鉴别 【检查 】 【浸出 物 】【 含 量 测定 】〗 M 
药材 。 
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【性 味 与 归 经 】 fn. HS SZ. 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 ,止咳 , 散 结 。 用 于 热 痰 咳嗽 ， 
疗 病 痰 核 , 痛 肿 疮 毒 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g, 研 粉 冲服 。 

【注意 】 不 宜 与 川 马 、 制 川 马 . 草 乌 、 制 草 乌 、 附 子 同 用 。 

【贮藏 】 置 通风 于 燥 处 , 防 星 。 


JR t 
Huashi 
TALCUM 


本 品 为 硅 酸 盐 类 矿物 滑石 族 滑石 , 主 含 含 水 硅 酸 镁 
CMg; (Su O10) (OH);]。 采 挖 后 ,除去 泥 沙 和 杂 石 。 

LERI 本 品 多 为 块 状 集合 体 。 呈 不 规则 的 块 状 。 白 
色 、 黄 白色 或 淡 蓝 灰色 ,有 蜡 样 光泽 。 质 软 , 细 腊 , 手 措 有 滑润 
感 , 无 吸湿 性 , 置 水 中 不 前 散 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 置 铀 寺 塌 中 ,加 等 量 氟 化 
钙 或 氢化 钠 粉 末 ,搅拌 ,加 硫酸 5ml, 微 热 , 立 即将 县 有 1 滴水 
HJ FAH 33 xz xz DT Spp ZU. HC $82] 38 a k 2 h REI € 
浑浊 。 

《2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 置 烧 杯 中 ,加 入 盐酸 溶液 (4 一 10) 
10ml, 盖 上 表面 亚 ,加热 至 微 沸 ,不 时 摇动 烧杯 ,并 保持 微 沸 
40 分 钟 , 取 下 ,用 快速 滤纸 滤 过 ,用 水 洗涤 残渣 45 次 。 取 
残渣 约 0.1g, 置 铂 霸 塌 中 ,加 入 硫酸 (1 一 2)10 AMAA 
5ml, 加 热 至 冒 三 氧化 硫 白 烟 时 , 取 下 冷却 后 ,加 水 10ml 使 溶 
解 , 取 溶液 2 滴 。 加 镁 试剂 ( 取 对 硝 基 偶 氮 间 葵 二 酚 0. 01g 溶 
于 4%% 氧 氧化 钠 溶 液 1000ml 中 )1 滴 , 滴 加 氢 氧 化 钠 溶液 
(4~>10) 使 成 碱 性 ,生成 天 蓝 色 沉 洗 。 

饮片 

【炮制 】 RERA, , 洗 净 , 砸 成 碎 块 ,粉碎 成 细 粉 ,或 照 水 
飞 法 (通则 0213) 7K K MF. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 淡 , 寒 。 归 膀胱 、 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 ,清热 解 署 ;外 用 祛 湿 敛 郊 。 用 
于 热 淋 , 石 淋 , 尿 热 汲 痛 , 暑 温 烦 渴 ,湿热 水 演 ;外 治 湿 疹 , 湿 
J& HET. 

【用 法 与 用 量 】 10~208g, 先 前 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 ETR. 


滑石 粉 
Huashifen 
TALCI PULVIS 


本 品系 滑石 经 精 选 净 制 .粉碎 .干燥 制 成 。 
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【性 状 〗 本 品 为 日 色 或 类 日 色 微细、 无 砂 性 的 粉末 , 手 
HARRER. AW, RY. 

本 品 在 水 、 稀 盐酸 或 稀 氢 氧化 钠 溶液 中 均 不 溶解 。 

【鉴别 】》 取 本 品 , 照 滑石 项 下 的 [鉴别 ](1)、(2) 项 试验 ， 
显 相 同 的 反应 。 

【检查 】 酸碱度 NUES 10g, 加 水 50ml, 者 沸 30 分 钟 ， 
时 时 补充 燕 失 的 水 分 , 滤 过 。 滤 液 遇 中 性 石 蕊 试纸 应 显 中 性 
反应 。 

KETER PAm 5g, 精 密 称 定 , 置 100ml 烧杯 中 ,加 
水 30ml, 者 沸 30 分 钟 , 时 时 补充 蒸 失 的 水 分 , 放 冷 ,用 慢 速 滤 
纸 滤 过 , 滤 汀 加 水 5ml 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 , 蒸 干 ,在 105'C 
干燥 1 小 时 ,遗留 残渣 不 得 过 5mg(0. 1%). 

酸 中 可 溶 物 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml RÆ 
形 瓶 中 ,精密 加 入 加 稀 盐酸 20ml, 称 定 重 量 ,在 507€ EISE 15 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 盐酸 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,用 中 
速 滤纸 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 稀 硫 酸 1m, T JH 
灼 至 恒 重 ,遗留 残渣 不 得 过 10. 0mg(2. 026) , 

铁 盐 ” 取 [ 酸 碱 度 ] 检 查 项 下 的 滤液 lml, 加 稀 盐 酸 与 亚 
铁 氰 化 钾 试 液 各 1ml, 不 得 即时 显 蓝 色 。 

炽 灼 失重 ” 取 本 品 2g, 在 600~700C 炽 灼 至 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 5.0% 。 

重金 属 取 本 上 品 5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 0. 5mol/L 
盐酸 溶液 25ml, 揪 勺 , 置 水 浴 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 中 速 
滤纸 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 热 水 25ml 分 次 洗涤 容器 
及 残渣 , 滤 过 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 ES, 
作为 供 试 品 溶液 。 

取 供 试 品 溶液 5. 0ml, 置 25ml 纳 氏 比 色 管 中 ,加 醋酸 盐 
缓冲 液 (pH3.5)2ml, 再 加 水 稀释 至 刻度 ,依法 检查 (通则 
0821 第 一 法 ) , 含 重金 属 不 得 过 40mg/kg。 

M 取 重 金属 项 下 供 试 品 溶 液 20ml, 加 盐酸 5ml, 依 
法 检查 (通则 0822 第 一 法 ), 含 砷 盐 不 得 过 2mg/kg. 

【含量 测定 】 取 本 品 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 于 已 盛 有 无 水 
碳酸 钠 4g 的 铀 夫 塌 中 , 混 匀 ,上 面 再 覆盖 无 水 碳酸 钠 1g, 盖 
好 卉 塌 盖 。1000 熔 融 处 理 40 分 钟 ,取出 , 放 冷 。 在 卉 塌 中 
加 入 少量 热 水 使 残 湘 脱落 ,用 2% 盐 酸 溶 液 5ml 分 次 冲洗 霸 
吉 ,一 并 移入 250ml 烧杯 中 ,于 杯 口 缓慢 加 入 盐酸 15ml, 立即 
盖 上 表面 亚 , 待 反应 完全 后 ,将 烧杯 置 电炉 上 加 热 , 浓 缩 至 近 
于 , 放 冷 。 加 入 盐酸 10ml, 置 水 浴 锅 加 热 溶 解 ,再 加 入 126 Hj 
胶 溶 液 信 5ml, 充 分 搅拌 ,水 浴 保温 10 分 钟 。 取 下 ,加 热 水 
30ml ,搅拌 , 趁 热 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 热 水 洗 涤 容 
器 及 残渣 , 洗 液 一 并 移 人 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 作 
为 钙 , 镁 总 量 测定 溶液 。 

另 取 本 品 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 250ml 烧杯 中 ,加 入 406 Ss 
酸 溶 液 (40 一 100) 约 40ml, 盖 上 表面 亚 , 置 电炉 上 加 热 至 微 
沸 ,用 玻璃 棒 时 时 搅拌 ,保持 微 沸 40 分 钟 ,用 4076 Sb BR TRE TR 
(40—100) 冲洗 表面 好 ,浓缩 至 近 干 , 放 冷 。 加 入 4096 SE BAR TR 
液 (40 一 100)2ml, 加 水 稀释 至 20ml, 并 加 热 煮沸 , 滤 过 ,滤液 
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置 100 mI ERR P. FETAGK UE DECR BUR WAEA 
中 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 可 溶性 钙 、 镁 测定 溶液 。 

分 别 精密 量 取 上 述 两 种 溶液 各 50ml, 分别 加 入 酒石酸 钾 
销 - 三 乙醇 胺 混合 溶液 守卫 I5ml 和 甲 基 红 指示 剂 2 滴 , 用 氨 - 氧 
化 铵 缓冲 溶液 全 中 和 至 黄色 并 过 量 6ml, 加 入 酸性 铬 蓝 K- 
蔡 酚 绿 B GRE FRA 6 滴 , 用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 
(0.05mol/L) 滴 定 至 溶液 由 酒 红 色 变 成 纯 蓝 色 。 按 公式 (1) 分 
别 计算 钙 . 镁 总 量 及 可 溶性 钙 . 镁 含量 (X%% ) 。 


c XV X 24. 30 
500 w 


硅 镁 酸 含量 ==( 钉 、 镁 总 量 一 可 溶性 钙 镁 含量 ) X5. 20 (2) 
5. 20 一 一 镁 换算 为 硅 酸 镁 的 系数 

乙 二 胺 四 栈 酸 二 钠 滴 定 液 的 浓度 (mol/L) 

V—— iH $€ Z — HE Vu BS B2 — 8518 xc Y E] PR Cm D 

FREE Cg) 

24. 30 一 一 镁 的 原子 量 

本 品 含 硅 酸 镁 [Mg (Si, Ou) (COH): ], PLF 88.0%. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 淡 , 寒 。 归 膀胱 、 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 ,清热 解 暑 ;外 用 祛 湿 敛 郊 。 用 
于 热 淋 , 石 淋 , 尿 热 汲 痛 , 暑 湿 烦 渴 ,湿热 水 泻 ; 外 治 湿 疹 , 湿 
J& HET. 

【用 法 与 用 量 】 10~20g, 包 前 。 外 用 适量 。 

【贮藏 】 密闭 。 

注 :[1j]1%% 明 胶 溶液 取 明 胶 lg, 加 水 100ml, 加 热 使 溶 
解 ( 临 用 时 配制 ) , 混 匀 , 即 得 。 

[2 酒石酸 钾 钠 -三 乙醇 胺 混合 溶液 ” 取 酒 石 酸 钙 钠 80g, 
加 水 300ml 使 溶解 ,加 入 三 乙醇 胺 100ml, 混 匀 , 即 得 。 

[3] 氢 -和 氨 化 铵 缓冲 溶液 pH — 10 MAER 67. 5g, 加 水 
300ml 使 溶解 ,加 入 氧 氧化 匀 570ml, 用 水 稀释 至 1000ml, 混 
匀 ，, 即 得 。 

[4 酸性 铬 蓝 K- 茶 酚 绿 B 混合 指示 剂 ” 取 酸性 铬 蓝 K0. 2g 
和 蔡 酚 绿 B 0. 34g, 溶 解 于 水 中 ,稀释 至 100ml, 混 匀 , 即 得 。 


HAAR: X% 一 X100% S 
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Ad dn N ARP BEPS Achillea alpina L. 的 干燥 地 上 部 
分 。 夏 、 秋 二 季 花 开 时 采制 ,除去 杂质 ,阴干 。 

LERI mza AÉ, H 1 一 5mm。 表 面 黄 绿色 
或 黄 标 色 , 具 纵 棱 ,被 白色 和 柔 毛 ; 质 脆 , 易 折断 ,上 断面 白色 ,中 部 
有 散 或 中 空 。 叶 常 卷 缩 ,破碎 ,完整 者 展 平 后 为 长 线 状 披 针 
JE ,裂片 线形 ,表面 灰 绿 色 至 黄 棕 色 , 两 面 被 条 毛 。 头 状 花 序 
密集 成 复 伞 房 状 , 黄 棕色 ;总 苞 片 卵 形 或 长 圆 形 , 履 瓦 状 排列 。 
气 微 香 , 味 微 苦 。 

e 350 。 


【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 灰 绿色 。 非 腺 毛 极 多 ,多 为 5 细 
胞 ,顶端 细胞 细 长 旦 长 鞭 状 。 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 3 一 5 个 。 
花粉 粒 类 圆 形 ,直径 20~40um, 外 壁 具 细小 刺 状 突起 , 具 3 个 
萌发 筷 。 纤 维 成 束 或 散在 ,多 碎 断 ,细胞 壁 厚 , 孔 沟 明 显 。 

《2) 取 本 品 粉 末 1g HA Wh EE (60 — 90 C ) Z0 ml, ER P Ak H 
10 Zr 9t. FEA d BE. Z5 18 PET SL db 1ml, 乙酸 乙 酯 
50mjl, 超 声 处 理 30 分 钟 UR EUR TR ART o AR IECUR BR. 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 著 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 2u SE BR iR TRUE lul, A 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -醋酸 -水 
(1:15:1.5:1.5: 2)» H9 E EZ TRHIRLONS HE JE OR » ,展开 ,取出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.026 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%‰( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.096. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
28 3 58] 5 LZ, Hf -0. 4%% 磷 酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NU GR GEL S D £2] 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 ( 功 率 220W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 2ml, Æ 10ml 棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲醇 稀 释 至 刻度 , $E 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Cis His O, ) 不 得 少 于 0. 40%。 

【性 昧 与 归 经 】 R, F. Bii E EKZ. 

【功能 与 主治 】 解毒 利 湿 , 活 血 止 痛 。 用 于 乳 蛾 咽 痛 , 泄 
泻 痢疾 ,上 肠 痛 腹痛 , 热 淋 涩 痛 , 湿 热带 下 , 蛇 虫 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 45g, 必 要 时 日 服 二 剂 。 

【贮藏 】 置 阴凉 于 燥 处 。 
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本 品 为 苹 答 科 植 物 路 边 青 Geum aleppicum Jacq. mk Æ 
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毛 路 边 青 Geum japonicum Thunb. var. chinense Bolle 的 干 
燥 全 草 。 夏 . 秋 二 季 采 收 , 洗 净 , 晒 干 。 

LERI 本 品 长 20 一 100cm。 主 根 短 , 有 多 数 细 根 , 褐 棕 
色 。 茎 圆柱 形 ,被 毛 或 近 无 毛 。 基 生 叶 有 长 柄 , 羽 状 全 裂 或 近 
羽 状 复 叶 , 顶 裂 片 较 大 , 卵 形 或 宽 卵 形 ,边缘 有 大 锯齿 ,两 面 补 
毛 或 几 无 毛 ; 侧 生 裂 片 小 ,边缘 有 不 规则 的 粗 齿 ; 葵 生 时 互生 ， 
卵 形 ,3 浅 裂 或 羽 状 分 裂 。 花 顶 生 , 常 脱落 。 聚 合 瘦 果 近 球 
JE. AU RE ME. 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 绿色 至 灰 棕色 。 非 腺 毛 单 细 胞 ， 
有 两 种 :一 种 细胞 壁 厚 . 胞 腔 窗 ,表面 具 交 叉 螺 旋 状 纹理 或 表 
面 光 滑 ; 另 一 种 细胞 壁 薄 、 胞 腔 大 ,表面 光滑 。 腺 毛 淡 黄色 或 
黄色 , 头 部 单 细 胞 ,椭圆 形 ,直径 17~29ym ,完整 者 柄 2 一 4 细 
胞 。 花 粉 粒 淡 黄 色 至 黄色 , 呈 类 圆 形 ,直径 14~26pm, 表 面具 
颗粒 状 雕 纹 , 具 3 ARRI. EREA mD E T 
细胞 中 。 

(2) 取 本 品 粉末 lg, 加 稀 乙醇 20ml, 超 声 处理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 洗 涤 2 次 ， 
每 次 10ml, 弃 去 三 氯 甲烷 液 , 水 液 加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蓝 布 正 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 lml lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 2 一 3 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 
ZAPE- PRAZE- PROG: 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
CHH] 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 7.0265. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷酸 溶液 (12 * 88) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 4mol/L 盐酸 溶液 30ml, 
称 定 重量 , 置 80C 水浴 中 加 热 水 解 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 4mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 妈 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 没食子 酸 (C: HeOs ) 不 得 少 于 
0. 30%。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

LERS] 甘 、 微 苦 , 凉 。 归 肝 、 脾 、 肺 经 。 
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【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 ,补血 养 阴 , 润 肺 化 痰 。 
IEEE: 17340 3 X 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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本 品 为 大 戟 科 植 物 草 及 Ricinus communis 工 .的 干燥 成 
熟 种子 。 秋 季 采 摘 成 熟 果 实 , 晒 干 , 除 去 果 壳 ,收集 种 子 。 

【性 状 》 本 品 呈 椭圆 形 或 卵 形 , 稍 扁 ,长 0.9 一 1. 8cm, 宽 
0. 5 一 1cm。 表 面 光 滑 ,有 灰 日 色 与 黑 褐色 或 黄 标 色 与 红 棕色 
相间 的 花 斑纹 。 一 面 较 平 ,一 面 较 隆 起 , 较 平 的 一 面 有 1 条 隆 
起 的 种 疹 ;一 端 有 灰 日 色 或 浅 标 色 突 起 的 种 捍 。 种 皮 薄 而 脆 。 
胚乳 肥厚 ,白色 , 富 油性 ,子叶 2, JEW. CLASSER DOE. 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 灰 黄色 或 黄 标 色 。 种 皮 栅 状 细胞 
红 棕 色 , 细 长 柱 形 , 排 列 紧密 , 孔 沟 细 密 , 胞 腔 内 含 红 棕 色 物 
质 。 外 胚乳 组 织 细胞 壁 不 明显 ,密布 细小 圆 篮 状 结晶 体 ,菊花 
形 或 圆 球 形 ,直径 8 一 20mm。 内 胚乳 细胞 类 多 角形 , 胞 腔 内 
含糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 1g, 加 无 水 乙醇 10ml, 冷 淄 30 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 茧 及 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 蕊 有 麻 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
lul 的 溶液 ,作为 对 照 蝇 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 1 由 对 照 品 溶液 Zul ITAA 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(14 : 4 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 110'C 加 热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 兽 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 7.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

酸败 度 ” 照 酸败 度 测定 法 (通则 2303) 测 定 。 

RE 不 得 过 35. 0。 

REE 不 得 过 7.0。 

过 氧化 值 不 得 过 0. 20。 

草 麻 碱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 -二 乙 胺 (11 : 89 : 0.03) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 307nm。 理 论 板 数 按 艺 麻 碱 蜂 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 墓 麻 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 125mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 篇) 约 2. 5g, 精 
密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 适 量 , 加 热 回 
MER 4 小时, 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 去 溶剂 ,转移 至 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 2 小 
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时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh RECTOR m i 2. EEG OX CC H: N:0:) 48 
过 0.3294, 

饮片 

【炮制 〗 用 时 去 壳 , 的 碎 。 

【性 状 】 [E53] 【检查 】〗 同 药材 。 

【性 味 与 轨 经 】 甘 、 辛 , 平 ; 有 毒 。 归 大 上 肠 、 肺 经 。 

【功能 与 主治 1 S mE , 消 肿 拔 毒 。 用 于 大 便 燥 结 , M 
JH b RE S RI OCA. 

【用 法 与 用 量 】 2 一 5g。 外 用 适量 。 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 。 


xXx E 
Jili 
TRIBULI FRUCTUS 


Æ dA AR PHE y XAR Tribulus terrestris L. 的 干燥 成 
ARK. KERKE AGN OE EE PRSE 3T PRSE. ER X 

[IERI 本 品 由 5 A ERES ROC ABE. ELS 
7—12mm, WRAAE- RTRW, TREFI, d 3 一 
6mmj; 背 部 黄 绿 色 , 隆 起 ,有 纵 棱 和 多 数 小 刺 , 并 有 对 称 的 长 
刺 和 短 刺 各 1 对 ,两 侧面 粗糙 ,有 网 纹 , 灰 白色 。 质 坚硬 。 气 
WREE. 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 黄 绿色 。 内 果皮 纤维 术 化 ,上 下 层 
纵横 交错 排列 ,少数 单个 散在 ,有 时 纤维 东 与 石 细 胞 群 相连 
结 。 中 果皮 纤维 多 成 束 ,多 碎 断 ,直径 15 — 40pm , RE CURE , RT 
腔 豆 具 圆 形 点 状 纹 孔 。 石 细胞 长 椭圆 形 或 类 圆 形 , 黄 色 , 成 
群 。 种 上 细胞 多 角形 或 类 方形 ,直径 约 30pm, 壁 网 状 增 厚 ， 
木 化 。 草 酸 钙 方 晶 直 径 8—20pm. 

(2) 取 本 品 粉末 3g, 加 三 毛 甲 烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 ,加 水 1ml, 搅 匀 , 加 水 饱和 
的 正 丁 醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 分 取 上 清 液 ,加 2 倍 量 的 
AMAER , 弃 去 洗 液 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 茜 获 对 照 药 材 3g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 改良 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 溶液 ( 取 对 二 甲 氨基 
RR 1g, 加 盐酸 34ml, 甲 醇 100ml,1$] , 即 得 ) . Æ 105 C Ji 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


e 352 。 


【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302) 。 

饮片 

【炮制 】 KE RERE. 

LERI [X5 [ez] 同 药材 。 

炒 著 莹 ” 取 净 获 蒙 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 黄色 。 


本 品 多 为 单一 的 分 果 办 ,分 果 办 号 状 , 长 3 一 6mm; 背 


部 标 黄 色 ,隆起 ,有 纵 校 ,两 侧面 粗糙 ,有 网 纹 。 气 微 香 , 味 
EIE. 


【鉴别 】 【检查 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 昔 , 微 温 ;3 有 小 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 解 郁 , 活 血 祛 风 , 明 目 , 止 痒 。 用 于 
头痛 有 眩 兴 , 胸 胁 胀 痛 , 乳 闭 乳 痛 , 目 赤 丑 障 , 风 疹 瘙 痒 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 10g。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 霉 。 


A A AX 
Pugongying 
TARAXACI HERBA 


Zk &h Jy 8 BLU AA Tararacum mongolicum 
Hand. -Mazz. 、 碱 地 蒲公英 Taraxacum borealisinense Kitam. 
或 同属 数 种 植物 的 干燥 全 草 。 春 至 秋季 花 初 开 时 采 挖 ,除去 
杂质 , 洗 净 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 皱 缩 卷曲 的 团 块 。 根 呈 圆 锥 状 ,多 弯曲 ， 
长 3 一 7cm; 表 面 棕 褐 色 , 抽 皱 ; 根 头 部 有 棕 褐 色 或 黄白 色 的 车 
毛 , 有 的 已 脱落 。 叶 基 生 ,多 皱 缩 破碎 ,完整 叶片 呈 倒 披 针 形 ， 
绿 褐色 或 暗 灰 绿色 ,先端 尖 或 钝 ,边缘 浅 裂 或 羽 状 分 裂 ,基部 渐 
狭 ,下 延 呈 柄 状 ,下 表面 主 脉 明显 。 花 茎 1 至 数 条 ,每 条 顶 生 头 
状 花 序 ,总 苞 片 多 层 , 内 面 一 层 较 长 ,花冠 黄 褐色 或 淡 黄 白色 。 
有 的 可 见 多 数 具 日 色 冠 毛 的 长 椭圆 形 痿 果 。 和 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 叶 表面 观 : 上 下 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 
弯曲 ,表面 角质 纹理 明显 或 稀 玖 可 见 。 上 下 表皮 均 有 非 腺 毛 ， 
3--9 细胞 ,直径 17~34pm, 顶 端 细胞 其 长 , 皱 缩 呈 诸 状 或 脱 
落 。 下 表皮 气孔 较 多 ,不 定式 或 不 等 式 , 副 卫 细 胞 3 一 6 个 , 叶 
肉 细 胞 含 细 小 草酸 镍 结晶 。 叶 脉 旁 可 见 乳 汁 管 。 

根 横 切面 : 木 栓 细胞 数列 ,棕色 。 存 皮 部 宽广 , 乳 管 群 断 
续 排列 成 数 轮 。 形 成 层 成 环 。 木 质 部 较 小 ,射线 不 明显 ;导管 
较 大 , 散 列 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 5% 甲酸 的 甲醇 溶液 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 汀 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 顺 啡 酸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Gul, 分 
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别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 
(7 : 2.5: 2.5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 严 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -磷酸 盐 缓冲 液 ( 取 磷酸 二 和 氢 钠 1.56g, 加 水 
使 溶解 成 1000ml, 再 加 1% 磷 酸 溶液 调节 pH 值 至 3. 8 一 4. 0， 
即 得 )(23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 323nm; 柱 温 40'C, W 
ie Boc m RE ER E THE IK T. 3000。 

Xj Bü ann AH) POER X RR an id Ee ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粗 粉 约 lg, ARE E 
50ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 5%% 甲 酸 的 甲醇 溶液 10ml, 密 塞 ， 
播 匀 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 ， 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5% 甲酸 的 甲醇 溶液 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 置 柠 色 量 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
5~20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 咖啡 酸 (CsHesO) 不 得 少 
"P 0.02096, 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 为 不 规则 的 段 。 根 表面 棕 褐 色 , 抽 皱 ; 根 头 部 有 标 禄 
色 或 黄白 色 的 昔 毛 ,有 的 已 脱落 。 叶 多 皱 缩 破碎 , 绿 褐色 或 暗 
灰 绿色 ,完整 者 展 平 后 旺 倒 披 针 形 ,先端 尖 或 钝 ,边缘 浅 裂 或 
羽 状 分 裂 ,基部 渐 狭 ,下 延 呈 柄 状 。 头 状 花 序 ,总 苞 片 多 层 E 
冠 黄 褐色 或 淡 黄 白色 。 有 时 可 见 具 白 色 冠 毛 的 长 椭圆 形 瘦 
AR. AM, RAE o 


【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0%。 
【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 


热 淄 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 18.026. 
【鉴别 】 [ESWE] 同 药材 。 
【性 昧 与 归 经 】 E. Ho 3E. BP. R2. 
【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 散 结 ,利尿 通 淋 。 用 于 六 
疮 肿 毒 , 乳 痛 , 疗 病 , 目 杰 , 咽 痛 , 肺 痛 , 肠 痛 , 湿 热 黄 奖 , 热 淋 
【用 法 与 用 量 】 10 一 15g。 
LERI 和 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 蛙 。 


mo 黄 


Puhuang 
TYPHAE POLLEN 


Æ sh N A PHE AKEN Typha angustifolia L.、 东 


EP an y 
3€ Ae < 
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Jii Typha orientalis Presl 或 同属 植物 的 干燥 花粉 。 夏 
季 采 收 蒲 棒 上 部 的 黄色 雄花 序 , 晒 干 后 碾 轧 ,得 取 花 粉 。 剪 取 
雄花 后 , 晒 干 ,成 为 带 有 雄花 的 花粉 , 即 为 草 薄 黄 。 

LERI 本 品 为 黄色 粉末 。 体 轻 , 放 水 中 则 结 浮 水 面 。 
手 抢 有 滑 腻 感 , 易 附着 手指 上 。 气 微 R. 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 黄 色 。 花 粉 粒 类 圆 形 或 椭圆 形 , 直 
径 17~29pm, 表 面 有 网 状 雕 纹 , 周 边 轮廓 线 光 滑 , 呈 同 波 状 
或 齿轮 状 , 具 单 和 孔 ,不 其 明显 ， 

(2) 取 本 品 2g, 加 80% 乙 醇 50ml, 冷 浸 24 小 时 , 滤 过 , 渡 
ART , 残 酒 加 水 Sml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 K FK Sm, EHETE, RT. RAMEL 
2ml 使 溶解 , E29 Bi m AA. 75 CR RER 3-O LE R H 
对 照 品 、 香 薄 新 苷 对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 lml 各 含 img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 2nl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 两 
酮 -水 (1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 杖 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 王 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 取 本 品 10g, 称 定 重量 , 置 七 号 筛 中 , 保 
持 水 平 状态 过 得 zo iR xu f vo se UD 2 分 钟 。 取 不 能 通过 
七 号 筛 的 杂质 , 称 定 重量 ,计算 ,不 得 过 10.096. 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 10.0%% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 4.0%, (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 15.096. 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
2 3 TERM A Z HR- 05 25 磷酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 异 鼠 李 素 -3-O -HE Bo ERES 
应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 — BOR BUE X -3-O -Irr P XE 
香 猜 新 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 
A 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 S RE 12 小 时 后 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Adán i FR GM d X. a 8m OBUGXGOmgSmEGg 
(Czs H3; O16 ) 和 香 萍 新 苷 (Cs Haz Ow ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 5096, 

饮片 

【炮制 】 生 薄 黄 HRA, ti. 

CERI CEA) RE] DEI EENEN lj 
药材 。 

JB ERAX 取 净 薄 黄 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 棕 褐 色 。 


e 353 。 


V RC 


本 品 形 如 蒲 黄 ,表面 棕 褐 色 或 黑 神色。 上 共 焦 香气 , 味 微 
LES 

【鉴别 本 品 粉 末 标 神色。 花粉 粒 类 圆 形 , 表 面 有 网 状 
BEA. 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 1.07. 

【性 味 与 归 经 】 H.F. HT LEZ., 

【功能 与 主治 】 止血 ,化 瘀 , 通 淋 。 用 于 吐血 , 归 血 , 咯 
Éi, AA W o» 外伤 出 血 ,经 闭 痛 经 , 胸 腹 刺 痛 , 跌 扑 肿 痛 , 血 淋 
E JM o 

【用 法 与 用 量 】 5~10g,. 6M. HEE. NUBE. 

【注意 】 ium. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


e R 


Chunpi 
AILANTHI CORTEX 


7k dh y E ANR RU SL Ailanthus altissima (Mill) 
Swingle BJ -F iA BzuX-F Rz. 24 Hy a R), TE a EA H 
EMF. 

【性 状 】 RE 呈 不 整齐 的 片 状 或 卷 片 状 , 大 小 不 一 , 厚 
0. 3 一 lcm。 外 表面 大 黄色 或 黄 褐色 ,粗糙 ,有 多 数 纵向 皮 孔 
样 突起 和 不 规则 纵 、 横 裂纹 ,除去 粗 皮 者 显 黄 和 白色; 内 表面 淡 
黄色 , 较 平 坦 ,密布 梭 形 小 孔 或 小 点 。 质 硬 而 脆 , 斯 面 外 层 颗 
粒 性 ,内 层 纤维 性 。 气 微 , 味 苦 。 

FE ” 呈 不 规则 板 片 状 , 大 小 不 一 , 厚 0.5~2cm。 外 表 
面 灰 黑色 , 极 粗 糙 , 有 深 裂 。 

【鉴别 《〈1) 本 品 根 皮 粉 末 淡 灰 黄 色 。 石 细胞 甚 多 ,类 圆 
JE. .类 方形 或 形状 不 规则 ,直径 24 965m , BE FL ,或 三 面 较 厚 ， 
一 面 较 东 ,有 的 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 。 纤 维 直径 20—40pm, 
壁 极 厚 , 木 化 。 草 酸 钙 方 唱 直 径 11— 485m; $E à EL 29 S 
48um。 演 粉 粒 类 球形 或 卵 圆 形 ,直径 3 一 13wkm。 

干 皮 粉 末 灰 黄色 。 木 栓 细 胞 碎片 较 多 ,草酸 钙 簇 唱 偶 见 ， 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 椿 皮 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (4 * DA 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 竹 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,是 相同 颜色 
B E OG BE X. 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302). 


e 354 。 
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【浸出 物 】 照 醇 浴 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 漫 法 测定 ,用 稀 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.026, 

饮片 

【炮制 】 HE 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 丝 或 段 ,干燥 .。 

本 品 呈 不 规则 的 丝 条 状 或 段 状 。 外 表面 灰 黄色 或 黄 褐 
色 ,粗糙 ,有 多 数 纵向 皮 孔 样 突起 和 不 规则 纵 、 横 裂纹 ,除去 粗 
皮 者 显 黄白 色 。 内 表面 淡 黄 色 , 较 平坦 ,密布 梭 形 小 孔 或 小 
A. CU RUE. 

【检查 】 水 分 同 药 材 ,不 得 过 10.0%。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 05. 

【鉴别 】【 检查】 总 灰分 “ 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药 材 。 

ARP FEBR 取 椿 皮 丝 ( 段 ), 照 获 炒 法 (通则 0213) 炒 至 微 
黄色 。 

本 品 形 如 椿 皮 丝 ( 段 ) ,表面 黄色 或 褐色 , 微 有 香气 。 


【检查 】 水 分 同 药 材 ,不 得 过 10.0%。 
【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 6.076. 


【鉴别 】【 检 查 ]( 总 灰分 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 苦涩 , 寒 。 归 大 肠胃 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 收 涩 止 带 , 止 海 , 止 血 。 用 于 
Jk EVE P ,湿热 泻 痢 ,入海 久 痢 ,便血 ,前 漏 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


R É 


Huaihua 
SOPHORAE FLOS 


本 品 为 豆 科 植物 槐 Sophora japonica 工 .的 干燥 花 及 花 
蕾 。 夏 季 花 开放 或 花 萤 形 成 时 采 收 ,及 时 干燥 ,除去 枝 、 梗 及 
杂质 。 前 者 习 称 " 槐 人 花 ”, 后 者 习 称 " 槐 米 ”。 

【性 状 】 REGE ” 皱 缩 而 卷曲 ,花瓣 多 散落 。 完 整 者 花 葛 
钟 状 , 黄 绿色 ,先端 5 浅 裂 ; 花 轨 5, 黄色 或 黄白 色 ,1 片 较 大 ， 
近 图 形 ,先端 微 四 ,其 余 4 片 长 圆 形 。 雄 蔓 10, 其 中 9 个 基部 
连 合 ,花丝 细 长 。 肉 蕊 圆柱 形 ,弯曲 。 体 轻 。 气 微 , 味 微 苦 。 

槐 米 呈 卵 形 或 椭圆 形 , 长 2 一 6mm, 直径 约 2mm。 花 
更 下 部 有 数 条 纵 纹 。 莹 的 上 方 为 黄 日 色 未 开放 的 花 激 。 花 梗 
细小 。 体 轻 , 手 抢 即 碎 。 和 气 微 , 味 微 苦 汲 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 花 粉 粒 类 球形 或 钝 三 角 
形 , 直 径 14~19xm。 具 3 个 萌发 了 筷 。 苯 片 表 皮 表 面 观 呈 多 角 
ÉIRE 1 一 3 细胞 ,长 86 一 660km。 气 孔 不 定式 , 副 卫 细胞 
4~8 个 。 草 酸 镍 方 唱 较 多 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 2g, 加 甲醇 5ml, 密 塞 , 振 播 10 A ph , 滤 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
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硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ， 
ERF WH EF , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 符 乙 醇 挥 王后 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 TARGETS EE 14.0%; 槐 米 不 得 过 9.0% (通则 
2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 槐 花 不 得 过 8.006; RR 3.026 
(通则 2302). | 

[ul 照 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 30% 甲 醇 作 溶 剂 , 槐 花 不 得 少 于 37.0% ; 槐 米 
不 得 少 于 43.0%。 

【含量 测定 】 总 黄酮 ”对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 
品 50mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 , 秆 水 浴 上 微 
热 使 溶解 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 色 。 精 密 量 取 10ml, 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 lml 中 含 芦 丁 
0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml. 5ml 与 6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 6.0ml, 加 
5% 亚 硝酸 钠 溶 液 1ml, 混 匀 ,放置 6 分钟 ,加 10% 硝 酸 铝 溶 液 
lml, 摇 匀 , 放 置 6 分 钟 , 加 氢 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 ,放置 15 分 钟 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) ,在 500nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 
度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 粗 粉 约 1g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ， 
加 乙醚 适量 ,加 热 回 流 至 提取 液 无 色 , 放 冷 , 弃 去 乙醚 液 。 再 
加 甲醇 90ml, 加 热 回 流 至 提取 液 无 色 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ， 
用 甲醇 少量 洗涤 容器 , 洗 液 并 和 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
$$). JE E d 10ml, $ 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ES. 
精密 量 取 3ml, S 25ml 量 瓶 中 ; 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 ， 
自 “ 加 水 至 6. 0ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 
试 品 溶液 中 含 芦 丁 的 重量 (yg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Cz Ha O16 ) 计 , 槐 
花 不 得 少 于 8. 0%%; 槐 米 不 得 少 于 20.096. 

ET 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (32 : 68) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 257nm。 理 论 极 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 0. img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 ( 槐 花 约 0.2g, 槐 米 约 
0. 1g) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 
W 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $8 5] . BD 1S, 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


Le 
Lu 3 
X, ns com 槐 角 


本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 芒 丁 (Cs Ho Oo) WERI F 
6.0%; 槐 米 不 得 少 于 15.0%. 


饮片 

【炮制 〗 BE 除去 杂质 及 灰 屑 。 

【性 状 】 【鉴别 【检查 】【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 M 
药材 。 

炒 槐 花 ” 取 净 槐 花 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 表面 深 
黄色 。 


HER 取 净 析 花 , 照 炒 炭 法 (通则 0213) 炒 至 表面 焦 
褐色 。 

【性 昧 与 归 经 】 FAX. HPF .大肠 经 。 

【功能 与 主治 】 wikt, ÑM EK. HFE, F ÉL, 
SR, AAW » BE HL SR n TAA H R AAE 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

LERI 置 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 
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SOPHORAE FRUCTUS 


本 品 为 豆 科 植 物 析 Sophora japonica 工 .的 干燥 成 熟 果 
X. ZERK RERE, TIR. 

【性 状 】 本 品 呈 连珠 状 , 长 1—6cm, É f$ 0.6~1cm. X 
面 黄 绿色 或 黄 褐色 , 皱 缩 而 粗糙 , 背 缝 线 一 侧 呈 黄色 。 质 柔 
润 ,干燥 皱 缩 , 易 在 收缩 处 折断 ,斯 面 黄 绿 色 , 有 黏 性 。 种 子 
1~6 粒 , 肾 形 , 长 约 8mm, 表 面 光 滑 , 棕 黑色 ,一 侧 有 灰白 色 
圆 形 种 脐 ; 质 坚硬 ,子叶 2, 黄 绿色 。 果 肉 气 微 , 味 苦 ,种 子 嚼 
之 有 豆 腥 气 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 粉 末 深 灰 棕 色 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 
呈 多 角形 ,可见 环 式 气孔 。 种 皮 栅 状 细胞 侧面 观 旦 柱状 , 壁 较 
厚 ,光辉 带 位 于 顶端 边缘 处 ; 顶 面 观 多 角形 , 壁 呈 紧密 连珠 状 
增 厚 ;底面 观 类 圆 形 ,内 含 灰 棕色 物 。 种 皮 支 持 细 胞 侧面 观 ， 
哑铃 状 , 有 的 胞 腔 内 含 灰 棕色 物 。 草 酸 钙 方 唱 萎 形 或 楼 柱 形 。 
石 细 胞 类 长 方形 .类 圆 形 .类 三 角形 或 贝壳 形 , 孔 沟 明 显 。 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

SENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAK, U P -Z E -0. 07 96 磷酸 溶液 (12 : 20 : 68) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 槐 角 苷 峰 计算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 槐 角 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 得) 约 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 


。 355 。 
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超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz2 45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 
i 0. 5ml, 置 20ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 习 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh HET RR YEAR ERR TE (Cn Hz Ow ) 不 得 少 于 4. 096, 

饮片 

【炮制 了 槐 角 除去 杂质 。 

CERI 【鉴别 】 [ESWE] 同 药材 。 

ERA PRHA, REKA GKI) 0213) 炒 至 外 皮 光 
亮 ` 不 粘 手 。 

每 100kg 槐 角 . HIER SE 5kg。 

本 品 形 如 槐 角 ,表面 稍 隆 起 呈 黄 棕色 至 黑 褐 色 , 有 光泽 ， 
EA ARTE. RED URDASH wr. 

【鉴别 同 药 材 。 

【含量 测定 】 取 本 品 , 经 80C 烘 1 一 3 小 时 ,粉碎 (过 三 
号 筛 ) , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 照 槐 角 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 
测定 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 槐 角 苷 (Ca Ha On) ^b 
Td 3:079; 

【性 味 与 归 经 】 #8. HT ARADA. 

【功能 与 主治 】 清热 演 火 , 凉 血 止 血 。 用 于 肠 热 便血 , 兰 
肿 出 血 , 肝 热 头 痛 , 腕 党 目 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 9g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


E A 
l eiwan 
OMPHALIA 


Zk dh JJ ABA EC :8 JL Omphalia lapidescens Schroet. 
FRE. KERE, WR MF. 

【性 状 〗 本 品 为 类 球形 或 不 规则 团 块 ,直径 1 一 3cm。 表 
面 黑 褐 色 或 标 褐色 ,有 略 隆起 的 不 规则 网 状 细 纹 。 质 坚实 ,不 
易 破裂 ,汤面 不 平坦 ,白色 或 浅 灰 黄色 , 常 有 黄 日 色 大 理 石 样 
纹理 。 气 微 , 味 微 若 , 嚼 之 有 颗粒 感 , 微 带 黏 性 , 久 咀 无 渣 。 

断面 色 褐 旦 角质 样 者 ,不 可 供 药 用 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 未 灰 黄 色 ERRARE., ALAA 
成 大 小 不 一 的 不 规则 团 块 ,无 色 ,少数 黄 棕 色 或 棕 红 色 。 散 在 
的 菌 丝 较 短 ,有 分 枝 , 直 径 约 4um。 草 酸 钙 方 唱 细 小 ,直径 约 
至 8gm, 有 的 聚集 成 群 。 加 硫酸 后 可 见 多 量 针 状 结晶 。 

(2) 取 本 品 粉 末 6g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 Zr E. US 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
男 取 麦角 江 醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 沦 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 


e 356 。 


种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 ZR. E ,使 成 条 状 , 以 
石油 醚 (60 一 90C) -Z LRL- 甲酸 (7 : 4 : 0.3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 及 于 ,路 以 10% 磷 钥 酸 乙 醇 溶 液 ,在 140C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 为 溶剂 ,不 得 少 于 2.096. 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 血清 白 蛋 白 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0.2ml.0. 4ml、 
0. 6m1,0. 8m] 与 1. 0ml, 置 具 塞 试管 中 ,分 别 加 水 至 1. 0ml, $% 
名, 各 精密 加 入 福 林 试剂 A 5ml, 播 名 ,于 20 一 25 避 放置 10 分 
钟 ,再 分 别 加 入 福 林 试剂 B 0. 5ml, 摇 名, 于 20—25'C JE 30 分 
钟 以 上 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 
0401) ,在 650nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 
度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ”到 本 品 细 粉 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 水 10ml, 称 定 重量 ,浸泡 30 分 钟 , 超 声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 水 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 ,转移 至 离心 管 中 , 离 心 10 分 钟 ( 转 速 为 每 
分 钟 3000 转 ) ,精密 量 取 上 清 液 Iml, 置 具 塞 试管 中 , 照 标 准 
曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 福 林 试剂 A 5ml” 起 ,依法 测 
定 吸 光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 牛 血清 日 蛋白 
的 重量 (mg) ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 雷 丸 素 以 牛 血 清白 蛋 日 计 , 不 得 少 
于 0.6096, 

饮片 

【炮制 〗 洗 净 , 晒 干 ,粉碎 。 不 得 燕 考 或 高 温 烘 烤 。 

【鉴别 【检查 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 昧 与 归 经 〗 ME., GB KBA. 

【功能 与 主治 ARFER., AHTRA R 
J o RRI ,小 儿 疹 积 。 

【用 法 与 用 量 】 15~21g, 不 宜人 前 剂 , 一 般 研 粉 服 , 一 次 
5~~7g, 饭 后 用 温 开 水 调 服 ,一 日 3 次 , 连 服 3 天 。 

【贮藏 】 置 阴 凉 干燥 处 。 


路 路 通 


Lulutong 
LIQUIDAMBARIS FRUCTUS 


Zk dh N E ETT BUS Liquidambar formosana 
Hance 的 干燥 成 熟 果 序 。 冬 季 果 实 成 熟 后 采 收 ,除去 杂质 ， 
FIR. 
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LERI 本 品 为 聚 花 果 , 由 多 数 小 萌 果 集合 而 成 , 呈 球 
形 , 直 径 2~3cm。 基 部 有 总 果 梗 。 表 面 灰 棕色 或 棕 褐色 ,有 
多 数 尖 刺 和 吧 状 小 钝 刺 , 长 0.5 一 Imm, 和 党 折断 ,小 藉 果 顶部 
开裂 , 呈 蜂 窝 状 小 孔 。 体 轻 , 质 鲁 , 不 易 破 开 。 气 微 , 昧 淡 。 

【鉴别 (1)? 本 品 粉 末 棕 褐色。 纤维 多 碎 断 ,直径 13 一 
45pm, 末 端 稍 印 或 钝 圆 , 壁 多 波状 弯曲 , 木 化 , 胞 腔 宽 或 罕 , 内 
常 仿 棕 黄色 物 。 果 皮 石 细胞 类 方形 、 棱 形 、 不 规则 形 或 分 校 
JR. 直径 53~398um, 壁 极 厚 ,和 孔 沟 分 枝 状 。 表 皮 细 胞 断面 观 
长 方形 ,长 34~55um; TEL UL ZE £8 JE. ELTE 6— 17 um , RE E , RE 
孔 沟 ,内 含 棕 黄色 物 。 单 细胞 非 腺 毛 , 常 弯曲 ,长 42 一 126km， 
基部 宽 11— 195m. & ER CJ. 

(2) 取 本 品 粉 末 2g HZ, ES ER 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 浓缩 至 约 2ml, 加 于 中 性 氧化 铝 柱 (200 人 一 
300 目 ,2g, 内 径 为 10mm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 25ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 ,再 以 50% 甲 醇 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙 
REAS Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 路 路 通 酸 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Gul 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20:2:1)5~10C 放 置 12 小 时 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 
氏 预 平衡 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 的 1004 
硫酸 乙醇 溶液 ,80 忆 加 热 至 广 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.576 (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 酮 酸 (87 : 13 : 0. DAAI; RE 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 路 路 通 酸 峰 计算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 路 路 通 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 3mg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 6g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 20ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 燕 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 溶解 ,转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 揪 义 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5pyl、8nl1, 供 试 品 溶液 
5pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 ， 
即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 路 路 通 酸 (CsHsOs ) 不 得 少 于 
0. 1596, 

【性 味 与 归 经 】 vob. BRM. BZ. 

【功能 与 主治 】 祛 风 活络 ,利水 , 通 经 。 用 于 关节 兽 痛 ， 


| a。 on, 
3€ Wm. 
a% ouryao. com 


蜂 房 


麻木 拘 挛 ,水 肿胀 满 , 乳 少 , 经 闭 。 
【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 
【贮藏 3】 置 干燥 处 。 


i M 
Wugong 
SCOLOPENDRA 


Zl rh Jg Sx AURI 7D RES SR M Scolopendra subspinipes 
mutilans L.Koch BJ TF ERA. de. EW t. TIR dB AK 
EME., FR. 

【性 状 】 本 品 呈 局 平 长 条 形 , 长 9 一 15cm, 宽 0.5 一 lcm。 
由 头 部 和 躯干 部 组 成 ,全 体 共 22 个 环节 。 头 部 暗 红色 或 红 初 
色 , 略 有 光泽 ,有 头 板 覆盖 , 头 板 近 圆 形 ,前 端 稍 突 出 ,两 侧 贴 有 
颗 肢 一 对 ,前 端 两 侧 有 触角 一 对 。 躯 干部 第 一 背 板 与 头 板 同 
色 ,其 余 20 个 背 板 为 棕 绿 色 或 墨绿 色 , 具 光泽 , 自 第 四 背 板 至 
第 二 十 背 板 上 常 有 两 条 纵 沟 线 ; 腹 部 淡 黄 色 或 柠 黄 色 , 皱 缩 ; 自 
第 二 节 起 ,每 节 两 侧 有 步 足 一 对 ; 步 足 黄色 或 红 褐 色 , 偶 有 黄白 
& , 35 PE ,最 末 一 对 步 足 尾 状 , 故 又 称 尾 足 , 易 脱落 。 质 脆 ， 
断面 有 裂隙 。 气 微 腥 ,有 特殊 刺 鼻 的 身 气 , 味 辛 、 微 咸 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302) 。 

RASSE 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒素 Di 不 得 过 5ng, 黄 曲霉 毒素 
G 、. 黄 曲霉 毒素 Gi 、 黄 曲 竹 毒素 Do 和 黄 曲 霉 毒 素 B 总 量 不 
得 过 10pg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 20.0%., 

饮片 

【炮制 】 去 狂 片 , 洗 兆 , 微 火 焙 黄 , 剪 段 。 

【检查 】 〈 黄 曲霉 毒素 ) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 ;有 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 息 风 镇 痉 , 通 络 止 痛 , 攻 毒 散 结 。 用 于 肝 
风 内 动 ,痉挛 抽 搞 ,小 儿 惊 风 , 中 风口 咒 , 半 身 不 遂 , 破 伤风 , 风 
LR. , fib 1E SJ o JE JA RU RO RED. 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 

【注意 】 孕妇 蔡 用 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 


蜂 B 


Fengfang 
VESPAE NIDUS 


本 品 为 胡 蜂 科 昆 是 果 马 蜂 Polistes olivaceous (DeGeer) , 
。 357 。 
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HÆK Wi $% Polistes japonicus Saussure zX 5 W 5j "x 
Parapolybia varia Fabricius HS S& , fk A — 28 K, MTF. ux 
Rt ZR ER Æ JE RE PE NS LUTTE. 

【和 性状】 2k ERR CA LA LU] B5 RACE ILES 
状 , 大 小 不 一 。 表 面 灰白 色 或 灰 褐 色 。 腹 面 有 多 数 整齐 的 六 
角形 房 孔 ,孔径 3 一 4mm 或 6—8mm; T TEL. 1 个 或 数 个 黑色 
短 柄 。 体 轻 , 质 韧 , 略 有 弹性 。 气 微 , 味 辛 淡 。 

质 酥 脆 或 坚硬 者 不 可 供 药 用 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 10.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 5.076 (通则 2302). 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,前 块 。 

【检查 】 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 KEAR, , 祛 风 止痛 。 用 于 疮 疡 肿 毒 , 乳 
Ji o R > Rz ARTUR $8 3€ DU, TAR PEOR o 

【用 法 与 用 量 】 3 一 5g。 外 用 适量 , 研 末 油 调 甫 患处 ,或 
前 水 澈 ,或 洗 患 处 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 压 , 防 星 。 


蜂 R 


Fengjido 
PROPOLIS 


本 品 为 蜜蜂 科 昆 虫 意 大 利 蜂 A pis mellifera 工 .工蜂 采集 
的 植物 树脂 与 其 上 显 腺 、 蜡 腺 等 分 刻 物 混合 形成 的 具有 黏 性 
的 固体 胶 状 物 。 多 为 夏 、 秋 季 自 蜂箱 中 收集 ,除去 杂质 。 

【性 状 】 本 品 为 团 块 状 或 不 规则 碎 块 , 呈 青 绿色 、 棕 黄 
f& Ex £L €, 、 棕 褐色 或 深 褐色 ,表面 或 断面 有 光泽 。20 以 下 
逐渐 变 硬 、 脆 ,20 一 407 逐 渐变 软 , 有 黏 性 和 可 塑性 。 气 芳香 ， 
味 微 蔡 、 略 涩 、 有 微 麻 感 和 辛辣 感 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 适 量 , 置 载 玻 片上 ,用 火焰 加 热 至 熔 
化 并 有 和 轻 烟 产生 , 嗅 之 有 树脂 乳香 气 。 放 冷 , 深 色 树脂 状 物 质 
周围 有 淡 黄 色 或 黄色 蜡 状 物产 生 。 

(2) 取 本 品 粉 未 0.5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蜂 胶 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 白 杨 素 对 照 品 .高 良 姜 素 对 照 品 和 乔 
松 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
AE 1p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 - 冰 醋 酸 (10 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 三 
氢化 铝 乙醇 试 液 , 热 风 歇 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 水 分 不 得 过 3.596 (通则 0832 第 三 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0%% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 6.096 (通则 2302). 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 、 锅 、 砷 .未 、 铜 测定 法 (通则 
2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 或 电感 耦合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 
定 , 铅 不 得 过 8mg/kg. 

氧化 时 间 ” 取 本 品 粉 末 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 乙醇 25ml, 密 塞 , 振 播 1 小 时 ,再 精密 加 入 水 
100ml, 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 0. 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ， 
用 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 具 赛 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 20% 硫 酸 溶液 2ml, 振 摇 1 分钟, 精密 加 入 0. 02mol/L 
rS d BR PRI X 0.05ml, 同 时 ,开动 秒表 计时 , 当 溶 液 的 紫红 色 
完全 消退 时 ,停止 秒表 ,记录 的 时 间 即 为 供 试 品 的 氧化 时 间 。 
不 得 过 22 fb, 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 漫 出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 50.025. 

【含量 测定 】 ABR BRER WAREZ 
液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 白 杨 素 ,高良 姜 素 检测 波长 为 
270nm, 咖啡 酸 葵 乙 酯 检测 波长 为 329nm; 柱 温 为 30'C 。 理 论 
板 数 按 咖啡 酸 葵 乙 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


照 高 效 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC(%) 
0~65 53 47 
65~70 100 0 
70~82 53 47 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 日 杨 素 对 照 品 .高 良 姜 素 对 照 品 、 


咖啡 酸 茶 乙 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 
含 白 杨 素 .高 良 姜 素 各 100pg ,咖啡 酸 葵 乙 酯 40pg 的 溶液 ;分 
别 精密 量 取 上 述 对 照 品 溶液 各 5ml, 置 同一 50m 量 瓶 中 ,加 
甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 白杨 素 、 高 良 姜 素 各 
10pg，, 含 咖啡 酸 茶 乙 酯 4png) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 二 号 筛 ) 约 4g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 100ml, 22 3€ 2$ 1. 6 小 
时 ,并 时 时 振 摇 ,再 静 置 18 小 时 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 
€t 100ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 风 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 白 杨 素 (Cu Ho Os) 不 得 少 于 
2.0% ;高良 姜 素 (Ci Ho Os ) 不 得 少 于 1.0% , UI PIE BR S ZR 
(Ci Hs Os ) 不 得 少 于 0.5026, 

乔 松 素 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
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按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 289nm; 柱 温 为 
30C 。 理 论 板 数 按 乔 松 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) Wis BOO 
0 一 55 34 66 
55~60 100 0 
60~72 34 66 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乔 松 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
乙醇 制 成 每 Im 含 10ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 J 日 杨 素 、 高 良 姜 素 、 喇 
啡 酸 葵 乙 酯 项 下 的 供 试 品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 乔 松 素 (Cis Hu Os ) 不 得 少 于 
1.0%。 


(^: 

【炮制 】 酒 制 蜂胶 取 蜂 胶 粉 碎 , 用 乙醇 浸泡 溶解 , 滤 
vB EZ EE.BUCE. 

【性 味 与 归 经 】 苦 、 辛 , 寒 。 归 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 补 虚 弱 ,化 浊 脂 , 止 消 渴 ; 外 用 解毒 消 肿 ， 
KAER., FEY MS MERE ,高 脂 血 症 , 消 渴 ; 外 治 皮 肤 八 裂 , 烧 
m. 

【用 法 与 用 量 】 0. 2 一 0. 6g。 外 用 适量 。 多 人 克 散 用 ,或 
加 蜂蜜 适量 冲服 。 

【注意 】 过 敏 体质 者 慎 用 。 

【贮藏 】 置 -4C 贮 存 。 


蜂 g 


Fengla 


CERA FLAVA 


本 品 为 蜜蜂 科 昆 虫 中 华 蜜 蜂 A pis cerana Fabricius 或 意 
大 利 蜂 A pis mellifera Linnaeus FWRI. KER EK P DN 
热 , 滤 过 ,冷凝 取 螨 或 再 精制 而 成 。 

LERI 本 品 为 不 规则 团 块 ,大 小 不 一 。 呈 黄色 、 淡 黄 棕 
色 或 黄白 色 , 不 透明 或 微 透明 ,表面 光滑 。 体 较 轻 , 蜡 质 ,断面 
砂粒 状 , 用 手 搓 捏 能 软化 。 有 蜂蜜 样 香气 , 味 微 甘 。 

【性 味 与 归 经 】 H mMm. AEZ. 

【功能 与 主治 】 解毒 , 敛 疮 , 生 肌 ,止痛 。 外 用 于 汝 疡 不 
S y BEES P SER pe DS. 

【用 法 与 用 量 】〗】 外 用 适量 ,熔化 囊 患 处 ; 常 作成 药 赋 型 剂 
KREA. 

【贮藏 】 置 阴凉 处 , 防 热 。 
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本 品 为 蜜蜂 科 昆 虫 中 华 蜜蜂 Apis cerana Fabricius 或 意 大 
利 蜂 Apis mellifera Linnaeus 所 酿 的 蜜 。 春 至 秋季 采 收 ,小 过 。 

LERI 本 品 为 半 透 明 、 带 光泽 、 浓 稠 的 液体 ,白色 至 淡 
黄色 或 橘 黄色 至 黄 褐色 , 放 久 或 遇 冷 渐 有 和 白色 颗粒 状 结晶 析 
出 。 气 芳香 , 味 极 甜 。 

相对 密度 ”本 品 如 有 结晶 析出 ,可 置 于 不 超过 60C 的 水 浴 
中 , 待 结晶 全 部 融化 后 , 搅 多 19 z8 25C ,照相 对 密度 测定 法 (通则 
0601) 项 下 的 韦 氏 比重 秤 法 测定 ,相对 密度 应 在 1. 349 UL E, 

【检查 】 水 分 不 得 过 24.0% (通则 0622 折光 率 测 定 法 
进行 测定 )。 取 本 品 ( 有 结晶 析出 的 样品 置 于 不 超过 60C 的 
恒温 水 浴 中 温 热 使 融化 )1 一 2 滴 , 滴 于 楼 镜 上 (预先 连接 阿 贝 
折光 计 与 恒温 水 浴 , 并 将 水 浴 温 度 调 至 40'C 2-0. 1'C ze RE, 
用 新 沸 过 的 冷水 校正 折光 计 的 折光 指数 为 1.3305) 测 定 , 读 取 
折光 指数 , 按 下 式 计 算 ， 

X —100—[784-390.7 (n —1.476 8)] 

X 一 一 样品 中 的 水 分 含量 (%) 
样品 在 40C 时 的 折光 指数 

酸度 ” 取 本 品 10g, 加 新 沸 过 的 冷水 50ml, 混 匀 ,加 酌 酝 
指示 液 2 滴 与 氢 氧 化 钠 滴 定 液 (0. 1mol/L)4ml, 应 显 粉 红色 ， 
10 秒 钟 内 不 消失 ，。 

淀粉 和 糊 精 ” 取 本 品 2g, 加 水 10ml, HAA Y, BOS 
碘 试 液 1 滴 ,不 得 显 蓝 色 RERIK E, 

JUR KE 2g, 置 烧杯 中 ,加 入 10ml 水 溶解 后 , 缓 组 
加 至 活性 炭 固 相 茶 取 柱 (在 固 相 蔡 取 空 柱 管 底部 塞 人 一 个 第 
板 , 压 紧 , 置 固 相 茜 取 装 置 上 。 称 取 硅 藻 土 0.2g, 加 水 适量 混 
匀 , 用 吸管 加 至 固 相 蔡 取 柱 管 中 , 自 然 沉降 形成 3mm JE B RE 
藻 土 层 ,打开 真空 泵 吸引 , 称 取 活性 炭 0.5g 加 10ml 水 搅拌 ， 
混 匀 ,用 吸管 加 入 ,在 真空 泵 的 吸引 下 使 活性 炭 沉 降 , 当 水 面 
接近 活性 炭 层面 时 ,再 次 注入 0.2g 用 水 混 匀 的 硅 藻 土 ,在 真 
空 泵 的 吸引 下 ,以 1 秒 / 滴 的 速度 用 25ml 的 水 预 洗 , 当 液 面 到 
达 柱 面 上 2mm 时 关 掉 活 财 ,再 压 和 人 上 得 板 , 备 用 ) 中 ,打开 活 
塞 , 在 真空 泵 的 吸引 下 ,使 溶液 通过 柱子 , 待 液 面 下 降 到 柱 面 
以 上 2mm 时 ,用 7% 乙 醇 25ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 。 再 用 50% 
乙醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 65C 水 浴 中 减 压 浓 缩 至 干 ， 
残渣 加 30% 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 麦 芽 五 
糖 对 照 品 ,加 30% 乙 醇 制 成 每 lml & lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
MAAR 3pl, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丙 醇 - 
水 -三 乙 胺 (60 : 30 : 0.7) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 莱 
胺 -二 苯胺 -磷酸 的 混合 溶液 ( 取 二 苯胺 1g, 茶 胺 1ml, 磷 酸 5ml, 
加 丙 醇 至 50ml, 混 匀 ) ,加热 至 次 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 相应 位 置 的 下 方 ,应 不 得 显 斑点 。 


。 389 。 


n 


t XT A 


中 国药 典 2015 年 版 


B ux 
3€ Wm. 
a% ouryao. com 


5- 羟 甲 基 糠 醋 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -0.1%% 甲 酸 溶液 (5:95) 为 流动 相 ;5- 羟 甲 基 
糠 醛 检测 波长 为 284nm, 马 背 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 鸟 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
10% 甲醇 制 成 每 lml i S ff 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 另 取 5-6 
甲 基 糠 醛 对 照 品 适量 ,加 10% 甲 醇 制 成 每 lml 含 tug 的 溶 
液 ,作为 定位 用 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 1g, 置 烧杯 中 ,精密 称 定 ,加 
10% 甲 醇 适量 溶解 ,并 分 次 转移 至 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 鸟 
苷 对 照 品 溶液 1ml, 加 10% 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 供 试 品 溶液 10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 , 测 
定 ; 男 取 鸟 芽 对 照 品 溶液 ,5- 羟 甲 基 糠 醛 对 上 照 品 溶 液 各 10pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 以 确定 供 试 品 色谱 中 5- 羟 甲 基 糠 本 
及 乌 背 的 色谱 峰 ; 以 岛 苷 对照 品 计算 含量 并 乘 以 校正 因子 
0. 340 进行 校正 , 即 得 

本 品 含 5- k mace, 不 得 过 0.004%. 

蔗糖 和 麦芽 糖 ” 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 方法 测定 ,分 别 计算 
* ig. Aküh RCM 2E ZEE a ERE 5.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 II XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 Prevail Carbohyrate ES 
AJ GERE DA ZAS- C75 : 25) 为 流动 相 ; 示 差 折 光 检 测 器 检 

测 。 理 论 板 数 按 果糖 峰 计算 应 不 低 于 2000。 


标准 曲线 的 制备 ”分 别 精密 称 取 有 果糖 对 照 品 1.0g, 葡萄 


序号 ABE DAE BEBE ZF BEER 
照 品 储备 液体 积 (ml) ”| ”对 照 品 储备 液体 积 Cml 果糖 


w | 一 
[4v 
cC 
e 
a 
一 
DN 
[Lm 
OO 
ES 
C 


CA 
oh 
o 
o 
en 


m X X 
Jindenglong 
PHYSALIS CALYX SEU FRUCTUS 


A Ah 3g zn Tb XU HERE Physalis alkekengi L. var. 
franchetii (Mast.) Makino IJ F J& 4g 3E s S GEH T8 SE. 4X 
ERKE Tei 39. 5 ZT (6, CPI ZE CL IESU FR. 

LERI 本 品 略 呈 灯 笼 状 , 多 压 扁 ,长 3-4 55cm, w 
2. 5 一 4cm。 表 面 橙 红色 或 橙黄 色 , 有 5 条 明显 的 纵 棱 , 棱 间 
有 网 状 的 细 脉 纹 。 顶 端 渐 尖 , 微 5 裂 ,基部 略 平 截 ,中 心 止 陷 
有 果 梗 。 体 轻 , 质 柔韧 ,中 空 ,或 内 有 棕 红 色 或 杰 红 色 果 实 。 
果实 球形 ,多 压 扁 ,直径 1 一 1. 5cm, 果 皮 皱 缩 ,内 含 种 子 多 数 。 
气 微 , 宿 划 味 将 ,果实 味 甘 、 微 酸 。 


* 360 。 


糖 对 照 品 0.8g, 置 同一 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 4076 Z RR 
20ml, 浴 解 , 播 习 ,作为 果糖 、 和 葡萄糖 对 照 品 储备 液 。 另 精密 
称 取 蔗 糖 对 照 品 0.2g ,麦芽 糖 对 照 品 0.2g, 置 同一 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 40% , B 10ml, 溶 解 , 摇 匀 ,作为 蔗糖 ,麦芽糖 对 
照 品 储备 液 。 分 别 精 密 量 取 果糖 .葡萄 糖 对 照 品 储备 液 和 芒 
糖 、 麦 芽 糖 对 照 品 储备 液 , 加 40 96 Z ERO AI [8] YE RE B ROR 
葡萄 糖 、 蕊 糖 、 麦 芽 糖 混合 对 照 品 溶液 。 每 一 浓度 溶液 配制 
中 ,储备 液 的 用 量 和 稀释 体积 见 下 表 。 

精密 吸取 混合 对 照 品 溶液 各 15nl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,分 别 
测定 。 以 对 照 品 浓度 为 横 坐 标 , 以 峰 面积 值 为 纵 坐 标 ,绘制 标 
准 曲 线 ,计算 回归 方程 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 40% 乙 且 20ml, 溶 解 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 供 试 品 溶 液 15p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 
定 , 按 标准 曲线 法 计算 含量 。 

本 品 含 果 糖 (Ce Hiz Os ) A0 2) A 98 (Cs Hi: Oe ) 的 总 量 不 得 
少 于 60.024 ,果糖 与 葡萄 糖 含量 比值 不 得 小 于 1.0。 

【性 昧 与 归 经 〗 H.F. BR JE KMZ. 

【功能 与 主治 】 补 中 , 润 燥 , 止痛, 解毒 ;外 用 生 肌 敛 疮 。 
用 于 胸 腹 虚 痛 , 肺 燥 干 咳 , 肠 燥 便 秘 , 解 乌 头 类 药 毒 ;外 治 郊 疡 
^S IK AIR DS. 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 】》 置 阴 凉 处 。 


混合 对 照 品 溶液 浓度 (mg/ml) 


【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 柳 红色 。 表 皮毛 众 多 。 腺 毛 头 部 
椭圆 形 , 柄 2 一 4 细胞 ,长 95 一 170km。 非 腺 毛 3 一 4 细胞 ,长 
130~170pm, 胞 腔 内 含 杰 红 色 颗 粒状 物 。 宿 莹 内 表皮 细胞 垂 
周 壁 波状 弯曲 ; 宿 昔 外 表皮 细胞 垂 周 壁 平整 ,气孔 不 定式 。 薄 
壁 组 织 中 含 多量 检 红色 颗粒 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 酸 浆 苦味 素 L 对 照 品 ,加 
二 氯 甲 烷 制 成 每 iml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 15 ul op RS S PR 


W 241, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 丙 
酮 -甲醇 (25 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 , 喷 以 5% 硫 酸 


乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.076 (通则 0832 第 二 法 )。 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 在 烷 键 合 硅 胶 
HAAN s VL Zi -0. 2 96 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 350nm。 理 论 板 数 按 木 犀 草 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 犀 草 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 篇 ) 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 邵 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 木犀 草 苷 《C2 Ha Oi ) 不 得 少 于 
0.10%. 

ERSA w., HMA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 MIRER, ARAA. 3T UU 
痛 首 哑 , 痰 热 咳 嗽 ,小 便 不 利 , 热 淋 涩 痛 ; 外 治 天 疱 疮 ,湿疹 。 

【用 法 与 用 量 】 5 一 9g。 外 用 运 量 , 揭 数 患处 。 

【贮藏 3 置 通风 干燥 处 , 防 蛙 。 


AE 地 x 
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ARDISIAE JAPONICAE HERBA 


本 品 为 紫金 后 科 植 物 紫金 牛 Ardisia japonica (Thunb. ) 
Blume 的 干燥 全 草 。 夏 、 秋 二 季 茎 叶 成 盛 时 采 挖 ,除去 泥 沙 ， 
干燥 。 

【性 状 】 本 品 根茎 呈 圆柱 形 , 疏 生 须 根 。 蔡 略 呈 扇 圆 柱 
JE , 稍 扭曲 ,长 10 一 30cm, 直径 0. 2 一 0. 5em; 表面 红 棕色 ,有 
细 纵 纹 . 叶 痕 及 节 ; 质 硬 , 易 折断 。 时 互生 , 集 生 于 葵 梢 ;叶片 
略 卷曲 或 破碎 ,完整 者 展 平 后 旦 椭圆 形 ,长 3 一 7cm, 宽 1.5— 
3cm; 灰 绿色 、 棕 褐色 或 浅 红 棕 色 ; 先 端 尖 ,基部 模 形 ,边缘 具 
细 锯 齿 ; 近 革 质 。 茎 顶 偶 有 红色 球形 核果 。 气 微 , 味 微 汲 。 

【鉴别 《〈1) 本 品 蕉 横 切 面 : 表皮 细胞 壁 厚 ,有 腺 毛 ; 老 葵 
可 见 木 栓 层 。 皮 层 较 宽 ,外 侧 为 数列 厚 角 细 胞 ;有 的 含 草酸 钙 方 
锅 ; 具 分 这 腔 。 内 皮层 明显 。 志 皮 部 甚 罕 ,外 侧 有 少数 纤维 。 形 
成 层 环 不 明显 。 木 质 部 细胞 均 木 化 ,导管 多 单行 排列 。 骨 部 较 
大 , 具 分 泌 腔 。 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 唱和 尝 粉 粒 , 有 的 售 棕 色 物 。 

品 叶 表面 观 : 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯 则 ;气孔 为 不 等 
式 , 偶 见 不 定 式 。 腺 鳞 头 部 8 一 10 细胞 , 柄 单 细胞 。 

本 品 粉末 柠 褐 色 。 螺 纹 导管 较 多 见 , 直径 7.5~25pm。 
分 泌 腔 多 破碎 ,有 的 含 黄 棕 色 分 泌 物 ,可 见 内 含 棕 褐色 物质 的 
分 泌 细 胞 。 纤 维 壁 厚 。 草 酸 钙 方 品 直径 7.5~26jm。 腺 毛 由 
单 细 胞 柄 和 2 细胞 头 组 成 。 气 孔 为 不 等 式 。 可 见 棕色 块 状 


IL , 
3€ AO. 
»* ouryao. com 


满 山 红 


物 。 淀粉 粒 单 粒 卵 圆 形 或 圆 形 ,直径 3.8~23pm, 脐 点 点 状 或 
裂缝 状 ; 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 成 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 岩 白菜 素 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
34l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 (5 : 4: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 
铁 -1% 铁 氰 化 钾 (1 : 1) 的 混合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 275nm。 
理论 板 数 按 岩 白菜 素 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 岩 日 菜 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 200W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ou, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 岩 白菜 素 (Cu HieOs ) 不 得 少 于 
0.50%. 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 根 荃 圆 柱 形 而 弯曲 , 疏 生 须根 。 葵 
E a REJE ,表面 红 标 色 , 具 细 纵 纹 , 有 的 具 分 枝 和 互生 时 
痕 。 切 面 中 央 有 淡 标 色散 部 。 叶 多 破碎 , 灰 绿 色 至 棕 绿 色 , 顶 
端 较 尖 ,基部 棉 形 ,边缘 具 细 锯齿 , 近 革 质 。 气 微 , 味 微 汲 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 11.0%%。 

【鉴别 3( 除 茎 横 切 面 \ 叶 表面 观 外 ) 【检查 3( 总 灰分 ) 
【含量 测定 了 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 微 音 , 平 。 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 化 痰 止咳 , 清 利 湿热 ,活血 化 瘀 。 用 于 新 
久 咳嗽 , 螨 满 痰 多 ,湿热 黄 净 ,经 闭 瘀 阻 ,风湿 痹 痛 , 跌 打 损 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 15 一 30g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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L. HTH. EZERK, AF. 

LERI 本 品 多 反 卷 成 简 状 ,有 的 皱 缩 破碎 ,完整 叶片 展 
平 后 呈 椭 圆 形 或 长 倒卵形 ,长 2 一 7.5cm, 宽 1 一 3cm。 先 端 
印 , 基 部 近 圆 形 或 宽 棉 形 , 全 缘 ; 上 表面 暗 绿 色 至 褐 绿 色 , 散 生 
浅黄 色 腺 鳞 ; 下 表面 灰 绿色 , 腺 鳞 甚 多 ;叶柄 长 3~~10mm。 近 
革 质 。 气 芳香 特异 RRE ME. 

【鉴别 (1) 本 品 叶 横 切 面 : 上 表皮 细胞 长 方形 ,外 被 角 
质 层 ,凹陷 处 有 盾 状 毛 ; 下 表皮 细胞 近 圆 形 , 壁 波状 ,有 气孔 和 
盾 状 毛 。 栅 栏 细胞 2 一 3 列 ,海绵 细胞 类 圆 形 。 主 脉 维 管束 双 
韧 型 ,外围 有 束 藉 纤维 不 连续 排列 成 环 , 上 .下 表皮 内 方 有 厚 
角 细 胞 多 列 ,叶脉 上 表面 有 单 细 胞 非 腺 毛 。 薄 壁 细 胞 和 海绵 
细胞 含 草酸 钙 簇 唱 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 5g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 15 4) 9h, d$ 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 4076 乙醇, 分 3 次 置 水 浴 上 加 热 溶解 ， 
每 次 10ml, 趁 热 滤 过 ,合并 滤液 , 蒸 去 乙醇 ,水 溶液 加 乙醚 振 
EER 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 满 山 红 对 照 药材 5g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 杜 鹏 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HE 
上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 置 用 展开 
剂 预 饱 和 15 分 钟 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 三 氢化 
铝 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 8. 0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 3. 0% (通则 2302)。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 60% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 20.096, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ;检测 波长 为 295nm。 
理论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杜 鹏 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 JXOEGS ASA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 甲 醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 6096 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 3 
干 , 残 酒 加 60% 甲 醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 60% 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ h t FR m A, S tE E R CC HiOs ) 不 得 少 
于 0.080%., 

【性 味 与 归 经 】 辛苦 , 寒 。 归 肺 、 脾 经 。 


e 362 。 


【功能 与 主治 】 止咳 祛 疾 。 用 于 咳嗽 气喘 痰 多 。 
【用 法 与 用 量 】 25 一 50g;6 一 12g, 用 4075 ZARR. 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 热 。 
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KADSURAE CAULIS 


本 品 为 木兰 科 植 物 内 南 五 味 子 Kadsura interior A. C. 
Smith 的 干燥 芯 茎 。 秋 季 采 收 ,除去 枝叶 ,切片 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆 形 、 椭 圆 形 或 不 规则 的 斜 切 片 , 直径 
1. 8 一 6.5cm。 表 面 灰 标 色 , 栓 皮 剥落 处 呈 瞳 红 紫 色 , 栓 皮 较 
厚 , 粗 者 具 多 数 裂隙, 呈 龟 裂 状 ; 细 者 具 纵 沟 , 常 附 有 苔 类 和 地 
衣 。 质 坚硬 ,不 易 折 断 。 横 切面 皮 部 窗 , 红 棕色 ,纤维 性 强 。 
木 部 宽 , 浅 棕色 ,有 多 数 细 孔 状 导管 。 髓 部 小 , 黑 褐 色 , 呈 空洞 
状 。 具 特异 香气 , 味 苦 而 汲 。 

【鉴别 DERRE. Ri ERR RE R 
端 渐 尖 ,直径 21~62um, RE JF , M E HJ R RE aA f 
Ai / E BR 95 7r dà o6 B0 77 dà 2E HB FARR. HR a A AR 
规则 形 或 长 椭圆 形 , ELS 38— 924m, BE EE , RE "PH SUR X e A 
小 草酸 钙 方 蝇 。 纤 维 管 胞 成 束 或 散在 。 木 栓 细 胞 表面 观 多 和 角 
形 , 重 周 壁 平 直 、 菲 薄 ; 侧 面 观 长 方形 。 分 泌 细胞 椭圆 形 , 胞 腔 
大 , 连 有 薄 壁 细胞 碎片 。 导 管 为 具 缘 纹 孔 导管 ,多 破碎 。 棕 色 
块 散在 , 棕 红 色 或 棕色 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 环 已 烷 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 环 己 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 异 型 南 五 味 子 丁 素 对 照 品 ,加 环 已 烷 制 成 每 iml 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss EE 
板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 4.0% (通则 2302), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ，。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UPE- HEK (10 : 48 : 42) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 230nm。 理 论 板 数 按 异 型 南 五 味 子 丁 素 峰 计 算 应 不 低 
于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 型 南 五 味 子 丁 素 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 环 已 烷 50ml, 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 360W, 频 率 40kHz)50 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 环 已 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
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25ml, 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 异型 南 五 际 子 丁 素 (Czr Hso Os ^ 
得 少 于 0. 05096 , 

【性 味 与 归 经 】 +. H.R. BMF BZ. 

【功能 与 主治 】 活血 补血 ,调经 止痛 , 舒 盘 通 络 。 用 于 月 
经 不 调 ,痛经 ,麻木 瘫痪 ,风湿 六 痛 , 气 血 虚弱 。 

【用 法 与 用 量 】 15—30g. 

LERI 置 于 燥 处 。 


S m 子 
Manjingzi 
VITICIS FRUCTUS 


2k yu E A phi y A EBD Vitex trifolia L. var. 
simplicifolia Cham. zX S 3f] Vitex trifolia 工 .的 干燥 成 熟 果 实 。 
秋季 果实 成 熟 时 采 收 ,除去 杂质 , 晒 于 。 

LERI 本 品 呈 球形 ,直径 4~6mm。 表 面 灰 黑色 或 黑 
褐色 ,被 灰白 色 粉 霜 状 莓 毛 , 有 纵向 浅 沟 4 条 ,顶端 微 上 四 ,基部 
有 灰白 色 宿 葛 及 短 果 梗 。 划 长 为 果实 的 1/3 一 2/3,5 WR LE 
中 2 裂 较 深 , 密 被 昔 毛 。 体 轻 , 质 坚韧 ,不 易 破 碎 , 横 切面 可 见 
4 室 , 每 富有 种 子 1 枚 。 气 特异 而 芳香 , 味 淡 、 微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉 末 灰 褐色 。 花 苯 表 皮 细 胞 类 圆 形 , 辟 
多 弯曲 ; 非 腺 毛 2 一 3 细胞 ,顶端 细胞 基部 稍 粗 ,有 疣 突 。 外 果 
皮 细 胞 多 角形 ,有 角质 纹理 和 毛 昔 脱落 后 的 痕迹 ,并 有 腺 毛 与 
FRE: 腺 毛 分 头 部 单 细胞 . 柄 1 一 2 细胞 及 头 部 2 一 6 细胞 、 
柄 单 细 胞 两 种 ; 非 腺 毛 2—4 细胞 ,长 14~68km, 多 弯曲 ,有 辟 
疣 。 中 果皮 细胞 长 圆 形 或 类 圆 形 , 壁 微 木 化 , 纹 孔 明显 。 油 管 
多 破碎 , 含 分 废物 ,周围 细胞 有 淡 黄 色 油 滴 。 内 果皮 石 细 胞 椭 
圆 形 或 近 方形 ,直径 10 一 35pm。 种 皮 细 胞 圆 形 或 类 圆 形 , 直 
径 42 一 73jpm, 壁 有 网 状 纹理 , 木 化 。 

《2) 取 本 品 粉 末 5g ,加 石油 醚 (60 一 90C)50ml, 加热 回流 
2 小 时 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 二 ,加 丙酮 80ml, 加 热 回 
流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 草 荆 子 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 iml g 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 iX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 用 1926 505 4L 4 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 
(3 : 2 :0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 1026 — UE 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 “不 得 过 14.0% (通则 0832 第 四 法 )。 


IL : 
3€ HW. 
»* ouryao. com 


X ACE Up 


总 灰分 Rib 7.096 GB 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 甲醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 8.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4%% 磷 酸 溶液 (60 * 40) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 258nm。 理 论 板 数 按 募 荆 子 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 莹 荆 子 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 蔓 荆 子 黄 素 (Ca His Os ) 不 得 少 
于 0.030%. 


饮片 

【炮制 】 EHF ”除去 杂质 。 

[EX] LEM) DEEICKA2 总 灰分 ) 【含量 测定 】 
同 药材 。 

WERF BESIT, RADE GEN 0213) 微 炒 。 用 
时 捣 碎 。 


本 品 形 如 葛 荆 子 , 表 面 黑 色 或 黑 褐 色 , 基 部 有 的 可 见 残 留 
宿 萝 和 短 果 梗 。 气 特异 而 芳香 , 味 淡 、 微 辛 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 7.0%。 

【鉴别 2) 【检查 3 总 灰分 ) 【 漫 出 物 】【 含 量 测定 】 
同 药材 。 


【性 味 与 归 经 】〗 辛苦 , 微 寒 。 归 膀胱 \ 肝 、 胃 经 。 


3 A A H 
Liaodaqingye 


POLYGONI TINCTORII FOLIUM 


Ak dh y PHE XE Polygonum tinctorium Ait. 的 干燥 
叶 。 夏 、 秋 二 季 枝 叶 茂 盛 时 采 收 两 次 ,除去 蕉 枝 和 杂质 ,干燥 。 

LERI 本 品 多 皱 缩 、 破 碎 , 完 整 者 展 平 后 呈 椭 圆 形 ,长 
3 一 8cm , 宽 2 一 5cm。 蓝 绿色 或 黑 蓝 色 , 先 端 钝 ,基部 渐 狭 ,全 
缘 。 叶 脉 浅黄 棕色 ,于 下 表面 略 突起 。 叶 柄 扁平 , 偶 带 膜 质 托 
ii. Wie. T, RAE M H E o 

[3531] (1) 本 品 叶 表面 观 : 表皮 细胞 多 角形 , 垂 周 壁 平 
直 或 微波 状 碗 昌 ; 气 孔 平 轴 式 ,少数 不 等 式 。 腺 毛 头 部 4 一 8 
细胞 ; 柄 2 个 细胞 并 列 , 亦 有 多 细胞 构成 多 列 的 。 非 腺 毛 多 列 
性 , 壁 木 化 增 厚 , 常 见于 叶片 边缘 和 主 脉 处 。 叶 肉 组 织 含 多 量 
蓝 色 至 蓝 黑 色色 素 上 颗粒。 草酸 钙 簇 晶 多 见 ,直径 12 一 80nm。 


。 363 。 
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(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 三 氯 甲 烧 浴 液 10 ml TE AB ZB 1ml, 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 蓝 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 茶 - 三 握 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 
干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
蓝 色 斑 点 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 604nm。 
理论 板 数 按 靛 蓝 峰 计算 应 不 低 于 1800。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 远 蓝 对 照 品 2. 5mg, 精 密 称 定 , 置 
250ml 量 瓶 中 ,加 2% 水 合 握 醛 的 三 氧 甲烷 溶液 (取水 合 握 醛 ， 
置 硅胶 干燥 器 中 放置 24 小 时 , 称 取 2.0g, 加 三 氯 甲烷 至 
100 ml, 放置, 出 现 浑浊 ,以 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 , 即 得 ) 约 
200ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)1.5 小 时 ,取出 , 放 
冷 至 室温 ,加 22% 水 合 氯 醛 的 三 氯 甲 烷 溶液 至 刻度 jE, B 
得 (每 lm 中 含 靛 蓝 10xg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 2%% 水 合 氯 醛 的 三 氯 甲烷 溶液 约 20ml, 超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 33KHz)1. 5 小 时 ,取出 , 放 冷 ,加 2% 水 
合 氧 醋 的 三 氧 甲烷 溶液 至 刻度 , 插 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 4 一 
10p1, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 靛 蓝 (Cie Hio N; O; ) 不 得 少 于 0. 5526, 

【性 味 与 归 经 】 匣 , 寒 。 归 心 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 斑 。 用 于 温 病 发 热 , 发 
斑 发 疹 , 肺 热 咳 嘴 , 喉 兽 , 首 腮 , 丹 毒 , 痢 肿 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


E F 


Feizi 
TORREYAE SEMEN 


Æ dh N A E TA ETE Torreya grandis Fort. 的 干燥 
成 熟 种 子 。 秋 季 种 子 成 熟 时 采 收 ,除去 肉质 假 种 皮 , 洗 净 ， 
mF. 

PIERI 本 品 呈 卵 圆 形 或 长 卵 圆 形 , 长 Z2—3. 5cm, 直径 
1. 3 一 2cm。 表 面 灰 黄色 或 淡 黄 棕色 ,有 纵 皱 纹 ,一端 印 圆 , 可 
见 椭圆 形 的 种 脐 , 另 端 稍 尖 。 种 皮质 硬 , 厚 约 lmm, HER 
面 皱 缩 ,外 胚乳 灰 褐 色 , 膜 质 ; 内 胚乳 黄白 色 , 肥 大 , 富 油 性 。 
AIA, IRIA RR M XE o 

【鉴别 】 取 本 品 粉 末 3g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
Bh UE, E GE ACT OCA DUK 20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 


.364。 


30ml 振 摇 提取 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梭 子 对 照 药材 3g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (8 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 28 PE jx ij C18 BE s 
分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 荣光 
Pt. 

【检查 】 酸败 度 ” 照 酸败 度 测定 法 (通则 2303) 测 定 。 

酸 值 不 得 过 30. 0。 

PRO ”不 得 过 20.0。 

过 氧化 值 不 得 过 0. 50。 

饮片 

【炮制 】 ZRC. MHIR. 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 平 。 归 肺 、 骨 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 ARKE , 润 肺 止 咳 , 润 燥 通 便 。 用 于 钧 
虫 病 , 量 虫 病 , 绛 虫 病 , 虫 积 腹痛 ,小 儿 准 积 , 肺 燥 咳 嗽 ,大 便 
秘 结 。 

【用 法 与 用 量 】 .9 一 15g。 

【贮藏 3 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 
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Ketengzi 
ENTADAE SEMEN 


本 品系 民族 习 用 药材 。 为 豆 科 植物 村 了 蕨 子 Entada 
phaseoloides (Linn. ) Merr. 的 干燥 成 熟 种 子 。 秋 、 冬 二 季 采 
收成 熟 果 实 , 取 出 种 子 , 干 燥 。 | 

【性 状 】 Æ AE LITE 2X s 6 ITE. 直径 4 一 6cm, 厚 
lcm。 表 面 棕 红 色 至 紫 褐 色 , 具 光泽 ,有 细密 的 网 纹 , 有 的 被 
棕 黄 色 细 粉 。 一 端 有 了 略 凸 出 的 种 脐 。 质 坚硬 。 种 皮 厚 约 
1. 5mm, 种 仁 乳 白色 ,子叶 2。 气 微 , 味 淡 , 嚼 之 有 豆 腥 味 。 

【鉴别 】 取 本 品种 仁 粉末 1g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 植 芯 子 仁 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 则 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 醋 -水 (4 : 1 : 5) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 预 饱 和 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.5%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 取 本 品种 仁 , 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 
2201) 项 下 的 冷 淄 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 
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于 29.0%. 
饮片 
【炮制 炒 熟 后 去 壳 , 研 粉 。 


【性 味 与 归 经 〗 微 苦 , 凉 ; 有 小 毒 。 人 肝 、. 脾 、 胃 、 肾 经 。 
【功能 与 主治 】 补 气 补血 , 健 胃 消食 , 除 风 止痛 , 强 盘 硬 
。 用 于 水 血 不 足 , 面 色 苍 白 , 四 肢 无 力 , 腕 腹 疼 痛 , 纳 采 食 
少 ; 风 湿 肢 体 关 节 瘘 软 疼痛 ,性 冷淡 。 

【用 法 与 用 量 】 10—15g. 

【注意 】 不 宜生 用 。 

【贮藏 】 ÆT. 
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Binglang 
ARECAE SEMEN 


7 Bh ARRIBE IRRE Areca catechu L. 的 干燥 成 熟 种 
子 。 春 末 至 秋 初 采 收 成 熟 果实 ,用 水 煮 后 ,干燥 ,除去 果皮 , 取 
出 种 子 ,干燥 。 

DERI 本 品 呈 扁 球 形 或 圆锥 形 , 高 1. 5~3. 5cm, 底 部 
直径 1.5~3cm。 表 面 淡 黄 棕 色 或 淡 红 棕色 , 具 稍 四 下 的 网 状 
沟 纹 ,底部 中 心 有 圆 形 止 陷 的 珠 孔 ,其 旁 有 1 明显 闻 痕 状 种 
脐 。 质 坚硬 ,不 易 破 碎 ,断面 可 见 棕色 种 皮 与 白色 胚乳 相间 的 
大 理 石 样 花纹 。 气 微 , 味 涩 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 : 种 皮 组 织 分 内 、 外 层 , 外 层 为 
数列 切 向 延长 的 扁平 石 细胞 ,内 含 红 棕色 物 , 石 细胞 形状 、 大 
小 不 一 , 常 有 细胞 间隙 ;内 层 为 数列 薄 壁 细胞 , 含 棕 红 色 物 ,并 
散 有 少数 维 管束 。 外 胚乳 较 狭 窄 , 种 皮 内 层 与 外 胚乳 常 插入 
内 胚乳 中 ,形成 错 入 组 织 ; 内 胚乳 细胞 白色 ,多 角形 , 壁 厚 , 纹 
孔 大 ,含油 滴 和 糊 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醚 50ml, 再 加 碳酸 盐 缓 冲 液 ( 取 
碳酸 钠 1. 91g MERKRA 0. 56g, 加 水 使 溶解 成 100ml, 即 得 ) 
5ml, 放置 30 分 钟 ,时 时 振 摇 ,加 热 回 流 30 分 钟 ,分 取 乙 醚 液 ， 
ET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 置 具 塞 离心 管 中 , 静 置 1 小 
时 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 椰 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 和 氯 省 酸 槟 椰 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 1.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 栈 - 浓 氨 试 液 
(7.5 :7.5:0.2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 预 饱 和 的 展开 和 纪 内 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 碘 蔡 气 中 二 至 斑点 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

AALER 照 黄 曲霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒素 Bi 不 得 过 5ng, 含 黄 曲 霉 毒 
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3X G; 、. 黄 曲霉 毒素 Gi . 黄 曲 霉 毒素 B: MEHEA B 总 量 
不 得 过 lOug. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 强 阳 离子 交换 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 (SCX - 强 阳 离子 交换 树脂 柱 ) ;以 乙 且 - 磷 酸 溶 液 
(2->1000, 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 3.8)(55 : 45) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 槟 椰 碱 蜂 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 氢 省 酸 槟 郴 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 洲 液 , 即 得 ( 槟 郴 碱 重 
H — ERROR 1/1. 5214). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 五 号 筛 ) 约 0. 3g. fü 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 50ml, 再 加 碳酸 盐 缓冲 液 
( 取 碳 酸 钠 1. 91g 和 碳酸 氢 钠 0. 56g, 加 水 使 溶解 成 100ml, 即 
得 )3ml, 放 置 30 分 钟 ,时 时 振 摇 ;加热 回 流 30 分 钟 ,分 取 乙 醚 
液 ,加 入 盛 有 磷酸 溶液 (5 一 1000)1lml fff 2& Jz In rp ; RAMZ 
醚 加 热 回 流 提取 2 次 (30ml、20ml) ,每 次 15 分 钟 , 合 并 乙醚 液 
置 同一 蒸发 正中 , 挥 去 乙醚 ,残渣 加 50% 乙 膊 溶液 溶解 ,转移 
至 25ml 量 瓶 中 ,加 50% ZHE 8 Zl BE $E], uR b. C UR E. 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 槟 椰 碱 (Cs His NO: ) 不 得 少 
于 0. 20%。 

饮片 

【炮制 】 EA ”除去 杂质 ,浸泡 , 润 透 , 切 薄片 ,阴干 。 

品 旦 类 图 形 的 薄片 。 切 面 可 兄 棕 色 种 皮 与 白色 胚乳 相 
闻 的 大 理 石 样 花 纹 。 气 微 , 味 汲 、 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉末 红 棕 色 至 棕色 。 内 胚乳 细胞 极 多 ， 
多 破碎 ,完整 者 呈 不 规则 多 角形 或 类 方形 ,直径 56 112um, 
纹 孔 较 多 HER AERE RWE ,外 胚乳 细胞 呈 类 方形 、 类 多 
角形 或 作 长 条 状 , 胞 腔 内 大 多 数 充 满 红 棕色 至 深 棕 色 物 。 种 
皮 石 细胞 呈 纺 锤 形 ,多 角形 或 长 条 形 , 淡 黄 棕色 , 纹 孔 少 数 , 裂 
颖 状 ,有 的 胞 腔 内 充满 红 棕 色 物 。 

【鉴别 3(2〉 【检查 〗 [BEWE] Här. 

DRR BERF. RADAN 0213) 炒 至 微 黄色 。 

本 品 形 如 槟 郴 片 ,表面 微 黄 色 ,可 见 大 理 石 样 花纹 。 

[x3 KDIEEBUT 【鉴别 ](2〉 【检查 】【 含 量 测定 了 
同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 FFR. BR AKDA. 

【功能 与 主治 】 AE, ME, ITA AK RE. MTER 
JA , Mp] EA > 2 Fr R JA s RARR o ii TS URL E SUA E , 7K Ap A 
气 , 症 疾 。 

【用 法 与 用 量 】 3—10g;JRZR di .25 Fr H 30— 60g. 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 
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[5:5] BIRRA, ROB 1E G8 0213» , 炒 至 焦 黄色 。 

[4141 本 品 呈 类 圆 形 薄片 ,直径 1.5 一 3cm, 厚 1 一 
2mm。 表 面 焦 黄 色 , 可 见 大 理 石 样 花纹 。 质 髓 , 易 碎 。 气 微 ， 
ER UE AE o 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 焦 黄 色 。 内 胚乳 细胞 极 多 ,多 破 
碎 , 无 色 , 完 整 者 呈 不 规则 多 角形 或 类 方形 , 胞 间 层 不 其 明显 ， 
直径 56—112um, BEJ 6 一 11jpm, 纹 孔 较 多 ,甚大 ,类 圆 形 或 
矩 圆 形 ,直径 8 一 19xm。 外 胚乳 细胞 呈 类 方形 .类 多 角形 或 
长 条 状 ,直径 40~72ym, 壁 稍 厚 , 和 孔 沟 可 察 见 , 胞 腔 内 大 多 数 
充满 红 棕 色 至 深 棕色 物 。 种 皮 石 细胞 呈 纺 锤 形 , 多 和 角形 或 长 
RE . ÉL 4624 — 64m , BE JE 5— 12u m T RE E , 纹 孔 少数 , 裂 
缝 状 , 有 的 胞 腔 内 充满 红 棕 色 物 。 螺 纹 导 管 和 网 纹 导 管 偶 见 ， 
直径 8 一 16pxm。 

(2) 照 槟 构 项 下 的 [鉴别 1(2) 试 验 , 显 相同 的 结果 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9%.0%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 2.5% (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 槟 构 [ 含 量 测 定 ] 项 下 方法 测定 ,计算 , 即 
得 。 本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 槟 椰 碱 (CsHis NO; ) 不 得 少 
于 0.10%。 

【性 味 与 归 经 】 蔡 、 辛 , 温 。 归 胃 、 大 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 消食 导 滞 。 用 于 食 积 不 消 , 演 痢 后 重 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 eS. 


Suanzaoren 
ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN 


Ak hg R ERME Ziziphus jujuba Mill var. 
spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的 于 燥 成 熟 种 子 。 秋 末 人 冬 
初 采 收成 熟 果 实 , 除 去 果肉 和 核 沉 ,收集 种 子 , 晒 干 。 

CERI 本 品 呈 扁 圆 形 或 扁 椭圆 形 , 长 5 一 9mm, 宽 5 一 
7mm, 厚 约 3mm。 表 面 紫 红色 或 紫 褐色 ,平滑 有 光泽 ,有 的 有 
裂纹 。 有 的 两 面 均 呈 圆 隆 状 突起 ;有 的 一 面 较 平 坦 , 中 间 有 1 
条 隆起 的 纵 线 纹 ; 男 一 面 稍 突起 。 一 端 回 陷 ,可 见 线形 种 脐 ; 
另 端 有 细小 突起 的 合 点 。 种 皮 较 脆 , 胚 乳白 色 , 了 子叶 2, 浅黄 
色 , 富 油性 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉末 棕 红 色 。 种 皮 栅 状 细胞 棕 红 色 , 表 

* 366 。 


NEA 
kie NOE 
»* ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


面 观 多 角形 , 直径 约 15pm, 壁 厚 , 林 化 , 胞 腔 小 ;侧面 观 旦 长 
条 形 ,外 壁 增 厚 , 侧 壁 上 ,中 部 其 厚 ,下 部 渐 薄 ;底面 观 类 多 角 
形 或 圆 多 角形 。 种 皮 内 表皮 细胞 棕 黄 色 , 表 面 观 长 方形 或 类 
方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 , 木 化 。 子 叶 表 皮 细 胞 含 细小 草酸 钉 
簇 晶 和 方 唱 。 

(2) 取 本 品 粉末 1g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
酸 束 仁 气 苷 A 对 照 品 、 酸 囊 仁 皂苷 B 对照 和 
1ml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ede 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 ,立即 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 晶 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 广 点 。 

《3) 取 本 品 粉 末 1g, 加 石油 酶 (60 一 90C)30ml, 加热 回流 
2 小 时 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 于 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 酸 束 仁 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 斯 皮 诺 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 
正 丁 醇 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 叶 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 的 蓝 色 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 ( 核 过 等 ) 不 得 过 5% (通则 2301) 。 

水 分 “不 得 过 9.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

黄 曲 露 毒素 照 黄 曲 霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 5g ,精密 称 定 ,加 入 氧化 钠 3g， 
照 黄 曲霉 毒素 测定 法 项 下 供 试 品 的 制备 方法 ,测定 ,计算 ， 
即 得 。 

本 品 每 1000g ER HEER Bi 不 得 过 5ug, 含 黄 曲 霉 毒 
素 G* XXE HIERHER. Gi 、. 黄 曲霉 毒素 Do 和 黄 暴 霉 毒素 B 的 总 
HRS Ou. 

【含量 测定 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
2g 3C SERI 5 A L RE 293 Dt 93 38 a ei 


酸枣 仁 皂 背 A 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 


规定 进行 梯度 洗 脱 ;蒸发 光 散 射 检 测 右 检测 。 理 论 板 数 按 酸 
RCEF A 峰 计算 应 不 低 于 2000。 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%) 
0~15 20->40 80—60 
15-28 40 60 
28—30 40-70 60—30 
30 一 32 70—100 30—>0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 酸 束 仁 皂苷 A 对 照 品 适量 ,精密 
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RE ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. Imag 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 筛 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 石油 栈 (60~ 一 90C ) 适量 ,加 热 回 流 
4 小 时 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 去 溶剂 ,转移 至 锥 形 瓶 中 ,加 
入 70% 乙 醇 20ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 , 滤 湘 用 70% 乙 醇 
Sml 洗涤 ,合并 洗 液 与 滤液 ,回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 甲醇 浴 
解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5p1、20p1, 供 试 品 溶 
液 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 ， 
即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 酸 束 仁 皂苷 ACC Hos O26 ) 不 得 少 
于 0.03096, 

斯 皮 诺 素 ”有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
2h38 ERI s UA Za R8 2 di 3 3. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 335nm。 理 论 板 数 按 斯 皮 诺 
素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%)》 
0~10 12—>19 88—81 
10~16 19—>20 81—80 
16—22 20— 100 80-70 
22— 30 100 0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 斯 皮 诺 素 对 照 品 适 量 MERE, 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 酸 束 仁 皂苷 AC 含 量 测定 ] 项 下 的 
续 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n], 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 斯 皮 诺 素 (Czs Haz On ) 不 得 少 
于 0. 080%。 


饮片 

【炮制 〗 REC 

CERI CEI) REIS ARA) 
I] Z5 . 

WER- KAREL, HRS EP 1E GEN 02130 b Z8 SE 
E. EAER. MIT. 

Æ mE WREE. KEAK MRR. MARRA, 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 7.0%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 4. 0% 。 

【鉴别 【含量 测定 】 AAH. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 酸 , 平 。 归 肝 、 胆 、 心 经 。 

【功能 与 主治 】 养 心 补 肝 , 宁 心安 神 , 伍 汗 ,生津 。 用 于 
虚 烦 不 眼 , 惊 怪 多 梦 , 体 虚 多 汗 , 津 伤口 渴 。 


除去 残留 核 帝 。 用 时 揭 碎 。 
【含量 测定 】 


IL , 
3€ Wm. 
»* ouryao. com 


磁石 


【用 法 与 用 量 】 10—15g. 
LERI 置 阴凉 干燥 处 , 防 蛙 。 


w 石 
Cishi 
MAGNETITUM 


本 品 为 氧化 物 类 矿物 尖 唱 石 族 磁 铁 矿 , 主 含 四 氧化 三 铁 
(Fe; OD, 。 采 挖 后 RERA. 

PIERI 本 品 为 块 状 集合 体 , 呈 不 规则 块 状 ,或 略 带 方 
形 , 多 具 楼 角 。 灰 黑色 或 棕 褐 色 , 条 痕 黑 色 , 具 金属 光泽 。 体 
重 , 质 坚硬 ,断面 不 整齐 。 具 磁性 。 有 土 腥 气 , 味 淡 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 约 0. 1g, 加 盐酸 2ml, 振 播 , 静 置 。 
上 清 液 显 铁 盐 的 鉴别 反应 (通则 0301) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 盐酸 15ml 与 25% 氟 化 钾 溶 液 3ml, 盖 上 表面 咀 ,加 热 至 
微 沸 , 滴 加 6% 握 化 亚 锡 溶液 ,不 断 摇动 , 待 分 解 完 全 , 瓶 底 仅 
留 晶 色 残 漆 时 , 取 下 ,用 少量 水 冲洗 表面 呈 及 瓶 内 壁 , 趁 热 滴 
加 6%% 氯 化 亚 锡 溶液 至 显 浅 黄色 (如 氯 化 亚 锡 加 过 量 , 可 滴 加 
BARERA E ERA E), HK 100ml 5 2526 $5 B& 4/5 13 TAX 
15 滴 ,并 滴 加 1%% 三 氯 化 钦 溶液 至 显 蓝 色 ,再 小 心 滴 加 重 铬 酸 
钾 滴 定 液 (0. 016 67mol/L) 至 蓝 色 刚 好 褪 尽 , 立 即 加 硫酸 - 磷 
酸 -水 (2 : 3 : 5)10ml 与 二 苯胺 磺 酸 钠 指示 液 5 滴 , 用 重 铬 酸 
钾 滴 定 液 (0. 016 67mol/L) 滴 定 至 溶液 显 稳定 的 蓝 紫 色 。 每 
1ml 重 铬 酸 钾 滴 定 液 (0. 016 67mol/L) 相 当 于 5. 585 mg 的 铁 
(Fe), 

本 品 含 铁 (Fe) 不 得 少 于 50.026, 


饮片 

【炮制 】 磁石 ”除去 杂质 , 砸 碎 。 

本 品 为 不 规则 的 碎 块 。 灰 黑色 或 褐色 ,条 痕 黑 色 , 具 金属 
H. HERE. RKE. ALEA, RR. 

【鉴别 了 【含量 测定 】〗 同 药材 。 

RRA PUFRA Ik, RIRE GKN 0213» EAA, 
BAYE , 碾 成 粗 粉 。 

每 100kg 磁石 ,用 酷 30kg。 

本 品 为 不 规则 的 雁 块 或 颗粒 。 表 面 黑 色 。 质 硬 而 酥 。 无 
磁性 。 有 了 酷 香 气 。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 铁 (Fe) 不 得 少 于 45.0% 。 

【鉴别 了 同 药 材 。 

【性 昧 与 归 经 】 R.X. BMD AA. 

【功能 与 主治 】 镇 惊 安神 , 平 肝 潜 阳 , 聪 耳 明 目 , 纳 气 平 
。 用 于 惊 尾 失眠 ,头晕 目 腕 , 视 物 昏 花 ,耳鸣 耳 枚 ,肾虚 
螨 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g, 先 煎 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


N AE 


e 367 。 


A EE 


m uc 5 
Xixiancao 
SIEGESBECKIAE HERBA 


Æ nh JJ S RHE W M SE Siegesbeckia orientalis L. . Eg REA 
$t Siegesbeckia pubescens Makino mk £ NB fh 3x Siegesbeckia 
glabrescens Makino W TRE ERS. RAZER BUR AE 
期 均 可 采制 ,除去 杂质 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 葵 略 呈 方 柱 形 ,多 分 枝 ,长 30 一 110cm, É 
径 0. 3 一 lcm; 表 面 灰 绿色 、 黄 棕色 或 紫 棕 色 , 有 纵 沟 和 细 纵 
纹 ,被 灰色 和 柔 毛 ; 节 明 显 , 略 膨大 ; 质 脆 , 易 折断 ,断面 黄白 色 或 
WRA, ERAS RAE, PZ., MWE ,叶片 多 皱 缩 .卷曲 ， 
展 平 后 呈 卵 圆 形 , 灰 绿 色 ,边缘 有 钝 锯齿 ,两面 篆 有 日 色 和 柔 毛 ， 
主 脉 3 出 。 有 的 可 见 黄色 头 状 花序 ,总 苞 睛 是 形 。 气 微 , 味 
ME o 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 黄 绿色 。 叶 上 表皮 细胞 垂 周 壁 略 
平 直 ,可 见 少数 气孔 ;下 表皮 细胞 垂 周 壁 呈 波 状 弯曲 ,气孔 不 
定式 。 叶 上 、 下 表皮 多 见 非 腺 毛 , 和 常 断裂 ,完整 者 1 一 8 细胞 ， 
有 的 细胞 缮 缩 。 头 状 大 腺 毛 , 头 部 类 贺 形 或 半圆 形 , 由 数 十 个 
至 百 余 个 细胞 组 成 ; 柄 部 常 断裂 ,细胞 排 成 3 一 7 列 。 叶 下 表 
皮 可 见 双 列 细胞 小 腺 毛 , 顶 面 观 长 圆 形 或 类 圆 形 ,两 两 相对 排 
列 似 气 孔 。 花 粉 粒 类 圆 形 ,直径 18~32pm, 表 面 有 刺 状 纹饰 ， 
具 3 扎 沟 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 奇 王 醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 iml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 于 , 喷 以 5% 香草 醚 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0?6 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 12.096 (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 奇 王 醇 
峰 计算 应 不 低 于 5000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACID 流动 相 BOA) 
0~5 5—24 9576 
57-30 24 76 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 奇 王 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 


。 368 * 


IL , 
3€ W. 
»* ouryao. com 
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称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 ,加 热 
回流 5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
久 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 奇 王 醇 (Co。Hss O04) 不 得 少 
于 0.050%. 

饮片 

【炮制 〗 WES ”除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 茎 上 略 呈 方 柱 形 ,表面 灰 绿色 、 黄 棕色 
或 紫 棕 色 , 有 纵 沟 和 细 纵 纹 , 被 灰色 柔 毛 。 切 面 髓 部 类 白色 。 
叶 多 破碎 , 灰 绿色 ,边缘 有 钝 锯齿 ,两 面 丝 具 白 色 和 柔 毛 。 有 时 
可 见 黄色 头 状 花序 。 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 REl [ERWE] HH. 

Hark PUPA AEE, RARAGA 0213 2&3. 

每 100kg 55 3E i ,用 黄酒 20kg. 

7k m JE A SEL E o epp AG xIBARGS. MAWE. 

【鉴别 〗】 【检查 】 [ERWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 划 , 寒 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 ABB... HT. 
HELI ERREK, URRA, FADA, NEEE. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 

【制剂 】 F% L 


A US 8 
Zhizhuxiang 
VALERIANAE JATAMANSI RHIZOMA 
ET RADIX 


Z d Jy WOES NK Valeriana jatamansi Jones 的 
干燥 根茎 和 根 。 秋 季 采 挖 ,除去 泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 根茎 旦 圆柱 形 , 略 扁 , 稍 弯曲 , 少 分 枝 ,长 
1. 5~8cm, 直径 0.5 一 2cm; 表 面 瞳 棕色 或 灰 宰 色 , 有 紧密 隆 
起 的 环节 和 突起 的 点 状 根 痕 , 有 的 顶端 略 膨大 , 具 茎 . 叶 残 基 ; 
质 坚实 ,不 易 折断 ,折断 面 略 平坦 , 黄 棕色 或 灰 棕 色 ,可见 筋 肪 
点 ( 维 管束 ) 断 续 排列 成 环 。 根 细 长 , 稍 弯曲 ,长 3 一 15cm, 直 
径 约 0. 2cm, 有 浅 纵 皱纹 , 质 脆 。 气 特异 , 味 微 苦 、 辛 。 

【鉴别 】 〈1) 本 品 根茎 横 切面 : 表皮 细胞 1 列 ,方形 或 类 
长 方形 , 淡 棕 色 , 外 壁 增 厚 , 木 栓 化 ,有 时 可 见 非 腺 毛 或 腺 毛 ， 
有 的 木 栓 层 外 无 表皮 细胞 存在 。 皮 层 宽广 ,常见 根 迹 或 叶 迹 
维 管束 ;内 皮层 明显 。 外 韧 型 维 管束 多 个 , 断 续 排 列 成 环 。 散 
部 宽广 。 薄 壁 细胞 内 有 众多 淡 黄 棕色 针 簇 状 或 扇形 橙 皮 苷 
结晶 。 


本 品 粉末 灰 棕 色 。 演 粉 粒 其 多 , 单 粒 类 圆 形 .长 圆 形 或 卵 
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形 ,有 的 一 端 尖 突 ,直径 5~39pm, 脐 点 裂缝 状 、 三 叉 状 或 点 
状 , 有 的 可 见 层 纹 ; 复 粒 由 2 一 4 粒 组 成 。 导 管 主 为 网 纹 导 管 
和 单 纹 孔 导管 。 薄 壁 细胞 内 含有 淡 棕 褐色 物 和 橙 皮 苷 结 曲 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g, 加 乙醚 5ml, 振 播 , 放 置 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 缴 草 三 酯 对 照 品 乙酰 屿 草 三 醋 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl 对照 品 溶液 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C -IN E 
(5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫外 光 灯 (254nmy)? 下 检 
qu. Buh GEH ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 10.096 (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.075 (通则 2302). 


【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 〈 通 则 2201) 项 下 的 
冷 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8. 0% 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 ,切片 , 晒 干 。 


【性 昧 与 归 经 】 微 音 、 辛 , 温 。 归 心 . 脾 、 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 理气 止痛 ,消食 止 泻 , 祛 风 除湿 ,镇 惊 安 
神 。 用 于 腕 腹胀 痛 , 食 积 不 化 ,上 腹 海 痢疾 ,风湿 兽 痛 , 腰 膝 酸 
软 , 失 眠 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 尘 、 防 蛙 。 


w d 


Chantui 
CICADAE PERIOSTRACUM 


Æ m N OURORLORL GR OR "ER Cryptotympana pustulata 
Fabricius Hr E W (5 EE Jo YA BJ Ree. RAZER, RE 
泥 沙 , 晒 干 。 

CERI 本 品 略 呈 椭 圆 形 而 弯曲 ,长 约 3. 5cm, 宽 约 
2cm。 表 面 黄 棕色 , 半 透 明 , 有 光泽 。 头 部 有 丝 状 触角 1 对 ， 
多 已 斯 落 ,复眼 突出 。 额 部 先端 突出 ,口吻 发 过, 上 展 宽 短 , 下 
JE AS REA. WRS IB] 6 T EJ ROT ,裂口 向 内 卷曲 ,脊背 
AFRE 2 对 ;腹面 有 足 3 对 ,被 黄 棕色 细毛 。 腹 部 钝 圆 ， 
共 9 节 。 体 轻 , 中 空 , 易 碎 。 气 微 , 味 淡 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 H.. AW NFZ. 

【功能 与 主治 】 MEOH, ANA, AA, H HRN, A. 
用 于 风 热 感冒 RA E M, ETDE, NERA, A IR S BE S D 
风 抽 搞 , 破 伤风 。 


le , 
3€ Wm. 
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【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 
【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 压 。 


E k R 
Yingsuqiao 
PAPAVERIS PERICARPIUM 


Ak dh y E SERE US S Papaver somniferum L. 的 干燥 
RART. KER RAR X K E APIE BRRR KM 
下 , 破 开 ,除去 种 子 和 枝 梗 ,干燥 。 

DERRI 本 品 呈 椭圆 形 或 瓶 状 卵 形 ,多 已 破碎 成 片 状 , 直 
径 1.5~5cm, 长 3~~7cm。 外 表面 黄白 色 、 浅 棕色 至 淡 紫 色 ， 
平滑 , 略 有 光泽 ,无 制 痕 或 有 纵向 或 横向 的 割 痕 ;顶端 有 6 一 
14 条 放射 状 排列 旦 圆 盘 状 的 残留 柱头 ;基部 有 短 柄 。 内 表面 
淡 黄 色 , 徽 有 光泽 :有 纵 回 排列 的 假 隔膜 , 棕 黄 色 , 上 面 密布 略 
突起 的 棕 褐色 小 点 。 体 轻 , 质 脆 。 气 微 清香 , 味 微 蔡 。 

【鉴别 】〗 (1) 本 品 粉末 黄白 色 。 果 皮 外 表皮 细胞 表面 观 
类 多 角形 或 类 方形 ,直径 20~50pm, 壁 厚 , 有 的 胞 腔 内 含 淡 
黄色 物 。 果 皮 内 表皮 细胞 表面 观 长 多 角形 \ 长 方形 或 长 条 形 ， 
直径 20~65pm, 长 25 一 230pkm, 垂 周 壁 厚 , 纹 孔 和 和 孔 沟 明显 ， 
有 的 可 见 层 纹 。 果 皮 薄 壁 细胞 类 圆 形 或 长 圆 形 , 壁 稍 厚 。 导 
管 多 为 网 纹 导 管 或 螺纹 导管 ,直径 10— 70pm. HEFER 
权 形 ,直径 20 一 30km, 壁 稍 厚 ,斜纹 孔明 显 , 有 的 纹 孔 相交 成 
人 字形 或 十 字形 。 乳 汁 管 长 条 形 , 壁 稍 厚 ,内 含 淡 黄色 物 。 

《2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醇 10ml, 温 浸 30 分 钟 , 滤 过 , 取 
滤液 0.5ml 置 25ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 。 照 紫外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 283nm 波长 处 有 最 大 吸收 。 

(3) 取 本 品 粉末 2g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 趁 热 
W RART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 吗啡 对 照 品 、 磷 酸 可 待 因 对 照 品 和 盐酸 器 粟 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4ph， 
分 别 点 于 同一 用 2%% 和 氢 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 和 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑 
点 ;再 依次 喷 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 AERE AT) 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 浸出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 13.026, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 LA Z B -0. 01mol/L R &( — BR T8 IE -0. 005mol/L B 


e 369 。 
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烷 磺 酸 钠 溶液 (20 * 40 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 
理论 板 数 按 吗 啡 峰 计 算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 吗 罪 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕 
色 量 瓶 中 ,加 含 5%% 醋 酸 的 20% 甲 醇 溶 液 制 成 每 1ml 含 24pg 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 含 5% 醋 酸 的 20% FP BE TR 
液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 20kHz) 
30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 含 5% 醋酸 的 20 名 甲醇 
洲 液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 静 置 ,了 到 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 吗啡 (Ci His Os ND A JJ 0. 0696 ~ 
0. 40%。 


饮片 
【炮制 】 ERE ”除去 杂质 ,的 碎 或 洗 净 , 润 透 , 切 丝 ， 
干燥 。 


本 品 呈 不 规则 的 丝 或 块 。 外 表面 黄白 色 、 浅 棕色 至 淡 紫 
色 , 平 滑 , 偶 见 残 留 柱 头 。 内 表面 淡 黄 色 , 有 的 具 棕 黄色 的 假 
隔膜 。 气 微 清香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 【检查 了 (水 分 ) 
药材 。 

EE 
凉 后 不 粘 手 。 

AS i JE A ES SE 6 22. ,表面 微 黄色 , 略 有 黏 性 , 味 甜 TE o 

【 漫 出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 18.05. 

【鉴别 ]【〖 检 查 ]( 水 分 ) [ERWE] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 R.W, FA. G KE BZ. 

【功能 与 主治 】 人 钙 肺 , 深 肠 ,止痛 。 用 于 久 咳 , 久 泻 , 脱 
H , 腕 腹 疼 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 6g。 

【注意 】 本 品 易 成 瘾 ,不 宜 常 服 ;孕妇 及 儿童 禁用 ;运动 
员 慎 用 。 

LERI 置 干燥 处 , 防 星 。 


【浸出 物 】 【含量 测定 】 i 


取 净 器 粟 壳 丝 , 照 蜜 灾 法 (通则 0213) 炒 至 放 


RO W 
Lajiao 
CAPSICI FRUCTUS 


Æ h A At ES I PRAN Capsicum annuum L. 或 其 栽培 变 
种 的 干燥 成 熟 果 实 。 夏 、 秋 二 季 果 皮 变 红色 时 采 收 ,除去 枝 
梗 , 晒 干 。 

DERI 本 品 呈 圆锥 形 、 类 圆锥 形 , 略 弯曲 。 表 面 术 红 
f& .红色 或 深 红色 ,光滑 或 较 皱 缩 , 显 油性 ,基部 微 圆 , 常 有 绿 
棕色 、 具 5 裂 齿 的 宿 划 及 果 柄 。 果 肉 薄 。 质 较 脆 , 横 切 面 可 见 


e 370 >° 


中 轴 胎 座 , 有 非 薄 的 隔膜 将 果实 分 为 2 一 3 室 ,内 含 多 数 种 子 。 
气 特 异 , 味 辛 AL 

【鉴别 】 (1) 本 品 粉末 红 棕 色 或 红 检 色 。 外 果皮 细胞 方 
形 , 多 角形 或 不 规则 形 , 壁 颇 厚 , 略 具 壁 孔 。 中 果皮 薄 壁 细胞 
含 众多 油 滴 ( 新 鲜 粉 末 ) 及 红色 或 黄色 球形 颗粒 , 亦 含 草酸 镍 
砂 晶 。 内 果皮 石 细胞 壁 较 薄 , 波 状 , 半 透明 ,有 念珠 状 壁 孔 。 
种 皮 石 细胞 较 大 , 壁 厚 ,波状 ,有 较 大 的 壁 孔 。 内 胚乳 细胞 多 
角形 ,充满 糊 粉 粒 。 

(2) 取 本 品 粗 粉 2g. Jn FP. ix- Uu AL RR S : 1) 混 合 溶液 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 
溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辣 椒 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 10pl、 对照 品 
溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 
90'C )- 乙 酸 乙 酶 -二 握 甲 烷 - 浓 氨 试 液 (10 * 10 : 5 : 0.05) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 0.5% 2,6- 二 氯 本 -4- 氯 亚 胺 甲醇 
溶液 ( 临 用 配制 ) ,用 氨 蒸 气 矢 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm， 
柱 温 40'C 。 理 论 板 数 按 阁 椒 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 辣 椒 素 对 照 品 . 二 和 氢 羔 椒 素 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 辣椒 素 Sug — SUR 
WR 20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 
REEM H AmA FENA: 1) 混 合 溶液 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 35kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 -四 和 毛 叶 师 (1 : D 混合 溶液 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10— 2041, tz AR JB 6, 358. ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 辣 椒 素 (Ca H5; NO; A ZA AR 
3X (Cis Hz NO; ) 的 总 量 不 得 少 于 0. 1696, 

【性 昧 与 归 经 】 辛 , 热 。 归 心 . 牌 经 。 

LRS APAR, RAKAR., MTX iiM. IK 
HE VISA SURE. 

【用 法 与 用 量 〗 0. 9 一 2. 4g。 外 用 适量 。 

【贮藏 〗】 置 通风 干燥 处 。 


m P 
Loulu 
RHAPONTICI RADIX 


本 品 为 菊 科 植物 祁 州 漏 芦 Rhaponticum uniflorum CL. ) 
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DC. 的 干燥 根 。 春 、 秋 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 , 晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 圆锥 形 或 扁 片 块 状 ,多 扭曲 ,长 短 不 一 ， 
直径 1 一 2. 5cm。 表 面 瞳 棕色 、 灰 褐色 或 黑 褐色 ,粗糙 , 具 纵 沟 
及 菱形 的 网 状 裂 际 。 外 层 易 剥 落 , 根 头 部 膨大 ,有 残 芋 和 鳞片 
状 叶 基 ,顶端 有 灰白 色 绒 毛 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,汤面 不 整 
齐 , 灰 黄色 ,有 裂隙 ,中 心 有 的 呈 星 状 裂 际 , 灰 黑色 或 棕 黑 色 。 
气 特异 LER ICE o 

【鉴别 (1) 本 品 横 切面 ; 表皮 常 已 脱落 ,后 生 皮 层 为 数 
层 至 20 余 层 棕色 细胞 , 壁 稍 厚 , 木 化 及 木 栓 化 。 韧 皮 部 较 宽 
广 , 射 线 宽 。 形 成 层 成 环 。 木质 部 导管 较 多 ,大 型 导管 群 常 与 
小 型 导管 群 相间 排列 ; 木 射线 常 有 径 向 裂 际 , 中 央 有 时 呈 星 状 
2R B. ,其 周围 的 细胞 壁 木 栓 化 。 薄 壁 组 织 中 有 分 泌 管 分 布 ,内 

粉末 棕色 。 网 纹 导 管 和 上 有 具 缘 纹 孔 导 管 较 多 ,直径 约 至 
133pm。 分 泌 管 长 条 状 ,直径 24 一 68xm, 内 含 红 棕色 分 沁 物 。 根 
头 部 非 腺 毛细 胞 甚 长 , 木 化 ,长 0. 574mm. 直径 20 一 30pm。 后 生 
皮层 细胞 类 方形 或 长 方形 , 壁 稍 厚 , 红 棕 色 , 木 化 和 木 栓 化 。 

(2) 取 本 品 粉 未 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 漏 芦 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 丁 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 5.026 (通则 2302) 。 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 8. O0. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (31 : 690 2g Di zlidB «E oo Sz ES BRL C 
烽 出 峰 后 ,用 甲醇 洗 脱 6 分 钟 ; 检 测 波 长 为 247nm。 理 论 板 数 
Tz 8- 赔 皮 省 酮 蜂 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 8- 晓 皮 当 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 1g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 30%% 甲 醇 20ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 1 小 时 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 3026 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 , 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Emi TR mi. A p- K a CC Hau O7) 不 得 少 
F 0.04054, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 润 透 , 切 厚 片 , 晒 干 。 

本 品 呈 类 圆 形 或 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 暗 柠 色 至 黑 神 
色 ,粗糙 ,有 网 状 裂纹 。 切 面 黄白 色 至 灰 黄 色 , 有 放射 状 裂 际 。 
气 特异 , 味 微 蔡 。 


IL , 
3€ Am. 
a% ouryao. com 
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【检查 】 酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 4.0%。 
【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 6.05. 


【上 鉴别 六 除 横 切 面 外 〉 【检查 3 水 分 ) 【含量 测定 】 F 
药材 。 

【性 味 与 归 经 】 ck. HBA. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 痢 ,下 乳 , 舒 筋 通 脉 。 用 于 
3178 IURE AERE RUSSE LIT AOBL RAE., 

【用 法 与 用 量 】 5 一 9g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


mM =) 


Zheshi 
HAEMATITUM 


本 品 为 氧化 物 类 矿物 刚玉 族 赤 铁 矿 , 主 含 三 氧化 二 铁 
(Fe; Os)。 采 挖 后 ,除去 杂 石 。 

LERI 本 品 为 全 状 、 豆 状 . 肾 状 集合 体 , 多 旦 不 规则 的 
扁平 块 状 。 暗 棕 红 色 或 灰 黑 色 ,条 痕 樱 红色 或 红 棕色 ,有 的 有 
金属 光泽 。 一 面 多 有 圆 形 的 突起 , 习 称 “ 钉 头 ”; 另 一 面 与 突起 
相对 应 处 有 同样 大 小 的 止 窝 。 体 重 , 质 硬 , 砸 碎 后 断面 显 层 故 

【鉴别 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 盐酸 2ml, 振 揪 , 滤 过 , 取 滤 
液 2 DEN EIER ETAGE 2 滴 ,溶液 即 显 血 红色 ; 男 取 滤液 2 
滴 , 加 亚 铁 氰 化 钾 试 液 1 一 2 滴 , 即 生成 蓝 色 沉淀 ;再 加 25% 
氧 氧化 钠 溶液 5 一 6 滴 ,沉淀 变 成 棕色 ，。 

【含量 测定 】 取 本 品 细 粉 约 0.25g, 精密 称 定 , 照 磁石 
[含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 , 即 得 。 

本 品 含 铁 (Fe) 不 得 少 于 45.096. 

饮片 

【炮制 】 赭石 ”除去 杂质 , 砸 碎 。 

BREA PORIA MENPE IR, RUE IE GA 02130 J& 
EA, ME TERHI . 

每 100kg 赭石 ,用 醋 30kg. 

【性 味 与 归 经 】 蔡 , 寒 。 归 肝 、 心 、 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 ,重镇 降 逆 , 凉 血 止血 。 用 于 眩 
ZH ,呕吐 ,喷气 , 呢 道 ,喘息 ,吐血 , 题 血 , 崩 漏 下 血 。 

【用 法 与 用 量 】 9—30g.75HH. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 


3€ 仁 


Ruiren 
PRINSEPIAE NUX 


A du Jg x ETE SETA Prinsepia uniflora Batal. 或 齿 
e 371 * 


3r BE 


叶 扁 核 术 Prinsepia uniflora Batal. var. serrata Rehd. 的 干 
燥 成 熟 果 核 。 夏 、 秋 闻 采 摘 成 熟 果 实 , 除 去 果肉 , 洗 净 ， 
MF. 

CHERI Æ E D E, N m K To lmm, wi 6— 
8mm,JÉ 3~5mm. KM E ir ERAR r G A B E R RA 
纹 , 闻 有 棕 褐 色 果 了 肉 残 留 , 顶 端 尖 , 两 侧 略 不 对 称 。 质 坚硬 。 
T Y mi P Bg RE: ,种 皮 薄 , 浅 棕 色 或 红 棕 色 , 易 剥落 ;子叶 2， 
乳白 色 , 有 油脂 。 气 微 , 味 微 苗 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉 未 2g, 加 石油 栈 (30 一 60C)30ml, i 
声 处 理 30 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 再 加 石油 醚 (30 一 60C ) 
30ml 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 痉 去 石油 配 液 , 药 渣 挥 干 ,加 无 水 
乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 丙 酮 (5 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 LC BA 10 26 BL B L BETA HE. TE 100°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
£& H5 3XE xà B De JG DE x o 

【检查 】 水 分 不 得 过 11.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 用 时 的 碎 。 

CERI 【鉴别 】 [ez] 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 , 微 寒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 〗 蔓 风 散热 , 养 肝 明 目 。 用 于 目 赤 肿 痛 , 脸 
3X ZR ks » H ER 2 HH] 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 TRAE. 


07-9g, 


8r 蛇 


Qishe 
AGKISTRODON 


本 品 为 晒 科 动物 五 步 蛇 Agkistrodon acutus (Giienther) 
的 干燥 体 。 多 于 夏 、 秋 二 季 捕 提 , 训 开 蛇 腹 ,除去 内 脏 , 洗 净 ， 
用 人 竹 片 撑 开 腹部 , 盘 成 圆 盘 状 ,干燥 后 拆除 竹 片 。 

CERI 本 品 卷 呈 圆 盘 状 , 盘 径 17 一 34cm, 体 长 可 达 
2m。 头 在 中 间 稍 向 上 , 呈 三 角形 而 局 平 , 易 端 问 上 , 习 称 "再 
鼻头 ”。 上 有 收 有 管状 毒 牙 ,中 空 尖 锐 。 青 部 两 侧 各 有 黑 褐色 与 
浅 棕色 组 成 的 “V” 形 斑纹 17~25 个 ,其 “V? 形 的 两 上 端 在 背 
中 线 上 相 接 , 习 称 “ 方 胜 纹 ”, 有 的 左右 不 相 接 , 呈 交 错 排 列 。 
腹部 撑 开 或 不 撑 开 ,灰白 色 , 鳞 片 较 大 ,有 黑色 类 图形 的 斑点 ， 
习 称 “连珠 斑 ”; 腹 内 壁 黄白 色 , 冰 椎 骨 的 琼 突 较 高 , 呈 刀 片 状 
上 突 ,前 后 椎 体 下 突 基 本 同形 ,多 为 弯 刀 状 , 向 后 倾斜 ,尖端 明 


e 372 。 
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显 超过 椎 体 后 隆 面 。 尾 部 又 细 , 末 端 有 三 角形 深 灰 色 的 角质 
鳞片 1 枚 。 气 腥 , 味 微 咸 。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 22010 3 F BJ 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.0%. 

饮片 

【炮制 】 Sp 去 头 、 鳞 , 切 成 寸 段 。 

埋 蛇 肉 ” 去 头 , 用 黄酒 润 透 后 ,除去 鳞 、 骨 ,干燥 。 

酒 昔 蛇 ” 取 净 菜 蛇 段 , 照 酒 灾 法 (通则 0213) 炒 干 。 

每 100kg $f te , Hb EG 20kg。 

本 品 为 段 状 。 棕 褐色 或 黑色 , 略 有 酒 气 。 

【鉴别 育 合 酶 链 式 反应 法 。 

模板 DNA 提取 取 本 品 0.5g, 置 乳 钵 中 ,加 液 氮 适量 ， 
充分 研磨 使 成 粉末 , 取 0. 1g, 置 1. 5ml 离心 管 中 , 加 入 消化 液 
275y1[ 细 胞 核 裂 解 液 20041,0. 5mol/L 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 溶 
i 50 岂 ,蛋白 酶 KC(20mg/ ml)20pl1, RNA 酶 溶液 5p1j, 在 55'C 
水 浴 保 温 1 小 时 ,加 入 裂解 缓冲 液 250pl1, 混 匀 , 加 到 DNA. 纯 
化 柱 中 ,离心 (转速 为 每 分 钟 10 000 转 )3 分 钟 ; 弃 去 过 滤液 ， 
加 入 洗 脱 液 800wlL5mol/L ERW 2651.l1mol/L Tris- 盐 
酸 溶 液 (pH7.5) 18ul ,0. 5mol/L 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 溶 液 
(pH8. 0)3p1 ,无 水 乙醇 480,51, KANZI 273901], Bio CREE 
为 每 分 钟 10 000 转 )1 分 钟 ; 弃 去 过 滤液 ,用 上 述 洗 脱 液 反 复 
洗 脱 3 次 ,每 次 离心 (转速 为 每 分 钟 10 000 转 )1 分 钟 ; 弃 去 过 
滤液 ,再 离心 2 分钟 ,将 DNA 纯化 柱 转移 人 另 一 离心 管 中 ， 
加 入 无 菌 双 蒸 水 100 岂 ,室温 放置 2 分 钟 后 ,离心 (转速 为 每 分 
$t 10 000 转 )2 分 钟 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 , 置 零下 
20 忆 保存 备用 。 另 取 昔 蛇 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
模板 DNA 溶液 。 

PCR 反应 ”鉴别 引物 : 5'GGCAATTCACTACACAGCCAA - 
CATCAACT3 和 5' CCATAGTCAGGTGGTTAGTGATAC  3', 
PCR 反应 体系 ; 在 200p] 离心 管 中 进行 ,反应 总 体积 为 25pl, 
反应 体系 包括 10 X PCR 缓冲 液 2. 5pl, dNTP (2. 5mmol/L) 
241, 2 81 5| 7 (LO mol/L) 4 0.5ml ,高保 真 Taq DNA 聚合 酶 
(5U/uD0. 24], ES 0. 541, EAN ZK. 18. 8ul。 将 离心 管 置 
PCR X , PCR 反应 参数 : 95C 预 变性 5 分 钟 , 循 环 反 应 30 次 
(95'C30 $5,63'C45 秒 ) ,延伸 (72'C)5 分 钟 。 

Ekim EPRE DA GE e E DK 1 27 3 Z GB UU] 0541), Rt 
浓度 为 1% , 胶 中 加 入 核酸 凝 胶 染 色 剂 GelRed; 供 试 品 与 对 照 
药材 PCR 反应 溶液 的 上 样 量 分 别 为 8401; DNA 分 子 量 标记 上 
样 量 为 2p1(0. 5pg/pbD 。 电 泳 结束 后 , 取 凝 胶片 在 凝 胶 成 像 仪 
上 或 紫外 透射 仪 上 检视 。 供 试 品 凝 胶 电 泳 图 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 凝 胶 电 泳 图 谱 相 应 的 位 置 上 ,在 300 一 400bp 应 有 单一 
DNA 条 带 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 \ 咸 , 温 ; 有 毒 。 归 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 , 通 络 , 止 痉 。 用 于 风湿 项 兽 , 扩 木 
拘 挛 ,中 风口 眼 咒 斜 ,半身 不 遂 , 抽 搞 痉 挛 , 破 伤风 ,麻风 ， 


【用 法 与 用 量 】 3-—9gi BERE HR.— K 1—1.5g, — H 
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【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 霉 , 防 星 。 
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Jk dh y Se AAR F Æ Visum coloratum 
(Komar. ) Nakai 的 干燥 带 叶 茎 校 。 冬 季 至 次 春 有 采制 ,除去 粗 
茎 , 切 段 ,干燥 ,或 蒸 后 干燥 。 

[3431 本 品 葵 枝 呈 圆柱 形 ,2 一 5 又 状 分 枝 ,长 约 
30cm, 直径 0. 3 一 lcmj; 表 面 黄 绿色 、 金 黄色 或 黄 棕色 ,有 纵 皱 
纹 ; 节 膨大 , 节 上 有 分 校 或 枝 痕 ; 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 不 平 
坦 , 皮 部 黄色 , 木 部 色 较 小, 射线 放射 状 , 髓 部 常 偏向 一 边 。 叶 
对 生 于 枝 梢 , 易 脱落 ,无 柄 ;叶片 呈 长 椭圆 状 披 针 形 ,长 2 一 
7cm, 宽 0.51. 5em; 先端 印 圆 ,基部 横 形 ,全 缘 ; 表 面 黄 绿 
色 , 有 细 皱 纹 , 主 脉 5 出 ,中 间 3 条 明显 ; 革 质 。 气 微 , 味 微 苦 ， 
嚼 之 有 黏 性 。 

LEII 〈1) 本 品 葵 横 切 面 : 表皮 细胞 长 方形 ,外 被 黄 绿 
EAEE, E 19~80pm。 皮 层 较 宽 广 , 纤 维 数 十 个 成 束 , 微 木 
化 ; 老 葵 石 细胞 甚 多 ,单个 散在 或 数 个 成 群 , 韧 皮 部 较 窒 , 老 葵 
散 有 石 细 胞 。 形 成 层 不 明显 。 木 质 部 散 有 纤维 束 ;导管 周转 
纤维 其 多 ,并 有 少数 异形 细胞 。 髓 明显 。 薄 壁 细胞 售 草 酸 钉 
钞 唱 和 少数 方 晶 。 

品 葵 粉 末 淡 黄色 。 表 皮 雁 片 黄 绿色 ,细胞 类 长 方形 ,可 
见 气孔 。 纤 维 成 束 , 直 径 10 一 34um, 壁 较 厚 , 略 成 波状 , 微 木 
化 。 蜡 形 细胞 形状 不 规则 , 壁 较 厚 , 微 木 化 , 胞 腔 大 。 草 酸 钉 
f sS ELS 17 — 45umi7; Gh E 7P , ELS 8 一 30km。 石 细胞 类 方 
JE. .类 多 角形 或 不 规则 形 ,直径 42~102pm。 

(2) 取 本 品 粉 未 1. 5g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 榭 寄生 对 照 药 材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 和 对 照 药 材 溶液 各 4p1l、 对 照 品 溶 液 2 岂 , 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20 : 6 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 S0 C An 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;再 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 12.0% , (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 9.0% (通则 2302), 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.5%( 通 则 2302). 

【 漫 出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 


le : 
3€ Wm. 
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骏马 子 皮 


热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 20.025, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 264nm。 理 论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 紫 丁香 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 70% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 围 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh ECKE A.X X ICH (Cs Ha O0. ) 不 得 少 
于 0.04096 , 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 略 洗 , 润 透 , 切 厚 片 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 茎 外 皮 黄 绿色 、 黄 棕色 或 棕 褐 色 。 
切面 皮 部 黄色 , 木 部 浅黄 色 , 有 放射 状 纹理 , 髓 部 常 偏向 一 边 。 
叶片 黄 绿 色 或 黄 棕 色 , 全 缘 , 有 细 皱 纹 ; 革 质 。 气 微 , 味 微 昔 ， 
嚼 之 有 黏 性 。 

【含量 测定 】 AAH, ERTS EË CC Hzs Os ) 不 得 少 
T 0.02596, 

[35 301 CER E bs Hmh 
出 物 】 iz. 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 平 。 归 肝 、 肾 经 。 

【功能 与 主治 】 祛 风湿 , 补 肝 肾 , 强 筋 骨 , 安 胎 元 。 用 于 
风湿 痹 痛 , 腰 膝 酸 软 , 筋 骨 无 力 , 衣 漏 经 多 ,妊娠 漏 血 ,胎动 不 
Zkz HE. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

LERI 置 干 燥 处 , 防 星 。 


【检查 了 水 分 ARM DÈ 


2 Dg 


Baomazipi 
SYRINGAE CORTEX 


本 品 为 木犀 科 植 物 暴 马丁 香 Syringa reticulata (BL. ) 
Hara var. mandshurica (Maxim. ) Hara 的 干燥 干 皮 或 枝 皮 。 
春 . 秋 二 季 和 剥 取 , 干 燥 。 

LERI 本 品 呈 模 状 或 卷 简 状 , 长 短 不 一 , 厚 2 一 4mm。 
外 表面 瞳 灰 褐色 , 嫩 皮 平滑 ,有 光泽 , 老 皮 粗 米 , 有 横 纹 ;横向 
皮 筷 椭圆 形 , 暗 黄色 ;外 皮 薄 而 韧 , 可 横向 撕 剥 ,剥落 处 显 暗 黄 
绿色 。 内 表面 淡 黄 褐色 。 质 脆 , 易 折断 ,断面 不 整齐 。 气 微 
dre. 


【鉴别 (1) 本 品 粉 未 灰 黄 色 。 石 细胞 较 多 ,成 群 或 单个 
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散在 , 呈 类 圆 形 .长 方形 、 多 角形 或 不 规则 分 枝 状 ,直径 50— 
260km, 层 纹 、 孔 沟 明 显 。 木 栓 细 胞 黄 棕 色 , 呈 长 纺锤 形 或 梭 
JE ,细胞 内 含油 滴 。 纤 维 多 碎 断 , 常 与 石 细胞 伴生 ,直径 5 一 
20um, 壁 厚 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 至 lml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 丁香 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502)? 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C An d E PE 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.096 (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 甲醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 265nm。 
理论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 IUE TE BO nis E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 细 粉 0.1g, 精 密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 , 播 匀 ,浸泡 30 分 钟 后 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz) 20 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 紫 丁 香 芋 (Ci: Hau Os ) 不 得 少 
于 1.0%。 

【性 昧 与 妇 经 】 $E. HZ. 

LORSE AIAX, IAF m. MFAS. 

【用 法 与 用 量 】 30~45g. 

【贮藏 】》 置 通风 干燥 处 ,防潮 。 


m omg ox 
Mohanlilian 


ECLIPTAE HERBA 


Æ 529 28 BLEU S3 Eclipta prostrata L. 的 干燥 地 上 
WA. JEJFPBIOE EU HAT. 

[E31 本 品 全 体 被 白色 昔 毛 。 葵 呈 圆 柱 形 A NR, H 
径 2 一 5mmj; 表 面 绿 褐色 或 墨绿 色 。 叶 对 生 , 近 无 柄 ,叶片 争 
缩 卷曲 或 破碎 ,完整 者 展 平 后 呈 长 披 针 形 , 全 缘 或 具 浅 齿 , 墨 
绿色 。 头 状 花 序 直径 2~-6mm。 瘦 果 椭 圆 形 而 扁 ,长 2~ 
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3mm, 棕 色 或 浅 神色。 和气 微 , 味 微 咸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 RKE RAH, RERE. 

(2) 本 品 叶 表面 观 : 非 腺 毛 多 为 3 细胞 ,长 260— 
700um, 基部 细胞 稍 膨大 ,中 部 细胞 较 长 , 壁 增 厚 , 有 明显 疣 
状 突 起 ,顶端 细胞 急 尖 而 短 , 近 三 角形 。 气 孔 不 定式 , 副 卫 
细胞 3 一 4 个 。 

(3) 取 本 品 粉 末 2g, 加 7026 FP BE 20ml, 超 声 处理 45 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 墨 旱 寻 对 照 药 材 2g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 旱 莲 苷 A 对 照 品 适量 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 
10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (30 : 40 : 15 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
UBRO UE A A E BE BL ER TAG E 105°C Jn 3A 38 PE x Sj E 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 14.096 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.5%% 醋 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 351nm。 理 论 板 
数 按 蚁 蜡 菊 内 酷 蜂 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BOA) 
0~10 35-59 65-41 
10— 20 59 41 


X RR RARE HU TU S POS H A EOS. RR an 3 EE SUI s PA 


定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh dC ER dh Yb ER. EE ERAS ER (Cu Ho O71) 不 得 少 
于 0.04094, 

饮片 

【炮制 〗 RERE MA, DE, TH. 

本 品 呈 不 规则 的 段 。 葵 圆柱 形 ,表面 绿 褐色 或 墨绿 色 , 具 
纵 棱 , 有 上 白 毛 ,切面 中 空 或 有 白色 人 通 。 叶 多 皱 缩 或 破碎 ,墨绿 
色 ,密生 白 毛 , 展 平 后 ,可 见 边缘 全 缘 或 具 浅 锯齿 。 头 状 花 序 。 
气 微 , 味 微 咸 。 

CSa] REl 【含量 测定 】 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 酸 , 寒 。 归 肾 、 肝 经 。 
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【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 凉 血 止 血 。 用 于 肝 肾 阴 虚 , 牙 
齿 松 动 , 须 发 早 白 , 腕 尝 耳 鸣 , 腰 膝 酸 软 , 阴 虚 血 热 吐 血 、 归 血 、 
尿血 , 血 痢 , 崩 漏 下 血 , 外 伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


W F 
Daoya 
ORYZAE FRUCTUS GERMINATUS 


本 品 为 禾 本 科 植 物 称 Oryza sativa L. 的 成 熟 果 实 经 发 
芽 干燥 的 炮制 加 工 间 。 将 稳 谷 用 水 浸泡 后 ,保持 适宜 的 温 S 
BE , 待 须根 长 至 约 lcm 时 ,干燥 。 

CERI 本 品 呈 扁 长 椭圆 形 , 两 端 略 尖 ,长 7 一 9mm, 直 
径 约 3mm。 外 释 黄 色 , 有 日 色 细 昔 毛 , 具 5 脉 。 一 端 有 2 枚 
对 称 的 白色 条 形 浆 片 ,长 2~3mm, 于 一 个 浆 片 内 侧 伸 出 弯曲 
的 须根 1 一 3 条 ,长 0.5~1.2cm。 质 硬 , 渐 面 白色 , 粉 性 。 气 


微 , 味 淡 。 

【检查 】 出 芽 率 ” 取 本 品 , 照 药 材 取 样 法 (通则 0211), 
分 取 对 角 两 份 供 试 品 至 约 10g, 检 查 出 芽 粒 数 与 总 粒 数 ,计算 
HEROA), 

本 品 出 芽 率 不 得 少 于 85%。 

饮片 

【炮制 】 稳 芽 ”除去 杂质 。 


BEF ” 取 净 稳 芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 深 黄 色 。 
REF 取 净 稻 芽 , 照 清 炒 法 (通则 0213) 炒 至 焦 黄 色 。 
【性 昧 与 归 经 〗 甘 , 温 。 归 脾 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 消食 和 中 , 健 脾 开胃 。 用 于 食 积 不 消 , 腹 
KOR. HEES ,不 饥 食 少 。 炒 稻 芽 偏 于 消食 。 用 于 不 饥 食 
D, REFER. MTERA. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【贮藏 】 置 通风 于 燥 处 , 防 星 。 


i$ g 
Jiangcan 
BOMBYX BATRYTICATUS 


7k dh Jy d URL ERZE Bombyx mori Linnaeus 4— 5 fie 
的 幼虫 感染 (或 人 工 接种 ) 百 僵 菌 Beauveria bassiana (Bals. ) 
Vuillant 而 致死 的 干燥 体 。 多 于 春 、 秋 季 生 产 ,将 感染 白 僵 菌 
病死 的 看 干燥 。 

【性 状 ” 本 品 略 呈 圆柱 形 , 多 弯曲 锌 缩 。 长 2 一 5cm, H 
径 0.5~0.7cm。 表 面 灰 黄色 ,被 有 白色 粉 霜 状 的 气 生 菌 丝 和 
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分 生 孢 子 。 头 部 较 圆 , 足 8 对 , 体 节 明显 ,尾部 略 呈 二 分 歧 状 。 
质 硬 而 脆 , 易 折断 ,汤面 平坦 ,外 层 白色 ,中 间 有 亮 棕色 或 亮 黑 
色 的 丝 腺 环 4 个 。 气 微 腥 , 味 微 咸 。 

【鉴别 】 本 品 粉 末 灰 标 色 或 灰 褐 色 。 菌 丝 体 近 无 色 , 细 
长 卷曲 缠 结 在 体 辟 中。 气管 壁 碎片 略 弯 曲 或 旦 绝 状 , 具 棕 色 
或 深 棕 色 的 螺旋 丝 。 表 皮 组 织 表面 具 网 格 样 皱 缩 纹理 以 及 纹 
理 突起 形成 的 小 尖 突 ,有 圆 形 毛 窜 ,边缘 黄色 ;刚毛 黄色 或 黄 
棕色 ,表面 光滑 , 壁 稍 厚 。 未 消化 的 桑 叶 组 织 中 大 多 含 草酸 钉 
fk Sh 3,7] dn o 

【检查 】 杂质 不 得 过 3% (通则 2301). 

水 分 “不 得 过 13.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 7.0% (通则 2302). 

屋 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0% (通则 2302) 。 

$E EE HEAR — 照 黄 曲霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲霉 毒素 BAI Sug, S E HAE 
素 G; HH EE EG Gi . 黄 曲 霉 毒 素 B 和 黄 曲 霉 毒素 B 的 总 
量 不 得 过 10pg。 

【浸出 物 】 照 醇 浴 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 20.0%. 

饮片 

【炮制 〗 fx 淘 洗 后 干燥 ,除去 杂质 。 

CERI [Xx DH IB. 

bEz PAER, RZ kb y EN 0213) 炒 至 表面 
黄色 。 

【性 昧 与 归 经 】 威 、. 辛 , 平 。 归 肝 、 肺 . 胃 经 。 

【功能 与 主治 】 息 风 止 痉 , 祛 风 止痛 ,化 痰 散 结 。 用 于 肝 
Jd, 3e 96 , TiO d di ,小 儿 急 惊 , 破 伤风 ,中 风口 咒 , 风 热 头 痛 , 自 
赤 咽 痛 ,风疹 瘙痒 Ac BRE HS. 

【用 法 与 用 量 】 5 一 10g。 

【贮藏 】 置 于 燥 处 , 防 星 。 


£8 R 
Heshi 
CARPESII FRUCTUS 


本 品 为 葡 科 植物 天 名 精 Carpesium abrotanoides L. 的 干 
燥 成 熟 果实 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采 收 , 晒 于 ,除去 杂质 。 

LERI 本 品 呈 圆柱 状 ,细小 ,长 3 一 4mm, 直径 不 及 
lmm。 表 面 黄 褐色 或 暗 褐色 , 具 多 数 纵 棱 。 顶 端 收缩 呈 细 吃 
状 , 先 端 扩 展 成 灰白 色 圆 环 ;基部 稍 尖 , 有 着 生 痕 迹 。 果 皮 薄 ， 
纤维 性 ,种 皮 菲 薄 透 明 , 子 叶 2, 类 日 色 , 稍 有 油性 。 气 特异 ， 
ER fo or o 

【鉴别 本 品 横 切 面 : 外 果皮 细胞 1 列 , 均 含 草酸 钙 柱 
唱 。 中 果皮 薄 壁 细胞 数列 ,棕色 ,细胞 皱 缩 ,界限 不 清楚 , 棱 线 
处 有 纤维 束 ,由 数 十 个 纤维 组 成 ,纤维 壁 厚 , 木 化 。 内 果皮 细 


«3/5 * 


EH 


胞 1 列 , 深 标 色 。 种 皮 细胞 扁平 ,内 胚乳 有 残存 ; 豚 薄 壁 细 胞 
充满 糊 粉 粒 和 脂肪 油 滴 ,子叶 最 外 层 细胞 含 细 小 的 草酸 钙 
IT 

LERS SFA. HEISE. 

【功能 与 主治 〗 AER. ROTG E J , Dek i 
病 , 忠 积 腹 痛 , 小 儿 疹 积 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 9g。 

eR EHRT. 


ME B 


Xiebai 
ALLII MACROSTEMONIS BULBUS 


Zk dh Og Beatus Allium macrostemon Bge. 或 
XE Allium chinense G. Don ES T- HR 8SZE,. E.ER, A 
净 ,除去 须根 RARE Ak HAA MTF. 

DEI 小 根 忒 ” 呈 不 规则 卵 圆 形 , 高 0.5 一 1.5cm, 直 
f$ 0.5~1. 8cm。 表 面 黄白 色 或 淡 黄 棕色 , 皱 缩 , 半 透 明 , 有 类 
白色 膜 质 鳞 片 包 被 ,底部 有 突起 的 鳞茎 盘 。 质 硬 , 角 质 样 。 有 
aq bh , 味 微 辣 。 

XE ” 呈 略 扁 的 长 卵 形 , 高 1—3cm,É f$ 0.3 一 1. 2cm。 表 
面 淡 黄 棕 色 或 棕 褐 色 , 具 浅 纵 皱纹 。 质 较 软 ,断面 可 见 鳞 叶 
2—3 JZ. MZT. 

【鉴别 (1) 小 根基 ”粉末 黄白 色 。 较 老 的 鳞 叶 外 表皮 
细胞 ,细胞 壁 稍 连珠 状 增 厚 。 鳞 叶 内 表皮 细胞 呈 类 长 方形 ,长 
68—197um, F 29~~76um, 细 胞 排列 紧密 。 草 酸 钉 柱 唱 多 见 ， 
长 (7)~17 一 29pm。 气 孔 少 见 , 多 为 不 定式 , 副 卫 细胞 4 个 。 
螺纹 导管 直径 12 一 17wm。 

莲 ” 鳞 叶 外 表皮 细胞 ,细胞壁 无 明显 增 厚 。 鳞 叶 内 表皮 
细胞 较 大 ,长 258~668um。 

(2) 取 本 品 粉 未 4g, 加 正 已 烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 正 已 烷 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
PEAX RZ i 4g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 周 ,分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
FWE, ET E 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C JT TA 8 PE 
显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[i$] 水 分 不 得 过 10.026 (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 75% 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 30.026, 

【性 味 与 归 经 】 辛 、 昔 , 温 。 归 心 . 肺 、 骨 、 大 上 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 通 阳 散 结 , 行 气 导 湾 。 用 于 胸 兽 心痛 , 腕 
|a 2 P3 CL yx 


* 376 。 


IL , 
3€ W. 
»* ouryao. com 
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【用 法 与 用 量 〗 5 一 10g。 
【贮藏 】 E TRAE, BY iE. 


m 改 仁 
Yiyiren 
COICIS SEMEN 


Zl bh JJ ARRP HE ME XIX Coix lacryma-jobi L. var. ma- 
yuen (Roman. )Stapf 的 于 燥 成 熟 种 仁 。 秋 季 果 实 成 熟 时 采制 
植株 , 晒 干 ,打下 果实 ,再 晒 干 ,除去 外 壳 、 黄 褐色 种 皮 和 杂质 ， 
收集 种 仁 。 

【性 状 〗 本 品 呈 宽 卵 形 或 长 椭圆 形 , 长 4—8mm, $3:3— 
6mm。 表 面 乳白 色 , 光 滑 , 偶 有 残存 的 黄 褐色 种 皮 ; 一 端 鲁 
圆 , 另 端 较 宽 而 微 上 四 ,有 1 淡 棕 色 点 状 种 脐 ; 背 面 圆 凸 ,腹面 有 
1 条 较 宽 而 深 的 纵 沟 。 质 坚实 ,断面 白色 , 粉 性 。 气 微 , 味 
微 甜 。 

【鉴别 (1) 本 品 粉 末 淡 类 白色 。 主 为 淀粉 粒 , 单 粒 类 圆 
形 或 多 面 形 ,直径 2 一 20km, 脐 点 星 状 ; 复 粒 少见 ,一 般 由 2 一 
3 分 粒 组 成 。 

(2) 了 到 本 品 粉 末 1g. ILE 8 E (60 —90'C)30ml , 8 P5 Aib 38 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 营 芯 仁 油 对 照 
提取 物 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 提取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2l 分别 点 于 同一 硅胶 G SEED D. AA wh 
(60 一 90C )- 乙 醚 - 冰 醋 酸 (83 : 17: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BF EDI 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 莉 故 仁 油 对 照 提 取 物 .甘油 三 油 酸 酯 对 照 品 ,加 [ 含 
量 测 定 ] 项 下 的 流动 相 分 别 制 成 每 1ml 含 1mg.0. 14mg W 
液 ,作为 对 照 提 取 物 、 对 照 品 溶液 。 照 (含量 测定 ] 项 下 的 色谱 
条 件 试验 ,分 别 吸 取 [ 含 量 测 定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 .对 照 品 溶 
液 和 上 述 对 照 提取 物 、 对 照 品 溶液 各 10ml, 注 入 液 相 色谱 仪 。 
供 试 品 色 谱 图 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 一 致 的 色 
谱 峰 ;并 呈现 与 对 照 提 取 物 色谱 峰 保 留 时 间 一 致 的 7 个 主要 
色谱 峰 。 

【检查 】 杂质 不 得 过 2% (通则 2301). 

水 分 不 得 过 15.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 3. 0% (通则 2302) 。 

RASSA — 照 黄 曲霉 毒素 测定 法 (通则 2351) 测 定 。 

本 品 每 1000g 含 黄 曲 霉 毒 素 Bl 不 得 过 5ug, 含 黄 曲 霉 毒 
X G 黄 曲霉 毒素 G\ 黄 曲霉 毒素 B: 和 黄 曲 霉 毒 素 Bi 的 总 量 
不 得 过 10pg。 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 无 水 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5. 5%。 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 34 ze 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 -二 氯 甲烷 (65 : 350 JJ L2 48 5 2 R oR 
检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 甘油 三 油 酸 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 油 三 油 酸 酷 对照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得) 约 0. 6g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 流动 相 50ml, 称 定 重量 ， 
浸泡 2 小 时 ,超声 处 理 (功率 300 W , EE 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl1, 供 试 品 溶 
ilt 5 一 10ml, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 甘 油 三 油 酸 酯 (Cs Hios Oe ) ,不 得 
少 于 0.5096, 


饮片 

【炮制 】 RAC ”除去 杂质 。 

【检查 】 杂质 ” 同 药材 ,不 得 过 1%。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 2. 0% 。 

LERI 【鉴别 】 【检查 了 (水 分 RREK) 【浸出 


物 】【〖【 含 量 测定 】〗 HAH. 

AX RP EGIT PREH, BRAKES YE GAN 0213) 炒 至 微 
黄色 。 

本 品 形 如 营 芯 仁 , 微 鼓 起 ,表面 微 黄 色 。 

【检查 】 水 分 同 药材 ,不 得 过 12.0% 。 

总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 2.0%，。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 甘油 三 油 酸 酯 不 得 少 于 0. 40% 。 

【鉴别 【浸出 物 】 Hz. 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 淡 , 凉 。 归 脾 、 胃 ME 

【功能 与 主治 】〗 利水 渗 湿 , 健 脾 止 泻 , 除 痹 , 排 脓 , 解 毒 散 
结 。 用 于 水 肿 ,脚气 ,小 便 不 利 ,脾虚 汇演 , 湿 兽 拘 挛 , 肺 痛 , 肠 
JA SEDE SR. 

【用 法 与 用 量 】 9 一 30g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 , 防 星 。 


薄 (3r 
Bohe 
MENTHAE HAPLOCALYCIS HERBA 


Æ hh 2 IEEE RET EI Ed Mentha haplocalyx Brig. BF 
FRA DNA. EDOEKIDIRZESDIE HESXIBJT S — EN ARR, 
分 次 采 荐 , 晒 干 或 阴干 。 


le : 
3€ «m. 
a% ouryao. com 


[E431 本 品 葵 呈 方 柱 形 ,有 对 生 分 枝 , 长 15 40cm. É 
径 0. 2~0. 4cmj; 表 面 紫 棕色 或 淡 绿 色 ,棱角 处 具 昔 毛 , 节 间 长 
2— 5cm; Jf e , Pire] A ERPE. PDOMPAE SE APTE 
缩 卷曲 ,完整 者 展 平 后 呈 宽 披 针 形 、 长 椭圆 形 或 卵 形 ,长 2— 
7cm, 宽 1~3cm; 上 表面 深 绿色 ,下 表面 灰 绿 色 , 稀 被 营 毛 ,有 
占 点 状 腺 鲜 。 轮 伞 花 序 腋生 , 花 葡 钟 状 ,先端 5 齿 裂 ,花冠 淡 
紫色 。 抒 搓 后 有 特殊 清凉 香气 , 昧 辛 凉 。 

【鉴别 (1) 本 品 叶 表面 观 : 腺 鳞 头 部 8 细胞 ,直径 约 
至 90pm, 柄 单 细胞 ;小 腺 毛 头 部 及 柄 部 均 为 单 细胞 。 非 腺 
毛 1 一 8 细胞 , 常 弯 曲 , 壁 厚 , 微 具 疣 突 。 下 表皮 气孔 多 见 , 直 
ax. 

《2) 取 本 品 叶 的 粉末 少量 ,经 微量 升华 得 油状 物 ,加 硫酸 
2 滴 及 香草 醛 结 晶 少 量 , 初 显 黄色 至 橙黄 色 , 再 加 水 1 滴 , 即 
变 紫 红色 。 

(3) 取 本 品 粉末 0. 5g , Jun il E C60 — 90 C) 5 ml, 2853€ . de 
播 数 分 钟 ,放置 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 洲 
液 。 男 取 薄 荷 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 
薄荷 脑 对 照 品 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10~20p1l、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 - 乙 醇 (1 : 4) 的 
混合 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 时 不 得 少 于 30%。 

水 分 不 得 过 15.0%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 11.0% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0%( 通 则 2302) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 约 5mm 的 短 段 适量 ,每 100g 供 
试 品 加 水 600 ml, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 保 持 微 沸 3 小 
时 测定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 80% (ml/g) 。 

饮片 

【炮制 
低温 干燥 。 

本 品 旦 不 规则 的 段 。 茎 方 柱 形 ,表面 紫 棕 色 或 淡 绿 色 , 具 
ARR ,棱角 处 具 茸 毛 。 切 面 日 色 , 中 空 。 叶 多 破碎 ,上 表面 
深 绿色 ,下 表面 灰 绿 色 , 稀 被 营 毛 。 轮 例 花 序 腋 生 , 花 亚 钟 状 ， 
先端 5 齿 裂 ,花冠 淡 紫 色 。 揉 搓 后 有 特殊 清凉 香气 , 味 辛 凉 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 13.0%。 

【含量 测定 】 同 药材 , 含 挥发 油 不 得 少 于 0. 40% (ml/g)。 

【鉴别 】 【检查 工 总 灰分 “” 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药材 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 凉 。 归 肺 、 肝 经 。 

【功能 与 主治 】 PUB UA BRI B AIN, EA LBLBTE T 
^. RET URS B SU 46 3:38» BLZ SURE, DL 3. PUE, 
麻疹 , RT EE B Pl 


除去 老 茎 和 杂质 , 略 喷 清 水 , 稍 润 , 切 短 段 , 及 时 


e 377 。 
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【用 法 与 用 最 】 3 一 6g, 后 下 。 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 


E 加 58 


Diangiecao 
BELLADONNAE HERBA 


Æ d 23 Xn Hu d AR XS Atropa belladonna L. 的 干燥 全 
草 。 在 开花 至 结果 期 内 采 控 ,除去 粗 共 和 泥 沙 , 切 段 干 燥 。 

LERI 本 品 根 呈 圆柱 形 , 直 径 5 一 15mm, 表 面 浅 灰 棕 
色 , 具 纵 皱 纹 ; 老 根木 质 , 细 根 易 折 断 , 斯 面 平坦 , 皮 部 狭 ,灰白 
色 , 木 部 宽广 , 棕 黄 色 ,形成 层 环 纹 明 显 ; 人 通 部 白色 。 茎 扁 圆 柱 
É ,直径 3— 6mm , 表面 黄 绿色 ,有 细 纵 皱纹 和 稀 朴 的 细 点 状 
皮 和 孔 , 中 空 , 幼 茎 有 毛 。 叶 多 皱 缩 破碎 ,完整 叶片 卵 状 椭圆 形 ， 
黄 绿 色 至 深 棕 色 。 花 莹 5 裂 , 花 冠 钟 状 。 果 实 球形 ,直径 5— 
8mm, 具 长 梗 ,种 子 多 数 。 气 微 , 味 微 苦 、 辛 。 

【鉴别 CONCRA GL XXE. SEP, Ss 
ES, HI 3—10um, EE i gg rp ig ur 0,5 dà. E18 15— 
28pkm。 叶 表皮 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 具 角 质 条 纹 ;气孔 不 等 
式 。 腺 毛 头 部 单 细胞 NW 2 一 4 细胞 或 头 部 5 一 6 细胞 . 柄 单 细 
胞 。 淀 粉 粒 稀少 ,直径 8 一 26km。 具 缘 纹 孔 导 管 和 网 纹 导 管 ， 
直径 24 一 40km。 亦 可 见 木 纤 维 、 波 状 弯曲 的 种 皮 石 细 胞 与 
花粉 粒 等 。 

(2) 取 本 品 粉 未 4g, 加 乙醇 15ml, 振 摇 15 分 钟 。 滤 过 , 滤 
液 藻 干 ,加 硫酸 溶液 (1->100)2ml, 搅 拌 后 滤 过 ,滤液 加 氨 试 
液 使 呈 碱 性 ,再 用 三 氯 甲 烷 2ml 振 摇 提取 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 ， 
燕 干 ,残渣 显 托 烷 生物 碱 类 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(3) 取 本 品 粉末 2g MARA 2ml, 混 匀 ,再 加 三 氯 甲 烷 
25ml,f& 5], W ELxb 3. WE E, UE A K F, Fk Jm — XX CU Nu 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿托品 对 照 品 、 
澳 酸 东 其 车 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 4mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 试验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
总 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 
干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 杂质 颜色 不 正常 (黄色 、 棕 色 或 近 黑 色 ) 的 其 
AR FARA E 4% ,直径 超过 lem B] ÉW 35 zECR f$ ix 3% (通则 
2301) 。 

水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 中 粉 约 10g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 
器 中 ,加 乙醇 10ml 浓 氨 试 液 8ml 与 乙醚 20m 的 混合 溶液 适 
HERE 12 小 时 ,加 乙醚 70ml, 加 热 回 流 3 小 时 ,至 生物 碱 提 
R ,提取 液 置 水 洽 上 蒸 去 大 部 分 乙醚 , 移 置 分 液 漏斗 中 ,用 
0. 5mol/L 硫酸 溶液 分 次 振 摇 提取 ,每 次 10ml, Z ^E 9g 8X 38 


e 378 。 
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尽 , 合 并 酸 液 , 用 三 氯 甲烷 分 次 振 摇 提 取 ,每 次 10ml, 至 三 所 
甲烷 层 无 色 , 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 0. 5mol/L 硫酸 溶液 10ml 
WEER , 弃 去 三 氯 甲烷 液 , 合 并 前 后 两 次 酸 液 , 滤 过 ,滤器 用 
0. 5mol/L 硫酸 溶液 洗涤 ,合并 洗 液 与 滤液 ,加 过 量 的 浓 氮 试 
液 使 呈 碱 性 ,迅速 用 三 氯 甲烷 分 次 振 播 提取 ,至 生物 碱 提 尽 。 
如 发 生 乳 化 现象 ,可 加 乙醇 数 滴 ,每 次 得 到 的 三 氯 甲 烷 液 均 用 
同一 的 水 10ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 ,合并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,加 乙 
BE 3ml, 3€ FP 3f dE 807C TR 2 小 时 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml, 必 
要 时 , 微 热 使 溶解 ,精密 加 硫酸 滴定 液 (0. 01 mol/L) 20ml, E 
水 浴 上 加 热 , 除 去 三 氯 甲 烷 , 放 冷 ,加 甲 基 红 指示 液 1— 2 滴 ， 
用 氢 氧 化 钠 滴 定 液 (0.02mol/L) 滴 定 。 每 1ml 硫酸 滴定 液 
(0. 01mol/L) 相 当 于 5. 788mg BA E 2 PACC Hz NO: ) 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 生物 碱 以 黄 营 碱 (Ci: Hos NO) ) 计 ， 
不 得 少 于 0.3096, 

【用 途 】》 抗 胆 碱 药 。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


i u 
Juhong 
CITRI EXOCARPIUM RUBRUM 


本 品 为 芸香 科 植 物 权 Cirus reticulata Blanco 及 其 栽培 
变种 的 干燥 外 层 果 皮 。 秋 末 冬 初 果实 成 熟 后 采 收 ,用 刀 削 下 
外 果皮 , 晒 干 或 阴干 。 

LERI 本 品 呈 长 条 形 或 不 规则 薄片 状 , 边 缘 皱 缩 向 内 
卷曲 。 外 表面 黄 棕色 或 楼 红色 ,存放 后 呈 棕 褐色 ,密布 黄白 色 
突起 或 目下 的 油 室 。 内 表面 黄白 色 , 密 布 目 下 透 光 小 圆 点 。 
Ee RE. AFE SERIE UM. 

【鉴别 〗 《1) 本 品 粉 末 淡 黄 棕色 。 果 皮 表 皮 细 胞 表面 观 
多 角形 .类 方形 或 长 方形 , 垂 周 壁 增 厚 ,气孔 类 圆 形 , EE 1818— 
26pm, 副 卫 细 胞 不 清晰 ;侧面 观 外 被 角质 层 , 径 向 壁 的 外 侧 增 
厚 。 油 室 碎片 的 外 围 薄 壁 细胞 辟 微 增 厚 。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 
在 于 注 壁 组 织 中 ， 

(2) 取 本 品 粉末 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 加热 回 流 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 5ml, 浓 缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 检 皮鞋 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
用 0.5% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 约 3em, Boii Bc F 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10:1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 至 约 gcm, 取 出 ,上 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0% (通则 2302). 
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【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 39 ;E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 284nm。 
理论 板 数 按 栓 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 四 号 第 ) 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 加 里 醇 20ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,转移 至 50ml È 
瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 次 洗涤 容器 和 残渣 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 橙 皮 昔 (Czs Ha O1s) 不 得 少 
T 175, 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 切 碎 。 

【性 味 与 归 经 】 xm. HABEAS, 

【功能 与 主治 】 理气 宽 中 , 燥 湿 化 痰 。 用 于 咳嗽 痰 多 , 食 
积 伤 酒 PDCRE Js [aj 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 DiE. 

HE: 栽培 变种 主要 有 大 红 袍 Citrus reticulata. * Dahongpao' , 


福 权 Citrus reticulata *Tangerina' 。 


wo Z 


Juhe 
CITRI RETICULATAE SEMEN 


本 品 为 芸香 科 植 物 权 Citrus reticulata Blanco 及 其 栽培 
变种 的 干燥 成 熟 种 子 。 果 实 成 熟 后 收集 , 洗 净 LT. 

【性 状 】 本 品 略 呈 卵 形 ,长 0.8 一 1.2cm, 直径 0.4— 
0. 6cm。 表 面 淡 黄白 色 或 淡 灰 白色 ,光滑 ,一 侧 有 种 状 楼 线 ， 
一 端 钝 圆 , 另 端 渐 尖 成 小 柄 状 。 外 种 皮 薄 而 韧 ,内 种 皮 菲 沙 ， 
淡 棕 色 ,子叶 2, 黄 绿色 ,有 油性 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 本 品 横 切面 : 种 皮 表 皮 细 胞 为 黏液 细胞 层 ; 
其 下 为 1 列 厚 壁 细 胞 ,排列 成 栅 状 ,外 壁 完 整 或 上 端 呈 昆 
状 突 起 , 壁 厚 薄 不 义 , 木 化 , 具 十 字形 或 斜纹 筷 ; 色 素 层 细 
胞 含 栖 黄 色 或 黄 棕 色 物 ,并 含 草 酸 钙 方 晶 , 直 径 7 一 16km。 
胚乳 细胞 3 一 4 列 , 有 的 壁 连珠 状 增 厚 , 含 脂肪 油 滴 。 子 叶 细 
胞 含 细小 草酸 钙 簇 唱 或 方 晶 ,并 含 脂肪 油 滴 和 针 簇 状 术 皮 
td. 

饮片 

【炮制 〗 Td 除去 条 质 , 洗 净 , 干 燥 。 用 时 的 碎 。 

盐 橘 核 取 净 橘 核 , 照 盐水 炙 法 (通则 0213) 炒 干 。 用 时 
jo PE. 
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【性 味 与 归 经 】 OE. HF BA. 

【功能 与 主治 〗 理气 , 散 结 ,止痛 。 用 于 冶 气 疼痛 ,睾丸 
Wi 2,283.95. 

[Hik5RHEI1 3 一 9g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 , 防 考 , 防 蛙 。 

FRETA EEA KA Citrus reticulata “Dahongpao’、 


福 桶 Citrus reticulata * Tangerina’ , 


A S m 
Zangchangpu 
ACORI CALAMI RHIZOMA 


本 品系 藏族 习 用 药材 。 为 天 南星 科 植 物 藏历 薄 Acorus 
calamus L. 的 干燥 根茎 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 ,除去 须根 和 泥 沙 ， 
晒 干 。 

【性 状 】 本 品 呈 扁 圆柱 形 , 咯 弯曲 ,长 4 一 20cm, 直径 
0.8 一 2cm。 表 面 灰 棕色 至 棕 褐 色 , 节 明显 , 节 间 长 0.5 一 
1. 5em, RA SAX. ,一 面具 密集 圆 点 状 根 痕 ; 叶 痕 呈 斜 三 角形 ， 
左右 交互 排列 ,侧面 荃 基 痕 周围 常 残留 有 鳞片 状 叶 基 和 毛发 
状 须根 。 质 硬 , 上 断面 淡 棕 色 ,内 皮层 环 明显 ,可 见 众多 棕色 油 
细胞 小 点 。 气 浓烈 而 特异 , 味 辛 。 

【鉴别 〈1) 本 品 横 切 面 : 表皮 细胞 类 方形 ,外 壁 增 厚 ， 
棕 宰 色 。 皮 层 宽 广 , 可 见 通气 组 织 , 由 薄 壁 细胞 构成 ,排列 成 
网 状 ,有 大 型 腔 孙 ; 散 有 纤维 束 和 叶 迹 维 管束 , 叶 迹 维 管束 外 
韦 型 ;内 皮层 明显 。 中 柱 散 生 多 数 维 管 束 , 周 木 型 和 外 韦 型 。 
注 壁 组 织 中 散 有 棕色 油 细 胞 。 薄 壁 细胞 含 淀粉 粒 ，。 

(2) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 5ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 冷 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 藏 草 猜 对 照 药材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 班 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.076 (通则 2302). 

【含量 测定 】 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 2. 0% (ml/g)。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 ,切片 ,干燥 。 

LERI FRB. 

【功能 与 主治 】 温 胃 ,消炎 止痛 。 用 于 补 胃 阳 ,消化 不 
良 ,食物 积 滞 ELE AGBS. 

【用 法 与 用 量 】 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


3 一 6g。 


«379 。 
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LIGUSTICI RHIZOMA ET RADIX 


本 品 为 伞 形 科 植 物 莹 本 Ligusticum sinense Oliv. 3il dk 
本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的 干燥 根茎 和 根 。 
秋季 茎 叶 枯 获 或 次 春 出 苗 时 采 挖 ,除去 泥 沙 , 晒 干 或 烘 干 。 

PERI E ” 根 蔡 呈 不 规则 结 节 状 圆柱 形 ORT BE A 
分 枝 , 长 3 一 10cm, 直径 1 一 2cm。 表 面 棕 褐色 或 暗 棕 色 , 粗 
糙 , 有 纵 皱 纹 , 上 侧 残 留 数 个 止 陷 的 圆 形 葵 基 ,下 侧 有 多 数 点 
状 突 起 的 根 痕 和 残 根 。 体 轻 , 质 较 硬 , 易 折 断 , 斯 面 黄色 或 黄 
HEFER. ARE, IRE, i UR 

LRA Bh iR ED AARRE R, K 1— 
3cm ,直径 0. 6 一 2cm。 有 多 数 细 长 弯曲 的 根 。 

【鉴别 取 本 品 粉末 1g, 加 乙醚 10ml, 冷 浸 1 小 时 ,超声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
慕 本 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 丙 酮 (95 : 5) 为 展开 剂 ， 
展开 , 展 距 10cm, 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

总 灰分 不 得 过 15.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 13. 0% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (40 : 60) (用 磷酸 调节 pH 值 至 3. 5) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 
低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粗 粉 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 
10ml 具 塞 离心 管 中 , 精 密 加 入 甲醇 om], EREE, EE 
夜 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,吸取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 阿 魏 酸 (Cie Hi; Os ) 不 得 少 于 
0. 050%. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 兆 , 润 透 , 切 厚 片 , 晒 干 。 

蓝本 片 ” 本 品 呈 不 规则 的 厚 片 。 外 表皮 棕 褐 色 至 黑 初 


。 380 。 
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色 ,粗糙 。 切 面 黄白 色 至 浅黄 褐色 ,具有 裂隙 或 孔洞 ,纤维 性 。 
AUR IRE, E ARUM. 

辽 莫 本 片 ” 外 表皮 可 见 根 痕 和 残 根 突起 呈 毛 刺 状 ,或 有 
呈 顶 朽 空 洞 的 老 荃 残 基 。 切 面 木 部 有 放射 状 纹理 和 裂隙 。 

【检查 】 总 灰分 同 药 材 , 不 得 过 10.0% 。 

酸 不 溶性 灰分 同 药材 ,不 得 过 5. 0%% 。 

【鉴别 【检查 】( 水 分 ) 【浸出 物 】 【含量 测定 】 lu 
药材 。 

【性 味 与 归 经 〗 辛 , 温 。 归 膀胱 经 。 

【功能 与 主治 】 社 风 , 散 寒 ,除湿 ,止痛 。 用 于 风寒 感冒 ， 
赂 顶 疼痛 ,风湿 痹 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 3 一 10g。 

【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


B 8 
Tanxiang 
SANTALI ALBI LIGNUM 


本 品 为 檀 香 科 植物 檀 香 Santalum album L. 树干 的 干燥 
心材 。 | 

LERI 本 品 为 长 短 不 一 的 圆柱 形 木 段 , 有 的 略 弯 曲 ,一 
般 长 约 1m, 直 径 10~30cm。 外 表面 灰 黄 色 或 黄 褐色 ,光滑 细 
腻 , 有 的 具 疤 节 或 纵 裂 , 横 截 面 呈 棕 黄色 , 显 油 迹 ; 棕 色 年 轮 明 
显 或 不 明显 ,纵向 臂 开 纹理 顺 直 。 质 坚实 ,不 易 折 断 。 气 清 
香 ,燃烧 时 香气 更 浓 ; 味 淡 , 嘱 之 微 有 辛辣 感 。 

【鉴别 》 (1) 本 品 横 切面 : 导管 单个 散在 , 偶 有 2 一 3 个 
联合 。 木 射线 由 1 一 2 列 径 向 延长 的 细胞 组 成 。 木 薄 壁 细胞 
单个 散在 或 数 个 联结 ,有 的 含 草酸 钙 方 晶 。 导 管 .射线 细胞 、 
木 薄 壁 细胞 内 均 可 见 油 滴 。 

《2) 取 本 品 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 
E 10pl 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 檀 香醇 对 照 品 ,加 乙 
醚 制 成 每 1ml 5l 的 溶液 (或 用 印度 檀 香 的 挥发 油 加 乙醚 
制 成 每 mE 1041 的 溶液 ) 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 溶液 ( 取 对 二 甲 氨 
基 葵 甲醛 0. 25g TET VK BA ER 50g 中 ,加 85%% 磷 酸 溶液 5g 与 水 
20ml, 混 匀 ), 在 80 一 90C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 蓝 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

【含量 测定 WA mud 1mm)30g, REPE Tl Jl xe 
法 (通则 2204) 测 定 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 3. 0% ml/g). 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 镑 片 或 锯 成 小 段 , 辟 成 小 碎 块 。 

【性 味 与 归 经 】 辛 , 温 。 归 脾胃 、 心 、 肺 经 。 
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【功能 与 主治 】 行 气温 中 ,开胃 止痛 。 用 于 寒 凝 气 滞 , 胸 


B ST » Hé LOC ER bc Hs V A , 呕吐 食 少 o 
【用 法 与 用 量 】 2 一 5g。 
【贮藏 】 置 阴凉 干燥 处 。 
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Yishoucao 
PTEROCEPHALI HERBA 


Ak dh 3L 23 HE ZU ME. 28M E e eE VI RE Up XE EE 
Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Hoeck W FEZ, R 
末 秋 初 采 挖 ,除去 杂质 ,阴干 。 

【性 状 〗 本 品 根 呈 类 圆柱 形 , 长 5 一 20cm, 直 径 0.8— 
2. 5cm; 表 面 棕 褐色 或 黑 褐 色 , 具 扭曲 的 纵 皱 纹 和 黄白 色 点 状 
须根 痕 , 外 皮 易 脱落 ;顶端 常 有 数 个 麻花 状 扭曲 的 根 蔡 丛生 ， 
有 的 上 部 密 被 褐色 叶柄 残 基 。 体 轻 , 质 脆 , 易 折断 ,断面 不 平 
坦 , 木 部 白色 。 叶 基 生 , 灰 绿色 ,多 破碎 ,完整 叶片 长 披 针 形 至 
长 椭圆 形 ,全 缘 ,基部 常 羽 状 浅 裂 至 中 裂 ,两 面 均 被 粗毛 。 花 
茎 被 毛 , 头 状 花 序 近 球形 ,直径 0.8~2.5cm; 花 白色 至 淡 黄 
色 , 苯 片 为 羽毛 状 , 多 数 。 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 灰 棕色 或 灰 绿 色 。 非 腺 毛 单 细 胞 ， 
长 240~980um, 壁 较 光 滑 , 有 的 壁 上 有 细小 的 疣 状 突起 。 草 
KE? 95 in ELTE 12~56ym, 单 个 散在 或 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 
的 2 一 5 个 排列 成 行 。 导 管 多 为 网 纹 导 管 .螺纹 导管 ,直径 
16 一 68km。 花 粉 粒 淡 黄色 ,类 圆 球形 或 长 圆 形 , 直径 89 一 
125pm, 外 壁 具 刺 状 突起 ,有 3 个 萌发 孔 。 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE 
Y RART RAMP 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
TAA. HEU EIE OB UJ 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 8ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 
(12 : D 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 包 中 预 饱 和 10 分钟, 展开, 取 
出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 15.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 6.0%( 通 则 2302). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1mol/L Z, Bg EYE (85 : 15) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 齐 墩 果 酸 峰 计算 应 不 低 
于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 .能 果 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 齐 墩 果 酸 0. 2mg. REZR. 
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酸 0. 8mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 (过 三 号 得 ) 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 滤 洁 
及 滤器 ,合并 滤液 , 营 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 10 一 20 周 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 齐 墩 果 酸 (Cs Has O; ll E IR ER 
(Ca Has O;) 的 总 量 不 得 少 于 0. 20%% 。 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 切 段 ,干燥 。 

LERI SHIPS. 

【功能 与 主治 】 解毒 除 瘟 SH RUER STE URL JL, 

【用 法 与 用 量 】 1 一 3g。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 
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Oujie 
NELUMBINIS RHIZOMATIS NODUS 


本 品 为 睡莲 科 植 物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn. Bg FIÈ 
根茎 节 部 。 秋 、 冬 二 季 采 挖 根茎 ( 慕 ), 切 取 节 部 , 洗 净 ,上 晒 干 ， 
除去 须根 。 

LERI 本 品 呈 短 圆柱 形 , 中 部 稍 膨大 ,长 2 一 4cm, 直径 
约 2cm。 表 面 灰 黄色 至 灰 棕色 ,有 残存 的 须根 和 须根 痕 , 偶 见 
暗 红 棕 色 的 鳞 叶 残 基 。 两 端 有 残留 的 医 , 表 面 锌 缩 有 纵 纹 。 
质 硬 ,断面 有 多 数 类 圆 形 的 孔 。 气 微 , 味 微 甘 、 汲 。 

【鉴别 取 本 品 粉 末 1g, 加 稀 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 为 取 莫 节 对 照 药材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 青 取 丙 氨 酸 对 照 品 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 10p1、 对 照 
m Y 2p1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 -水 (4 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 试 
液 ,在 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 不 得 过 8.0% (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.076 (通则 2302), 

【浸出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 15.0%. 

饮片 

【炮制 】 BE 除去 杂质 , 洗 净 ,干燥 。 
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色 或 焦 黑 色 ,内 部 黄 褐 色 或 棕 褐 色 。 

本 品 形 如 藉 节 ,表面 黑 褐 色 或 焦 黑 色 , 内 部 黄 褐色 或 棕 宰 
色 。 断 面 可 见 多 数 类 圆 形 的 孔 。 气 微 , 味 微 甘 、 涩 。 

【检查 】 水 分 同 药 材 , 不 得 过 10.0%。 

【浸出 物 】 同 药材 ,不 得 少 于 20.0%. 

【检查 和 也 酸 不 溶性 灰分 ) 同 药 材 。 

【性 味 与 归 经 】 甘 、 深 , 平 。 归 肝 、 肺 、 骨 经 。 

【功能 与 主治 】 收 合 止血 ,化 瘀 。 用 于 吐血 ,咯血 , 归 血 ， 
PR JÉ s AA ÙR o 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

LERI 置 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 


E A f 
Fupenzi 
RUBI FRUCTUS 


7 mA EAP DEAA AT Rubus chingii Hu 的 干燥 
果实 。 夏 初 果实 由 绿 变 绿 黄 时 采 收 ,除去 梗 \ 叶 , 置 沸水 中 略 
Ve ERE ZR BUB TR. 

LERI 本 品 为 聚合 果 , 由 多 数 小 核果 聚合 而 成 , 呈 圆 锥 
形 或 扁 圆 锥 形 , 高 0.6~1. 3cm, H4 0. 5~1. 2cm。 表 面 黄 绿 
EREE , 顶端 钝 圆 ,基部 中 心 上 四 人。 宿 葛 棕 褐 色 , 下 有 果 
醒 痕 。 小 果 易 剥落 ,每 个 小 果 呈 半月 形 ,背面 密 被 灰白 色 昔 
毛 , 两 侧 有 明显 的 网 纹 , 腹 部 有 罕 起 的 棱 线 。 体 轻 , 质 硬 。 气 

【鉴别 3 (1) 本 品 粉末 棕 黄 色 。 非 腺 毛 单 细 胞 ,长 60 一 
450pm, 直 径 12 一 20um, 壁 甚 厚 , 木 化 ,大 多 数 具 双 螺 纹 , 有 的 体 
部 易 脱 落 , 足 部 残留 而 埋 于 表皮 层 , 表 面 观 圆 多 角形 或 长 圆 形 , 直 
径 约 至 23pm, 胞 腔 分 枝 , 似 石 细 胞 状 。 草 酸 钙 簇 晶 较 多 见 ,直径 
18 一 50um。 果 皮 纤 维 黄色 ,上 下 层 纵横 或 斜 向 交错 排列 。 

《2) 取 机 树 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[含量 测定 ] 山 泰 酚 -3-O- 芝 香 糖 苷 项 下 的 供 试 品 浴 液 5pl, 及 
上 述 对 照 品 溶液 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WEZ AR E ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 -水 -甲酸 (90 : 4 : 4 : 0.50 8 HE JEGRI SOT MWH, 
干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 105 人 加 热 5 分钟 ,在 紫外 光 灯 
(365nm) 和 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 9.0%( 通 则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302)。 

【 漫 出 物 】 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 淄 法 测定 ,不 得 少 于 9.0%。 

【含量 测定 】 HER 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


° 382 。 


测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR -0.2 26 磷酸 溶液 (15;85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 又 花 酸 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 叔 花 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
7026 PERE 1ml E 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 筛 ) 约 0. 5g. T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 
失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml, E 5ml EMF, 
用 7096 甲醇 稀 释 至 刻度 485] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 上 品 计 算 , 含 又 花 酸 (Cu HOO ) 不 得 少 于 
0.2095, 

山 泰 酚 -3-O- 靶 香 糖 背 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0.2% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 344nm。 理 论 板 数 按 山 泰 酚 -3-O- 芸 香 糖苷 峰 计 算 应 不 
低 于 3000, 

对 照 品 洲 液 的 制备 到 山 泰 酌 -3-O- 委 香 糖 并 对照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 S0pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 四 号 篇 ) 约 1g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 提取 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 
ATE EE] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25 ml, 燕 干 ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 ,用 石油 配 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石 
油 醚 液 ,再 用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
TER. , 蒸 干 , 残 沽 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 485] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,含山 泰 酚 -3-O- 靶 香 糖 背 (Czy Hao Ois ) 
不 得 少 于 0.03%. 

【性 味 与 妇 经 】 H R.m. BF. E BMZ. 

【功能 与 主治 】 益 肾 固 精 缩 尿 , 养 肝 明 目 。 用 于 遗精 滑 
精 ,遗尿 尿频 ,阳痿 早泄 , 目 暗 昏 花 。 

【用 法 与 用 量 】 6 一 12g。 

【贮藏 】 置 干燥 处 。 


E zx 
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Dianthus chinensis L. 的 干燥 地 上 部 分 。 夏 、 秋 二 季 花 果 期 采 
el ,除去 杂质 ,干燥 。 

【性 状 】 SE 茎 圆柱 形 , 上 部 有 分 枝 , 长 30~60cm; 表 
面 淡 绿 色 或 黄 绿色 ,光滑 无 毛 , 节 明显 , 略 膨大 ,断面 中 空 np 
对 生 ,多 皱 缩 , 展 平 叶 片 呈 条 形 至 条 状 披 针 形 。 枝 端 具 花 及 果 
实 , 花 葛 简 状 , 长 2.7 一 3.7cmj; 苞 片 4 一 6, 宽 卵 形 ,长 约 为 葛 
简 的 1/4; 花 瓣 棕 紫色 或 棕 黄 色 ,卷曲 ,先端 深 裂 成 丝 状 。 藉 
果 长 简 形 ,与 宿 葛 等 长 。 种 子 细 小 ,多 数 。 气 微 , 味 淡 。 

石竹 BAK 1.4—1. 8cm, Hr I& 29 Ju 3E fi B3 1/2; 
为 先端 浅 齿 裂 。 

【鉴别 〈1) 本 品 粉 末 绿 黄色 或 浅 绿 棕色 。 纤 维 多 成 束 ， 
边缘 平 直 或 波状 ,直径 10~25(~38) ms 有 的 纤维 束 外 侧 的 
细胞 含有 草酸 钙 复 晶 , 形 成 晶 纤 维 。 草 酸 钙 复 唱 较 多 ,直径 
7 一 35nm, 散 在 或 存在 于 薄 壁 细胞 中 。 花 粉 粒 类 圆 球形 ,直径 
31 一 75pm, 具 散 孔 REA MRE. 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 帷 麦 对 照 药 材 和 
石竹 对 照 药材 各 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 则 ,分 别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 正 丁 醇 -丙酮 -醋酸 -水 (2 : 2 : 1 : 16) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脐 干 , 吗 以 三 氧化 铝 试 液 , 热 风 吹 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 瞿 麦 对 照 药 材 或 石 
竹 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0%( 通 则 2302) 。 

饮片 

【炮制 】 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

本 品 呈 不 规则 段 。 荟 圆柱 形 ,表面 淡 绿 色 或 黄 绿色 , 节 明 
EREK WERE. MZEE. ASAR, AR 4 一 6。 
藉 果 长 简 形 ,与 宿 葛 等 长 。 种 子 细小 ,多 数 。 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 】 【检查 】 AAH. 

【性 味 与 归 经 】 苦 , 寒 。 归 心 、 小 肠 经 。 

【功能 与 主治 】 利尿 通 淋 ,活血 通 经 。 用 于 热 淋 , 血 淋 ， 
石 淋 , 小 便 不 通 , 淋 沥 汲 痛 ,经 闭 次 阻 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 置 通风 干燥 处 。 


D 日 章 
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POTENTILLAE DISCOLORIS HERBA 


本 品 为 蔷薇 科 植 物 翻 白 草 Potentilla discolor Bge. 的 干 
燥 全 草 。 夏 , 秋 二 季 开 花 前 采 挖 ,除去 泥 沙 和 杂质 ,干燥 。 
【性 状 】 本 品 块 根 呈 纺锤 形 或 圆柱 形 , 长 4 一 8cm, 直 径 
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0. 4~ lem; X [B] R c E k F9 E A 78 90 DU] TL E 1] Ax s Jo 8 fd 
脆 ,折断 面 平 坦 , 呈 灰白 色 或 黄白 色 。 基 生 叶 丛生 ,单数 羽 状 
复 叶 , 多 皱 缩 弯 曲 , 展 平 后 长 4~13cm; 小 叶 5 一 9 片 , 柄 短 或 
75 d& BUE 2X I 8 ILE ,顶端 小 叶 户 较 大 ,上 表面 暗 绿色 或 灰 
绿色 ,下 表面 密 被 日 色 绒 毛 , 边 缘 有 粗 饮 齿 。 气 微 , 味 甘 、 
TAIE o 

【鉴别 〈1)? 本 品 根 横 切 面 : 有 落 皮 层 残存 。 木 栓 层 由 
5~10 列 扁 平 细胞 组 成 ,细胞 壁 稍 厚 。 填 皮 部 狭 窜 , 形 成 层 成 
环 。 木 质 部 宽广 , 约 占 根 直 径 的 4/5, 内 有 数列 放射 状 排列 的 
导管 。 射 线 宽广 。 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 簇 唱 。 

本 品 粉 末 黄 棕色 。 叶 上 表皮 细胞 表面 观 类 多 角形 , 垂 周 
壁 近 平 直 ,， 可见 少数 单 细 胞 非 腺 毛 。 叶 下 表皮 细胞 , 垂 周 壁 
弯曲 ,气孔 不 定式 , 密 被 非 腺 毛 。 非 腺 毛 有 两 种 :一 种 极 细 长 ， 
卷曲 ,或 缠绕 成 团 ; 另 一 种 平 直 或 稍 弯曲 。 草 酸 钙 簇 唱 较 多 ， 
直径 8 一 25jm ,棱角 较 钝 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 翻 白 草 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pjl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
RFEA 2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 10.0 95 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.0 95 (通则 2302) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 3.0 76 GUI 2302). 

【浸出 物 】 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 温 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 , 不 得 少 于 4.0 96. 

饮片 

【炮制 〗 除去 杂质 , 洗 净 , 稍 润 , 切 段 ,干燥 。 

【性 味 与 归 经 】 HAE. F. BRM B KDZ. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 止 痢 , 止血 。 用 于 湿热 演 痢 ， 
痛 肿 疮 毒 , 血 热 吐 甸 , 便 血 , 朋 漏 。 

【用 法 与 用 量 】 9 一 15g。 

LERI 置 于 阴凉 干燥 处 ,防潮 , 防 星 。 
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DERI 本 品 呈 遍 贺 形 团 块 状 或 片 状 。 棕 褐色 或 红 棕 
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色 。 团 块 状 者 质 坚 ,不 易 折 断 ,断面 棕 褐色 ,角质 状 , 微 有 光 
泽 ; 片 状 者 质 脆 , 易 碎 ,断面 红 棕 色 , 半 透明 。 气 微 腥 , 味 初 甜 
而 后 有 持久 的 麻辣 感 , 粉 未 嗅 之 作 喧 。 

【鉴别 《1) 本 品 断 面 沾 水 , 即 呈 乳白 色 隆 起 。 

《2) 取 本 品 粉 末 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 浸 泡 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 加 对 二 甲 氮 基 葵 甲醛 国体 少量 , 滴 加 硫酸 数 滴 , 即 显 蓝 
紫色 。 

(3) 取 本 品 粉末 0. 1g, 加 三 氯 甲 烷 5ml, ZW 1 7 BEL 2E 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 醋 梧 少量 使 溶解 , 滴 加 硫酸 , 初 显 蓝 紫 
色 ,渐变 为 蓝 绿 色 。 

(D BUS iU KR. 0. 2g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 置 10ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶 
jk. 5) ONE BON RR ZEE 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 

和 蟾 毒 配 基 对 照 品 、 华 蛤 酥 毒 基 对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲 烧 - 两 酮 OL: 3 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 及 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 一 个 绿 
色 及 一 个 红色 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 13.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 5.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.076 (通则 2302) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARM A ZIR- 5%% 磷 酸 二 氧 钊 溶液 (50 : 50)( 用 磷酸 调 
$ pHH 值 为 3.2) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 296nm; 柱 温 40C., 
理论 板 数 按 华 蟾 酥 毒 基 峰 、 脂 蚁 毒 配 基 峰 计算 应 分 别 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 华 蚁 酥 毒 基 对 照 品 . 脂 蟾 毒 配 基 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 lml e i S836 R 
毒 基 、 脂 蚁 毒 配 基 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BE GS ZI 25mg, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 
液 各 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ in tk FR antt A , 含 华 桨 酥 毒 基 (Cz Haa Os ) A AB 98 TE 
配 基 (Cz Ha; OL ) 的 总 量 不 得 少 于 6.096, 

饮片 

【炮制 】 ERA 取 蟾 酥 , 捣 碎 , 加 白酒 浸 溃 ,时常 搅动 
至 呈 笛 膏 状 ,干燥 ,粉碎 。 

每 10kg $, HAW 20kg. 

【性 昧 与 归 经 】 F.A AE. HLA. 

【功能 与 主治 】 解毒 ,止痛 ,开窍 醒 神 。 用 于 痛 疤 疗 疮 ， 


e 384 * 


咽喉 肿 痛 ,中 财神 昏 RP TKIBOREUETS o 
【用 法 与 用 量 】 0.015~0.038g, 多 入 丸 散 用 。 外 用 适量 .。 
【注意 】 uH. 
【贮藏 置 干燥 处 ,防潮 。 


as 甲 
Biejia 
TRIONYCIS CARAPAX 


本 品 为 歼 科 动物 鳖 Trionyx sinensis Wiegmann 的 背 甲 。 
多 年 均 可 捕捉 ,以 秋冬 二 季 为 多 ,捕捉 后 杀 和 死 , 置 沸水 中 淫 至 
背 甲 上 的 硬 皮 能 剥落 时 ,取出 , 剥 取 背 甲 ,除去 残 肉 , 晒 干 。 

【性 状 Rd ES ILE xx B] ILE. 背面 隆起 ,长 10 一 
15cm, 595 9 一 14cm。 外 表面 黑 褐色 或 墨绿 色 , 略 有 光泽 , 具 细 
网 状 皱纹 和 灰 黄 色 或 灰白 色 斑 点 ,中 间 有 一 条 纵 棱 ,两 侧 各 有 
左右 对 称 的 横 凹 纹 8 条 ,外 皮 脱 落后 n] UL RS AAA E BERE. Pg 
表面 类 白色 ,中 部 有 突起 的 湖 椎 骨 , 颈 骨 向 内 卷曲 ,两 侧 各 有 
肪 上 骨 8 条 , 伸 出 边缘 。 质 坚硬 。 气 微 腥 , 味 淡 .。 

【检查 】 水 分 不 得 过 12.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

【浸出 物 】 照 醇 溶 性 漫 出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 
热 浸 法 测定 ,用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 5.0%。 

饮片 

【炮制 ZP ERAN. 45 分 钟 , 取 出 , 放 入 热 
水 中 ,立即 用 硬 刷 除 去 皮肉 , 洗 净 ,干燥 。 

BEER WAE, RAEAN 0213) 用 砂 泛 至 表面 淡 
黄色 ,取出 , 醋 溢 ,干燥 。 用 时 的 碎 。 

每 100kg EB , 3S 20kg。 

【性 味 与 归 经 】 RAR., GF EA. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 潜 阳 , 退 热 除 蒸 , 软 坚 散 结 。 用 于 阴 
EAA, AARI A HEMT. kg H, ERAS, FERR, 
经 闭 AR AEE. 

【用 法 与 用 量 】 9~24g, 先 前 。 

【贮藏 】 置 干 燥 处 , 防 星 。 


B S 


Shexiang 
MOSCHUS 


Æ d A ERE S UAE Moschus berezovskii Flerov, 5 Ej 
Moschus sifanicus Przewalski 或 原 廊 Moschus moschiferus 
Linnaeus JL ZI f d € rp BERE IDE). FELSEFE 
春 猎 取 A8 UR RER DIT DJ RR ERRER GUT E, 
RER, JK DPE”. XBBEEIBGSPRULS SIL. 
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阴干 或 用 干燥 器 密闭 干燥 。 

【性 状 〗 ERRE 为 局 圆 形 或 类 椭圆 形 的 赛 状 体 , 下 
径 3 一 7cm, 厚 2~4cm。 开 口 面 的 皮革 质 , 棕 褐色 ,上 略 平 ,密生 
白色 或 灰 棕 色 短 毛 , 从 两 侧 围绕 中 心 排列 ,中 间 有 1 7 SE TL. 
另 一 面 为 棕 褐 色 略 带 紫 色 的 皮膜 , 微 皱 缩 , 偶 显 肌肉 纤维 , 略 
有 弹性 , 削 开 后 可 见 中 层 皮 膜 旺 棕 褐色 或 灰 褐 色 , 半 透明 ,内 
层 皮 膜 呈 棕色 ,内 含 颗粒 状 、 粉 末 状 的 磨 香 仁和 少量 细毛 及 脱 
落 的 内 层 皮 膜 ( 习 称 “ 银 皮 ”)。 

REC ”野生 者 质 软 , 油 润 , 玖 松 ;其 中 不 规则 圆 球形 或 
颗粒 状 者 习 称 “ 当 门 子 ”, 表 面 多 呈 紫 黑色 , 油 润 光亮 , 微 有 麻 
AX. ,汤面 深 棕色 或 黄 棕 色 ; 粉 末 状 者 多 呈 棕 褐色 或 黄 棕 色 , 并 
有 少量 脱落 的 内 层 皮 腊 和 细毛 。 饲 养 者 呈 颗 粒状 、 短 条 形 或 
不 规则 的 团 块 ; 表 面 不 平 , 紫 黑色 或 深 棕 色 , 显 油性 , 微 有 光 
泽 , 并 有 少量 毛 和 脱落 的 内 层 皮 膜 。 气 香 浓 烈 而 特异 , 味 微 

【鉴别 】 (1) 取 毛 这 磨 香 用 特制 模 针 从 夺 孔 插入 ,转动 模 
针 ,提取 磨 香 仁 , 立 即 检 视 , 槽 内 的 磨 香 仁 应 有 逐渐 膨胀 高 出 
槽 面 的 现象 , 习 称 “ 冒 模 ”。 魔 香 仁 油 润 ,颗粒 玖 松 ,无 锐角 , 香 
气 浓烈 。 不 应 有 纤维 等 异物 或 异常 气味 。 

(2) 取 磨 香 仁 粉末 少量 , 置 手掌 中 ,加 水 润 湿 , 用 手 搓 之 能 
成 团 ,再 用 手指 轻 揉 即 散 ,不 应 粘 手 .交手 、 顶 指 或 结 块 。 

《3) 取 麻 香 仁 少 量 BUT DUIS] DIS H 8 D XUL IE ZR , B8 
即 融化 膨胀 起 泡 似 珠 , 香 气 浓 烈 四 洲 , 应 无 毛 、 肉 焦 自 ,无 火焰 
或 火星 出 现 。 灰 化 后 , 残 洽 呈 日 色 或 灰 日 色 。 

(4) 磨 香 仁 粉末 棕 褐色 或 黄 棕 色 。 为 无 数 无 定形 颗粒 状 
物 集成 的 半 透 明 或 透明 团 块 , 淡 黄色 或 淡 棕 色 ; 团 块 中 包 埋 或 
散在 有 方形 .柱状 、 八 面体 或 不 规则 形 的 晶体 ;并 可 见 圆 形 油 
滴 , 偶 见 毛 和 内 皮层 膜 组 织 。 

(5) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 一 致 的 色谱 峰 。 


此 电子 版 为 一 群 志同道合 ， 论 坛 里 默默 奉献 的 朋友 线 下 
合作 完成 ， 在 次 特别 感谢 。 和 希望 获 益 于 此 书 的 朋友 ， 在 论坛 
见 到 他 们 默默 的 点 个 赞 ， 他 们 不 求 什么 ， 只 求 在 蒲公英 能 够 
奉献 出 自己 的 一 份 力 。 多 么 简单 的 诉求 ， 也 正 因为 有 了 “他 
们 ”的 支持 。 满 公 英 才能 变 得 越 来 越 强 大 。“ 他 们 ”其 实 就 
是 每 一 个 蒲公英 的 蒲 友 。 或 许 大 家 不 曾 认 识 ， 或 许 你 还 在 默 
默 关 注 ， 但 无 论 是 人 什么， 蒲公英 有 了 你 们 。 这 才 是 幸福 ! 

特别 鸣谢 参与 制作 人 员 : 

@ 北 重 楼 ， @ 奶 茶 小 妹 ，@ 女 使 ，@ 四 季 沐 歌 /ty ，@ 子 
棋 ， @ 雨 季 不 再 来 ，@ 孙 药师 , 0%% , @dm18888 , 0 
巴西 木 ，@ 傲 笑 红 尘 , @jjb2005，@ 小 鱼 ， @ 希 望 的 田 
野 ，@ 十 明治 ， 0ÓE ，@ 风 中 泪 ， @ 唐 朝 人 ， 
@tongge , @leowu0425 ，@ 四 叶 花 6 开窍 的 混沌 QA XE. V 
jt, 6cy jp @cxdsnow 015333116867 等 等 等 等 。 

3k £gdh NS Xik: http://www. ouryao. com/ 
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万 香 


【检查 】 本 品 不 得 检 出 动 、 植 物 组 织 、 矿 物 和 其 他 摊 伪 
H. THART., 

干燥 失重 取 本 品 约 lg, 精 密 称 定 , 置 五 氧化 二 磷 干 燥 
器 中 , 减 压 干燥 至 恒 重 , 减 失重 量 不 得 过 35. 0% (通则 0831). 

总 灰分 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 照 灰分 测定 法 (通则 
2302) 测 定 , 按 干 燥 品 计算 ,不 得 过 6.526. 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 葵 基 (50%) 甲 基 硅 酮 
(OV-17) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 2%; 柱 温 200'C E10 'C, M 
论 板 数 按 磨 香 酮 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磨 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 检 查 ] 项 干燥 失重 项 下 所 得 干燥 
品 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 无 水 乙醇 2ml, 密 塞 , 振 摇 , 放 
E 1 小 时 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2pl， 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 磨 香 酮 (Ci。 Hs。O) 不 得 少 
于 2.0%。 


饮片 
【炮制 】 取 毛 过 麻 香 ,除去 圳 这 ,取出 磨 香 仁 , 除 去 杂质 ， 
用 时 研 碎 。 


【性 味 与 归 经 】 ced. Hu HZ. 

【功能 与 主治 】 开窍 醒 神 ,活血 通 经 , 消 肿 止痛 。 用 于 热 
Ji TR E. H UBER, TAR 3S BEC. UPS Ee XR S Z8 P] BUB EC XE 
胎 o MRUGA oo SERES EGET DRE -A RR o J Br SOUS > TR V 
肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 0. 03 一 0. 1g, 多 入 丸 散 用 。 外 用 适量 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴 次 干燥 处 ,遮光 ,防潮 LB RE. 
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丁香 罗勒 油 


Dingxiangluole You 
OCIMUM GRATISSIMUM OIL 


本 唱 为 层 形 科 植 物 丁 香 罗 蔓 Ocimum gratissimum L. 
的 全 草 经 水 蒸气 蒸 馅 提取 的 挥发 油 。 

LERI 本 品 为 淡 黄 色 的 澄清 液体 ; 气 芳 香 , 味 辛辣 、 有 
麻 舌 感 。 露 置 空 气 中 或 贮存 日 久 ,渐变 棕色 , 质 渐 浓 简 。 

本 品 在 乙醇 、 乙 醚 或 冰 酯 酸 中 易 溶 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

相对 密度 ”应 为 1.030 一 1.050( 通 则 0601), 

折光 率 ”应 为 1.530 一 1. 540( 通 则 0622) 。 

【鉴别 了】 取 本 品 0.5ml, 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 5% 香草 
醛 盐酸 溶液 ( 临 用 配制 )5 一 10 滴 , 摇 匀 , 即 显 墨绿 色 。 

【检查 】 水 溶性 酚 类 取 本 品 1ml, 加 热 水 20ml, 振 摇 ， 
放 冷 ,用 水 湿润 的 滤纸 滤 过 ,滤液 中 加 三 氯 化 铁 试 液 1 滴 , 除 
显 易 消 失 的 灰 绿色 外 ,不 得 显 蓝 色 或 紫色 。 

重金 属 ” 取 本 品 1. 0g, 依 法 检查 (通则 0821 第 二 法 ) ,不 
得 过 10mg/kg。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LE 10075 — FP 3E XE gk SUE 
(SE-30) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10% ; 柱 温 为 110C 。 理 论 板 
数 按 丁 香 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1m 含 20mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 丁 香 酚 
对 照 品 50mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
2ml, 用 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 色 ,吸取 201 注入 气相 色谱 
仪 , 计 算 校 正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 , 精 
密 加 入 内 标 溶液 2ml, 用 无 水 乙醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ， 
吸取 2pl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 丁香 酚 (Cio His Os ) 不 得 少 于 65.096, 

【贮藏 】 WX. AH, EARRA. 


ADEA 


Bajiaohuixiang You 
STAR ANISE OIL 


本 品 为 木兰 科 植 物 八角 菌 香 Illicium verum Hook. f. 的 
新 鲜 枝 叶 或 成 熟 果 实 经 水 蒸气 蒸 馅 提取 的 挥发 油 。 

LERI 本 品 为 无 色 或 淡 黄 色 的 澄清 液体 ;气味 与 八角 
苘 香 类 似 。 冷 时 常 发 生 浑浊 或 析出 结晶 ,加 温 后 又 澄清 。 

本 品 在 90% 乙 醇 中 易 溶 。 

相对 密度 在 25C 时 应 为 0.975 一 0.988( 通 则 0601). 


证 分 半 
a% ouryao. com 


凝 点 ”应 不 低 于 15C (通则 0613). 

旋光 度 ” 取 本 品 ,依法 测定 (通则 0621) ,旋光 度 为 一 2 一 
二 1°。 

折光 率 ”应 为 1.553 一 1.560( 通 则 0622) 。 

【检查 】 乙醇 中 不 溶 物 取 本 品 1ml, 加 90% 乙 醇 3ml， 
应 溶解 成 澄清 液体 。 

重金 属 取 本 品 2. 0g, 依 法 检查 (通则 0821 第 二 法 ) ,不 
得 过 5mg/kg。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 内 径 为 0. 53mm, 柱 长 为 30m, 膜 
厚度 为 lem) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 70C ,保持 3 分 
钟 ,以 每 分 钟 5C 的 速率 升温 至 200C ,保持 5 分钟 ;分 流 进 
样 ,分 流 比 为 10 : 1。 理论 板 数 按 环 已 酮 峰 计算 应 不 低 于 
50 000, 

校正 因子 测定 ” 取 环 己 酮 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 im 50mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 反 式 菌 香 脑 
对 照 品 60mg ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
lml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 
定 , 计 算 校 正 因 子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml EF S 
密 加 入 内 标 溶液 1ml, 加 乙酸 乙 栈 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 
溶液 。 吸 取 lyl, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 反 式 菌 香 脑 (Ci。His 〇 ) 不 得 少 于 80. 0%。 

【贮藏 3 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 
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本 品 为 五 加 科 植 物 人 参 Panax ginseng C. A. Mey.. 的 干 
燥 茎 叶 经 加 工 制 成 的 总 皂苷 。 

【 制 法 】 取 人 参 茎 叶 , 切 成 1—2cm 段 ,加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 裔 液 滤 过 ,合并 滤液 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 , 水 洗 脱 至 无 色 ,再 用 6075 乙醇 洗 
脱 ,收集 6076 乙醇 洗 脱 液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.06 — 
1. 08(80'C) B TREE ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[HER] 本 品 为 黄白 色 或 淡 黄 色 的 粉末 ; 微 里 , 味 蔡 ;有 具 
吸湿 性 。 

本 品 在 甲醇 或 乙醇 中 易 溶 ,在 水 中 溶解 ,在 乙醚 或 石油 本 
中 几乎 不 溶 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 0. 1g, 置 试管 中 ,加 水 2ml, 用力 振 
播 , 产 生 持久 性 泡沫 。 

(2) 取 本 品 0. 1g, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ; 
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另 取 人 参 茎 叶 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, RC 2 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 通 过 D101 2 X dLUE SUBE BETECAE A lcm, 柱 高 为 1 5cm)， 
用 水 洗 至 无 色 , 弃 去 水 液 ,再 用 60% 乙醇 20ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 藻 干 , 残 泪 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 
KASEP Re 对 照 品 与 人 参 皂 背 Re 对 照 品 ,加 甲醇 溶解 
制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40:22:;1i0)10oC 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT. BEDA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 粒度 ”依法 检查 (通则 0982 第 二 法 ) ,能 通过 
120 目 第 的 粉末 不 少 于 9595, 

干燥 失重 RER, E 105C 干 燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 
过 5.0% GB JJ 0831). 

总 灰分 不 得 过 1.5%( 通 则 2302) 。 

REIRE ”不 得 过 1.5%( 通 则 0841). 

重金 属 及 有 害 元 素 照 铝 . 锯 \ 砷 、 汞 、 钢 测定 法 (通则 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 2mg/kg; 锅 不 得 过 0. 2mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg; 未 不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg. 

有 机 氯 农药 残留 量 照 农药 残留 量 测定 法 (通则 2341 有 
机 氧 类 农药 残留 测定 法 一 一 第 一 法 ) 测 定 。 六 六 六 (总 BHO) 
不 得 过 0. 1mg/kg; 滴 滴 涕 (总 DDT) 不 得 过 1mg/kg; 五 毛 硝 
基 茶 (PCNB) 不 得 过 0. 1mg/kg。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm fr 18 7J Sum, RKE 
114) ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;流速 为 每 分 钟 
1. 3ml, 检测 波 长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Re 峰 计 算 
应 不 低 于 6000, fz AZB P Rd 峰 计 算 应 不 低 于 200 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0~30 19 81 
30 一 35 1924 81—76 
35~60 24—40 76—60 


参照 物 溶 液 的 制备 KASEP Ra 对 照 品 . 人 参 电 埋 
Re XJ B8 di LA Zt P. Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 
每 im gE P Rg 0.3mg, A S & ff Re 0. 5mg 和 人 参 
Ed Rd 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 超声 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 60 分 钟 的 色谱 图 , 即 得 。 
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供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 其 中 3 个 峰 应 分 别 
与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 同 , 与 人 参 皂 苷 Rd 参照 物 峰 
相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 3 一 6 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 
保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 : 0. 93( 峰 3)、 
0. 95% 4) .0. 97 CI 55,1. 0000 6) 。 


0.06 6(S) 
0.04 

2 4 S 
0.02 1 


0 10 20 30 40 50 60 分 钟 
对 照 特 征 图 谱 
峰 1， AZ uad Rg H2. AS gd Re 峰 3: ASR 


di Rc 峰 4:， A & adr Rb, 峰 6(S) ， AZ gi Rd 


【含量 测定 】 人 参 茎 叶 总 息 背 ”对 照 品 溶液 的 制备 HE 
ASEP Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A 
1mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 20 pd, 40pl、 
80pl、120p1、160p1、200p1, 分 别 置 于 具 塞 试管 中 ,低温 挥 去 溶 
剂 ,加 入 1% 香 草 醛 高 氯 酸 试 液 0. 5ml, Æ 60 人 恒温 水 浴 上 充 
分 混 匀 后 加 热 15 分 钟 ,立即 用 冰 水 冷却 2 分钟 ,加 入 77 26 8 
酸 溶液 5ml, 摇 匀 ; 以 相应 试剂 作 空 白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401) ,在 540nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 ,浓度 为 横 坐 标 绘 制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 50p1, 照 标准 
曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 置 于 具 塞 试管 中 ”起 依法 操作 ,测定 
吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 人 参 皂 苷 Re 的 量 ， 
计算 结果 乘 以 0. 84; 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 人 参 总 皂 车 以 人 参 皂 并 Re 
(Css Hg Ox). 计 , 应 为 75%~95%。 

ASS Rg Re, Rd 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2N 3 SERI A ZIE VL YR. A, 以 o. Videns B, 
按 [ 特 征 图 谱 ] 项 表 中 梯度 进行 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 
论 板 数 按 人 参 皂 车 Re 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 背 Rea WE m ASR 
Re 对 照 品 和 人 参 皂 苷 Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 im PA A Sg i Rg 0. 30mg, A Z B df Re 0. 50mg 和 人 
$$ gH Rd 0. 20mg 的 混合 溶液 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 的 供 试 品 溶 液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 上 述 对 照 品 溶液 20 与 供 试 品 
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溶液 5 一 20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 人 参 皂 苷 Rg (Ce Hr; Ou )、 人 参 
BP Re(Css Hg; Ou MAZ P Rd(Css Ha; O18) 的 总 量 应 为 
30%~45%。 

【贮藏 】 密闭 , 置 于 燥 处 。 

【制剂 口服 。 
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Renshen Zongzaogan 
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本 品 为 五 加 科 植 物 人 人 参 Panax ginseng C. A. Mey. 的 干 
燥 根 及 根茎 经 加 工 制 成 的 总 皂苷 。 

[575] 取 人 参 , 切 成 厚 片 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ,通过 D101 型 大 孔 
吸附 树脂 柱 , 水 洗 脱 至 无 色 , 再 用 60% 乙 醇 洗 脱 ,收集 60% 乙 
醇 洗 脱 液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.06 — 1. 08 (80C) B5 yE 
膏 ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄白 色 或 淡 黄 色 的 粉末 ; 微 奥 , 味 苦 ; 具 
吸湿 性 。 

本 品 在 甲醇 或 乙醇 中 易 溶 ,在 水 中 溶解 ,在 乙醚 或 石油 醚 
HILLER. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 0. 1g, 置 试管 中 ,加 水 2ml, 用力 振 
$8 ,产生 持久 性 泡沫 。 

(2) 取 本 品 0. 1g, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ; 
BRASH Ett 1g, 加 水 100ml 前 者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 
洗 至 无 色 , 弃 去 水 液 ,再 用 60% 乙 醇 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 
参 皂 苷 Rb XS. A Scal Re 对 照 品 与 人 参 皂 车 Re 对 
照 品 ,加 甲醇 溶解 制 成 每 Im 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 了 吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 暑 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jon 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 ， 
日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 粒度 ”依法 检查 (通则 0982 第 二 法 ), 能 通过 
120 目 第 的 粉 未 不 少 于 95%。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105C 干 燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 
过 5.026 (通则 0831). 

总 灰分 不 得 过 6.0% (通则 2302). 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 6.0%( 通 则 0841). 

重金 属 及 有 害 元 素 Kam M R, AWE A K 
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AGE EE 


2321) 测 定 , 铅 不 得 过 3mg/kg; 锅 不 得 过 0. 2mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg; 采 不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg. 

有 机 氮 农 药 残留 量 ” 照 农 药 残 留 量 测定 法 (通则 2341 有 
机 氯 类 农药 残留 测定 法 一 一 第 一 法 ) 测 定 : 六 六 六 (总 BHO 
不 得 过 0. 1mg/kg; 滴 滴 涕 (总 DDT) 不 得 过 1mg/kg; 五 毛 硝 
基 茶 (PCNB) 不 得 过 0. 1mg/kg. 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 5um, 载 碳 量 
114) ; EA ZB 2 VL AR. A, L 0. 126 BEER TEE TL 2 DL SD TH B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;流速 为 每 分 钟 
1. 3ml; 检 测 波 长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 并 Re 峰 计 算 
应 不 低 于 6000, 按 人 参 皂 苷 Rd 峰 计 算 应 不 低 于 200 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC%) 流动 相 BCA) 
0~30 19 81 
30~35 1924 81—76 
35 一 60 24-40 76-60 
参照 物 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Re 对 照 品 、 人 参 皂 车 


Re XJ HL m MASB p Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,分别 加 甲醇 
制 成 每 lml S A RH Rg 0. 3mg、 人 参 所 苷 Re 0. 5mg 和 人 
Sg ff Rd 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 超声 处 理 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 ?7 个 特征 峰 , 其 中 3 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 同 ;与 人 人 参 皂 苷 Rd 参照 物 
峰 相 应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 3 一 7 的 相对 保留 时 间 ,其 相 
对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 ,规定 值 为 : 0. 84( 峰 3)、 
0. 91( 峰 4) 、0. 93 CI 5) 、0. 95( 峰 6) 、1. 00( 峰 7) 。 


0.10 
0.08 
0.06 
0.04 
0.02 
0.00 


对 照 特征 图 谱 

峰 2: ASEP Re 峰 3: A Sg 
Rf 峰 4: A Sg HF Rb, ES, 人 参 皂 并 Re 峰 6: A2 di 
Rb; 上 峰 7(S); AS¥ P Rd 


igi: A Sad Rgi 


【含量 测定 】 SAEF ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 
BË Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1msg 的 
溶液 , 即 得 。 


e 391 。 
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标准 曲线 的 制备 E DA RO] BR dn PR HX. 20 pl. 40 ul, 
8051,12051,16051,20051, 4r 3l ETR 3E TÀI P s I E TR 
剂 ,加 入 1%% 香 草 醛 高 毛 酸 试 液 0.5ml, 置 60C 恒 温水 浴 上 充 
分 混 匀 后 加 热 15 分 钟 , 立 即 用 冰 水 冷却 2 分 钟 ,加 入 77 26 8 
酸 溶液 Sml, 播 匀 ;以 试剂 作 空 白 。 消 除 气 泡 后 照 紫外 -可 见 
分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 540nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 
吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 吸取 50pl, 照 标准 
曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 置 于 具 塞 试管 中 ”起 依法 操作 , 测 
定 吸 光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 人 参 皂 芽 Re 的 
量 ,计算 结果 乘 以 0.84, 即 得 。 

Æ m t Fmi, AASA ËA P Re 
(Cas Hg Og). YE, y 65% ~85%. 

AS$&H Rg.ReRd 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 [ 特 征 图 谱 ] 项 表 中 梯度 进行 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 
论 板 数 按 人 参 皂 昔 Re 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 、 人 参 皂 苷 
Re Xf E A HL A S REP Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 Iml PASAH Rg 0. 30mg, ASEH Re 0. 50mg 和 人 
gt Rd 0. 20mg 的 混合 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 供 试 品 溶液 10— 2041 与 对 照 品 
溶液 20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 人 参 皂 苷 Rgi (C4; Hz Ou)、 人 参 
BË RelCis Hg Og ) 和 人 参 皂 苷 Rd(Css Hg; Ois ) 的 总 量 计 ， 
应 为 15% 一 25% 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 干燥 处 。 


三 七 三 酵 里 苷 
sangi Sanchunzaogan 
NOTOGINSENG TRIOL SAPONINS 


本 品 为 五 加 科 植 物 三 七 Panax notoginseng (Burk. ) 
F. H. Chen 的 干燥 根 及 根茎 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

【 制 法 】 取 三 七 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 
24 小 时 后 ,每 千克 药材 以 每 分 钟 5—8ml 进行 渗 渡 ,收集 6 倍 
KAIR ,浓缩 ,残留 物 用 水 溶解 , 滤 过 ,滤液 通过 D101 型 大 
孔 吸 附 树 脂 柱 ,以 适量 水 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 4076 乙醇 洗 
Wi ,收集 洗 脱 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 ,干燥 , 研 成 细 粉 , 妈 得 。 

LERI 本 品 为 浅黄 棕色 至 黄 棕 色 的 粉末 ;无 吴 、 昧 昔 。 


e 392 。 


【鉴别 】 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 三 七 皂苷 ROS Ra. S58 
# Re 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 干燥 失重 ” 取 本 品 ,以 五 氧化 二 磷 为 干燥 剂 ,在 
室温 减 压 干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 7. 0% (通则 0831). 

炽 灼 残渣 不 得 过 0.9% (通则 0841) 。 

重金 属 取 炽 灼 残 渣 项 下 遗留 的 残渣 ,依法 检查 (通则 
0821 第 二 法 ), 含 重金 属 不 得 过 20mg/kg. 

树脂 残留 ” 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 0861 第 二 法 ) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 键 合 / 交 联 和 聚 乙 二 醇 为 
固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. Oum) ; 柱 温 为 程序 升温 : 起 始 温 度 30 C ,保持 6 分 钟 , 再 以 
每 分 钟 10 必 的 速率 升温 至 150 C ,并 保持 2 分 钟 ;再 以 每 分 钟 
30C 的 速率 升温 至 180'C ,保持 2 分 钟 。 毛 火焰 离子 化 检测 
器 检测 ,检测 器 温度 220C , 进 样 口 温 度 200C 。 理 论 板 数 按 
苯 乙 烯 峰 计算 ,应 不 低 于 20 000; ECR. LB AE LE ZI 
分 离 度 应 大 于 1. 5; 二 甲苯 类 峰 、 二 乙烯 葵 类 峰 与 其 他 峰之 间 
的 分 离 度 应 大 于 1. 5。 

HEMER RECH Æ PÆ CPR EZ 
M .二 乙 基 葵 和 二 乙烯 葵 适 量 ,精密 称 定 , 加 N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 
溶解 并 稀释 成 每 1ml 含 正 已 烷 . 甲 菜 . 二 甲苯 . 葵 乙 烯 、 二 乙 基 茶 、 
二 乙烯 葵 各 0. Zmg RÆ 0. 02mg 的 混合 溶液 。 精 密 量 取 2. 5ml， 
置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 对 照 品 贮 备 液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 1g, 精 密 称 定 , 置 20ml 顶 空 取 
样 瓶 中 ,精密 加 入 5% N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 水 溶液 4ml, 密 封 , 超 
声 处 理 使 溶解 , 摇 匀 ,在 60C 加 热 50 分 钟 ,作为 供 试 品 溶液 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 1g, 精 密 称 定 , 置 20m 顶 空 
取样 瓶 中 ,精密 加 入 标准 贮备 液 4ml, 密 封 , 超 声 处 理 使 溶解 ， 
摇 匀 ,在 60C 加 热 50 分 钟 ,作为 对 照 品 溶液 。 

测定 法 ”分别 精密 量 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 的 顶 空 
气体 各 1ml, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 正 己 烷 、 甲 茶 \、 二 甲 茶 、 茶 乙烯 、 二 乙 基 茶 和 二 乙烯 
苯 均 不 得 过 0. 002% , 茶 不 得 过 0. 000226 . 

【指纹 图 庶 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm AE 1$ 2g 5umD i 以 乙 
Bi Jg Vis 48 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 
脱 ; 流 速 每 分 钟 为 1.0ml 检测 波长 为 210nm。 三 七 皂苷 Ri 
与 邻近 色谱 峰 的 分 离 度 应 大 于 1.5, 人参 皂苷 Rei A S 8 dT 
Re 色谱 峰 的 分 离 度 应 大 于 1. 3。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%%) 流动 相 BOW 
0 一 5 15 85 
5 一 43 15—25 85—75 
43-55 25-»35 75-65 
557-60 35—40 65—60 
60—62 40—15 60—85 


参照 物 溶液 的 制备 KASEP Reg HR m. ASB 


中 国药 典 2015 年 版 
Re 对照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙 且 - 水 
(19.5: 80.5) 溶 解 并 稀释 成 每 lml HEAP Rg 
2. 5mg、 人 参 皂 苷 Re 0. 4mg 和 三 七 皂苷 Ri 0. 8mg 的 混合 溶 
液 , 揪 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 0. 12g, 精 密 称 定 , 置 25ml 
EMF, HMA Z H-k 19.5 : 80.5) 约 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 ,用 乙 且 - 水 (19.5 : 80.5) 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 


20ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 
按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 , 供 试 品 指 
Z TB UL BE YT 5- ,相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


B t 图谱 
Lx R8 d8 SC ES EZ 


486.89 


365.17 


243.44 


121.72 


0.00 
0.00 8.70 1740 26.10 34.80 43.50 5220 60.90 分 钟 
对 照 指 纹 图 谱 

5 个 共有 峰 中 峰 2: 三 七 皂苷 Ri 


峰 4(S): AZP Re 


积分 参数 ULLA SH Rg 峰 面积 的 和 于 分 之 五 设置 为 
最 小 峰 面 积 值 。 

eiua 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 WE 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

eta : 80.5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
210nm, 理论 板 数 按 人 参 电 背 Rg 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 人 
SBP Rg 与 三 七 皂苷 Ri 之 间 分 离 度 应 不 低 于 1. 5, 人 参 皂 
# Re 与 人 参 皂 苷 Re 之 间 分 离 度 应 不 低 于 1. 3。 

对 照 品 溶液 的 制备 KASEP Rg 对 照 品 、 人 参 皂 车 
Re 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 流动 相 溶 
解 并 稀释 成 每 Iml rPÓ AO om dT Rg2.5mg. A $ d 
Re0. 4mg 和 三 七 皂苷 R10. 8mg 的 混合 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.12g, 精 密 称 定 , 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 和 人 流动 相约 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 $9653 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ mik Fmt A, AASE P Rg (Ce Hz Ow) 不 得 少 
于 50.0%; E A SP Re(Css Hg; Ou ) 不 得 少 于 6.096, — 
七 皂苷 Ri (Cr Hso O18 ) 不 得 少 于 11.0%. 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


峰 3: AZ dT Rgi 
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Sanqi Zongzaogan 
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本 品 为 五 加 科 植 物 三 七 Panax notoginseng (Burk. ) 
F. H. Chen 的 主根 或 根 蕉 经 加 工 制 成 的 总 皂苷 。 

【 制 法 】 取 三 七 粉碎 成 粗 粉 ,用 70%% 的 乙醇 提取 , 滤 过 ， 
滤液 减 压 浓缩 , 滤 过 ,过 茶 乙 烯 型 非 极 性 或 弱 极 性 共聚 体 大 孔 
吸附 树脂 柱 ,用 水 洗涤 ,水 洗 液 弃 去 ,以 80% 的 乙醇 洗 脱 , 洗 
脱 液 减 压 浓缩 ,脱色 ,精制 , 减 压 浓缩 至 漫 背 ,干燥 , 妈 得。 

LERI 本 品 为 类 白色 至 淡 黄 色 的 无 定形 粉末 ; 味 苗 、 
微 甘 。 

【鉴别 了】 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 图 中 应 呈现 与 三 七 总 皂苷 对 照 提 取 物 中 三 七 皂苷 Ri 、 人 
Sd Rg&.AS8H Re ASP Rb. AS gi Rd 色谱 
峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 于 燥 失 重 ” 取 本 品 , 在 80 人 干燥 至 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 5.0%( 通 则 0831). 

RIRE ”不 得 过 0.5% (通则 0841). 

溶液 的 颜色 取 本 品 适量 ,加 水 制 成 每 1ml 含 三 七 总 皂 
F 25mg 的 溶液 ,与 黄色 4 号 标准 比 色 液 (通则 0901) 比 较 , 不 
得 更 深 。 

有 关 物 质 ( 注 射 剂 用 ) 

SEE 取 本 品 50mg, 加 水 1ml 溶解 ,依法 检查 (通则 
2400) ,应 符合 规定 。 

BENED 取 本 品 50mg, 加 水 lml 溶解 ,依法 检查 (通则 
2400) ,应 符合 规定 。 

树脂 取 本 品 
2400) ,应 符合 规定 。 

草酸 盐 ” 取 本 品 
2400) ,应 符合 规定 。 

钾 离 子 取 本 品 0.1g, 缓 缓 炽 灼 至 完全 炭化 ,再 在 500— 
600 人 炽 灼 使 完全 灰 化 ,依法 检查 (通则 24000 ,应 符合 规定 。 

重金 属 及 有 害 元 素 ” 照 铅 .、 锅 、 砷 、 汞 、 铜 测定 法 (通则 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/Kkg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 

过 2mg/kg;zk ^^ fii 0. 2mg/kg; 钢 不 得 过 20mg/kg. 

树脂 残留 ” 照 残 留 溶剂 测定 法 (通则 0861 第 二 法 ) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 键 合 / 交 联 聚 乙 二 醇 为 
固定 相 的 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚 
REX 0. 25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ,起 始 温 度 为 60€ ,保持 16 分 
钟 ,再 以 每 分 钟 20C 升 温 至 200'C ,保持 2 分 钟 ; 用 和 氧 火焰 高 
子 化 检测 器 检测 ,检测 器 温度 300C ; 进 样 口 温度 240 C ; 载 气 
为 氮气 ,流速 为 每 分 钟 1. 0ml。 顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温度 为 


e 393 。 


250mg, 加 水 5ml 溶解 ,依法 检查 (通则 


200mg ,加 水 4ml 溶解 ,依法 检查 (通则 


KAHRA 


90C ,平衡 时 间 为 30 分 钟 。 理 论 板 数 以 邻 二 甲 茶 峰 计算 应 不 
IEF 40 000, 各 待 测 峰 之 间 的 分 离 度 应 符合 规定 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 正 已 烷 . 葵 .甲苯 .对 二 甲 
茶 、 邻 二 甲 茶 、 茶 乙烯 、1,2- 二 乙 基 茶 和 二 乙烯 茶 对 照 品 适量 ， 
加 N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 制 成 每 Iml 中 分 别 含 20kg、4pg、 
20ug、20pg、20pg、20pg、20pg、20p8g 的 溶液 ,作为 对 照 品 贮备 
液 。 精 密 吸 取 上 述 贮 备 液 2ml, € 50ml 量 瓶 中 ,加 25%N， 
N- 二 甲 基 乙 酰胺 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 5ml, E 
20ml 顶 空 瓶 中 ,密封 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 20ml 
顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 25%NN,N- 二 甲 基 乙 酰胺 溶液 5ml, 密 
封 , 扬 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 量 取 顶 空气 体 1ml, 注 人 气相 色谱 仪 ， 
测定 ,其 得 。 

本 唱 含 茶 不 得 过 0.0002% , 含 正 已 烷 . 甲 茶 、 对 二 甲 茶 、 
45 — B 2E. EZR, 1, 2-— Z, AE AE — Z, M EM ut 
0. 002% ( 供 注射 用 ) 。 

异常 毒性 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 含 三 七 
总 皂苷 5, 0mg 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 体重 为 17 一 20g 
小 鼠 5 只 ,在 4~5 秒 内 每 只 小 鼠 注 射 供 试 品 溶 液 0. 5ml FÆ 
静脉 中 ,全 部 小 鼠 在 给 药 后 48 小 时 内 不 得 有 死亡 ;如 有 死亡 ， 
另 取 体重 为 18 一 19g Wh R 10 只 复试 ,全 部 小 鼠 在 48 小 时 
内 不 得 有 死亡 ( 供 注 射 用 ) 。 

AA 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 含 50mg 的 
溶液 ,依法 检查 (通则 1142), 剂 量 按 家 免 体 重 每 lkg 注射 
0. 5ml, 应 符合 规定 ( 供 注射 用 ) 。 

【指纹 图 谱 】 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 记 
录 色 谱 图 。 

按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 , 供 试 品 指纹 图 谱 
与 对 照 指 纹 图 谱 经 相似 度 计算 ,5 分 钟 后 的 色谱 峰 , 其 相似 度 
不 得 低 于 0. 95. 


0 10 20 30 40 50 


对 照 指 纹 图 谱 
峰 1. 三 七 皂苷 Ri !"E2: AS d$ Rg 
I4: ARE Rb 峰 5: A S dT Rd 


i% 3. AS Re 


【含量 测定 】〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL LR 2 Vos) 48 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 每 分 钟 为 1.5ml; 检测 波长 为 
203nm;fkid25'C, AZ gdy Rg 5b A d Re 的 分 离 度 


。394 。 
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应 大 于 1.5。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Reg 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 AA) 流动 相 BC%) 
0~20 20 80 
20~45 20->46 8054 
“K. 45-55 46-55 54—45 
55-60 55 45 


对 照 提 取 物 溶液 的 制备 RZE AB Boum 
量 , 精 密 称 定 , 加 70 为 甲醇 溶解 并 稀释 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 晶 溶液 的 制备 ” 取 本 品 25mg, 精 密 称 定 , 置 10mi 
量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 385] BE 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 提 取 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 三 七 皇 苷 Ri (Cu Hso Oils ) 不 得 少 
于 5.006, AZP Rg (Ce Ha; Ou ) 不 得 少 于 25.06 A2 
BË ReGC Hss O4 ) 不 得 少 于 2.596, A Z& RE Rb: (Cs Hoz 
Oz) 不 得 少 于 30.076. A, S 38 P Rd(Css Hg; Oi ) 不 得 少 于 
5,0 ,H tmd R ABR P Rg ASB Re ASB Ë 
Rb: ASB P Rd 总 量 不 得 低 于 75% CBk O AIRD 85% (H 
注射 用 ) 。 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 

【制剂 】 口服 制剂 ”注射剂 


Dahuang Liujingao 
RHUBARB LIQUID EXTRACT 


本 品 为 大 黄 经 加 工 制 成 的 流 浸 高。 

【 制 法 】 取 大 黄 ( 最 粗 粉 )1000g, 用 60% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 
W 24 小 时 后 ,以 每 分 钟 1 一 3ml 的 速度 缓 缓 渗 注 ,收集 初 济 液 
850ml, 另 器 保存 ,继续 活 渡 ,至 渗 渡 液 色 淡 为 止 , 收 集 续 注 
液 , 浓 缩 至 稠 膏 状 ,加 入 初 渡 液 , 混 匀 ,用 6025 乙醇 稀释 至 
1000ml, 静 置 , 俊 澄 清 , 滤 过 , 即 得 。 

[1331 本 品 为 柠 色 的 液体 ; 味 苗 而 梁 。 

[3530] (1) 取 本 品 1ml, 加 1% 和 氨 氧 化 钠 溶液 10ml, 者 
沸 , 放 冷 , 滤 过 。 取 滤液 2ml, 加 稀 盐 酸 数 滴 使 呈 酸 性 ,加 乙醚 
10ml, f$ f$ ,乙醚 层 显 黄色 ,分 取 乙 醚 液 , 加 氨 试 液 5ml, 振 播 ， 
乙醚 层 仍 显 黄色 , 氨 液 层 显 持久 的 樱 红色 。 

(2) 取 本 品 1m], ELE HH 3S P EZK GG E ZR TUS WREE 
以 载 玻 片 , 置 石棉 网 上 直 火 徐徐 加 热 , 至 载 玻 片上 呈现 升华 物 
后 , 取 下 载 玻 片 , 放 冷 , 置 显微镜 下 观察 ,有 萎 形 针 状 , 羽 状 和 
不 规则 晶体 , 滴 加 氢 氧 化 钠 试 液 ,结晶 溶解 ,溶液 显 紫 红色 。 

(3) 取 本 品 0. 1ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 ,用 乙醚 20ml 分 2 
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长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 1500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 大 黄 素 和 大 黄 酚 Sug 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W, 频 
率 45kH2)5~10 分 钟 ,使 分 散 均 匀 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 
续 滤液 3ml, 置 圆 底 烧 瓶 中 , 挥 去 甲醇 ,加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 
10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 45kHz)5 分 钟 ,再 加 三 氯 甲 
烷 10ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 , 移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 少量 三 氧 
甲烷 洗涤 容器 ,并 和 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲 烷 层 , 酸 液 用 三 氧 
甲烷 提取 2 次 ,每 次 10ml。 三 氯 甲 烷 液 依次 以 铺 有 无 水 硫酸 
钠 2g 的 漏斗 滤 过 ,合并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒精 密 
加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 置 水 浴 中 微 热 溶解 残渣 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 大 黄 素 (Cis Hio Os ) 和 大 黄 酚 (Cis Hi O04 ) 的 总 量 
不 得 少 于 0.8% 。 

【贮藏 】 密封 ,干燥 。 


山楂 叶 提 取 物 


Shanzhaye Tiquwu 
HAWTHORN LEAVE EXTRACT 


本 品 为 茧 微 科 植物 山里 红 Crataegus pinnatifida 
Bge. var. major N. E. Br. 或 山林 Crataegus pinnatifida Bge. 
的 干燥 叶 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

【 制 法 】 取 山 楂 叶 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 50 76 乙醇 提取 两 次 
(55760 C) ,每 次 2 小 时 ,第 一 次 加 10 倍 量 ,第 二 次 加 8 fi 
量 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 至 滤液 无 醇 味 ,用 等 量 水 稀释 ， 
通过 D101 大 孔 吸 附 树脂 柱 ,依次 用 水 及 不 同 浓度 的 乙醇 洗 
脱 ,收集 相应 的 洗 脱 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 约 1. 10 
(60 C) HE E ,喷雾 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 色 至 黄 棕 色 的 粉末 ; 气 特 异 , 味 将 ， 
有 引 湿 性 。 

【鉴别 〗 取 本 品 5mg, 用 甲醇 2ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 牡 荆 素 鼠 李 糖苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2~~3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GFzss 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (25 : 5 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 干燥 失重 取 本 品 1g, 精 密 称 定 , 置 干燥 至 恒 


e 396 。 


重 的 称 量 瓶 中 ,在 硫酸 干燥 器 中 干燥 24 小 时 , 减 失 重量 不 得 
过 2.0%( 通 则 0831) 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAN ; A Vu Set -E R- A A- 4. RR-7K (38 : 3 : 3 : 4 : 152) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 330nm。 理 论 板 数 按 牡 荆 素 鼠 李 糖苷 
峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 牡 荆 素 鼠 李 糖苷 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 100ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NUES 50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, HE ARR € EXC ,测定 , 记 录 色 谱 图 , 即 得 ，。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 4 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 
的 峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,应 在 规定 
值 的 士 5% 范 围 之 内 。 相 对 保留 时 间 规 定 值 为 :0.76( 峰 1)、 
1. 00( 峰 S) 、1.55( 峰 2) 1. 94( 峰 3) , 


S 


94.46 


70.84 


47.23 


23.61 


0.00 5.00 10.00 15.00 11999 24.99 29.99 分 钟 


对 照 特征 图 谱 
峰 1. ARRAI gS: 牡 荆 素 鼠 李 糖 车 ” 峰 2: TERI 
素 峰 3: LARË 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 5, 峰 宽 为 0.04, 最 小 峰 面积 为 
10, 最 小 峰 高 为 S 峰 峰 高 的 1%。 

【含量 测定 】 总 黄酮 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 芦 丁 0.20mg 的 溶液 
(必要 时 超声 处 理 使 溶解 ) , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml、5ml、6ml, 分 别 置 25m 量 瓶 中 ,各 加 水 至 6ml, 加 5% 亚 
硝酸 钠 溶 液 1ml, 使 混 匀 ,放置 6 分 钟 ,加 10% 硝 酸 馈 溶液 
1ml, 摇 勺 ,放置 6 分钟 ,加 和 氧 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 ,放置 15 分 钟 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) ,以 500nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸 
光度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 0.15g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 播 匀 ,超声 处 理 5 分 钟 ,放置 3 小 
时 以 上 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,用 水 稀 
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释 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 精 密 量 取 供 试 品 溶液 
2ml, 置 25ml EO FP , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “加 
水 至 6ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 同 时 精密 量 取 供 试 品 溶液 
2ml, 置 25m 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 空白 溶液 。 从 
标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Cazz Hso Ois ) 计 ;不 
得 少 于 80.096, 

牡 荆 素 鼠 李 糖 将 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 PORER N TF. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牡 荆 素 鼠 李 糖 萌 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 100pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 合 牡 荆 素 鼠 李 糖苷 (Cz: Ha Ou ) 不 得 
少 于 8.8%。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 

【制剂 】 益 心 酮 片 


J € e)» 
Guanghuoxiang You 
PATCHOULI OIL 


7k dh Jy JEJE RHE H) Ed Pogostemon cablin (Blanco) 
Benth. 的 干燥 地 上 部 分 经 水 蒸气 蒸 馅 提取 的 挥发 油 。 

CERI 本 品 为 红 棕色 或 绿 棕色 的 澄清 液体 ;有 特异 的 
芳香 气 , 味 辛 、 微 温 。 

本 品 与 三 氯 甲烷 、 忆 醚 或 石油 醚 任意 混 溶 。 

相对 密度 ”应 为 0.950 一 0. 980( 通 则 0601). 

比 旋 度 ” 取 本 品 约 10g ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 9074 
乙醇 适量 使 溶解 ,再 用 90%% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 ,放置 10 分 钟 ， 
在 25 皆 依法 测定 (通则 0621) , 比 旋 度 应 为 一 66" 一 一 43"。 

折光 率 ”应 为 1.503~1.513( 通 则 0622), 

【鉴别 取 本 品 0. 3g, 加 石油 醚 (60~90C)15ml 溶 解 ， 
用 Zmol/L 氨 氧 化 钠 溶 液 3ml 提取 ,用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 
pH 值 至 2.0, $ FH d BE C60 —90'C) 6ml REER SRA 
油 醚 层 并 浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 
照 品 和 广 蓝 香 酮 对 照 品 , 分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 4mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 Zu 对照 品 溶液 lxl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 0.7 : 0.6) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 浸渍 显 色 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 在 与 百 秋 李 醇 对 照 品 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 蓝 色 丙 点 ;在 与 广 获 香 酮 对 照 品 相应 的 
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位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 乙醇 中 的 不 溶 物 取 本 品 
10ml, %5, OW ER (25 C. 

【含量 测定 】 RE ^UHGWIEGBHo52Di E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LL 56 AE Ji FH dE RE pk SUE 
为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 
为 0.25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 180 C ,保持 10 分 
钟 ,以 每 分 钟 5 的 速率 升温 至 230'C ,保持 3 分钟 ;检测 器 温 
度 为 280'C , 进 样 口 温 度 为 280C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1, 
理论 板 数 按 百 秋 李 醇 峰 计算 应 不 低 于 50000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 百 秋 李 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 正己 烷 制 成 每 1ml 含 6mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 
瓶 中 ,用 正己 烷 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1pl， 

入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 含 百 秋 李 醇 (Cis Ha 〇 ) 不 得 少 于 26%. 
【贮藏 】 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 
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Danshenzongfensuan Tiquwu 
SALVIA TOTAL PHENOLIC ACIDS 


本 品 为 层 形 科 植 物 丹 参 Salvia miltiorrhiza Bge. 的 于 
燥 根 及 根茎 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

【 制 法 】 取 丹 参 , 切 成 小 段 , 加 水 于 80C 提 到 两 次 ,合并 
提取 液 , 滤 过 ,滤液 于 60C 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.18— 
1. 22(50C ) 的 清 襄 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 70% , 静 置 12 小 
时 , 取 上 清 液 , 减 压 回 收 乙 醇 , 并 浓缩 至 稠 膏 ,干燥 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 黄 褐色 粉末 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 5mg, 加 水 1ml 使 溶解 ,加 三 氧化 铁 
试 液 1 滴 , 显 污 绿色 。 

(2) 取 本 品 50mg, 加 水 5ml 使 溶解 (如 有 不 溶 物 , 滤 过 , 取 
滤液 ) ,作为 供 试 品 溶液 。 取 丹参 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 20ml, 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 

ARRIE m AFER B 对 照 品 ,加 水 制 成 每 lml 各 含 
1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EERE, 
以 甲苯 -三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (2:3:4:0.5:2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 痰 光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 5.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 12. 0%% (通则 0841 法 )。 

重金 属 取 炽 灼 残 潭 项 下 残留 的 残渣 , 照 重金 属 检查 法 


e 397 。 
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(通则 0821 第 二 法 ?测定 ,不 得 过 10mg/kg。 
【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 5pm); 以 乙 
膊 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 286nm; 柱 温 为 30C ;流速 为 每 


分 钟 1. 0ml。 理 论 板 数 按 迷 氨 香 酸 峰 计算 应 不 低 于 20 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%) 
0~15 10->20 90— 80 
15—35 20—25 80—75 
35-45 2530 75—70 
45~55 30—90 70—10 
557-70 90 10 


参照 物 溶 液 的 制备 PEERI R m MAR B 对 


照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 2mg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 记 录 色 谱 图 ,上 凤 得 。 

按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 , 供 试 品 指纹 图 谱 
与 对 照 指 纹 图 谱 经 相似 度 计算 ,相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


项 下 的 供 试 品 溶液 ， 


0.00 10.14 20.29 30.43 40.57 50.72 60.86 Ah 
对 照 指 纹 图 谱 
8 个 共有 上 蜂 中 峰 2: 原 儿 茶 醛 E 5. 迷 迭 香 酸 峰 6， 
紫 草 素 0E 7. 丹 酚 酸 B 


【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 286nm; 柱 温 
为 30 ;流速 为 每 分 钟 1. 0ml。 理 论 板 数 按 迷 从 香 酸 峰 计 算 
应 不 低 于 20 000。 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACA 流动 相 BOA) 
0~15 17—23 8377 
15—30 2325 77—75 
30~40 25—90 75—10 
40~50 90 10 


*。 398 。 
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对 照 品 溶液 的 制备 PARERI E m MAR B 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml d 3xk3& 4 8 Tug A 
M B 60ypg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 供 试 品 5mg, 精 密 称 定 , 置 5ml 
量 瓶 中 ,加 水 使 溶解 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak db TRECE RR ERE XE XR PER CC. His Os ) 不 得 少 于 
0. 5096 ,& FED RR BCCs; Ho Oi ) 不 得 少 于 5.096, 

【贮藏 】 遮光 ,密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


丹参 酮 提取 物 
Danshentong Tiquwu 
TANSHINONES 


Zl dh X IE SHEET Salvia miltiorrhiza Bge. 的 干 
燥 根 及 根茎 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

LHI 取 丹 参 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 乙醇 加 热 回 流 提 取 三 
次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 30—1. 35 C60'CO BI EE , HAKEE UE 206, 80 C E P I 
RAE y, 28 > B 48. 

LERI 本 品 为 柠 红 色 的 粉末 ;有 特殊 气味 ,不 具 引 
湿性 。 

本 品 易 溶 于 三 氯 甲烷 .二 氯 甲烷 ,溶解 于 丙酮 , 微 溶 于 甲 
ELE LRL. 

【鉴别 〗 取 本 品 35mg, 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 提取 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 千 ,残渣 加 热 水 洗 至 洗 液 无 色 , 残 
Wp EH 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 隐 有 丹参酮 对 
照 品 与 丹参 酮 开 A 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 四 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC60—90'CO-Z, R& Z, BR C5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 5.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残 澶 ” 照 炽 灼 残渣 检查 法 (通则 0841) 测 定 , 不 得 
过 3.0%。 

重金 属 ” 取 炽 灼 残渣 项 下 遗留 的 残渣 ,依法 检查 (通则 
0821 第 二 法 ) ,不 得 过 10mg/kg。 

【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 Sum); AZ 
ISABA A, 以 0.026% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
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规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 270nm; 柱 温 为 25%C ;流速 为 
每 分 钟 0.8ml。 理 论 板 数 按 隐 丹参 酮 峰 计 算 应 不 低 于 
20 000 。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~20 20—60 80-40 — — pa 
20~50 60—80 40-20 m 
参照 物 溶 液 的 制备 取 隐 丹参 酮 对 照 品 和 丹参 酮 TIA 对 


照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 隐 丹 参 酮 30kg 和 
HAM IL 130ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 5mg, 精 密 称 定 , 置 5ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10nil, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 呈 现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 ， 
供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 90; 隐 
丹参 酮 的 峰 高 值 不 得 低 于 丹参 酮 Bu REB. 
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452.01 
336.19 
220.38 
1011 
104.56 5 nae 
4 8 
12 3| | 6 9 
| I M 
-11.25 上 本 一 
0.00 7.24 14.48 21.72 28.97 36.21 43.45 50.60 579 分 钟 
对 照 指纹 图 谱 


13 个 共有 峰 中 8E 8. 15,16- 二 氯 丹 参 酮 1 峰 10; KF 
AH] 峰 11: 丹参 酮 1 13: HE IDA 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 桂 胶 
3938 7638] $ A, B8 2 CS 3H A, 以 0.026% 和 磷酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 :检测 波长 为 270nm; 柱 浊 
为 25'C ;流速 为 每 分 钟 1, 2m1。 理 论 板 数 按 隐 丹参 酮 峰 计 算 
M RIRE 20 000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%) 
0~20 60->90 40—10 
20~30 90 10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 隐 丹参 酮 对 照 品 和 丹参 酮 下 A 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 隐 丹 参 酮 10pg 和 
丹参 酮 [60yg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 5mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
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H P P E 


即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计 , 含 隐 丹 参 酮 (Ce Ho O: ) 不 得 少 于 
2.196 FAM I a CC Hi O; ) 不 得 少 于 9. 895, 

DERI 遮光 ,密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


水 牛角 浓缩 粉 
Shuiniujiao Nongsuofen 
POWERDERED BUFFALO HORN 
EXTRACT 


Æ dh 3g ^F RE allg kÆ Bubalus bubalis Linnaens É ff WY 

[5/51 取水 牛角 , 洗 净 , 句 断 ,除去 角 塞 , 臂 成 小 块 。 选 
取 类 部 实 芯 部 分 ( 习 称 “ 角 尖 ”) ,用 75% 乙 醇 浸泡 或 蒸气 消毒 
后 ;粉碎 成 细 粉 。 其 余部 分 ( 习 称 “ 角 桩 ”) 打 成 粗 蜂 粒 或 镑 成 
薄片 。 取 角 桩 粗 颗粒 或 镑 片 810g, 加 10 倍 量 水 乔 煮 两 次 ,每 
次 ?一 10 小 时 , 煎 煮 过程 中 随时 补充 蒸 去 的 水 分 ,合并 煎 液 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 80 一 160ml, 加 入 上 述 角 尖 细 粉 190g, 混 匀 ， 
在 80C 以 下 干燥 后 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 灰 色 粉 末 ; 气 微 腥 , 味 微 威 。 

【 检 盗 】 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 3, 5% (通则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 1.5%% (通则 2302). 

【浸出 物 】 取 本 品 , 用 水 作 溶剂 , 照 浸出 物 测定 法 (通则 
2201 水 溶性 浸出 物 测定 法 一 热 浸 法 ) 测 定 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,含水 溶性 漫 出 物 不 得 少 于 3.596, 

(SENE! RERA O. 18g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 
(通则 0704 第 一 法 ) 测 定 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 所 CN) 不 得 少 于 15.096, 

【贮藏 】 密闭 , 置 干燥 处 。 


甘草 流 漫 富 
Gancao Liujingao 
LICORICE LIQUID EXTRACT 


本 品 为 甘草 浸 襄 经 加 工 制 成 的 流 浸 襄 。 
[5:51 RHEE 300~~400g, 加 水 适量 ,不 断 搅拌 ， 
并 加 热 使 溶解 , 滤 过 ,在 滤液 中 缓 缓 加 入 85% 乙 醇 , 随 加 随 捞 
拌 ,直至 溶液 中 含 乙醇 量 达 65% 左 右 , 静 置 过 夜 ,小 心 取 出 上 
清 液 ,遗留 沉淀 再 加 6526 的 乙醇 ,充分 搅拌 , 静 置 过 夜 ,取出 
上 清 液 ,沉淀 再 用 65% 乙 醇 提取 一 次 ,人 并 三 次 提取 液 , 滤 
« 399 。 


HERE 


过 ,回收 乙醇 ,测定 甘草 酸 含量 后 ,加 水 与 乙醇 适量 ,使 甘草 酸 
和 乙醇 量 均 符合 规定 ,加 浓 氨 试 液 适量 调节 pH 值 , 静 置 使 澄 
清 , 取 出 上 清 液 , 滤 过 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 或 红 褐 色 的 液体 ; 味 甜 \ 略 苗 、 涩 。 

【鉴别 取 本 品 lml, 加 水 40ml, 用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml( 必 要 时 离心 ), 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗 次 3 次 ,每 次 
20ml , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 洁 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
男 取 甘草 酸 锐 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5 岂 , 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BT EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 栖 黄 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 7.5 一 8.5( 通 则 0631), 

乙醇 量 ”应 为 20% 一 25%% (通则 0711) 。 

其 他 ”应 符合 流 漫 膏剂 与 漫 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
《通则 0189) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅 胶 为 
填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -0. 2mol/L 醋酸 铵 溶液 (67 * 1 : 33) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 约 10mg ,精密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 45ml, 超 声 处 理 使 溶解 ,取出 ， 
放 冷 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml S HR e 
0. 2mg ,折合 甘草 酸 为 0. 1959meg)。 

供 试 品 溶 液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml EJ 
中 ,加 流动 相约 20ml, 超 声 处 理 (功率 200W ,频率 50kHz)30 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 
续 滤 液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 义 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
10npl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 甘草 酸 (Ce Hes O16 ) 不 得 少 于 1. 8% (g/ml)。 

【贮藏 】 密封 。 


HFRS 
Gancao Jingao 
LICORICE EXTRACT 


本 品 为 甘草 经 加 工 制 成 的 浸 襄 。 

【 制 法 】 取 甘 草 , 润 透 ,切片 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 放 置 过 夜 使 沉 活 , 取 上 清 液 浓 缩 至 稠 衫 状 , 取 出 
适量 , 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 ,测定 甘草 酸 含量 ,调节 使 符 
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合 规定 , 即 得 ;或 干燥 ,使 成 细 粉 , 即 得 。 

PERI 本 品 为 棕 褐色 的 块 状 固体 或 粉末 ;有 微弱 的 特 
殊 臭 气 和 持久 的 特殊 甜 味 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 细 粉 约 1 一 2mg, 置 白 瓷 板 上 ,加 硫酸 
溶液 (4 一 5) 数 滴 , 即 显 黄色 ,渐变 为 栖 黄 色 至 橙 红 色 。 

(2) 取 本 品 1g, 加 水 40ml 洲 解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 K, 
每 次 20ml( 必 要 时 离心 ), 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, E T RAZ T ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草酸 贸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1:1:2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 
105 驴 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 
荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 照 水 分 测定 法 (通则 0832 
定 , 块 状 固体 不 得 过 13. 5% ;粉末 不 得 过 10.096, 

总 灰分 不 得 过 12.0% (通则 2302). 

水 中 不 溶 物 ”精密 称 取 本 品 1g, 加 水 25ml 搅拌 溶解 后 ， 
离心 1 小 时 (转速 为 每 分 钟 1000 转 ;或 每 分 钟 2000 转 , 离 心 
30 分 钟 ), 弃 去 上 清 液 ,沉淀 加 水 25m, $355] ,再 照 上 法 离心 洗 
UR ,直至 洗 液 无 色 澄 明 为 止 ,沉淀 用 少量 水 洗 人 已 于 燥 至 恒 重 
的 燕 发 下 中 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,在 105 干燥 至 恒 重 ,遗留 残渣 
不 得 过 5.096, 

其 他 ”应 符合 流 浸 膏 剂 与 浸 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» 3N XE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.05%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 237nm。 理 论 
板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 


第 二 法 ) 测 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACAD 流动 相 BC 
0~8 19 81 
8 一 35 19—50 81—50 
35— 36 50—100 50—0 
36—40 100—19 0—81 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 


70% 乙 醇 制 成 每 1ml EHA 20pg 的 对 照 品 溶液 ; 取 甘 草酸 
铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 70% 乙 醇 制 成 每 iml 含 甘 草酸 
& 0. 2mg( 折 合 甘草 酸 为 0.1959mg) 的 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh HECTORE. a HAH Ca Ho Os ) 不 得 少 于 
0. 5% ,甘草 酸 (C Ho O16) 不 得 少 于 7.0%%。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 

【制剂 】 HEARE 


北 豆 根 提取 物 


Beidougen Tiquwu 
ASIATIC MOONSEED ROOT EXTRACT 


A dh gi O SEHE I SR SS Menispermum dauricum DC. 
的 干燥 根 芭 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

LHI 取 北 豆 根 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 8 倍 量 硫酸 水 溶液 
(pH1— 2), ifi (55—60'C) — Wt, FK 24 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 , 静 置 , 待 沉淀 完全 , 取 上 清 液 用 10% 氨 氧化 钠 调 节 pH (B 
至 8. 0 一 9. 0, 静 置 , 待 沉 淀 完全 , 弃 去 上 清 液 , 取 沉淀 抽 滤 ,用 
少量 水 洗 至 中 性 ,50 一 605 干燥, 粉碎 成 细 粉 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 棕 色 至 黑 棕色 的 粉末 ; 气 微 , 味 苦 。 

LEIJ 取 本 品 0.1g, 加 乙酸 乙 酯 15ml 及 浓 氨 试 液 
0. 5ml, 振 播 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 北 豆 根 对 照 药 材 0.5g, 加 乙 
酸 乙 酯 15ml 及 浓 氨 试 液 0. 5mi, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 蝙 蝠 葛 碱 对 照 品 适 量 ,加 甲醇 制 
RE lm 含 8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
E G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (9 : 1 : 0.05) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
曲 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 ”第 二 法 )。 

【含量 测定 】 总 生物 碱 ” 取 本 品 研 细 , 取 适 量 ( 约 相当 于 
总 生物 碱 80mg) ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 25ml， 
EHE 30 分 钟 , 滤 过 ,用 乙酸 乙 酯 10ml 分 3 次 洗涤 容器 及 滤 


渣 , 洗 液 与 滤液 合并 , 置 水 浴 上 蒸 于 ,残渣 加 无 水 乙醇 10ml 使 


溶解 并 转移 至 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 硫酸 滴定 液 (0.01lmol/L) 
25m] 与 甲 基 红 指示 液 2 滴 , 用 和 氢 氧 化 钠 滴 定 液 (0. 02mol/L) 
滴定 , 即 得 。 每 lml 硫酸 滴定 液 (0.01moML) 相 当 于 6. 248mg i 
WE BPC Cis Hu NzOe ) 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 生物 碱 以 蝙蝠 葛 碱 (Ca Hu N2 Os ) 
iH. AA 22.5% ~27.5%. 

MCN E EAR E A GE 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAEN; LA Z B -0. 05% 三 乙 胺 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 284nm。 理 论 板 数 按 蝙 蝠 葛 碱 峰 计算 应 不 低 
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3 dx 


于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蝙 蝠 葛 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 蝙蝠 葛 碱 0.2mg 的 溶 
液 , 即 得 (本 品 临 用 配制 , 避 光 保存 ) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 30mg, 精 密 称 
定 , 冒 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 (功率 140W ,频率 42kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 HE] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 蝙蝠 亡 碱 (Css Ha NzOe ) 不 得 少 
于 10.0%。 

[^E] 密封 , 置 干燥 处 。 

LHA ZRK KERRE 


当归 流 温 高 
Danggui Liujingao 
CHINESE ANGELICA LIQUID EXTRACT 


EmA 24 053 8 n C d Roo B3] LEN . 

CHJ 取 当 归 粗 粉 1000g, 用 70% Z BE E YE ORE a 
48 小 时 , 缓 缓 渗 沪 ,收集 初 注 液 850ml, 另 器 保存 ,继续 渗 注 ， 
至 渗 沪 液 近 无 色 或 微 黄色 为 止 ,收集 续 沪 液 ,在 60 C 以 下 浓 
缩 至 稠 襄 状 ,加 入 初 渡 液 850ml, 混 匀 ,用 70% 乙醇 稀释 至 
1000ml, 静 置 数 日 , 滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 的 液体 ; 气 特异 , 味 先 微 甜 后 转 
RE. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 3ml, 加 1% 碳酸 氨 钠 溶液 50ml, 充 
分 振荡 ,用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 m 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (4 : 1 : 0. DAERA, ER, CB RE 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 并 点 。 

(2) 取 本 品 2ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 石油 栈 (30 一 60T ) di 
荡 提 取 5 次 ,每 次 10ml, 合 并 石油 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 lml P 
醇 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 莫 本 内 酿 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml S dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 陪 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 45% 一 50%( 通 则 0711) 。 


* 401 。 


肉桂 油 


总 固体 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 燕 发 亚 
中 , 置 水 浴 上 蒸 干 后 ,在 100 仿 干燥 3 小 时 , 移 置 干燥 器 中 , 冷 
A] 30 分 钟 , 称 定 重 量 , 遗 留 残 湘 不 得 少 于 3. 6g。 

其 他 ”应 符合 流 漫 畜 剂 与 漫 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189)。 

【含量 测定 】〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 ( 含 0.4%% 栈 酸 ) 为 流动 相 A, 以 0.4% 醋 酸 
溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
323nm; 柱 温 为 35C。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 B(%) 
0 一 15 38 62 
15~20 38—70 62—30 

20~40 70 30 

30—62 


40 一 45 70—38 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml A loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 100m 量 瓶 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 阿 魏 酸 (CioHioO, ) 不 得 少 于 0.01696 (g/ml). 


【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
A 桂 油 
Rougui You 


CINNAMON OIL 


本 品 为 樟 科 植物 肉桂 Cinnamomum cassia Pres] 的 干燥 
E . 叶 经 水 蒸气 蒸 馅 提取 的 挥发 油 。 

CERI 本 品 为 黄色 或 黄 棕 色 的 澄清 液体 ;有 肉桂 的 特 
RET RH F. REST FRAK HA, CAER, i A 
浓 稠 。 

本 品 在 乙醇 或 冰 醋 酸 中 易 溶 。 

相对 密度 ”应 为 1.055 一 1.070( 通 则 0601). 

折光 率 jg 1.602—1. 614( 通 则 0622) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 ,冷却 至 0 ,加 等 容 的 硝酸 振 摇 后 ， 
即 析出 结晶 性 沉淀 。 

(2) 取 本 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 3pl、 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : DARFA, 


。402 。 
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展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 苯 肝 乙 醇 试 液 。 供 试 曲 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 属 ” 取 本 品 10ml, 加 水 10ml 与 盐酸 1 滴 ， 
振 播 后 , 通 硫 化 氢气 使 饱和 ,水 层 与 油层 均 不 得 变色 。 

乙醇 中 不 溶 物 取 本 品 1ml, 加 70% 乙 醇 3ml $$ 5], N 
gummi. 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 交 联 520 E AE FB 3E E 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, BE 
厚度 为 0.25pm), 柱 漫 为 程序 升温 : 初始 温度 为 100C ,以 每 
分 钟 5 仿 的 速率 升温 至 150C ,保持 5 分 钟 ,再 以 每 分 钟 5 它 的 
速率 升温 至 200 ,保持 5 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 200C ;检测 器 
温度 为 220Y ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 20 : 1。 理 论 板 数 按 桂皮 
醛 峰 计算 应 不 低 于 20 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醛 对照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 100mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 


注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 含 桂皮 醋 (C。 HasO) 不 得 少 于 75.0%。 
【贮藏 3 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


TAR 
Dengzhanhuasu 
BREVISCAPINE 


Ca HisOi 462.37 

"Ed 385148993 KÆ Erigeron breviscapus (Vant. ) 
Hand. -Mazz. 中 提取 分 离 所 得 。 按 干燥 品 计 算 , 含 野 黄 苓 苷 
(Cai Hi; Oi ) 不 得 低 于 90. 0% ( 供 口服 用 ) 或 98. 026 ( 供 注射 
Rb. 

【 制 法 】 取 灯 蓝 细 辛 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 7576 5, RE C6 售 、4 
倍 .4 倍 ) 加 热 回流 提取 三 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 无 醇 味 ,加 等 体积 水 搅 勺 , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 通 
过 大 和 孔 吸 附 树 脂 ( 育 葵 乙烯 型 ) 柱 ,用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 浓 
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缩 ,沉淀 , 滤 过 ,沉淀 用 10%% 硫 酸 溶液 调 pH (8 282. 0 一 2. 5, f 
置 过 夜 , 滤 过 ,沉淀 用 乙醇 洗涤 ,再 用 水 洗 至 中 性 ,干燥 ,干燥 
品 用 乙醇 精制 , 重 结晶 ,结晶 用 乙醇 .丙酮 洗涤 ,干燥 ,粉碎 IR 
合 , 即 得 。 或 取 灯 蓝 细 辛 粉碎 成 粗 粉 , 加 入 2 一 6 f C 7525 7, 
醇 , 加 热 回 流 提 取 三 次 ,每 次 3 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1. 2(80'CO B 8 AE ,加 水 适量 , 搅 匀 ,加 热 至 80T， 
用 5%% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 8, 搅拌 使 溶解 , 静 置 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 用 10% 硫 酸 溶液 调节 pH 值 至 1~3, 搅 拌 , 静 
置 48 小 时 , 抽 滤 ,沉淀 用 水 洗 至 中 性 ,或 先 用 3 一 4 (EE LE 
洗 2—3 次 ,再 用 水 洗涤 至 中 性 。 加 入 20 fi & 85%% 一 95% 乙 
醇 及 1% 量 的 活性 炭 , 或 加 人 适量 甲醇 溶解 后 ,加 0.1% 量 的 
活性 关 ,加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 原 体积 的 6076 — 
80% , 静 置 使 析出 结晶 , 滤 过 ,将 所 得 结晶 用 4576 Z, BEER 5 
次 ,于 50~80C 减 压 真空 干燥 。 取 结晶 物 ,加 水 适量 ,用 30% 
精 氨 酸 溶液 或 10% 碳 酸 氢 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0 一 7. 5 ,加 
热 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 通过 大 孔 吸 附 树 脂 ( 聚 
葵 乙 烯 型 ) 柱 ,用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 滤 过 ;或 用 5% 盐 酸 调 
节 pH 值 至 1~3, 静 置 , 滤 过 ,沉淀 用 水 洗 至 中 性 , 取 沉 淀 ,加 
和 人 适量 的 水 搅 匀 ,加 热 , 用 20% — 30 96 VE Be 4 — 8 YE 3C VEL 5 
pH 值 至 6. 5 一 7 ,者 沸 ,冷却 至 35 — 55 C ; 减 压 浓缩 ,加 入 8— 
10 倍 量 的 丙酮 , 搅 匀 , 静 置 , 抽 滤 ,用 丙酮 洗涤 沉淀 。 取 沉淀 ， 
加 入 适量 50% 一 70% 丙 酮 溶液 使 成 混 悬 液 ,用 10%% 盐 酸 溶液 
调节 pH 值 至 1 一 2 , 静 置 , 抽 滤 。 取 沉淀 ,用 注射 用 水 洗 至 中 
性 ,再 用 9096 Z, EUER , 烘 干 , 即 得 。 

LERI] 本 品 为 淡 黄 色 至 黄色 粉末 ,有 一 定 吸 湿性 ;无 
臭 ,无 味 或 味 微 威 。 

本 品 在 甲醇 .吡啶 . 稀 碱 溶 液 中 溶解 ,在 热 水 、 乙 醇 . 乙 酸 
乙 酯 中 略 溶 ,在 水 .乙醚 .三 氯 甲烷 . 苯 .丙酮 等 有 机 溶剂 中 几 
乎 不 溶 。 无 明显 熔点 。 在 284 土 2nm 和 335 土 2nm 波长 处 有 
最 大 吸收 。 

【鉴别 】 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 图 
中 ,应 呈现 与 野 黄 花 节 对照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 溶液 的 颜色 了 到 本 品 ,加 1% 碳酸 气 钠 溶液 溶 
解 并 稀释 成 每 Im g o. 02mg 的 溶液 ,在 5 分 钟 内 依法 检查 ， 
应 澄清 ,与 黄 绿色 6 号 标准 比 色 液 ( 通 则 0901 第 一 法 ) 比 较 ， 
不 得 更 深 (HEHA). 

干燥 失重 ” 取 本 品 约 0.5g, 置 五 氧化 二 厨 干 燥 器 中 , 减 
压 干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 2.0%% (通则 0831). 

RARE 不 得 过 0.5%; 供 注射 用 不 得 过 0.2% (通则 
0841). 

有 关 物 质 取 本 品 , 加 1%% 碳 酸 氢 钠 深 液 溶 解 并 稀释 成 
每 Iml 含 0.02mg 的 溶液 , 除 “ 树 脂 ” 外 ,依法 (通则 2400) 检 
查 ,应 符合 规定 〈 供 注射 用 ) 。 

树脂 ” 取 本 品 , 加 1% 碳 酸 氨 钠 溶 液 溶 解 并 稀释 成 每 1ml 
含 0. 02mg 的 溶液 , 取 溶 液 5ml, 加 三 气 甲 烷 10ml 振 扬 提取 ， 
TRAE, DREA FA, EKA LRT, ARA h k E R 
2ml 使 溶解 , 置 具 塞 试管 中 ,加 水 3ml, 混 匀 , 放 置 30 分 钟 ,不 
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得 出 现 沉 淀 〈 供 注射 用 ) 。 

相关 物质 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 〈 供 注射 
Ro. 

检查 法 HURGUGEEEORBIDCEPSPEACSH 20mg), 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50k H2245 分 
钟 , 放 至 室温 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 精 
密 量 取 供 试 品 溶液 1ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 播 匀 ,作为 对 照 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 , 取 
对 照 溶液 5pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,调节 检测 灵敏 度 , 使 主 成 分 色 
谱 峰 的 峰 高 为 满 量程 的 10% ,再 精密 量 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
溶液 各 5p1, 分 别 注入 液 相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 至 主 成 分 峰 保 
留 时 间 的 2.5 倍 。 供 试 品 溶液 色谱 中 ,其 他 成 分 峰 面 积 的 和 
不 得 大 于 对 照 溶液 主峰 峰 面 积 的 2 倍 。 

丙酮 残留 物 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 0861 第 二 法 ) 测 
定 ( 供 注射 用 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 为 固定 相 , 采 
用 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 
为 0. 5um) ; 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 60'C ,维持 16 分 
钟 , 以 每 分 钟 20 亿 升温 至 200 ,维持 2 分 钟 ;检测 器 温度 
300'C ; 进 样 口 温度 240'C ; 载 气 为 氮气 ,流速 为 每 分 钟 1. 0ml。 
顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温度 为 90C ,平衡 时 间 为 30 分 钟 。 理 
论 板 数 以 丙酮 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丙 柄 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
0. 5% 的 碳酸 钠 溶液 制 成 每 1ml 含 100pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
SE. MEER 5ml, 置 "20ml 顶 空 瓶 中 ,密封 瓶 口 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 20ml 
顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 0. 5% 的 碳酸 钠 溶 液 5ml, 密 封 瓶 口 , 播 
匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 量 取 对 照 品 和 供 试 品 溶液 顶 空 瓶 气体 
1ml, 注 入 气相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 , 按 外 标 法 以 峰 面 积 计算 ， 
邑 得 . 

本 品 含 丙 酮 不 得 过 0. 5% 。 

大 孔 吸 附 树脂 有 机 残留 物 FCH Æ PÆ ZPE, 
邻 二 甲苯 . 苯 乙 烯 和 1,2- 二 乙 基 苯 ” 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 
0861 第 二 法 测定 ( 供 注射 用 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 为 固定 相 , 采 
用 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 
为 0. 5pm); 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 60 C ,维持 16 分 
钟 ,以 每 分 钟 20 亿 升温 至 200 ,维持 2 分 钟 ; 检 测 器 温度 
300'C ; 进 样 口 温度 240'C ; 载 气 为 氮气 ,流速 为 每 分 钟 2. 5ml。 
顶 空 进 样 , 顶 空 并 平衡 温度 为 80 ,平衡 时 间 为 30 分 钟 。 理 
论 板 数 以 邻 二 甲 茜 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 各 待 测 峰 之 间 的 
分 离 度 应 符合 规定 。 

对 照 品 溶液 的 制备 REDA Æ PEW PE Z 
甲苯 EZRM 1,2- 二 乙 基 苯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 二 甲 
亚 碘 制 成 每 1ml 中 分 别 含 20pg、2pg、20pg、20pg、20pg、20pg、 
20ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 储备 液 。 精 密 量 取 上 述 贮备 液 
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5ml, S 50ml 量 瓶 中 ,加 入 2% 碳酸 钠 的 25% 二 甲 亚 碘 溶液 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 20ml 顶 空 瓶 中 ,密封 瓶 
口 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 20ml 
项 空 瓶 中 ,精密 加 和 2% 碳 酸 钠 的 2526 PERRA 2ml, 密 
封 瓶 口 , 揪 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 量 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 顶 空 瓶 
气体 1ml, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 , 按 外 标 法 以 峰 面积 
.计算 , 即 得 。 

本 品 含 苯 不 得 过 0.000226, FECR FÆ ULL GE, 
4B — B 2E 2E 7,580 1,2- 2, 3E SJ 1 ib 0.00296, 

E£AÉESYX S HR. Wm. 5p R AAEE 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg;3K iB ii 0. 2mg/kg( 供 注射 用 ) 。 

AE NEG. B 100mg 加 1%% 碳 酸 氢 钠 溶液 2. 3ml 的 
比例 加 入 1%% 碳 酸 氢 钠 无 热 原 溶液 ,在 50 CK GG de OE ARE 
再 加 所 化 钠 注 射 液 制 成 每 1m 含 2. 5mg 的 溶液 ,依法 (通则 
1142) 12 x ,剂量 按 家 人 兔 体重 每 1kg 注射 1Iml, 应 符合 规定 〈 供 
注射 用 ) 。 

过 敏 反 上 应 取 本 品 , 按 100mg 加 1% 和 碳酸 氢 钠 溶液 
2. 3ml 的 比例 加 入 1% 碳 酸 氨 钠 无 菌 溶液 ,在 50C 水 浴 振 播 
使 溶解 ,再 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 中 含 3mg 的 溶液 , 依 
法 (通则 1147» d dE ,应 符合 规定 〈 供 注射 用 ) 。 

TREES NE 取 本 品 , 按 100mg 加 1% 碳酸 氨 钠 溶液 
2. 3ml 的 比例 加 入 1% 碳 酸 氧 钠 无 菌 溶液 ,在 S0 C UK 18 RE 
使 溶解 ,再 加 气 化 钠 注 射 液 制 成 每 1Im1l 含 10mg 的 溶液 ,依法 
(通则 11455 f& zr ,剂量 按 每 1kg 注射 0. 2ml, 应 符合 规定 ( 供 
注射 用 )。 

异常 毒性 ， 取 本 品 , 按 100mg 加 176 8k Be SORTE A 2. 3ml 
的 比例 ,加 1%% 碳 酸 氧 钠 无 菌 溶液 ,在 50C 水 浴 振 播 使 溶解 ,再 
加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 lm 含 12mg 的 溶液 ,依法 (通则 1141) 
检查 , 按 静 脉 注 射 法 给 药 ,应 符合 规定 ( 供 注 射 用) 。 

溶血 与 凝聚 ”2%% 红 细胞 混 悬 液 的 制备 ” 取 家 兔 心脏 血 ， 
置 有 玻璃 珠 的 容器 内 , 振 播 数 分 钟 , 除 去 纤维 蛋白 原 使 成 脱 纤 
血 。 加 人 0.9% 握 化 钠 溶 液 约 10 倍 量 , 播 匀 ,每 分 钟 1000 一 
1500 转 离心 15 分 钟 , 倾 去 上 清 液 ,沉淀 的 红细胞 再 用 0.926 
qucm WE DU BEP 3 一 4 次 ,至 上 清 液 不 显 红色 ,将 
所 得 红细胞 用 0. 9% 握 化 钠 溶 液 制 成 2% 的 混 悬 液 。 

溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 按 每 25mg 加 10% 精 氨 酸 溶液 
0. 1ml 溶解 ,加 氢化 钠 注 射 液 稀释 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 。 

试验 方法 取 洁 净 试 管 5 支 ,1.2、5 号 管 中 各 加 供 试 品 
溶液 2. 5ml, 第 3 管 加 0.9% 气 化 钠 溶 液 2. 5ml 作为 阴性 对 
照管 ,第 4 管 加 蒸馏 水 2. 5ml 作为 阳性 对 照管 ,然后 1 一 4 号 
管 分 别 加 2 6 £L 28 HL 2L CHE 2. 5ml, 885 5 管 加 0.9% 毛 化 钠 
溶液 2. 5ml 作为 供 试 品 对 照 , 播 匀 , 立 即 置 恒温 箱 内 ,保持 
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37 立 士 0.5C ,在 3 小 时 内 不 得 有 溶血 现象 和 凝聚 现象 ( 供 
注射 用 )。 


试管 号 1 2 3 4 5 
296 £L 8 BL AERE Cm D) 2.5 25 25 2.5 
氧化 钠 注 射 液 (ml) 2. 5 2.5 
Æ Km 2.5 


供 试 品 溶液 (mb) 2.5 2. 5 2.5 


【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 性 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 夸 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (40: 60) 为 流动 相 ; 流 速 
为 每 分 钟 1. 0ml; 柱 温 40 ;检测 波长 335nm。 理 论 板 数 按 野 
黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 野 黄 芬 苷 对 照 品 10mg, 精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 70ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 
XE 50kHz)45 分 钟 , 取 出 ,放置 室温 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 
^J , BB 18. 

供 试 品 溶液 的 制备 XU Sh 10mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 70ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)45 分 
钟 ,取出 ,放置 室温 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 。 - 

【制剂 】 口服 制剂 ”注射剂 


Yuanzhi Liujingao 
POLYGALA LIQUID EXTRACT 


本 品 为 远志 经 加 工 制 成 的 流 浸 高 。 

【 制 法 】 取 远 志 中 粉 , 照 流 淄 膏 剂 与 淄 谊 剂 项 下 的 渗流 
法 (通则 0189) ,用 60% Z BE TE TERI 3 3E 24 小 时 后 ,以 每 分 
钟 1 一 3ml B 3E HE 22 2238 6 ,收集 初 渡 液 850ml, 另 器 保存 , 继 
续 渗 渡 , 侠 有 效 成 分 完全 渡 出 ,收集 续 渡 液 ,在 60C 以 下 浓缩 
至 稠 襄 状 , 加 入 初 滤液 , 混 匀 , 滴 加 浓 氮 试 液 适 重 使 微 显 碱 性 ， 
并 有 和 氨 臭 ,用 60% 乙 醇 调 整 浓度 至 每 1m 相当 于 原 药材 lg, 
静 置 RITE IE SERI. 

[£33] 本 品 为 棕色 的 液体 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 38% 一 48% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 流 浸 高 剂 与 漫 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189) 。 

(REI 密封 。 

【制剂 】 远志 
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Liangiao Tiquwu 
WEEPING FORSYTHIA EXTRACT 


Ak dh 23g ZR R A ÉLUS A Forsythia suspensa C Thunb. ) 
Vahl 的 干燥 果实 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

【 制 法 】 REM , 粉 碎 成 粗 粉 , 加 水 煎 者 三 次 ,每 次 1.5 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 于 60 以 下 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 
1. 10—1. 20( 室 温 ) 的 清 青 , 放 冷 ,加 入 4 售 量 乙醇 , 搅 匀 , 静 置 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 液 喷 雾 干 燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 粉 末 ; 气 香 , 味 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 粉末 O. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 扩 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 毛 
甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ER, MH, AF, ELL 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 】 水 分 不 得 过 5.0%% (通则 0832 第 二 法 )。 

重金 属 kEi 1g, 依 法 检查 (通则 0821 第 二 法 ) ,不 得 
过 20mg/kg。 

Shih o 取 本 品 Sge EWA R. RAES 1g 覆盖 其 上 ,加 
入 硝酸 镁 溶液 ( 取 硝 酸 镁 15g, 溶 于 100m 水 中 )10ml, 漫 泡 4 小 
时 , 置 水 浴 上 燕 干 , 缓 缓 炽 灼 至 完全 炭化 ,逐渐 升 高 温度 至 
500 一 600C ,使 完全 灰 化 , 放 冷 ,加 水 5ml 使 润 湿 , 加 6mol/L 
盐酸 溶液 10ml, 转 移 至 50ml EMF, HRA 6mol/L £5 8878 
AR 3 次 ,每 次 5ml, 再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 5ml, 洗 液 并 人 
同一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 取 10ml, 加 盐酸 3. 5ml 与 水 
12. 5ml, 依 法 检查 (通则 0822 第 一 法 ) ,不 得 过 2mg/kg。 

[RERI] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 连 恋 酷 
F A 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 》 
0~10 
10— 40 


流动 相 ACA 
10 一 25 
25—40 
40—60 


流动 相 BC 
90—75 
75—60 
40~60 60—40 
参照 物 溶液 的 制备 BGESX RSOSN ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 连 椰 苷 30pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 25mg, 精 密 称 定 , 置 5ml 量 
须 中 ,加 甲醇 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 
测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 4 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 5%% 之 内 。 规 定 值 为 : 0. 61( 峰 1) .0.71 
( 峰 2) 、1. 00( 峰 S) .1. 22( 峰 3), 


274.00 
205.50 
136.99 


68.49 


-0.02 

0.00 8.70 17.39 2609 34.79 4348 52.18 60.88 分 钟 
对 照 特征 图 谱 

峰 1. 松脂 醇 -8-D- 葡 萄 糖苷 E2. EBNF A ES. E 


Bd H3 ARK 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 50; 峰 宽 为 0. 1; 最 小 峰 面 积 为 
1.0X10 ,最 小 峰 高 为 0。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶 液 的 制备 BEKE AXE m MEAE 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m AEE A 300pg 
MEAE 30pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [特征 图 谱 ] 项 下 供 
试 品 溶液 各 10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 连 旋 酯 并 AC Ha O1; ) 不 得 少 于 
6. 096 , 338] 1$ (C5 Hs, Ou ) 不 得 少 于 0. 5%。 

【贮藏 》 密封 , 置 干燥 处 。 


TE RU Æ 
Mujing You 
VITEX OIL 


Æ A EMA P h tti Vitex negundo L. var. 
cannabi folia (Sieb. et Zucc. ) Hand. -Mazz. fi 39r &t m 2 7K 2& 
气 蒸 馅 提取 的 挥发 油 。 

[31 本 品 为 淡 黄 色 至 橙黄 色 的 澄清 液体 ; 具 特 殊 的 
香气 , 味 微 辛 辣 。 

本 品 能 与 无 水 乙醇 \ 三 气 甲 烷 或 乙醚 任意 混 溶 ,在 水 中 几 
AH. 

相对 密度 ”在 25 仿 时 应 为 0.890~0. 910( 通 则 0601), 

HAE A 1.485—1. 500( 通 则 0622). 

【鉴别 】 (1) 取 亚 硝酸 钠 约 0. 1g, 加 水 1 一 2 滴 使 溶解 ， 
加 本 品 0. 3ml 与 稀 硫 酸 0. 5ml, 振 摇 mE RR AR E. 

(2) 取 本 品 1 滴 , 加 三 氧 甲烷 1mb $$ 57 , 滴 加 5%% 溴 的 三 
气 甲 烷 溶液 ,省 的 颜色 褪去 ,继续 滴 加 5% 省 的 三 气 甲 烷 溶 液 
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至 显 微 黄 色 时 ,放置 , 渐 显 绿色 。 

(3) 取 本 品 0.1ml, 加 乙酸 乙 醋 4ml, 振 播 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 牡 荆 油 对 照 提 取 物 , 同 法 制 成 对 照 提 取 物 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 430 一 60C)- 乙 
酸 乙 酯 (10 : 0. 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 SAE 
醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 CC 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提取 物色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 (不 得 少 于 4 个 斑点 )。 

【检查 】 脂肪 油 ME 1ml, 加 乙醇 10ml, 放 置 后 ,不 
得 有 油 滴 析 出 。 

NÉE kR 1g, 依 法 检查 (通则 0821 第 二 法 ) ,不 得 
过 10mg/kg。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 交 联 5% 芋 基 甲 基 聚 硅 
氧 烷 (SE -54) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 25m, 柱 内 径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 6xm); 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 
80'C ,以 每 分 钟 10 信 的 速率 升温 至 220 ,保持 6 分 钟 ; 进 样 
口 温 度 为 250'C ,检测 器 温度 为 280'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 
10: 1。 理 论 板 数 按 8- 丁 香 烯 峰 计算 应 不 低 于 50 000。 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 八 烷 适 量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 8- 丁 香 烯 对 
照 品 约 20mg MEKE, E lom 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 溶解 并 
稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 吸取 1ml, E 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶液 1ml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 揪 匀 ,吸取 lu 注入 气相 
色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 40mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
乙酸 乙 酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 吸取 1ml, 置 10ml 量 
瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1Iml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 
ll 注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 8- 丁 香 烯 (Cis Hz ) 不 得 少 于 20.0%. 

【贮藏 】 uj. BO SL. 

【制剂 】 牡 荆 油 胶 丸 
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本 品 为 黄杨 科 植 物 小 叶 黄 杨 Buxus microphylla Sieb. et 
Zucc. var. sinica Rehd. et Wils. 及 其 同属 植物 中 提取 精制 所 得 。 

LERI 本 品 为 无 色 针 状 结晶 ; 气 微 , 味 苦 。 

本 品 在 三 握 甲 烷 中 易 溶 ,在 甲醇 或 乙醇 中 溶解 ,在 丙酮 中 
略 溶 ,在 水 中 微 溶 。 

熔点 ”应 为 219 一 222C ,熔融 时 同时 分 解 ( 通 则 0612) 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 约 5mg, 加 六 栈 酸 溶液 (1 一 20)1ml 
使 溶解 ,加 碘 化 镑 钾 试 液 1—2 滴 , 即 生成 橙 红 色 沉 淀 。 

(2) 取 本 品 约 5mg, 加 乙醇 1ml 与 硫酸 2ml, 即 显 橙 红 色 。 

【检查 】 其 他 生物 碱 ” 取 本 品 ,加 三 氧 甲烷 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 溶液 10pl, 点 于 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
丙酮 -二 乙 胺 (5 : 4 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 
艳 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 , 除 主 斑 点 外 ,不 得 有 其 他 斑点 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 , 在 105 人 干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 
过 0.5%( 通 则 0831)。 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 加 冰 酷 酸 30ml 
溶解 后 ,加 栈 栈 1ml 与 结晶 紫 指 示 液 1 一 2 滴 , 用 高 气 酸 滴定 
液 (0. 1mol/L) 滴 定 至 溶液 显 纯 蓝 色 , 并 将 滴定 的 结果 用 空白 
试验 校正 。 每 lml 高 氢 酸 滴定 液 (0.1mol/L) 相 当 于 
20. 12mg 的 环 维 黄杨 星 DCC Has N20). 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 环 维 黄杨 星 DG Hi NzO) 不 得 
少 于 99.096. 

【贮藏 】 

【制剂 


迹 光 ,密闭 。 
黄杨 宁 片 


松 节 x 
Songjie You 
TURPENTINE OIL 


本 品 为 松 科 松 属 数 种 植物 中 渗 出 的 油 树脂 ,经 蒸馏 或 其 
他 方法 提取 的 挥发 油 。 

LERI 本 品 为 无 色 至 微 黄色 的 浴 清 液体 ; 奥 特 异 。 久 
贮 或 暴露 空气 中 , 臭 渐 增 强 , 色 渐变 黄 。 本 品 易 燃 ,燃烧 时 产 
生 浓 烟 。 

本 品 在 乙醇 中 易 溶 , 与 三 氢 甲 烷 .乙醚 或 冰 醋 酸 能 任意 混 
溶 , 在 水 中 不 溶 。 

相对 密度 ”应 为 0.850 一 0. 870( 通 则 0601). 

WE ” 取 本 品 , 照 馅 程 测定 法 (通则 0611)? 测 定 , 在 154 一 
165 尼 馆 出 的 数量 不 得 少 于 90. 0% (ml/ml) 。 

HEE A 1.466—1. 477 GÉ JU] 0622). 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g. WMA ni 8E C30—60'C)5ml, $$ 57, 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 松 节 油 对 照 提 取 物 1g, 同 法 制 成 对 照 
提取 物 溶 液 。 再 取 a- 菠 烯 对 照 品 ,加 石油 醚 (30~-60°C ) 制 成 
每 1ml & 40mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
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则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 5nl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EFT EUA 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50mg, 置 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 5ml fi 
解 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 dE HS E BU ih ERE XJ RR à 
适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

以 50% Æ- 50% 甲 基 聚 硅 氧 烷 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 
内 径 为 0. 25mm, 膜 厚度 为 0.25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 
温度 40'C ,以 每 分 钟 1 的 速率 升温 至 50C ,再 以 每 分 钟 3 仿 
的 速率 升温 至 200'C ; 进 样 口 温 度 250C ;检测 器 温度 300Y ; 
分 流 进 样 ,分 流 比 15 : 1; 流 速 为 每 分 钟 1.0m1。 理 论 板 数 按 
获 烯 峰 计 算 应 不 低 于 20 000。 

分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 lxl, 注 人 气相 色谱 
仪 ,记录 色谱 图 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 
时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 乙醇 中 不 溶 物 ” 取 本 品 1ml, 加 90% 乙醇 7ml， 
振 摇 使 溶解 ,溶液 应 澄清 。 

酸 值 ”应 不 大 于 0.5( 通 则 0713). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 50% 苯 基 - 50% FB dE XE H 
氧 烷 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 50C ,保持 4 分 钟 ， 
以 每 分 钟 20 民 的 速率 升温 至 1507C 。 理 论 板 数 按 c- 蔬 烯 峰 计 
算 应 不 低 于 8000, 

校正 因子 测定 ” 取 正 丁 醇 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 
RẸ lmg 10mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 a- 菠 烯 对 照 
品 约 70mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 溶解 
并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 m, E 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 
人 内 标 溶 液 1ml, 加 无 水 乙醇 至 刻度 , 揪 匀 ,吸取 al Aa 
相 色 谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 25ml 棕色 量 瓶 
中 ,用 无 水 乙醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勾 。 精 密 量 取 Im E 
10m] 棕色 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 用 无 水 乙醇 稀释 
至 刻度 , 播 匀 ,吸取 lyl 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 a -WA CCo HOSP T 80.0%. 

【贮藏 】 EX. EH, ERRA. 
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【 制 法 】 取 刺 五 加 1000g ,粉碎 成 粗 粉 ,加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
3 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 淄 畜 50g( 水 浸 斋 ), 即 得 ;或 
取 刺 五 加 1000g, 粉 碎 成 粗 粉 ,加 75% 乙醇 ,回流 提取 12 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,浓缩 成 浸 高 40g( 醇 浸 高 ), 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 褐色 的 稠 高 状 物 ; 气 香 , 味 微 苦 SE. 

【鉴别 】 取 本 品 0.5g, 加 70% Z BE 20ml, $8 P3 Ab 3. 30 分 
8h.UEIIURGRGECT .5ÀÉEDSEE1mlferEA. fp Bt m A 
液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药材 2. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 蜡 哄 皮 啶 对 照 品 . 紫 丁香 苷 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml $ UR EZ 0. 5m. X T E d Img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶 
液 与 对 照 药材 溶液 各 10ul、 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 围 烷 -甲醇 -水 (6 : 2 : 1) 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 蜡 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光 主 斑点 ;在 与 异 哄 皮 院 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 : 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C Jn 3 E BE ER 
显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 ;在 与 紫 丁 香 苷 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

【检查 】 水 分 KARTI 30.0%; 醇 漫 高 不 得 过 
20.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 6. 0% (通则 2302). 

其 他 应 符合 流 漫 膏剂 与 漫 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189). 

【浸出 物 1 取 本 品 水 浸 襄 2.5g, 精 密 称 定 , 置 100ml A 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 25ml 使 溶 散 ( 必 要 时 以 玻璃 棒 搅 拌 使 
溶 散 ) ,再 精密 加 水 25ml 冲洗 瓶 壁 及 玻璃 棒 , 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 水 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25mjl, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 
中 , 蒸 干 , 于 1050 FAR 3 小 时 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 钟 , 迅 
速 精密 称 定 重量 。 以 于 燥 品 计算 供 试 品 中 水 溶性 浸出 物 的 含 
量 , 不 得 少 于 90.0% 。 或 取 本 品 醇 漫 高, 照 醇 溶 性 浸出 物 测 
定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 2201) 测 定 , 用 甲醇 作 溶 剂 , 醇 溶 性 
浸出 物 不 得 少 于 60.095. 

【特征 图 谱 】》 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 Agilent ZORBAX 色谱 柱 ( 柱 长 为 25cm, 柱 内 径 为 
4.6mm, 粒 径 为 5umD ;以 30% Z A A DL +A A,0.2% 磷 酸 溶 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
220nm; 柱 温 为 20C ;流速 为 每 分 钟 0.8ml。 理 论 板 数 按 紫 丁 
香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 

0~3 15—18 


3 一 50 18—69 
50~60 69—80 


流动 相 BCA) 
85—82 
82—31 
31—20 
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岩 白 菜 素 


参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 紫 丁香 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 45pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 5096 FR BR 25m]; 8: 3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
X 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 8 
醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 60 分 钟 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 9 个 特征 峰 , 其 中 与 紫 丁 香 苷 
参照 物 峰 相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 
时 间 ,其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 ， 
0.40( 峰 1) .0.66( 峰 2) .0.76( 峰 3)、1.00( 峰 S) 、1.08( 峰 5)、 
1.16( 峰 6) 1.61( 峰 7)、1.88( 峰 8) .2.10( 峰 9) 。 
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峰 2 为 原 儿 茶 酸 , 峰 4(S) 为 紫 丁 香 苷 ， 
峰 5 为 绿 原 酸 , 峰 7 RP E.M 8 为 异 唆 皮 喧 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 腑 为 流动 相 A, LA 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 220nm; 柱 温 
30 心 。 理 论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000; 异 唆 皮 
院 蜂 与 相 邻 杂质 峰 的 分 离 度 应 大 于 1. 5。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0~20 


流动 相 ACAD 
10—>20 


流动 相 BC 
90—>80 

20~30 20—25 80—75 

30~40 © 40 60 


40~50 10 90 


RARAUHE 取 紫 丁香 苷 对 照 品 、. 刺 五 加 苷 正 对 
照 品 、 异 趴 皮 喧 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 ( 刺 五 加 井 E 
对 照 品 先 加 50% 甲 醇 溶解 ) 制 成 每 1ml 含 紫 丁 香 苷 、 刺 五 加 
^ E 40g. AREE 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 小 烧 
杯 中 ,用 50% 甲 醇 20ml, 分 次 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)10 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,加 50 26 FH 
EX 2: 208,385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,水 浸 高 含 紫 丁 香 苷 (Ci Hs, O。, ) 不 得 
少 于 0. 60% 、 含 刺 五 加 苷 E(C: His Or) RF 0.30% 、 含 


。 408 。 


NAM 
3e ok 
» ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


EECC Hio Os ) 不 得 少 于 0.1006 ER EE XT EE 
(Ci; Ha, Os ) 不 得 少 于 0. 5026 、 含 刺 五 加 苷 ECC Has Ors) R 
得 少 于 0. 3096 A EE HE DE CC Hio。O; ) 不 得 少 于 0.126, 
【贮藏 】 EH. 
【制剂 】 刺 五 加 片 


SEXX; 
Yanbaicaisu 
BERGENIN 


Cu HisOs 328. 27 

【性 状 了 本 品 为 白色 朴 松 的 针 状 结 品 或 结晶 性 粉末 ; 气 
微 , 味 苦 。 遇 光 或 热 渐 变色 。 

本 品 在 甲醇 中 溶解 ,在 水 或 乙醇 中 微 溶 。 

HR kEm, 130C 干燥 后 ,依法 测定 (通则 0612), 
熔点 为 232 一 240C 。 

旋光 度 ” 取 本 品 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml d 20mg 
的 溶液 ,依法 测定 (通则 0621), 按 干燥 品 计 算 , 比 旋 度 应 为 
一 38" 一 一 45"。 

[3&2] (1) 取 本 品 50mg, 加 水 10ml, 加热 使 溶解 , 放 
冷 , 取 溶液 1ml, 加 每 1ml 中 含 三 氢化 铁 试 液 1 9 80 EX CIC PR 
试 液 2 滴 , 显 浴 绿 色 , 后 变 为 蓝 色 。 

(2) 取 本 品 5mg, 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,加 7% 盐 酸 羟 胺 的 
甲醇 溶液 数 滴 , 再 加 10% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶 液 使 呈 碱 性 ,加 热 
至 微 沸 , 放 冷 ,加 稀 盐 酸 使 呈 酸 性 ,加 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 
1 一 2 滴 , 显 紫红 色 。 

(3) 取 本 品 [ 含 量 测定 ] 项 下 制备 的 溶液 , 照 紫外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 275nm 与 220nm 的 波长 处 有 
最 大 吸收 。 

【检查 】 TAXE 取 本 品 ,在 130C 干燥 至 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 6.0% (通则 0831). 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 0.1%( 通 则 0841) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 约 20mg, 精 密 称 定 , 置 50ml EH 
中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 1ml, Æ 25ml 
EH H., 加 甲醇 至 刻度 , 扬 勾 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
《通则 0401) ,在 275nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 按 岩 白 菜 素 
(Cu Hi  O,0. 的 吸收 系数 (五 ij 名)248 计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 岩 白 菜 素 (Ca Hi Oo) NW 为 
97. 096—103. 094, 
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肿 节 风 漫 高 


Zhongjiefeng Jingao 
GLABROUS SARCANDRA EXTRACT 


7k dh dX, d Umm N Sarcandra glabra 
(Thunb. ) Nakai 的 干燥 全 株 经 加 工 制 成 的 淄 谊 。 

LHI 取 肿 节 风 ,加 水 前 总 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 高 ,85 以 下 减 压 干 燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕色 至 深 褐色 的 朴 松 不 规则 块 ; 味 茜 ， 
OR E e 

【鉴别 取 本 品 粉末 约 0. 1g, 加 水 10ml, 28 Ps Ab 38 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 两 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 肿 节 风 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 两 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
ACT ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 异 只 
皮 喧 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 441, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
ROA: DARRA ER, RH, RTF, ERN 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 0.5% (通则 2302). 

(KIERR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 3K EGRE LLL RN C 0.126 FR RO AA A, 以 0.196 IR RS 
为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 
330nm。 理 论 板 数 按 异 趴 皮 院 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%%) 流动 相 B(%) 


0~5 8 92 
97-60 8--35 


60 一 70 35 一 60 


70 一 72 60— 100 


72-80 100 0 


参照 物 溶 液 的 制备 Pik ROME RR dn R RE DECRE RI 
品 和 迷 选 香 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 60% 甲 醇 制 
成 每 1ml 含 绿 原 酸 loug.SR UR BLUE long. EEE 25p8g 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 筛 ) 约 0. 1g, 精 


pan, 
3€ HOR 
»* ouryao. com 


LB 4 d 


密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 6096 FR BE 10ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 60% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 70 分 钟 的 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 6 个 特征 峰 , 其 中 3 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 一 致 :与 异 哄 皮 辽 参 照 峰 相 
应 的 峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 
保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 : 0. 35( 峰 1), 
0. 53( 峰 2) .0. 58( 峰 32,1. 00( 峰 4) 、1. 31( 峰 5). 


116.15 


71.25 


4(S) 
38.34 


-0.56 
0.00 10.15 20.29 30.44 40.39 50.73 60.85 71.00 分 钟 


对 照 特征 图 谱 
峰 1: 新 绿 原 酸 峰 2: RER 峰 3: BRAR MEA 
(S; RENE 峰 5: 迷 迁 香 酸 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER LL, RE A 0. 126 FR IO X WES A, A 0.126 FR RR 
为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 
330nm, HERAA d fic SE UR RE De CRI E A E ILICE CAI A 
不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACAD 流动 相 BC) 
0~10 20 80 


10~25 20—35 


297-26 35—100 


267-30 100 0 


对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 异 趴 皮 喧 和 迷 迭 香 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 60% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 异 晓 皮 啶 15pg, 迷 
EER 25p8g 的 混合 溶液 , 即 得 。 

” 供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 第 ) 约 0. 25g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 60% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 60% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A ik T AR mt, a E R E E CC HioO; ) 不 得 少 于 
0.19%, A 3E XE EE (Cs His Os ) 不 得 少 于 0.14%. 


°- 409 。 


茵 陈 提取 物 


【规格 】 le TARAH STEZAH 10g. 
LER] 密封 。 
制剂】 肿 节 风 片 ”J 血 康 口服 液 


次 陈 提取 物 


Yinchen Tiquwu 
GAPILLARY WORMWOOD EXTRACT 


本 品 为 菊 科 植物 滨 荐 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 
sk Bi Uk Artemisia capillaris Thunb. 春季 采 收 的 干燥 地 上 
部 分 ( 绵 茵 陈 ) 经 提取 制 成 的 提取 物 。 

【 制 法 】 Hf B EE 90% 乙 醇 作 溶剂 , 漫 溃 24 小 时 后 
进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10—1. 15(60—65'Co 8938 30€ .20 6 —7 WEK. ARE PE. 
滤 过 ,滤液 120C 加 热 1 小 时 ,冷藏 , 静 置 ,加 入 0.276 T8 TEC, 
滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 15 一 1. 20 (60— 65 'CO BS 
WE. 80C 以 下 真空 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 块 状 物 或 颗粒 ; 气 香 , 味 苦 。 

[330] (1) 取 本 品 0.1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 对 羟基 苯 乙 酮 项 下 的 方法 试 
验 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相同 的 
色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 取 本 品 1g, 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 
二 法 ) 测 定 ,不 得 过 10.0%% 。 

ESRAR RA R M.R ANEO 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg;s DIGA 0. 2mg/kg; 铀 不 得 过 20mg/kg。 

【特征 图 谱 】 照 商 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内径 为 4. 6mm, Er f$ JJ 5pm); AP 
醇 为 流动 相 A ,以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进 行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30'C ;检测 波长 为 327nm。 理 论 板 


数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 50 000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BCA) 
0 10 90 
73 60 40 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


* 410 。 
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60%% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ORC BEI E] 25 3E2E Z, BREUI BS 
供 试 品 溶液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 7 个 特征 峰 ,与 参照 物 峰 相应 的 
Kg S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 士 5% 之 内 。 规 定 值 为 0.509( 峰 1) 、0. 627 
( 峰 2) .1. 000( 峰 S) .1. 109 C 3) .2. 045( 峰 4) ,2. 075( 峰 5)、 
2. 367( 峰 6). 


5.32 


-1.03 


0.00 12.50 25.00 37.49 49.99 62.49 7499 分 钟 


对 照 特 征 图 谱 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 1, 峰 宽 为 0.1, 最 小 峰 面积 为 
10, 最 小 峰 高 为 S 峰 峰 高 的 1. 5%。 

【含量 测定 】 BAR 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
WE. 

& it IR IE SDERBTERUS DAT UNGESEREDLBEG RENE 
A 3X ERI i EA Z HB-0. 05 26 磷酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50 和 甲醇 制 成 每 ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕 
色 量 瓶 中 ,加 50% FR ER ii RE ,超声 处 理 使 溶解 , 放 冷 ,加 5096 
甲醇 至 刻度 , 扬 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 3ml, 置 10mi 棕色 
量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ci。 Hi O, ) 不 得 少 于 
1.096, 

对 羟基 荃 乙 酮 ” 照 商 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A GERE EA Z A-0. 05 76 磷酸 溶液 (15 : 80) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 苯 乙 酮 峰 计 算 应 不 低 于 
10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 苯 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 绿 原 酸 项 下 离心 后 的 
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上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 一 20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 于 燥 品 计算 , 含 对 羟基 葵 乙 酮 (Cs HeO: ) 不 得 少 
T 0.10%。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Ro Æ 
Cha You 
TEA-SEED OIL 


本 品 为 山茶 科 植 物 油 茶 Camellia oleifera Abel 或 小 叶 
油茶 Camellia meiocarpa Hu ms. 的 成 熟 种 子 用 压榨 法 得 到 
的 脂肪 油 。 

[£321 本 品 为 淡 黄色 的 港 清 液体 。 

本 品 在 三 氯 甲 烷 、. 乙 醚 或 二 硫化 碳 中 易 溶 ,在 乙醇 中 
WE. 

相对 密度 在 25 和 时 应 为 0.909~0. 915( 通 则 0601). 

折光 率 ”在 25 人 时 应 为 1.466~1. 470( 通 则 0622) 。 

【鉴别 】 到 本 品 2ml; 小 心 加 入 新 制 放 冷 的 发 烟 硝酸 - 硫 
酸 -水 (1 : 1: 1)10ml 中 ,放置 片刻 ,两 液 接 界 处 显 蓝 绿色 。 

【检查 】 桐油 取 本 品 3ml, 加 石油 醚 3ml, 溶 解 成 澄清 
液 , 加 亚 硝酸 钠 结晶 少量 与 稀 硫 酸 数 滴 , 即 有 气泡 发 生 , 强 力 
振 播 后 , 静 置 观察 , 油 液 屋 应 澄清 , 油 液 与 酸 液 接 界 处 亦 不 得 
显 浑浊 。 

棉 子 油 ” 取 本 品 5ml, 置 试管 中 ,加 含 硫黄 的 二 硫化 碳 溶 
液 (1 一 100) 与 上 戊 醇 的 等 容 混 合 液 5ml, 置 饱和 食盐 水 浴 中 , 注 
意 缓 缓 加 热 至 泡沫 停止 (除去 二 硫化 碳 ) ,继续 加 热 使 水 浴 保 
持 沸腾 ,2 小 时 内 不 得 显 红色 。 

酸 值 ”应 不 大 于 3( 通 则 0713). 

yiki ”应 为 185 一 196( 通 则 0713). 

Si ny 80—88GB M 0713), 

【用 途 〗 用 作 注 射 用 茶 油 的 原料 及 软膏 基质 。 

【贮藏 】 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


E 来 Hm 


Xiangguo Zhi 
SPICELEAF KERNEL OIL 


本 品 为 樟 科 植物 香 果 树 Lindera communis Hemsl. 的 
成 熟 种 仁 压 榨 提 取得 到 的 固体 脂肪 ,或 成 熟 种 子 压 榨 提 取 的 
油脂 经 氢化 后 精制 而 成 。 

CERI 本 品 为 白色 结晶 性 粉末 或 淡 黄 白色 块 状 物 ; 质 


pan, 
3€ HOR 
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ZWARE 


轻 。 气 微 , 味 淡 。 

本 品 在 三 气 甲 烷 或 乙醚 中 易 溶 ,在 无 水 乙醇 中 溶解 ,在 乙 
醇 中 极 微 溶解 ,在 水 中 不 溶 。 

熔点 AA 30—36'C GB UJ 0612). 

【检查 】 酸 值 ”应 不 大 于 30800713), 

和 皂 化 值 ”应 为 255~280( 通 则 0713). 

ME ”应 为 1 一 5( 通 则 0713). 

【 用途】〗 用 作 栓 剂 基 质 。 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 , 置 阴凉 处 。 


E m a E 
Jiang Liujingao 
GINGER LIQUID EXTRACT 


Æ m NER H € X Zingiber officinale Rose. 的 干燥 根 
2E £& Wn T. ril RA, E D E 

【 制 法 】 取 干 姜 粉 1000g, 用 90% 乙 醇 作 溶剂 3E REC 24 小 
时 后 ,以 每 分 钟 1—3ml 的 速度 绥 缓 渗 渡 ,收集 初 渡 液 850ml， 
另 器 保存 ,继续 渗 沈 至 注 液 接近 无 色 . 姜 的 香气 和 辣 味 已 淡 
薄 为 止 , 收 集 续 沪 液 ,在 60 以 下 浓缩 至 稠 谊 状 , 加 入 初 注 
液 , 混 匀 , 滤 过 ,分 取 20ml, 依 法 测定 含量 , 余 液 用 90% 乙醇 
稀释 ,使 含量 与 乙醇 量 均 符合 规定 , 静 置 , 俊 澄 清 , 滤 过 ， 
即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 的 液体 ;有 姜 的 香气 , 味 辣 。 

【鉴别 】 取 本 品 0.5ml, 加 90% 乙 醇 10ml, 播 匀 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 6- 姜 辣 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
KE C60—90'C)-— RCIB IE- ER BR Co : 2.5 ; 2.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 EF AL 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C fn dA E 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 ”应 为 72%~80%( 通 则 0711). 

其 他 应 符合 流 浸 高 剂 与 浸 高 剂 项 下 有 关 的 各 项 规 
Æ (通则 0189). 

【含量 测定 】 精密 量 取 本 品 20ml, 回 收 乙醇 至 尽 , 放 冷 ， 
加 乙醚 50ml, 用 玻璃 棒 搅 拌 , 使 醚 溶性 物质 溶解 , 倾 取 乙 配 
液 , 滤 过 , 残 液 继续 用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 50ml, 滤 过 ,合并 乙 
醚 液 ,低温 回收 乙醚 ,残渣 置 硫酸 干燥 器 中 干燥 24 小 时 ,精密 
称 定 , 即 得 供 试 品 中 所 含 醚 溶性 物质 的 重量 。 

本 品 含 醚 溶性 物质 不 得 少 于 4.50. 

【贮藏 】 风光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 

【制剂 】 sm 


* 4il 。 
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FUZA 


Chuanxinlianneizhi 
ANDROGRAPHOLIDES 


Czo H3 Os 350. 45 


[331 本 品 为 无 色 结 晶 性 粉末 ;无 臭 , 味 苦 。 

本 品 在 沸 乙 醇 中 溶解 ,在 甲醇 或 乙醇 中 略 溶 , 在 三 气 甲 烷 
中 极 微 溶解 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

熔点 I 224—230'C ,熔融 时 同时 分 解 (通则 0612) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 约 10mg, 加 乙醇 2ml 溶解 后 ,加 226 
3,5- 二 硝 基 苯 甲 酸 的 乙醇 溶液 与 5% 和 氨 氧 化 钾 的 乙醇 溶液 各 
2 滴 , 播 匀 后 , 即 显 紫红 色 。 

(2) 取 本 品 约 10mg, 加 乙醇 2ml 溶解 后 ,加 乙醇 制 所 氧化 
钾 试 液 2 一 3 滴 , 渐 显 红色 ,放置 后 变 为 黄色 。 

(3) 取 本 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 中 含 10pg 的 溶液 , 照 
紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 224nm 的 波长 处 
有 最 大 吸收 。 

【检查 】 其 他 内 本 ” 取 本 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1mi 含 
2mg 的 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 溶液 10p1, 点 于 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
BEC19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 夺 以 2% 3,5- 二 硝 基 
茶 甲 酸 的 乙醇 溶液 与 5% 握 氧化 钾 的 乙醇 溶液 的 等 量 混合 液 
( 临 用 配制 )。 供 试 品 色 谱 中 , 除 主 斑 点 外 ,不 得 显 其 他 斑点 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 ,在 105 人 干燥 至 恒 重 , 减 失重 量 不 得 
过 1.0%( 通 则 0831)。 

炽 灼 残渣” 不 得 过 0.1%( 通 则 0841) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 225nm。 
理论 板 数 按 穿心莲 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml go. 1 mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 。 精 密 量 取 5ml, E 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ，, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 穿心莲 内 酷 (Cz。Hso。 Os) 应 为 
95. 096—101. 094, 

LER kw. EH. 
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i NN W 
Ezhu You 
ZEDOARY TURMERIC OIL 


A 5h REOR GR RCRO AKRA E EUER BE I M. 

LERI +m ARI ERRE O BIS I AUN , 味 
WEF. 

EREPR ZE RAM ZELE INFR ZA. FHE 
或 石油 醚 中 易 湾 ,几乎 不 溶 于 水 。 

相对 密度 ”应 为 0.970 一 0. 990( 通 则 0601) 。 

WEE kEm MEERE lm 中 含 50mg 的 溶液 ， 
依法 测定 (通则 0621) , 比 旋 度 应 为 十 20 — 725", 

折光 率 ”应 为 1.500 一 1. 510( 通 则 0622), 

[3 5/] 取 本 品 4mg, 加 石油 栈 (60 一 90C)1ml 使 溶解 ， 
ERAMA. BARAR R i. RAE JLA R a A 
RZE X RR i y 20 0-5 w BE C60 — 90'CO fd E lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 907C )- 乙 酸 乙 酯 - 冰 柄 酸 (60 : 5 : 0.5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 属 取 本 品 2g, 依 法 检查 ,不 得 过 10mg/kg 
(通则 0821 第 二 法 )。 

Mi kEm ig EHRE, mE EARS., N, A 
缓 缓 加热 炭化 ,再 在 500—600'C X (E , 09 5D , WMR 5ml, 加 水 
23ml 使 溶解 ,依法 检查 (通则 0822 第 一 法 )。 含 砷 不 得 过 
2mg/kg。 

【指纹 图 谐 】 四 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 哺 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 216nm。 理 论 板 数 按 特 牛 儿 酮 
峰 计 算 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 20 


流动 相 A(%)》 
60 一 95 


流动 相 BC 
40-5 
21— 35 95 5 


$ RUMIEIEB)S dE PURAJN) FR Ld Jr ng — 69 F8 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1m 含 牧牛 儿 酮 309g. 
KAA 50p8g 的 混合 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 1g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 
瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5ml, E 25m EA 
中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 
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供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 呈现 相应 的 参照 物色 谱 峰 保留 
时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相似 度 评价 系统 计算 , 供 试 品 指纹 
图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 95. 


175.63 


0.00 5.83 11.67 35.00 分 钟 


17.50 23.33 29.16 
对 照 指 纹 图 谱 
Kk 4: 物 牛 儿 酮 MET. XS 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 指 纹 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 同 [ 指 纹 图 谱 ] 项 下 参照 物 溶 液 的 
制备 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 (指纹 图 谱 ] 项 下 的 
供 试 品 溶液 各 5p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 物 牛 儿 酮 (Cis Hz; O) 不 得 少 于 7. 526 A nc — 
(Cis Hzo 〇 ) 不 得 少 于 10. 096, 

【贮藏 】 谈 光 ,密封 , 置 阴 凉 处 。 


ERO Æ 
An You 
EUCALYPTUS OIL 


本 品 为 桃 金 娘 科 植物 蓝 校 Eucalyptus globulus Labill. 、 
樟 科 植物 樟 Cinnamomum cam phora (L. )Presl 或 上 述 两 科 同 
属 其 他 植物 经 水 蒸气 蒸馏 提取 的 挥发 油 。 

【和 性状】 本 品 为 无 色 或 微 黄 色 的 澄清 液体 ;有 特异 的 芳 
香气 , 微 似 樟脑 kE R CAFRA EMER. 

本 品 在 70% 乙 醇 中 易 溶 。 

相对 密度 应 为 0.895 一 0. 920( 通 则 0601). 

折光 率 ”应 为 1.458 一 1.468( 通 则 0622). 

【 监 别 了】 了 到 本 品 0. 1ml, 加 无 水 乙醇 使 成 1Iml, 振 播 使 洲 
fi ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 核 油 精 对 照 品 , 同 法 制 成 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 
(9. 5 :0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 
溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 ckdhme ” 取 本 品 2.5ml, 加 石油 醚 (60 一 
90'C)12. 5ml, 播 勾 , 加 亚 硝酸 钠 溶液 (5 一 8)5ml, 再 缓 缓 加 入 


NM 
3€ v. 
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T EX R3 


冰 醋 酸 5ml, 搅 匀 ,10 分 钟 内 不 得 析出 结晶 。 
ER kn 1g, 依 法 检查 (通则 0821 第 二 法 ) ,不 得 
过 10mg/kg。 
【含量 测定 】 
测定 , 即 得 。 
本 品 含 校 油 精 (Ci HisO) 不 得 少 于 70. 0% g/g). 
【贮藏 】 迹 光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


取 本 品 , 照 核 油 精 含量 测定 法 (通则 2203) 


积 雪 草 总 苷 


Jixuecao Zonggan 
CENTELLA TOTAL GLUCOSIDES 


本 品 为 伞 形 科 植 物 积 雪 草 Centella asiatica(L. )JUrb. 的 
全 草 经 加 工 制 成 的 总 苷 。 

LERI 本 品 为 羔 黄 色 至 淡 棕 黄色 粉末 ;无 臭 , 味 苦 、 稍 
具 引 湿性 。 

本 品 在 水 .乙醇 中 易 溶 ,在 三 毛 甲 烷 .乙醚 中 不 溶 。 

C330] (1) 取 本 品 约 2mg, 置 试管 中 ,加 酯 本 1ml, $8 
^) , 沿 试管 整 组 组 加 入 硫酸 1ml, 在 两 液 接 界 处 呈 紫 红色 环 。 

(2) 取 本 品 粉末 ,加 乙醇 制 成 每 Im 含 10mg 的 溶液 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 羟 基 积 雪 草 苷 对 照 品 . 积 雪 草 苷 对 照 品 ， 
分 别 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 10mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -水 (4: 1 : 5) 的 
上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脐 干 , 喷 以 醋 本 -硫酸 -无 水 乙 
醇 (1 : 1 : 10) 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 两 个 蓝 宰 色 
斑点 。 

【检查 】 干燥 失重 取 本 品 ,在 105 信 干燥 至 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 10.0% (通则 0831). 

重金 属 及 有 客 元 素 ” 照 铝 、 锅 、 砷 、 汞 、 铀 测定 法 (通则 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 饥 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg;3K ^18 3i 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内径 为 4. 6mm, AA 5pym); 以 乙 
Wii -2mmol/L 倍 他 环 糊 精 溶液 (24 : 76) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 205nm。 理 论 板 数 按 积 雪 草 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 羟 基 积 雪 草 苷 对 照 品 . 积 雪 草 苷 
对 照 品 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.2mg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 唱 浴 液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 
制备 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 
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TENX 355-3 
按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 , 供 试 品 指纹 图 谱 4% a A NEF AR EXER EIS 4 ,分 别 点 


与 对 照 指纹 图 谱 经 相似 度 计 算 ,相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


28.80 
2 


19.18 1 
9.55 


-0.07 
0.00 5.79 11.58 17.37 23.16 28.96 3475 40.54 分 钟 


对 照 指纹 图 谱 
峰 2, 羟基 积 雪 草 苷 ” 峰 3: BUR E E 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 1, 峰 宽 为 0.1, 最 小 峰 面 积 为 
20 ,最 小 峰 高 为 0. 5。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
393 7678] 5 DAZ, HR -2m mol/L. 倍 他 环 糊 精 溶液 (24 : 76) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 205nm。 理 论 板 数 按 积 雪 草 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 凑 基 积 雪 草 苷 对 照 品 和 积 雪 草 苷 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 各 含 0.2mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 ,并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 总 苷 以 羟基 积 雪 草 苷 (Cis His Oz) 
和 积 雪 草 苷 (Cis HeOis ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 55.05. 

LER] 密封 。 

【制剂 】 积 雪 苷 片 


益母草 流 浸 高 
Yimucao Liujingao 
LEONURUS LIQUID EXTRACT 


本 品 为 益母草 经 加 工 制 成 的 流 漫 高 。 

【 制 法 】 取 益 母 草 1000g, 切 碎 , 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 500ml, 放 冷 , 加 入 等 量 的 乙醇 , 搅 匀 ， 
静 置 ,沉淀 , 滤 过 。 滤 法 用 45% 乙醇 洗 涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ， 
减 压 回收 乙醇 , 放 冷 , 滤 过 ,调整 乙醇 量 至 规定 浓度 ,并 使 总 量 
为 1000ml, 静 置 , 侈 澄清 , 滤 过 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 】 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 绍 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
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于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -盐酸 (8 113g 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碳化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ， 

【检查 】 乙醇 量 应 为 16% 一 20%( 通 则 0711), 

其 他 应 符合 流 浸 膏剂 与 浸 高 剂 项 下 有 关 的 各 项 规 
定 〈 通 则 0189), 

【含量 测定 】 取 本 品 约 5g, 精 密 称 定 , 用 稀 盐酸 调节 pH 
值 至 1 一 2, 加 在 强酸 性 阳离子 交换 树脂 柱 (732 型 钠 型 ,内 径 
为 2cm, 柱 高 为 15cm) 上 ,以 每 分 钟 8ml 的 速度 用 水 洗 至 流出 
液 近 无 色 , 弃 去 水 液 ,再 以 每 分 钟 2ml 的 速度 用 2mol/L 氨 水 
NGA 

至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 菏 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 8ul, 对 照 品 溶液 
3ul 5j 8p1, 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 
酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1 : 3) 为 展开 剂 ETE W, RF, Æ 105"C 
加 热 15 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 -1% 三 氯 化 铁 乙醇 
溶液 (10 : DIRAIS EA B GE HEUTE. TEMUS TR LN 
盖 同 样 大 小 的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫描 ,波长 : As =510nm, àr = 
700nm, 测 得 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 含 盐酸 水 苏 碱 (C: Ha NO;。，HCI) 不 得 少 于 0. 20%. 

【注意 】 了 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 密封 。 


浙 贝 流 浸 高 
Zhebei Liujingao 
THUNBERG FRITILLARY LIQUID 
EXTRACT 


本 品 为 百合 科 植 物 浙 贝 母 Fritillaria thunbergii Miq. 
Ay FIRE 65 Da T fid o B5 M E 

【 制 法 】 miN 1000g ,粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ， 
浸渍 18 小 时 后 进行 渗 注 ,收集 初 液 液 850ml, 另 器 保存 ,继续 渗 
渡 , 俊 可 溶性 成 分 完全 渡 出 , 续 尖 液 在 60C 以 下 浓缩 至 稠 高 状 ， 
加 入 初 渡 液 , 混 匀 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 1000mj, 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 味 兰 。 

【鉴别 〗】 取 本 品 1ml, 置 具 塞 烧 瓶 中 ,加 浓 氮 试 液 8 滴 ， 
播 匀 , 蒸 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 浙 贝 母 对 照 药 材 0. 5g, 加 浓 氨 试 液 8 滴 使 湿润 ,加 入 乙醚 -三 毛 
甲烷 -乙醇 (25 : 8 : 2. 5) 的 混合 液 40ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ， 
PAAT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 另 
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取 贝 母 素 甲 对 照 品 . 贝 母 素 乙 对 照 品 适 量 , 加 三 氛 甲 烷 制 成 每 
lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17: 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 50%~70% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 流 浸 膏剂 与 浸 高 剂 项 下 有 关 各 项 规定 ( 通 
则 0189). 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARRA LLL Z, BE -2K- — 2. : 30 : 0.03) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 
散射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 甲 蜂 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 贝 母 素 甲 对 照 品 , 贝 母 素 乙 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iim 各 含 贝 母 率 甲 0. Img, 
NERZ 75p8g 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 吸取 本 品 2ml, 加 浓 氨 试 液 
4ml, 混 匀 ,精密 加 人 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 40ml， 
称 定 重量 , 混 勾 , 置 S0'C 水浴 中 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 RI. PEAS, 
精密 吸取 下 层 液 25ml, 蒸 寺 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 Sml 
的 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 1€ 53 , B0 18. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl1, 供 试 品 溶 
液 20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方程 分 别 
计算 贝 母 窗 甲 . 贝 母 素 乙 的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 lml AN ARP Cr Ha NO: ) 和 贝 母 素 乙 
(Cz; Hss NO; ) 的 总 量 , 不 得 少 于 0.40mg 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


黄 营 提取 物 


Huangqin Tiquwu 
SCUTELLARIA EXTRACT 


Æ A E E RHH H S Scutellaria baicalensis Georgi 
的 干燥 根 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[5:5] RAFS ,加 水 前 者 ,合并 煎 液 ,浓缩 至 适量 SFR 
酸 调 节 pH 值 至 1. 0 一 2. 0,80Y 保温 , 静 置 , 滤 过 ,沉淀 物 加 适 
量 水 搅 匀 ,用 40% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0, 加 等 量 乙 
BE ,搅拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 pH 值 至 1.0 一 2. 0， 
60 人 保温 ,更 置 , 滤 过 , 沉 演 依 次 用 适量 水 及 不 同 浓度 的 乙醇 
洗 至 pH (B € 7.0, 挥 尽 乙醇 , 减 压 干燥, 即 得 。 

CERI 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 黄 色 的 粉末 ; 味 淡 、 微 苦 。 

【鉴别 了 取 本 品 lmg, 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 苓 苷 对 人 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 1mg 溶液 ,作为 


lb cie 
3€ P 
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对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
WE 2p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

RIRE ”不 得 过 0.826 GR UJ 0841), 

重金 属 取 炽 灼 残 酒 项 下 遗留 的 残渣 ,依法 检查 (通则 
0821 第 二 法 ), 不 得 过 20mg/kg。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 60yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 XU S £g 10mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 使 溶解 ,再 加 甲醇 至 刻度 S5). NOE 
取 5ml, Æ 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10xl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 , 含 黄 苓 苷 (Cz Ha Ou ) 不 得 少 
于 85.0%。 


【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


黄 NM R 
Huangtengsu 
FIBRIURETININ 


C; Hz; CINO, 


"RE m A B C HB Y A EE Fibraurea recisa Pierre. 2E E 
z& h HE 48 84 E 77 9G. 

[58:51 Bik 1000g. fill 0. 326 —- 0. 5% Bic BR TEE W 
浸泡 2 次 ,每 次 24 小 时 ,第 一 次 5 倍 量 , 第 二 次 4 倍 量 , 合 并 
提取 液 , 滤 过 ,滤液 加 食盐 约 800g.$455].89 ND. 0E il. 08 ECT 
MR BUS BEER ARS. Hof dà 1000g, 加 85% Z E30 000mi 及 
TEPER 100g, 加热 回流 30 分 钟 , 趁 热泪 过 ,滤液 浓缩 至 
15 000ml, 室 温 静 置 48 小 时 使 结晶 , 滤 过 ,结晶 置 70C 下 干 
JR RE , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 的 针 状 结晶 ;无 臭 , 味 极 苛 。 


e 415 。 


387. 86 


银 查 叶 提取 物 


7k ih XE OK rp EL EE ,在 水 中 略 溶 ,在 乙醇 或 三 毛 甲 烷 中 微 
溶 , 在 乙 配 中 几乎 不 溶 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 粉 末 50mg, 加 乙醇 10ml, 搅拌 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml, 缓 缓 加 热 溶解 后 ,加 氢 氧 化 钠 
试 液 2 滴 , 显 橙 红 色 , 放 冷 , 滤 过 。 取 滤液 ,加 丙酮 4 滴 , 即 发 
生 浑浊 ,放置 后 ,生成 橙黄 色 沉 演 。 取 上 清 液 ,加 两 配 1 滴 , 如 
仍 发 生 浑 浊 ，, 再 加 丙酮 适量 使 沉淀 完全 , 滤 过 ,滤液 显 氧化 物 
的 鉴别 反应 (通则 0301), 

(2) 取 本 品 粉末 lmg, WM Z EE 10ml, 搅拌 溶解 , 滤 过 , 波 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 巴 马 汀 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 蜡 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(6:1.5:3:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 
人 纪 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

检查】 盐酸 小 先 碱 ” 取 本 品 粉末 5mg, 加 乙醇 10ml， 
搅拌 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 
别 点 于 同一 链 胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 酬 -乙酸 乙醚 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (6 : 1.5: 3: 1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱 和 的 
展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

水 分 “不 得 过 15.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 0.5% (通则 0841). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
9 3C 3E RI s VL Z RÉE-0. 4% 磷 酸 溶 液 (32 : 68) 作 流动 相 ; 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 巴 马 汀 峰 计 算 应 
不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 巴 马 洒 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 盐酸 巴 马 汀 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 色 , 取 100mg, 精 密 称 定 ， 
置 100ml 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 
50kHz)5 分 钟 , 放 冷 ,用 水 稀释 至 刻度 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
2ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 豚 欢 对 照 品 溶 沪 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 以 干燥 品 计 , 含 盐酸 巴 马 汀 (Cz Ha NO, * HCD ÆR 
得 少 于 90.096, 

LER] ÆA. 

【制剂 ] HERK 
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银杏 叶 提 取 物 


Yinxingye Tiquwu 
GINKGO LEAVES EXTRACT 


2k dh Jj dde d US Ginkgo biloba L. 的 干燥 叶 经 加 
工 制 成 的 提取 物 。 

CHAI 取 银 杏 叶 ,粉碎 ,用 稀 乙 醇 加 热 回流 提取 ,合并 
提取 液 , 回 收 乙 醇 并 浓缩 至 适量 ,加 在 已 处 理 好 的 大 孔 吸 附 树 
脂 柱 上 ,依次 用 水 及 不 同 浓度 的 乙醇 洗 脱 ,收集 相应 的 洗 脱 
液 ,回收 乙醇 ,喷雾 干燥 ;或 回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 ,真空 干燥 ， 
粉碎 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 粉末 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 0.2g, 加 正 丁 醇 15ml, 置 水 浴 中 混浊 
15 分 钟 并 时 时 振 播 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汗 加 乙醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 对 照 提 取 物 0. 2g, [n] 
法 制 成 对 照 提 取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 含 4%% 柄 酸 钠 的 羧 甲 基 
£f AO 882 1 7S $8 REB ERE G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 
3% 三 氧化 铝 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 提取 物色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同上 颜色 的 荧光 
BEA. 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 藉 类 内 酯 项 下 的 方法 试验 , 供 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 银杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 色谱 峰 保 留 时 
间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 0.8% (通则 0841) 。 

重金 属 取 炽 灼 残 渣 项 下 遗留 的 残渣 ,依法 检查 (通则 
0821) ,不 得 过 20mg/kg。 

黄酮 背 元 峰 面 积 比 ” 按 [含量 测定 ] 项 下 的 总 黄酮 醉 芽 色 
谱 计 算 OM LEE LR X 89 4 T ELEC pz 7g 0.8 — 1.2, RRF 
素 与 榭 皮 素 的 峰 面积 比值 应 大 于 0.15, 

ARER ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 150mm, 柱 内 径 为 4.6mm, 粒 径 为 5pm) ;以 
& 0.196 C LC. E I CL RE D ES 8 A, 含 0.1% 三 气 乙 酸 的 水 
为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
310nm。 理 论 板 数 按 白果 新 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0~30 


流动 相 ACAD 


75 一 90 


流动 相 BC 
25-»10 

30~35 90 10 

35~36 


90—>75 10—25 


36~45 75 25 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 白 果 新 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml g lug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 ; 另 取 总 银 
杏 酸 对 照 品 适量 ,用 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 ,作为 定 
位 用 对 照 溶 液 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 称 定 重量 ,超声 使 其 溶解 ， 
放 冷 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ,毛色 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 供 试 品 溶液 .对 照 品 溶液 及 定位 用 对 
照 溶液 各 50ul , 注 人 液 相 色 谱 仪 ,计算 供 试 品 溶 液 中 与 总 银 
杏 酸 对 照 品 相应 色谱 峰 的 总 峰 面 积 ,以 白果 新 酸 对 照 品 外 标 
法 计算 总 银杏 酸 含量 , 即 得 。 

本 品 含 总 银杏 酸 不 得 过 10mg/kg。 

【含量 测定 】 BGXBME 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 426 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 蜂 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 . 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 约 35mg, 精 密 称 定 , 加 甲醇 - 
25% 盐 酸 溶液 (4 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 
钟 ,迅速 冷却 至 室温 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 榭 皮 紊 对照 品 的 峰 面 积 为 对 
照 ,分 别 按 下 表 相 对 应 的 校正 因子 计算 榭 皮 素 ERARA 
李 素 的 含量 ,用 待 测 成 分 色谱 峰 与 榭 皮 素 色谱 峰 的 相对 保留 
时 间 确 定 榭 皮 率 . 山 索 素 和 蜡 鼠 李 素 的 峰 位 ,其 相对 保留 时 间 
应 在 规定 值 的 十 5% 范 围 之 内 (车 相对 保留 时 间 偏 离 超 过 
5%%, 则 应 以 相应 的 被 蔡 代 对 照 品 确证 为 准 ), 即 得 。 相 对 保留 
时 间 及 校正 因子 (F) 见 下 表 ， 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 校正 因子 (F) 
M EX 1.00 1.0000 
Uu X 1.77 1.0020 
FREK 2.00 1.0890 


总 黄酮 醇 苷 含量 =( 榭 皮 素 含量 十 山 索 素 含 量 十 异 鼠 李 
素 含 量 ) X2. 51 

本 品 按 干 燥 品 计 , 含 总 黄酮 醇 背 不 得 少 于 24.026, 

秸 类 内 酯 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EL 1E PS BR Dd SC UR: EK C1: 15 : 84) 为 流动 相 ; 用 
蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 白果 内 北峰 计算 应 不 低 
于 2500。 

对 照 提取 物 溶液 的 制备 ” 取 银 杏 叶 总 内 柄 对 照 提 取 物 适 


NN 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


麻油 


HE ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.15g, 精密 称 定 ,加 水 
10ml, 置 水 浴 中 温 热 使 溶 散 , 加 2% 盐 酸 溶液 2 滴 , 用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 4 X C(15ml, 10ml, 10ml, 10mD ,合并 提取 液 ,用 
5% 醋 酸 钠 溶 液 20ml 洗涤 ,分 取 醋 酸 钠 液 , 再 用 乙酸 乙 酯 
10ml 洗涤 ,合并 乙酸 乙 酯 提取 液 及 洗涤 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 分 取水 液 , 用 乙酸 乙 酯 10ml 洗涤 ,合并 乙酸 乙 酯 液 ， 
回收 洲 剂 至 于 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml1 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 提取 物 溶液 Sul, 1041, Bi 
品 溶液 5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 分 别 计算 白果 内 酯 .银杏 内 酯 A REAK B 和 银杏 内 酯 C 
的 含量 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 莫 类 内 酯 以 白果 内 酯 (Cs Hi OD. 
银杏 内 酯 A(Czo。 Ha Os). 8 A PI BR B (CCo Hs Ow) 和 银杏 内 
Ki CCCo Hzs O11 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 6.0% 。 

【贮藏 】 遮光 ,密封 。 

【制剂 】 银杏 叶 人 制剂 


B 油 
Ma You 
SESAME OIL 


本 品 为 脂 麻 科 植物 脂 麻 Sesamum indicum L. 的 成 熟 种 
子 用 压榨 法 得 到 的 脂肪 油 。 

IERI 本 品 为 淡 黄 色 或 棕 黄色 的 澄明 液体 ; 气 微 或 带 
有 熟 芝麻 的 香气 , 味 淡 。 

本 品 与 三 氧 甲烷 乙醚、 石油 醚 或 二 硫化 碳 能 任意 混 溶 ， 
在 乙醇 中 微 溶 。 

相对 密度 应 为 0.917 一 0. 923( 通 则 0601). 

HEE ”应 为 1.471 一 1. 475( 通 则 0622). 

LERN] 取 本 品 1ml, 置 试管 中 ,加 含 芒 糖 0. 1g 的 盐酸 
10ml, 振 播 半 分 钟 , 酸 层 即 显 粉 红色 , 静 置 后 ,渐变 为 红色 。 

【检查 】 RE 应 不 大 于 2.5( 通 则 0713) 。 

siki 7; 188—195 088 M 0713). 

SA ”应 为 103~ 一 116( 通 则 0713). 

加 热 试验 ” 取 本 品 50ml, 依 法 试验 (通则 0713) ,不 得 有 
沉 演 析出 。 

杂质 ”不 得 过 0.2% (通则 0713). 

水 分 与 挥发 物 不 得 过 0.2%( 通 则 0713. 

用途】 润滑 剂 及 赋 形 剂 。 内 服 可 渔 肠 、 渔 肺 ; 外 用 作为 
ARRERA. 

[PRI Bwt. EH, ERARA. 
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Bima You 
CASTOR OIL 


Æ m ADAE MIB E Ricinus communis L. 的 成 熟 种 
子 经 榨取 并 精制 得 到 的 脂肪 油 。 

【性 状 〗 本 品 为 几乎 无 色 或 微 带 黄色 的 澄清 黏稠 液体 ; 
气 微 ; 味 淡 而 后 微 辛 。 

本 品 在 乙醇 中 易 溶 ,与 无 水 乙醇 、 三 氯 甲 烷 、 乙 栈 或 冰 酝 
酸 能 任意 混合 。 

相对 密度 在 25 人 时 应 为 0.956 一 0. 969( 通 则 0601) 。 

折光 率 ”应 为 1.478 一 1.480( 通 则 0622) 。 

[45/1] 取 [ 含 量 测 定 ] 项 下 无 水 硫酸 钠 脱 水 后 的 上 清 
液 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 葛 麻 油 酸 甲 酯 对 照 品 , 加 正 已 烷 制 成 
每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 乙 醚 -甲酸 (11 : 4.5 : 0.5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 碘 蒸气 中 短 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 
PES. 

【检查 】 酸 值 ”应 不 大 于 2.0( 通 则 0713). 

和 持 化 值 ”应 为 176 一 186( 通 则 0713) 。 

碘 值 ”应 为 82 一 90( 通 则 0713). 

他 种 油 类 ” 取 本 品 1g, 加 乙醇 4ml, 应 澄清 溶解 ,再 加 乙 
BK 15ml, 溶 液 不 得 发 生 浑浊 。 

[SERE] 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 硝 基 对 莱 二 甲酸 改 性 至 
zz 二 醇 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30.0m, 内 径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 0. bum) , 柱 温 为 220'C 。 理 论 板 数 按 万 麻 
油 酸 甲 酯 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 麻油 酸 甲 酯 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 正己 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 (每 1ml Tr 
& E RB RR A 0. 4775mg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
圆 底 烧瓶 中 ,加 入 0. 5molL 氢 氧 化 钾 - 甲 醇 溶液 5ml, 在 60C 
水 浴 中 回流 30 分 钟 , 至 油 滴 全 部 消失 ,再 加 入 三 气 化 硼 乙 配 - 
甲醇 (1 : 3, ml/ml)4ml, 回 流 5 分 钟 , 冷 却 ,精密 加 入 正 已 烷 
5ml, 振 播 5 分 钟 ,分 取 正 己 烷 ,用 饱和 和 气 化 钠 溶 液 洗涤 两 次 ， 
每 次 5ml, 放 置 , 取 上 清 液 , 置 10ml 具 塞 试管 中 ,加 1g 无 水 硫 
酸 钠 脱水 , 振 摇 ,精密 量 取 上 清 液 1Iml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 正 
己 烷 稀释 至 刻度 185] , B048 . 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 和 供 试 品 溶液 各 Lud tA 
气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 中 含 龙 麻油 酸 (Cis Ha O0; ) 不 得 少 于 50.0%. 

【贮藏 ” 遮光 ,密封 , 置 阴 凉 处 。 
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满 山 红 油 
Manshanhong You 
DAHURIAN RHODODENDRON LEAF OIL 


本 品 为 杜 鹏 花 科 植物 兴安 杜 胸 Rhododendron dauricum 
L. 的 叶 经 水 蒸气 蒸 馆 提取 的 挥发 油 。 

【性 状 夺 本 品 为 淡 黄 绿色 至 黄 棕色 的 澄清 液体 ;有 强烈 
刺激 性 香气 , 味 清凉 而 辛辣 。 放 冷 至 -10 以 下 , 即 析出 结晶 。 

本 品 在 甲醇 .乙醇 .丙酮 \ 三 气 甲 烷 或 乙醚 中 极 易 溶解 ,在 
水 中 微 溶 。 

【鉴别 】 取 本 品 0. 1g, 加 正己 烷 5ml 使 溶解 , 置 硅胶 柱 
(120—150 目 ,3g, 内径 为 lcm, 湿 法 装 柱 , 上 加 无 水 硫酸 钠 
3g) 上 ,用 正己 烷 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (50 : 1)50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 物 
牛 儿 酮 对 照 品 , 加 正己 烷 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 
乙 酯 (14 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 , 暑 以 香草 醛 硫酸 试 


液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 


品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 相对 密度 ”应 为 0.935 一 0. 950 GEI] 0601). 
折光 率 AA 1.500—1. 520 GB 88] 0622). 
【特征 图 谱 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 
色谱 条件 与 系统 适用 性 试验 ”以 5% 二 莱 基 -95% 二 甲 基 


聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 
0. 25mm REREH 0. 25 un) E D RETE SCR. eR TE 


1007C ,保持 18 分 钟 , 以 每 分 钟 0. 5C 的 速度 升温 至 110 C , 保 
持 10 分 钟 ;再 以 每 分 钟 LC 的 速度 升温 至 140C ,保持 20 分 
钟 ;分 流 进 样 ,分流 比 10 : 1。 载 气 为 氮气 , 载 气流 速 为 每 分 
钟 1. 3ml。 理 论 板 数 按 物 牛 儿 酮 峰 计 算 应 不 低 于 400 000,4 
峰 4 与 峰 5 的 分 离 度 应 不 低 于 1. 5。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 乙 酸 龙 脑 酯 对 照 品 牧牛 儿 酮 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1m AZE iè 
20yg 和 牧牛 儿 柄 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 1g ,精密 称 定 , 置 50ml E 
瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 8 个 特征 峰 ,其 中 2 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 同 ,与 物 牛 儿 柄 参照 物 峰 相 
应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 2~8 与 S 蜂 的 相对 保留 时 间 , 其 
相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 :0. 42( 峰 
2) .0. 49( 蜂 3) .0. 68( 峰 4) .0.70( 峰 5) .0.73( 峰 6) .0. 95 C 
7) .1.00( 峰 8). 

[EAE] 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 
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-0.24 
0.00 14.18 28.36 42.54 56.72 70.90 85.08 99.26 113.44 分 钟 


对 照 特征 图 谱 
蜂 1: 乙酸 龙 脑 酯 峰 8(S): 牧牛 儿 酮 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 5%% 二 葵 基 -95%% 二 甲 基 
聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 人 径 为 
0. 25mm, 膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 130C ;分 流 进 样 ,分 流 比 
20: 1。 理 论 板 数 按 牧牛 儿 酮 峰 计算 应 不 低 于 50 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PREIAR TER, MERE. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0.1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 物 牛 儿 酮 (Cis HzzO) 不 得 少 于 20.026, 

【贮藏 】 避 光 ,密封 , 置 阴 凉 处 。 

【制剂 】 满 山 红 油 滴 丸 


B m X 
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PEPPERMINT OIL 


Æ di A IEEE MER Mentha haplocalyx Briq. 的 新 
鲜 共 和 叶 经 水 蒸气 蒸 馆 ,冷冻 .部 分 脱 脑 加工 提 取 的 挥发 油 。 

LERI 本 品 为 无 色 或 淡 黄 色 的 澄清 液体 ;有 特殊 清凉 
ES IRIE JER. FARHA EMER. 

本 品 与 乙醇 三 毛 甲 烷 或 乙醚 能 任意 混 党。 

相对 密度 ”应 为 0.888 一 0. 908( 通 则 0601) 。 

RKE 取 本 品 ,依法 测定 (通则 0621), 旋 光度 应 为 
一 17" 一 一 24"。 

折光 率 J 1.456— 1. 466( 通 则 0622). 

【鉴别 取 本 品 0. 1g, 加 无 水 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 素 油 对 照 提 取 物 , 同 法 制 成 对 照 提取 物 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss WAR L, AF H-Z Z 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 喷 以 菌 香 醋 试 液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 


lb gu. 
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薄荷 素 油 


色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提取 物色 谱 相 应 的 位 置 圭 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 班 点 。 

【检查 】 颜色 取 本 品 与 同体 积 的 黄色 6 号 标准 比 色 液 
比较 ,不 得 更 深 。 

CBIBAGGBME XU 1ml, 7096 ZE 3. 5ml, 溶 液 应 
ES. 

RE ”应 不 大 于 1. 5( 通 则 0713), 

【指纹 图 谱 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 改 性 聚 乙 二 醇 为 固定 相 
的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0.25um) ; 柱 温 为 程序 升温 ; 初始 温度 60 ,保持 4 分 钟 ,以 
每 分 钟 1. 5 的 速率 升温 至 130 ,再 以 每 分 钟 20 的 速率 
升温 至 200'C ; 进 样 口 温度 250C ;检测 器 温度 250 ;分 流 进 
样 ,分 流 比 100 : 1. 理论 板 数 按 薄荷 脑 峰 计算 应 不 低 于 
50 000, 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 核 油 精 对 照 品 (一 )- 薄 荷 酮 对 照 
品 .薄荷 脑 对 照 品 ,精密 称 定 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
omg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 2xl 和 供 试 品 溶液 
0.2p1, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 呈 现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 , 按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 
试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


718.72 


S, 
476.43 S, 
234.14 
S, 
-8.15 
0.00 7.85 15.70 23.56 31.41 3926 47.11 54.93 4$h 
对 照 指纹 图 谱 
MES,. Hii bk S2: (一 )- 薄 荷 酮 峰 峰 S: 薄荷 脑 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 1, 峰 宽 为 0.1, 最 小 峰 面积 为 
20, 最 小 峰 高 为 10。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 改 性 聚 乙 二 醇 为 固定 相 
的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚 度 为 
0. 25um) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 60'C ,保持 4 分 钟 ,以 
每 分 钟 2 多 的 速率 升温 至 100'C ,再 以 每 分 钟 10'C 的 速率 升 
温 至 230C ,保持 1 分 钟 ; 进 样 口 温度 250C 检测 器 温度 
250'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 5: 1。 理 论 板 数 按 蒸 峰 计 算 应 不 低 
于 20 000。 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 
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薄荷 脑 


iml & 1. 8mg 的 溶液 , 播 匀 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 
照 品 约 30mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶液 至 刻度 ， 
播 匀 ,吸取 lxl 注 和 人 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 80mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
内 标 溶液 至 刻度 , 扬 匀 ,吸取 lu] 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ， 
即 得 。 

本 品 含 薄荷 脑 (Cie HoO) 应 为 28.0% 一 40.0% 。 

【贮藏 】 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


W dg 脑 
Bohenao 
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OH 


Hi:C CH; 
Cio HzoO 156.27 


A 5h JJ IEEE ELE UI ET Mentha haplocalyx Briq. 的 新 
鲜 共 和 叶 经 水 蒸气 蒸馏 .冷冻 . 重 结晶 得 到 的 一 种 饱和 的 环 状 
BK ,为 !-1- 甲 基 -4- 异 丙 基 环 已 醇 -3。 

【性 状 】 本 品 为 无 色 针 状 或 棱柱 状 结晶 或 白色 结晶 性 粉 
末 : 有 薄荷 的 特殊 香气 , 味 初 灼热 后 清凉 。 乙 醇 溶 液 显 中 性 
反应 。 

本 品 在 乙醇 .三 毛 甲 烷 、 乙 醚 中 极 易 溶解 ,在 水 中 极 微 
溶解 。 | 
MER AA 42—44'C GR 0612)。 

比 旋 度 ” 取 本 品 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 1g 
的 溶液 ,依法 测定 (通则 0621), 比 旋 度 应 为 一 49" 一 一 50"。 

LEIJ (1) 取 本 品 1g, 加 硫酸 20ml 使 溶解 , 即 显 橙 红 
色 ,24 小 时 后 析出 无 薄荷 脑 香气 的 无 色 油 层 (与 磨 香 草 酚 的 
区 别 )。 

(2) 取 本 品 50mg, 加 冰 醋 酸 1ml 使 溶解 ,加 硫酸 6 滴 与 硝 
酸 1 滴 的 冷 混 合 液 , 仅 显 淡 黄 色 ( 与 磨 香 草 酚 的 区 别 )。 

【检查 】 AXAR ”到 本 品 适量 ,加 无 水 乙醇 稀释 制 成 
每 1ml & 50mg 的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 ;精密 量 取 薄荷 脑 对 
照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 薄荷 脑 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 2 项 下 的 色谱 条 件 , 其 中 柱 温 
为 110'C , 取 对 照 品 溶液 lul 注 人 气相 色谱 仪 ,调节 检测 灵敏 
度 , 使 主 成 分 色谱 峰 的 峰 高 为 满 量 程 的 20% 一 30%3 再 精密 
量 取 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶液 各 lul 分别 注入 气相 色谱 仪 ， 
记录 色谱 图 至 主 成 分 峰 保 留 时 间 的 2 倍 。 供 试 品 色谱 图 中 如 
有 杂质 峰 , 各 杂质 峰 面积 的 和 不 得 大 于 对 照 品 溶液 的 主峰 面 
积 (1.0% ) 。 


°- 420 。 
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不 挥发 物 取 本 品 2g, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 中 ,在 
水 浴 上 加 热 , 使 缓 缓 挥 散 后 ,在 105'C 干燥 至 恒 重 ,遗留 残渣 
不 得 过 lmg. 

重金 属 及 有 害 元 素 RAAM M RNE 
2321) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 锅 不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 
过 2mg/kg;K fü id 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg。 

【含量 测定 〗 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 交 联 键 合 聚 乙 二 醇 为 固 
定 相 的 毛细 管 柱 ; 柱 温 120'C ; 进 样 口 温 度 250 'C ;检测 器 温度 
250'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 10: 1。 理 论 板 数 按 薄荷 脑 峰 计 算 
应 不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 薄 荷 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 lm 约 含 lmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 薄荷 脑 (Ci。Hz。O 〇 ) 应 为 95.096 — 105. 026, 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 


颠 茄 流 漫 高 
Diangie Liujingao 
BELLADONNA LIQUID EXTRACT 


Æ dh 3g sti$ E t8 dhi Atropa belladonna L. 的 干燥 全 草 
Ze hn T. fl B2 8 DLE NE. 

LHI Ji $n Ae 1000g. IE A ih a A 859 C 20090 
下 渗 洲 液 制 得 稠 这 ,测定 生物 碱 含量 后 ,加 85% 乙 醇 适 量 ,并 
用 水 稀释 ,使 含 生物 碱 和 乙醇 量 均 符合 规定 , 静 置 , 翁 澄 清 , 波 
过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 的 液体 ; 气 微 臭 。 

相对 密度 ”应 为 0.892 一 1.090( 通 则 0601) 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1ml, 加 水 Sm Y& & iX iE 5ml, AZ 
栈 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 
Z, Ei 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 lxl、 对 照 品 溶液 
5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 稀 碘 化 镑 钾 
试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 备用 续 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 氧 省 酸 东 黄 营 碱 对 照 品 、 左 旋 山 万 车 碱 对 照 品 和 硫酸 阿 
托 品 对 照 品 适 量 , 加 [含量 测定 ] 项 下 的 流动 相 分 别 制 成 每 
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lml 各 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 [含量 测定 ] 项 
下 的 方法 测定 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 氢 澳 酸 东 苞 着 碱 对 照 
品 .左旋 山 芮 营 碱 对 照 品 和 硫酸 阿托品 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 
间 相 同 的 色谱 峰 。 上 上述 三 个 色谱 峰 与 其 他 峰 的 分 离 度 均 不 得 
小 于 1.5; 除 硫酸 阿托品 色谱 峰之 外 的 其 余 两 个 色谱 峰 的 峰 
面积 之 和 不 得 小 于 上 述 三 个 色谱 峰 总 峰 面积 的 6. 3%% 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 52% 一 66%%( 通 则 0711). 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 严 
中 , 蒸 干 , 在 105 人 干燥 3 小 时 , 移 至 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 ， 
迅速 称 定 重量 。 本 品 含 总 固体 不 得 少 于 1. 7g。 

RE T Sg SEX 5294 T 4B 
Æ (通则 0189). 

【特征 图 谱 】〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A,0.05% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 
下 表 进 行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 344nm。 理 论 板 数 按 东 黄 鞍 
内 酯 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 5 


流动 相 ACA) 
3 一 15 


流动 相 BC) 
97— 85 
5 一 60 


15 一 60 85—40 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 东 营 营 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1m] PS 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 lml, 置 25ml BOR 
中 ,加 50% 甲 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 波 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl, ÆA RAER. WE, E. 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 蜂 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 5%% 之 内 。 规 定 值 为 0.897( 蜂 1) .0.965 
( 峰 2)、1.000[ 峰 3(S)]、1.354( 峰 4)、1.473( 峰 5) .1.528( 峰 
6)。 计 算 峰 1、 峰 5 与 S 峰 的 相对 峰 面 积 , 峰 1 的 相对 峰 面积 
不 得 小 于 0.30, 峰 5 的 相对 上 峰 面积 不 得 小 于 0.10。 


80 


3(s) 


对 照 特征 图 谱 
峰 3(S) KES AE 
参考 色谱 柱 :月 起 公司 XB-Cis(250mmX4.6mm,5pmy) 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 乙 E 9E RR. d 2E np ORC 6. 8g 磷酸 二 和 氢 钾 溶 于 
1000ml 水 中 ,加 入 10ml 三 乙 胶 , 用 磷酸 调节 pH 值 至 2.8) 
(7 : 93) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 硫酸 阿 托 
品 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 120C 干燥 至 恒 重 的 硫酸 
阿托品 对 照 品 适量 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 17mg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 分 液 漏斗 中 ， 
MARM 15ml, 播 匀 , 用 乙酸 乙 酯 提取 五 次 ,每 次 15ml, 合 并 
乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 潮 加 流动 相 溶解 并 转移 至 10ml 量 
瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 续 滤 液 备 用 :精密 量 
取 续 滤液 1ml, 置 10m] 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 1857. 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


orf im 含 生物 碱 以 硫酸 阿 托 ip (Ci Ha NO; ), * 
H; SO,J 计 ,不 得 少 于 6. 6mg. 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


E EX 
Diangie Jingao 
BELLADONNA EXTRACT 


本 品 为 茄 科 植物 颠 茄 Atropa belladonna L. 8 T& 
经 加 工 制 成 的 漫 高 。 

【 制 法 】 NUN Sh ELE) 1000g. Hj 8596 乙醇 作 溶剂 3 TE 
48 小 时 后 ,以 每 分 钟 1 一 3ml &93x& BE 22 i8 Q6 ,收集 初 渡 液 约 
3000ml, 另 器 保存 ,继续 渗流 ,俊生 物 碱 完全 渡 出 , 续 渡 液 作 
下 次 渗 渡 的 溶剂 用 。 将 初 渡 液 在 60 立 减 压 回 收 乙 醇 , 放 冷 至 
室温 ,分 离 除 去 叶绿素 , 滤 过 ,滤液 在 60 — 70 C RE E PELEAS 
加 10 倍 量 的 乙醇 ,搅拌 均匀 , 静 置 , 俊 沉 淀 完全 ,吸取 上 清 液 ， 
在 60 仿 减 压 回收 乙醇 后 ,浓缩 至 筒 谊 状 ,取出 约 3g, 照 [含量 
测定 ] 项 下 的 方法 ,测定 生物 碱 的 含量 ,加 稀释 剂 适量 ,使 生物 
碱 的 含量 符合 规定 ,低温 干燥 , 研 细 ,过 四 号 筛 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 灰 绿 色 的 粉末 。 

LÆRI (1) 取 本 品 1g, 置 离心 管 中 , 加 水 Sm KAAR 
5ml,$& 5] , fin Z, BE 10ml, 剧 烈 振 播 ,离心 , 取 上 清 液 ,反复 操作 
三 次 ,合并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 潜 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lul op BS S RE 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2: DARF 
剂 ,展开 ,取出 , 际 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 


。421 * 


LEES] 


在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 备用 续 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 氢 溴 酸 东 其 著 碱 对 照 品 .左旋 山 黄 著 碱 对 照 品 各 硫酸 阿 
托 品 对 照 品 适 量 , 加 [含量 测定 ] 项 下 的 流动 相 分 别 制 成 每 
lml 各 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 
下 的 方法 测定 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 氧 省 酸 东 黄 营 碱 对 照 
品 .左旋 山 其 着 碱 对 照 品 和 硫酸 阿托品 对 照 品 色 谱 保 留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 上 述 三 个 色谱 峰 与 其 他 峰 的 分 离 度 均 不 得 小 
于 1. 5; 除 硫酸 阿托品 色谱 峰之 外 的 其 余 两 个 色谱 峰 的 峰 面 
积 之 和 不 得 小 于 上 述 三 个 色谱 峰 总 峰 面积 的 0. 64%。 

【检查 】 干燥 失重 取 本 品 ,在 105 信 干燥 至 人 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 3.7% (通则 0831). 

其 他 ”应 符合 流 漫 膏剂 与 浸 高 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189) 。 

[S GEH E] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A,0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 
下 表 进 行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 344nm。 理 论 板 数 按 东 其 车 
内 醋 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


流动 相 B(%) 
97—85 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AA) 
0~5 3—15 
5~60 15—»>60 85—>40 

参照 物 深 液 的 制备 ” 取 东 黄 获 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lm 中 含 Gug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0.5g, 精 密 称 定 , 置 100ml E 
形 瓶 中 ,精密 加 和 50% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
400W, 频 率 58kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 ,与 参照 物 峰 相应 的 
巍 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 0.897( 峰 15 ,0.965 
(&& 2) ,1.000[ f& 3(S)]、1.354( 峰 4)、1.473( 峰 5) ,1.528( 峰 6). 
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计算 峰 1、 峰 5 与 S 峰 的 相对 峰 面积 , 蜂 1 的 相对 峰 面积 不 得 
小 于 0.30, 峰 5 的 相对 上 峰 面积 不 得 小 于 0.10。 


对 照 特征 图 谱 
峰 3(S) REE BR 
参考 色谱 柱 :月 旭 公 司 XB-Cis (250mm X 4.5mm, Sum) 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
A13 ERU LA Z -R Ek RE RC CORE 6. 8g VERRE RUBBER T 
1000ml 水 中 ,加 入 10ml 三 乙 胶 ,用 磷酸 调节 pH (E x 2.8) 
(7 : 93) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 理 论 板 数 按 硫 酸 阿 
托 品 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 四 品 溶液 的 制备 ” 取 120CC 和 干燥 至 恒 重 的 硫酸 阿托品 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 2g, 精 密 称 定 , 置 离心 管 
中 ,加 氨 试 液 15ml, 摇 匀 , 再 加 乙酸 乙 酯 15ml, 剧 烈 振 播 , 离 
心 (10YC ,转速 为 每 分 钟 4000 转 )5 分 钟 , 取 上 清 液 ,反复 操作 
五 次 ,合并 乙酸 乙 酿 液 , 蒸 干 ,残渣 加 流动 相 溶解 并 转移 至 
10ml 量 瓶 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 续 滤液 备用 ; 精 
密 量 取 续 滤液 1ml, E 10m 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 E 
5 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 生物 碱 以 硫酸 阿托品 CCC; Ha NO; ° 
H:SO4] 计 ,不 得 少 于 9. 7mg. 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 

【制剂 】 斯 茄 片 


成 方 制剂 和 单 味 制剂 
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【处 方 】 大 黄 100g 炒 牵 牛 子 200g 
HS 100g 人 参 100g 
朱砂 30g 


【 制 法 〗】 以 上 五 味 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 大 黄 等 四 味 
粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 得 R , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 黄 宰 色 的 粉末 ; 气 微 , 味 微 
Wu. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : AMAA. H 
f$ 60—140umCKX EO .. ER £5 S EL 18 20 一 68km, 棱角 锐 尖 
(人参 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 棕色 ,长 48~80pm( 炒 牵 牛 
子 )。 内 胚乳 细胞 碎片 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 和 孔 ( 槟 
构 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 1. 5g, 加 甲醇 25m] 38 3 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 
于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 置 水 浴 中 加 热 
30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
RAAT XR EU E LES im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 :5 :1) 的 上层 溶液 为 展开 剂 ER CU BRUT ER PLC 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 五 个 橙黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氨 蒸气 中 震 后 ,日 光 下 
检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 2.5g, 加 三 氯 甲 烷 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,残渣 挥 去 溶剂 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 三 倍 量 和 氮 试 液 洗涤 ,分 
RETER. AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 人 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 人 参 皂 
f Rb 对照 品 . 人 参 和 皂苷 Re 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Rf 对 照 品 、 人 
参 皂 苷 Rg 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 1 一 3nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE EIR 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 和 他 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 和 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 X 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm; 柱 温 为 25。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 
于 4000。 


I a 
3€ PEOR 
a% ouryao. com 


一 扒 金 胶 赛 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 蔡 大 黄 素 对 照 品 , 大 黄 酸 对 照 
dà .大黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 . 大 黄 素 甲 醚 对 照 品 适量 , 精 
ERE ,加 甲醇 分 别 制 成 每 Im 中 含 芦 莽 大 黄 素 .大黄 酸 、 大 黄 
X .大 黄 酚 各 16hng、 含 大 黄 素 甲 醚 8pg 的 混合 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 
取 续 滤液 5ml, 置 烧瓶 中 , 挥 去 溶剂 ,加 8% 盐 酸 溶液 10ml, 超 
声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 2 分 钟 ,再 加 三 毛 甲 烷 
10ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 置 分 液 漏 斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 
洗涤 容器 , 洗 液 并 人 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 , 酸 液 再 用 
三 气 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氢 甲 烷 液 , 减 压 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 大 黄 以 芦 蔡 大黄 素 (Cs Hi。O; )、 X AE 
(Cis Hs Os) X ECC, Hi O; ) X SEI CC Hi OO MAE 
K PCC. Hi; Os; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg. 

朱砂 ” 取 本 品 2g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 
40ml SWRA 6g, 缓 缓 加 热 使 成 乳白 色 , 放 冷 , 用 水 50ml, 滴 
加 1% 高 锰 酸 钾 溶 液 至 显 粉红 色 ,再 滴 加 2 弘 硫 酸 亚 铁 溶液 至 
粉红 色 消 失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 剂 2ml, 用 硫 握 酸 狠 滴 定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 。 每 1ml 硫 氰 酸 锐 滴定 液 (0. 1mol/L) 相 当 
T 11. 63mg 的 硫化 乘 (HgS) 。 

本 品 每 袋 含 朱砂 以 硫化 乘 (HgS) 计 ,应 为 55 一 75mg。 

【功能 与 主治 消食 导 湛 , 社 痰 通 便 。 用 于 脾胃 不 和 ., 痰 
食 阻 滞 所 致 的 积 滞 , 症 见 停食 停 有 她、 腹胀 便秘 9E Rs OE 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 0. 3g, 一 至 三 岁 一 
次 0. 6g, 四 至 六 岁 一 次 lg, 一 日 1~2 次 ;或 遵 医嘱 。 


【注意 】 PEAR. 
【规格 】 每 线装 1. 2g 
【贮藏 】 密封 。 
—RERR 
Yinianjin Jiaonang 

[475] 大 黄 56. 6g 炒 牵 牛 子 113. 2g 

槟 本 56. 6g 人 参 56. 6g 

朱砂 17g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 大 黄 等 四 味 


粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 装 入 胶 讲 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 守 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 黄 褐色 的 粉 
A AC LER PCR DE. 


°. 425 * 


— Ñ B X 


【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显 微 镜 下 观察 :草酸 钙 秘 
MAK. E4 60 一 140km( 大 黄 )。 草 酸 钙 簇 晶 直径 20—68um, 
棱角 锐 尖 (人 参 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 棕色 ,长 48 一 80pm 
( 炒 牵 牛 子 ) 。 内 胚乳 细胞 碎片 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 
fL GRO, IR LIU] Am 7] SECURE BIETER £T. €, A OC HE A R A R E 
(REP). 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g D FR BR 25m, 3 IE 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 置 水 浴 中 加 
热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
c, BER , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15:5: D) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 橙黄 色 获 光斑 点 ; 置 氨 蒸气 中 震 后 ， 
日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 加 三 毛 甲 烷 40ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,残渣 挥 去 溶剂 ,加 水 饱和 的 
正 丁 醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 三 倍 量 氨 试 液 
洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 人 参 皂 苷 Rb HAm. ALBE ReX Rm ASAP RI 对 
Rm A Sum Rg x BE Ss. FP BRE 8E 1ml 各 含 img 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 3 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 伟 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 大黄” 超 高 效 液 相 色 谱 法 测定 (通则 0512), 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1% 磷酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm; 柱 温 为 25'C 。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 HOS ACERO B SCA EX LN 
品 .大黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 , 大 黄 素 甲 醚 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 中 含 芦 苦 大 黄 素 AEM AH 
素 ,大 黄 酚 各 16pg、 含 大 黄 素 甲 醚 8kg 的 混合 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. 8g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 
重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 扬 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 sml, 置 烧瓶 中 , 挥 去 溶 
剂 ,加 8% 盐酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
2 分 钟 ,再 加 三 毛 甲 烧 10ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 置 分 液 漏 
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斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 ,洗涤 并 人 分 液 漏斗 中 ,分 取 
ZAFRA , 酸 液 再 用 三 毛 甲 烷 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
氧 甲 烷 液 , 减 压 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 
至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 EJ , 滤 过 ,了 到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl ÆA WHER ME 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 芦 基 大 黄 素 (Cu HiO) 大黄 酸 
(Ci; HO) AEE (Cs HioOi ) X E CC; HOD MKA 
素 甲 醚 (Ci HisO 〇 ;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.76mg。 

朱砂 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 2g, 精 密 称 定 , 置 
250ml 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 40m 与 硝酸 钾 6g, 缓 缓 加 热 使 成 乳 
白色 , 放 冷 ;用 水 50ml, 滴 加 1% 高 妈 酸 钾 溶 液 至 显 粉 红色 ,再 
滴 加 2% 硫酸 亚 铁 溶液 至 粉红 色 消 失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 剂 
2ml,H S SKRe EB RE HE (CO. 1mol/LO E RE, 8E 1ml BL AC Re GE 
滴定 液 (0. 1mol/LO fH 24F- 11. 63mg 的 硫化 汞 (HgS)，。 

本 品 每 粒 合 朱 砂 以 硫化 冬 (HgS) 计 ,应 为 14 一 19mg。 

【功能 与 主治 〗 消食 导 沾 , 祛 痰 通 便 。 用 于 脾胃 不 和 、 羔 
食 阻 灌 所 致 的 积 灌 , 症 见 停食 停 乳 腹胀 便 秘 、 痰 盛 喘 咳 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,或 倾 出 内 容 物 ,温水 冲服 。 周 岁 以 
内 一 次 1 粒 , 一 至 三 岁 一 次 2 粒 , 四 至 六 岁 一 次 3 粒 , 一 日 1 一 
2 次 ,六 岁 以 上 请 遵 医嘱 。 

【注意 】 不 宜 久 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 
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Yiging Jiaonang 
[4h51 黄连 660g 
黄 芬 1000g 
[5751 以 上 三 昧 ,分 别 加 水 斋 煮 两 次 ,第 一 次 1.5 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 衣 液 , 滤 过 ,滤液 分 别 减 压 浓 缩 , 喷 私 
干燥 , 制 得 黄 芬 浸 高 粉 及 大 黄 和 黄连 的 混合 浸 裔 粉 。 两 种 漫 
襄 粉 分 别 制 颗粒 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 深 粉 .滑石 粉 和 硬 脂 酸 镁 通 
E, RS. EARE, , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 
LER] 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅黄 色 至 黄 棕 色 的 粉 
KAM RE. 
【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 甲醇 20m] 3 E 1 小 
时 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐 
酸 1ml, 置 水 洽 上 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 ,用 乙 配 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 RT RAMAR j 
iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 三 氧 甲 烷 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Api. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


大 黄 2000g 
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湾 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 605 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 15: D 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 楼 黄色 荧光 斑点 :在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 ;* 置 氨 蒸 气 中 了 知 后 ,日 光 下 检视 , 显 相 同 
的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 潜 加 水 20ml, 加热 使 溶解 ,用 盐酸 调 pH 值 
至 3 一 4, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
液 ,用 0.05mol/L 硫酸 溶液 30ml 洗涤 ,再 用 水 洗 至 中 性 ,分 
取 乙 酸 乙 醚 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4%% 栈 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 
素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 
酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 三 所 
化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 38 388 30 分 钟 , 时 时 
RE , 滤 过 ,滤液 加 甲醇 至 10ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 
对 照 药材 50mg, 加 甲醇 5ml, 浸 涡 30 分 钟 , 时 时 振 摇 , 滤 过 ， 
滤液 加 甲醇 至 5ml, 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 img o. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 
水 (4:2:1:1:0.2) 为 展开 剂 , 置 气 蒸 气 饱 和 的 展开 红 内 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 ;在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

LRE] 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 KS ”了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 1 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 约 12.5mg, 精 密 称 
定 , 置 250ml 量 瓶 中 ,用 适量 甲醇 溶解 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 ， 
播 勺 , 即 得 (每 m ARSE Soue). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5J 3 2 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 50ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 流动 相 至 
刻度 , 播 匀 ,离心 ,精密 和 量 取 上 清 液 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 
流动 相 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄花 以 黄 苓 背 (Cs Hi On ) 计 ,不 得 少 
于 30. 0mg。 
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一 清 颗 粒 


大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 紊 对照 品 . 大 黄 酚 对 照 品 适 
T ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml EKEK. KEDE loug 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
义 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 锥 形 瓶 中 ,加 2. 5mol/L 硫 
酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)5 分 钟 , 再 
WERF 15ml, 于 70'C ok 18 E dnd il dii 30 分 钟 ,冷却 , 转 
Eb EB U.RLACB E ER , 酸 液 再 加 三 毛 甲 烷 加 热 回 
流 2 次 (10ml,10ml) ,每 次 20 分 钟 ,分 取 三 氧 甲烷 液 , 酸 液 再 
用 三 毛 甲 烷 10ml 振 播 提取 ,合并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 用 甲 
醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cis Ho Os) AKER 
(Cis Hi, Os) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 70mg. 

【功能 与 主治 】 清热 泻 火 解 毒 ,化 瘀 凉 血 止血 。 用 于 火 
毒 血 热 所 致 的 身 热 烦躁 、 目 赤 口 疮 、 咽 喉 牙 幢 肿 痛 、 大 便秘 结 、 
吐血 、 咯 血 、 凶 血 、 痔 血 ; 咽 炎 、 扁 桃 体 炎 、 牙 眼 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UN. 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 出 现 腹 演 时 ,可 酌情 减 量 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


— B S 


Yiqing Keli 
LAI 黄连 165g 
HA 250g 
[95:1 以 上 三 味 , 分 别 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 1.5 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 
AJ 1.25(070'C0 ,喷雾 干燥 成 干 漫 谊 粉 。 将 上 述 三 种 漫 谊 粉 
合并 ,加 入 适量 蔗糖 与 糊 精 , 混 义 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,分 装 成 
125 $, B) 18 , 
LERI 本 品 为 黄 褐色 的 颗粒 : 昧 微 甜 e 
【鉴别 (1) 取 本 品 4g, 加 甲醇 25ml, 浸 溃 2 小 时 并 时 时 
振 摇 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 气 甲 烷 液 ,浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 罕 对 
照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1m 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 


。427 。 


大 黄 500g 


溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90%C )- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 和 检视。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 
置 氨 蒸 气 中 际 后 ,日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 4g. DL FP SE 25ml 及 盐酸 1— 2 滴 , 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 
对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 苓 背 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 以 含 4 和 % 栈 酸 钠 的 送 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DX 
展开 剂 ,展开 ,取出 LECT EDI 2% 三 氯 化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 加 甲醇 25mjl, 浸 涡 2 小 时 并 时 时 振 播 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 
50mg, 加 甲醇 5ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 甲醇 使 成 
5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 药 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 浓 氮 试 液 
(12:6:3:3: DARFA, E A2 H t A 83 FE R T P RE 
JF WHAT. ERIWER 35nn FRR. Best itr, 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L. 磷酸 二 和 氢 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 2.7)(42 : 58) 为 流动 相 ;检测 波长 为 275nm。 理 论 
TU EC B ETE ERIT. 5000. 

XP ARE GER)B E HORS X Na Z125mg. fs 
XE HR 250m 量 瓶 中 ,加 甲醇 10ml 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , E 
匀 , 即 得 (每 lm ERZE 50ug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 75g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 10ml, 超声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 加 水 稀释 至 刻度 $E 
匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ad in SEIS EA LAUS S (Ca HisOi ) 计 ,不 得 少 于 21mg。 

【功能 与 主治 】 清热 演 火 解毒 ,化 次 凉 血 止血 。 用 于 火 
毒 血 热 所 致 的 身 热 烦躁 、 目 赤 口 郊 、 咽 喉 牙 赋 肿 冯 . 大 便秘 结 、 
吐血 、 咯 血 、 邮 血 、 痔 血 ; 咽 炎 、 扁 桃 体 炎 、 牙 由 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 . 一 次 1 线 , 一 日 3 一 4 次 。 


* 428 。 
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【注意 】 出 现 腹泻 时 ,可 酌情 减 量 。 
【规格 】 BRE 7. 5g 
LEJ 密封 。 
e BT SRI 
Yiganning Keli 
[4h51 A 600g 白花 蛇 舌 草 408g 
A Bk 606g 金钱 草 408g 
党 参 490g 蒲公英 408g 
制 何首乌 490g 牡丹 皮 408g 
丹参 490g 茯苓 408g 
HA 408g 白术 408g 
JI BF. 408g 


[Bk] 以 上 十 三 味 ,黄芪 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ; 英 陈 提取 挥发 油 , 用 倍 他 环 
糊 精 290g 包 合 ,备用 ;药酒 与 其 余党 参 等 十 一 味 加 水 煎 疼 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 约 为 
1. 25(20'CO B EIE , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 55%, 静 置 24 小 
时 ,上 清 液 回收 乙醇 至 无 醇 味 , 加 入 上述 黄 苞 浓缩 液 ,浓缩 至 
适量 ,加 入 明胶 145g、 甜 菊 素 1. 2g .乳糖 162g 及 上 述 挥发 油 
包 合 物 , 制 成 颗粒 ,60C 以 下 干燥 , 制 成 1000g( 含 乳糖 ) ;或 加 
和信 上述 挥 发 油 包 合 物 及 蔗糖 5270g, 制 成 颗粒 ,60C 以 下 干 
燥 , 制 成 5670g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 , 或 
KE MEEA. 

【鉴别 (1) 取 本 品 17g 或 3g( 含 乳糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 以 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗 至 中 性 , 正 丁 醇 液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
^ 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10: 20 : 11 :5)10 人 以 下 
放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取出, TF REA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 17g 或 3g( 含 乳糖 ) ,加 水 30ml 使 溶解 ,用 盐 
酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 乙 醚 液 蒸 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醋 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lm 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 291 对照 品 
溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 丙 病 - 
甲酸 (12 : 1 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 296 — 8L 
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化 铁 溶 液 -1% 铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 34g 或 6g( 含 乳糖 ), 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
以 水 饱和 的 正 丁 醉 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醉 液 ,用 氨 
试 液 5ml 洗涤 ,再 用 以 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml， 
IE JT BER RECTE ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
HE 2 中 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氟 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10: 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ， 
喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 17g 或 3g( 含 乳糖 ), 研 细 , 加 2mol/L 硫酸 溶 
液 50ml, 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 乙 醚 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 
药材 1g, 加 2mol/L 硫酸 溶液 20ml, 加热 回流 1 小 时 ,冷却 ， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml € 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 15pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶 
液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 
甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氮气 中 标 
后 ,日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 班 点 。 

【检查 】 水 分 含 乳 糖 颗粒 不 得 过 8.0% (通则 0832). 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 商 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检 测 器 
检测 ; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适量 MERE, 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g 或 1g( 含 乳糖 ) ,精密 称 定 , 加 水 20mi 使 溶 
解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 氮 试 液 20ml 分 2 次 洗 桨 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 分 
2 次 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 至 
Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $$ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl、30pl 与 供 试 品 溶 
液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

A mRNA KE AAE P P C Hes Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 ARR, 1E dn (o0 LIE DUREE. MTE 
性 肝炎 属 脾 气虚 弱 . i S EH 2 E 3A PE A E SE L aA n A K n 
乏力 、 尿 黄 ; 对 急性 肝炎 属 上 述 证 候 者 亦 有 一 定 疗效 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 绕 , 一 日 3 次 ;儿童 酌 减 。 
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治疗 慢性 肝炎 者 以 3 个 月 为 一 个 疗程 。 
【注意 】 服药 期 间 忌 食油 腻 .辛辣 食物 。 
【规格 】 (1) 每 袋 装 17g (DERE 3g( 含 乳糖 ) 


【贮藏 】 密封 。 
乙肝 养 阴 活 血 颗 粒 
Yigan Yangyin Huoxue Keli 
[47551 X 北 沙 参 
Ax WB x T 
五 味 子 黄芪 
当归 制 何首乌 
HA 阿胶 珠 
泽 兰 Tt s 
LL: EAS 丹参 
Ji| BET ES GRO 


[5871 VLA bETA5.dbU S.B m.m. dcs 
细 粉 67g. HAMR 67g. 混 匀 ,备用 :余下 粗 粉 备用 。 阿 胶 珠 
粉碎 成 细 粉 。 牡 昕 粉碎 ,加 水 煎 煮 0. 5 小 时 后 ,与 其 余地 黄 等 
十 二 味 及 北 沙 参 和 白 芍 的 粗 粉 ( 装 袋 ) 加 水 说 者 两 次 ,第 一 次 
BUE 1. 5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 ,离心 , 药 液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.18~1.22(50C), 加 和 人 适量 的 蔗糖 粉 及 北 沙 参 、 
白 芍 和 阿胶 珠 细 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 人 适量 
的 糊 精 、 阿 司 帕 坦 、 北 沙 参 . 白 芍 及 阿胶 珠 细 粉 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 制 成 500g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 棕 色 至 浅 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 \ 微 苦 ， 
或 味 微 甜 , 微 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 艇 品 直 径 
18~32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
有 数 个 簇 晶 ( 白 芍 )。 油 管 含 黄 棕色 分 沁 物 ( 北 沙 参 )。 

(2) 取 本 品 30g 或 15g( 无 芒 糖 ) , 研 细 ,加 三 所 甲烷 40ml， 
置 水 洽 上 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -醋酸 (5 : 5 ; D HLERA 
HRR A, ER, Ai, mF, AA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
110 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g 或 5g( 无 芒 糖 ) , 研 细 ,加 水 40ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 提取 , 弃 
去 水 层 , 正 丁 醇 液 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml， 
分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
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上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
气 甲 烷 -甲醇 -水 (9 : 3 : 0.5) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
UL BRCT , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g 或 5g( 无 芒 糖 ) ,加 水 20ml, 前 者 10 分 钟 ， 
离心 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 约 5ml, 加 2mol/L 盐酸 溶液 2. 5ml, 
置 水 浴 上 浓缩 至 近 干 ,加 水 10ml 使 溶解 ,用 三 氢 甲 烷 10ml 
振 播 提取 ,分 取 三 氧 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氛 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 -丙酮 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 10%% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 无 水 乙醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 20ml、 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (25 : 10 : 4) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ATF AA 196 X CIE PRI TC. 226 — 4 4E 
铁 溶 液 的 等 量 混合 液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 20g 或 10g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 (20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氢 
HRR 2 次 (20ml,20ml) ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 
(20ml,20ml) ,正本 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lm 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 和 中 预 平 衡 15 分 钟 , 展 
F WH RFEA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C JA 8 BE XR 
显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 
斑点 :紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z E-O. 1% 磷酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 滨 液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 2g 或 ie), MERE ERSAM 


。430 ° 
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中 ,精密 加 水 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 为 250W, 
频率 为 33kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 
重量 , 播 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EERS ASAN H E Ca Ha On) 计 , 不 得 少 于 
10. Omg 或 20.0mg( 无 蔗糖 ) 。 

【功能 与 主治 〗 滋补 肝 肾 ,活血 化 竣 。 用 于 肝 肾 阴 虑 型 
慢性 肝炎 , 症 见 面色 星 暗 、 头 举 耳 鸣 五 心烦 热 、 腰 腿 酸 软 、 齿 
JM den ift E P REA RAIA ERDE i LAE. 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 20g 或 一 次 10g (无 芒 
糖 ) ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 烟 、 酒 、 油 践 ;肝胆 湿热 ,脾虚 气 滞 者 鼠 用 。 

【规格 】 SAX 10g 

【贮藏 】 密封 , 置 干 燥 处 。 


乙肝 益 气 解 郁 颗粒 
Yigan Yiqi Jieyu Keli 

【 处方】 358 (BE 362. 5g BE 62. 5g 
白 芍 93. 75g Wn 62. 5g 
丹参 93. 75g HE 125g 
党 参 75g 桂 枝 31. 25g 
茯苓 93. 75g 刺 五 加 93. 75g 
Jf dE 93. 75g KON 75g 
黄连 31. 25g 决明子 93. 75g 
山楂 93. 75g ERF 62. 5g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 白 芍 、 茯 苓 .法 半 夏 分 别 粉 碎 ,过 
得 ,依次 取 细 粉 78g、78g、62g, 混 匀 , 备 用 ;剩余 的 粗 粉 备用 。 
五 味 子 粉碎 后 用 80% 乙 醇 回 流 提取 两 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 ,备用 。 其 余 柴 胡 等 十 二 
昧 及 白 克 等 三 味 的 粗 粉 加 水 前 过 两 次 ,第 一 次 浸泡 0.5 小 时 ， 
MA 1. 5 小 时 ,第 二 次 煎 煮 1 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 12 小 时 ， 
取 上 清 液 ,与 上 述 五 味 子 提取 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.18 一 1.22(50C), 加 入 上 述 细 粉 及 适量 糖 粉 混 匀 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 上 述 细 粉 及 糊 精 、 阿 司 帕 坦 适量 
18.53 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g, 即 得 。 

[XR 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 ; 或 
RAM ARE ESER). 

[45] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ,草酸 钙 针 晶 成 束 
存在 于 椭圆 形 黏液 细胞 中 , 针 晶 长 20 一 110km, 有 时 散在 (法 
半 夏 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 液 溶化 ; 菌 丝 无 
色 或 淡 棕 色 , 直径 4~6pm (茯苓 )。 草 酸 钙 簇 晶 直径 11~ 
35pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 一 个 细胞 中 含 数 个 
RR CERAD., 
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(2) 取 本 品 30g 或 15g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 三 所 甲烷 50m], 
加 热 回 流 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氧 甲 烷 0. Sml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 克 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml g o. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5p1l、 对 照 品 溶液 2pl1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -水 - 冰 栈 酸 (7 : 2 : 
DARRA. ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 班 点 。 

(3) 取 本 品 20g 或 10g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20m] 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醉 提 到 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗 
涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg E938 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 5 — 1001, XE B n 38 3X. 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 , 预 平衡 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 际 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 
光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g 或 10g( 无 蔗糖 ), 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 60ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 皮鞋 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 、 对 照 品 溶液 2 一 5 由, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5)10Y 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 ,时 以 2% 三 气 
化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分钟, 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 ,加 三 所 甲烷 制 成 每 1ml g 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 对 照 品 溶液 1— 2901 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
10— 2041, 4r 3| 53 TF [8] — RE E GF:: 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0100, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 02mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (28 : 72) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
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水 制 成 每 m 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 2g 或 1g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 水 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 10 分 钟 (转速 为 每 
分 钟 4000 转 ), 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 线 含 白 芍 以 芍药 苷 (Ca Ha Oin ) 计 ,不 得 少 于 
10.0mg 3È 20. Omg( X EH). 

【功能 与 主治 】 KALE, MRR. MAT ATARI EA 
慢性 肝炎 , 症 见 胁 痛 腹 胀 . 瘤 满 纳 呆 E1827) KER, E 
MÈ o5 PR CR UD s t EELECERK LBKULSE SECULAR, 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 20g 或 一 次 10gCI E 
糖 ) ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 烟 , 酒 , 油 腊 ;肝胆 湿热 , 邪 实证 者 鼠 用 。 

【规格 〗 FR log 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


二 十 七 味 定 坤 丸 
Ershiqiwei Dingkun Wan 

[4551 西洋 参 60g . 白术 18g 
人 茯苓 30g Xt XX 30g 
当归 24g E1^j 18g 
JH 3$ 18g NR 24g 
阿胶 18g LRT 18g 
FEE CX E30g 肉桂 12g 
艾叶 ( 炒 炭 )60g 杜仲 ( 炒 谈 )24g 
续 断 18g 佛手 12g 
陈皮 18g 3 ET 6g 
柴 胡 18g 醋 香 附 12g 
MEHR 18g 牡丹 皮 18g 
IIH 12g Ei fb FH 18g 
地 黄 30g ZZ 18g 
RF 18g 


[5871 以 上 二 十 七 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 
100g 粉末 加 炼 蜜 100 一 130g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【 监 别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
X & 387K 8 TRE BUR T8 46 i HEERA E, 直径 4~ 
6pm( 茯 苓 ) Fh zn A Ra E XE D EE (6E DL AE 
角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细 密 , 胞 腔 含 深 棕 色 物 ( 栈 五 味 子 )。 纤 维 
成 束 , 深 棕色 或 红 棕色 , RE C TE CR RED. 

(2) 取 本 品 36g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 30g, 研 匀 ,加 乙醚 60ml， 


°. 431 。 
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超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ;滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 
EB 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 . 川 营 对 
照 药材 各 0. 5g ,分 别 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 了 吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 
EMA. 

《3) 取 5 鉴别 ](2? 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
佛手 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药酒 ,加 乙醇 60ml, 超 声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
IET BE HE HEC 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 
醇 人 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 
T RARP 1ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 锅 柱 (100 一 200 B, 
3g. 内径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 
ToS DB BE m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 药 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 酷 -甲醇 - 甲 
酸 (40 : 5:; 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 。 喷 以 5%% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 36g, 剪 碎 In E SÉ E 20g. 9f 5J . Ji Z BE 80ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 尽 乙醚 ,加 水 饱和 的 正本 醇 
100ml, 超 声 处 理 60 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 
20ml, 再 用 正 丁 醇 亿 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, ETEA 
干 RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 欧 甲 昔 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 :7: 
2)10 人 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
HK A 81r Rb ALAY Re A Sir Rg .拟人 参 皂 苷 Fi 
对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 五 种 溶液 
各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 100 10 C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ETF, ALA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 


。432 。 
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中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(7) 取 本 品 12g, 93 85. Jn GE SE E 6g, 研 匀 , 加 7096 乙醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 11, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 寺 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 m 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 
(9 : DARRA RR WH RF, ERPE 3 分 钟 后 取 
出 , 挥 尽 薄 层 板 上 吸附 的 碘 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
HAA. 
【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA: DL Z, BED Ls 38 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ,检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
Ë Re 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 B(%) 

0~33 19 81 
33~35 
35~42 40 60 
42~45 
60 19 81 


对 照 品 溶液 的 制备 BLA Sd. Re 对 照 品 适量 ,精密 


称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 剪 碎 , 取 适量 ,精密 称 定 , 精 
密 加 入 半 量 的 硅 藻 土 , 研 碎 , 过 三 号 筛 , 取 约 12g, 精 密 称 定 ， 
置 索 氏 提 取 器 中 ,加 入 二 所 甲烷 适量 ,加 热 回 流 提取 3 小 时 ， 
弃 去 二 毛 甲 烷 提取 液 , 残 酒 挥 干 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 甲醇 
70ml, 加 热 回 流 提 取 至 提取 液 无 色 , 提 取 液 蒸 干 ,残渣 趁 热 加 
水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 5 次 (20ml， 
20ml,15ml,15ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 淋 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 氨 洗 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 
次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 潜 用 甲醇 溶解 并 转移 
至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 西洋 参 以 人 参 皂 苷 Re(Css Hsz Oils ) 计 ,小 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 0. 30mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 6mg。 

【功能 与 主治 〗 补 气 养 血 , 舒 郁 调经 ,用 于 冲 任 虚 损 , 气 
血 两 亏 ,身体 瘦弱 ,月 经 不 调 , 经 期 闪 乱 ,行经 腹痛 ,月 漏 不 止 ， 
EREK. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 40 丸 , 大 蜜 丸 一 次 1 
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丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 (1) 小 蜜 丸 ”每 100 JL& 30g 

DKE FALE lg 

【贮藏 】 密封 。 

$: OA) 取 净 艾叶 , 照 炒 谈 法 (通则 0213) 炒 至 
表面 焦 黑色 , 喷 淋 清 水 少许 ,熄灭 火星 ,取出 ,上 晾 干 。 


PE 
3€ m. 
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二 十 五 味 松石 丸 
Ershiwuwei Songshi Wan 

本 品系 藏族 验方 。 

【处 方 】 松石 50g 珍珠 10g 
珊瑚 40g 朱砂 20g 
WT P 50g SUB Cap -T 88) 100g 
RHF 50g AREE 40g 
WE 40g 降 香 40g 
Kd 5 gp 50g R 6 db 50g 
牛黄 5g 木 香 60g 
ZA ME 50g MESK 40g 
A gx 20g 丁香 25g 
合 梗 虎 耳 草 50g 毛 启 子 (去 核 )5g 
KÆR 35g 西 红 花 5g 
木棉 花 35g 麻 香 0. 25g 
石灰 华 35g | 


〖【 制 法 〗】 以 上 二 十 五 味 , 除 牛黄 、 西 红 花 、 麻 香 、 五 灵 脂 谊 
外 ,其 余 珍珠 等 二 十 一 味 共 研 成 细 粉 ,过 筛 ;牛黄 、 西 红 花 、 魔 
香 研 细 , 与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 ,用 五 灵 脂 膏 加 适量 水 泛 
九 , 阴 干 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苦涩 。 

CS3) (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲 
烷 - 冰 栈 酸 (2 : 2 : 1) 为 展开 剂 ETT Wih, AFAA 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 数 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 品 相同 疾 
色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 [鉴别 3(1) 项 下 的 药 渣 ,了 晾 干 ,用 浓 氮 试 液 润 湿 , 加 
无 水 乙醇 5ml, 振 摇 1 分 钟 , 静 置 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 西 红 花 对 照 药材 20mg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (4: 1: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
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应 的 位 置 上 , 显 相同 的 三 个 黄色 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 ,加 石油 醚 60 一 90C)20ml, 超声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lm, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 
香 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G MU2IR E. UL d SE C30 — 6070-7, IR Z, BE CO : 1) 为 展开 
MER WE RF EA 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jor 
Z3ra mM. HE GERE SOS B ZEB GREEN B 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 三 握 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 豆 菠 对 
照 药材 2g. 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90Y )- 丙 酮 (10 : 0. 3) 为 展开 剂 , 展 
JF ib BP SELL 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相间 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 琉 肝 利 胆 ,化 瘀 。 用 于 肝 郁 气 
滞 , 血 瘀 , 肝 中 毒 , 肝 痛 , 肝 硬化 , 肝 涂 水 及 各 种 急 .慢性 肝炎 和 
胆囊 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 泡 服 。 一 次 lg, 一 日 1 次 。 

【规格 】 (1) 每 4 丸 重 lg (DFAE 1g 

LER] 密封 。 


一 十 五 味 珍 珠 丸 


Ershiwuwei Zhenzhu Wan 
【处 方 】 珍珠 珍珠 母 
A si E 石灰 华 
红 花 草 果 
丁香 降 香 
X E inr f 
m 余 甘 子 
沉香 肉桂 
WT 螃蟹 
KE ZER 
Ua 志 达 萨 增 
iu 体外 培育 牛黄 
TET Pi £L ib 
黑 种 草 子 AIRE 
水 牛角 浓缩 粉 


【 制 法 】 以 上 药 味 , 除 珍珠 .体外 培 育 牛 黄 \ 人 工 麻 香 外 ， 
其 余 肉 豆 落 等 粉碎 成 细 粉 。 珍 珠 ,体外 培育 牛黄 、 人 工 磨 香 分 
别 研 细 ,与 上 述 粉末 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 带 微 红 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苦 、. 辛 。 


e 433 。 
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【鉴别 (DREM 3g, 研 细 , 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ;滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 0.4mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 藩 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 丙 
酮 -甲酸 (2 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10 26 REC 
酸 乙醇 溶液 , 置 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 药 浊 0. 2g, EE RR CP RE 
盐酸 试 液 5ml, 封 口 , 置 烘箱 中 ,在 105 'C 加热 20 小 时 ,取出 ， 
上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 珍 珠 对 照 药 材 0.02g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 苯酚 -水 
(7 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,在 105 C n d 5— 10 分 钟 , 立 即 
喷 以 0.2% 茹 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 
红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 440nm。 
理论 板 数 按 西 红 花 苷 - 工 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 申 品 溶液 的 制备 RAAY- I 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml & 25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 1.5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 稀 乙 醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 西 红 花 以 西 红 花 苷 -I (C4 HeeO: ) 计 ,不 得 
少 于 0.15mg。 

【功能 与 主治 〗 安神 开窍 。 用 于 中 风 ; 半 身 不 遂 , 口 眼看 
H SATE ,神志 训 乱 , 诡 语 发 狂 等 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 泡 服 。 一 次 1g, 一 日 1 一 2 次。 

【规格 】 (1) 每 4 丸 重 lg (2) 每 丸 重 1g 

【贮藏 】 密封 。 


二 十 五 味 珊瑚 丸 


Ershiwuwei Shanhu Wan 


本 品系 藏族 验方 。 
【处 方 〗 珊瑚 75g 珍珠 15g 
"20g 珍珠 母 50g 
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Wf 100g KÆ 60g 
红 花 80g 丁香 35g 
沉香 70g 朱砂 30g 
龙骨 40g 炉 甘 石 25g 
脑 石 25g 磁石 25g 
At 25g 芝麻 40g 
$i? 30g X35 4b 45g 
m FK 80g NB S 50g 
BIS 45g TTE 75g 
甘草 75g 西 红 花 25g 
AIRE 2g 


【 制 法 】 以 上 二 十 五 味 , 除 珊瑚 珍珠 、 西 红 花 、 人 工 磨 香 
外 ,其 余 珍珠 母 等 二 十 一 味 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ;将 珊瑚 ,珍珠 、 
西 红 花 、 人 工 磨 香 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 
丸 , 阴 干 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 甘 、 苦 、 涩 。 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 粉 未 0. 2g, 加 盐酸 3m 和 硝酸 1ml, 
摇 匀 , 置 水 浴 中 加 热 10 分 钟 ,加 水 4ml, 滤 过 , 取 滤液 1 滴 , 加 
碘 化 锅 (硫酸 铀 试 液 与 等 量 碘化钾 试 液 混合 ,加 少许 硫 代 硫 酸 
钠 以 除去 多 余 的 碘 , 取 沉淀 ) 少 许 , 放 置 ,沉淀 由 白色 转 为 红 
&. ARPA 1Iml, 加 氯 化 饥 试 液 0. 5ml, 生 成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 
置 ,上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 红 花 对 照 药材 20mg, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (5 : 1: 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
上 景 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 三 个 黄色 条 斑 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 ,加 80%% 丙 酮 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 0.4 : 2: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
及 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 主 斑 点 相应 的 位 置 
上 , 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 5g, 置 锥 形 
ME MAAA 4ml 及 乙醚 50ml, 播 匀 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 滤 过 ,残渣 同 法 再 提取 一 次 , 波 
过 ,合并 滤液 ,低温 挥 干 ,残渣 用 10% 甲醇 ( 用 磷酸 调节 至 
PHI RR. EZE 10ml 量 瓶 中 ,加 上 述 10% 甲 醇 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 10% 甲 醇 ( 用 磷酸 调节 pH 值 至 2) 制 成 每 1ml 
含 10kg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 0. 04mol/L 
三 乙 胺 溶液 (用 嫌 酸 调节 pH 值 至 3. 00- HI BEC6O : 40) 为 流动 
相 ; 检测 波 长 为 235nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 乌 头 碱 峰 
计算 应 不 低 于 4000。 分 别 精密 吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶 
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液 各 20p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,计算 。 本 品 每 1g 含 榜 那 以 
乌 头 碱 (Cxk Ho NO ) 计 ,不 得 过 0. 15mg。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【功能 与 主治 】 开 穷 , 通 络 ,止痛 。 用 于 “和 白 脉 病 ”, 神 志 
不 清 , 身 体 麻木 , 头 埋 目眩 , 脑 部 疼痛 ,血压 不 调 ,头痛 ,着 痛 及 
各 种 神经 性 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 泡 服 。 一 次 lg, 一 日 1 次 。 

【规格 〗 (1) 每 4 丸 重 lg (2) 每 丸 重 1g 

【贮藏 】 密封 。 


二 J 98 *u 


Erding Keli 


[475] 紫花 地 丁 250g 半边 莲 250g 

蒲公英 250g 板蓝根 250g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 加 水 前 者 两 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1. 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 34 一 1. 36 
(70C), DIA REH 900g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.20(50C), 喷 堵 干 燥 , 加 入 糊 精 或 乳糖 
100g 8H 35 3 0. 3g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 200g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 微 蔡 ;或 味 微 甜 、 微 
苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 〗 取 本 品 15g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 ,加 甲醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 热 水 20ml 使 溶解 ， 
放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提 
RART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
秦皮 乙 素 对 照 品 . 嘲 啡 酸 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5~8pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 5:3: D HLERA JE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 碘 蒸气 中 知 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (20 : 80 : 0.4) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 353nm。 理 论 板 数 按 秦 皮 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 秦 皮 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 研 细 , 取 约 
2. 5g 或 0. 3g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 注 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
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10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 袋 含 紫花 地 丁 以 秦皮 乙 素 (CsHeO) 计 ,不 得 少 
F 1. 8mg. 


【功能 与 主治 】 WARE. ATAARE I SIS 2m 78 
E .咽喉 肿 冯 、 风 热火 腿 。 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 绕 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 糖尿 病 患者 慎 用 ( 含 芒 糖 颗粒) 。 
【规格 】 每 袋 装 (1)20g (2)4g( 无 蔗糖 ) 


[CRI 密封 。 
二 & X 
Erdong Gao 

【处 方 】 X 500g 麦 冬 500g 


〖 制 法 】 以 上 二 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 .第 三 次 各 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 21 一 1.25(80C ) 的 清 膏 。 每 100g WAME 50g 18.5] , BE. 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【检查 】 应 符合 煎 斋 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0183), 

【功能 与 主治 】 养 阴 润 肺 。 用 于 肺 阴 不 足 引 起 的 燥 咳 疾 
少 、 痰 中 带 血 . 鼻 干 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9 一 15g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 处 。 


二 母 末 葬 丸 
Ermu Ningsou Wan 
[4773 川 贝 母 225g 知 母 225g 
4 X 300g kt dg 180g 
黄 苓 180g 蜜 桑 白 皮 150g 
人 茯苓 150g HMF 150g 
陈皮 150g Eb RX 150g 
KRHA 30g JL OKT GR 30g 


LHI 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 守 40 一 60g 及 适量 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 ;或 加 炼 蜜 
115—135g WRAK JL BI. 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 或 大 密 丸 : 气 微 香 , 味 
甜 , 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 广 卵 形 或 
贝 膏 形 ,直径 40 一 60km, 脐 点 短 锋 状 `. 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 贝 母 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 2 一 110nm( 知 
母 )。 果 皮 含 晶 石 细胞 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17 一 31pm, E 
厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 ( 柑 子 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 通 
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KERNEM RAE: 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 bpm CR 
苓 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 ,楼 形 , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 苓 )。 纤 维 束 局 
围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) B 2k i zK S£ JL 6g ,粉碎 ;或 取 大 蜜 丸 15g, 剪 碎 , 加 硅 
Mt 5g. HE] ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 , 展 至 约 3cm, 取出 ,上 晾 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 -水 
(20 :10:1:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 
出 ,上 脉 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 粉 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 10g, B3 9E, Dn RE 
Æt 5g, 研 匀 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 2r 9h 0E xL 08 
干 , 残 酒 加 水 20m 使 溶解 ,用 盐酸 调 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 对照 药材 1g, 加 甲醇 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 黄 劳 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 0.5 一 1pjl, 分 别 点 于 
同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1:1) 
为 展开 剂 , 预 平衡 30 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 126 — 4E 
铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 2g ,粉碎 ;或 取 大 蜜 丸 2g, 前 碎 , 加 硅 藻 
t 1g, 研 匀 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 至 近 干 ,加 少量 中 性 氧化 铝 , 拌 匀 , 蒸 干 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 乙醇 40ml vt 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 板 子 苷 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)? 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 3 一 6nl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1 : DJERF RR: WHE ATF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 ClniA zs SEA m Ce e. DEI 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 劳 苷 峰 计算 应 不 低 
于 2500。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 IUE FYR TaM, M ERE, 
甲醇 制 成 每 1ml 165g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 约 
0. 6g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
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约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 乙醇 50ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 
量 取 续 滤 液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄花 以 黄 苓 并 (Cz Hu On ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 5. 0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清 肺 润 燥 ,化 痰 止咳 。 用 于 燥热 蕴 肺 所 
致 的 咳嗽 . 痰 黄 而 黏 不 易 咳 出 .胸闷 气 促 . 久 咳 不 止 . 声 哑 叭 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 水 蜜 丸 一 次 
6g, 一 日 2 次 。 

【规格 】 (DKEA ”每 丸 重 9g 

(2) 水 蜜 丸 — 8E 100 JL log 

【贮藏 】 密封 。 


二 母 安 欧 丸 


Ermu Ansou Wan 


LAI MÈ 108g 玄 参 108g 
EX 210g EZ 108g 
款 冬 花 324g 紫 范 108g 
苦 杏 仁 108g 百合 108g 
浙 贝 母 54g 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KJ Sk 100~120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 褐色 至 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 : 味 甜 、 微 若 。 

【 监 别 了 (1) 取 本 品 9g. DR, WERE 6g, 915] , n 2, EX 
50ml, 加 热 回流 40 分 钟 , 放 冷 LOB EA TF o AR Dk 5ml 
使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内径 为 lcem, 柱 高 为 
10cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 70% 8 SR 50ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 40 2p 98. E TF ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
GI CET LECT RAFE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 获 莹 皂苷 元 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml S 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5 一 10ml ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 破 
酸 溶液 ,在 105 人 CC 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 9g, B PE, WERE 6g, 研 匀 , 加 乙醇 50ml, 加 
热 回流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 莱 干 , 残 溃 加 水 20ml 使 溶 
解 ,用 水 饱和 的 正 于 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
A MARA 15ml 洗涤 FEHR. ETER T. A A m P 
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醇 2ml 使 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 约 1g, 置 水 浴 上 拌 匀 .干燥 ,加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内径 为 lcem) 上 ,以 甲醇 
20ml 洗 脱 , 弃 去 甲醇 液 , 再 用 70%% 甲 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ARAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 
参 对 照 药材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
w ERAT ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 
(30 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 5 为 香草 醛 硫 
RARA 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g. 39 8E. MER 6g F5] ,加 甲醇 50ml, 加 
热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 盐酸 溶液 (1 一 
100)30ml 使 溶解 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 用 浓 氢 溶液 调节 pH 值 至 
10, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氢 甲 烷 液 ， 
ACT RAMPE 1ml ERE, FARRAR. RERE 
对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 柄 -乙醇 - 浓 氨 试 液 
(20:20:3: 1) IRRF A, E JE, RB, BC E POET 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 :再 依次 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 
和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, BU BE, JL RE SE E 6g, 研 匀 ,加 甲醇 50mi, 加 
热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
ACT s HE FR dB ECOO— 90 'C)1ml 浸泡 , 倾 出 上 清 液 , 备 用 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取款 冬 花 
对 照 药材 0.5g, im F BF 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8jp ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1: D 
展开 剂 JT B MT S REPURAUPR BER RL GENE. Bri 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 备用 上 清 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 紫 莞 对 照 药材 2g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 王 ,残渣 加 石油 醚 (60 一 
90C)1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -无 水 甲酸 
(10:3:3:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
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为 填充 剂 AZ. Rif -0. 176 磷酸 溶液 (15 : 850 Ci 100ml 中 加 庚 
烷 磺 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 按 
吗啡 峰 计 算 应 不 低 于 17 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 罪 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 定 ， 
置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 扬 匀 ,精密 
ER 5ml, 置 50m 棕色 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 ，, 即 
得 (每 1ml & RE 104g). 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 ，, 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25m b ZR 5€ 
i& FH A6 DK RE ER TR I 20ml 分 次 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,加 
WARR 6. 5ml £5]. JH C SP Bc EPIS CO * 1) 混 合 溶液 
振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml, AFERRA, AT. RAH 7096 88 
ERR ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 70% FP BE E 20] HE , $8 5], 08 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10wl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 器 票 达 以 吗啡 (C Hi NO;) 计 ,应 为 
0. 4172. 68mg. 

【功能 与 主治 】 AMER LREN., RET HESS AK , 
BÉCES Rd EF ZREL AEN EE EE DOLAR LPAEDE SERE. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 . 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 丸 重 9g 

[PRI 密封 。 


— 至 Å 


Erzhi Wan 


【处 方 】 酒 女 贞 子 500g B EE 500g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 酒 女 贞 子 粉碎 成 细 粉 ; 黑 旱 莲 加 水 前 
者 两 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 炼 
蜜 60g 及 水 适量 ,与 上 述 粉 末 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 宰 色 的 浓缩 水 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甘 而 兰 。 

[35301 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 表皮 细胞 表 
面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 厚 洲 不 色 , 胞 腔 含 淡 棕 色 物 ( 酒 女 贞 子 )。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 7076 甲醇 40ml 超声 处 理 45 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 
三 氰 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶 
MEF REMELEM 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
墨 旱 茵 对 照 药材 2g, 加 70% 甲 醇 25ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 


4 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 -乙酸 乙 


酯 -甲醇 -水 (30 2 40 : 15 : DARFA., RF WH, BEES 
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以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[i dp] 除 溶 散 时 限 检 查 应 在 2 小 时 内 溶 散 外 ,其 他 应 
符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (36 : 64) 为 流动 相 ;检测 波长 为 224nm。 
理论 板 数 按 特 女真 苷 峰 计 算 应 不 低 于 7000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 特 女真 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 围 醇 制 成 每 1ml 含 90pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 5096 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
45 分 钟 (功率 350W, 频 率 40kHz), 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 女 贞 子 以 特 女 贞 霸 (Cs Ha O11 ) 计 ,不 得 少 
于 4.0mg。 

【功能 与 主治 】 补益 肝 肾 , 滋 阴 止血 。 用 于 肝 肾 阴 虚 ,有 眩 
测 耳 鸣 , 咽 干 鼻 燥 , 采 膝 酸痛 ,月 经 晤 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 


[WI 密封 。 
二 R A 
Erchen Wan 
【处 方 〗 陈皮 250g 半 夏 ( 制 )250g 
茯苓 150g 甘草 75g 


[5x] ALAB, HERAN. M, R. BRER 
50g AR MKE ERR SELBAK A. TR RE. 

【性 状 】 本 品 为 灰 棕 色 至 黄 棕 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 
甘 、 微 辛 。 

【鉴别 》 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氢 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 针 蝇 成 束 , 长 32~144pm, 存 在 于 蒜 液 细 
胞 中 或 散在 ( 半 夏 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 ( 陈 
皮 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 加 甲醇 30ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 他 和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 
0. 5% 和 所 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醉 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 出 ,上 脉 
干 * 再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: DB ERIS 
为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 , 防 干 , 哇 以 三 所 化 铝 试 液 ， 
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置 兹 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 , 药 溃 加 甲醇 50ml, 加热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洲 
加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 
正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20m, E TERZ TF. RA H 
甲醇 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 草酸 铵 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
氨 氧 化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

[i$] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (42 : 4 : 54) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 橙 皮 苷 对 照 品 约 10mg, 置 
50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 
2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 
Im SEEP 40pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
E ERRERA T, HWA mBTC ) 适 量 ,加 热 回 流 2 一 
3 小 时 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 干 ,加 甲醇 适量 ,再 加 热 回流 至 
提取 液 无 色 (6 一 8 小 时 ) , 放 冷 ,提取 液 转移 至 100ml 量 瓶 中 ， 
用 少量 甲醇 分 次 洗涤 容器 ,洗涤 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 ， 
播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 由 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g ABk E A E E C Cas Ha Ois ) 计 ,不 得 少 于 
10. Omg. 

【功能 与 主治 】〗】 燥 湿 化 痰 ,理气 和 角 。 用 于 痰 湿 停 滞 导 
致 的 咳嗽 痰 多 fg Pb Bi 9 .恶心 呕吐 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9 一 15g, 一 日 2 X. 


【贮藏 】 密封 。 
二 WW X 
Ermiao Wan 

【处 方 】 苍术 ( 炒 )500g 黄柏 ( 炒 )500g 
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【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 

KERJ 本 品 为 黄 棕色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 昧 苦涩 。 

【鉴别 ] 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ARE Gh RA 
小 ,长 10 一 32pkm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (苍术 )。 纤 维 
束 鲜 黄 色 , 周 围 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 曲 纤 维 , 含 品 细胞 壁 
木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药材 0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 opu, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 石油 配 (60~90 人 C )- 乙 酸 
乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 4cm, 取 出 ,及 干 ,再 以 环 
己 烷 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 7cm, 取 出 ,及 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 
氨基 葵 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 80 人 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 0. 1g, 研 碎 ,加 甲醇 5ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 补 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 
药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 驶 碱 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 lpl A 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 
浓 氨 试 液 (12 : 6 : 3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 预 饱 和 的 展 
开 包 内 展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -0. 05mol/L RRASA AO : 50) (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0. 4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 至 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 局 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 超 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 上 移 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 
0. 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 
100) 混 合 溶液 25 ml, 称 定 重量 ,85 亿 水 浴 中 加 热 回 流 40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 
失 的 重量 , 揪 匀 ,离心 ,了 到 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄柏 以 盐酸 小 屎 碱 (Co Hi; NO, * HCD}, 
不 得 少 于 3.0mg。 

【功能 与 主治 】 燥 湿 清热 。 用 于 湿热 下 注 , 足 膝 红 肿 热 
痛 , 下 上肢 丹毒 ,白带 , 阴 讲 湿 痒 。 
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【用 法 与 用 量 】 Ul. 一 次 6 一 9g ,一 日 2 次 。 
【贮藏 】 密封 。 


T—USEHR 
Shiyiwei Shengi Pian 
[451 人 参 ( 去 芦 ) ARE 
天 麻 当归 
Nb E QS 
决明子 $T 
鹿角 枸杞 子 
细 辛 


【 制 法 〗 以 上 十 一 味 , 人 参 、 细 辛 、 当归 及 部 分 黄芪 分 别 
粉碎 成 细 粉 ;鹿角 锯 成 小 块 ,加 压 煎 者 ,前 液 备 用 :鹿角 砸 碎 ， 
和 剩余 诸 药 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 及 鹿角 前 液 , 滤 过 ,滤液 
减 压 浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 
颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 福 
色 ; 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 DORER , 置 显微镜 下 观察 : EE BR PS E MHE 
20~ 68m ,棱角 锐 尖 (人 参 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 
纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 明 状 或 较 平 截 (黄芪 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 , 表 面 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 

(2) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 3g, 加 水 3ml 使 湿润 ， 
加 水 饱和 正 丁 醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 取 上 清 液 ,加 三 倍 
E E 5] ,放置 使 分 层 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 潭 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 1g, 加 水 
lml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 .人 
SZP Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE BER 
甲烷 -乙酸 乙 丁 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 人 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 奔 以 1096 硫酸 乙醇 溶液 。 
在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 4g, 加 乙醇 40ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 0.3% 所 氧化 钠 溶 液 
20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 5 一 6, 用 乙酸 
C, Ri 25m 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,用 铺 有 适量 无 水 硫酸 
钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 液 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 (10 : 
DAER ER: WE RT EARRA, A hE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
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位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 3g, 加 乙酸 乙 酯 40ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙酸 乙 酯 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 六 点 。 

(5) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 3g, 加 水 30ml, 加 热 煮沸 
30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ,上 清 液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 热 地 黄 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 
LL —1853&2& Brix d ,在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《6) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 5g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 
HB 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10m 使 溶解 ,再 加 盐酸 
iml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取决 明子 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 . 橙 黄 决 明 紊 对照 
品 ,加 无 水 无 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混 
合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 
Ai ii SE C30—60'CO-PERB C2 : 1) 为 展开 剂 , 预 平衡 30 分 钟 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 氮 蒸 气 中 四 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
图 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 人 参照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 SERI s LA Z A-O. 19% 8$ RE 3 3 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皇 苷 Rg 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HOA S udr Re 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 iml S A S md 
Rg, 0. 06mg, A. S 8 ff Re 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,用 乙酸 乙 酯 加 热 
回流 3 小 时 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 药 渣 挥 尽 溶剂 ,用 甲醇 回流 提 
取 至 回流 液 无 色 ,提取 液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醉 振 扬 提取 4 次 (30ml,30ml,20ml,20ml) ,合并 正 
丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 氮 试 液 洗 潍 2 次 (30ml,20ml)， 
再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
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溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 10 一 
20pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 参 以 人 参 皂 车 Rg (Ci Hi; Ow MALE 
tf RelC Hg; O ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 12mg。 

天 麻 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA Z A-0. 196 磷酸 溶液 (2 : 98) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 REUK MEKE, 
研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 称 定 重 量 ,加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 浓 缩 至 
近 干 ,残渣 用 流动 相 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 用 流动 相称 
释 至 刻度 48] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 20pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cs His 0; ) 计 不 得 少 
于 0. 15mg。 

【功能 与 主治 】 补 脾 益 气 。 用 于 脾气 虚 所 致 的 体 弱 、 四 
BA. 

【用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 每 片 重 0.3g (DEKH OH 
重 0. 3g 

【贮藏 ” 密封 。 


十 一 味 参 区 胶囊 
Shiyiwei Shenqi Jiaonang 

[457551 人 参 (去 芦 )36g 黄芪 107g 
当归 142g 天 麻 71g 
熟地 黄 142g Æ 5 106g 
决明子 142g 鹿角 35g 
AF 106g 细 辛 4g 
枸杞 子 106g 


LHI 以 上 十 一 昧 ,人 参 、 细 辛 、 当 归 和 黄芪 27g 分 别 
粉碎 成 细 粉 ;鹿角 锯 成 小 块 ,经 高 压 前 者 20 小 时 BE GE JE £8 53 
MAA .剩余 黄芪 和 其 余天 麻 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 
1. 5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 减 压 浓缩 至 相对 密 
BE 1. 20—1. 25(60C ) ,喷雾 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 人 参 等 四 
味 的 细 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 春 ,内 容 物 为 灰 棕 色 至 棕 褐 色 的 粉 
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KAFE , 味 微 苦 。 

LII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 唱 棱 角 
尖锐 (人 参 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断 
裂 成 希 状 或 较 平 截 ( 黄 芪 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,表面 有 
极 微 细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )， 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 用 水 3m 湿润 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 取 上 清 液 , 加 和 氮 试 液 60ml, 播 匀 , 放 
置 使 分 层 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 水 1ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 、 人 参 皂 并 Rg 对 照 品 和 
人 参 皂 苷 Rb 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE MER 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22: 10)10 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 UB FA 10% 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105'C 加 热 至 斑点 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
Bo WAAT ERE 0.3% 氢 氧化 钠 溶 液 20ml 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 5 一 6, 用 乙酸 乙醚 25ml 振 摇 提 
取 , 分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 用 铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 滤 
ICT ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄芪 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 ,置换 蒸气 中 震 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

《4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙酸 乙 酯 40ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙酸 乙 酯 15ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (4 : DARRI ,展开 ,取出 LECT E PP 26 (365nm) P f$ 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 水 30ml, Jin 3 ak 9b. 30 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 提取 液 AT. RAPA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 热 地 黄 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5 周 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C)-Z, E Z, ER C1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,时 以 二 确 
基 苯 腊 试 液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 
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(6) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 30m], E AP 3E 30 分 钟 , 滤 
H WART RAAK 10ml 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 ,立即 冷 却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
MERA. AT RAMZAN FZE Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取决 明子 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 、 橙 黄 决 明 京 对照 品 , 加 无 水 乙 
醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 制 成 每 Im 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 HH 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 丙 酮 (2 : 1) 为 展开 剂 , 预 平衡 30 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,及 
干 , 置 氨 蒸 气 中 知 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 


【含量 测定 】 A$ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 | 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 


胶 为 填充 剂 ; 以 乙 哺 -0. 1% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Re 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 人 参 皂 苷 
Rg;0. 06mg、 人 参 皂 芽 Re 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 25 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
1&5] RHA 3g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙酸 乙 酯 ,加 热 
回流 3 小 时 , 取 药 渣 , 挥 尽 溶剂 ,用 甲醇 加 热 回 流 提取 至 回流 
液 无 色 ERRAT , 残 酒 用 水 30ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 4 次 (30ml,30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ， 
用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗涤 2 次 (30ml, 20ml) ,再 用 正 丁 醇 
饱和 的 水 50ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 用 甲醇 洲 解 并 转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 48.5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 10— 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 以 人 参 皂 并 Rg (Cs: HzO MASE 
tf ReCC4 Hg; O14) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 10mg。 

RE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
I 79 3 TERI ; LJ. Z RE -0. 176 SERE TEL C2 : 98) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 率 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 25 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
混 匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 景 ,用 稀 乙 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 om TR 48 E YET e 
用 流动 相 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 匀 ， 
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滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 20pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cl HisO;) 计 ,不 得 少 于 0. 11mg。 

【功能 与 主治 〗 补 腺 益 气 , 用 于 脾气 虚 所 致 的 体 弱 .四 
肢 无 力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 33g 


【贮藏 】 密封 。 
十 一 味 能 消 丸 
Shiyiwei Nengxiao Wan 
本 品系 藏族 验方 。 
[4t5]1 AKE 30g 小 叶 莲 50g 
T € 40g URN 38g 
WITH 5g kc P3 CB 25g 
XX 90g 方 海 25g 
北 寒 水 石 ( 制 )100g WME 17g 
碱 花 ( 制 )125g 
【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 即 得 。 
CERI 本 品 为 黄 棕色 至 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 感 、 微 
e.g. 
(SIl 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 果皮 纤维 层 淡 黄 


色 , 斜 向 交错 排列 , BE ERES BCILORIE PAD. ERSTE RA, 
Éf$60—140yumCX D, 

(2) 取 本 品 粉 末 1g, 加 水 5ml, 振 摇 , 滤 过 , 取 滤液 1m, Jn 
硝酸 使 呈 酸 性 ,加 硝酸 银 试 液 2 滴 , 生 成 凝 胶 状 沉淀 ,沉淀 在 
氨 试 液 中 溶解 ,在 硝酸 中 不 溶 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 冷 浸 1 小 时 , 滤 过 , 波 
ART XR UK. 10ml 使 溶解 , 滴 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 
30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙 
MA , 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 41, 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 2 : 0. 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 
菊 光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 隔 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(4) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 木 香 内 酯 对 照 
品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 
10Ml ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90Y )- 
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乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 RGB BUT SEDI 526 ERE 
醛 硫酸 溶液 ,在 105 亿 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲 醉 -0.1% 磷酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 大 黄 率 对照 品 . 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lm 含 大 黄 素 10kg 和 每 
iml 含 大 黄 酚 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BOR GS LUE LEES 2g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 播 匀 ,加 热 
回流 30 4 9h , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 Sml, 置 锥 形 瓶 中 挥 去 甲醇 ,加 
2. 5mol/L 9i R 33 3X 10ml, 超声 处 理 5 分钟, 加 三 所 甲烷 
10ml, 加 热 回流 1 小 时 ,冷却 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 毛 
FH Br Uc UR 38 , 洗 液 并 人 分 液 漏 斗 中 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 , 酸 溶 
液 用 三 毛 甲 烷 提 到 3 次 ,每 次 8ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 ,用 无 水 
硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒精 密 加 入 甲醇 
10ml, 称 定 重量 , 置 水 浴 中 , 微 热 使 残渣 溶解 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Hi。O;) HX M 
(Cis HioO4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1.8mg。 

【功能 与 主治 】 化 次 行 血 , 通 经 催产 。 用 于 经 闭 ,月 经 不 
调 ,难产 ,胎盘 不 下 ,产后 瘀 血 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 研 碎 后 开水 送 服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 


2 次 。 

【注意 】 is. 

【规格 】 每 丸 重 1g 

【贮藏 3 密闭 ,防潮 。 

T —UK XE ESI 
Shi? erwei Yishou San 

本 品系 藏族 验方 。 

[4751 XH 100g BW 75g 
T7 2518 8 75g KÆR 75g 
红 花 60g 檀 香 50g 
安息 香 25g HKA 50g 
铁 棒 锤 叶 40g 五 灵 脂 高 50g 
牛黄 0.5g EF 0. 5g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 除 磨 香 ,牛黄 外 ,其 余 咽 首 草 等 十 


中 国药 典 2015 年 版 


味 粉 碎 成 细 粉 ,过 得; 将 牛黄 、 麻 香 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 
$5.38. 8048. 

【性 状 】 本 品 为 灰 棕 色 的 粉 未 ; 气 香 , 味 苦 , 有 麻 舌 感 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 单 细胞 非 腺 毛 无 
色 ; 腺 毛 头 部 为 2~4 个 细胞 , 柄 单 细胞 ( 恬 首 草 ) 。 梯 纹 导 管 
多 见 ,直径 16 一 32pum, 梯 形 纹 孔 罕 ( 榜 嘎 ) 。 草 酸 钙 方 晶 较 多 ， 
直径 32~40pm( 节 裂 角 菌 香 )。 不 规则 块 片 无 色 透 明 ,边缘 多 
平 直 ,有 棱角 ,过 水 合 气 醛 试 液 溶化 (天 竺 黄 )。 花 粉 粒 加 球形 
或 椭圆 形 , 直 径 约 至 60km, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 
木 纤维 束 淡 黄 色 , 其 周转 的 含 晶 细胞 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 可 见 , 内 
含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 ( 檀 香 )。 树 脂 结晶 不 定形 , 红 棕 
色 , 半 透明 ,棱角 明显 (安息 香 )。 石 细胞 单个 稍 长 ,长 约 
70pm, 直 径 8~14um, 壁 厚 , 有 少数 单 纹 孔 ( 落 大 夏 )。 叶 表皮 
细胞 呈 长 多 角形 或 不 规则 形 , 垂 周 壁 波状 硒 曲 ,气孔 较 多 ,长 加 
形 或 类 圆 形 , 副 卫 细胞 3~4 个 ,不 等 式 ( 铁 棒 锤 叶 )。 细 胞 多 成 
片 , 淡 黄 色 , 旦 椭圆 形 或 半圆 形 , 壁 甚 厚 , 胞 腔 明 显 (五 灵 脂 帝 ) 。 
不 规则 团 块 黄 棕 色 或 棕 红色 ,由 多 数 细小 颗粒 集成 (牛黄 )。 

(2) 取 本 品 5g, 加 甲醇 10ml, 振 播 ,浸泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 节 裂 角 茄 香 对 照 药材 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 Spl 分别 点 于 同一 硅胶 G HERR EL DIR E NUR 
烷 -甲醇 (1 : 7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 BC BE DL c B E 
镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 的 棕 褐 色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 ,防疫 。 用 于 冶 疫 ,流行 性 感 
冒 , 乙 型 脑 炎 ,痢疾 , 热 病 发 烧 等 病症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1g, 一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 忌服 。 
[PI 密封 。 
十 三 味 榜 嘎 散 
Shisanwei Bangga San 

本 品系 藏族 验方 。 

LAI $8 60g 波 校 瓜子 30g 
RIE 40g Ep Br fi 3p 3€ 40g 
E NU 40g T i3 40g 
洪 连 40g ANEH 40g 
T2 3818 Tr 40g 金 腰 草 30g 
人 工 牛 黄 3g THE 20g 
IE TS AKT. 30g 


【 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,其 余 榜 嘎 等 十 二 味 
粉碎 成 细 粉 ,过 第 ;将 人 工 牛 黄 研 细 , 与 上 述 粉 末 配 研 , 过 第， 
混 匀 , 即 得 。 
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【性 状 〗 本 品 为 黄 绿色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 苦 . 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 梯 纹 导管 多 见 ， 
直径 16—32ym, 梯形 纹 孔 窗 ( 榜 嘎 )。 石 细胞 形 大 , 壁 摩 ,细胞 
形状 不 规则 ,长 约 120pm, 直 径 23 一 76pkm, 层 纹 清 晰 , 孔 沟 不 
明显 ( 波 棱 瓜 子 ) 。 花 粉 粒 极 面 观 类 贺 球 形 ,赤道 面 观 扁 球 形 ， 
直径 36km ,表面 雕 纹 不 明显 ,有 3 个 萌发 孔 ( 秦 萝 花 ) 。 木 纤 
维 成 东 或 散在 ,纤维 壁 连珠 状 增 厚 , 具 斜 纹 孔 ,长 约 148pm， 
直径 18~22pm( 印 度 铬 牙 菜 )。 叶 表皮 细胞 不 规则 形 , 垂 周 壁 
平 直 或 弯曲 ,气孔 不 定式 , 副 卫 细胞 4 一 5 个 ( 巴 夏 嘎 )。 单 细 
胞 非 腺 毛 众 多 ,散在 或 多 个 相聚 ,多 碎 断 ,细胞 有 分 枝 , 长 约 
260pym, 直 径 约 10pm, 壁 薄 ( 兰 菊 菜 )。 纤 维 状 细胞 长 条 形 或 
长 梭 形 ,长 约 120pm, 纹 孔 及 筷 沟 不 明显 ( 洪 连 )。 韧 皮 纤维 淡 
黄色 ,成 束 , 呈 长 梭 形 , 平 直 ,直径 14 一 20xm, 木 化 (小 充 皮 )。 
草酸 钙 方 晶 较 多 ,直径 32~40pm。 内 皮层 细胞 少见 , 凯 氏 带 
Jn EE BS Sj. ( 金 腰 草 )。 花 粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 , 直径 约 至 
60pm;, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 种 皮 表 皮 细 胞 黄 棕 
色 , 呈 绒毛 状 突起 或 短 的 单 细胞 非 腺 毛 状 ,先端 钝 圆 ,长 短 不 
等 , 壁 稍 厚 ( 止 泻 木子 )。 

(2) 取 本 品 5g, 加 甲醇 20ml, 振 播 ,浸泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 2ml 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 印 度 独 牙 菜 对 照 药 材 ig, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
苯 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (12 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , E 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 斑点 。 

(3) 取 小 党 皮 对 照 药材 1g, 同 (鉴别 3(2) 项 下 供 试 品 溶液 
的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 盐 酸 小 殉 碱 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
各 5pl 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 ,分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1: 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 际 干 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 节 裂 角 茄 香 对 照 药材 和 止 演 木子 对 照 药材 各 1g， 
同 5 鉴 别 3(27 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 分 别 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 
的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 毛 甲 烷 -二 乙 胺 (8 : 1 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 凡 干 ,路 以 改良 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 的 棕 褐 色 斑点 。 

LRE] SARRE 取 本 品 约 8g, 加 乙醇 30ml, 加热 
回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 2% 盐 酸 溶液 20ml 溶 
解 , 用 三 毛 甲 烷 20m] 振 播 提取 , 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,水 溶液 用 碳 
酸 氢 钠 试 液 调节 pH 值 至 8 一 9, 用 三 氧 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 
次 15ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 蒸 干 , 残 酒 用 
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甲醇 溶解 使 成 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 上 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl 和 对 照 品 溶液 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -二 乙 胺 (8 : 4 : 4: 1)) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 
以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 出 现 的 班 点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAREN s LZ, RRE-0. 4% 磷 酸 二 和 氢 钾 溶液 ( 含 0.2% 三 乙 腕 ,用 
磷酸 调 pH 值 至 3.0— 3.3) (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 驳 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 匀 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg hE E A Rh E R C Co Hi NO,。 HCD 
计 , 不 得 少 于 1. 50mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 肝 利 胆 。 用 于 热 性 “ 赤 巴 ” 
病 , 胆 讲 炎 , 黄 净 型 肝炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 1.5g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


TASA 
Shiwuwei Chenxiang Wan 

本 品系 藏族 验方 。 

【处 方 】 沉香 100g 藏 木 香 150g 
Hr 50g 紫檀 香 150g 
红 花 100g Au 25g 
高 山 辣 根 菜 150g — XEPEPF CER 05)200g 
$5858k CX E 100g FÆ 50g 
石灰 华 100g J * 50g 
WLFOEBE0O150g — :EWLFOEB 80g 
余 甘 子 100g 


CHI 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 黄 神色 、 棕 红色 至 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 
FRE. 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 具 缘 纹 孔 导管 ， 


* 444 。 
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纹 孔 密 ,内 含 淡 黄色 或 黄 棕 色 树 脂 状 物 (沉香 )。 木 纤维 东 淡 
黄色 ,其 周围 的 含 晶 细胞 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 可 见 ,内 含 草酸 钙 方 
晶 ,形成 晶 纤维 ( 檀 香 ) 。 木 射线 细胞 切 向 纵 断 面 观 呈 类 圆 形 
或 类 三 角形 , 壁 稍 厚 , 木 化 , 孔 沟 明显 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 
(紫檀 香 ) 。 花 粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 璧 有 刺 ， 
具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 脂 肪 油 滴 经 水 合 氧 醛 试 液 加 热 后 渐 形 
成 针 徐 状 结晶 ( 肉 豆蔻 )。 双 螺纹 导管 直径 10~26pm( 高 山 羔 
根菜 ) 。 纤 维 多 碎 断 , 壁 厚 , 有 裂纹 , 纹 孔 及 和 孔 沟 不 明显 ( 悬 钩 
子 芝 )。 淀 粉 粒 长 卵 形 、. 广 卵 形 或 形状 不 规则 ,直径 25 ~ 
32pm; 脐 点 点 状 ,位 于 较 小 端 , 层 纹 明 显 ( 干 姜 )。 碳 酸 钙 结晶 
短 棒状 或 柱状 ,直径 2~4pm, 长 至 65pm( 石 灰 华 )。 果 皮 表 
皮 细胞 成 片 ,表面 观 类 圆 形 或 类 多 角形 , 胞 腔 内 颗粒 状 物 ( 广 
枣 )。 木 化 细胞 长 方形 , 纹 孔 斜 裂缝 状 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 筷 晶 
GF). EREL 细胞 ,直径 7~20pm, 有 的 含 黄色 或 黄 
棕色 物 ( 毛 启 子 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 或 类 多 角形 , 胞 腔 内 含 草 
酸 钙 方 晶 、 砂 晶 和 圆 簇 状 结晶 ( 余 甘 子 ) 。 

(2) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0. 5g, 加 水 10ml, 微 温 , 滤 过 , 滤 
液 加 热 ,发 出 明显 的 檀 香 香 气 , 放 冷 ,加 三 氢化 铁 试 液 1 滴 , 即 
显 蓝 黑 色 , 再 加 硫酸 1 滴 , 蓝 黑色 消失 。 

(3) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0.5g, 加 0.1% 氧 氧化 钾 溶 液 
5ml, 煮 沸 , 放 冷 ,加 水 5ml, 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 使 成 微 酸性 ， 
加 乙醚 5ml, 振 摇 ,分 取 乙 醚 液 ,加 氨 试 液 5 滴 , 即 显 棕 红色 ，。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 用 浓 氮 试 液 润 湿 , 加 乙醚 10ml, 密 
XX dE ,放置 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 lml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 藏 木 香 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
BEREGN 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 
jl ROT UB LUE EDU BUE IRE. DELL Eb, 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 调和 气 血 ,止咳 ,安神 。 用 于 气 血 郁 沾 ， 
胸痛 ,干咳 气短 ,失眠 。 


【用 法 与 用 量 】〗 研 碎 后 开水 送 服 。 一 次 3 一 4 丸 , 一 日 
2 次 。 

【注意 】 肾病 忠 者 慎 服 。 

【规格 〗 每 丸 重 0. 5g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 

十 六 味 冬 青 丸 
Shiliuwei Dongqing Wan 

本 品系 蒙古 族 验 方 。 

【处 方 〗 冬青 叶 150g 石榴 25g 
^ Y 75g 肉桂 50g 
WX 50g KE 50g 
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丁香 50g 甘草 50g 
白 葡萄 干 125g 沉香 75g 
ae 75g SEM. 50g 
Pj xis 50g 红 花 50g 
T X 50g 方 海 50g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 除 白 葡萄 干 外 ,其 余 冬 青 叶 等 十 五 
味 粉碎 成 粗 粉 ,加 白 葡 萄 干 , 粉 碎 , 烘 干 ,再 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ， 
混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 密 110 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 棕 宰 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甘 辛 、 微 
SmE. 
【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : BR SES EROS RI 


JE ,由 数 十 个 细胞 组 成 , 呈 放 射 状 ,直径 40 一 80km, 棕 黄色 ,多 
破碎 成 扇形 (冬青 叶 )。 石 细胞 无 色 ,椭圆 形 或 类 圆 形 , 壁 厚 ， 
孔 沟 细密 (石榴 )。 纤 维 单个 散在 ,长 梭 形 ,直径 24 50um, RE 
厚 , 木 化 (肉桂 )。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 
多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 豆 莹 )。 花 粉 粒 三 角形 ,直径 
16km( 丁 香 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 
维 (甘草 )。 纤 维 管 胞 壁 略 厚 ,有 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 人 字 状 或 十 
FRE). XE ER 51 dh EL £829 40km( 拳 参 )。 花 粉 粒 圆 球 
形 或 椭圆 形 ,直径 约 60km, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 
果皮 纤维 淡 黄 色 , 多 扭曲 , 胞 腔 狭 罕 , 内 含 棕 黄 色 小 颗粒 状 物 
( 广 刺 )。 不 规则 片 状 结晶 ,无 色 , 有 平 直 纹理 (石膏 )。 

(2) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 乙醚 20ml, 振 摇 15 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 挥 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 2g, 加 
乙醚 10ml, 间 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丁 香 酚 对 照 品 ,加 
乙醚 制 成 每 1ml 含 lub 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 及 对 照 药 材 溶液 各 
10p1l、 对 照 品 溶 液 141, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酷 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 
草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
ZL BRAHEA: Æ 105 和 加 热 约 5 分钟, 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 剪 碎 ,加 乙醇 10ml, $5 3€ ,浸泡 20 分 钟 ,时 
时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 m Elu 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 05025 试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10 岂 对照 品 溶液 


5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90C)- 乙 — 


酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 , 喷 以 二 硝 基 蔡 央 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LIE ZA 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 190C 。 理 论 板 数 
按 丁 香 酚 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


AN 
3€ v. 
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正己 烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 蚤 碎 , 泥 
义 , 取 约 6. 5g, 精 密 称 定 , 置 1000ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 300ml 
与 玻璃 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 
刻度 部 分 ,再 加 正己 烷 2ml, 再 连接 回流 冷凝 管 , 加 热 回 流 5 小 
时 , 放 冷 ,分 取 正 己 烷 液 ,测定 器 用 正己 烷 洗 深 3 次 ,每 次 
2ml, 合 并 正己 烷 液 于 10ml 量 瓶 中 ,加 正己 烷 至 刻度 , 扬 
匀 ，, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1, 
注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 丁香 以 丁香 酚 CCo He O: ) 计 ,不 得 少 


于 12mg。 
【功能 与 主治 〗 宽 胸 顺 气 , 止 嗽 定 喘 。 用 于 胸 满 腹胀 , 头 
EF h, ER. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 一 2 次 。 
【规格 〗 每 九重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
十 全 大 补 丸 
Shiquan Dabu Wan 
【处 方 】 党 参 80g X» AR 80g 
RF 80g * HE 40g 
当归 120g JI 33 40g 
iB Aj 80g 熟地 黄 120g 
K E Sog 肉桂 20g 


LH ÈI 以 上 十 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 。 每 100g $ 
ZR FREE 35 — 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 100 一 120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 塞 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 水 蜜 丸 .小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 气 香 , 味 甘 而 微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 过 水 合 气 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4— 
6um( 茯 苓 );。 联 结 乳 管 直 径 12 一 15m, 含 细小 颗粒 状 物 (党 
参 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 
物 ( 热 地 黄 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断 
裂 成 帅 状 或 较 平 截 ( 灾 黄芪 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钾 
方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 灾 甘草 )。 和 草酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32xm， 
不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 草 酸 镍 簇 唱 直径 18 一 
32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 
^P SACHE. 。 薄 壁 细 胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 
交错 纹理 (当归 )。 石 细胞 类 贺 形 或 类 长 方形 ,直径 32 一 
885m, BE — IE ERE ANE). RECS EE EL 18 14— 50um , H DERE 
互相 连结 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 )。 

(2) 取 本 品 水 蹇 丸 18g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 .大 蜜 丸 18g, 甬 


* 445 。 


十 味 消 渴 胶 赛 ( 参 芪 消 渴 胶 赛 ) 


碎 ,加 硅 藻 土 10g, 研 勺 ,加 乙醇 80ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 40ml( 剩 余 的 滤液 备用 ), 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 
液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 
酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40:5: 10: 0. 2 2g JEJERIE ER LIB MF AA 5 96 RE 
醛 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 18g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 九 或 大 蹇 丸 18g， 
剪 碎 , 加 硅 藻 土 10g, 研 匀 ,加 乙醚 80ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 弃 
去 乙醚 液 ,残渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 80ml, 超 声 处 理 30 Ay Bh , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氮 试 液 洗 党 
2 次 ,每 次 50ml, 再 用 水 20m PER, IE T BER TP RA IIT 
水 25ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 13cm) ,先后 以 水 50ml 和 40% 乙醇 40ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 陪 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 
8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 和 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105"C fn dA 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
3938 SERI : AZ RE K C17 : 83) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 汐 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 滨 液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适 量 , 研 细 , 取 约 lg, 
精密 称 定 ;或 到 重 量 差异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 剪 碎 RE, 
取 约 1.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 250W, 频 率 30kHz)1 


。446 ` 


NM 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 高 
心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 酒 白 芍 以 芍药 苷 (Czs Ha Ond KEAR 1g 不 
得 少 于 0. 55mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 40mg, 大 蜜 丸 每 丸 
不 得 少 于 3. 6mg. 

【功能 与 主治 】 温 补 气 血 。 用 于 气 血 两 虚 MEEA, A 
短 心 性 , 头 景 自 汗 , 体 倦 乏 力 , 四 肢 不 温 , 月 经 量 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g.^^ S JU— WX 9g, 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 一 3 次 。 


【规格 】 (1) 小 蜜 丸 每 100 粒 重 20g (2) 大 蜜 丸 每 
丸 重 9g 
(WI 密封 。 
TURESSREECEBUHISBENE) 
Shiwei Xiaoke Jiaonang 
【处 方 】 天 花粉 乌梅 肉 
枇杷 叶 麦 冬 
五 味 子 MÆ 
人 参 RA 
粉 葛 Ba 


【 制 法 〗】 以 上 十 味 , 取 天 花粉 适量 与 人 参 粉 碎 成 细 粉 , 备 
用 ;五 味 子 用 90% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,提取 液 回 收 乙醇 ， 
浓缩 液 备 用 ; 檀 香 提取 挥发 油 , 备 用, 蒸 馆 后 的 水 溶液 另 器 收 
集 ; 将 剩余 天 花粉 与 其 余 瓜 姜 等 六 味 加 水 前 痢 二 次 , 煎 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6026,15] , 89 
置 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,与 上 述 五 味 子 浓缩 液 . 檀 香水 溶 
液 合 并 ,浓缩 至 适量 ,与 人 参 等 细 粉 混合 制 成 颗粒 ,干燥 ,粉碎 
成 细 粉 , 制 成 颗粒 ,过 筛 ,干燥 ,路人 檀 香 挥发 油 , 混 匀 ,密闭 放 
置 , 装 和 胶囊, 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 》 本 品 为 硬 胶 训 , 内容 物 为 棕色 至 深 宰 色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 香 , 味 酸 。 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 黄 绿色 ， 
长 方形 .椭圆 形 .类 方形 、 多 角形 或 纺锤 形 ,直径 27 一 72km, 壁 
较 厚 , 纹 孔 细密 (天 花粉 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 三 气 甲 烷 50ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 60ml, 
弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rb 对照 品 、 人 参 皂 并 Re 对 照 品 
及 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1mi 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , UR 
取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
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BRE ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 本 -甲醇 -水 (15 : 40: 22: 10) 
10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 尼 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 
置 上 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 黄芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 及 上 述 对 照 品 溶液 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7: 
2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 RGB LECT A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 三 氢 甲 烷 液 ,浓缩 至 约 10ml, 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 五 际 子 甲 窒 对 照 品 与 五 昧 子 乙 率 对 照 
品 , 加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 GF! 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1.5) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 10ml, 播 匀 ,放置 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 葛 根 罕 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 BUE NCC AUD 15 分 钟 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[i$] 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT IEEE BEA ER 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 醇 
甲 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BCA) 
0~15 62 38 
15~20 62—100 

20~25 100 0 

25 一 30 100—62 


30~40 62 38 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml d 80yg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
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密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Co; Hi O; ) 计 ,不 得 少 
于 0.55mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 , 生 津 止 渴 。 用 计 消 海 病 气 阴 
两 虚 证 , 症 见 口 汐 喜 饮 、 自 汗 盗汗 、 傍 全 乏力 、 五 心烦 热 ;2 型 
糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 最 口服 。 一 次 6 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 44g 


【贮藏 】 密封 。 
十 香 止 痛 丸 
Shixiang Zhitong Wan 
【处 方 】 "ERG *160g 乌 药 80g 
檀 香 40g AE SR 3x CR 080g 
T HE 80g W E 40g 
沉香 10g RERO IT $6080g 
TRE 80g 降 香 40g 
丁香 10g 五 灵 脂 ( 醋 灾 )80g 
KẸ 40g 香 排 草 10g 
砂 仁 10g 318r (Bt $0 40g 
高 良 姜 6g W KA 80g 


LHI 以 上 十 八 昧 ,粉碎 成 细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 每 100g 
粉 未 加 炼 蜜 140 一 160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 分 说 细 胞 类 图 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
( 香 附 )。 含 唱 细胞 方形 或 长 方形 , 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 明 显 , 胞 腔 
含 草 酸 镍 方 晶 ( 檀 香 )。 花 粉 粒 黄色 ,类 圆 形 或 椭圆 形 , 直 径 约 
30um, 表 面 有 网 状 雕 纹 ( 蒲 黄 )。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 摩 , 层 纹 明 
i$ UR. ARAMA, ES 60—-140umOAMX 8D. 

(2) 取 本 品 9g, MT PE, T RE SE E 5g, 研 匀 , 加 乙醚 40ml, E 
水 浴 上 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1m] 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 ca- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 Iml € 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 荡 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 GF:: 沙 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (9 * 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 匀 , 加 三 气 甲 烷 
40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 2%% 和 所 氧化 钠 溶液 提取 
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3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 用 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 用 三 
气 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 气 甲 烷 液 ,用 适量 水 
洗涤 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 
朴 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEH 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 前 碎 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 26 
PART. RAAK 20ml 溶解 ,加 盐酸 2m, EKA P 
加 热 30 49h ,冷却 ,用 乙醚 20ml 分 两 次 提取 ,合并 乙醚 提取 
AAT ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sub 4 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5: DS EE TRIES STRE ER W, BRUT. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 ; 置 氮 蒸气 中 知 后 ,斑点 变 成 红色 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 】 玖 气 解 郁 , 散 寒 止痛 。 用 于 气 沾 骨 寒 ,两 
胁 胀 满 , 胃 腕 刺 痛 ,腹部 隐痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 ZOKR. 


【规格 】 每 九重 6g 
[rl 密封 。 
TEREN 
Shixiang Fansheng Wan 

【处 方 沉香 30g 丁香 30g 
HN d 30g XR 30g 
Kid 30g 降 香 30g 
T EF 30g 3,25 (R3 430g 
天 麻 30g f x kH 30g 
郁 金 30g 莲子 心 30g 
METEK )30g BRERA 30g 
FF A 30g 甘草 60g 
苏 合 香 30g 安息 香 30g 
人 工 麻 香 15g 冰片 7. 5g 
朱砂 30g 琥珀 30g 
牛黄 15g 


[58751 以 上 二 十 三 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;琥珀 ,人工 
麻 香 .冰片 .牛黄 分 别 研 成 细 粉 ; 苏 合 香 炖 化 , 滤 过 ;其 余 沉香 


。448 - 


NM 
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等 十 七 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 朱 砂 极 细 粉 和 政 珀 等 四 味 
的 细 粉 与 沉香 等 十 七 味 的 细 粉 配 研 , 过 筛 , 混 勾 。 每 100g 粉 
ZR BIKE 90 一 100g 及 苏 合 香 约 4. 7g f RARE AL S BI A. 

LERI 本 品 为 深 棕 色 的 大 蜜 丸 ; 气 芳香 KH. E.. 

【 监 别 3 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 晶 成 束 
或 散在 ,长 25~75pm; 含 糊 化 多 糖 类 物 的 组 织 碎片 遇 碘 液 显 
棕色 或 淡 棕 紫色 (天 麻 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, 剪 碎 ,加 乙醚 10ml, d 18 SER 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 合 香 对 照 药材 0.15g, 加 乙 
BE 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 1091 .对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GF; ER E ,以 石油 醚 (30~60Y )- 正 已 烷 -甲酸 乙 酯 - 
甲酸 (10 : 30 : 15 : 1) 为 展开 剂 ,在 11 — 13'C JEJE WH, A 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 丸 , 剪 碎 , 取 约 0.9g, 加 人 等 量 硅 藻 土 , 研 
细 ,加 甲醇 50ml, 加热 回流 3 小 时 ,提取 液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 
Sm 超声 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 
对 照 曲 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶 
液 10pl、 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25:3: 2) 的 上 层 溶液 为 
ERM ,展开 二 次 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 置 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 和 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 及 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 12g, 剪 碎 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 试 验 ， 
加 正己 烷 1ml 于 挥发 油 测 定 器 中 , 缓 缓 加 热 至 淖 ,并 保持 微 
沸 约 3 小 时 ,放置 30 分 钟 后 , 取 正 己 烷 液 , 用 适量 无 水 硫酸 钠 
脱水 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 正己 烷 制 
成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) i3 , L3 3E (50 96) F ERE BI COV-17) X9 [1 E TR. 
涂 布 浓 度 为 10%, 柱 长 为 2m, 柱 温 为 1507C 。 分 别 取 对 照 品 
溶液 与 供 试 品 溶液 适量 , 注 人 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 
呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 KERBER 取 [C 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 同 [鉴别 ](3) 项 下 
的 方法 试验 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
不 得 显 相 同 颜色 的 斑点 及 获 光 斑点 。 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (65 : 35 : 0.05) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 丁香 酚 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 8pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶 液 的 制备 ”了 到 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
ZJ WH 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 100W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 2ml, € 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 丁香 以 丁香 酚 (Ci。His O: ) 计 ,不 得 少 于 
13mg。 

【功能 与 主治 】 开 穹 化 痰 ,镇 静安 神 。 用 于 中 风 痰 迷 心 
穿 引 起 的 言语 不 消 、 神 志和 昏迷 REAR TAXI. 

【用 法 与 用 量 】〗 OR. 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 ;或 遵 医嘱 。 


【注意 】 us. 

【规格 〗 每 丸 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 

T G9 水 
Shidi Shui 

[4h75] 樟脑 25g 干 姜 25g 
大 黄 20g 小 茄 香 10g 
肉桂 10g 辣椒 5g 
Fidi 12. 5ml 


[575] 以 上 七 味 , 除 樟脑 和 核 油 外 ,其 余 干 姜 等 五 味 粉 
碎 成 粗 粉 , 混 匀 , 用 70% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 溃 24 小 时 后 进行 渗 
渡 ,收集 渗 渡 液 约 750ml, 加 入 樟脑 和 核 油 ,搅拌 使 完全 溶解 ， 
再 继续 收集 渗 渡 液 至 1000ml, 搅 匀 , 即 得 。 


[31 本 品 为 棕 红 色 至 棕 神色 的 港 清 液体 ; 气 芳香 ， 
RER. 
【鉴别 】 (DRA 20ml, 3 F. RA M 30% 乙醇 -盐酸 


(30 : 1) 的 混合 溶液 20ml 使 溶解 , 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 ， 
立即 冷却 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氟 甲 
烷 液 RT ,残渣 加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 的 混合 溶液 
Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 1g, 加 甲醇 
30ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 、 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1mi 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(1515: D 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 检 黄 色 荧 光 广 点; 置 氨 藉 
气 中 壤 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 20m, 置 分 液 漏斗 中 ,加 水 50ml, 混 匀 ,用 石 


PES: " 
3€ «m. 
» ui ao. com 
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ith BEC30—60'C )25ml 振 播 提 取 , 分 取石 油 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 
Aiii EEC30—60'C)0. 5m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 
皮 醛 对 照 品 与 苘 香 醛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2pl 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90Y )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 隙 干 , 喷 以 二 硝 基 苯 肝 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 0.87 一 0. 92( 通 则 0601). 

乙醇 量 应 为 600%~70% (通则 0711). 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 上 清 液 10ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 
蒸发 血 中 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,在 105 CF 4 3 小 时 , 置 干燥 器 中 
冷却 30 分 钟 , 迅 速 精密 称 定 重量 。 遗 留 残 潜 不 得 少 
于 0. 12g。 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120. 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 MHR ZE 20000 
(PEG -20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 53mm, 膜 厚度 
为 lxm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 65C ,以 每 分 钟 
6 的 速率 升温 至 155C 。 理 论 板 数 按 樟 脑 峰 计算 应 不 低 
T 12000, 

校正 因子 测定 ” 取 环 已 酮 适量 ,精密 称 定 , 加 70% 乙 醇 
制 成 每 1ml 含 10mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 分 别 取 樟 脑 对 
照 品 20mg、 核 油 精 对 照 品 10mg, 精 密 称 定 , 置 同一 10ml 量 
瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml, Ji 7096 ZEE Z4] E 38 5]. UR 
取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 lm, E lom 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶液 1ml, 加 7026 2, BE ze Z2| HE, $$.5].. UR C 1~2pl, 注 人 
气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 樟脑 (Co Hi OWA 20.0~30.0mg; 含 校 
油 以 核 油 精 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 6. 3mg。 

kK 功能 与 主治 〗 GEB GER. HTUACBAR NISL EB X E, 
恶心 .腹痛 、 胃 肠 不 适 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2 一 5ml; 儿 童 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 驾 驶 员 和 高 空 作业 者 慰 用 。 

【贮藏 】 遮光 ,密封 。 


十 滴水 软 胶 襄 
Shidishui Ruanjiaonang 
【处 方 樟脑 62. 5g 干 姜 62. 5g 
大 黄 50g itii: 25g 
肉桂 25g 辣椒 12. 5g 
校 油 31. 25ml 


【 制 法 〗 UER, AR. NA R: TE. h Bl 
* 449 。 
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香 、 肉 桂 提取 挥发 油 , 备 用 ; 药 渣 与 大 黄 、 辣 椒 粗 粉 用 80% 乙 
醇 作 溶剂 EGRE 24 小 时 后 , 续 加 70% 乙 醇 进 行 渗 沪 ,收集 渗 
渡 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 , 药 液 浓 缩 至 相对 密度 为 1.30 
(50'CÓ , 减 压 干燥 ,粉碎 ,加 和 人 适量 大 豆油 ,与 上 述 挥发 油 及 樟 
脑 , 核 油 混 匀 , 制 成 软 胶 赛 1000 粒 , 即 得 。 

【和 性状 〗 本 品 为 棕色 的 软 胶 囊 , 内 容 物 为 含有 少量 悬浮 
男 体 浸 膏 的 黄色 油状 液体 ; 气 芳香 , 昧 辛辣 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2 粒 的 内 容 物 ,用 甲醇 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 5ml, 合 并 甲醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐 
M 1ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 
次 ,每 次 20mjl, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 2xl 或 Apl, BE 
试 品 溶液 5p, 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅 
胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~ 60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 于 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2 粒 的 内 容 物 ,加 甲醇 2mi, 振 摇 提 取 , 静 置 ， 
取 上 层 洲 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 
RẸ img lu 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 2Ml、 供 试 品 溶液 4p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 二 硝 基 苯 肝 乙 醇 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 校 油 精 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2. 491 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 
醇 20000(PEG -20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 0%, 柱 温 为 
150 ,分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 0.2 一 0. 4pl, 注 
人 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 
间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 改 性 聚 乙 二 醇 20000 
(PEG-20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 
为 lxm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 65C ,以 每 分 钟 2. 5C 
的 速率 升温 至 102C ,再 以 每 分 钟 6 的 速率 升温 至 173YC ; 
分 流 进 样 。 理 论 板 数 按 核 油 精 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

校正 因子 测定 ” 取 环 已 船 适 量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 
成 每 iml € 12. 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 分 别 取 樟脑 对 
照 品 约 25 mg Fei foo] B ds £9 10mg ,精密 称 定 , 置 同一 10ml 
量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 。 
吸取 1 由, 注 和 人 气相 色谱 仪 , 计 算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 约 
0. 8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 试管 中 ,用 无 水 乙醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 


°- 450 。 


Vana 
3€ «m. 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


次 4ml, 分 取 乙 醇 提 取 液 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 
刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 
液 lml, 加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 吸 取 
18l, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 樟脑 (Cio His OMEA 53.071. 8mg; e Fi 
W CCo HisO) 不 得 少 于 15. 7mg。 

【功能 与 主治 了 健 骨 , 祛 团 。 用 于 因 中 暑 而 引起 的 头 学 、 
恶心 .腹痛 、 骨 上 肠 不 适 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 粒 ; 儿 童 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 425g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


七 十 味 珍珠 丸 


Qishiwei Zhenzhu Wan 


本 品系 藏族 验方 。 为 由 珍珠 、. 檀 香 . 降 香 、 九 眼 石 . 西 红 
花 . 牛 黄麻 香 等 药 味 加 工 制 成 的 丸剂 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 芳香 , 味 甘 , 涩 、 苦 。 

[350] 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 无 色 
或 淡 绿 色 , 半 透明 ,有 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 )。 
不 规则 透明 结晶 红色 .绿色 或 蓝 色 ( 九 眼 石 ) 。 紫 红色 纤维 Lh 
纤维 成 束 或 单个 散在 , 壁 摩 , 均 木 化 ( 降 香 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 硫酸 溶液 (2 一 500)20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 
栈 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,残渣 加 
甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Iml S Img 的 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 :5: 
0. 5) 为 展开 剂 ETT FC LEUTE LIEU. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 蓝 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 西 红 花 对 照 药材 20mg, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 静 
置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (4 : 1: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 黄色 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 沉 香 对 照 药材 0. 3g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 ， 
取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
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验 ,吸取 供 试 品 溶液 10kl、 对照 药材 溶液 Sul, 分别 点 于 同一 硅 
EE G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (9 : 1: 0.2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 团 以 1% 香 草 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
加 热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

(5) 取 安息 香 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 ,到 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 lul, ERI E 
药材 溶液 Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, BE Z, BR C7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 噶 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄 绿 色 荧 
光斑 点 。 

(6) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 80% 丙 鳃 4ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 材 0. 5g, [i] 
法 制 得 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 
试 品 溶液 15p1、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 2 : 3 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

[ix] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗】 安神 ,镇 静 , 通 经 活络 ,调和 和气 血 , 醒 脑 开 
窃 。 用 于 “黑白 脉 病 ?>“ 龙 血 ” 不 调 ;* 中 风 ER SE EE XE UA 
JA .脑溢血 . 脑 震 荡 .心脏 病 、 高 血压 及 神经 性 障碍 。 

【用 法 与 用 量 】 研 碎 后 开水 送 服 。 重 病人 一 日 lg, 每 隔 
3 一 7” H 1g. 

【注意 】 禁用 陈旧 .酸性 食物 。 

【规格 】 (1) 每 30 九重 lg (DAE ig 

【贮藏 】 密封 。 


七 叶 神 安 上 三 
Qiye Shen’ an Pian 
【处 方 〗 三 七 叶 总 皂苷 50g 
[57x] 取 三 七 叶 总 皂苷 ,与 适量 辅料 制 成 颗粒 ,压制 成 


500 片 或 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅黄 
BERRE: kE MH. 

【鉴别 】 HOA S Sir Rb 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Rb 对 照 
品 , 分 别 加 乙醇 制 成 每 1ml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 (含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 ,吸取 上 述 两 种 对 照 品 溶 
液 及 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ， 
记录 色谱 图 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 腑 为 流动 相 A, 以 0.2% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 
NEA S mE Rb. 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 


流动 相 ACA) 
30 一 35 
35-50 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 BCA) 
0~19 70 一 65 
19~21 65—50 


21 一 26 50 50 


XP GAGRGER)SUE NDA SR Rb 对 照 品 适 量 , 精 密 


KRE ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 ,精密 称 取 适量 ( 约 相 当 于 含 三 七 叶 总 皂苷 100mg), X 
100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 叶 总 所 背 以 人 参 皂 并 Rb, (Css Ho Oz) 
计 ,规格 (1) 不 得 少 于 5. 0mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 安神 ,活血 止痛 。 用 于 心气 不 足 . 心 
血 凉 阻 所 致 的 心性 .失眠 .胸痛 、 胸 浆 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 50~100mg, 一 日 3 次 。 饭 
ERRER. . 

【规格 】 每 片 含 三 七 叶 总 皂苷 (1)50mg (2)1l00mg 

【贮藏 〗 密封 。 


附 : 三 七 叶 总 皂 背 质量 标准 


三 七 叶 总 皂 普 


本 品 为 从 三 七 叶 中 提取 的 总 皂苷 。 

[ 制 法 ] 取 三 七 叶 , 加 水 前 者 两 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.2(60C), 加 乙醇 使 含 醇 
Eik 60% , 静 置 使 沉淀 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,脱色 ,脱色 液 回 收 乙 
醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 2(60'C ) ,干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] ”本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 , 味 苦 后 微 甜 ,有 引 湿性 。 

[鉴别 ] 〈1) 取 本 品 , 加 醋 栈 1ml 使 溶解 , 沿 试管 壁 滴 加 
硫酸 1 一 2 滴 , 显 紫红 色 , 摇 匀 放置 后 显 紫 色 。 

(2) 取 本 品 , 照 七 叶 神 安 片 [鉴别 ] 项 下 试验 ,应 显 相 同 
的 结果 。 

[检查 】 干燥 失重 ” 取 本 品 在 80 信 干燥 至 但 重 , 减 失重 
量 不 得 过 5.0% (通则 0831). 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 4.0%%( 通 则 0841). 

[含量 测定 ] 取 本 品 50mg, 精 密 称 定 , 置 10ml EHF., 
用 乙醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 照 七 叶 神 安 
片 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 即 得 。 


e 451 。 


tR EA 


本 品 含 三 七 叶 总 皂苷 以 人 参 皂 苷 Rb (Ca Ho Oz ) 计 ,不 
得 少 于 10% 。 

[贮藏 】 365.95 H]. 

[制剂 ) 七 叶 神 安 片 


CR EA 
Qiwei Guangzao Wan 

本 品系 蒙古 族 验 方 。 

[457] P * 450g A ZE 75g 
丁香 75g KẸ 75g 
pir HH 75g 沉香 75g 

牛 心 粉 75g 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勾 。 每 100g X 
KME 80 一 100g 制 成 大 蜜 丸 , 另 取 朱 砂 粉 末 包 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 红色 的 包 衣 大 蜜 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 气 香 , 味 甘苦 、 辛 、 微 酸 。 

LEI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 内 果皮 纤维 淡 黄 
色 , 多 上 下 层 纵横 交错 排列 , 壁 稍 厚 , 内 含 黄 棕色 物 ( 广 更 ) 。 
花粉 粒 三 角形 ,直径 16umCT 0. FHE E D EE NE DE SR RUE 
纹 孔 , 纹 孔 口 人 字 状 或 十 字 状 ( 沉 香 ) 。 菊 糖 团 块 形状 不 规则 ， 
有 时 可 见 微细 放射 状 纹理 , 加 热 后 溶解 ( 木 香 ) 。 横 纹 肌纤维 
无 色 或 淡 黄色 , 横 纹 细密 平 直 或 微波 状 ( 牛 必 粉 )。 

(2) 取 本 品 12g, B 8E. Jun RE 3E 4g, 9153, n Z S C, ER 
30ml, 冷 浸 过 夜 , 波 过 ,滤液 低温 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 1g, 加 乙酸 乙 酯 
5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 丁 香 酚 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 lal 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 茶 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 CHR ERE 
干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 养 心 益 气 ,安神 。 用 于 胸闷 疼痛 , 心 老 气 
短 ,心神 不 安 ,失眠 健忘 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 一 2 次 。 

【规格 〗 每 丸 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


CRESA 


Qiwei Duqi Wan 


【处 方 】 HERF 150g 
* 452 。 


RA C) 200g 
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茯苓 150g 牡丹 皮 150g 
热 地 黄 400g 山药 200g 
HÉIS 150g 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 185]. 8 100g 39 
KARE 30g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黑 褐色 的 水 蜜 丸 ; 气 微 香 , 昧 甘 、 微 酸 。 

【 监 别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ;万 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕 
色 核 状 物 (熟地 黄 )。 

(2) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 五 味 子 甲 泰 对 照 品 五味 子 乙 紊 对照 品 ,分 别 加 三 握 甲 烷 制 
成 每 iml? lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 ,对照 药 材 溶 液 各 291 及 上 
述 两 种 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs 薄 层 板 
上 ,以 石油 酶 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: D BS. EE 
溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
EIRA. 

(3) 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1Iml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 27(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 
同一 用 0. 5% 硼 酸 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 100 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 和 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (9 : 3: 
0. 25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 嘴 以 盐酸 酸性 5% = CIE 
铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65， 35) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 216nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 转 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适量 , 切 碎 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 20kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 流 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 五 昧 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cs H O; ) 计 ,不 得 
少 于 0. 30mg. . 

【功能 与 主治 〗 补肾 纳 气 , 汲 精 止 遗 。 用 于 肾 不 纳 气 所 
致 的 喘 促 .胸闷 、 久 咳 . 气短. 咽 干 . 遗 精 、 咨 汗 . 小 便 频数 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 外 感 咳嗽 .气喘 者 忌服 。 

【规格 】 每 40 九重 3g 

[rl 密封 。 


CRABA 


Qiwei Tiexie Wan 


本 品系 藏族 验方 。 

【处 方 】 BTF $05250g 
藏 木 香 150g 
HAEE 150g 
ARIE 80g 

【 制 法 】 以 上 七 味 , 除 五 灵 脂 膏 外 ,其 余 铁 悄 等 六 昧 粉碎 
成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ; 取 五 灵 脂 高 与 适量 水 泛 丸 , 男 用 适量 的 
Ek B OAF HKE 1 份 ,加 水 4 MIRK) A, F 
燥 , 即 得 ，。 

LERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苗 。 

LÆSI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;不 规则 块 片 暗黑 
色 , 边 缘 有 光泽 ( 铁 悄 )。 不 规则 块 片 状 结晶 有 玻璃 样 光泽 , 边 
缘 具 明显 的 平 直 纹 理 ( 北 寒 水 石 )。 非 腺 毛 成 锥 形 , 由 1 至 多 
细胞 组 成 , 具 角 质 线 纹 和 疣 状 凸 起 ( 甘 青 青 蓝 )。 花 粉 粒 圆 球 
形 或 椭圆 形 ,直径 约 至 60km, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 : 长 管 
状 分 沁 细 胞 内 含 黄 棕 色 至 红 棕色 分 泌 物 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g ,加 稀 盐 酸 10ml, 微 温 , 滤 过 。 取 滤 
i 2ml, 加 亚 铁 氰 化 钾 试 液 5 滴 , 放 置 ,溶液 显 绿色 至 蓝 绿色 ， 
再 加 毛 氧 化 钠 试 液 至 碱 性 , 则 颜色 消失 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 热 水 (70 一 80C)30ml, 搅 拌 5 分 
钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml， 
合并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,路 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105 尼 加 热 至 斑点 显 色 消 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 粉末 4g, 加 8026 AE 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 1g, 同 


北 寒 水 石 ( 奶 制 )300g 
KẸ 100g 
红 花 150g 


pan, 
3€ HOR 
»* ouryao. com 
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法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10~20pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 水 10ml ,浸泡 10 分 钟 , 加 正 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (1 : DIOml $58 ,浸泡 3 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 浓缩 
至 约 1mjl, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 青青 蓝 对 照 药材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
气 甲 烷 -甲醇 (9.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 暴 以 
10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Imi 含 0. 1mg 8978 3,18 5] , BD 48. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 
过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 密 
塞 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg ERKE ARE AMCC, Hzo。O 〇 ,) 计 ,不 得 少 


于 0. 70mg., 
【功能 与 主治 】 行 气 活血 , 平 肝 清 热 止痛 。 用 于 肝 区 疼 
痛 , 肝 脏 肿 大 。 
【用 法 与 用 量 》 口服 。 一 次 1g, 一 日 2 次 。 
【规格 〗】 (1) 每 九重 0. 5g (2) 每 丸 重 1g 
LER] 密闭 ,防潮 。 
七 味 葡萄 散 
Qiwei Putao San 
本 品系 蒙古 族 验 方 。 
【 处方】 日 葡萄 干 180g 石膏 90g 
ZL 4b 90g HE 90g 
香 附 60g 肉桂 60g 


石榴 60g 
* 453 * 
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【 制 法 】 以 上 七 昧 , 除 白 葡萄 干 外 ,其 余 石 高 等 六 味 粉 
碎 成 粗 粉 ,加 白 和 葡萄干 ,粉碎 , 烘 干 ,再 粉碎 成 细 粉 ,过 钥 , 混 
5 Bp fg. 

LERI 本 品 为 黄 棕色 的 粉末 ; 气 香 , 味 甘 . 微 涩 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花冠 碎片 黄色 ， 
有 红 棕 色 或 黄 棕 色 管 道 状 分 沁 细 胞 ( 红 花 ) 。 分 褒 细 胞 类 贺 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
( 香 附 )。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 , 直径 32 一 88xm, SE — i dE 
藩 (肉桂 ) 。 石 细胞 无 色 ,椭圆 形 或 类 圆 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细密 ( 石 
榴 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 石 高 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 加 盐酸 im, — 4& FH dt 15ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 1~2p1l、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60'C )- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 
酸 (10 : 20: 7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 暑 以 1026 
磷 铀 酸 乙 醇 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 加 乙醚 20ml, 振 摇 提 取 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
桂皮 醛 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 191 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1051, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C60—90'CO-Z, BR , RR C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ， 
哮 以 二 硝 基 葵 肝 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 加 8076 PI ETE 10m], E 3E , RE 15 分 
钟 , 静 置 ,吸取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 
钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄野 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 
(7 : 0.4 : 2: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 加 乙 配 50m, gA 30 分 钟 , 时 时 振 摇 , 波 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 香 附 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 a- 香 附 
酮 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G TO TR. E AA B RE COO — 90'C)- 
乙酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 1% 香 草 
栏 硫酸 溶液 ,在 105'C JE 10 分 钟 ,和 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


e 454 。 
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为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2mol/L R& Re £k TR HR VK Bs Me (C67 : 
33 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 
计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 Iml 
含 甘草 酸 0. 1959mg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 lg MERE, EREE 
形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 水 饱和 的 
1E J BE ERE 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残 溃 用 流动 相 溶 解 , 转 移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 扬 
勾 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He Oi ) 计 ,不 得 少 于 


2. 3mg。 
【功能 与 主治 〗 清 肺 , 止 嗽 , 定 喘 。 用 于 虚 劳 咳嗽 ,年 老 
气 跨 , 胸 满 郁 闷 。 
【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 3g, 一 日 1 一 2 次 。 
【规格 】 每 线装 15g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
CRIAR 3- X 
Qiwei Ketengzi Wan 
【处 方 】 棱 芯 子 仁 ( 炒 )220g 毛 叶 巴豆 蔡 及 叶 220g 
阿 魏 3g 胡椒 13g 
HF 66g EHF 154g 
黑 种 草 子 220g BRE 220g 


[9:5] UEAN RRR HARE T [REUS 
FRAR 18.5] ; 8 5 SE UK CREE C 8E. 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 合并 ,浓缩 至 适量 。 将 上 述 细 粉 与 里 早 莲 提取 液 及 适量 炼 
蜜 混 匀 , 制 丸 ,于 60'C 干 燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 丸 ; 有 蒜 样 奥 气 , 味 
3E UE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 呈 类 图 
JE .BBJE SX X RE . 直径 5 一 10pkm, 脐 点 点 状 .飞鸟 状 、. 裂 终 状 、 
一 字形 或 十 字形 ; 复 粒 淀粉 由 2 一 3 ARAR ETEC). E 
状 毛 呈 黄色 , 星 角 5 一 12, 较 尖锐 ,其 中 一 角 有 时 特别 长 ( 毛 叶 
巴豆 苍 及 叶 )。 草 酸 钙 簇 晶 棱 角 钝 ,直径 5 一 50xmj; 非 腺 毛 为 
2--5 细胞 ,长 45 一 175nm, ERER; IRE EE IK 27 一 
65um, BRAIN 1 一 2 细胞 , 腺 头 为 1 一 2 细胞 ,分泌 淡 黄色 物 ( 蔓 
研 子 叶 )。 花 亚 碎 片 细 胞 壁 波状 弯曲 ( 黑 种 草 子 )。 种 皮 细 胞 
多 角形 ,细胞壁 念 珠 状 增 摩 ( 蔓 研 子 )。 石 细胞 淡 黄 色 ,成 群 或 
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散在 , 呈 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 20~35pm, 胞 腔 大 , 壁 厚 , 木 
化 , 孔 沟 明显 (胡椒 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 硅 藻 土 2. 5g, 研 匀 ，, 加 乙醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 3ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黑 种 草 子 对 照 药材 1g, 加 乙醇 
10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502)? 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -甲醇 -甲酸 (18: 3 : 0.2) 为 展开 
MÆR MRF ASAFA R, E 105 C 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 
与 对 照 品 色 谱 蜂 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波长 为 258nm。 
理论 板 数 按 蓝 荆 子 黄 束 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蓝 研 子 黄 素 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1m 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ， 
用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 
10ml, 加 水 2.5ml, 播 匀 ,用 石油 醚 (60 一 90OC) 洗 涤 3 次 
(15ml,15ml, 10mD ,石油 醚 液 用 80% 乙 醇 10ml 洗涤 ,合并 乙 
FA ET , 残 济 用 甲醇 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg X XH CT o5 OWGGBCEcGpU OX BR CTX&X 
(Cis Hi Os ) 计 , 不 得 少 于 66pg. 

【功能 与 主治 】 祛 暑 ,和 中 , 解 总 止痛 。 用 于 吐 泻 腹痛 ， 
胸闷 , 胁 痛 ,头痛 发 热 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6g, 一 日 3 次 ;外 用 ,和 研 
末 以 麻油 调 数 患处 。 


【规格 】 FRR 3g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
七 制 香 附 丸 
Qizhi Xiangfu Wan 
【处 方 】 醋 香 附 550g 地 黄 20g 
茯苓 20g 当归 20g 
熟地 黄 20g JII2$ 20g 
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七 制 香 附 丸 
炒 白 术 20g F1^j 20g 
益母草 20g 艾叶 ( 谈 )10g 
E 10g i Xp 10g 
XA 10g 阿胶 10g 
HREL 10g 砂 仁 7. 5g 
醋 延 胡 索 7. 5g 艾叶 5g 
粳米 5g 盐 小 茄 香 5g 
人 参 5g 甘草 5g 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 , 艾 叶 、 粳 米 、 盐 小 匣 香 加 水 熟 者 
二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 适量 ,加 鲜 牛 乳 35g, 混 匀 ,再 
加 食盐 3. 5g ,溶化 后 浸 拌 酷 香 附 , 微 炒 ;其 余地 黄 等 十 八 味 ， 
与 上 述 醋 香 附 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 每 100g 粉末 用 黄酒 
50g 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 水 丸 * 味 咸 . 苦 。 

【鉴别 (1) 到 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 分 泌 细胞 类 图 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 沁 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
〈 醋 香 附 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 
丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4~6um( 茯 苓 )。 非 腺 毛 1 一 3 细胞 , 稍 
弯曲 , 壁 有 疣 状 突起 (益母草 )。 人 下 字形 毛 棕 色 或 焦 黑 色 , 弯 
曲 , 柄 2~4 细胞 (艾叶 )。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ， 
表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 韧 皮 纤 维 淡 
黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 劳 )。 厚 壁 组 织 碎片 绿 黄 色 , 细 
胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 了 筷 细 
EMER). 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,药酒 备用 ;滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 Iml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5~8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 38 
BRE, 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 柄 酸 (92 : 5: 5) 为 展开 剂 , 展 
JF. SUB LBSUCTE EII (254nn0 FEL, Ge 8 (Erb, 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 当归 对 照 药 材 与 川 营 对 照 药材 各 0.5g, 加 乙醚 
10ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 渣 加 乙酸 乙 酯 
Im 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 药材 
溶液 各 4 一 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (4 : DARRA, ER, MH, EF, EIT 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 渣 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 
E 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 
酒 加 甲醇 1m] 使 溶解 ,加 和 人 中 性 氧化 铝 0. 5g ,搅拌 E LC 
上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 


°. 485 。 


tExEBH 


同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : DAR 
FA EF UB LEUTE A 5% 和 香草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 王 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA 2, BS ERR te 23 0h 3E CC 0. 067 mol/ L RREA A 
溶液 ,用 0.067mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶液 调节 至 pH7. 4) C14 : 
86) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 
应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 HU BARRE ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 im E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
XE ,精密 加 入 稀 乙醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 55W, 频 
X 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 20ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(200—300 目 ,1g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ,收集 流 
出 液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 白 多 以 芍药 苷 (C: Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 36mg. 

【功能 与 主治 】 舒 肝 理 气 , 养 血 调经 。 用 于 气 灌 血 虚 所 
致 的 痛经 .月 经 量 少 . 闭 经, 症 见 胸 胁 胀 痛 、 经 行 量 少 ,行经 小 
腹胀 痛 .经 前 双 乳 胀 痛 、 经 水 数 月 不 行 。 

【用 法 与 用 量 】 HR. 一 次 6g ,一 日 2 次 。 

[fk] FRR ôg 

【贮藏 》 密闭 ,防潮 。 


七 军 美 器 颗粒 


Qibao Meiran Keli 
【处 方 】 人 制 何首乌 128g 
补 骨 脂 ( 黑 芝麻 炒 )16g 
w 24 3- (4$ )32g 
^F HE GB 28032g 
LHI 以 上 七 味 , 葛 丝 子 粉 碎 成 粗 粉 ,用 6076 乙醇 作 
溶剂 进行 渗流 ,渗流 液 回 收 乙 醇 ,浓缩 至 适量 ;其 余 制 何首乌 
六 味 加 水 煎 煮 两 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 
HG JR DII ,浓缩 至 适量 ,加 入 英 丝 子 提 取 液 ,充分 搅 
匀 ，, 浓 缩 至 适量 ,加 入 适量 的 糖 粉 及 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 
成 1000g, 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 HE. 


。456 ° 


当归 32g 
枸杞 子 ( 酒 燕 )32g 
IRE 32g 


pan, 
3€ HOR 
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【 监 别 】〗】 (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml. ib 
0. 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药材 0. lg, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl\、 对 照 药材 溶液 2pl、 对 照 品 
溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARE, AF E-Z E Z M- 
甲酸 (20 : 2 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 氮 
蒸气 中 入 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 ,分 别 加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试验, 吸取 [鉴别 ](1)? 项 下 的 供 试 品 溶液 
Sul, 上述 两 种 对 照 品 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : DARRA, RAF, iH, AF. 
以 10% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 水 40ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 振 播 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 柜子 对 照 药 材 lg, 加 水 
20ml, 煎 煮 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : DARRA ER. Mh, AT, EIk 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HRA LL Z BK C18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-O-p8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溢 液 的 制备 ” 取 2,3,5.4'-u X2 3€ Æ 7, 4$-2-O- 
B-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
E , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 其 ， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p-D-9t 88 BEEF CCo Ho; Oo ) 计 ,不 得 少 于 1. Smg. 

【功能 与 主治 】〗 滋补 肝 肾 。 用 于 肝 肾 不 足 ,须发 早 白 , 遗 
精 早泄 , 头 眩 耳 鸣 , 腰 疫 背 痛 。 
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【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 每 袋 装 8g 
【贮藏 】 密封 。 
七 珍 A 
Qizhen Wan 
[475] HEE 160g 全 蝎 160g 
AIRE 16g 朱砂 80g 
HK 80g HB Rj Æ 80g 
X^ 5 80g EZR 32g 
寒食 曲 160g 


LHZ UERR BRAIRE BERI ER .朱砂 分 
3 zK KRR: AREER. A LAE 
研 细 ,与 上 述 粉 末 ( 取 出 适量 朱砂 作 包 衣 用 ) 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ， 
用 水 泛 丸 ,低温 干燥 ,用 朱砂 粉末 包 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 朱红 色 的 水 丸 ; 气 芳 香 浓 郁 ,了 味 辣 UR. 

【鉴别 〗 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 无 色 透 
A. ARETE ARM OBCK S EEGUORUOB IEUX SO. A 
KR 95 1E Sh ELS 8 — 24um, FA T 25 [FLUTE ER p RR CES 
M) 。 体 壁 碎片 无 色 REAR Ak E. PRERE REO 
淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 了 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 
(全 蝎 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规 
则 细小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 定 惊 窖 痰 , 消 积 通 便 。 用 于 小 儿 急 惊 风 ， 
身 热 ,昏睡 , 气 粗 ,烦躁 , 痰 活 迹 盛 , 停 乳 停食 ,大 便秘 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 儿 三 至 四 个 月 ,一 次 3 AEE 
六 个 月 ,一 次 4 一 5 丸 ;周岁 一 次 6 一 7 丸 , 一 日 1 一 2 次 ;周岁 
以 上 及 体 实 者 酌 加 用 量 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 200 丸 重 3g 


【贮藏 】 密封 。 
CERE 
Qili Jiaonang 
【处 方 】 血 竭 273g 乳香 ( 制 )41g 
没 药 ( 制 )41g 红 花 41g 
JLZ 65g 冰片 3. 27g 
AINMES3.27g ÆRE 32.7g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 除 人 工 磨 香 ,冰片 外 ,朱砂 水 飞 成 极 
细 粉 ;其 余 血 竭 等 五 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 人 工 磨 香 、 冰 片 研 细 ,与 
上 述 粉 未 配 研 ,加 入 滑石 粉 10g、 微 粉 硅胶 5g 及 硬 脂 酸 镁 适 
E i55 , 混 匀 , 装 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


EE 
3€ «m. 
a% ouryao. com 
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[£33] 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 朱红 色 至 紫红 色 的 粉 
末 或 易 松散 的 块 ; 气 香 , 昧 辛 、 苦 ,有 清凉 感 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 块 片 血 红 
色 , 周 围 液体 显 鲜 黄色 ,渐变 红色 ( 血 竭 )。 花 冠 碎 片 黄色 ,有 
红 棕 色 或 黄 棕 色 长 管道 状 分 泌 细 胞 ;花粉 粒 圆 球形 或 椭 圈 形 ， 
直径 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 不 规则 细小 
颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 2g, 加 乙 本 5ml, 密 塞 , 振 播 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 血 竭 对 照 药材 0. 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 
甲烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 水 60ml, 80'C i 3B. 1 小 时 , 放 冷 ， 
离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 干 ,残渣 加 水 10m 使 溶 
解 , 通 过 AB-8 大 扎 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 2cm, 柱 高 为 15cm), 
以 水 30ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 ,再 用 1026 乙醇 洗 脱 至 洗 脱 液 
无 色 ,收集 洗 脱 液 , 减 压 浓 缩 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶 
解 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 羟 基 红 花 黄色 率 A 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml g&o. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 3pl. 2r 3 CT [8] — L3 FP. 3E £F 2E 3C 29 0 RE RE EH 
薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 甲 醇 -水 (6: 1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 5096 FF BR 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 放 冷 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 6ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 儿 茶 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 儿 茶 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 送 甲 基 纤 维 
素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 日 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(30 : 25 : 4) HIRI RU , JE 7T , W HH LSU (EI 2% 三 氢化 铁 
乙醇 溶液 ,热风 吹 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, Hn c ah BE C30 — 60'C) 20ml, 3 ift 
10 49b , 滤 过 ,滤液 置 100 m1 3H 3 P, EE 2ml, 加 入 活性 炭 
0. 1g, E^] , 挥 去 溶剂 3E E HDI 3 oK 28 D 3 30 分 钟 , 取 下 霸 
锅 盖 ,用 无 水 乙醇 1m] 溶解 升华 物 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 
片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y )- 
乙酸 乙 酯 (9 : DARAN, RETE LICHE BRUT (PEDAL 1026 8E 68 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'ChndA ze BE meg. Deni Gin. 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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D dl ow BACC TFA XB 4X o8 
0103), 

【含量 测定 〗 di  RXRBdBGgHEGRR 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 L Z A-0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (50 : 50) 为 流 
动 相 ; 柱 温 为 45C ;检测 波长 为 442nm。 理 论 板 数 按 血 竭 素 
峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 血 竭 素 高 毛 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 376 磷酸 甲醇 溶液 制 成 每 m 含 
80ug 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 Im 含 血 竭 素 589g). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 ，, 研 细 , 取 80mg, 精 密 称 定 , 置 具 赛 试管 中 ,精密 加 入 39698 
酸 甲醇 溶液 10ml, 密 塞 , 振 摇 3 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 置 棕色 
瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 血 竭 以 血 竭 豪 (Ci1 Hu O: ) 计 ,不 得 少 于 
2. 6mg。 

朱砂 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 , 混 匀 , 研 细 , 取 
3. 2g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 形 瓶 中 ,加 人 硫酸 40ml, f$ RS £8 
2. 0g, 加 热 30 分 钟 , 放 冷 ,再 加 人 硝酸 钾 2.0g, 加 热 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 加 入 硝酸 钾 2. 0g, 加 热 30 分 钟 , 放 冷 ,加 水 50ml, 并 
滴 加 1%% 高 鳃 酸 钾 溶液 至 显 粉 红色 ,再 滴 加 2% 硫酸 亚 铁 溶液 
至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 贸 指 示 液 2ml, 用 硫 握 酸 铵 滴定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 至 溶液 显 浅 橙 黄色 。 每 1ml B Ce GE 
液 (0. 1mol/LO 4H 4 F 11. 63mg 的 硫化 汞 (HgS)，。 

本 品 每 粒 含 硫化 冬 (HgS) 应 为 26.0 一 31. 0mg。 

【功能 与 主治 】 化 凉 消 肿 ,止痛 止血 。 用 于 跌 扑 损伤 , 血 
凉 疼痛 ,外 伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 粒 , 一 日 1 一 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 

LERI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


t E RB 
Qili San 
[4h771 J 血 竭 500g 
没 药 ( 制 )75g 
儿 茶 120g 冰片 6g 
AIRE 6g 朱砂 60g 
[5k] VL EAR. BR ACE NCR .冰片 外 ,朱砂 水 飞 成 极 
细 粉 ;其 余 血 竭 等 五 味 粉碎 成 细 粉 。 将 人 工 靡 香 . 冰 片 研 细 ， 
与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
[331 本 品 为 朱红 色 至 紫红 色 的 粉末 或 易 松 散 的 块 ; 
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乳香 ( 制 )75g 
红 花 75g 


RERE E AMAR. 

LENI 〈1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 块 片 血 
红色 , 千 围 液体 显 鲜 黄色 ,渐变 红色 ( 血 竭 )。 不 规则 团 块 无 
色 或 淡 黄 色 , 表 面 及 周围 扩散 出 众多 细小 颗粒 , 久 置 溶化 
(乳香 )。 花 冠 碎 片 黄色 ,有 红 棕 色 或 黄 棕 色 长 管道 状 分 泌 
细胞 ;花粉 粒 圈 球 形 或 椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 3 
个 萌发 孔 ( 红 花 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 
暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 到 本 品 0. 2g, 加 乙醇 2ml, 振 揪 , 滤 过 。 取 滤液 5 HW. 
置 白 瓷 茵 中 ,加 1% 盐 酸 溶液 3 滴 与 0.5% 对 二 甲 氨基 芋 甲 醛 
的 乙醇 溶液 2ml, 置 水 洽 上 加 热 ,溶液 周围 应 显 紫 色 或 紫红 色 。 

(3) 取 本 品 0. 2g, 加 乙醚 5ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 甲 
醇 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 两 个 兽 点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

[91H30] 到 本 品 约 2g, 称 定 重量 ,用 乙醇 作 溶剂 , 照 浸 
出 物 测定 法 (通则 2201 醇 溶 性 漫 出 物 测定 法 一 热 浸 法 ) 测 定 。 

本 品 含 醇 溶性 浸出 物 不 得 少 于 60% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 哺 -0. 05mol/L ARAARA CSO : 50) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 数 按 血 竭 素 
峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 四 品 溶液 的 制备 ” 取 血 竭 素 高 氧 酸 盐 对 照 品 约 9mg， 
精密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,用 3 为 磷酸 甲醇 溶液 溶解 ,并 
稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 1ml, 置 5ml 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 含 血 竟 素 高 毛 酸 盐 36ug, 相 当 于 
每 1ml $ (i38 € 260g). 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 10—0. 15g, 精 密 称 定 , 置 15ml 具 塞 试管 中 ,精密 加 入 3% 
磷酸 甲醇 溶液 10ml, EE, RE 3 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 1ml,- 5ml 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10wl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg £ii UL did X (Co Hu O; ) 计 ,不 得 少 
于 5.5mg。 

【功能 与 主治 了 
瘀 疼痛 ,外 伤 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 1.5g, 一 日 1 一 3 次 ;外 
用 , 调 数 患处 。 

【注意 】〗 孕妇 禁用 。 

【规格 】〗】 每 瓶装 (1)1.5g (2)3g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


化 瘀 消 肿 ,止痛 止血 。 用 于 跌 扑 损伤 , 血 
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八 正 合剂 
BazhengHeji 
[45751 X118g 车 前 子 ( 炒 )118g 
Mu 118g 大 黄 118g 
滑石 118g 川 木 通 118g 
HF 118g 甘草 118g 
灯心草 59g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 车 前 子 用 2526 Z, BRE RE, k MA 
Wi. KER 50% 乙 醇 作 溶 剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 沪 ,收集 
CAM , 减 压 回收 乙醇 。 其 余 喷 麦 等 七 味 加 水 煎 玫 三 次 , 煎 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,滤液 浓缩 至 约 1300ml, SRAMA iB EH 
并 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 1000ml, 加 入 苯 甲 酸 钠 3g, 加 水 
至 1000ml, 搅 匀 ,分 装 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 神色 的 液体 ; 味 苗 、 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 盐酸 1ml, 加热 回流 30 分 
钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ， 
回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 1g, 加 水 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 10ml, 自 “加 盐酸 1ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 HH 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30~60'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
斑点 ;是 氨 蒸 气 中 腻 后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,10g， 
FAS 10— 15mm) E , FH 4096 FH BK 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 弃 去 水 液 , 取 正 丁 醉 液 回收 溶剂 至 干 , 残 泪 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 5g. Ti B 
BE 20ml, 加热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 自 “ 加 在 中 性 氧化 铝 柱 ” 
起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10— 2041,59 RAHAA 10p1, 分 别 点 于 
同一 以 1% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 1 : DAERA, EN., KH, A 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 加 乙醇 60ml, 播 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 挥 去 乙醇 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 
液 ,水 层 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 (20ml,15ml,10ml) ,合并 
提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
FA. PRETERE m. MPE lm 含 lmg 的 溶 
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液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)7 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (6 : 4 : 0.5: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BOT. , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C n dA E DE RR GLO 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 100ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 
(50ml,25ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 2% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 洗涤 5 次 ， 
每 次 30ml, 弃 去 碱 液 ,分 取 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 至 中 性 , 取 正 
T BER [el TERR] STE ,残渣 加 乙醇 25ml 使 溶解 ,加 盐酸 2ml, 
加 热 回 流 1 小 时 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 水 
饱和 的 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 川 木 通 对 照 药 材 2g, 加 水 100m, AA 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 上 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 10 一 20kl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.02( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 柱子 ”了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
9 3 3ERL s EL, RE -7K (12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 板子 苷 蜂 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 枯 子 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml & 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, Æ 50m $ 
中 ,加 稀 乙醇 至 刻度 , 扬 勾 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl\ 供 试 品 溶 液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml & A FP AHE TFE (Co Ha Oil ) 计 ,不 得 少 
于 0. 60mg. 

大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VL Z BE - FP 83-0. 1% 磷 酸 溶液 (42 : 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 
于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 适 
E ,精密 称 定 ,分别 加 甲醇 制 成 每 lm EKER 10pg、 大 黄 酚 
l6ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 25ml $H 
中 ,加 稀 乙醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 用 稀 乙 醉 稀释 至 刻度 , 播 
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匀 ,离心 。 精 密 量 取 上 清 液 10ml, 加 盐酸 3ml, 播 匀 , 置 水 浴 中 
水 解 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲 烷 强力 振 播 提取 5 次 ,每 次 
15ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 
至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 大 黄 以 大 黄 酚 (Cs Hi。O,) 和 大 黄 素 
(Cis HioOs ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 〗 消 热 ,利尿 , 通 淋 。 用 于 湿热 下 注 , 小 便 
Ki Zi HEU HERE LUN. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15 一 20ml, 一 日 3 次 ,用 
BI iE]. 

【规格 】 (1) 每 瓶装 100ml 〈2) 每 瓶装 120ml 〈3) 每 瓶 
装 200ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


八 味 沉香 散 


Bawei Chenxiang San 


本 品系 藏族 验方 。 

【处 方 〗 沉香 200g 

广 惠 100g 

乳香 100g 木 香 100g 

i fF O8)100g 木棉 花 100g 

以 上 八 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第, 混 匀 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 褐 色 的 粉末 ; 气 芳香 , 味 威 、 汲 、 微 苦 。 
[45] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 管 胞 壁 略 

厚 , 有 有 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 人 字 状 或 十 字 状 (沉香 )。 不 规则 团 块 


肉 豆 芝 100g 
石灰 华 100g 


【 制 法 了 


无 色 或 淡 黄 色 ,表面 及 周围 扩散 出 众多 细小 颗粒 , 久 置 溶化 - 


(乳香 ) 。 石 细胞 成 群 , 呈 类 圆 形 .长 卵 形 ,长 方形 或 长 条 形 , 孔 
沟 细密 而 明显 ( 启 子 )。 内 果皮 石 细胞 类 贺 形 、 椭 圆 形 , 壁 厚 ， 
孔 沟 明显 , 胞 腔 内 充满 棕 红 色 颗 粒状 物 ( 广 杰 )。 花 粉 粒 三 角 
形 , 直 径 50 一 60km, 表 面 有 网 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 (木棉 花 ) 。 
(2) 取 本 品 4g, 加 乙醚 20m], $65] , 密 塞 ,放置 24 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草本 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 
【含量 测定 照 商 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 娃 胶 
为 填充 剂 AFR- BK C10 : 45 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 225nm。 理 论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 


。460 ° 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 2g ,精密 称 定 , 置 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 醋 50ml, 称 定 重量 , 播 匀 ,加 热 回 流 
3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, 置 水 浴 上 蒸 至 近 干 ,用 二 氧 
甲烷 少量 溶解 , 滤 过 ,容器 及 滤器 用 二 毛 甲 烷 分 次 洗涤 ,合并 
滤液 及 洗 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 洁 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 
瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EREKE A CC, HzoO; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 消 心 热 , 养 心 , 安 神 , 开 窃 。 用 于 热 病 攻 
心 , 神 昏 谁 语 ; 冠 心病 ,心绞痛 。 

【用 法 与 用 量 】 UH. 一 次 0.9 一 1.5g, 一 日 2 一 3 K. 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


八 味 清心 沉香 散 


Bawei Qingxin Chenxiang San 


本 品系 蒙古 族 验 方 。 
【处方 沉香 180g. 
檀 香 90g 


J- 180g 
紫檀 香 90g 
红 花 90g P3 six 60g 
天 笠 黄 60g 北 沙 参 60g 
以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 浅 棕 红色 的 粉末 ; 气 香 , 味 微 酸 、 苦 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 10g, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 试 
验 , 分 取 油 层 , 加 乙醚 2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 檀 香 
T Xr RS UMS ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 10pl 的 溶液 ,作为 对 照 
提取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 
90'C0-Z, B& Z, RR C17 : DHARRA, EF, WH, F, i LAX} 
二 甲 氨基 葵 甲 醛 溶液 ( 取 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 0. 25g, 加 冰 醋 酸 
50g 使 溶解 ,加 磷酸 5g 与 水 20ml, iR 5] ,在 80 一 90 和 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 3g, 加 丙酮 15ml, 密 塞 , 振 播 15 分 钟 , 滤 过 , 药 
Jk BEP NS 15ml, 同 上 述 操作 , 弃 去 滤液 , 药 湘 加 8026 PLIN 
15ml, 密 塞 , 振 播 15 分 钟 , 静 置 , 吸 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g, 除 溶剂 用 量 为 5ml 外 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5pl, 分 别 点 于 同一 以 闭 甲 基 纤 维 豪 钠 为 恭 合 剂 的 硅胶 日 薄 
屋 板 上 使 成 条 状 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 0.4: 2: 3) 


CE? 
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为 展开 剂 ARF Wh RTF. DEUS AREH ud SE R H E 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 〗 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115) 。 

【功能 与 主治 】 清心 肺 ,理气 ,镇 静安 神 。 用 于 心肺 火 
盛 , 胸 闷 不 舒 , 胸 胁 闷 痛 , 心 性 气短 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3g, 一 日 1 一 2 次 。 

【规格 】 FRE 15g 


【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
JM ES A 
Bawei Tanxiang San 
本 品系 蒙古 族 验 方 。 
【处 方 】 hr 200g 4 * 100g 
£I 4b 100g 甘草 100g 
丁香 100g 北 沙 参 100g 
Æ 100g 白 葡 萄 干 100g 


[Bk] 以 上 八 味 REEF TE . 白 葡 萄 干 外 ,其 余 石 高 
等 五 味 粉 碎 成 粗 粉 , 加 白 葡萄 干 ,粉碎 WHT EMEF TE, 
粉碎 成 细 粉 ,过 筛 28.5] BD 48. 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 甘 、 微 涩 而 凉 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 午 显微镜 下 观察 : AMEA kH 
约 40m GE S). 。 含 晶 细胞 方形 或 长 方形 , 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 明 
显 , 胞 腔 含 草酸 钙 方 晶 ( 檀 香 )。 纤 维 束 周 围 落 壁 细胞 含 草 酸 
钙 方 晶 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 花 粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 ,直径 约 
60pm, 外 壁 有 刺 , 有 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 花 粉 粒 三 角形 ,直径 
约 16km( 丁 香 )。 油 管 含 棕 黄 色 分 刻 物 ( 北 沙 参 ) 。 

(2) 取 本 品 50g, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 试 验 ,分 取 
油层 ,加 乙醚 2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 檀 香油 对 照 
提取 物 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 10pl 的 溶液 ,作为 对 照 提 取 物 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
10p1、 对 照 提 取 物 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
A it BE CG0— 90'C)-, Bf Z, ER C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BAF X DL] — BOX 3E E a REIR ROBO — H0 3E OE IB RE 
0. 25g WIKER 50g 使 溶解 ,加 磷酸 5g 与 水 20ml, 混 匀 ) ,在 
80 一 90 忆 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 
取 物 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 加 80% 丙 酮 10ml, 密 塞 , 振 播 15 分 钟 , 静 
置 , 吸 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 15pyl、 对 照 药 材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 以 羧 甲 
基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 -甲醇 - 
甲酸 -水 (7 : 0.4: 2 : DARRA, BER WH RT. HAm 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2.5g, 加 乙醚 10ml, 密 塞 , 振 播 数 分 钟 , 滤 过 ， 


八 宝 坤 顺 丸 


滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 丁 香 酚 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 
lml 含 16pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90)- 乙 酸 乙 酮 (9 : 1) 
为 展开 剂 RRF WHA RTF. A 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2molML 醋酸 铵 溶液 - 冰 醋 酸 (67 : 
33 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 
计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 15mg 的 溶液 作为 对 照 品 溶液 , 即 得 
(相当 于 每 im 含 甘 草酸 0. 1469mg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
200W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 。 精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 ,残渣 
用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘 草 以 甘草 酸 (Ce He O16 ) 计 ,不 得 少 
F 1.8mg. l 

【功能 与 主治 】 WA ZER. AF ih tR , 
中 带 脓 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3g, 一 日 1 一 2 次 。 

【规格 】 每 线装 15g 


【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
JN RB XL 
Babao Kunshun Wan 

【处 方 】 熟地 黄 80g 地 黄 80g 
F1^j 80g 当归 80g 
J| 5$ 80g 人 参 40g 
白术 80g RE 80g 
甘草 40g 益母草 40g 
黄 芬 80g Æ R 40g 
橘红 80g 沉香 40g 
木 香 16g 砂 仁 40g 
琥珀 40g 


[95/751 以 上 十 七 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 110 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 


* 461 。 
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LERI 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6xm( 芯 人 苓 )。 薄 壁 组织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 
色 核 状 物 (熟地 黄 、 地 黄 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微 
细 的 和 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 在 于 薄 壁 组 织 
中 (橘红 ) 。 草 酸 钙 簇 晶 直径 18 一 32xm, 存在 于 薄 壁 细胞 中 ， 
常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 草 酸 钙 针 晶 
细小 ,长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 注 壁 细胞 中 (白术 )。 纤 
维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 韧 皮 
纤维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 螺 纹 导 管 直径 14 一 
50xkm, 增 摩 壁 互相 连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 芝 )。 内 种 皮 厚 壁 
细胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 摩 , 胞 腔 含 硅 质 块 
( 砂 仁 )。 非 腺 毛 1 一 3 细胞 , 稍 弯 曲 , 壁 有 疣 状 突起 (益母草 )。 

(2) 取 本 品 18g, 前 碎 , 加 无 水 乙醇 100ml, 加 热 回 流 2 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,加 入 握 化 钠 
使 成 饱和 溶液 ,充分 搅拌 ,小 过 。 滤 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 
乙醇 1ml 使 溶解 ,加 适量 中 性 氧化 铝 在 水 浴 上 拌 匀 .干燥 ,加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,1g, 内 径 为 1 一 1. 5cm) 上 ,用 乙酸 乙 
酯 -甲醇 (3 : 1) 混 合 溶液 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,用 乙酸 乙 
酯 -甲醇 (1 : 1) 混 合 溶液 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 乙醇 0. 5m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40:5:10:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 凡 干 ,时 以 5%% 香 草 醛 
硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 。 

(3) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 硅 薄 土 4g, 研 匀 ,加 乙醚 30ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 盐酸 调节 
pH 值 为 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 芍 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 柄 -甲酸 -水 (5 : 3: 1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,路 以 
5% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 剪 碎 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 党 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当归 对 照 药材 . 川 营 对 照 药 材 各 1g, 分 别 加 乙醚 25ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DARRA, RA ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
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位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 05mol/L BER 9 — 5378 R (FO. 05mol/L 
磷酸 二 氢 钾 溶液 调节 pH 值 至 7.4)(15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 背 峰 计 算 应 不 低 于 2700, 

对 银 品 溶液 的 制备 ” 取 汐 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5 RA 2g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 70% 甲醇 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 25ml, 加 在 中 性 氧化 铅 
柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm, 用 50% 甲 醇 温 法 装 柱 ), 收 
集 至 50ml 量 瓶 中 ,再 用 50% 甲醇 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 至 近 刻 
度 , 加 50%% 甲 醇 至 刻度 , $8 5] , BD 48. 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10— 1541 3E A GR TR & if C, IM E BD. 

本 品 每 丸 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cz Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 2. 6mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 调经 。 用 于 气 血 两 虚 所 致 的 月 
经 不 调 .痛经 , 症 见 经 期 后 错 、 经 血 量 少 . 行 经 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 


【规格 了 每 丸 重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
八 £A 
Bazhen Wan 

LAI 党 参 100g 炒 白 术 100g 
茯苓 100g 甘草 50g 
当归 150g 白 芍 100g 
MẸ 75g 熟地 黄 150g 


LHI 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KHARE 40 一 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
HE 110— 140g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 或 黑 褐 色 至 黑色 的 大 蜜 
丸 ; 味 甜 AE. 

[35530] (1) 取 本 品 ,和 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 元 色 , 过 水 合 气 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 茯 苓 )。 联 结 乳 管 直径 12 一 15xm, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 
参 ) 。 草 酸 钙 针 昂 细 小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细 
Bi "B Ob ELZRO , E ER PS REA ÉL 18 — 324m, Zr dk T BERE H 
中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 白 革 ) 。 纤 维 束 
周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 镍 方 晶 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 薄 壁 细胞 
纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 ) 。 薄 壁 组 织 
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灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 ) 。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 9g 39 FE, E 
土 4.5g, 研 勾 。 加 水 50ml, 研 匀 ,再 加 水 50ml, 搅拌 约 20 分 
钟 , 抽 滤 ,药酒 用 水 50m] 洗涤 后 ,在 60 'C EAR 2 小 时 , 置 索 氏 
提取 器 中 ,加 乙醇 70ml, 置 水 浴 上 回流 提取 至 提取 液 无 色 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 ,加 乙醇 1mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
A. PREHR RH H 0. 5g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1Iml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 草酸 单 
& itk XJ R8 5 ,加 乙醇 制 成 每 1ml d 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
lp1, 分 别 点 于 同一 用 0. 8% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酯 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10), 在 105°C Jon 
5 一 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 则 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 
对 照 蝇 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(DAE KE AL 6g, 研 碎 ;或 取 大 蜜 丸 9g, 剪 碎 , 加 硅 营 
+ 5g, 研 义 。 加 乙醇 40ml, i 3S1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 
AT RAMAK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗 3 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 燕 
FRAME O. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 光 药 苷 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 
别 点 于 周一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 (40 : 5: 10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草本 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AEM AZ BK C17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 夸 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 光 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
称 乙 醇 制 成 每 im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 蝇 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 混 匀 , 取 
约 0. 3g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 刀 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 20ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, Zt A GR 4H € RE C ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cc Ha Oi ib oK S L4 1g 不 得 
少 于 0. 64mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 6mg。 

【功能 与 主治 】 Wan. BTALA. MEFR, A 
KER ,四 肢 乏 力 , 月 经 过 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 水蜜 丸 一 次 6g, X X JL— Xx 1 
丸 , 一 日 2 次 。 
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A X BUR 
【规格 】 XUL 每 丸 重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
八 珍 颗粒 
Bazhen Keli 

【处 方 】 党 参 60g 炒 白术 60g 

茯苓 60g 炙 甘 草 30g 

当归 90g kb HAJ 60g 

JI| 3$ 45g 熟地 黄 90g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,当归 、 川 莹 和 炒 白 术 先 后 用 95%% 乙 


醇 .50% 乙 醇 分 别 加 热 回 流 提取 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 
乙醇 , 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 与 其 余党 参 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ， 
每 次 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,加 和 人 人 上述 备用 滤液 ,浓缩 至 适 
量 , 加 入 芒 糖 和 适量 的 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g; 或 加 入 适量 的 可 溶性 省 粉 及 矫 味 剂 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 300g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 浅 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 ,加 稀 盐 酸 20ml 
和 三 所 甲烷 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氢 甲 烷 液 ， 
盐酸 液 再 用 三 氯 甲烷 30m 振 播 提取 ,合并 三 氢 甲 烷 提 取 液 ， 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 党 参 对 照 药材 2g. WKAR 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 
干 , 加 稀 盐酸 20ml 和 三 所 甲烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 辛 点 。 

(2) 取 本 品 2 和 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 、. 川 营 对 照 药材 各 0. 5g, 分 别 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 1 袋 的 内 容 物 , 研 细 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗 淋 3 
次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 0. 5g, 加 稀 乙醇 20ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 干 ,用 水 20ml 溶解 ,用 水 
人 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 (20ml,10ml) , 2H IE T EC 2 
TRAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
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硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 2 : 0.2) 为 展开 
剂 JE 7T AMi BUT SEDI 106 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105" C Jin 3 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
AREA; A ZR -0. 1% 和 磷酸 溶液 -三 乙 腕 (13 : 87 : 0. 04) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm 。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 3000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
50 76 FR BEI LAE 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g 或 0. 5g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 50% FP BE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
120W ,频率 59kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% P E 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERSA UAHA ECC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 Kn., MFALME. MEER, A 
欲 不 振 ,四 肢 乏 力 , 月 经 过 多 。 


【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 (DERE 8g (DERE 3. 5g( 无 其 糖 ) 
【贮藏 】 密封 。 


八 珍 益 母 丸 
Bazhen Yimu Wan 
【处 方 〗 3$ 8 5 200g 党 参 50g 
炒 白 术 50g IR% 50g 
甘草 25g 当归 100g 
B E 50g J| 3$ 50g 
熟地 黄 100g 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 28553. E 100g 粉 
末 用 炼 蜜 40— 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
Mk S 120 一 140g fil JR NE ALEX CEU BD f. 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 .小 蜜 如 或 大 蜜 丸 : 微 有 
香气 , 昧 甜 而 微 苦 。 

[530] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氢 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
Sum RE). KAARE 12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 
参 )。 非 腺 毛 1 一 3 AW, HA h, ERARE EFR). K 
酸 钙 针 晶 细小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 
HAR). MRH dS Hi 18 一 32xm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ， 
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党 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 酒 白 芍 )。 纤 维 束 
周围 薄 壁 细胞 含 草酸 镍 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 薄 壁 组织 
灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 )。 薄 
壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 间 交 错 纹理 (当归 )。 

(2) BU f zK SE JL 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 前 
碎 ,加 硅 藻 土 5g, W. HWZ BE 40ml, 3 31 小 时 并 时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗 3 
次 , 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 10: 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 王 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HIREA; A ZL- 126 磷酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 15wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 23 
0. 5g, 或 取 小 蜜 丸 适量 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ; 或 取 
重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ，, 取 约 1g, 精 密 称 定 ; 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
38 40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 酒 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Ha Oi ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 40mg; / NE JL 8E 1g 不 得 少 于 0. 27mg: KEIRA 
不 得 少 于 2. 5mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 血 ,活血 调经 。 用 于 气 血 两 虚 兼 
有 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 , 症 见 月 经 周期 错 后 行经 量 少 、 淋 湾 
不 净 .精神 不 振 .肢体 乏力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水蜜 丸 一 次 6g. E JL— K 9g; 
大 密 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 XXL FALE 9g 

【贮藏 】 密封 。 


八 珍 益 母 胶 于 


Bazhen Yimy Jiaonang 


【处 方 】 益母草 273g 党 参 68g 
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炒 白术 68g 茯苓 68g 
甘草 34g 当归 137g 
m E^ 68g IIE 68g 
熟地 黄 137g 


【 制 法 】 UERR. EX 22. 5g 与 酒 白 芍 粉 碎 成 粗 粉 , 备 
用 ;当归 JIS . 炒 白术 蒸 饮 提取 挥发 油 , 蒸 馆 后 的 水 溶液 另 器 
收集 ; 药 潭 与 其 余党 参 等 四 味 及 剩余 茯苓 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 蒸馏 后 的 
水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25~1. 3060C), WA E 
述 粗 粉 1855] ,80— 90'C 烘 干 ,粉碎 ,加 适量 淀粉 ,过 筛 , 混 匀 ， 
用 9026 £, BE iiL BURE TR LEAL, LRM. EH, EARE., 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

KERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 深 棕色 的 颗粒 和 粉末 # 
气 微 香 , 味 微 苦 。 | 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
3 5 & , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6umCR S). A RE £52 dà ÉL (e 18 一 32km, 存 在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 酒 白 广 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 正己 烷 25mjl, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 正己 烷 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当 归 对 照 药材 . 川 营 对 照 药材 各 1g, 分 别 加 正 已 烷 15ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (10 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 8g, 加 适量 硅 泛 土 , 研 匀 , 置 索 氏 提取 
器 中 ,用 乙醇 回流 提取 4 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ， 
用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 8ml 分 次 溶解 , 酸 溶液 滤 过 ,合并 滤 
液 , 加 入 硫 氰 酸 铬 铵 盐 饱 和 溶液 12ml( 临 用 配制 ) ,在 10°C 
以 下 放置 1 小 时 ,用 垂 熔 玻璃 漏斗 滤 过 ,沉淀 用 少量 水 洗涤 
后 ,加 丙酮 5ml 使 溶解 ,再 加 入 0. 5% 硫 酸 银 溶液 ( 约 5ml) 至 
沉淀 不 再 析出 , 滤 过 ,沉淀 用 少量 丙酮 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合 
并 ,浓缩 至 约 2ml, 加 入 176 CIE BILE 2. 5ml, 1B 51 , WE 
中 性 氧化 铝 柱 (80 一 100 目 ,1. 5g, 内 径 为 1 5mm) 上 ,用 7096 
乙醇 35mil 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 加 乙醇 1. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1 : 3) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 团 以 新 配制 的 改良 碘 化 镑 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 
0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
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人 参 再 造 丸 


29 3 SERE s A Z RR -0. 176 PERR PEEL C13 : 87) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 为 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
5096 甲醇 制 成 每 1m] d 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 
定 重 量 , 密 塞 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz)60 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 E53 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A án Sg ir ERAS Aj Zi ff (Ca Ha On ) 计 ,不 得 少 
于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 养 血 ,活血 调经 。 用 于 气 血 两 虚 兼 
有 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 , 症 见 月 经 周期 错 后 行经 量 少 、 淋 沈 
AH ,精神 不 振 .肢体 乏力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 28g 

LEJ €. 


人 参 再 造 丸 


Renshen Zaizao Wan 


【处 方 】 人 参 100g miw tt 100g 
J 3E 100g WE 50g 
母 丁 香 50g 玄 参 100g 
细 辛 50g 栈 香 附 50g 
地 龙 25g 熟地 黄 100g 
三 七 25g 乳香 ( 酷 制 )50g 
青皮 50g AA 50g 
防风 100g 制 何首乌 100g 
川 营 100g 片 姜黄 12. 5g 
黄芪 100g tt € 100g 
黄连 100g 茯苓 50g 
赤 芍 100g 大 黄 100g 
X4 4 100g 葛根 75g 
麻黄 100g 骨 碎 补 ( 炒 )50g 
全 蝎 75g 豹 骨 ( 制 )50g 
kb (i 3 50g 附子 ( 制 )50g 
琥珀 25g Mi fa tH 50g 
1i $3 100g ER GAP 50g 
沉香 50g KPR 100g 
肉桂 100g 白芷 100g 
没 药 ( 醋 制 )50g 当归 50g 
Eu 100g ELA fili 75g 
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人 参 养 荣 丸 
乌 药 50g 羌活 100g 
橘红 200g 六 神曲 (的 炒 )200g 
朱砂 20g i39 15g 
AIRE 5g 冰片 5g 
牛黄 5g X^» 50g 
BH E 50g 水 牛角 浓缩 粉 30g 


【 制 法 】 以 上 五 十 六 味 , 除 冰片 、 血 竭 、 牛 黄 水 牛角 浓缩 
粉 . 人 工 麻 香 天竺 黄 外 ,朱砂 、 琥 珀 分 别 水 飞 成 细 粉 ;其 余人 
参 等 四 十 八 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 冰片 . 血 竭 .牛黄 .水 牛角 浓缩 
粉 . 人 工 麻 香 天竺 黄 研 细 , 与 上述 细 粉 配 研 , 过 筛 , 混 匀 。 每 
100g 粉末 加 炼 蜜 100 一 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 微 苦 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 体 壁 碎片 淡 黄 色 
至 黄色 ,有 网 状 纹 理 和 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 
蝎 )。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 伪 乔 )。 树 脂 道 
碎片 含 黄色 分 泌 物 (三 七 )。 

(2) 取 本 品 20g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 适 量 , 研 匀 , 置 索 氏 提取 
器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回 流 提取 1 小 时 ( 药 渣 备用 ) CREE 
取 液 低温 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 和 川 莹 对 照 药材 各 0. 2g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 (30 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nrm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 当归 对 照 药 材 . 川 艺 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 湘 , 挥 去 溶剂 ,加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氨 试 液 洗 深 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 提取 液 燕 干 , 残 
潭 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 
1. 5cm, 长 为 15cm) ,先后 用 水 和 2026 乙醇 各 50ml 洗 脱 , 弃 去 
洗 脱 液 , 继 用 80% 乙醇 80m] 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 并 Re 对 照 
A .A S RH Rg 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 
22 : 10010'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn f ze PE 3 id EAM. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 盐酸 -甲醇 (1: 100) 提 取 液 
10ml, 浓 缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 
0. 1g, 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 此 碱 对 照 品 适 
AE um ER X48 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 
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别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 
浓 氨 试 液 (12 :6 :3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展 
开 缸 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN s LA Z E-0. 05mol/L 磷酸 二 毛 钾 溶液 (28 : 72) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 例 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 屎 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 到 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1 : 100) 的 混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 
续 滤 液 25ml, 浓 缩 至 约 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 
目 ,5g, 内 径 为 0.9cm, 湿 法 装 柱 ,用 甲醇 30ml 预 洗 ) 上 ,用 乙 
醉 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 于 50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 e 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

kh fur PE DLE MEN BERE CCS Hir NO, * HOD it, 
不 得 少 于 1. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 , 祛 风化 痰 ,活血 通 络 。 用 于 气 
虚 血 瘀 、 风 疼 阻 络 所 致 的 中 风 , 症 见 口 眼 焉 斜 ,半身不遂 .手足 
EK AA WE .言语 不 清 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 inus. 


【规格 〗 每 丸 重 3g 
【贮藏 】 密封 。 
人 参 养 荣 丸 
Renshen Yangrong Wan 
【处 方 】 人 参 100g 土 白术 100g 
茯苓 75g € HX 100g 
当归 100g 熟地 黄 75g 
HAIC 100g KRR 100g 
陈皮 100g 制 远志 50g 
肉桂 100g 五 味 子 ( 酒 蒸 )75g 


〖【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 另 取 生 
3& 50g. KE 100g ,分 次 加 水 煎 者 至 味 尽 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.25(80C ) KWE., E 100g 粉末 加 炼 蜜 35 一 50g 
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与 生姜 KORG , 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 密 90 一 100g 
与 生姜 OE PES] BECA ESL R. 

[3X1 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 * 味 甘 、 微 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 握 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ( 茯 苓 )。 草 
NK? £53 fà ÉL 4e 20~68pm, 棱 角 锐 尖 ( 人 参 )。 石 细胞 类 圆 形 或 
长 方形 ,直径 32 一 88km, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 纤 维 成 束 或 散 
LE JLSESOLEEECE DIAM OE IDI PAG €t AE 1623 49 
纤维 东周 围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 秋 甘草 )。 
种 皮 石 细胞 旦 淡 黄色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 呈 多 角形 , 壁 较 厚 ， 
孔 沟 细密 , 胞 腔 含 深 棕 色 物 (五 味 子 )。 草 酸 钙 簇 晶 直径 18~ 
32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 
个 簇 唱 ( 白 芍 )。 薄 壁 细胞 棕 黄 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 
棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 草 酸 钙 针 晶 细小 ,长 10 324m, AX 
则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 土 白术 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ， 
有 极 微 细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存在 于 注 
壁 组 织 中 (陈皮 )。 木 栓 细 胞 表面 观 呈 多 角形 、 类 方形 或 类 长 
方形 , 垂 周 壁 较 薄 ,有 纹 孔 , 呈 断 续 状 ( 制 远志 )。 

(2) 取 本 品 18g, WR, WERE 10g, 研 匀 , 用 7% 硫 酸 溶 
液 充分 研磨 提取 3 次 (100ml,50ml,50ml) ,离心 , 取 酸 水 液 ， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 石油 醚 (30 一 60 ) 振 播 提取 3 次 ， 
每 次 50ml, 合 并 石油 醚 液 EF ,残渣 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 二 醇 对 照 品 .人 参 三 醇 对 照 
品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl、 对 照 品 溶液 各 5pl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
醚 -三 毛 甲 烷 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 96 8C 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 班 点 。 

(3) 取 本 品 9g. 3I BE , A RE SK E 9g, 研 匀 , 置 索 氏 提取 器 
中 ,加 甲醇 适量 ,加热 回 流 提 取 至 提取 液 无 色 ,提取 液 蒸 干 , 残 
酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 20m 洗涤 FEKAR. ET 
FAREA 1ml, 加 中 性 氧化 铝 2g, 在 水 浴 上 拌 匀 .干燥 , 加 在 
中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,2g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 (1: 1) 混 合 溶液 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙 
BE 1ml 使 溶解 ,上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶 液 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 亿 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) BU dà 9g, 剪 碎 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 照 挥发 
油 测定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 并 滋 流 和 人 烧瓶 时 为 止 , 加 乙酸 乙 酯 2ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
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分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 浓 缩 至 约 0.25ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
当归 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 桂 皮 醋 对 
照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~ 
Gul 对照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 本 (9: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 当归 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 二 
硝 基 蔡 腓 乙醇 试 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 了 晰 ,日 光 下 检视 ,在 与 
桂皮 醛 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 9g, MERE ,加 硅 藻 土 4. 5g, 加 水 50ml, 研 匀 , 离 
心 , 弃 去 上 清 液 , 药 渣 加 水 50ml, 同 上 重复 处 理 2 次 后 ,在 
50'C T AR 3 小 时 , 置 索 氏 提 取 顺 中 ,加 石油 酶 (60 一 90T ) 
80ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 1 小 时 , 弃 去 石油 醚 , 药 渣 挥 干 ,加 甲 
BK 80ml, 置 水 洽 上 加 热 回流 提取 至 提取 液 无 色 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 
0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 
溶液 。 再 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
0. 5pl, 分 别 点 于 同一 用 0.5%% 和 氢 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 
约 3cm; 取 出 , 景 干 ;再 以 甲 茜 -乙酸 乙 醋 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 脉 干 055 
以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 1126 醋酸 溶液 (40: 60) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 四 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 约 
0. 8g ,精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ，, 取 
约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 波 过 , 取 续 波 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 陈皮 以 橙 皮 苷 (C: Ha O1s ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 2.0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 13mg. 

【功能 与 主治 〗 温 补 气 血 。 用 于 心 脾 不 足 , 气 血 两 亏 , 形 
瘦 神 疲 , 食 少 便 湾 , 病 后 虚弱 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 水蜜 丸 一 次 6g, 大 蜜 丸 一 次 1 
丸 , 一 日 1 一 2 次 。 
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【规格 】 XUL 每 丸 重 9g 
【贮藏 】 密封 。 


ASTUOBE 


Renshen Shouwu Jiaonang 


[4h51 红 参 400g 制 何首乌 600g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 30% 乙醇 作 溶剂 , 浸 
Wi 24 小 时 后 , 缓 缓 渗 沪 至 渗流 液 无 色 , 收 集 渗 流 液 , 静 置 
24 小 时 , 滤 取 上 清 液 ,浓缩 成 稠 高 ,干燥 ,粉碎 ,加 适量 淀粉 ， 
1&5] ALIE E i 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 训 ,内容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 粉 
ZR LER DIC 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 氨 试 液 50ml, 播 匀 , 放 置 使 分 
层 , 取 上 层 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 红 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
A$:8ifRb HRE m ASEH Re 对 照 品 、 人 参 皂 并 Rg 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 LESCT REDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105"C m 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ! 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 3ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 制 何首乌 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 2,3,5,4- pue d& — 
AE Z 烯 -2-O-B-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml d 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
层 板 上 ,以 甲苯 -乙醇 (2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 3. 5cm， 
取出 ,及 于 ,再 以 甲苯 -乙醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 
7cm, 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
Jg 3 ERI ; L ZAR- (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4- 四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 2,3,5,4- 四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-O- 
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有 D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
5] WH 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 稀 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 制 何首乌 以 2,3,5,4-Du F5 3€ — AE 7, 46-2-O- 
p-D-ft 4 Ha E (C Hj O,) 计 ,不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 。 用 于 气 血 两 虚 所 致 的 须发 早 
白 、 健 忘 失眠 、 食 欲 不 振 BEZI ;神经 衰弱 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 一 2 粒 ,一 日 3 次 。 饭 前 


服用 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 密封 。 
ASSI XL 
Renshen Jianpi Wan 

[451 人 参 25g ER GERE 150g 
茯苓 50g . 山药 100g 
陈皮 50g 木 香 12. 5g 
砂 仁 25g 灸 黄 100g 
当归 50g 酸 束 仁 ( 炒 )50g 
远志 ( 制 )25g 


〖【 制 法 〗 以 上 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 短 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 40 一 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,于 燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
加 炼 蜜 110~120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 
香 , 味 甜 . 微 苦 。 

[350] (〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 , AR Et RIF 
在 于 黏液 细胞 中 ,长 80~240um, 针 唱 直 径 2 一 5pm( 山 药 )。 草 
K £53 E ÉL 18 20~68pm, 棱 角 锐 尖 ( 人 参 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 
黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 8g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 12g, 剪 碎 , 加 硅 
藻 土 6g, 研 匀 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 100ml, 加 热 回 流 提取 
3 小 时 LOS , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 30ml 溶解 ,转移 至 分 
液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20mjl, 合 
正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 燕 
干 ,残渣 用 水 30ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 
脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,先后 用 水 50ml, 4094 Z 
BK 30ml 和 70% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 70% 乙 醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 0. Sml fi f ED Do GR. SUA S SH 
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Rg: H Ra ASEP Re 对 照 品 .人 参 皂 苷 Rb, 对 照 品 及 黄 
芪 甲 苷 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 上述 五 种 
溶液 各 5 一 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEE IR E ,以 三 毛 甲 烷 - 
甲醇 -水 (13 : 6 : 2)10 人 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C f $8 EA 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 8g, DEPE; RAAE L 12g, 剪 碎 , 加 硅 
X t 6g. 9t 5]. FH 7, BE 30ml 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
WRT, RA MEZE 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 白术 对 照 药材 0.5g, 加 正 已 烷 2ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 
照 药材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC60—90'C)-Z, EZ, BE C50 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 平 
fii 15 分 钟 的 展开 和 内 展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ,并 显 一 桃红 
色 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0.25mg 的 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适 量 , 研 碎 , 取 约 4g， 
精密 称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 6g， 
MEREMERE 6g, 充 分 研 谥 成 薄片 后 剪 碎 , 置 索 氏 提取 
器 中 dno dd E C60 — 90"C ) 80m, i d& [el c 3 小 时 , 弃 去 石油 
醚 ,药酒 挥 干 , 加 甲醇 80ml, 加 热 回 流 5 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 转移 至 100mi 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 滤 人 
同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $8 5] , B0 48. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh B Rz ELE EE Cs Hu O1; ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 1.7mg; 大 赛 刀 每 丸 不 得 少 于 6. 9mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 气 ,和 胃 止 泻 。 用 于 脾胃 虚弱 所 
致 的 饮食 不 化 、 腕 闽 嘻 杂 、 恶 心 呕吐 .腹痛 便 渡 、 不 思 饮 食 、 体 
PEB. 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 水蜜 丸 一 次 8g, X € JL— X 2 
丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 大 蜜 丸 ”每 九重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


JA x m uu 
Erbao Keli 
[4771 太子 参 120g 北 沙 参 120g 

茯苓 120g 山药 120g 
Xv iiit 45g 炒 麦芽 45g 
陈皮 45g kb AA 45g 
炒 白 扁豆 120g ZZ 45g 
A8 OB45g 


【 制 法 】 UA ET — ER DUK RUE — ER 4 小 时 ,第 
二 次 3 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 , 取 上 清 液 , 浓 缩 至 适 
量 ; 另 取 馈 糖 45g, 加 热 者 沸 , 浓 缩 至 相对 密度 1.35 C50 CO 以 
上 ,加 入 枸 橡 酸 3g, $55] ,加 入 上 述 浓缩 液 中 , 搅 匀 ,加 入 芒 糖 
粉 650g tis EE , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,在 60 C 干燥 , 制 成 1000g; 
或 加 入 芒 糖 粉 270g、 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,在 60C 干燥 ， 
制 成 900g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 50g, 研 细 , 加 乙醚 80ml, 加热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 太 子 参 对 照 药材 3g, 加 水 50ml, E 1 小 时 ,高 
心 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 ， 
AT ,残渣 加 甲醇 0. 5m 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 20pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105 "C Dn dA 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g. BEAR ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 和 残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 侈 和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5~ 
10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氢 氧化 钠 溶液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 
为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 5cm, 取 出 ,及 干 , 再 以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 -水 (20: 10:1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 
约 10cm, 取 出 ,了 脉 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 105 C 加热 数 分 
钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
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别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 及 上 述 对 照 品 溶液 Sul, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5: 
0. 25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 所 蒸气 中 藉 15 分 钟 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 水 50ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 50ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
E ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 溶液 1091, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 奔 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,在 105 习 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0502) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 3 ERI s LL Z RE-0. 1%% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 12pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 稀 乙 醇 
25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 绕 含 白 芍 以 芍药 苷 (Ca Ha O11) 计 ,规格 (1) 和 规 
格 (2) 不 得 少 于 2. 0mg; 规 格 (3) 和 规格 (4) 不 得 少 于 4. 0mgs 
规格 (5) 不 得 少 于 6. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 气 ,生津 开胃 。 用 于 脾气 虚弱 、 骨 
阴 不 足 所 致 的 纳 果 厌食 . 口 干燥 渴 、 大 便 久 演 、 面 黄体 弱 、 精 神 
不 振 ,盗汗 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 至 三 岁 一 次 5g 或 4.5g 
〈 低 蔗糖 型 ), 四 至 六 岁 一 次 7.5g 或 6.8g( 低 蔗糖 型 ), 六 岁 以 
上 一 次 10g 或 9g( 低 蔗糖 型 ) ,一 日 2 一 3 K. 

【规格 】 (1) 每 袋 装 4.5g( 低 蔗糖 型 ) 
(3) 每 袋 装 9g( 低 蔗糖 型 ) 

【贮藏 3 密封 。 


(2) 每 袋 装 5g 
(OFRE 10g (5058 S E 15g 


儿 康 宁 糖 浆 


Erkangning Tangiiang 


[4751 35$ RE 
« 470 。 


pan, 
3€ HOR 
»* ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 
白术 茯苓 
山药 EH 
XA 制 何首乌 
XX 焦 山 植 
X OP) 桑 枝 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 加 水 前 痢 两 次 ,合并 煎 液 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 适量 ,加 入 芒 糖 , 炼 蜜 适量 , 混 匀 , 滤 过 ,加 构 槐 酸 及 
防腐 剂 适量 , 混 色 ,再 加 入 陈皮 油 0. 6ml, 加 水 至 1000ml, 混 
5] ,分 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 福 色 的 黏稠 液体 ! 气 芳香 ， 
Uk RH. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 王 , 残 潜 加 甲醇 1ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 1g, 加 水 饱和 的 正 
丁 醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 正 丁 醇 
Iml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (4 : 1 :1) 的 上 层 湾 液 为 展开 剂 ， 
ER Eo BRUT EDU 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C Jm dA £5 
5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 芋 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 荧光 王 
点 ; 置 氨 燕 气 中 时 后 ,日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 班 点。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 肖 至 中 性 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (10 : 20 : 11 : 5)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
JR] ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 24( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

【 正 丁 醇 提 取 物 】 精密 量 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提 取 5 次 (30ml,20ml,20ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 
提取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 中 , 蒸 干 , 置 105C 干 燥 3 
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小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 , 迅 速 精密 称 定 重量 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 含 正 丁 醇 提 取 物 不 得 少 于 3.096, 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-O-p8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 3 2,3,5,4' -DU XS dE — 3E 7, 445-2-O- 
p-D- 葵 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 25ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 稀 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lm & fpi 5L 2.3.,5,4'-Du 35 d& — 3E 7, 
烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 (C: Hz O, ) 计 ,不 得 少 于 30pg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 ,消食 开胃 。 用 于 脾胃 气虚 所 
致 的 厌食 , 症 见 食欲 不 振 ,消化 不 良 LEER EE ECKE RR UR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ,20 一 30 X 
为 一 疗程 。 


〖 规格】 (1) 每 支 装 10ml 〈2) 每 瓶装 150ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
儿童 清 肺 丸 
Ertong Qingfei Wan 

[4h75] 麻黄 10g 炒 苦 杏 仁 20g 
石膏 40g 甘草 10g 
S 3X AE 30g Jk 35 Rz 30g 
RY 40g 板蓝根 40g 
橘红 30g 法 半 夏 30g 
炒 紫 苏 子 20g 35 f 10g 
浙 贝 母 40g 紫 苏 叶 20g 
细 辛 8g Ws 30g 
蜜 枇杷 叶 40g 白 前 30g 
前 胡 20g ABW 30g 
天 花粉 30g BERA 10g 


[8751 以 上 二 十 二 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 
100g 粉末 加 炼 蜜 45 一 65g 与 适量 的 水 , 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 ;或 
每 100g 粉末 加 炼 蜜 140 一 160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
T FA. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;不 规则 片 状 结晶 
无 色 , 有 平 直 纹 理 ( 石 谊 )。 韧 皮 纤维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 筷 沟 


OMNIS 
3€ HOR 
a% ouryao. com 


儿童 清 肺 丸 


fH CALO. 。 纤 维 无 色 ,直径 13 一 26 um, HEISE, 4L 1 BH CE 
桑 白 皮 )。 气 孔 特 异 ,保卫 细胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 黄 ) 。 种 皮 
内 表皮 细胞 黄色 ,多 角形 或 长 多 角形 , 壁 稍 厚 ( 蔓 英 子 ) HA 
组 织 中 有 细小 草酸 钙 往 晶 ,直径 4 一 8 hm( 紫 苏 叶 )。 淀 粉 粒 
复 粒 由 2 一 14 分 粒 组 成 , 常 由 一 个 大 的 帆 盔 状 分 粒 与 几 个 小 
分 粒 复合 (天 花粉 )。 

(2) 2k dim ZK SE JL 6g 粉碎 ,或 取 大 蜜 丸 10g, B a, H E 
藻 土 5g, 研 匀 ,加 浓 氮 试 液 2ml、 乙 醇 5ml 和 乙醚 50ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 溶液 (1 一 20)lml, 低 温 蒸 干 , 残 
酒 用 甲醇 适量 使 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 1g, 拌 匀 , 加 在 中 性 氧化 
馈 柱 (100 一 200 目 ,6g, 柱 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 ,低温 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 
麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
10 pl, Xj Fi iS 28 3. 2 pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
气 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4: 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
F WIZER, E 105 亿 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(DKE dà 7K 3E JL. 2g, 粉碎 ,或 取 大 蜜 丸 3g, 剪 碎 , 加 
70% 乙 醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 加 在 
聚 酰 胺 柱 (80 一 100 目 ,1g, 柱 内 径 为 lcm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,分 别 
用 水 .30% 乙醇 .60% 乙 醇和 乙醇 各 25ml 洗 脱 ,收集 30% Z 
醇 洗 脱 液 ( 备 用 ) ,收集 乙醇 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 iml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 劳 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml & img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 yl、 对照 品 溶液 1 pl1, 分 别 点 于 
同一 聚 酰 胶 薄 膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1: 
0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶 
液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 30% 乙 醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 nhl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE ,使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 1.7 : 1.3) 为 
展开 剂 ,展开 WH, EF AA 1% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 
次 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 麻黄 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RE -0. 1% 磷 酸 溶液 (4 : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 206nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 铝 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 


。 471 >° 


儿童 清热 导 滞 丸 


10 ng .盐酸 伪麻黄碱 5 pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 混 匀 ，, 取 
约 3. 4g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ， 
取 约 6g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 100ml, 称 定 
重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 
重量 , 扬 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 50ml, 加 浓 氮 试 液 2ml, 播 
匀 , 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 50ml, 合 并 乙醚 液 , 加 入 盐酸 
乙醇 溶液 (5 一 100)2ml, 混 匀 , 减 压 回 收 乙 醚 或 挥 尽 乙 醚 , 残 
渣 加 水 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 放 
置 24 小 时 后 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 20 pl 与 供 试 品 溶液 
10—20 pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。Hls NO * HCD 和 盐酸 伪 
麻黄 碱 (CoHsNO。 HCl 的 总 量 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 
66pg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 0. 11mg。 

WF ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 碰 酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30 hg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 适量 ， 
精密 称 定 ,精密 加 入 半 量 的 硅 藻 土 , 研 色 , 取 约 0.9g, 精 密 称 
定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 勾 , 取 适量 ,精密 称 
E ,精密 加 入 半 量 的 硅 藻 土 , 研 匀 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 ,加 入 
70% 乙 醇 40ml, 加热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 转移 至 
100ml 量 瓶 中 ,用 少量 70% 乙醇 分 次 洗涤 容器 和 残 得 , 洗 液 
并 人 同一 量 瓶 中 ,加 7096 乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10 ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (C2 His O41) 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 2.7mg; 大 蜜 丸 每 刀 不 得 少 于 4. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 清 肺 , 解 表 ,化 痰 , 止 嗽 。 用 于 小 儿 风 
寒 外 束 、 肺 经 羔 热 所 致 的 面 赤身 热 、 咳 嗽 气 促 、 痰 多 黏稠 、 
mq WE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 1 线 , 大 蜜 丸 一 次 1 
丸 ,一 日 2 次 ;三 岁 以 下 一 次 半 伐 或 半 丸 。 

【规格 】 (1) 水 蜜 九 ”每 袋 装 1. 7g 
重 3g 

【贮藏 】 
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【处 方 】 醋 鸡 内 金 120g 
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KIE th 90g RE 90g 
f& iE 60g MA 90g 
法 半 夏 60g 六 神曲 ( 焦 )60g 
焦 麦 芽 60g f& TR HE 120g 
REF 90g 使 君子 仁 120g 
胡 黄 连 60g e Hog 
知 母 120g T4 60g 
酒 黄 芬 120g Wd 60g 
jfi 90g 盐 车 前 子 120g 


【 制 法 】 以 上 二 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 115 一 125g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 》 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 . 微 若 。 

LEN) 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 沙 赛 内 碎 块 不 规 
则 块 状 , 大 小 不 等 ,边缘 不 整齐 , 半 透 明 , 淡 黄色 或 近 无 色 ,楼 
角 分 明 ,有 的 可 见 线 状 纹理 ( 醋 鸡 内 金 )。 

(2) 取 本 品 6g, B GE ,加 甲醇 15ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 
HRE lm & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10 :7 : 5 : 3) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 EU A 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 前 碎 , 加 乙醚 15ml, 充 分 振 播 , 漫 溃 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 汀 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5jl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 环 己 烷 -甲醇 
(27:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 
溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g. 3 PE, Ji zK 20ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙酸 乙 酯 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 橙 皮 苷 对 照 品 和 
柚 皮 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G BEER EDIT SB EUR 
醇 -水 (32 : 17 : 5)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 E EB ZJ 12cem, 取 出 , 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g, 加 硅 藻 土 约 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 稀 盐 
酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 25ml 振 播 提 取 , 分 取 乙 酸 
乙 酯 液 AT ,残渣 加 甲醇 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 胡 黄连 对 照 药 材 lg, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF: 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- Z 
酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 1 : 0. DARRA ER, KH, MTF., EA yh 
光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (59 : 41) 为 流动 相 ;检测 波长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 厚 朴 酚 70pg、 和 厚 朴 酚 
20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 混 
名 , 取 约 1. 5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1. 5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 摩 朴 以 厚 朴 酚 (Cs His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cs Hi 〇 ; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 5mg。 

【功能 与 主治 】 ARF, KERLE. MTA R D HI 
致 的 痛 症 , 症 见 不 思 饮 食 、 消 化 不 良 、 面 黄 肌 瘦 、 烦 躁 口 渴 、 胸 
B UAI Po] RRE R, PATERNA. 

【用 法 与 用 量 】》 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 3 次 ,周岁 以 内 小 
儿 酌 减 。 


【规格 】 每 丸 重 3g 
【贮藏 】 密封 
儿 感 退 热 宁 口 服 液 
Ergan Tuirening Koufuye 
Ltl FE 板蓝根 
菊花 55i 
Té tE X 
薄荷 甘草 


LHI 以 上 八 味 , 青 蒿 、 连 本 .菊花 .薄荷 加 水 蒸馏 , 收 
集 蒸 馅 液 约 500ml, 冷 藏 备用 ; 药 洼 与 其 余 板 蓝 根 等 四 味 加 水 
克 者 二 次 ( 苦 杏 仁 在 水 沸 后 加 入 ), 郁 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 
成 稠 高 , 放 冷 ,加 入 乙醇 ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓 
缩 至 适量 ,加 入 上 述 蒸 馏 液 , 滤 过 ,滤液 加 单 糖 浆 250ml, 以 
102621. K (b 8328 HX WI pH 值 至 7.0 — 7.5, 加 水 使 成 
1000ml,f8 ^J, 8 E OB b M, KH, Bg. 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 深 棕色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 
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20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 于, 残渣 加 甲醇 im 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 东 其 营 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (10 : 8 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 ,取出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 播 匀 , 用 三 氯 甲烷 提取 2 次 ， 
每 次 25ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 和 区 对 照 药 材 1g, 加 水 50m, MA 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 昭 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 二 甲 蔡 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105"C Jin 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 
液 , 水 液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
AT ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 
照 药材 2g, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1:1 
2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 加 7% 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 的 混合 溶液 
20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氰 甲烷 液 ,用 水 30ml AR, FEK 
液 , 三 氯 甲烷 液 用 无 水 硫酸 钠 10g 脱水 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (3 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 BRE .EDIL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 13( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L BER e A C- VK BER (67 : 33 : 1) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 
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不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 MHARI RE GEHE ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 40kg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml 含 
甘草 酸 39. 18pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 10ml EA 
中 ,加 流动 相 至 刻度 18 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 清热 ,化 痰 止咳 ,解毒 利 咽 。 用 于 小 
儿 外 感 风 热 , 内 郁 化 火 ,发 烧 头 痛 , 咳 嗽 ,咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 十 岁 以 上 一 次 10 一 15ml, 五 至 十 
岁 一 次 6 一 10mjl, 三 至 五 岁 一 次 4 一 6ml, 一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
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【处 方 】 AE 080900g 红粉 100g 

【 制 法 】 VA.E Bk A E D E R 2009 K KURZ 
粉 , 配 研 id £83 98 CRISE SR RO 1853 . BD 48., 

【性 状 】 £m ARE ERR OB ÓNTK. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 0. 1g, 加 水 10ml, de $8 , 滤 过 , 取 滤 
液 , 照 钙 盐 与 硫酸 盐 的 鉴别 方法 (通则 0301) 试 验 , 显 相同 
的 反应 。 

(2) 取 本 品 0.5g, 加 稀 硝 酸 10ml, 振 播 , 泪 过 , 取 滤 液 
lml, 加 碘化钾 试 液 1 滴 , 即 生成 猩 红 色 沉淀 ,再 加 过 量 的 碘 化 
钾 试 液 , 沉 淀 即 溶 解 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 取 本 品 约 2g, 精 密 称 定 ,加 稀 硝酸 25ml, 待 
红粉 溶解 后 , 滤 过 , 滤 渣 用 水 约 80ml 分 次 洗涤 ,合并 洗 液 与 滤 
液 , 加 硫酸 铁 锐 指示 液 2ml, 用 硫 握 酸 钻 滴定 液 (0. 1mol/L) 滴 
E. lm 硫 氰 酸 狠 滴 定 液 (0.1molL) 相 当 于 10. 83mg 的 
Mk R(HgO). 

本 品 每 1g 含 红粉 以 氧化 冬 (HgO) 计 ,应 为 90 一 110mg。 

【功能 与 主治 】 EKRE, EREM. MTF E k 
致 的 溃疡 , 症 见 郊 面 鲜 活 ER. 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 取 本 品 适 量 均匀 地 撒 于 患处 ,对 
深部 郊 口 及 瘘管 ,可 用 含 本 品 的 纸 抢 条 捅 人 , 郊 口 表面 均 用 油 
高 或 敷料 盖 贴 。 每 日 换 药 一 次 或 遵 医 电 。 

【注意 】 本 品 专 供 外 用 ,不 可 人 口 。 凡 肌 薄 无 肉 处 不 能 
化 脓 ,或 仅 有 笛 水 者 忌 用 。 

【规格 〗 每 瓶装 1. 5g 
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【贮藏 】 密封 , 避 光 ,防潮 。 
JV 1565985 X, 
Jiuqi Niantong Wan 

[4h75] EER 138g KE 34. 5g 

高 良 姜 34. 5g 陈皮 69g 

郁 金 69g ERA 276g 

Ni ES 138g Ik H6 69g 

甘草 34. 5g 五 灵 脂 ( 醋 炒 )138g 
〖 制 法 】 以 上 十 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 

干燥 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 黄 褐色 至 棕 宰 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苦 LM. 


【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 厚 壁 组 织 碎片 绿 
黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 摩 , 纹 
孔 细 密 ( 醋 延 胡 索 ) 。 木 纤维 成 束 ,长 梭 形 ,直径 16 一 24pkm, RE 
稍 厚 , 纹 孔 横 裂缝 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 纤 维 束 周 围 
薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 蝇 ,形成 晶 纤维 (甘草 )。 分 泌 细 胞 类 
圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕色 分 刻 物 ,其 周围 细胞 作 放射 状 排 
列 ( 醋 香 附 ) 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存 在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 
内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 
1). 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 浓 氮 试 液 1ml 与 三 气 甲 烷 20ml, 
SEI 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄野 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 品 溶液 1pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -三 毛 甲 烷 - 甲 醇 
(10:6: 1) 为 展开 剂 ER. WH, EF, ERRA FAD h 
后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, $8 5] , C EC 08 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 香 附 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF:: 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (9 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 RAZE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 2pl 
及 【鉴别 ] (3) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 气 甲 烷 (1 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清 
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晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 陈皮 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱 
和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 
3cm, 取 出 , 景 干 ,再 以 甲 芋 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20:; 10:1: 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 
三 氢化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 以 甲醇 -水 -醋酸 (40 : 60 : 0.3) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 轨 品 滨 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 浸 
溃 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg RKE AREE Cs Hau Ois ) 计 ,不 得 少 
于 2. 2mg。 

【功能 与 主治 】 
胸 胁 胀 满 疼痛 、 痛 经 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 


理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 灌 血 六 导致 的 


【贮藏 】 密封 。 
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[475] 马 钱 子 粉 250g 麻黄 250g 
乳香 ( 制 )250g 没 药 ( 制 )250g 


LHJ 以 上 四 味 ,麻黄 .乳香 . 没 药粉 碎 成 细 粉 ; 马 钱 子 
粉 与 上 述 粉末 配 研 ,过 得 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 褐色 至 深 黄 褐色 的 粉末 , 遇 热 或 重 压 
易 粘 结 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 
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LERI 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 单 细胞 非 腺 毛 形 
似 纤 维 , 多 碎 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 马 钱 子 )。 气 孔 特 
异 ,保卫 细胞 侧面 观 呈 哑铃 状 ,纤维 上 附 有 小 晶体 (麻黄 )。 不 
规则 团 块 淡 黄 色 或 淡 黄 棕色 ,由 无 色 或 淡 黄 色 油 滴 和 小 颗粒 
聚集 而 成 ,加 苏丹 正 试 液 , 油 滴 呈 红色 (乳香 ) 。 不 规则 碎 块 淡 
黄色 ,和 碎 块 洞穴 中 含有 微 黄色 油 滴 , 加 苏丹 焉 试 液 , 油 滴 呈 红 
色 ( 没 药 ) 。 

(2) 取 士 的 宁 对 照 品 . 马 钱 子 碱 对 照 品 适量 ,用 三 毛 甲 烷 
溶解 ; 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 适量 ,用 甲醇 溶解 ;分 别 制 成 每 
lmi & 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 三 
种 对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 2mol/L AREA 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 毛 甲 烷 -乙醇 
(1:3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 ,在 
105 和 加 热 约 10 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 盐酸 麻黄 碱 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 暑 以 稀 碘 化 匀 钾 试 
液 ,在 与 士 的 宁 对 照 品 和 马 钱 子 碱 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 装 量 差 异 取 本 品 , 依 法 (通则 0115) 检 查 , 装 
量 差异 限度 为 十 3.0% 。 应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 〗 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 ，, 取 约 2g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 三 气 甲 烷 20ml 与 浓 氨 试 液 
lml, 轻 轻 摇 匀 , 称 重 , 于 室温 放置 24 小 时 ,再 称 重 , 用 三 毛 甲 
烷 补足 减 失 的 重量 ,充分 振 播 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml， 
用 硫酸 溶液 (3 一 100) 分 次 提取 至 生物 碱 提 尽 ,合并 硫酸 液 ,加 
浓 氮 试 液 使 呈 碱 性 ,用 三 氯 甲 烷 分 次 提取 ,合并 三 毛 甲 烷 液 ， 
蒸 干 , 精 密 加 三 氯 甲烷 5ml 使 残渣 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 士 的 宁 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml g o. 4mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 
品 溶液 241. 5pl, 供 试 品 溶液 Sul, 分别 交 叉 点 于 同一 硅胶 
GFa 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 -乙醇 - 浓 氮 试 液 (16 : 12 : 1 : 4) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 
0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 , 波 长 ; Ms 一 254nm,AR = 
325nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积 分 值 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,每 锥 含 马 钱 子 以 士 的 宁 (Ca Hz N; O 〇 ;) 
计 , 应 为 4. 5~5. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 散 瘀 , 消 肿 止 痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,次 
血肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 2. 5g, 一 日 1 次 , 饭 后 服用 ; 
外 用 ,创伤 青 肿 未 破 者 以 酒 调 囊 忠 处 。 

[tX] 本 品 含 毒性 药 , 不 可 多 服 ; 孕 妇 禁 用 ;小 儿 及 体 
弱者 尊 医 踢 服 用 ; 破 伤 出 血 者 不 可 外 烧 。 

【规格 】 每 袋 装 2. 5g 

【贮藏 】 密闭 , 防 热 ,防潮 。 
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A 3x 散 
Jiusheng San 
[4571 苍术 150g 黄柏 200g 
X3 nr 200g 苦 杏 仁 400g 
落 荷 200g 乳香 120g 
没 药 120g 轻 粉 50g 
红粉 50g 


[98751 以 上 九 味 , 除 轻 粉 .红粉 外 ,其 余 苍 术 等 七 味 粉 
碎 成 细 粉 ;将 轻 粉 .红粉 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ， 
过 绢 筛 ( 不 得 用 金属 得 ), 混 匀 ，, 即 得 。 

[LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 浅 棕 色 的 粉末 ; 气 清香 。 

【鉴别 】 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 团 块 无 色 或 
ARE ,表面 及 周围 扩散 出 众多 细小 颗粒 , 久 置 溶化 (乳香 )。 
叶肉 组 织 中 有 细小 草酸 钙 艇 唱 , 直径 4~8pm( 繁 苏 叶 )。 草 
酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32km, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 苍 
术 )。 纤 维 束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 唱 纤维 , 含 
晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 (黄柏 )。 石 细胞 检 黄 色 , 贝 完 状 , 壁 较 
BE , 较 宽 一 边 纹 孔 明显 ( 苦 杏 仁 ) 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【功能 与 主治 〗 解毒 消 肿 , 燥 湿 止 痒 。 用 于 湿 毒 瘀 阻 肌 
肤 所 致 的 湿 疮 . 腾 疮 、 黄 水 疮 , 症 见 皮 肤 湿 烂 溃疡 、 渗 出 脓 水 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 ,用 花椒 油 或 食用 植物 油 调戏 或 撤 
布 患处 。 

【注意 】 不 可 内 服 。 


【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
九 味 石灰 华 散 
Jiuwei Shihuihua San 
本 品 为 藏族 验方 。 
[4h75] 石灰 华 100g 红 花 80g 
| 牛黄 4g 红 景 天 80g 

BRE 100g 甘草 (去 皮 )80g 
高 山 辣 根 菜 80g WE 100g 
洪 连 100g 


〖【 制 法 】 以 上 九 味 , 除 牛 黄 外 ,其 余 石 灰 华 等 八 味 粉 碎 成 
细 粉 。 将 牛黄 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ，, 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 黄 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 甘 、 微 苦 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 ,止咳 ,安神 。 用 于 小 儿 肺 炎 ， 
高 热 烦躁 ,咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.6 一 0.9g, 一 日 2 次 ;三 岁 
以 下 小 儿 酌 减 。 
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【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
NRF RRE 
Jiuwei Gantai Jiaonang 

[47551 三 七 80g 郁 金 240g 

3x AE 240g 姜黄 80g 

酒 大 黄 128g R^ 160g 

MM. 224g 山药 720g 

五 味 子 64g 


后 ,用 90% 乙 醇 加 热 回 流 提 取 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 提取 
液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1.15 一 
1.25(60YC ) 的 清高 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 郁 金 . 获 获 、 姜 
AAF M .山药 加 水 前 者 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 
再 加 水 前 者 30 分 钟 后 ,加 入 酒 大 黄 再 前 者 二 次 ,每 次 30 分 
钟 , 合 并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 约 
为 1.15 一 1.25(60C) 的 清高 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 上 述 两 种 细 
粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶 春 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
EU VERTS 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 70% ZE 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 用 0.5% 氧 氧化 钠 溶 液 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 碱 液 ,再 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 
FT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb 对照 
d. AS Rg 对 照 品 与 三 七 皂苷 ROM BS dS vu FB BE dd R 
每 1ml gA 2. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 1 一 
2p1, 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (4 :; 1 ; 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 甲醇 20ml, 浸 演 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 乙 配 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
乙醚 液 ET ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15:5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 和 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
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的 位 置 上 , 显 相 同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氨 蒸 气 中 粘 后 ,日 光 
下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 Ap Ph OE 
过 ,滤液 浓缩 至 5m, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml S lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 用 含 4% 醋酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G E 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DARRA, R 
开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 二 和 握 甲 烷 30ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 二 毛 甲 烷 lml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 药 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (9 : 1 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1026 9E 4H 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 五 味 子 对 照 药材 1g. Jn — 38 Fi 30ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 二 氧 甲烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 二 氯 甲烷 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 
对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (0—60'C)- FE IE Z, B-IR IR CI : 5 : 
D 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展开 , RGB BRE. XE X Pb OG 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 tAE 取 本 品 内 容 物 0.6g, 加 乙酸 乙 酯 
20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
BK 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 大 黄 昔 对照 品 , 加 四 
醇 制 成 每 m 含 0.2mg 的 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 甲 酸 -水 (10 : 3.5 : 0.2 : 0.32 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 罚 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 AAI 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (76 : 24) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 254nm。 
理论 板 数 按 大 黄 酚 颖 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 WAKER Rm, 大黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lm S XXX. KARGE 5ug 的 
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混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 青 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 ， 
滤 过 ,精密 景 取 续 滤液 10ml, 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 5mol/L 
硫酸 溶液 20ml, 再 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,转移 
至 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 层 , 酸 水 液 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 河 加 甲醇 
溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 酒 大 黄 以 大 黄 素 (Ce Hi Os) 和 大 黄 酚 
(C; HioO4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 70kg。 

ERF 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 05mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 粒 同 装 量 差异 项 下 操作 ， 
计算 每 粒 的 平均 装 量 。 取 内 容 物 研 细 , 取 3. 5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
X 300W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cs Hss O;1 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 】 化 瘀 通 络 , 玖 肝 健 脾 。 用 于 气 沾 血 次 兼 
肝 郁 脾虚 所 致 的 胁 肋 痛 或 刺 痛 , 抑 郁 烦 闷 , 食 欲 不 振 , 食 后 腹 
Bk cS ,大 便 不 调 RATER. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医 鼎 。 

【注意 】 孕妇 鼠 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 35g 


【贮藏 】 密封 。 
九 味 羌 活 口服 液 
Jiuwei Qianghuo Koufuye 
【处 方 〗 羌活 150g 防风 150g 
苍术 150g 细 辛 50g 
NÆ 100g 白芷 100g 
黄 苓 100g 甘草 100g 
地 黄 100g 


【 制 法 〗 以 上 九 味 ,白芷 粉碎 成 粗 粉 , 用 7006 6 BX TE TR 
* 477 。 
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剂 , 淄 溃 24 小 时 后 进行 渗 尖 ,收集 渗 渡 液 , 备 用 ;羌活 .防风 、 
苍术 、 细 辛 . 川 芝 蒸 馅 提取 挥 发 油 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 
药 济 与 其 余 黄 苓 等 三 味 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 约 900ml, 加 等 量 乙 
醇 使 沉淀 ,到 上 清 液 与 注 液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 10~1. 20(70'C) ,用 水 稀释 至 800m, 备用。 另 取 100g 
蔗糖 , 制 成 单 糖浆 ,备用 。 将 挥发 油 加 入 2ml 聚 山梨 酯 80 中 ， 
再 加 入 少量 药 液 , 混 匀 ,然后 加 入 药 液 . 单 糖浆 以 及 山梨 酸 
2g, 混 匀 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 ,分 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 气 微 香 IRE . 辛 , 微 甜 。 

LÆ (DRAR 40ml, 加 水 150ml, 照 挥发 油 测定 法 
(通则 2204) 试 验 , 自 测定 器 上 端 加 人 石油 醚 (60 一 90C ) 1ml, 
加 热 并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 营 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 15mi, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 低温 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 
液 10pl、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DARRA, ER., KH, AF, E 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 加 乙醚 振 摇 提取 3 次 (50ml, 20ml, 
20mD ,水 溶液 备用 ;合并 乙醚 液 , 置 水 洽 上 低温 蒸 干 ,残渣 加 
E LEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 白 芝 对 照 药 材 
1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 - 
FH BR CIO : 1) 为 展开 剂 ,在 用 展开 剂 预 平衡 20 分 钟 的 展开 饶 
内 展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 黄色 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 20 ml, Ji] — M FB t 20ml、 浓 氨 试 液 1ml, 加 热 
回流 1 小 时 ,分 取 三 氧 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
lOl 对照 药材 溶液 2xl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 毛 试 液 (2 :4 : 3 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
WH ETF REA 10 加 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 5 分 钟 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 】(2) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 
lg, 加 乙醚 40ml, 回 流 提 取 1 小时, 滤 过 , 取 药 湘 , 挥 尽 乙醚 ， 
加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 
40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml， 
合并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗 淋 3 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 
Am FA 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
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则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 用 126 
氨 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 11:1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 1094 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 07( 通 则 0601). 

pH ”应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (43 : 57: 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 劳 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芝 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1m 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 25ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 iml EES ARS P Ca Hi O14) 计 , 不 得 少 
于 1.5mg。 

【功能 与 主治 〗 ARNAR HORE ERIS. PHOT PR XU 
iS? ELSCBU ERE ERLER 发热. 无 汗 . 头 重 而 痛 、. 肢 体 疫 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 2 一 3 次 。 


【规格 〗 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 。 
NRA 2 XL 
Jiuwei Qianghuo Wan 

【处 方 】 羌活 150g 防风 150g 

& 7k 150g 细 辛 50g 

川 营 100g EE 100g 

黄 苓 100g 甘草 100g 

地 黄 100g 
【 制 法 】 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 

干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 辛 MAE. 


【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 单 粒 类 圆 
形 或 椭圆 形 , 直 径 21 一 26pm( 和 白芷 )。 油 管 含 金 黄色 分 刻 物 ， 
直径 约 30xm( 防 风 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ， 
形成 唱 纤 维 (甘草 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 
苓 )。 注 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 
物 ( 地 黄 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 15mjl, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
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53 d$ 7ROSE R8 Z8 Hr. 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90C) 为 展开 剂 , 展 
JF LH BUT EDI 5% 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 10% 硫 酸 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 的 暗 绿 色 斑 点 。 

(3) 取 川 营 对 照 药材 0. 3g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 
制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 
3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 100ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 , 滤 渣 备用 :滤液 用 1% 氢 氧化 钠 溶 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, PAKAR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗 液 , 乙 醚 液 挥 干 , 残 
酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 
药材 0. 5g, 加 乙醚 20mjl, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60Y )- 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
WERA. 

(5) 取 C EI ORTF AARE Jn F eX 100ml, 加 热 
回流 1 atA E ARTF REAM 40ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 正 丁 醉 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 水 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 
加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 3pl, 分 别 点 于 同一 用 
1%% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
冰 酷 酸 -水 (15 : 1:1: DHERA, RA. BH, F, A 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 名 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 总 灰分 不 得 过 7.0%( 通 则 2302). 

酸 不 溶性 灰分 不 得 过 2.0%( 通 则 2302) 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【浸出 物 】 取 本 品 粗 粉 2g, 用 乙醚 作 溶 剂 , 照 浸出 物 测 
定 法 (通则 2201 挥发 性 醚 浸出 物 测定 法 ) 测 定 。 

本 品 含 挥发 性 醚 浸出 物 不 得 少 于 0. 30%。 

[SEXE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 
称 定 , 精 密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
104], iE A3& TH & HE C ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A SARS E Ca He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 5.0mg。 

【功能 与 主治 〗》 AARE BERRE. MATIE R E 
N? Br SE BERE ELER ,发 热 AF AENA KRM. 

【用 法 与 用 量 】 X580 :X«BJAKXH. —1:XX6—9g,— 
日 2 一 3 次 。 


(LERI 密闭, 防潮。 
九 味 芜 活 颗 粒 
Jiuwei Qianghuo Keli 
[47] 羌活 150g 防风 150g 
苍术 150g 细 辛 50g 
IA 100g 白芷 100g 
RZ 100g 甘草 100g 
地 黄 100g 


[5/55] 以 上 九 味 ,白芷 粉碎 成 粗 粉 ,用 70206 EFE TS 
8) SE SR 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 800ml, 备用; 羌活、 
防风 .苍术 AE. 川 营 水 蒸气 蒸 饮 提取 挥发 油 , 燕 馆 后 的 水 溶 
液 男 器 收集 ;药酒 与 其 余 黄 苓 等 三 味 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 
时 ,前 液 滤 过 , 滤液 合并 ,与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 约 
900mil, 加 等 量 的 乙醇 , 静 置 , 取 上 清 液 ,与 上 述 渗 沪 液 合并 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.38 一 1.40(60 一 65 和 5 ) B8 Sj 
X. KAEH ERR 2.5 份 、 糊 精 1.5 份 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 喷 人 羌活 等 五 味 的 挥发 油 , 混 匀 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄色 的 颗粒 : 气 香 , 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 ， 
放 冷 ,通过 DA-201 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 
12cm, 湿 法 装 柱 ), 用 水 100ml 冲洗 后 ,再 用 6026 乙醇 30ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 30ml, 煮 沸 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 用 1% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 - 冰 酷 酸 -甲酸 -水 (15 : 1 : 1: DAAR, BAR., MHE, 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 


。 479 。 


九 制 大 黄 丸 


RRT RAMEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 苓 件 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 对 照 品 溶液 
54l\ 供 试 品 溶液 10pl, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋酸 钠 的 羧 甲 基 
纤维 索 钠 溶液 为 符合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5 :3 : 01: DARFA, EF, WHE, TF, A 
2% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 加 水 50ml, AAAA 1ml, 振 摇 5 分 钟 ， 
加 乙醚 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,分 
E BER , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 羌 活 对 照 药材 0. 5g, 加 水 20m, TE SIC 0. 4ml, 振 
播 5 分 钟 , 加 乙醚 20ml, 自 “加 热 回 流 1 小 时 ”起 , 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
907 )- 乙 醚 -三 乙 胺 (3 : 2 : 0. DAERA BER WMH, RF., 
WE LL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 白芷 对 照 药材 0. 5g, 同 [鉴别 ](3) 项 下 羌活 对 照 药 
材 溶液 的 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 3p1, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 907 )- 乙 醚 -丙酮 -三 乙 胺 (5 : 2 : 3 :0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 兹 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 GE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (40 : 60 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 , 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 18pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 70% 乙 醇 20ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70% 乙 醉 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 泪 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
2041, 1E AGIR & RÉEL ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 给 含 黄 苓 以 黄 苓 苷 (Cz Hs Ou ) 计 ,不 得 少 于 1 5mg。 

【功能 与 主治 〗 MARERE AERE. ATIR AE H 
湿 所 致 的 感冒 , 症 见 恶 寒 发热 .无 汗 、 头 重 而 痛 、 肢 体 疫 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 姜 汤 或 开水 冲服 。 一 次 1 线 ,一 日 2~ 
3 次。 


.480 。 


IL " 
3€ m. 
»* uf ao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


【规格 〗 每 线装 15g 
[P] 密封 。 


九 制 大 黄 丸 


Jiuzhi Dahuang Wan 


【处 方 〗 大 黄 500g 

[87x] 取 大 黄 酌 予 碎 断 , 加 入 黄酒 250g 与 水 适量 ,加 
盖 密 闭 ,高 压 或 隧 水 加 热 炖 至 黄酒 基本 蒸 尽 , 取 出 ,干燥 , 粉碎 
成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 . 

LER] 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 水 丸 ; 味 微 苦 。 

【 监 别 了 取 本 品 , 研 细 , 取 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 二 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
lml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20mljl, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 三 扎 甲 烷 1m] 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
lml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 * 5 : 1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WEE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (85: 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 芦 蕉 大 黄 素 对 照 品 AKAR 
对 照 品 、 大 黄 豪 对照 品 ,大黄 酚 对 照 品 、 大 黄 素 甲 本 对照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lm EZKER KEM, AR 
X f£ 20pg、 大 黄 酚 40pg、 大 黄 素 甲 醚 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, 蒸 干 ,加 盐酸 溶液 (22 一 100) 
10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 再 加 三 氯 甲 烷 10ml, 加热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 甲烷 洗 效 容器 ,并 人 分 液 
漏斗 中 ,分 取 三 氧 甲 烷 层 , 酸 液 再 用 三 毛 甲 烷 提取 3 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 毛 甲烷 液 ,车 于 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 芦 葵 大 黄 素 (Cs Hi。O;s )、 大 黄 酸 
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(Ci; Hs O6) X UR CC; Hi Os), ES CC; Hi。O4 ) 和 大 黄 
X BEECC HizOs ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 12. 0mg。 
【功能 与 主治 〗 STIW. MTA ARR I SHE, 
湿热 下 痢 ORRA AFRE 、 胸 热心 烦 ERR. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 1 次 。 
【注意 】 孕妇 禁 服 ; 久 病 体 弱 者 书 服 ;不 宜 久 服 。 


【规格 】 FRE 6g 
[Cl 密封 。 
九 香 止 痛 丸 (七 香 止 痛 丸 ) 
Jiuxiang Zhitong Wan 

LSI JIKE 160g KẸ 20g 
沉香 20g 降 香 80g 
小 茄 香 (盐水 家 )80g AAEE 80g 
丁香 80g 乳香 ( 炒 )80g 
| EF 80g 


【 制 法 】 以 上 九 昧 ,粉碎 成 细 粉 ,每 100g 粉末 加 淀粉 
7g, 过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 福 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 辛 E. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :树脂 团 块 黄 棕色 ， 
呈 短 圆柱 或 为 不 规则 贺 形 团 块 (沉香 )。 非 腺 毛 1 一 6 细胞 ， 
平 直 或 先端 弯曲 , 壁 有 疣 状 突 起 ,有 的 胞 腔 内 仿 黄 棕色 物 
EF). 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
nux EET ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 降 香 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10l, 对 照 药材 溶 
液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (2 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 置 500ml 贺 底 烧瓶 中 ,加 水 250ml, 
加 玻 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 刻度 ， 
并 洪流 入 烧瓶 中 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 缓 缓 加 热 至 沸 , 并 
保持 微 沸 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 丁香 酚 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 16pl 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 Zul, 分别 点 于 同一 硅胶 G EAR E ,以 环 已 烷 - 甲 
葵 - 丙 酮 (6 : 4 : 0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 隙 干 , 喷 以 5 娩 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C dm dà z SE X ERE IE PC. YE HOC S 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超 声 处理 5 2) ph. 08 
过 ,滤液 挥 千 ,残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
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取 乳 香 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 8yl、 对 照 药材 溶液 
4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 
a1 : 1) 为 展开 剂 ETE ECL BC CUI 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,在 105 立 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 则 的 黄色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65: 35) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 225nm。 
理论 板 数 按 术 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 柄 对 照 品 .去 氧 木 香 内 
酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 过 四 号 篇 , 取 约 
1.0g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 60kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 木 香 及 川 本 香 以 木 香 烃 内 柄 (Cs HoO: fü 
去 氢 木 香 内 酯 (Cs HisO:) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 漫 中 散 寒 , 行 气 上 止痛。 用 于 寒 凝 气 灌 , 腕 
腹 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 ,小 多 
EX. 

【规格 】 每 20 JL 1g 

LER] 密封 。 
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[47551 三 七 500g 

【 制 法 】 取 三 七 ,粉碎 成 细 粉 ,加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,压制 
成 1000 片 , 或 包 薄 膜 衣 (大 片 ) ;或 压制 成 2000 片 ( 小 片 ), 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 灰 黄 色 至 棕 黄 色 的 片 ; 或 为 薄膜 衣 片 , 除 
I 8n BK 6 E BG KE mg. 

(EHI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 树脂 道 碎 片 含 黄 
色 分 泌 物 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 振 播 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 
七 皂苷 R 对 照 品 及 人 参 皂苷 Rb HRe. ASEP Rg 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 
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(7:3: 0.5) ÀJ JR JE3RI ER HH, RF. EDI 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C fn 2A 25 3E ua sd GÓP DUE. A I TE FB 260 X PP 3C 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 班 点 :紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HEEM: AZIA L0 38. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
ff Ri 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0~12 19 81 
12 一 60 19—36 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂苷 Rg 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Rb; 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 人 参 皂 苷 Rgl 0. 4mg. A. $ d$ Rb; 0. 4mg、 三 七 
BP R 0. img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 8g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,放置 过 夜 , 置 80 记 水浴 中 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 食 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Csz HzO) 人参 皂苷 
Rb; (Cs Ho OD) ME E gif R CC; Ho O40 的 总 量 计 ,小片 
不 得 少 于 10. 0mg, 大 片 不 得 少 于 20. 0mg。 

【功能 与 主治 】 散 瘀 止血 , 消 肿 止 痛 。 用 于 了 略 血 ,吐血 ， 
邮 血 ,便血 , 崩 漏 ,外 伤 出血 , 胸 嗅 刺 痛 , 趴 扑 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 片 : 一 次 4 一 12 片 , 大 片 : 一 次 
2 一 6 片 , 一 日 3 次。 

【注意 】 孕妇 鼠 服 。 

规格 〗 每 片 含 三 七 (1)0. 25g( 小 片 ) (2)0. 5g( 大 片 ) 

【贮藏 】 密封 。 
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Sangi Shangyao Pian 
[475] 三 七 52. 5g 
8 LHi 23g 
骨 碎 补 492. 2g 红 花 157. 5g 
接骨 木 787. 5g 3^5 87. 5g 
[HZ] 以 上 八 味 , 除 冰 片 外 d m 6. EtL- 
粉碎 成 细 粉 ;冰片 研 细 ;其 余 骨 碎 补 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 
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制 草 乌 52. 5g 
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一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 1.05(80 一 90 立 ), 静 置 , 吸 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 入 
制 草 乌 .三 七 .雪上 一 枝 项 细 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 冰片 细 
粉 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 味 微 若 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 


15ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 甲醇 
5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 、 三 
七 皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 
正 丁 醇 -甲醇 -水 (2 : 4 : 1: 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
EH LBSUT , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醉 溶液 ,在 105 人 加热 数 分 钟 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 兹 
红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 深 剂 至 干 , 残 渡 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醉 振 播 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 
正 丁 醇 亿 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 
TF , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,5g ,内径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 一 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 沙 层 板 上 ，, 以 
三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 人 和 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 "C 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE Rm 30 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 
EXE 10ml 使 润 湿 , 加 乙醇 150ml, 振 播 30 分 钟 ,放置 2 小 
时 ,分 取 乙 配 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 适量 使 溶解 
并 加 至 2. 0ml, 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 lm 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 凡 .对 照 品 溶液 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -二 
乙 胺 (4: 3: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 障 干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 
试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 出 现 的 
斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 谐 条件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 350W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 骨 碎 补 以 柚 皮 苷 (Cz Ha Oil ) 计 ,不 得 少 
于 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 FAm. BREM. AFTE H , AR 
WRA. KHAM: a REG rh ERE ERES. 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 本 品 药性 强烈 ,应 按 规 定量 服用 ;孕妇 鼠 用 ;有 
心血 管 疾病 患者 愤 用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 每 片 重 0. 3g 
重 0.35g (3) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


(2) 薄 膜 衣 每 片 
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[4h55] 三 七 52.5g 
雪上 一 枝 芯 23. 0g 
骨 碎 补 492. 2g 红 花 157. 5g 
接骨 木 787. 5g 赤 芍 87. 5g 

LHI 以 上 八 味 ,冰片 研 细 ; 制 草 乌 .三 七 .雪上 一 枝 蒿 
粉碎 成 细 粉 ;其 余 骨 碎 补 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 05(80—90'C ) 的 清 襄 , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 40(80 一 90'C ) 的 稠 膏 ;加 入 制 草 乌 \ 三 七 .雪上 一 枝 蘑 细 粉 
及 糊 精 适 量 LR 5J , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,将 冰片 用 无 水 乙醇 
适量 溶解 ,加 入 细 粉 中 RE , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 了 本 品 为 硬 胶 讲 ,内 容 物 为 棕色 至 深 棕色 的 粉末 ; 
Uk RIS o 

【鉴别 (1) 到 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 
醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 
1g, 加 甲醇 50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rg 
对 照 品 .人 参 皇 苷 Rb 对 照 品 . 三 七 皂苷 Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 
22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 脉 
To HEEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 


制 草 乌 52. 5g 
冰片 1.05g 
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在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 赤 芍 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 15ml, 超声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 深 
液 。 另 取 汐 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](1)? 项 下 的 供 试 品 溶液 5 由 上述 对 照 药材 和 对 照 品 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0. DARRAR., ER CHE BUT A 
以 5 为 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C hi E PER T E 18 OPE E HI 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 骨 碎 补 对 照 药材 2g ,加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [上 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl、 上 述 对 照 药材 和 对 照 品 溶液 
各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 水 (1 : 12 : 2.5:3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 辽 
干 , 喷 以 三 氧化 馈 试 液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 7.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 密 塞 , 放 置 
20 分 钟 , 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 干 REMER 
甲烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 三 
氢 甲 烷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : DAERA, E 
FRE, MFMA 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn A zm 3E 
点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 内 容 物 适 量 , 研 细 , 取 约 
9g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 150ml, 密 塞 ,不 断 振 
HE 10 分 钟 , 加 氨 试 液 10ml, 再 振 摇 30 分 钟 , 放 置 2 小 时 , 滤 
过 ,残渣 用 乙醚 lm 洗涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ,低温 挥 干 ,残渣 加 
无 水 乙醇 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 
5] ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
1ml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 21, 43 90 
于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 腕 (4 :3 :1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑 
点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 上 骨 碎 补 ， 照 高 效 液 相 色谱 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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HAEA: A ZL BK (16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
RI RA 2g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,放置 
过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 350W, 频 率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 骨 碎 补 以 柚 皮 苷 (C:y Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
T 0.50mg. 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 规 
定 的 梯度 进行 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
Ë Rgl 峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BA) 
0~25 20 80 
25 一 75 20—35 80—65 
75~76 35—90 65—10 
76~83 90 10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rgl 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Rb 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 2mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 吸取 [含量 测定 ] 骨 碎 补 项 下 的 
供 试 品 溶液 25 ml RT. RA MK 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20mjl, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 
加 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ，, 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 背 Rg, (Ce HisOu )、 人 参 皂 间 
Rb; (Cs Hoz O52 B9 i WT ,不 得 少 于 0. 70mg。 

【功能 与 主治 】 舒 筋 活血 , 散 瘀 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 风 
湿 瘀 阻 ,关节 首 痛 * 急 慢性 扭 挫伤 .神经 痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 〗 本 品 药性 强烈 ,应 按 规 定量 服用 ;孕妇 鼠 用 ;有 
心血 管 疾病 患者 愤 用 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0.25g (2) 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


ZCO 


Sanqi Shangyao Keli 


【处 方 〗 =+ 157. 5g 制 草 乌 157. 5g 
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雪上 一 枝 芒 69. 0g 冰片 3. 15g 
骨 碎 补 1476. 6g 红 花 472. 5g 
接骨 木 2362. 5g 赤 芍 262. 5g 


[5875] 以 上 八 味 , 除 冰 片 外 , 制 草 乌 .三 七 .雪上 一 枝 芒 
粉碎 成 细 粉 ;冰片 研 细 ; 其 余 骨 碎 补 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1.05(80 一 907 ) 的 清宫 ,更 置 , 吸 取 上 清 液 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 40(80~90C ) 的 稠 膏 ;加 入 制 草 乌 ,三 七 .雪上 一 
枝 蒿 细 粉 及 糊 精 适量 , 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 颗粒 ， 
干燥 ,加 人 冰片 细 粉 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LER] 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 微 苗 。 

LERI (1) 取 本 品 4. 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醉 振 播 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 1g, 加 甲醇 
50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rg 对照 品 、 人 
参 皂 苷 Rb 对照 品 、 三 七 皂苷 Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5mj, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 
10)10'C A FAE RS] T AR R E ERU ETE RC LSU LUE 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 和 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 赤 上 多 对照 药 材 1g, 加 乙醇 15ml, 超声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
KE. BO ZB manm Sq 1m 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [上 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 上 述 对 照 药材 和 对 照 品 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n d E BER m GUN ME. DUX 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 骨 碎 补 对 照 药材 2g, 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10kl、 上 述 对 照 药 材 和 对 照 品 溶液 
各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 水 (1: 12: 2.5 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 CU LR 
干 , 喷 以 三 气 化 铝 试 液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
E.g TRIS SEE B EGRE RS. 

(4) 取 本 品 15g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 20ml, 密 
塞 ,放置 20 分 钟 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 干 , 残 
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渣 加 三 氧 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 
品 , 加 三 气 甲 烷 制 成 每 1Iml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : DX 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 和 干 , 喷 以 1 妈 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C on 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 适 量 , 研 细 , 精 密 称 取 
l0g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 150ml, 密 塞 ,不 断 振 播 10 分 
钟 ,加 氮 试 液 10ml, 再 振 播 30 分 钟 ,放置 2 小 时 , 滤 过 , 残 酒 
用 乙醚 10ml 洗涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ,低温 挥 干 , 残 汗 加 无 水 乙 
醇 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
1. Omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (4 : 3 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 璇 
点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 骨 碎 补 ， 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARM LA Z, BECK (16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 放 置 过 夜 ,超声 
处 理 ( 功 率 350W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

kin ER A B PE Eh A ih RES (Có Haz Ow ) 计 ,不 得 少 
F 1. 50mg. 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 腑 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 规 
定 的 梯度 进行 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
t Rg! 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 AC) 流动 相 B(%) 
0~25 20 80 
25~75 


20—35 80—65 


75~76 35—90 65—10 


76~83 90 10 


Laka 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg: 对 照 品 . 人 参 皂 苷 
Rb; 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. Zmg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 吸取 [含量 测定 ] 骨 碎 补 项 下 的 
供 试 品 溶液 25ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 渣 
加 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勾 ，, 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Ce H:Oi)、 人 参 气 苷 
Rb; (Cs, Hsz Oz; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 了 舒 筋 活血 , 散 瘀 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 风 
湿 瘀 阻 ,关节 痹 痛 ; 急 慢性 扭 挫伤 、 神 经 痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 钱 , 一 日 3 次 ;或 六 医嘱 。 

【规格 】 每 线装 1g 

【注意 】 本 品 药性 强烈 ,应 按 规定 量 服用 ;孕妇 鼠 用 ;有 
心血 管 疾病 患者 慎 用 。 


【贮藏 】 密封 。 
-—tUtümncm mE 
Sangi Xueshangning Jiaonang 
[4575] 三 七 重 楼 
制 草 乌 大 叶 紫 珠 
山药 -F E Ja 
冰片 
LHI 以 上 七 味 , 冰 片 研 细 ; 部 分 大 叶 紫 珠 粉 碎 成 细 


粉 ,剩余 大 叶 繁 珠 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适 
量 , 加 入 大 叶 棕 珠 细 粉 , 拌 匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ;部 分 黑 紫 莹 
芦 及 其 余 三 七 等 四 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 大 叶 紫 珠 细 粉 及 适 
量 的 滑石 粉 混 匀 , 制 颗粒 ,加 入 冰片 细 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

保险 子 : 取 剩 余 的 黑 紫 获 芦 ,粉碎 成 细 粉 ,用 水 泛 丸 , 制 
成 100 丸 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 浅 灰 黄色 至 棕 黄 色 的 
颗粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 辛 、. 微 苦 。 保 险 子 为 朱红 色 的 薄膜 衣 水 
丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 黄 色 至 棕 宰 色 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 晶 束 成 
束 或 散在 ( 重 楼 ) 。 非 腺 毛 大 多 已 断裂 ,由 1 一 3 个 细胞 组 成 
(KHR). 

取保 险 子 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 品 束 成 束 或 散在 ， 
表皮 细胞 类 长 方形 , 木 栓 化 ;纤维 壁 厚 , 木 化 ( 黑 紫 蒙 芦 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 30ml, 密 塞 , 振 播 10 分 钟 ， 
滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1mi 使 溶解 ,作为 供 试 


。485 >» 
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品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 3mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5d 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C30— 60'C)-RH2E-7, ER , B8 (9 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C Jm f S BE A R E 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [5 鉴别 1(2)? 项 下 的 备用 药酒 , 挥 尽 乙 醚 ,加 水 饱和 的 
正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗 
HK 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg: 对照 品 和 重 楼 卸 
苷 工 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1mi 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 3 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 正 
丁 醇 -甲醇 -水 (2 :4:1: 2)105C 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶 液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10), 在 
105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 乌 头 碱 的 限量 取 本 品 30 粒 的 内 容 物 , 研 
细 ,加 乙醚 50ml, 振 扬 10 分 钟 , 加 氨 试 液 10ml, 振 扬 30 分 
bb ,放置 过 夜 , 滤 过 ,分 取 乙 醚 液 ,残渣 用 乙醚 20 ml VER , 
合并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 1. 0ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 2.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 
的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 和 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KARA: AZARAE A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
E Rg 峰 计算 应 不 低 于 14000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%%) 
0~25 20 80 
25~75 


20—35 80—65 


797-76 35—90 65-10 
76— 83 90 10 


83—90 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 和 人 参 皂 
F Rb 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 人 参 皂 
€ Rg: 0. 6mg, A. ZBP Rb; 0. 4mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
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研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,浸泡 
过 夜 ,加 热 回 流 8 小 时 ,提取 液 回 收 甲醇 至 干 ,残渣 加 水 25ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 
丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 取 
正 丁 醇 液 , 减 压 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,并 转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10yl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rgi (Ce HrO ) 和 人 参 皂 
tf Rb; (Cs, H5; Oz) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 了 止血 镇 痛 , 祛 瘀 生 新 。 用 于 瘀 血 阻 滞 、 血 
不 归 经 所 致 的 咯血 .吐血 、 月 经 过 多 、 痛 经 、 闭 经、 外 伤 出 血 、 辣 
疮 出 血 ; 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 出 血 .支气管 扩张 出 血 、 肺 结核 咯 
血 ,功能 性 子宫 出 血 。 

【用 法 与 用 量 】 用 温 开 水 送 服 。 一 次 1 粒 ( 重 症 者 2 
粒 ) ,一 日 3 次 ,每 隔 4 小 时 服 一 次 , 初 服 者 若 无 副 作用 ,可 如 
法 连 服 多 次 ;小 儿 二 至 五 岁 一 次 1/10 粒 ,五 岁 以 上 一 次 1/5 
粒 。 跌 打 损 伤 较 重 者 ,可 先 用 黄酒 送 服 1 丸 保 险 子 。 瘀 血肿 
痛 者 ,用 酒 调和 药粉 ,外 擦 患处 ;如 外 伤 皮肤 破损 或 外 伤 出 血 ， 
只 需 内 服 。 

【注意 】 轻 伤 及 其 他 病症 患者 忌服 保险 子 ; 服 药 期 间 尽 
fx wy. 、. 鱼 类 和 了 酸 冷 食物 ;孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 粒 装 0.4g。 每 100 丸 保 险 子 重 4g。 每 10 粒 
Rz 3E BOE 1 丸 保险 子 

[PI 密封 。 


三 七 通 侣 胶囊 


Sangi Tongshu Jiaonang 


[475] 三 七 三 醇 皂苷 100g 

【 制 法 〗 取 三 七 三 醇 皂苷 ,加 淀粉 100g, 混 匀 , 制 粒 , 干 
燥 , 加 入 硬 脂 酸 镁 2g. 1&5] , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 肠 溶 胶囊, 内容 物 为 浅 棕 黄色 的 颗粒 和 
BRER RE. 

【鉴别 〗】 在 [含量 测定 ] 项 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 
旺 现 与 三 七 皂苷 Ri、 人 参 皂 苷 Rg) 、 人 参 皂 并 Re 对 照 品 色谱 
峰 保 留 时 间 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, AA 4. 6mm, Er f$ 7g 5pym); 以 乙 
Ri 2 L0 3H A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 
脱 ;: 检 测 波 长 为 210nm。 三 七 皂苷 Ri 与 邻近 色谱 峰 的 分 离 度 
应 不 低 于 1.5, 人 参 皂 苷 Rg 与 人 参 皂 苷 Re 的 分 离 度 应 不 低 
CT 1.3, 


中 国药 典 2015 年 版 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCY) 
0 一 5 15 85 
5 一 43 


15-25 85—75 


43~55 25—35 75—65 


957-60 35-40 65—60 


60~62 40-15 60—85 


参照 物 溶 液 的 制备 KASEP Rg HR ASEP 
Re 对 照 品 和 三 七 皂苷 Rip BE ES is EE H E GE UO C SK 
(19.5 : 80.5) 混 合 溶液 制 成 每 1ml A SR P Rae: 2. 5mg、 
人 和 参 皂 苷 Re0. 4mg 和 三 七 皂苷 R10. 8mg 的 混合 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. 25g, Æ 25ml EIL "P JE AL, B -7K (19. 5 : 80.5) 混 合 溶液 
24 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)10 分 钟 , 放 冷 ， 
Jn Z, BB -7K (19. 5 : 80. 5) 混 合 溶 液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 旺 现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相似 度 评价 系统 , 供 试 
品 指纹 图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 经 相似 度 计算 ,相似 度 不 得 低 
于 0.90, 


0.00 0.70 | 17.40 26.10 34.80 43.50 52.20 60.90 
对 照 指纹 图 谱 

峰 2 :三 七 皂苷 Ri 
ik 4, AZAP Re 


5 个 共有 峰 中 峰 3. $818 Rg 


积分 参数 UASs8UH Rg! 峰 面积 的 千 分 之 五 设置 为 最 
小 峰 面积 值 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Z RE -ZK (19. 5 : 80.5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
210nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Rgi 蜂 计算 应 不 低 于 4000, 人 
参 皂 此 Re 与 三 七 皂苷 Ri 之 间 的 分 离 度 应 不 低 于 1.5, A2 
皂苷 Rg: 与 人 参 皂苷 Re 之 间 的 分 离 度 应 不 低 于 1. 3。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Regi 对 照 品 . 人 参 皂 苷 
Re 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 流动 相 制 
RE lm A B1f Re 2. 5mg、 人 参 皂 苷 Re0. 4mg 和 三 七 
BË RO. 8mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名 , 取 约 0.25g, 精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 入 流动 相约 
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20mji, 超 声 处 理 (功率 250 W ,频率 40k H2) 10 分 钟 , 放 冷 , 加 流 
动 相 至 刻度 38.53 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pkl 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 皂苷 Re (CCo Ha Ou ) 不 得 少 于 50mg, 
含 人 参 皂 苷 Re(Css Hss Ois ) 不 得 少 于 6.0mg, & —LE 8H R 
(C4; Ho O) PLF 11 mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,活络 通 脉 , 改 善 脑 梗塞 、 脑 缺 
血 功能 障碍 ,恢复 缺 血性 脑 代谢 异常 , 抗 血 小 板 聚 集 , 防 止血 
栓 形 成 ,改善 微 循 环 ,降低 全 血 黏 度 , 增 加 棋 动 脉 血 流 量 。 主 
要 用 于 心 脑 血 管 栓塞 性 病症 ,主治 中 风 ,半身不遂 LULA EGRE. 
BIB MIRK. 

【用 法 与 用 量 】 ul. 一 次 1 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 出 血性 中 风 在 出 血 期 间 甩 用 ,对 出 血 后 的 瘀 血 
症状 要 慎 用 。 

【规格 】 

【贮藏 了 


每 粒 装 0. 2g 
遮光 ,密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


—ABXERE 
Sanjiu Weitai Jiaonang 
[451 SLF 九里 香 
两 面 针 本 在 
A RE 
地 黄 EA 
LHI 以 上 八 味 ,加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 


静 置 , 取 上 清 液 浓缩 成 稠 膏 , 制 粒 , 装 人 胶 夺 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄色 至 深 棕色 的 颗 
BUR SR URGE. 

【鉴别 】 CO BU i P3 EVI 2g, 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 
氨 试 液 调 节 pH 值 至 12, 加 二 和 毛 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 二 所 甲烷 0.5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 两 面 针 对 照 药 材 1g, 加 水 50mi, 煎 
者 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 2001. X} BRL 2S ELTE 
液 4 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 正 丁 醇 - 
醋酸 -水 (7 : 1: 2) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 于 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.4g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 
盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 本 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 
酸 乙 酯 液 , 蒸 二 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 芬 对 照 药材 0. 2g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
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作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 保 酰 胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
BE-BERE CA : 1 : 10) 为 展开 剂 AR MH, RF EI 226 — 
化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0.4g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 15ml 分 次 洗涤 , 滤 过 , 合 
WA RT RAMZ 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
白 芍 对 照 药 材 0. 6g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
RAT LR EET LR 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 芍 
药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml d 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 二 握 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 9 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
景 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 条 班 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 0. 4g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 二 所 甲烷 -甲醇 (1 : Dim 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 九 里 香 ( 千 里 香 ) 对 照 药 材 1. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 九 里 香 酮 对 照 品 ,加 二 氢 甲 烷 -甲醇 
(1 : 1) 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 441、 对 照 药材 溶 
液 及 对 照 品 溶液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 用 4% 草 酸 溶 液 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 气 甲 烷 -甲醇 (23 : 1) 为 展开 剂 , 在 用 展 
开 剂 预 饱 和 1 小 时 的 展开 包 内 展开 ,取出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 讲 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 :以 甲醇 -磷酸 盐 缓 冲 溶液 [0. 05mol/L. ARA 
钾 溶 液 -0. 05mol/L 磷酸 溶液 (2 : 3)](45 : 55) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 劳 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芝 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 。 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 加 水 60ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ， 
转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 
10ml,Jil lmol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 3, 加 乙酸 乙 酯 振 播 
提取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 溶液 ,回收 乙酸 乙 酯 , 蒸 
干 , 残 酒 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 苓 以 黄 苓 苷 (Cs His On ) 计 ,不 得 少 
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于 7.5mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 行 气 活血 , 柔 肝 止痛 。 用 于 湿 
热 内 蕴 、 气 河 血 瘀 所 致 的 骨 痛 , 症 见 腕 腹 隐 痛 、 饱 胀 反 酸 、 恶 心 
呕吐 、 嘲 好 纳 减 ; 浅 表 性 胃炎 LRE RS UE Bl H6 S HR VE BI EL E XR 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 2 次 。 

LIE) 胃 寒 患者 慎 用 ; 鼠 油腻 、 生 冷 . 难 消 化 食物 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 九 里 香 ”为 芸香 科 植 物 千 里 香 Murraya paniculata 
(L. )Jack 的 干燥 叶 和 带 叶 嫩 枝 。 
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[45] ZLE 九里 香 
两 面 针 木 香 
RA 人 茯苓 
地 黄 E 
[5751 以 上 八 味 ,加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 


静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 蔗糖 约 900g, 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 制 成 1000g[ 规 格 (1)]; 或 加 蔗糖 约 400g, 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
制 成 500g[ 规 格 (2)]; 或 加 乳糖 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
125g[ 规 格 (3)], 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 深 棕 色 的 颗粒 , 味 甜 . 微 苦 ;或 为 
灰 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 , 味 苦 [ 规 格 (3)]。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20g[ 规 格 (1)2 或 10g[ 规 格 (2)] ,加 
水 50ml 使 溶解 ;或 取 2. 5g[ 规 格 (3)] ,加 水 10ml 使 溶解 ,用 
浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 12, 用 二 氰 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 二 毛 甲 烷 0. 5ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 两 面 针 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, X 
者 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 2091 对照 药材 
溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 正 丁 醇 - 
醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ER WH, RT, E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

(2) 取 本 品 4g[ 规 格 (1)]、2g[ 规 格 (2)] 或 0.5g[ 规 格 
(323 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 
2, 用 乙酸 乙 酯 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 
乙醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 劳 对 照 药材 
0. 2g ,加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 苓 车 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 
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别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 酷 酸 (4 : 1 : 10) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g[ 规 格 (1)]、2g[ 规 格 (2)] 或 0.5g[ 规 格 
(3)], 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残 酒 用 乙醇 15ml 分 次 溶解 , 滤 过 ,合并 滤液 , 蒸 干 , 残 渣 加 乙 
BK 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芍 对 照 药材 0. 6g， 
加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
1ml (875 58. VE JE FR Z8 b EHE. BECA 288 RS n BE 
制 成 每 im 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 二 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 酸 
(40 :5 :9:0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 条 斑 。 

(4) 取 本 品 4g5 规 格 (1)]、2g[ 规 格 (2)] 或 0.5g[ 规 格 
(3)2 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 
用 二 氰 甲烷 -甲醇 (1 : 1) 的 混合 溶液 1ml 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 九 里 香 ( 千 里 香 ) 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 九 里 香 酮 对 照 品 , 加 二 氯 甲 烷 - 甲 醇 (1: 1) 
的 混合 溶液 制 成 每 1ml 含 0. 5meg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
4pl、 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 用 
4% 草 酸 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 
(23 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 和 内 预 平衡 1 小 时 后 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -磷酸 盐 缓 冲 溶液 L0.05mol/L RAA 
溶液 -0. 05mol/L 磷酸 溶液 (2 : 3)](45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 人 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 四 品 溶液 的 制备 取 黄 芬 将 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名 , 研 细 , 取 约 5g[ 规 格 (1)]、2.5g[ 规 格 (2)] 或 0. 6g[ 规 格 
(3)] ,精密 称 定 , 加 水 60ml, 加热 使 溶解 , 放 冷 ,转移 至 100ml 
量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 10ml, 用 1mol/L 盐酸 溶 
液 调节 至 pH3, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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EMERE S ASE CC Hi Ou) 计 , 不 得 少 于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 行 气 活血 , 柔 肝 止痛 。 用 于 湿 
XA P3 Z8 、 气 河 血 瘀 所 致 的 胃痛 , 症 见 腕 腹 隐 痛 、 饱 胀 反 酸 、 有 恶心 
呕吐 、 嘲 杂 纳 减 ; 浅 表 性 胃炎 、 糜 烂 性 胃炎 、 获 缩 性 胃炎 见 上 述 
ERE. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 FEREENA TW ER 、 难 消化 食物 。 

【规格 (DERF 20g (2) 每 袋 装 10g (DERE 
2. 5g( 无 蔗糖 ) 

[^NI 密封 。 

注 : 九 里 香 HEERE TEE Murraya paniculata 
(L. )Jack 的 干燥 叶 和 带 叶 嫩 梳 。 


三 子 Wm 


Sanzi San 


本 品系 蒙古 族 验方 。 
[5475] 200g 
He F 200g 
以 上 三 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,过 筛 , 混 勺 , 即 得 。 

本 品 为 姜黄 色 至 棕 黄色 的 粉末 ;: 气 微 , 味 兰 、 涩 、 


JAF 200g 


【 制 法 】 

【性 状 】 
微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 纤维 东 旁 的 
细胞 中 含 草酸 钙 方 唱 或 少数 簇 唱 ,形成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 厚 
薄 不 一 , 木 化 ( 川 杯子 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ， 
完整 者 长 多 角形 ,长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 贺 形 纹 孔 ， 
胞 腔 棕 红色 (梳子 ) 。 果 皮 纤 维 层 淡 黄 色 , 斜 向 交错 排列 , 壁 较 
B S SLOT. 

(2) 取 本 品 1g, 加 乙醚 10ml, 振 播 提 取 10 分 钟 , 弃 去 乙醚 
液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 乙酸 乙 酯 10ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
WA PART RAME 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
53 Cin 3-34 R8 Zt bi 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 析 子 
苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 - 
水 (10:7:2:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARZA, UL, BB -7K C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 
理论 板 数 按 枯 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
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甲醇 制 成 每 1ml A 30p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
20 分 钟 (功率 200W ,频率 50kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, E 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E&H FAR FEC Ha O16) 计 , 不 得 少 于 
5. 4mg。 

【功能 与 主治 】 WAAN RE. HT B PN A 
A. 

【用 法 与 用 量 〗 KAR. —153—4.5g,—H 2 一 3 次。 

LEWE) 密闭 ,防潮 。 
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Sanliangban Yaojiu 


[4h75] 当归 100g KAE 100g 
Æ EE 100g 防风 50g 

【 制 法 〗 以 上 四 味 ,粉碎 成 粗 颗粒 ,用 白酒 2400ml 55 
W 8000ml 的 混合 液 作 深 剂 39 39€ 48 小 时 后 2L 2E 1 0S eR 
涂 渡 液 ,加 入 蔗糖 840g ,搅拌 使 溶解 后 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 的 澄清 液体 ; 气 香 , 味 微 甜 . 微 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 50ml, 加 盐酸 2ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
用 石油 醚 (60 一 90Y ) 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ， 
AUT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 
酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
BR C40 : 3) 为 展开 剂 (JST ICH BAT 08 UL BET RR DL. URL 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, EKR ERZA 30ml, 放 冷 ,用 乙醚 
20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.2g, 加 乙醚 3ml， 
浸泡 1 小 时 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 由、 对 照 药材 溶液 1 一 2pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : D 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 100m, «OK 16 E 2& 2$ 23 50ml, 滤 过 ,滤液 加 
10% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 1. 5ml, 混 匀 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐酸 调节 pH 
值 至 5 一 6, 用 乙酸 乙 酯 25ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,用 
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铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙醚 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 艾 对 照 药材 1g, 加 乙醇 
20ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 0.3% 氨 氧 
化 钠 溶液 15ml 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 " 波 液 用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 5 一 6" 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 op. 分别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 气 甲 烷 -甲醇 (10: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 干 ,用 氨 蒸 气 晨 后 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 


” 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 


的 荧光 条 斑 。 
【检查 】 乙醇 量 应 为 20% 一 25% (通则 0711). 
总 固体 ”不 得 少 于 1. 0% (通则 0185 第 一 法 )。 
其 他 ”应 符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185). 
【功能 与 主治 】〗 益 气 活血 , 祛 风 通 络 。 用 于 气 血 不 和 、 感 
受 风 湿 所 致 的 瘟病 , 症 见 四 有 上肢 疼痛 、 筋 脉 拘 挛 。 
{用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 30 一 60ml, 一 日 3 次 。 
【注意 】 高 血压 患者 慎 服 ;孕妇 忌服 。 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


三 妙 X 

Sanmiao Wan 
【处 方 】 苍术 ( 炒 )600g 
牛 膝 200g 
以 上 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


黄柏 ( 炒 )400g 


【 制 法 】 
干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 黄 色 的 水 丸 ; 味 苗 、 辛 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ERE PS FE A AR 
小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (苍术 )。 纤 维 
束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 
木 化 增 厚 (黄柏 )。 木 纤维 成 束 , 壁 较 薄 , 非 森 化 , 纹 孔 斜 裂缝 
状 、 人 字 状 或 十 字 状 ( 牛 膝 )。 

(2) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 0.1g, 加 乙酸 10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
Sh , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 
药材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 刁 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2xl、 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 
lp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 - 异 丙 
醉 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 :6 :3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 
饱和 的 展开 和 内 展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jj 3 SERE SUA Z B -0. 05mol/L 8888 AAAA (50 : 50) (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH (82g 
4. 0) 为 流动 相 ! 检测 波 长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 训 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

Pm SGEERO ES € ” 取 盐 酸 小 驳 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
E ,加 甲醇 制 成 每 lm 含 80ng 的 溶液 , 即 得 。 

gusx mmu m 取 本 品 适 量 , 研 细 , 混 勺 , 取 约 
0. 25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1: 100 混合 溶液 25ml, 称 定 重量 ,85C 水 浴 中 加 热 回流 
40 49b , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1: 100) 混 合 溶液 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤 被 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 部 按 干 燥 品 计算 ,每 lg 含 黄柏 以 盐酸 小 充 碱 
(Cz Hi; NO,。HCD 计 ,不 得 少 于 2.0mg。 

【功能 多 主治 | 清热 燥 湿 。 用 于 湿热 下 注 所 致 的 痹 病 ， 
症 见 足 膝 红 种 热 痛 \ 下 上肢 沉重 、 小 便 黄 少 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 6 一 9g, 一 日 2 一 3 次。 


【注意 了 孕妇 什 用 。 
(ERI 密封 。 
三 # A 
San' qo Pian 
[475] 麻黄 833g : 7 [833g 
甘草 833g 生姜 500g 


【 制 法 】 I EPUSR WARR ERAKAR, ER 
发 油 2 小 时 ,收集 挥发 油 , 备 用 ; 称 到 6 倍 挥发 油 量 的 倍 他 环 
糊 精 制 成 60'C 的 饱和 水 溶液 , 边 搅 拜 边 加 入 挥发 油 , 并 在 
60 世 保温 条 件 下 连续 搅拌 2 小 时 ,冷藏 24 小 时 , 抽 波 ,室温 干 
燥 , 备 用 。 麻 黄 . 生 姜 药 酒 与 甘草 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 加 水 
者 沸 后 加 入 苦 杏 仁 , 毅 者 1.5 小 时 ,第 二 次 前 者 1 小 时 ,合并 
煎 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1 10€60"C) 
的 清高 ,病夫 干燥 ,得 干 襄 粉 ; 取 干 高 粉 加 入 挥发 油 的 倍 他 环 
糊 精 包 合 物 及 适量 的 微 晶 纤维 率 和 羧 甲 基 淀 粉 钠 , 混 匀 ,压制 
成 1000 片 UWAK NE. 

[ERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 , 显 福 色 至 棕 褐 
色 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 ,加 水 30ml， 
加 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
并 正 丁 醇 液 , 用 正本 醇 饱 和 的 水 洗 淋 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 
洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 封 草 对 照 药 材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 


zu 


30ml, 超 声 处 理 20 46 Ph. uk ii.1E J BRGEGACT 3x m P ER 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 二 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BUT , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 'C Jn 3 E DE AEN 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
BG BEA. 

(2) 取 本 品 40 片 , 研 细 , 置 250m] 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 
100ml 与 玻璃 珠 数 粒 , 连 接 挥 发 油 测 定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 
水 至 刻度 并 溢 流 人 烧瓶 时 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 加 热 回 
流 3 小 时 , 放 冷 , 取 乙 酸 乙 酯 层 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 生 姜 
油 对 照 提 取 物 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.05ml 的 溶液 ， 
作为 对 照 提取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 20pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 逐 干 , 喷 以 
1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 极 性 乙酸 连接 蔡 基 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0, 092% 磷 酸 溶液 ( 含 0. 04%% 三 乙 胺 和 
0. 0226 — 1E T R2 (1.5 : 98. 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 
理论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 
碱 25pg 盐酸 伪麻黄碱 10ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 精 密 称 
E. 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 入 7096 R8 RE 
20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 加 
70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1Iml, 加 在 中 性 
氧化 铝 柱 人 (100 一 200 B, 1g, P fS JJ lem) E, FH 30% 甲醇 
10m! 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 置 10ml 量 瓶 中 ,加 3096 甲醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spul, 
注 人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cuo His NO © HCD A EÈ 
酸 伪 麻黄 碱 (Co HsNO。HCI) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. Smg. 

苦 杏 仁 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 207nm。 理 论 板 数 按 车 杏仁 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 称 


° 491 。 


应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
麻黄 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


zo GGG 


E. us uxou 
3€ HW. 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


定 , 研 细 , 取 约 0. 2g 精密 称 定 , 精 密 加 和 甲醇 25ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苦 杏 仁 以 苦 杏 仁 苷 (CH:zzNOu ) 计 ,不 得 少 
F 6. 5mg. 

【功能 与 主治 】 宣 肺 解 表 。 用 于 风寒 袭 肺 证 , 症 见 咳 嗽 
声 重 ,咳嗽 痰 多 , 痰 白 清 稀 ; 急 性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 3 次 。 

[dk] 每 片 重 0. 5g 

[PRI 密封 , 置 阴凉 处 。 


二 味 获 柳 散 


Sanwei Jili San 


本 品系 蒙古 族 验方 。 

【处 方 〗 KË 250g ZER 150g 
方 海 150g 

〖【 制 法 】 以 上 三 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,过 得, 混 义 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 灰 黄 色 的 粉末 ; 气 微 腥 , 味 苦 、 微 威 。 

[5/1 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 长 椭圆 形 
或 类 图形 ,黄色 ,成 群 或 散在 , 壁 孔 明显 ;纤维 长 梭 形 , 淡 黄色 ， 
散在 或 成 束 K 250—360um KE). LARERE, ZKE 
(ZER). 

(2) 取 本 品 lg, 加 2mol/L 盐酸 10ml, 加热 回流 4 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 , 滤 渣 先 用 水 5ml 洗涤 ,再 用 10% 碳 酸 钠 溶液 2ml 
AR ,最 后 用 水 洗 至 中 人 性 ,在 80 一 100C 烘 干 , 置 案 氏 提取 器 
中 ,用 石油 酸 (30 一 60C) 回 流 提 取 2 小 时 ,提取 液 回收 石油 
EE ,残渣 用 三 氛 甲 烷 2ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 获 莹 对 
照 药 材 0. 5g, 加 2mol/L 盐酸 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 (19 : 1) 为 
ERN. EF. UH BT REDI 30% 磷 钼 酸 乙醇 液 , 在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 了 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 斑 点 。 

[eir] 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【功能 与 主治 】 清 湿 热 ,利尿 。 用 于 湿热 下 注 , 小 便 

【用 法 与 用 量 】 水 前 服 。 一 次 3 一 4. 5g, 一 日 2~3 次 。 

【规格 】 dx (1)3g (2)15g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


°- 492 。 


三 金 Hh 
Sanjin Pian 
【处 方 】 2RR rE 
羊 开 口 fr vv Bé 
积 雪 草 


【 制 法 】 以 上 五 昧 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 
辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 (小 片 ) 或 
600 片 (大 片 ), 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 
FERRE KRR AE. 

[35530]. (1) 取 本 品 15 片 (小 片 ) 或 10 片 ( 大 片 ), 除 去 包 
衣 , 研 细 , 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 
WİN 0.01mol/L 氢 氧 化 钠 溶 液 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 乙醚 
10ml 振 摇 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 再 用 乙酸 乙 酯 10ml d dE 
提取 ,水 溶液 备用 ;乙酸 乙 酯 液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 金 株 根 对 照 药材 2. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (17 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ETF AA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 
个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 主 斑点 。 

《2) 取 鉴别 ](1)? 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
15ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 5ml Ue, 
弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 积 雪 草 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502» i338, 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (7 : 3 : 0.50 Jy JETER RE JE Mh, 3i 
FAI 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ( 小 片 ) 或 6 片 ( 大 片 ), 除 去 包 衣 , 研 细 ， 
加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 5ml, 加 热 
回流 2 小 时 , 放 冷 ,用 40% 和 氢 氧 化 钠 湾 液 调 至 中 性 , 蒸 至 无 醇 
BK , 残 酒 用 热 水 40ml 溶解 ,用 二 氧 甲 烷 振 揪 提取 2 次 (40ml， 
30ml) ,合并 二 氧 甲 烷 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 Iml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 蓝 对 照 药 材 5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 昔 车 皂苷 元 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GG 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BUT , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 CC 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 斑 
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点 5 在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 15 片 ( 小 片 ) 或 10 片 (大片 ), 研 细 , 加 甲醇 
100ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 在 中 
EREHE ~ 200 目 , 5g, 内径 为 lcem) 上 ,用 甲醇 50ml 
洗 脱 ,收集 流出 液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 水 20m 溶解 ,用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羊 开口 对 
照 药材 5g, 加 水 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 波 过 ,滤液 燕 干 , 残 
渣 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -丙酮 -水 (6 : 14: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (48 : 52) 为 流动 相 * 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 羟 基 积 雪 草 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 羟基 积 雪 草 苷 对 照 品 适 量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0.2mg 的 溶液 和 每 1ml 含 
0. 6mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 30 片 (小 片 ) 或 20 Ir CX 
片 ), 除 去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 
人 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 15mjl, 合 并 正本 
FERA, MARMAR 2 次 ,每 次 15ml, 取 正 丁 醇 液 , 减 压 
回收 溶剂 至 干 , 残 泻 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 浓度 的 对 照 品 溶液 各 
10pl 与 供 试 品 溶液 5 一 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 
两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 积 雪 草 以 羟基 积 雪 草 苷 (Cie His Ozo ) 计 ,小 片 
不 得 少 于 0. 22mg; 大 片 不 得 少 于 0. 35mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 湿 通 淋 , 益 肾 。 用 于 下 焦 湿 
热 所 致 的 热 淋 .小 便 短 赤 , 淋 沥 汲 痛 . 尿 急 频数 ; 急 慢 性 肾 和 更 肾 
K 膀胱 炎 、 尿 路 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 片 一 次 5 片 ,大 片 一 次 3 片 , 一 
日 3 一 4 次。 

【规格 】 
2. lg) 

《2) 薄 膜 衣 大 片 ”每 片 重 0. 29g( 相 当 于 饮片 3. 5g) 

(3) 糖衣 小 片 ” 片 心 重 0.17g( 相 当 于 饮片 2. 1g) 

(4) 糖 衣 大 片 ” 片 心 重 0. 28g( 相 当 于 饮片 3. 5g) 

[WI 密封 。 


(1) 薄 膜 衣 小 片 ”每 片 重 0.18g( 相 当 于 饮片 
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zu*xm* 
— «REX 
Sanbao Jiaonang 
【处 方 】 人 参 20g Jd 20g 
当归 40g 山药 60g 
NS fa P 20g 砂 仁 ( 炒 )10g 
URA 20g 灵芝 20g 
X Hb 9 60g 丹参 100g 
五 味 子 20g 莫 丝 子 ( 炒 )30g 
P3 30g 何首乌 40g 
菊花 20g 牡丹 皮 20g 
IRAJ 20g 杜仲 40g 
Xx 4 10g «iS 20g 
Z$ 20g 


[98:51 UEZ- R. AS ER LS MER, S, 
&b 4358 LL ZR PROB REUS RUE) iE 08 R 其余 灵芝 等 十 四 味 加 
水 前 者 二 次 ,每 次 1. 5, AFNA , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 20—1. 258501), WA ERAH. RI, Æ oT AF 
干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 深 棕色 的 粉末 ; 气 微 ， 
味 微 酸 M. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 内 种 皮 厚 壁 细胞 
黄 棕 色 或 红 棕 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 
仁 ) 。 不 规则 块 片 灰 黄色 ,表面 有 微细 纹理 或 孔 踪 ( 酷 龟甲 )。 
淀粉 粒 三 角 状 卵 形 或 算 圆 形 ,直径 24 — 40um, Ir ja 5 SEA 9X, 
人 字 状 (山药 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 
壁 连珠 状 增 厚 ( 山 荣 黄 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 80ml, 加 
热 回流 至 提取 液 近 无 色 , 乙 醚 液 备 用 ; 药 泪 挥 去 乙醚 ,加 水 饱 
和 的 正 丁 醇 60ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 饱 
和 的 0.1%% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 iml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rb 对照 品 . 人 参 
皂苷 Re 对 照 品 . 人 参 邱 苷 Rg 对 照 品 适量 ,分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 .上 述 三 种 对 照 品 溶液 各 
3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 
(13:7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEC ELA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 班 点 显 色 清 
B ,分别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点; 紫 
外 光 下 检视 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 【鉴别 ] (2) 项 下 备用 的 乙醚 液 1/3 量 , 低 温 挥 干 ， 
残渣 加 乙醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 妇 对 照 药 
材 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 


。493 ° 


三 黄片 


干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 1p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 【鉴别 ] (2) 项 下 备用 的 乙醚 液 1/3 量 ,低温 挥 千 ， 
残渣 加 无 水 乙醇 -三 氯 甲 烷 (3 ! 2) 混 合 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1m] 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2 由, 分 别 点 于 同一 硅 
Et G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氢 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20: 5: 
8 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 ,路 以 1026 BE BR Z BRE 
液 ,在 100 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml、 盐酸 1ml, 置 沸水 浴 中 加 热 
30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙 
醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 素 对 照 品 适 量 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 0. 25mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 10i .对 照 品 溶 液 lyi, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60Y )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 511) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,到 出 AF. ERREP ES 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 赢 色 的 斑点 !: 征 气 蒸气 中 时 
AWARIE. 

(6) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色 谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

[ed] 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通风 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WN;E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 醋酸 溶 液 (12，88) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 27gnm。 理 论 板 数 按 原 儿 茶 醋 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
In "P Sd gud Im € i2,g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 狐 中 ,精密 娠 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25 mid, 3E 
FRAK 10m 使 溶解 ,用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 
提取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 ETF, AAM PR 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 48 52 ab E RR 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 原 儿 茶 醋 (C,HsO;) 计 ,不 得 少 
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于 22g. 
【功能 与 主治 〗 益 肾 填 精 , 养 心安 神 。 用 于 肾 精 亏 虚 、 心 
血 不 足 所 致 的 大 疫 腿 软 MEAM LERE RGE, OF 
KRAKER. 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 5 粒 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 密封 。 
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[451 大 黄 300g 
*« 597 Zig 

【 制 法 ULE-SR.SEÓR NEN EROR DK NGC — X. 
第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 40 分 钟 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2 , 静 置 1 小 时 , 取 沉 淀 ,用 
水 洗涤 使 pH 值 至 5—7, BUT ,粉碎 成 细 粉 。 取 大 黄 150g. X) 
碎 成 细 粉 ;剩余 大 黄粉 碎 成 粗 粉 ,用 30% 乙 醇 回 流 提 取 三 次 ， 
滤 过 ,合并 滤 撤 ,回收 乙醇 并 减 压 浓 编 成 稠 高 ,加 人 大 黄 细 粉 、 
盐酸 小 网 碱 细 粉 . 黄 蕉 漫 高 细 粉 及 适量 辅料 28] , 制 成 颗粒 ， 
干燥 ,压制 成 1000 Fr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 
薄膜 衣 , 即 得 。 

[iti] 
EMME. 

【 鉴别】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : REEK, 
直径 60—140umCKX RO, 

(2) BUE db 5 片 , 除 去 包 衣 ，, 研 细 , 取 0. 25g 加 甲醇 5ml， 
超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 卫 
碱 对 照 品 , 如 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg WAR ERASE 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1mi 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 5j， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs, 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(10:711: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 ,分 别 在 紫外 光 灯 
(365nm) 和 蒙 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
盐酸 小 亿 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,紫外 光 (365nm) 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 :在 与 黄 蕉 苷 对 照 品 色谱 要 应 的 位 置 上 ， 
紫外 光 (254nm) 下 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 渡 作 为 供 试 易 溶液 。 另 
取 大 黄 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 5 分 锦 , 取 上 清 
液 作 为 对 银 药 材 溶 注 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[el 土 大 黄 茶 ” 取 本 品 小 片 2 片 或 大 片 1 片 ,糖衣 
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本 品 为 糖衣 或 落 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 ; 味 
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片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 15ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 大 黄 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0,3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -甲酸 -水 (100:30:2:3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 X 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (85 * 15) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 的 混合 溶液 
制 成 每 1ml EKER lOu. X XM 255g 的 混合 溶液 ， 
Bp 18 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 H ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 (过 三 号 筛 ), 取 约 0.26g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
人 乙醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 乙醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, SE BOR CP L2 
干 ,加 30% 乙 醇 -盐酸 (10 : 1) 的 混合 溶液 15ml, 置 水 浴 中 加 
热 回流 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲 烷 强力 振 播 提取 4 次 ,每 
次 15ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 
(2: 1) 的 混合 溶液 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho Os ) 和 大 黄 酚 (Cis HO,) 
的 总 量 计 , 小 片 不 得 少 于 1. 55mg; 大 片 不 得 少 于 3. 1mg。 

盐酸 小 化 碱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
293 ERI A Z BE-K C1 : 1) (每 1000ml 中 加 入 磷酸 二 氢 钾 
3. 4g 和 十 二 烷 基 硫酸 钠 1. 7g) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 
理论 板 数 按 盐酸 小 攀 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 Img o. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 kEm 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 
盐酸 (500 : 1) 的 混合 溶液 20ml, 窗 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 160W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5 一 10MlL、 供 试 品 溶液 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E 58 58$ Fr A ib RUNE RE CCS) Hi; NO, * HCl * 2H;0O), 小 
Hr BE 4. 0~5. 8mgi A Hr Br 8.0—11. 5mg。 
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KSRF S 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 126 BERE TEIL CAO : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 H ,除去 包 衣 MERE, 
研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
50kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 最, 用 70%% 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 ml, E 10ml 量 瓶 中 ,加 
70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 浸 融 以 黄 芬 苷 (Ca HisOi ) 计 ,小 片 不 得 
少 于 13. 5mg ,大片 不 得 少 于 27.0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 泻 火 通 便 。 用 于 三 焦 热 盛 所 
Libri MSsEEXOMSLIAJOETERS ODER UEE M. 
黄 、 便 秘 ; 亦 用 于 急性 胃 肠 炎 ,痢疾 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 片 一 次 4 片 ,大 片 一 次 2 片 ,一 
日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 

注意】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 小 片 ”每 片 重 0.26g 

(2) 注 膜 衣 大 片 ” 每 片 重 0.52g 


【贮藏 】 密封 。 
ACE 
Dagili San 

【处 方 〗 ER BAM 96. 6g 土 鉴 虫 ( 炒 )96. 6g 
酒 大 黄 96. 6g 骨 碎 补 96. 6g 
当归 尾 ( 酒 制 )96.6g 乳香 ( 制 )96. 6g 
没 药 ( 制 )96. 6g Seb (896. 6g 
血 竭 96. 6g 三 七 87. 0g 
冰片 43. 5g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 三 七 .冰片 外 ,其 余 焊 自然 铜 等 
九 味 ,粉碎 成 最 细 粉 ; 另 取 三 七 .冰片 ,分 别 研 成 最 细 粉 ,与 上 
述 细 粉 配 研 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 神色 的 粉末 或 可 松散 团 块 ; 
RE, RME EFEN. 

【鉴别 (1) 到 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;鳞片 碎片 黄 棕色 或 
红 棕 色 ( 骨 碎 补 )。 不 规则 块 片 血 红色 ,周围 液体 显 姜 黄色 ,渐变 
红色 ( 血 竟 )。 体 壁 碎 片 黄色 或 棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 , 直 径 8 一 
24pm, 有 的 可 见长 短 不 一 的 刚毛 ; 横 纹 肌 纤维 元 色 或 淡 黄 色 , 常 
碎 断 ,有 细密 横 纹 , 平 直 或 呈 徽 波状 , 明 带 较 暗 带 为 宽 ( 土 鉴 贝 ) 。 
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(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 ,冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 
黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芦 荃 大 黄 素 
对 照 品 , 大 黄 酸 对 照 品 , 大黄 素 对 照 品 ,大 黄 素 甲 醚 对 照 品 和 
大 黄 酚 对 腿 品 ,加 甲醇 制 成 每 lm 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 10 一 15pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 6: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 RTT WHE, RTF, 
在 紫外 光 〈365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 橙黄 色 荧 光 主 斑点 ;在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 , 置 氨 蒸气 中 
Ra ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 10g, 加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 乙 
醚 液 备用 ,药酒 挥 尽 乙 醚 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 肯 碎 补 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4nl, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (1: 12: 2.8: 3) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ER MHE MF PEDAL 126 — 4 (658 i 
液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
[7] 29i ERREA. 

(4) 取 鉴别 (3) 项 下 的 乙醚 液 60'C 挥 干 , 残 潭 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
X ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DAERA ER, WH, AF. E 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 点 ? 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 - 
乙醇 溶液 (1 : 4) ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g, 加 乙酸 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 
乙醚 液 ,药酒 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提 
取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醉 液 ,用 水 洗 灌 2 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 至 近 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对照 品 .人 参 皂 苷 Rb 对照 品 和 人 参 
皂苷 Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 于 醇 - 乙 
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酸 乙 酯 -水 (4: 1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
喷 以 硫酸 乙醇 (1 一 10) 溶 液 ,在 105 人 CC 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 
色 的 斑点 :紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 干燥 失重 取 本 品 , 在 105 信 干燥 至 恒 重 , 减 失 
重量 不 得 过 12. 0% (通则 0831). 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 和 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
3938 3638] : EL 2, RE -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (50 : 50) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm; 柱 温 30C. 38 ie d CE m 3 X 
计算 应 不 低 于 4000。 

FECIT dL ELEM SU EYES LESTIE E. 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 12% 磷 酸 甲醇 溶液 制 成 每 1ml 含 
1139 3€ 10pg 的 溶液 , 即 得 ( 血 竭 紊 重量 = 二 血 竭 素 高 氢 酸 盐 重 
量 /1. 377) 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 粉 未 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 1276 磷酸 甲醇 溶液 
20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 28kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 
12% 磷 酸 甲 醇 溶液 至 刻度 , 播 匀 ,和 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg idi A i d R C Hu 0; ) 计 ,不 得 少 


F 0. 85mg. 

【功能 与 主治 】 化 瘀 消 肿 Lb ibd. AFE H 5 3x 
血 疼痛 ,外 伤 止血 。 

【用 法 与 用 量 】》 用 黄酒 或 温 开 水 冲服 。 一 次 0.6 一 


1. 5g, 一 日 2 一 3 X HABER Ab 
【注意 】 孕妇 鼠 服 ,但 可 外 用 。 
【规格 】 ER 1 5g 
【贮藏 】 密封 。 
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Dashanzha Wan 
[4h71 山楂 1000g 
炒 麦 芽 150g 
【 制 法 】〗 以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 勺 ; 男 取 芯 糖 
600g, 加 水 270ml 55 4 S£ 600g ,混合 , 炼 至 相对 密度 约 为 1. 38 
(70C) 时 , 滤 过 ,与 上 述 粉 末 混 勾 , 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
KERI 本 品 为 棕 红色 或 褐色 的 大 蜜 丸 ; 昧 酸 、 甜 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 果皮 石 细胞 淡 紫 
红色 ,红色 或 黄 棕 色 , 类 圈 形 或 多 角形 ,直径 约 125pym( 山 楂 )。 


六 神曲 ( 砍 炒 )150g 
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表皮 细胞 纵 列 ,由 1 个 长 细 胸 与 2 7 Ad m EH IB] EE E 1C A E 
EE, ERE Hl KR HEC E PD. 

(2) 取 本 品 9g, B9 8E, Di Z BE 40ml, 加热 回 流 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml, 加热 使 溶解 ,用 正 丁 醉 15ml ds 
播 提取, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 。 
取 滤 液 1ml, 加 少量 镁 粉 与 盐酸 2 一 3 滴 , 加 热 4 一 5 分 钟 后 , 即 
BEE. 

(3) 取 [鉴别 (2) 项 下 的 滤液 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 能 
果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -丙酮 (9 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 奔 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 
3g, 精 密 称 定 ,加 水 30ml, 60C ZK 18 W 32 f E 2 TE REC TL E 
+ 2g,155].28 3E. RAAK 30ml 洗涤,100 仿 烘 干 ,连同 滤纸 
一 并 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回流 提取 4 小 时 , 提 
取 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 石油 醚 (30 一 60Y 38. 2 次 (每 次 
约 2 分 钟 ) ,每 次 5ml, 倾 去 石油 醚 液 ,残渣 加 无 水 乙醇 -三 毛 
甲烷 (3 : 2) 的 混合 溶液 适量 , 微 热 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 
中 ,用 上 述 混合 溶液 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 能 果 酸 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,分 别 精密 吸取 供 试 品 溶液 5 由 .对照 品 溶液 4pl 与 Syl, 
分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 5: 8 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 薄 层 
板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 ,周围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫描 ,波长 : Ms 一 535nm， 
AR 一 650nm, 测 量 供 试 品 吸光 度 积 分 值 与 对 照 品 吸光 度 积 分 
值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含山 植 以 能 果 酸 (Cs Ha O: ) 计 ,不 得 少 
T 7.0mg。 

【功能 与 主治 〗 开胃 消食 。 用 于 食 积 内 停 所 致 的 食欲 不 
fs EAS RE UEM BC PG e 

用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 1~3 次 ;小 儿 
酌 减 。 

【规格 】 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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[9X] UL E—SR.IUKNUR Ux MARI EXE 63. 
波 缩 ,加 人 三 信和 量 90062, BR 1E 5] E, E IRL I CORE 
ZERI, WMAP RH 2g, 混 匀 , 加 水 至 1000ml, 1 57, 28 
过 ,分 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 气 香 , 味 若 。 

LAII (1) 取 本 品 1ml, 加 乙醇 4ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 含 img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE BEA 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (9 : 1 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 ， 
喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C hii SE PE ER E ELTE I. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 和 气 氧 化 钠 溶液 (1 一 10) 调 节 pH 值 至 
8 一 10, 用 三 气 甲 烷 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 三 氯 甲 烷 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 
照 药材 2g, 加 水 400ml, Nit d 1.5 小 时 ,离心 ,上 清 液 浓缩 至 
7ml, 用 氢气 化 钠 溶液 (1->10) 调 节 pH 值 至 8—10, 88 — CHI 
烷 提取 2 次 (30ml,15ml) ,合并 提取 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 三 氯 甲 
烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5 由 对照 药材 溶液 10 一 20pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60 立 )- 三 所 
甲烷 -三 乙 胶 (6 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 , 喷 以 
1096 S B Z, BET WA, 105'C JA 3A 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.03 一 1.08( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 3.5 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
8 3 35:58] ; LA Z B -0. 05% 磷酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml g 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 15ml, 置 100ml 量 瓶 中 ， 
加 流动 相 至 刻度 $8 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cis His O7 ) 计 ,不 得 少 
F 2. 9mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 \ 平 肝 炮 风 。 用 于 瘀 血 阻 络 , 肝 
阳 化 风 所 致 的 头痛 、 头 胀 .有 眩 滨 、 颈 项 紧张 不 舒 、 上 下 上肢 或 偏 身 
麻木 ERKA. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ,15 天 为 一 
个 疗程 :或 遵 医嘱 。 
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大 补 阴 丸 


DERI 外感 头痛 .孕妇 .出 血性 脑 血管 病 急性 期 患者 鼠 
用 ;重症 患者 请 遵 医嘱 服用 。 


【规格 】》 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 。 
A th BB X 
Dabuyin Wan 

[4h75] 热 地 黄 120g 盐 知 母 80g 

盐 黄 柏 80g Mi fa F 120g 

TH M 160g 
LHI 以 上 五 味 , 熟 地 黄 , 盐 黄柏 .龟甲 . 盐 知 母 粉碎 成 


粗 粉 , 猪 消 信 置 沸水 中 上 略 者 ,除去 外 皮 , 与 上 述 粗 粉 拌 匀 , 干 
燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 21855]. 8$ 100g 粉末 加 炼 守 10 一 15g 与 
适量 的 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 :或 每 100g 粉末 加 炼 蜜 80 一 100g 
制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 黑色 的 水 蜜 丸 ;或 为 黑 褐 色 的 大 蜜 
LADEN CLE 

[3530] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕 色 
至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 纤 维 束 饼 
黄色 ,周围 细胞 含 草 酸 镍 方 晶 ,形成 晶 纤维 , 含 唱 细 胞 的 壁 木 化 
增 厚 ( 盐 黄柏 )。 不 规则 块 片 灰 黄 色 , 表 面 有 微细 纹理 或 孔 院 
(HER) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 26 一 110km( 盐 知 母 ) 。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 10g, 3 8 , rn FB 
BE 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 知 母 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
波 。 再 取 芒 果 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶 液 10 由 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DX 
展开 剂 ,展开 WH AF ELI 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) BU 8 ZK SE JL 1g, 研 碎 ;或 取 大 蜜 丸 2g, 剪 碎 , 加 甲醇 
10ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
柏 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 乐 碱 
对 照 品 ,加 里 醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1— 
2 对照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶 液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧 
AEA. 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z E-0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (25 : 75) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 此 磊 峰 计算 应 
不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 驳 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 Im 含 50yg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BEKEA, WA. RA 0. 3g, 精 
密 称 定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 0. 5g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 
混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 140 双 ,频率 
42kH2)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 盐 黄 柏 以 盐酸 小 忌 碱 (Cs Hi; NO,。HCl) 计 ,水 
EILE lg 不 得 少 于 3. 6mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 19. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 降 火 。 用 于 阴 虚 火 旺 EDD ETT X 
嗽 咯血 ,耳鸣 遗精 。 

【用 法 与 用 量 】》 口服。 水 蜜 丸 一 次 6g, 一 日 2 一 3 次 ;大 
蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 KEA iLE 9g 

【贮藏 】 密封 。 


ARABA 
Dahuang Qingwei Wan 
【处 方 〗 大 黄 504g 木 通 63g 
槟 63g A 96g 
BB MÆ 42g 羌活 42g 
滑石 粉 168g 白芷 42g 
炒 牵 牛 子 42g 芒硝 63g 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
末 加 炼 蜜 120 一 150g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

ER] 本 品 为 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 苦 . 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ISI, 
Éf$60—140umCKX 8). BRE EFIE DRE CO, , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 
f CERO. 。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 棕色 ,长 48 — 800m Cb E 
F). REAMER EE, ER, ARE KR E 
孔 ( 槟 构 ) 。 油 管 含 棕 黄 色 分 泌 物 ,直径 约 100pm( 羌 活 )。 

(2) 取 本 品 3g, 加 水 50ml, 混 匀 , 滤 过 ,滤液 备用 , 滤 酒 用 
水 反复 漂洗 至 剩 下 少量 白色 沉淀 , 取 沉 淀 物 , 照 滑石 项 下 的 鉴 
别 法 试验 , 显 相 同 的 反应 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 滤液 , 照 钠 盐 与 硫酸 盐 的 鉴别 方 
法 (通则 0301) 试 验 , 显 相同 的 反应 。 


中 国药 典 2015 年 版 


(4) 取 本 品 2g, 切 碎 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 Sm. RF ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 水 
浴 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 20ml 分 2 次 提取 ,合并 乙 
醚 液 RT ,残渣 加 乙酸 乙 醋 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
21l ,分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 泰 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H.E 
屋 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 
EJ 8 HRCÓ FE PERI ,展开 ,取出 MTF, EK POET (365nmD 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 五 个 柳 色 荧光 斑点 ;用 氮 蒸 气 辐 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 
同 的 红色 班 点 。 

(5) 取 本 品 30g, VI BE , Ji E SE 10g, 9E] WERF x 
50ml 和 浓 氨 试 液 1ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 2% 盐 
酸 溶 液 20ml 振 播 提 取 , 提 取 液 用 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 8 一 
9, 再 用 三 气 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 气 甲 烷 液 ， 
ACT ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 
构 对 照 药材 1g, 加 三 毛 甲 烷 30ml 与 浓 氮 试 液 0. 5ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 30pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 
烷 - 甲 醉 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 四 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 ,大 黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 lm 含 大 黄 素 10ug 的 溶液 
和 每 Iml € XX 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5] , 取 约 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 等 量 的 硅 莹 土 , 研 匀 ，, 取 约 
2g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
360W ,频率 50kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 dE) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ dn BOLA CAE DXX (Cs Hio 0;0 X S 
(Cis HioO 〇 4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 7 mg. 

【功能 与 主治 】 清热 通 便 。 用 于 胃 火 炽 盛 所 致 的 口 燥 磊 
PARER KERA. 

【用 法 与 用 最 】 口服 .一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 邓 妇 忌服 。 

【规格 】 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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KREA 
KAREHA 
Dahuang Zhechong Wan 
[45] XXX 300g 土 鉴 虫 ( 炒 )30g 
zK 4E Cil o 60g 蝗虫 (去 起 足 , 炒 )45g 
grin (b 45g "FÉ GB 30g 
桃仁 120g 炒 苦 杏 仁 120g 
KA 60g 地 黄 300g 
HAJ 120g 甘草 90g 


【 制 法 】 LA ET —B5RSORSERLADE i08. 18 5]. $$ 100g 
粉末 用 炼 蜜 30— 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
Jn S 80— 100g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑色 的 水 蜜 丸 .小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 浓 ， 
kH AE. 

【鉴别 3】 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 簇 唱 大 ， 
Hf$60—140umCK 8. RE EE P5 f E EL 1S 18— 32um, FE 
T ERE A8 BRL IPLE HE PU RET 3X — 1 28 HL rn CI RR CI 
芍 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 
物 ( 地 黄 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 劳 )。 纤 
维 束 周转 薄 壁 细胞 含 草酸 狂 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 (甘草 )。 体 壁 
碎片 黄色 或 棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 , 直 径 8—24um, 可见 长短 不 
一 的 刚毛 ( 土 鉴 虫 ) 。 体 壁 碎片 金黄 色 或 黄 棕色 , 毛 窝 呈 双 圈 
状 , 有 时 表面 可 见 疣 状 或 针尖 状 突起 ( 尺 虫 )。 体 壁 碎片 淡 黄 
色 , 毛 帘 边 缘 为 重生 图 状 (暗暗 )。 

(2) Xt Ak d 7K 3E JL 1. 5g, 研 细 , 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 ; 或 取 小 守 丸 或 大 蜜 丸 
3g, 剪 碎 , 加 甲醇 15ml, 研磨 使 分 散 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 用 甲 醉 2ml 分 2 次 轻 播 ,每 次 10 秒 钟 , 取 上 清 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 3g、 黄 苓 对 照 药 材 
0. 2g ,分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 3 一 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 3 : 0,2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药材 色 
谱 和 黄 蕉 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑 
点 ; 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 苓 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 5%% 香 草 
醛 硫 酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 苓 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 一 个 相同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 3mi, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 和 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
各 3 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 雇 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
栈 - 甲 酸 (13 : 7 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 
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灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 ,至 少 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 主 更 点 。 

(4) 取 白 芍 对 照 药材 0.3g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 和 [鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 各 3 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (8 : 1: 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
RTF LBEUA 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BRE - F8 R- 1% ERE EE HL A2 : 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 艰 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
A ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 大 黄 酚 log, KERK 5pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 〈1) 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , RI, 
取 0. 5g ,精密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 
BE R5], lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇- 盐 
酸 (10 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重量 ,小 蜜 丸 .大 蜜 丸 浸泡 
10 小 时 以 上 ,超声 处 理 使 溶 散 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 30 分 
钟 ,车 抠 壁 有 锻 附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, E 
5ml 量 瓶 中 ,加 22628 48 46 8 TR 2E 1ml, 加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

《2) 取 上 述 水 蜜 丸 粉末 0. 5g, 精密 称 定 ;或 上 述 剪 碎 的 小 
蜜 丸 或 大 蜜 丸 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重量 ,小 蜜 丸 .大 蜜 丸 浸泡 10 小 时 以 上 ,用 玻 棒 研 
磨 使 供 试 品 溶 散 ,用 数 滴 甲 醇 冲 洗 玻 棱 于 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 
(功率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 ,或 挥 散 至 原 重 量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 
于 测定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 含量 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10~20p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 分 别 计算 总 大 
黄 酚 和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 。 

本 品 含 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Cs Hi。O,) 和 总 大 黄 素 
(Ci Hi O; ) 的 总 量 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 1. 1mg ,小 蜜 丸 
每 lg 不 得 少 于 0. 8mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 4mg; 以 游离 
KAM Cs HioO4) 和 游离 大 黄 素 (Cis Hio Os) BS NETTE KE 
丸 每 1g 不 得 少 于 0. 7 mg, / NE JL 1g 不 得 少 于 0. 5mg, XE 
丸 每 丸 不 得 少 于 1. 6mg。 

【功能 与 主治 】 活血 破 瘀 , 通 经 消 症 。 用 于 瘀 血 内 停 所 
L4ub VL NGEGEEAS ES) RON AGE NURSE ROM EST ! 
B 经 闭 不 行 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 3g, 小 蹇 丸 一 次 3 一 6 
丸 , 大 蜜 丸 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 1 一 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;皮肤 过 敏 者 停 服 。 

【规格 】 XXL 每 丸 重 3g 

【贮藏 】 密封 。 
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Wanshi Niuhuang Qingxin Wan 
【处 方 〗 牛黄 10g 
黄连 200g #F 120g 
郁 金 80g RF 120g 

[fk] 以 上 六 味 , 除 牛黄 外 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 
黄连 等 四 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 牛黄 研 细 ,与 上 述 粉末 配 研 ,过 筛 ， 
RSJ. & 100g 粉末 加 炼 蜜 100— 120g WREKE Z., B. 

LER] 本 品 为 红 棕 色 至 棕 褐色 的 大 密 丸 : 气 特 异 , 味 
MME. E. 

[130] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 粒 团 块 
几乎 无 色 ( 郁 金 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 
长 多 角形 ,长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 
红色 ( 杖 子 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 
£f AR 8E 330, , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 ) 。 不 规则 细小 颗粒 暗 
棕色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 加 水 适量 , 研 匀 ,反复 洗 去 悬浮 物 , 可 得 少 
量 朱 红色 沉淀 。 取 沉淀 ,加 入 盐酸 1ml 及 少量 铜 片 ,加 热 者 
沸 , 铜 片 由 黄色 变 为 银白 色 。 

(3) 取 本 品 3g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 0. 6g. WI Jn — CPP x 
10ml、 冰 醋酸 0. 5ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 
F ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酮 - 
甲醇 -醋酸 (6 : 32: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,和 隙 干 , 喷 以 
10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 110'C n 38 29 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 甬 碎 , 加 硅 藻 土 0. 5g, 研 色 , 加 甲醇 20ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 
3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 三 氢化 铁 乙 醇 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 加 乙醚 15ml, 研 磨 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 去 


朱砂 60g 
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乙醚 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 车 
干 , 残 汀 加 甲醇 3ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 板子 昔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 AR G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 
甲酸 -水 (10 :7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 于 , 喷 以 
wa 在 105C 加 热 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [含量 测定 ] 黄 连 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 
液 。 取 黄连 对 照 药材 50mg, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
另 取 盐酸 小 局 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg BU TR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12:6: : 1) 为 展开 
剂 ,在 氮 蒸 气 饱 和 下 展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 朱砂 RERA FHE m, DIA, yE 
^], Ht 43 5g, 精 密 称 定 , 置 250ml 凯 氏 烧 瓶 中 ,加 硫酸 30ml 与 
MRA 8g, 加 热 伐 溶液 至 近 无 色 , 放 冷 , 转 和信 250ml HEJEOIR 
中 ,用 水 50ml 分 次 洗涤 烧瓶 , 洗 液 并 人 溶液 中 ,加 1%% 高 锰 酸 
饰 溶液 至 显 粉 红色 和 且 两 分 钟 内 不 消失 ,再 滴 加 2% 硫酸 亚 铁 
溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 2ml, 用 硫 氰 酸 铵 滴定 
液 (0. 1mol/L) 滴 定 。 每 1ml 硫 氰 酸 铵 滴定 液 (0. 1mol/L) 相 
当 于 11. 63mg 的 硫化 汞 (HgS) 。 

本 品 每 丸 含 朱砂 以 硫化 来 (HgS) 计 ,(1) 应 
(2) 应 为 138 一 180mg。 
”黄连 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) EE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 哺 -0. 05mol/L ERAMA WA GO : 50) (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 为 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 80y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 蹇 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 混 合 溶液 25ml, 称 定 重量 ,85C 水 浴 中 加 热 回 流 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

A dh BEL MATETE 
小 丸 不 得 少 于 7. 5mg i KILE F 15. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,镇 惊 安神 。 用 于 热 入 心包 、 热 


应 为 69~90mg; 


品 适量 ,精密 称 


HCI) Ht, 
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Ai XE RE DL e PURI np ERE RUN LB VERO 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 [规格 (1)] 或 一 次 1 丸 
[规格 (2)] ,一 日 2 一 3 次 。 
【注意 】 iuum. 
【规格 】 (1) 每 丸 重 1. 5g (DEALE 3g 
【贮藏 】 密封 。 


J| NIS: : SX 
Wanying Jiaonang 
[455] 胡 黄 连 54g 黄连 54g 
儿 茶 54g 冰片 3. 3g 
香 墨 108g 熊 胆 粉 10. 8g 
AIRF 2.7g 牛黄 2. 7g 
牛 胆 汁 87g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 胡 黄连 、 黄连 、 儿 和 茶 \` 香 墨 粉碎 成 细 
粉 ;将 牛黄 与 上 述 细 粉 混 匀 。 熊 胆 粉 用 适量 温水 溶化 ; 牛 胆汁 
浓缩 至 适量 , 滤 过 ,与 熊 胆 粉 液 混合 ,加 入 上 述 粉 末 中 , 混 勾 ， 
制 成 颗粒 。 将 冰片 、 人 工 麻 香 研 细 ,与 上 述 颗 粒 混 匀 , 装 入 胶 
FE hja 1000 粒 (0. 3g) 或 2000 粒 (0.15g), 即 得 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 墨绿 色 或 黑色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 芳香 , 味 苗 、 有 清凉 感 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1. 8g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 置 
水 浴 上 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氧 甲 烷 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 草酸 对 照 品 ,加 三 握 甲 
烷 制 成 每 1ml A Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 Syl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 醚 -甲酸 
(12:8:1) 为 展开 剂 , RE JF. 取出 , MTF, 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 加 
甲醇 5ml, 加热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 We par et 
乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12: : 1) 为 展开 剂 , 置 
氨 蒸 气 预 饱 和 的 展开 伺 内 展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 45 2€ R 
30 4r 9p , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml BE TAL TEE » TE 29 Be Y 
品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 2mg 20 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 


« 501 。 


A m 


供 试 品 溶液 Sul 对照 品 溶液 2 局 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 18 
板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : DOIJSJEU.ISJT GUB LECT, 
喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 【鉴别 ] (2) 项 下 剩余 的 供 试 品 溶液 , 蒸 干 ,残渣 
加 10%% 氧 氧化 钠 溶液 5ml 使 溶解 ,加 热 回 流 5 小 时 , 放 冷 
用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙醚 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, Z BEER T, 
PREMERE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 
对 照 品 、 熊 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 
lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 对照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 
(20:25:3:2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 距 
VA 1026 硫酸 乙醇 溶液 ,105C 加 热 5 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ Jf -0. 033mol/L. 磷酸 二 氢 钾 溶液 (30 : 70) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 2655nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 克 碱 峰 计算 
Wi ASHIRE 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酚 小 辟 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 
AE ,加 盐酸 -70% 乙 醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml E l0pg 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 ,加 盐酸 -70%% 乙 醇 (1 : 100) 混 合 溶液 
30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 , 容 
器 与 滤 渣 用 盐酸 -70% 乙 醇 (1 : 100) 混 合 溶液 洗涤 数 次 , 洗 液 
并 人 同一 量 瓶 中 ,加 盐酸 -70% 乙醇 (1 : 100) 混 合 溶液 至 刻 
度 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 
相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0nl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Har NO, © HCD FH, 
规格 (1) 不 得 少 于 3. 0mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 1. 5mg. 

【功能 与 主治 】〗 清热 ,解毒 ,镇 惊 。 用 于 牙 毒 内 蕴 所 致 的 
O TE EJE 、 牙齿 咽喉 肿 痛 、 小 儿 高 热 . 烦 躁 易 惊 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 粒 [ 规 格 (1)] 或 2 一 4 
HOLO) ,一 日 2 次 ;三 岁 以 内 小 儿 酌 减 。 

【注意 】 Zum. 

【规格 (1) 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


.$502 。 


(2) 每 粒 装 0. 15g 
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万 应 S 
Wanying Ding 
[4h75] HAE 100g 黄连 100g 
儿 茶 100g 冰片 6g 
香 墨 200g 熊 胆 粉 20g 
ATRE 5g 牛黄 5g 
牛 胆 汁 160g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 衣 黄 连 、 黄 连 、 儿 茶 \ 香 办 粉碎 成 细 
粉 ; 将 牛黄 冰片 人工 磨 香 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 篇 , 泥 
匀 。 取 熊 胆 粉 加 温水 适量 溶化 , 牛 胆 汁 浓缩 至 适量 , 滤 过 ,与 
熊 胆 液 混 合 , 泛 制 成 乌 , 低 温 干 燥 , 即 得 

CERI 本 品 为 黑色 光亮 的 球形 小 狂 ; 气 芳 


【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 不 规则 团 块 棕 黑 色 或 黑色 ( 香 
墨 ) 。 升 华 物 结晶 呈 针 状 、 针 簇 状 .棒状 、 板 状 及 黄色 球状 物 
CGIE). 

(2) 取 本 品 0. 15g, WA ,进行 微量 升华 ,升华 物 置 显 微 镜 
下 观察 : 呈 不 定形 的 无 色 片 状 结晶 ,加 新 配制 的 1%% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 1 滴 , 渐 显 紫红 色 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 碎 ,加 甲醇 20ml, EoK18 Pi ERE 1 小 时 ， 
滤 过 , 取 滤 液 10ml( 剩 余 的 滤液 备用 ), 蒸 干 , 残 漆 加 57654 
化 钠 溶液 5ml, 置 水 浴 中 加 热 8 小 时 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH 值 
至 2 一 3, 加 水 10ml, 3$ 5] . FH Zo BET EC 2 次 ,每 次 30ml, 合 
乙醚 液 , 挥 干 , 残 注 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 熊 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 胆 酸 对 照 品 、 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,分 别 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G WEE E. UL SEIL ER BR-KESER CIO : 7 : 5) 
为 展开 剂 , 展 开 ( 相 对 湿度 小 于 40%), 展 距 约 18cm, 取 出 , 挥 
尽 溶剂 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1->10), 在 110'C 加 热 数 分 钟 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 滤液 5ml, 用 甲醇 稀释 至 
10ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 加 甲醇 
5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 龙 碱 对 照 品 ,加 甲 
Big SE 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 211, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酷 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:;3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 藻 气 预 饱和 的 展开 和 饶 内 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 到 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 和 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 


【检查 】 应 符合 锭 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0182), 
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【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 ,镇 怀 。 用 于 收 毒 内 蔓 所 致 的 
口舌 生 疮 、 牙 眠 咽喉 肿 痛 、 小 儿 高 热 \, 烦 躁 易 慰 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2 一 4 狂 , 一 日 2 次 ;三 岁 以 
内 小 儿 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 10 E 1. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


MAKRA 


Wantong Yankang Pian 


【处 方 〗 苦 玄 参 肿 节 风 

【 制 法 〗 以 上 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10—1.15(75'C0, 8025, 
加 入 三 倍 量 乙醇 , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 , 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 10 — 1. 20(70C) ,加 入 辅料 适量 , 制 成 颗 
粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 片 ( 大 片 ) 或 1500 片 (小 片 ), 包 薄膜 衣 ; 
或 压制 成 3000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 薄膜 农 片 或 糖衣 片 , 除 去 包 衣 后 显 黄 棕 
€, RES RE. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 糖衣 片 10 片 或 薄膜 衣 片 大 片 3 片 、 
小 片 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 75% 乙 醇 5ml, 研 磨 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 石油 醚 (60~90°%C) 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 5ml, 痉 去 石油 醚 液 ,水 溶液 加 称 盐 酸 1 
滴 ,用 乙酸 乙 酯 5ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 肿 节 风 对 照 药材 5g, 加 水 前 者 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 乙醇 15ml, 搅 匀 , 滤 过 ,小 
液 燕 干 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 , 自 “ 用 石油 酸 (60 一 90C ) 振 摇 
提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 落 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (4: 6 : DARFA, 
FREMT, EA. 2% 铁 氰 化 钾 溶 液 与 2% 三 氧化 铁 溶 液 的 
等 量 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 茜 玄 参 对 照 药 材 5g, 按 【鉴别 ] (1) 项 下 肿 节 风 对 
照 药材 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 与 [鉴别] ON F 
品 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫 
酸 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
HEEN; A LAR- 1% 磷酸 溶 液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 


口 炎 清 颗粒 


长 为 344nm。 理 论 板 数 按 异 嗪 皮 喧 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 嗓 皮 啶 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 2g( 糖 衣 片 ) 或 1g( 注 膜 衣 片 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
XR "P. 加 水 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 ( 功 率 250W, 频率 
33kH2 , 滤 过 ,用 少量 水 洗涤 容 上 禹 和 滤器 , 洗 液 与 滤液 合并 ， 
用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提 取 液 ， 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zik Hr RC ALL US RE UE CCa HioO;) 计 ,薄膜 衣 片 
大 片 不 得 少 于 120pg, 小 片 不 得 少 于 80pgi 糖衣 片 不 得 少 
于 40pg. 

【功能 与 主治 】 玻 风 清 热 ,解毒 消 肿 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 咽 部 红肿 .牙齿 红肿 、 疮 疡 肿 冯 ;和 急 慢 性 咽炎 、 扁 桃 体 炎 、 
TRK . 郊 首 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 薄 膜 衣 片 : 小 片 一 次 3 片 ,重症 
一 次 4 片 ,一 日 3 次 ;大 片 一 次 2 片 , 重 症 一 次 3 月 ,一 日 3 
次 。 糖 衣 片 : 一 次 6 片 , 重 症 一 次 9 片 ,一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.35g( 大 片 ) 

(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 24g( 小 片 ) 

Demy 密封 。 


口 炎 清 颗粒 
Kouyanging Keli 


[475] X ZZ 
玄 参 山 银 花 
HE 
[5x1 以 上 五 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 


次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 26— 
1.29(80C)， 加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 5026.76 2T Di TE . B8 BE 
12 小 时 以 上 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ， 
加 入 适量 的 蔗糖 、 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 
适量 的 可 溶性 淀粉 .、 糊 精 及 蛋白 糖 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
300g ZG EE PRO , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 ; 或 
味 甘 、 微 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ) ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 水 50ml, M% 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 一 倍 量 无 水 乙醇 , 摇 匀 ,离心 , 取 
ERA, RT, ARAPE 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl1, 分 【 性状】 本 品 为 黑色 的 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 标 色 至 棕 神 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 8 : 色 ; 味 冰凉 、 汲 、 微 甜 。 

1. 5) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 15cm 以 上 ,取出 ,了 脉 干 , 置 紫 外 光 【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :可 见 黄 柠 色 块 状 


灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 主 斑点 。 

(2) 取 山 银 花 对 照 药材 2g, 按 [鉴别 ] (1) 项 下 甘草 对 照 
药材 的 制备 方法 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 及 【鉴别 1 (1) 项 下 的 供 试 品 
溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 - 甲 
R-KO : 2.5 : 2.5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3 EGRI s A Z HR- 476 BEBE IR IX C13 : 87) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 勺 , 取 适 


量 , 研 细 ‚R L Dg 或 约 0. 5g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 . 


形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 放 置 15 23 90. 1$ 57, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl IE A WA EREA WE s BIE 

A dh ER A L SR E VE SER CCis His O,) 计 ,不 得 少 于 
4. OMB, 

【功能 与 主治 〗 2H A. fR H. HIT BH E KHE 
致 的 口腔 炎症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 袋 , 一 日 1~2 X. 

【规格 】 (1) 每 袋 装 10g (DERK 3g CL BERD 

【贮藏 】 密封 。 


口 咽 清 丸 ( 阮 氏 上 清丸 ) 


Kouyanging Wan 


【处 方 〗 儿 茶 606g ZH 61g 
Wm 121g 乌梅 肉 30g 
硼砂 61g HF 30g 
出 豆 根 30g 冰片 30. 3g 
甘草 30g 


[5751 以 上 九 味 ,冰片 .硼砂 分 别 研 细 ,其 余 儿 茶 等 七 
味 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 硼砂 、 冰 片 细 粉 , 混 匀 ,用 适量 乙醇 泛 九 ， 
干燥 , 制 成 水 丸 1000g, 上 衣 , 打 光 ， HEES 
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物 ( 儿 茶 ) 。 石 细胞 形状 不 一 , 纹 孔 明显 ,有 的 内 含 红 棕色 物 
质 , 分 枝 状 石 细胞 壁 厚 ( 马 槟 椰 )。 

(2) 取 火柴 杆 温 于 本 品 水 浸 液 中 ,使 轻微 着 色 , 待 干燥 后 ， 
再 浸入 盐酸 中 立即 取出 , 置 火焰 附近 烘 烤 , 杆 上 即 显 紫红 色 。 

(DRA m 8g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 - 浓 氮 
试 液 (3 : 2)5ml, 密 塞 , 放 置 15 分 钟 , 加 入 三 氯 甲烷 50ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 后 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 泪 加 入 无 水 乙醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 苦 参 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 15pl, 对照 品 溶液 
15pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (12 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 稀 碳 化 镁 
钙 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 8g, 人 研 细 , 置 250ml 圆 底 瓶 中 ,加 水 50m1, 照 挥 
发 油 测定 法 (通则 2204) 操 作 ,加 乙酸 乙 酯 3ml, 加 热 至 沸腾 并 
保持 微 沸 1 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 
对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1m 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3— 
Bul 对照 品 溶液 10— 15 ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酮 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 0.5g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 儿 茶 对 照 药 材 0. 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 
24l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 
(20 : 5 :1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 10%% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 班 点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EL ZR- O10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
280nm。 理 论 板 数 按 儿 茶 素 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 PULA ROSE HR i RILAR XT RR n 
适量 ,精密 称 定 ,加 50% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 儿 茶 素 0. 2Zmg x 
儿 茶 素 0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 人 研 细 , 取 约 0.1g, 精 密 
称 定 , 置 50ml EJ HP. 5096 乙醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 
160W ,频率 50kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 50% 乙 醇 至 刻度 ， 
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$55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 lg WS JLZ&ULJLZ& 38 Cs Hu O0 及 表 儿 茶 素 
(Ci; Hi,0,0. 的 总 量 计 ,不 得 少 于 80mg. 
【功能 与 主治 〗】 清热 降 火 ,生津 止 渴 。 用 于 火热 伤 津 所 
致 的 咽 部 肿 痛 口舌 生 郊 、 政 卢 红 肿 、 口 干 舌 燥 。 
【用 法 与 用 量 】 吞 服 或 含 服 。 一 次 0. 5g, 一 日 2 一 4 次 。 
【规格 】 每 瓶装 8g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


品 溶液 各 


口腔 演 疡 散 


Kougiang Kuiyang San 


和 处方】 F 240g Hi WL 240g 
冰片 24g 
以 上 三 味 ,分 别 研 成 细 粉 ,过 得 , 混 义 , 即 得 

LERI 本 品 为 淡 蓝 色 的 粉末 : 气 芳香 , 味 汲 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 0. 5g, 加 水 10ml, 振 播 , 滤 过 ,滤液 显 
钾 盐 、 铝 盐 与 硫酸 盐 〈 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(2) 取 本 品 约 40mg, 加 三 氯 甲 烷 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
ERRA. DARE BEE LA R i IEA R e 
每 1ml 中 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 醇 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,随和 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 0.5g, 加 乙醚 10ml, 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 
LEHRE 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl ,分 别 点 于 同 
一 人 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干 , 吧 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 除 水 分 不 检查 外 ,其 他 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 
各 项 规定 (通则 0115) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LT E REDL EE E RENE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 126 醋酸 溶液 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 290nm; 柱 温 40C 。 理 论 板 数 按 静 玉 红 峰 计算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 靛 玉 红 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
三 氰 甲烷- 无 水 乙醇 (3 : 2) 混 合 溶液 制 成 每 lml E 20pg 的 溶 
液 , 即 得 


CEJ 


山东 阿胶 这 


供 试 品 溶液 的 制备 。” 取 本 品 适 量 , 混 匀 , 取 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氯 甲 烷 -无 水 乙醇 (3 : 2) 混 合 
溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50KHz) 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 三 握 甲 烷 -无 水 乙醇 (3 : DRAR 
液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g A AR URE EHA CC Hio NO; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 54mg. 

【功能 与 主治 】 清热 , 消 肿 ,止痛 。 用 于 火热 内 蕴 所 致 的 
口舌 生 疙 .黏膜 破 省、 红肿 灼 痛 ;复发 性 口疮 、 急 性 口 炎 见 上 述 
iE. 


【用 法 与 用 量 】 用 消毒 棉 球 芯 药 探 患处 。 一 日 2 一 3 次 。 
【规格 】 每 瓶装 3g 
【贮藏 】 密封 。 


山东 阿胶 富 
Shandong Ejiao Gao 
[4h75] 阿胶 党 参 
日 术 AR 
枸 柜子 E^ 
甘草 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 除 阿胶 外 ,其 余 黄 芪 等 六 味 切 碎 , 加 
水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,备用 ; 取 阿 
胶 ,加 红糖 400g, 加 水 适量 ,加 热 使 溶化 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 
浓缩 液 混合 ,浓缩 至 适量 ,加 入 山梨 酸 钾 2g, 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1g, 置 具 塞 试管 中 ,加 6mol/L 盐酸 
溶液 4ml, 密 塞 , 置 105C 烘 箱 中 加 热 6 小 时 ,加 水 6ml, 摇 
勾 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 10% 乙 醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 甘 氨 酸 对 照 品 、L- 羟 且 氨 酸 对 照 品 ,加 1026 
乙醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 2 由 对照 
品 溶液 1 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 , 以 
葵 酚 -0. 5% 硼 砂 溶液 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 
以 0. 2% E — Bj] Z, BE TR WR. XE 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 18g, 加 甲醇 80ml, 振 摇 提取 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WA T ,残渣 用 水 20ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗 至 中 性 , 正 丁 醇 液 蒸 
于 , 残 济 加 甲醇 1ml BETA E S PEZ BE SRL. IA ORO 


e 505 。 


i xc m dE 


对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml e 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13 : 7 : 2)10'C LA P JCELRS PE TR I7 ET 38] ,展开 ,取出 ， 
Bt HEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 加 水 30ml, 搅 匀 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
100ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,分 取 正 丁 醇 层 , 茸 于, 残渣 用 10ml 
水 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 2cm, 柱 高 为 
15cm) ,分 别 用 水 、20% 乙 醇 各 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
40% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 莱 干 , 残 漆 加 甲醇 1m] 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 40ml 溶 
解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
ERA ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 
干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1:1:2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 
显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 08( 通 则 0183) 。 

其 他 ”应 符合 禾 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 MAE 取 本 品 2g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 
法 (通则 0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

Adm fj lg RAAN A f IP E 15mg. 

【功能 与 主治 】 补益 气 血 , 润 燥 。 用 于 气 血 两 虚 所 致 的 
虚 劳 咳嗽 吐血、 妇女 甬 漏 、 胎 动 不 安 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 ,一 次 20~258g, 一 日 3 K. 


| 


c 


【规格 〗 每 瓶装 (1)80g (2)200g (3)300g (4)400g 
Demy 密封 , 置 阴凉 处 。 

WU XX BR SE 

Shanmei Jiaonang 
处方】 山楂 叶 RI R 


KADAI 以 上 二 味 , 山 楂 叶 加 50%% 乙醇, 回流 提取 二 次 ， 
合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 干燥 成 干 膏 。 刺 玫 果 
加 70% 乙 醇 , 回 流 提 取 二 次 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醇 , 减 压 干 燥 成 于 总 。 将 上 述 干 膏 合 并 ,粉碎 , 混 匀 ,过 筛 , 装 
ARZE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


DERI Æ% m ERR, 内 容 物 为 棕 褐 色 的 粉末 ; 味 微 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 甲醇 40ml, dt 756 Ab Jul 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 山 楂 叶 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 5 分 
钟 , 滤 过 , 滤 渣 挥 去 乙醚 ,加 70% 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 备 
1 则 ,分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 25%% 栈 酸 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,热风 吹 于 , 置 紫外 光 思 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 记 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(2) 取 刺 政 果 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 汀 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 级 村 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 5X US$ , UR RC CAE 13 ai 
的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 Sul p A RT E — 
G WERE, UO Hi-Z R A-A (10 : 1 : 0.5) 2 JI 
剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 斌 本色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 亮 履 绿 
色 欧 光斑 点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) , 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 在 烷 键 合作 中 
为 填充 剂 ; A AR R-P -Z S-0. 5 6 醋酸 溶液 (17 : 1 
1: 81) 为 流动 相 ;检测 波长 为 363nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 上 
峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 昔 对 照 品 适量 fS USOS 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,站 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 基 ， 
用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含山 楂 叶 以 金 丝 桃 背 (Czi Hzo O12) 计 , 不 得 少 
于 0.16meg。 

【功能 与 主治 】 益 气 化 瘀 。 用 于 冠 心病 、 脑 动脉 硬化 气 
iti ILC UE AE JL HAE SES AE Ab. Pol CH. 3X IE ER L^ 
短 、 乏 力 oh RR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医 帅 。 

【注意 〗” 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 

【贮藏 〗 uU. 


USAHA 
Shanxiangyuan Pian 


【处 方 〗 山 香 圆 叶 3000g 
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〖【 制 法 】 取 山 香 圆 叶 100g ,粉碎 成 细 粉 ;剩余 的 山 香 圆 
叶 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1. 20— 1. 25 (55 — 60 CO , Jc Ju za BR f ts 
ik 5026 , 1$ 5] , BR EL 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 
谊 状 ,加 入 上 述 细 粉 及 适量 的 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 
硬 脂 酸 镁 适量 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 异形 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 
棕色 至 棕 褐 色 ; 味 苦涩 。 

【鉴别 】 取 本 品 2 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 
热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 
TERREN 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 芋 于, 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 香 圆 叶 对 照 
药材 2g ,加 水 50ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml， 
自 “ 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
Ar Vi EFE B d RUP IC EE OST HG i.m FB E B RR lml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0.5% 
氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 
酸 -水 (6 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 EF Wih EF MALAE 
化 铝 乙 醇 溶液 SC Eh (365nmD FREI. Ber s E 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.5%% 磷酸 溶液 (43 : 57) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 336nm。 理 论 板 数 按 女 上 页 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 女 贞 苷 对 照 品 和 野 漆 树 苷 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 女 贞 苷 50ng、 野 漆 
WE 20ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 山 香 圆 叶 以 女真 苷 (Cs Hao Ois ) LET EE 
(Cz; Ha Ou ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 


【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 咽 消 肿 。 用 于 喉 兽 , 乳 蛾 ， 
咽喉 肿 痛 等 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ,一 日 3 一 4 和 次; 小儿 

GESI GuEGJGBÜNJESRE. 


【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.5g 
【贮藏 】 密封 。 


山 菊 EE E T 


LL SS EE FR P 


Shanju Jiangya Pian 


[4h77] 山楂 500g 菊花 83. 3g 
盐 泽 海 62. 5g 夏 枯草 62. 5g 
小 区 83. 3g kl Bc HH] -Y- 83. 3g 

[5:5] UL ETUR. Eb PETECERIIE o Roo LU SET 
加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,每 二 次 2 hi, E 3E RUIR LUE 
过 ,滤液 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.40(50C ) 的 笛 膏 ， 
JL A PE TE 28083 , 混 匀 ,真空 干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 加 入 适量 淀粉 或 
淀粉 . 羟 甲 淀粉 钠 、 微 晶 纤 维 素 、 二 十 烷 基 硫酸 钠 、 欧 巴 代 适 
量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 或 600 片 , 包 薄 膜 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 味 酸 、 
Td UE 

[3530] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ERE 48 I8 2S D 
形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ， 
较 厚 , 木 化 ,有 稀世 细 孔 沟 ( 盐 泽 海 ) 。 

DRA m 5 片 ( 小 片 ) 或 3 片 ( 大 片 ), 研 细 , 加 稀 硫 酸 
20ml 与 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 放 冷 , 分 取 三 氯 甲 
烷 层 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取决 明子 对 照 药材 
0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 , 大黄 酚 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
癌 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
l0pl, 对 照 药 材 溶 液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 酷 -甲酸 (15: 
5: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
MEE, 显 相 同 的 橙黄 色 菊 光 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 机 黄色 荧光 斑点 ; 置 氨 获 气 中 十 后 ,日 光 下 
检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【乙酸 乙 酯 浸出 物 】 取 本 品 30 片 ( 小 片 ) 或 18 FOR 
片 ) ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 乙酸 乙 酯 
50ml, 照 浸 出 物 测定 法 (通则 2201 热 浸 法 ) 测 定 。 本 品 每 片 含 
LR ZR E IB UU. 小片 不 得 少 于 7.0mg; 大片 不 得 少 


于 11.7mg。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1% 磷酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 430nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 4ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KER 30 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 


*。S07 。 
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定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 25ml, 加 盐酸 2ml, 播 匀 , 置 水 浴 中 加 热 回流 1 小 时 ,冷却 , 转 
移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 炒 决明子 以 大 黄 酚 (Cis Hio O4) 计 ,小 片 不 得 
DF 40ug; 大 片 不 得 少 于 67p8g。 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 。 用 于 阴 虚 阳 亢 所 致 的 头痛 及 
A EBER LE IER Eo BER bE AER S IL HG D E 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 〔 规 格 (1) ] ,一 次 3 片 
[规格 (2) ] ,一 日 2 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 偶 见 胃 胖 部 不 适 ,一 般 可 自行 缓解 。 

【规格 】 (1) 每 片 重 0.3g (2) 每 片 重 0. 5g 

【贮藏 】” 密封 。 


山 绿茶 降 压 请 


Shanlucha Jiangya Pian 


[4551 山 绿茶 

【 制 法 】 将 山 绿茶 粉碎 成 粗 粉 ,过 得 , 取 适 量 细 粉 备用 ; 
剩余 的 粗 粉 用 70% 乙 醇 为 溶剂 , 浸 溃 后 进行 渗 渡 , 收 集 渗 渡 
液 ,渗流 液 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 膏 状 ,加 入 上 述 细 粉 及 适量 的 
淀粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
A M. 

【性 状 】 
ERE. 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 单个 散在 , 边 
缘 微 波状 , 壁 厚 ,5 一 10um; 导管 为 网 纹 、. 螺 纹 , 直 径 10 — 
30pm; 石 细胞 类 圆 形 、 长 方形 、 类 三 角形 或 椭圆 形 , 直径 25~ 
80um , K 35—100ym , BE JE , Mh. 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 ,加 水 20ml, 研 磨 数 分 钟 , 移 人 
分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 液 ,加 活性 火 
0. 5g, 振 摇 数 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 绿茶 对 照 药材 5g, 加 
70% Z, BE 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 
20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,及 干 , 喷 以 2% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 深 袜 


。 508 。 


区 :二 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Za BS -0. 225 磷酸 溶液 -四 氧 味 哺 (13.5 : 85 : 
1. 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 360nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计 算 
应 不 低 于 5000, | | 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 芦 丁 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 定 ， 
置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 70ml, 置 水 浴 上 微 热 使 溶解 , 放 冷 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 3ml, E 10ml 量 瓶 中 ,加 7094 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 m $75 T 305g). | 

供 试 品 溶液 的 制备 RE m 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 需 中 ,加 乙醚 80ml, 加 
热 回 流 至 回流 液 无 色 , 放 冷 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 加 甲醇 80ml， 
加 热 回流 至 回流 液 无 色 , 放 冷 , 转 移 至 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 
甲醇 洗涤 容器 , 洗 液 并 入 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 勾 。 
精密 量 取 25ml, EZKi8 E28 Zip T Xi HH BR 7ml 溶解 , 转 
移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 2ml, 超声 处 理 2 4 9b A LK S 
刻度 , 播 义 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含山 绿茶 以 芦 丁 (Czr Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 清热 海 火 , 平 肝 湾 阳 。 用 于 肪 党 耳鸣 , 头 
痛 头 胀 ,心烦 易 怒 , 少 等 多 梦 ; 高 血压 、 高 脂 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗】 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 2g | 

DEKE Hu 0.2g 

【贮藏 】 密封 。 


LL RE ERR X 


Shanzha Huazhi Wan 


[4h75] HE 500g 麦芽 100g 
六 神曲 100g Ex 50g 
3E Hi T- 50g 牵 牛 子 50g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 。 每 100g 粉 
末 加 红糖 25g KKE 90— 100g 制 成 大 蜜 九 , 即 得 。 

【 性状】 本 品 为 柠 色 的 大 蜜 丸 ; 味 酸 、 甜 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : REG D 
红色 .红色 或 黄 棕 色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 125pm( 山 楂 )。 
表皮 细胞 纵 列 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 
辟 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 ( 麦 苯 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ， 
有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 村 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 棕 
色 , 长 48~80rm( 牵 牛 子 )。 种 皮 栅 状 细胞 黄色 或 棕 红 色 , 表 
面 观 多 角形 ,细胞 小 , 壁 厚 ( 菜 服 子 )。 

(2) 取 本 品 9g, 切 碎 , 加 硅 藻 土 适量 , 研 匀 ,加 甲醇 50ml, 
置 水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
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取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml Sr 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 
(9 : DAERA AF WHE, MF EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
3g, 精 密 称 定 ,加 水 10ml, 放置 使 溶 散 , 滤 过 ; 药 汀 再 用 水 
10ml 洗涤 ,在 室温 干燥 至 呈 松 软 的 粉末 状 , 在 100C 烘 干 , 连 
同 滤纸 一 并 置 索 氏 提取 器 内 ,加 乙醚 适量 ,低温 加 热 回 流 提取 
4 小 时 ,提取 液 回 收 乙醚 至 干 , 残 酒 用 石油 醚 (30~60'C) iE 
泡 2 次 (5ml,5ml) ,每 次 2 分 钟 , 倾 去 石油 醚 液 ,残渣 加 适量 
无 水 乙醇 -三 氯 甲 烷 (3 : 2) 的 混合 溶液 , 微 热 使 溶解 ,转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 上 述 混合 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 熊 果 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 分 别 精密 吸取 供 试 品 溶 液 Gul 及 对 照 品 溶液 4pl 
与 8 由 ,交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 :5 :8:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 ， 
喷 以 10268 ER C, EXTA E. TE 110'C fn 385 — 7 分 钟 , 至 斑点 显 
色 清 晰 , 放 冷 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 ,周围 用 胶 
布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 
T Ede: Ms 一 535nm,AR 一 650nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 
与 对 照 品 吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 山楂 以 能 果 酸 (Cs Has 0O: ) 计 ,不 得 少 
CF 4. 5mg., 

【功能 与 主治 】 消食 导 滞 。 用 于 饮食 不 节 所 致 的 食 积 ， 
证 见 腕 腹胀 满 、 纳 少 饱 胀 ,大 便秘 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 , 一 日 1 一 2 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 | 

【规格 】 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


干 金 止 市 丸 ( 大 蜜 丸 ) 


Qianjin Zhidai Wan 


[45771 同 千金 止 带 丸 (水 丸 )。 

【 制 法 】 BETER, A PER HA E i ES. 
粉末 加 炼 密 140— 160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 、 汲 、 

【鉴别 】 同 千金 止 带 丸 (水 丸 )[ 鉴 别 ](1)。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 健 脾 补肾 ,调经 止 带 。 用 于 脾 肾 两 虚 所 


每 100g 


CN 
3€ ež 
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致 的 月 经 不 调 . 带 下 病 , 症 见 月 经 先后 不 定期 . 量 多 或 淋漓 不 
净 ERTH RETES GARA EZI ERR. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 每 丸 重 9g | 


【贮藏 】 密封 。 
干 金 止 带 丸 (水 丸 ) 
Qianjin Zhidai Wan 

【处 方 】 党 参 50g 炒 白术 50g 
当归 100g HAJ 50g 
JIL 100g Bid 200g 
RẸ 50g 砂 仁 50g 
小 茄 香 ( 盐 炒 7)50g 酷 延 衣 索 50g 
盐 杜 仲 50g 续 断 50g 
盐 补 骨 脂 50g 鸡冠 花 200g 
"E b5Og fis Rz (b )200g 
JB tE SS 50g 


[5/5] LL ET E ER ELE JL ZRUES «it fti 18 53 » FHZK IZ 
丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 灰 黑 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 梁 、 微 苦 。 

[330] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 联结 乳 管 直径 
12~15pnm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 ) 。 分 沁 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 
黄 标 色 至 红 棕色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 附 )。 
种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 
腔 含 红 棕 色 物 ( 盐 补 骨 脂 ) 。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32pm， 
不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 橡 胶 丝 呈 条 状 或 扭曲 
成 团 ,表面 显 颗 粒 性 ( 盐 杜 仲 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 多 角形 , 胞 
腔 含 草酸 钙 方 蝇 ( 椿 皮 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 柠 色 或 棕 红 色 ， 
表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 厚 壁 组 织 
片 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 
厚 , 纹 孔 细 密 ( 酷 延 胡 索 )。 花 粉 粒 球形 ,直径 约 37km, 外 壁 有 
细小 疣 点 ,有 散 孔 (鸡冠 花 ) 。 不 规则 块 片 或 颗粒 蓝 色 ( 青 袋 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 碎 ,加 甲醇 100ml, 温 漫 1 小 时 ,时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 
振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 再 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗 2 次 ,每 
次 30ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 约 
lml 使 溶解 ,加 适量 中 性 氧化 铝 ,在 水 洽 上 拌 匀 .干燥 ,加 在 中 
性 氧化 铝 柱 人 200 一 300 目 ,1g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,以 甲醇 
60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 克 药 车 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 tyl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 


e 509 * 


Tq AH 


10 : 0. 2229 JE JTGRI EF CH F EA. 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 碎 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 IR LER ZEE 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 
柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,以 乙酸 乙 酯 10ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 RT ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 及 靛蓝 
对 照 品 . 靛 玉 红 对 照 品 , 分 别 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 54l、 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 靛 玉 红 对 照 品 色谱 ,靛蓝 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 暑 以 10% 毛 氧化 钾 甲 
醇 深 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 补 
骨 脂 素 对 照 品 色谱 、. 异 补 骨 脂 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-k (12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm; 
柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 鸭 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 BUS ZDPHOM B unie dE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 20p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
冠 , 咱 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
其 ,超声 处 理 (功率 100W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 30% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 
15pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E AA AA A E CC Ha On) 计 , 不 得 少 
于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 〗】 健 脾 补肾 ,调经 止 带 。 用 于 脾 肾 两 虚 所 
致 的 月 经 不 调 、 带 下 病 , 症 见 月 经 先后 不 定期 \, 量 多 或 淋漓 不 
净 、 色 淡 无 块 ,或 带 下 量 多 、 色 日 清 稀 、 神 疲乏 力 、 腰 膝 疫 软 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6~9g, 一 日 2~3 次 。 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


FARKA 


Qianbai Biyan Pian 


LÆKI 千里 光 2424g 
i 16g 
WR 81g 
HTE 8g 


卷 柏 404g 
决明子 242g 
JI 8g 
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[5x1 以 上 七 味 ,羌活 、 川 莹 白芷 粉碎 成 细 粉 ;其 余 千 
里 光 等 四 味 加 水 前 煮 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 高 ， 
加 入 羌活 等 三 味 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 ;或 滤液 
浓缩 至 适量 ,干燥 ,加 入 羌活 等 三 味 的 细 粉 , 混 匀 ,加 入 辅料 适 
量 混 匀 , 制 成 颗粒 ,加 入 辅料 适量 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 
薄膜 家 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
ERRE kE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 
40ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 , 取 滤 液 约 15ml( 剩 余 的 滤液 备 
RD ,浓缩 至 近 干 ,加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
千里 光 对 照 药材 25g, 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 笛 
TF ,加 乙醇 40ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 噶 以 匣 香 醋 - 硫 酸 - 甲 醇 (2.5 ; 2.5 : 100) 溶 液 ， 
热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ] 1) 项 下 的 备用 滤液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 30 分 钟 , 立 
即 冷 却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取决 明子 对 照 药材 
lg WKK 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 
10ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶 
液 和 对 照 品 溶液 各 24l1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石 
油 酸 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : D 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 氢 氧 化 钾 饱 和 的 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 Fr REAK, WA, MRAR lm — C 
甲烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 .对照 
品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 
昔 三 酮 试 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 30 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, $$] , 1 
泡 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 
10pl、 对 照 药 材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
it BE CG60— 90'CO-Z, HR Z, BS C3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
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干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 2% 冰 醋酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 360nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 昔 峰 计算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 m ZO0ug WRR, , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,糖衣 片 除 去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 适量 ( 约 相 当 于 2 片 重量 ) ,精密 称 定 , 精 密 
加 入 75% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 75 办 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 千里 光 以 金 丝 桃 痛 (Cz Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
F 0. 18mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,活血 祛 风 , 宣 肺 通 窍 。 用 于 风 
热 犯 肺 . 内 郁 化 火 、 效 滞 气 血 所 致 的 鼻塞 、 鼻 痒 气 热流 涕 黄 
稠 ,或 持续 鼻塞 .嗅觉 迟钝 ; 急 慢 性 鼻炎 ` 急 慢性 鼻窦 炎 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 K. 

【规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


干 柏 鼻炎 胶囊 


Qianbai Biyan Jiaonang 
【处 方 〗 于 里 论 4848g 
J 32g 
PRE 162g 
HIE 16g 

[5:51 以 上 七 味 ,羌活 、 川 营 、 提 下 粉碎 成 细 粉 ;其 余 干 
里 光 等 四 味 加 水 万 党 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 和 运 量 
或 干燥 成 干 谊 ,与 上 述 羌 活 等 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干燥 ,加 
辅料 适量 , 混 匀 , 装 入 胶 队 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内容 物 为 柠 褐 色 至 棕 黑 色 的 粉 
末 和 颗粒 ; 气 微 香 , 味 昔 。 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 约 15ml( 剩 余 的 滤液 备用 ) ,浓缩 至 
近 干 ,加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 千 里 光 对 照 
药材 25g, 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 , 加 乙醇 
40ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 


卷 相 808g 
决明子 484g 
JI E 16g 
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验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 3ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 茄 香 醛 -硫酸 -甲醇 (2.5 : 2.5 : 100) 溶 液 ,热风 吹 
至 兽 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 滤液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 , 立 即 
冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 控 干 , 残 
湾 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取决 明子 对 照 药 
B 1g, 加 水 煎 才 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙 
醇 10ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 
i ,加 甲醇 制 成 每 Im E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
浒 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 0l 对照 药 
材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 H WERE. 
VÀ riti BE C30 — 60"C ) -FH R Zm- E C15 : 5 * 1) 为 展开 剂 ， 
展开 Bh RET . I0 LJ A SECULAR TRURTL BS Za BREL ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 lml\ 三 氧 甲烷 
20ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5 一 10 以 对照 品 溶液 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 
试 液 (4 : 1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 草 三 酮 试 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 沦 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m ARH 7.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, $£ 5] . 16 183 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 
10pl、 对 照 药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 蚊 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEEN; EL ZR- 2% 冰 醋酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 3680nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 音 峰 计算 应 不 低 于 7000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 15ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 75 26 甲醇 25ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75%% 甲 醇 补足 减 


* 511 > 


TEN 


失 的 重量 , 摇 匀 ,小 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 干 里 光 以 金 丝 桃 普 (C Hoo 01s) 计 ,不 得 少 
F 0. 24mg, 

【功能 与 主治 】 AAA R AAR. EIES. AFA 
热 犯 肺 、 内 郁 化 火 、 凝 滞 气 血 所 致 的 鼻塞 、 鼻 痒 气 热 \ 流 涕 黄 


稠 ,或 持续 鼻塞 、 嗅 觉 迟 印 ; 急 慢性 鼻炎 、 急 慢性 鼻窦 炎 见 上 述 
证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 2 粒 , 一 日 3 次 ,15 天 为 一 个 
疗程 。 症 状 减轻 后 , 减 量 维持 或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 穿心莲 2000g 千里 光 2000g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 取 穿心莲 40g 粉碎 成 细 粉 ,过 得; 剩 
余 的 穿心莲 与 千里 光 粉 碎 成 粗 粉 ,用 1%% 一 1.5%% 的 氧 氧 化 钠 
溶液 适量 漫 滴 过 夜 , 加 水 渗 滤 ,收集 渗 滤 液 约 1000ml, 加 1/7 
量 的 饱和 食盐 水 ,再 用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 搅 勺 , 静 置 12 
小 时 , 弃 去 上 清 液 ,收集 沉淀 , 忆 干 ,加 入 上 述 穿心莲 细 粉 、 演 
粉 、 明 胶 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 低 取 代 羟 丙 基 纤 维 
未 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 Fr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 绿 宰 
€, AUS GI. 

【鉴别 (1) 取 本 品 24 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 
(60—90'C)15ml,ii5 20 4p 9B ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 
用 石油 醚 适量 洗涤 2 次 , 弃 去 石油 醚 液 , 加 三 毛 甲 煤 30ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 和 脱 
水 穿心莲 内 酯 对 照 品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 Sul 对照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT SEDI 225889 3,5- 二 硝 基 葵 甲酸 甲醇 浴 液 与 7%% 和 氧 氧化 钾 
甲醇 溶液 等 体积 混合 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105'C 加热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 100ml, 于 60 C ok 
洽 温 浸 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 浴 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 千 里 光 对 照 药材 0. 5g, 加 水 
20ml, F 60'C2K 28d ix 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 
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提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (20 : 6 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 
40 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S U ZAE- (32 : 68) 为 流动 相 ; 穿 心 莲 内 酷 检测 波 
长 为 225nm, 脱水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 穿 心 莲 内 酯 和 脱水 罕 心 莲 内 酯 峰 计算 均 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 . 脱 水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Dml 含 穿心莲 内 
酯 30wg、 脱 水 穿心莲 内 酯 80yg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Æ di RE Fr EF E UA E 2 38 V S CC HasoOs) 和 脱水 穿 
Ò XE P3 BR CCo; HzO4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,消炎 止痛 , 止 演 止 痪 。 用 于 热 
毒 列 结 所 致 肠炎 、 结 肠炎 .细菌 性 痢疾 和 上 鼻 赛 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 , 一 日 3 一 4 次 ,重症 
患者 首次 可 服 46H. 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 31g DKE HFb 
重 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


FRZ 


Qianxi Jiaonang 


【处 方 】 穿心莲 2000g 千里 光 2000g 

【 制 法 】 以 上 两 味 , 取 穿 心 莲 40g 粉碎 成 细 粉 ,过 得; 剩 
余 的 穿心莲 与 千里 光 粉 碎 成 粗 粉 ,用 1% 一 1.5%% 的 氧 氧化 钠 
溶液 适量 浸渍 过 夜 ,加 水 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 约 1000ml, 加 1/7 
量 的 饱和 食盐 水 ,再 用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 搅 匀 , 静 置 12 
小 时 , 弃 去 上 清 液 ,收集 沉 泻 , 滤 干 ,加 入 上 述 穿 心 莲 细 粉 、 尝 
粉 45g( 其 中 11. 25g HXH) IHR 7. 5g( 煮 浆 用 ), 混 匀 ，, 制 成 
颗粒 ,干燥 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 绿 褐色 至 黑 褐色 的 颗 
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粒 和 粉末 ; 味 车。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 7.2g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 
90C)20ml, 浸 涡 20 分 钟 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 药 漆 用 石 
油 醚 适量 洗涤 2 次 , 弃 去 石油 醚 液 ,加 三 氯 甲烷 30ml, 超 声 处 
FE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 穿 心 莲 内 酶 对 照 品 和 脱水 穿 心 
莲 内 酯 对 照 品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 15ul、 对 照 品 溶 液 各 10pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 (3 : DARFA, REF, AHE, 
干 , 喷 以 2%% 的 3,5- 二 硝 基 茉 甲酸 甲醇 溶液 与 7%% 氢 氧化 钾 甲 
醇 溶液 等 体积 混合 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105 C An d 8 RER sd 
色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 伍 点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 8g, 研 细 , 加 水 100ml, 于 60 C ZK 28 
温 浸 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 千 里 光 对 照 药材 0. 5g, 加 水 
20ml, 于 60C 水 浴 温 浸 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
洲 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (20 : 6 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
JF B Hi LB SEI 3% 三 氢化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jn d 23 
40 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
KHAA; U ZR- (32. : 68) 为 流动 相 ; 穿 心 莲 内 酯 检测 波 
长 为 225nm, 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 穿 心 莲 内 酯 和 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计算 均 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 .脱水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 穿 心 莲 内 
H 30kg、 脱 水 穿 心 奸 内 酯 801g 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^J F2 RA 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
HZ 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 500W ,频率 40kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 重量 , 播 义 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (Cz。Hso。Os ) 和 脱水 穿 
OE N Ba CCo Hz Os) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 80mg. 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 ,消炎 止痛 , 止 泻 止 痪 。 用 于 热 
毒 冀 结 所 致 肠炎 、 结 肠炎 ,细菌 性 痢疾 和 鼻窦 炎 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~3 粒 ,一 日 3 一 4 次 , 重 证 
患者 首次 可 服 4 一 6 粒 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4751 川 贝 母 5g 枇杷 叶 130. 9g 


百 部 23. 4g 前 胡 14. 1g 
fü B 9. 1g RHE 9.4g 


iS dar BN 0. 16g 

[5:51 以 上 七 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 川 贝 母 等 六 味 加 水 
前 者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 300g 及 防腐 剂 适量 ,煮沸 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 加 入 薄 蓓 脑 、 查 仁 香 精 的 乙醇 溶液 适量 ,加 水 至 
1000ml, $31] , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 标 黄色 至 标 褐色 的 液体 ; 气 芳香 , 味 甜 、 
凉 、 微 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 200ml, 浓 缩 至 约 70ml, 转移 至 三 角 
烧瓶 中 ,用 少量 水 清洗 容器 并 转移 至 三 角 烧 瓶 中 ,加 浓 氮 试 液 
2ml 1&5] ,加 三 毛 甲 烷 100ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 
三 毛 甲 烷 液 ,加 无 水 硫酸 钠 适 量 , 滤 过 ,滤液 回收 浴 剂 至 干 , 残 
Té JJ] — SCR pé 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 
乙 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 
1011 8E BR mM 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ， 
虹 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 3 一 5ml 使 溶 
解 , 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
8cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 稀 乙 醇 洗 脱 至 无 色 ， 
收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药材 2g, 加 水 100ml, 煎 者 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 20ml ,分别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,使 呈 条 状 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酶 - 冰 醋 酸 (8: 
4 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
WTE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 条 斑 。 

(3) 取 本 品 50ml, 加 盐酸 1ml, 摇 勺 , 用 乙醚 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 
0. 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 前 胡 对 照 药 材 1g ,加 水 
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150ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 50ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5 一 10nb 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 
(60—90'CO-Z, HR Z, BB C3 : DXR FH, ÆI , CU BUE ii 
以 饱和 的 氧 氧化 钠 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 
荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 30ml, 加 10% 硫酸 乙醇 溶液 10ml, 加 热 回 流 
3 小 时 , 放 冷 ,加 三 氯 甲烷 60ml, 振 播 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,分 
取 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 再 用 三 氯 申 烷 60ml RAER AFEA 
甲烷 液 ,用 水 60ml 洗涤 FREA ,三 氯 甲 烷 液 用 铺 有 适量 无 
水 硫酸 钠 的 漏斗 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 
[E TERRE ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药材 1g, 加 1026 fii 
酸 乙 醇 溶液 10ml 及 水 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 ~ 10l, SF RR ZU 
材 溶液 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 申 烷 - 
乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
W TE 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(5) 取 本 品 15 ml, Ha dil iE (30 — 60 CO Ji 28 OC 2 次 ,每 
次 15ml, 合 并 石油 醚 液 ,低温 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 , 加 石油 酶 (30 一 60C ) 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
二 , 哎 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.11 一 1.15( 通 则 0601) 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 改 性 聚 乙 二 醇 毛 细 管 柱 
( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 0.25pm), 柱 温 
110'C , 进 样 口 温 度 为 220C ,检测 器 温度 为 250%C ;分 流 比 为 
5 : 1。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 , 加 环 已 烷 制 成 每 
lml 含 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 薄 荷 脑 对 照 品 
60mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 环 己 烷 溶解 并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 lml, 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
1ml,J 3$ ci be E ZU HE. $E]. USER 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 
定 , 计 算 校 正 因 子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 50ml, 用 环 已 烧 振 摇 提 取 4 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 环 己 烷 液 , 用 氯 化 钠 饱和 溶液 10ml 洗涤 , 弃 
去 洗涤 液 。 环 己 烷 液 用 铺 有 无 水 硫酸 钠 1g 的 漏斗 滤 过 ,滤液 
E 50ml 量 瓶 中 ,用 环 已 烷 洗 涤 滤 器 至 约 48ml, 精 密 加 入 内 标 
TER lml, 加 环 已 烷 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1p1, 注 和 人 气相 色谱 仪 ， 
测定 , 即 得 。 
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本 品 每 1ml 含 薄荷 脑 (Cie HoO) 应 不 得 少 于 0. 

【功能 与 主治 】 EKER., MAFRA, KELAR 
燥 咳 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15ml, 一 日 3 次; 小儿 减 半 。 

【规格 〗 〈1) 每 瓶装 100ml (C2) 每 瓶装 120ml C XR. 
装 150ml 

[El 密封 , 置 阴凉 处 。 


12mg。 


川 贝 枇杷 糖浆 


Chuanbei Pipa Tangjiang 


【 处方】 JI] Vl SE Tiii 45ml Tü Mi 45g 
枇杷 叶 300g 薄荷 脑 0. 34g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 川 员 母 流 漫 襄 系 取 川 贝 母 45g ,粉碎 
成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 ,浸渍 5 天 后 , 缓 缓 渗 渡 ,收集 初 
BER 38ml, 另 器 保存 ,继续 渗 渡 , 俊 可 溶性 成 分 完全 渡 出 ， 
续 渗 滤液 浓缩 至 适量 ,与 初 渗 滤 液 混合 ,继续 浓缩 至 45ml, 滤 
过 。 桔 模 和 枇杷 叶 加 水 煎 者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 和 蔗糖 400g 及 
防腐 剂 适量 ,煮沸 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 与 川 贝 母 流 浸 癌 混 合 , 放 
冷 , 加 入 薄荷 脑 和 含 适 量 杏仁 香精 的 乙醇 溶液 ,加 水 至 
1000ml, 155] , 即 得 。 

【性 状 革 本 品 为 棕 红 色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 

【鉴别 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 3 一 5ml 使 溶解 , 放 
冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 
8cm) ,以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 ,再 用 稀 乙 醇 洗 脱 至 洗 
脱 液 无 色 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药 材 2g, 加 水 100ml, 前 者 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10~20p1, 分 别 点 于 同一 硅 
RG 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(8 : 4 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 ,时 以 5% 香 草 醛 硫 
酸 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.13( 通 则 0601). 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 改 性 聚 乙 二 醇 毛细 管 柱 
( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 0.25pm), 柱 温 为 
110'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 25 : 1。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计算 应 
不 低 于 5000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 环 已 烷 制 成 每 
lml 含 15mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 薄 荷 脑 对 照 品 
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75mg, 精 密 称 定 , 置 5ml 量 瓶 中 ,用 环 己 烷 溶解 并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 lml, 置 20ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
lml, 加 环 已 烧 至 刻度 , 播 匀 。 上 吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 计 
算 校 正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 50ml, 加 水 250ml, 照 挥发 油 测 
定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 并 
溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 加 环 已 烷 3ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 
沸 并 保持 微 沸 4 小 时 , 放 冷 ,将 测定 器 中 的 液体 移 至 分 液 漏 斗 
中 ,冷凝 管 及 挥发 油 测定 器 内 壁 用 少量 环 已 烷 洗 涤 , 并 人 分 液 
漏斗 中 ,分 取 环 己 烷 液 ,水 液 再 用 环 已 烷 提 取 2 次 ,每 次 3ml, 
用 铺 有 无 水 硫酸 钠 0. 5g 的 漏斗 滤 过 ,合并 环 己 烷 液 , 置 20ml 
量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml, 加 环 已 烷 至 刻度 , 摇 匀 , 即 
得 。 吸 取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 薄 荷 脑 (C HoO) 应 不 少 于 0. 20mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 宣 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 风 热 犯 肺 、 痰 
热 内 阻 所 致 的 咳嗽 痰 黄 或 咯 痰 不 亦 .咽喉 肿 痛 、 胸 闽 胀 痛 ; 感 
BH .支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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【处 方 〗 SE 400g 
ZZ 100g 
XA db 25g 
[5x1 JEER, RAB RREN , WR, BERG 08 
EKRA 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 梨 汁 合并 , 静 置 24 小 
时 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 30(90'C)。 川 贝 母 粉 碎 
成 粗 粉 ,用 70% 乙醇 作 溶剂 ,浸渍 48 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 
渗 渡 液 ,回收 乙醇 ,备用 ; 药 渣 与 其 余 麦 冬 等 三 味 加 水 部 者 二 
次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 3 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 
12 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 川 贝 母 渗 沪 液 及 巢 
清 膏 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30(90C) 的 清 襄 。 每 100g 清高 
加 入 用 蔗糖 400g 制 成 的 转化 糖 , 混 匀 ,浓缩 至 规定 的 相对 密 
RE , 即 得 。 | 
【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 的 稠 厚 半 流 体 ; 味 甜 。， 
【鉴别 (1) 取 本 品 20g, 加 水 20ml 及 碳酸 钠 试 液 5ml， 
搅 匀 ,用 乙醚 20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 于 ,残渣 加 1% 
盐酸 溶液 2ml 使 洲 解 , 滤 过 ,滤液 分 置 二 支 试管 中 。 一 管 中 加 
碘 化 铅 钾 试 液 1 一 2 滴 , 生 成 红 棕色 沉淀 ; 另 一 管 中 加 碘 化 未 
HAR 1 一 2 滴 , 呈 现 日 色 浑 浊 。 | 
(2) 取 本 品 15g, 加 水 15m, $8] ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 
2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 营 王 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ， 
再 加 盐酸 2ml, 沸 水 滩 上 回流 1 小时, 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 提取 2 


川 贝 母 50g 
百合 50g 
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次 ,每 次 20ml, 合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 沽 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 1g, 加 水 30ml, 
前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 2ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 
(4 : 1) 为 展开 剂 ET UH LECT EA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 驴 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.10( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【功能 与 主治 】 润 肺 止咳 ,生津 利 咽 。 用 于 阴 虚 肺 热 , 咳 


嗽 , 喘 促 , 口 燥 咽 干 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 15g, 一 日 2 次 。 
【注意 】 cR. 
【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] J!| 5i 120g 白芷 60g 
羌活 60g 2m 3E 30g 
防风 45g HFF 120g 
id 240g 甘草 60g 
LAGAJ 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 丸 ， 
低温 干燥 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 辛 、 甘 、 
IATE o 
【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 复 粒 由 


8 一 12 分 粒 组 成 (白芷 ) 。 螺 纹 导 管 直 径 14 一 50pm, 增 厚 壁 互 
相连 接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 ) 。 油 管 含 棕 黄色 分 泌 物 ,直径 
约 100um( 芜 活 )。 油 管 含 金 鞭 色 分 泌 物 ,直径 约 30umCBj 
风 ) 。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, WA tU dif SE C60 — 90'C) 20ml, 密 塞 ,时 
HI fRTE.BRUR 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 0. 3g. 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ml, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酶 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 
光 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 水 300ml, 前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 离 
心 ( 转 速 为 每 分 钟 1500 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 二 分 之 一 量 的 
上 清 液 备用 ;剩余 的 上 清 液 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2 一 3, 用 二 
毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 二 氧 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 


。515 > 
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药材 1g ,加 水 100ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 防风 23g FIZE 61. 2g 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10y1, 分 别 点 于 同一 薄荷 122. 4g 甘草 30. 6g 


硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,在 用 展 
开 剂 预 平衡 20 4r TRES ETT C VAL RET UHR LECT SEE PP ÓGAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

《4) 取 [鉴别 (037 项 下 的 备用 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药 材 0.5g, 加 水 
60ml, Ri 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 85C 加 热 约 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 欧 光 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 )。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 UIT dE RE DEBE CT REDE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -2% 醋酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 323nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 阿 魏 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
45%% 乙 醇 - 冰 醋酸 (20 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 lOpg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 ， 
精密 加 入 加 45%% 乙 醇 - 冰 醋酸 (20 : 1) 混 合 溶液 25ml, 称 定 重 
此 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 45%% 乙 醇 - 冰 本 
酸 (20 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 川 营 和 羌活 以 阿 魏 酸 (Ci HioO4 ) 计 ,不 得 
少 于 0.25mg。 

【功能 与 主治 】 玻 风 止痛 。 用 于 外 感 风 那 所 致 的 头痛 ， 
或 有 恶 寒 发热 .鼻塞 。 

【用 法 与 用 量 〗 饭 后 清茶 送 服 。 一 次 3 一 6g ,一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 | 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


川 豆 条 调 丸 (浓缩 丸 ) 
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[4h77] 川 车 61. 2g 


羌活 30. 6g 


HI 30. 6g 
243 15. 3g 
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【 制 法 】 A EAR. UI EP 35.7g, 甘 草 15. 3g 及 白芷 、 
细 辛 混合 粉碎 成 细 粉 ;剩余 川 芝 及 羌活 、 防 风 粉 碎 成 粗 粉 , 以 
70% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 渡 ,收集 活 渡 液 , 回 收 乙 醇 , 浓 缩 成 笛 
请 ;薄荷 、 荆 草 提取 挥发 油 , 备 用 ,药酒 和 剩余 甘草 加 水 前 者 二 
次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ; 将 以 上 各 简 
TE .药材 细 粉 和 挥发 油 加 适量 蜂 塞 或 色 糖 混 匀 , 制 成 1000 JL, 
烘 干 , 打 光 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 深 棕 色 的 浓缩 丸 ; 气 香 , 味 辛 、 
Hd. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 众 多 , 单 粒 
呈 球 形 或 多 角形 , 脐 点 呈 点 状 、 星 状 、 人 字形 或 分 又 状 , 复 粒 由 
6 一 12 粒 组 成 (白芷 ) 。 螺 纹 导 管 直 径 14 一 50km, 增 厚 壁 互相 
连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 
457; i ,形成 晶 纤 维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 水 约 150ml, 前 者 30 分 钟 , 放 冷 ， 
离心 , 取 上 清 液 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 二 所 甲烷 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 握 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G o ERR 
上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g. WAM, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 酶 (60 一 
90C)20ml, 密 塞 , 时 时 振 摇 , 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
川 营 对照 药 材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : D 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 滤液 , 滤 湘 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
EIER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
50ml 洗 潍 , 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 , 残 注 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1 : DARFA, JEJ, HC HH 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 羌活 对 照 药材 0.1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 洒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
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照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 【[ 鉴 别 ] 
(4) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 10 周 ,分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 AZ- 5 6 磷酸 深 液 ( 含 ljmmol/L Bi ER £t YA RO 
(33 : 67) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 
峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 贸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重量 二 甘 
草酸 贸 /1. 0207) 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 BURG 10 丸 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 10ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 53kHz)45 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 甘草 以 甘草 酸 
于 0.37mg。 

【功能 与 主治 】 朴 风 止痛 。 用 于 外 感 风 收 所 致 的 头痛 ， 
或 有 恶 寒 RR ARF, 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 清茶 送 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 

【规格 】 每 8 丸 相 当 于 原 药材 3g 

【贮藏 】 us. 


ES (Cs Hez O16) i. 不 得 得 少 


一 次 8 丸 , 一 日 3 次 。 


HERS 


Chuanxiong Chatiao Pian 


【 处方】 川 芝 240g HIE 120g 
羌活 120g 23 60g 
防风 90g HIIT 240g 
i$ 480g 甘草 120g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,日 芷 和 甘草 粉碎 成 细 粉 ,过 斯 , 取 


180g 细 粉 ,备用 ;剩余 粉末 另存 。 其 余 川 亏 等 六 味 蒸 饮 提 取 
挥发 油 ,收集 挥发 油 ; 蒸 馆 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 药 漂 与 白芷 
和 甘草 剩余 的 粉末 加 水 匈 煮 二 次 ,每 次 工 小 时 ,前 液 滤 过 , 滤 
液 合并 ,加 入 上 述 水 溶液 ,浓缩 成 稠 襄 , 加 入 备用 的 白芷 和 甘 
草 细 粉 18.5] ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 
述 挥 发 油 , 混 义 ,压制 成 1000 片 , 即 得 

【性 状 〗 AR eS OLI S UE IRSE ME. 


JL ZR FE 


【鉴别 】 COUR dh , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 复 粒 由 8 一 
12 分 粒 组 成 (白芷 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 唱 , 形 
成 晶 纤维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 20 H , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 栈 (60 一 
90C)20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0. 3g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,人 研 细 ,加 水 25ml, 超 声 处 理 10 分 钟离 
心 , 取 上 清 液 ,用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2~3, 用 二 握 甲 烷 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 握 甲 烷 提 取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药 材 1g, 同 
UE 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
iti BE C30—60'CO- Z, BECI2 : 7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 
紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 10 Fr. UE Zi. Za EE 40ml, 低 温 加 热 回 流 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 滤 酒 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 30ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 共 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 1g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT ELA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jn 3 8 DE xa, b E18 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 羌 活 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 211, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 光 
主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. -1 25 ERAAI : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
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70 6 PERRE 1ml l0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 70% 甲 醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 500W ,频率 53kHz) 10 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 


本 品 每 片 含 ee DRIN BICIS PETRUS 
T 2.0pg. 
【功能 与 主治 】 ARU. RI FP ISXUIE Br SCR SE JRE 
SX AGRAR .发 热 . 鼻塞 。 
【用 法 与 用 量 】 人 饭 后 清茶 送 服 。 一 次 4 一 6 片 , 一 
日 3 次 。 
DEE] 孕妇 慎 服 。 
【规格 】 每 片 重 0. 48g 
【贮藏 ” 密封 。 
川 草 茶 调 袋 泡 茶 ( 川 豆 茶 调 袋 泡 剂 ) 
Chuanxiong Chatiao Daipaocha 
[4771 JII 241. 5g 白芷 120. 8g 
羌活 120. 8g 细 辛 60. 4g 
防风 90. 6g 32r 241. 5g 
Mi 483g 甘草 120.8g 


[5751 以 上 八 味 ,与 茶叶 120. 8g 粉碎 成 粗 粉 , 过 得 , 混 
^] ,用 水 制 成 颗粒 ,80C 于 燥 , 制 成 1000 $, BD TS. 

【性 状 〗 本 品 为 黄 褐色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 辛 、 微 茜 。 

【鉴别 〗】 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;螺纹 导管 直径 
14~50pkm，, 增 厚 壁 互相 连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 莹 )。 油 管 

含 棕 黄色 分 泌 物 ,直径 约 100km( 羌 活 ) 。 油 管 含 金 黄色 分 泥 
物 , 直 径 约 30km( 防 风 ) 。 纤 维 东 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 
品 ,形成 品 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) BU i 15g, 加 水 250m, WA 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ( 转 
速 为 每 分 钟 1500 转 )10 分 钟 ， 取 上 清 液 的 三 分 之 一 (其 余 上 
清 液 备 用 ) ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合并 乙醚 液 , 挥 
二 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 羌 活 
对 照 药 材 0. 5g, 加 水 60ml, Rita 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 (转速 为 
每 分 钟 1500 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10yl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G SEES AR E ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (8 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 85C 
加 热 约 5 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ， A En NUMINE 
斑点 。 


(3) 取 [上 鉴别](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 0. 5ml, 加 乙酸 乙醚 
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2ml,1& 5] ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0, 3g, 加 水 
20ml, WX 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 振 播 提 芭 
2 次 ,每 次 30ml, 合并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WERE, 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 上 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 一 个 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 剩余 的 上 清 液 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH 
EE 2 一 3 ,用 二 所 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 二 氯 甲 
烷 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 二 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 白 芷 对 照 药材 1g, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 
(转速 为 每 分 钟 1500 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 1041. 4159] A -P [E] — RE BE G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲 烷 -甲醇 
(20 : 1) 为 展开 剂 , 置 展开 剂 预 饱和 20 分 钟 的 展开 缸 内 展开 ， 
取出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 主 斑 点 。 

【检查 】 除 装 量 差 异 限度 为 士 5% 外 ,其 他 应 符合 茶 剂 项 
下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188) 。 

【浸出 物 】 取 本 品 , 除 保持 微 沸 10 分 钟 外 , 照 水 溶性 浸 
出 物 测 定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 漫 法 测定 ,不 得 少 
于 20.0%., 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
RED, 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; 以 甲醇 -2% 冰 醋酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 323nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
45 96 Z, BE-UK BRE C20 : 1) 混 合 溶 液 制 成 每 lml 含 10pg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 ， 
精密 加 45% 乙 醇 - 冰 醋酸 (20 : 1) 混 合 溶液 20ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 45%% 乙 醇 - 冰 酯 
酸 (20 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg JI ARI 36 25 ELI SS R2 CCo HieO4 ) 计 ,不 得 
少 于 0. 23mg. 

【功能 与 主治 】 AKULL. M TFAM AIR BT EHk 78. 

【用 法 与 用 量 】 开水 泡 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 

【规格 】 每 袋 装 1. 6g 

【贮藏 】 密闭 防潮。 


一 次 2 袋 ,一 日 2 一 3 次 。 
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LRA J3 120g HTE 60g 

羌活 60g 细 辛 30g 

防风 45g HFF 120g 

Wim 240g 甘草 60g 
LEDET 以 上 八 味 LIE JL ZRUBS «ib 9 , 混 匀 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 柠 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 辛 、 微 苦 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; WENDEN B 


8 一 12 分 粒 组 成 (白芷 ) 。 螺 纹 导 管 直径 14 一 50km, 增 厚 壁 也 
相连 接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 车 )。 油 管 含 棕 黄 色 分 泌 物 ,直径 
约 100knm( 羌 活 ) 。 油 管 含 金黄 色 分 泌 物 ,直径 约 30pm( 防 风 )。 
纤维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 3g, JE dd BE C60 — 90C ) 20ml, $% 3E , hf B | d 
摇 WR 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 
取 川 营 对 照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荣 
光 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 加 水 300ml, 煎 者 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ( 转 
速 为 每 分 钟 1500 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 二 分 之 一 的 上 清 液 
备用 ;剩余 上 清 液 用 稀 盐 酸 调节 pH [B 28 2— 3. MZA R R 
HER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 二 氯 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 1g， 
加 水 100ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,在 用 展开 剂 预 
平衡 20 分 钟 的 展开 人 缸 内 展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 3](3) 项 下 的 备用 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芜 活 对 照 药材 0.5g, 加 水 
60ml, 煎 者 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 85C 加 热 约 5 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 10g, 加 丙酮 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WRTA JF E 1ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 


MEE SE E 


E ,2g, 内 径 为 1cm) 上 ,用 80% 甲醇 5ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
ACT ,残渣 加 甲醇 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 
照 药材 lg, 加 丙酮 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 升 麻 
素 普 对 照 品 和 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 彰 对 照 品 ,分别 加 甲醇 抽 
成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲 烧 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 吕 光 
操作 ) 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -2%% 醋酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 323nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
45% 乙 醇 - 冰 醋 酸 (20 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 lml 含 10ug KA 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.5g ,精密 称 定 , 精 密 加 入 
4596 Z, BE-UK BB ER C20 : 1) 混 合 溶液 20ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 45% 乙 醇 - 冰 醋酸 (20 : DAR 
合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 川 营 和 羌活 以 阿 魏 酸 (Ci HisO,) 计 ,不 得 
少 于 0.25mg。 

【功能 与 主治 】 琉 风 止痛 。 用 于 外 感 风 那 所 致 的 头痛 ， 
或 有 恶 寒 、 发 热 、 鼻 塞 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 清茶 冲服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 慎 服 。 
[ixl 密闭 ,防潮 。 
IEEE SEE 
Chuanxiong Chatiao Keli 

[4575] JII 153. 8g 白芷 76. 9g 
羌活 76. 9g 细 辛 38. 5g 
防风 57. 7g HFF 153. 8g 
薄荷 307. 7g HX 76.9g 


【 制 法 】 以 上 八 味 WE RIT ZR TR De BUE Ac TH s TE A HI 
4& FB sa 18s BU ZK RE TCU 3E UR RC HR REA JI] SEX ER Ik 
RSS XS MX 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ;与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 适量 ,浓缩 液 喷雾 干燥 , 制 成 浸 
谊 粉 ,加 入 蕉 糖 、 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 哎 入 薄荷 和 托 


e 519 。 


J| 3$ ZRORUBUM: 


Jr HJ EE AE s 18653 o, db. 1000g CLE C102 5 SL A dc E a F 
燥 , 与 适量 乳糖 、 糊 精制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 入 薄荷 和 荆 草 的 挥发 
油 , 混 匀 , 制 成 513g[ 规 格 (2)]。 

【性 状 〗 【规格 (1)] :本 品 为 棕色 的 颗粒 , 气 香 , 味 甜 、 微 
蔡 ;[ 规 格 (2)]: 本 品 为 棕色 至 棕 褐色 的 颗粒 , 气 香 , 微 苦 。 

[E] OREM 7. 8g[ 规 格 (1)J 或 4g[ 规 格 (2)]， 研 
细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 20ml, 密 塞 , 振 摇 , 冰 浴 中 超声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 
取 洲 荷 脑 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙 
酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 15. 6g[ 规 格 (1)] 或 8g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 水 
100ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙醚 提取 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 川 营 对 照 药材 0. 3g, 加 乙酸 20ml, 密 塞 ,超声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 lml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 奖 光 主 斑 点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 田 
取 净 活 对 照 药材 0. 5g, 加 水 50ml, REZ 20 分 钟 , 放 冷 ,离心 ， 
取 上 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 提取 
液 , 挥 散 至 约 1ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 对 照 药材 溶液 各 15pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF BG HH BsF LISSE 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 SS CIUAZg 5 分 
钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 15. 6g[ 规 格 (1)] 或 8g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 甲 
醇 10ml 使 润 湿 , 加 丙酮 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
ZT X HS BE 1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ，2g ,内 径 lcm) 上 ,以 80% 甲 醇 5ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 薰 
-F ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 防 风 对 
照 药 材 1g, 加 丙酮 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 升 麻 
素 苷 对 照 品 和 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 苷 对 照 品 适量 ,分 别 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 药材 溶液 和 
对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 二 
氯 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 M RE 
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(5) 取 本 品 15. 6g5 规 格 (1)] 或 8g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 乙 
BE 40ml, 低 温 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 滤 潜 
挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 DE a 
干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗 
UR .IET BENSRGECT , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 104l， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 
(15:1:1:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 于 , 喷 以 10%% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
黄色 主 斑 点 。 

(6) 取 本 品 7. 8g[ 规 格 (1)] 或 4g[ 规 格 (2)], 加 水 50ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 , 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 
2 一 3, 用 二 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲烷 提 
取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
白芷 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 乙 醚 (12 : 7) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
Xt. 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 川 营 ”羌活 
0512) 测 定 ( 避 光 操 作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 D. 89-2 5 BEER E C C10. : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 323nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
4596 C, BE-UKBEER C20 : 1) 的 混合 溶液 制 成 每 1ml 含 10pg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 3g[ 规 格 (1)J 或 1. 5g[ 规 格 (2)], 精 密 称 定 , 精 密 
加 入 45% 乙 醇 - 冰 醋酸 (20 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 , 取 上 
清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 川 车 和 羌活 以 阿 魏 酸 (Cio Hao Os ) 计 ,不 得 少 
F 0. 39mg. 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 王八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Za H0. 576 磷酸 溶液 ( 含 Immol/L ES Eg £z) 
(33 : 67) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 
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峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 甘草 酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 ml 50pg 的 溶液 (相当 于 每 iml 含 甘草 
KS 48. 995g) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 lg[ 规 格 (1)] 或 0.5g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 溶 液 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 500W ,频率 53kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 乙 醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20p1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 甘草 以 甘草 酸 (Ce Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
T 4. 0mg. 

【功能 与 主治 】 ARUL. H TAMRA Er SES SOR 
RACK RA RE., 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 用 温 开 水 或 浓 茶 冲服 。 一 次 14$, 
一 日 2 次 ;儿童 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 


【规格 】 〈1) 每 袋 装 7. 8g (2 8E 4g( 无 芒 糖 ) 
【贮藏 】 密封。 
女 金 丸 
Nüjin Wan 

[4h75] 当归 140g ĦAJ 70g 
JI 3S 70g 熟地 黄 70g 
党 参 55g Eb ERAN 70g 
fk 70g 甘草 70g 
肉桂 70g 益母草 200g 
牡丹 皮 70g 没 药 ( 制 )70g 
MER 70g 莹 本 70g 
白芷 70g 黄 今 70g 
HX 70g 酷 香 附 150g 
砂 仁 50g 陈皮 140g 
JB za JE 70g JE f8 3H 150g 
阿胶 70g 


【 制 法 】 以 上 二 十 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 篇, 混 匀 。 每 
100g H RAEE 35 一 50g 加 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 
丸 ; 或 加 炼 蜜 120 一 150g 制 成 小 蜜 刀 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 棕 色 的 水 蜜 丸 小 蜜 九 或 大 
SEXUS US I ERR M. 

【鉴别 ORE m , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 演 粉 粒 团 块 
i PR E CE I] RO 。 不 规则 分 校 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 
溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 6nm( 人 茯苓 ) 。 非 腺 毛 1 一 3 
细胞 , 稍 穹 曲 , 壁 有 疣 状 突起 (益母草 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 
于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 纤 维 单个 散在 ,长 梭 形 ,直径 24 一 
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50pm, 辟 厚 , 木 化 (肉桂 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 ， 
表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 ，。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 晶 纤 维 (甘草 )。 增 皮 纤 维 淡 黄 色 ， 
RE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 纤 维 成 束 , 红 棕色 或 黄 棕色 , 壁 甚 
厚 ( 香 附 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 标 色 


” 核 状 物 (熟地 黄 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 向 


交错 纹理 (当归 )。 不 规则 块 片 半 透 明 ,边缘 折光 较 强 ,表面 有 
ZT 2m d SCHUNI LN TUS 2908 28.8: ORE £8 380 。 

(2) BU i 7K 3€ JL 10g , ERE ; PUE 3o 3X SE JL 18g, 
By f, EE 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 200 ml, £ Be T£ A iH M XE d 
自 测 定 嚣 上端 加 水 至 刻度 并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 和 人 石油 
醚 (60~90C)1ml, 连 接 回 流 冷 凝 管 ,加热 并 保持 微 沸 1 小 时 ， 
放 冷 ,取石 油 醚 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 石 
油 醚 (60~90C) 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脐 干 ， 
喷 以 2% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 -盐酸 (50: D 的 混合 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 桂皮 醛 对 照 品 ,加 石油 栈 (60 一 90 ) 制 成 每 1ml 含 
0. 5k] 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5pl 与 上 述 对 照 品 溶 
W 241, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
JF Bh Bst I — RE AES BE S ERA CBE 30 分 钟 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
碎 , 加 水 60ml, 搅 拌 使 溶 散 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 
上 清 液 ,用 稀 盐 酸 调 pH 值 至 1 一 2 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 滤 
液 通过 732 所 型 阳离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 10mm, 柱 高 为 
15cm) ,流速 为 每 分 钟 1.0 一 1.5ml, 以 水 洗 至 洗 脱 液 近 无 色 ， 
弃 去 洗 脱 液 ,再 以 氨 溶 液 (15-100)30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
KART, RAH 80% 乙醇 10ml 分 次 溶解 ,加 在 活性 炭 -中 
性 氧化 铝 柱 ( 活 性 加 100 目 以 上 ,0. 3g; 中 性 氧化 铝 100 一 200 
目 ,2g; 混 匀 , 装 柱 , 内 径 为 15mm) 上 ,用 80% ZIE 20ml 洗 脱 ， 
收集 流出 液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 浴 液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1: 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 Bir 12 小 时 以 上 s not A F BR [o S PR TA C XC 2. 5 小 时 ， 
再 次 喷 稀 砚 化 馈 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 闫 色 的 斑点 。 

ORA mK JU 10g, 研 碎 , 加 浓 氮 试 液 5ml; X BU NE 
ILEK Æ AL 18g. Bj WE. mE E 10g, W5, n YK 94 A 
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10ml, 密 塞 , 振 摇 , 放 置 10 分 钟 , 加 三 氯 甲 烷 60ml, Jor s [e Ai 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 用 0. 5mol/L 盐酸 溶液 据 
EER 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 加 浓 氨 试 液 5ml( 使 pH 
值 至 11 以 上 ), 用 三 氧 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
握 甲 烷 液 ,水 浴 燕 干 , 残 酒 用 三 握 甲 烷 溶解 使 成 0.5ml, 作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 0. 5g, 加 浓 氨 试 液 0. 5ml， 
振 摇 ,放置 10 分 钟 , 加 三 氯 甲烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 
20pl 对 照 药材 溶液 10pl1, 分 别 点 于 同一 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 乌 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

ORE i ZK 3E 3L 5g, 人 研 碎 ;或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g , Bj 
RE IER E 5g, 研 匀 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (16 一 60 目 , 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
15cm) ,流速 为 每 分 钟 1.0 — 1. 5ml, f Y BL 2k 3096 Z, BR 
50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7075 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
RRT ,残渣 用 5096 乙醇 5ml 溶解 ,通过 聚 酰 胺 柱 (100— 
200 目 ,1g, 内 径 为 lcm, 湿 法 装 柱 ), 用 50% 乙 醇 10ml 洗 脱 ， 
收集 流出 液 及 洗 脱 液 , 备 用 ; 继 用 乙醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 
蕉 对照 药材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 摇 匀 , 静 置 ， 
取 上 清 液 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
RẸ lmg o. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 1% 三 
氢化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 [鉴别 (6) 项 下 的 备用 淤 液 ,水 浴 燕 去 乙醇 ,加 水 至 
约 5ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 5ml, 水 溶液 备用 ; 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Ji HB LB LUI — SUGAR TATE ,在 105 C 加热 约 5 分钟, 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(8) 取 [鉴别 ](7) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 8ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 2 T SR FER 
醇 5ml 分 次 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 
为 lcem) 上 ,用 80% 甲 醇 20ml 洗 脱 , 收 集 流 出 液 及 洗 脱 液 E 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 药 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 咨 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 -5pl, 分 
别 点 于 同一 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
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三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 18 : 10)10 以 下 放置 
分 层 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2689 EE 
硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 的 有 关 规 定 (通则 0108)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 乙 膊 -0.1% 磷 酸 溶液 (12 : 13 : 75) 为 流动 相 
(必要 时 ,每 次 进 样 测定 后 增加 乙 膊 的 比例 ,尽快 冲 出 杂质 成 分 ); 
检测 波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 7000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 粒 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 的 
0. 7g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 剪 碎 ， 
混 匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80 96 P 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 40kHz) 
15 分 钟 使 溶 散 ,加热 回流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 8094 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 陈皮 以 楼 皮 普 (Css Ha O01; ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 1. 4mg; 小 蜜 九 每 1g 不 得 少 于 0. 89mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
少 于 8. 0mg。 | 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【功能 与 主治 】 益 气 养 血 ,理气 活血 ,止痛 。 用 于 气 血 两 
虚 、 气 灌 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 , 症 见 月 经 提前 、 月 经 错 后 、 月 经 
量 多 、 神 疲乏 力 、 经 水 淋漓 不 净 ,行经 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 5g, 小 蜜 丸 一 次 9g 
(45 JL) ,大 蜜 刀 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 (1) 对 本 品 过 敏 者 禁用 , 过敏 体质 者 慎 用 。 
(2) 孕 妇 慎 用 。(3) 湿 热 草 结 者 不 宜 使 用 。(4) 鼠 食 辛 辣 、 生 冷 
食物 。(5) 感 冒 时 不 宜 服用 。(6) 平 素 月 经 正常 突然 出 现 月 经 
过 少 或 经 期 错 后 ,或 阴道 不 规则 出 血 者 应 去 医院 就 诊 ;治疗 痛 
经 , 宜 在 经 前 3~5 天 开始 服药 , 连 服 一 周 ;服药 后 痛经 不 减轻 
或 重度 痛经 者 ,应 到 医院 诊治 。 

【规格 】 COOKA A 10 九重 2g 
100 丸 重 20g (3) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


(2) 小 蜜 丸 每 
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IEAS 44. 8g HX 44. 8g 
肉桂 44. 8g 益母草 128g - 
牡丹 皮 44. 8g 酷 没 药 44. 8g 
MEIR 44.8g WA 44. 8g 
白芷 44. 8g 黄 芬 44. 8g ^ 

— HEX 44. 8g 酷 香 附 96g 
砂 仁 32g 陈皮 89. 6g 
JE zia BR 44. 8g 鹿角 霜 96g 
阿胶 44. 8g | 


【 制 法 】 以 上 二 十 三 味 , 砂 仁 ,牡丹 皮 、 肉 桂 、 款 炒 白术 粉 
碎 , 过 100 目 第 ; 陈 皮 、 当 归 、 白 人 苇 、 川 营 、 莫 本 提取 挥发 油 , 燕 
馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 药 渣 与 日 全、 醋 延 衣 索 、 黄 耸 、 酷 香 
附 、. 醋 没 药 用 60%% 乙 醇 回 流 提 取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.30(60C ) 以 上 的 笛 襄 ; 药 渣 再 与 日 蔽 、 熟 地黄、 甘草、 益 母 
草 .茯苓 .鹿角 霜 JB BB 052 LK RU — X 88 M IX. 2 小 
时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 及 上 述 燕 饮 液 ,阿胶 溶化 
后 加 入 药 液 中 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 60°C) A E KS AA 
谊 。 合 并 上 述 两 种 稠 谊 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 
加 挥发 油 , 混 匀 ,密闭 , 装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 训 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 
或 粉末 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 能 晶 存在 
于 无 色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 ( 牡 丹 皮 )。 内 种 皮 厚 壁 
细胞 黄 棕 色 或 柠 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 
仁 )。 纤 维 单 个 散在 ,长 梭 形 ,直径 24~50pm, 壁 厚 , 木 化 (肉桂 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 水 100ml, 连 接 挥 发 油 测定 器 , 自 
测定 器 上 端 加 水 至 刻度 并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 入 乙酸 乙 
HB 1ml, 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 4 小 时 , 放 冷 , 取 乙 酸 乙 酯 液 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 白术 对 照 药材 0. 5g, 加 正己 烧 10ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 新 制备 的 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药 
材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 526 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酷 
(3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 的 225 — 5C 
化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 10ml, 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
ART REMEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 
苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
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10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EAR. E UZAT I RR SR 
醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ， 

(5) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ， 
用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 酒 加 
甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 Sul, 
对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 
氨 甲 烷 -甲醇 (10 : 6 : 0. 8) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 饶 
中 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 砚 燕 气 中 竺 至 斑点 显 色 清晰 , 挥 尽 薄 
层 板 上 吸附 的 碘 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 | 

(6) 在 含量 测定 项 的 色谱 图 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 
品 色谱 峰 保留 时 间 相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
010325, 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 WWE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (42. 5 : 57. 5) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 晶 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 乙 醇 制 成 每 Iim E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.15g, 精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 5096 乙醇 约 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 
冷 , 加 50% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 蕉 以 黄 芬 背 (Ca His Ou) 计 ,不 得 少 于 L Omg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 ,理气 活血 ,止痛 。 用 于 气 血 两 
虚 . 气 灌 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 , 症 见 月 经 提前 、 月 经 错 后 、 月 经 
量 多 、 神 疲乏 力 ,经 水 淋漓 不 净 .行经 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。30 天 为 一 
疗程 。 

【注意 】 (1) 对 本 品 过 敏 者 禁用 ,过 敏 体质 者 慎 用 。 
(2) 孕 妇 愤 用 。(3) 湿 热 蕴 结 者 不 宜 使 用 ; 鼠 食 辛辣 、 生 冷食 
物 。(4) 感 冒 时 不 宜 服 用 。(5) 平 素 月 经 正常 ,突然 出 现 月 经 
过 少 , 或 经 期 错 后 ,或 阴道 不 规则 出 血 者 应 去 医院 就 诊 ;治疗 
痛经 , 宜 在 经 前 3 一 5 天 开始 服药 , 连 服 1 周 ; 服 药 后 痛经 不 减 
轻 , 或 重度 痛经 者 ,应 到 医院 诊治 。 | 

【规格 】 每 粒 装 0. 38g 
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[477] vi 200g A YE 200g 
地 黄 200g 紫 草 200g 
kb REZ 200g 柏 子 仁 166. 7g 
$N Ek 200g 珍珠 粉 16. 7g 
IRZ 200g 莲子 心 50g 


【 制 法 】 AETR, RERI AAT BREC, 
钩 藤 粉碎 成 最 粗 粉 ,与 其 余 墨 旱 莲 等 六 味 加 水 煎 煮 二 次 ， 
每 次 1.5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 
1.15(80C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 5076 , 静 置 24 小 时 ,回收 
乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 1.33—1.35(50'02),60'C Jy E F 
燥 成 干 浸 谨 ,粉碎 ,加 入 甜菊 素 5g 及 糊 精 适量 ,与 上 述 珍 
珠 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 橙子 香精 1g, 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 甘 、 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;可见 不 规则 形 或 
类 圆 形 碎 块 ;无 色 或 少数 淡 黄 标 色 ,边缘 色 较 暗 , 半 透明 ,有 光 
泽 , 块 片 由 数 至 数 十 薄 层 重 霉 , 片 层 结构 排列 紧密 ,可 见 致密 
的 成 层 线条 或 极 细密 的 微波 状 纹理 (珍珠 粉 )。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 3ml 使 湿润 ,加 三 氯 甲 
Ki 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 钩 芯 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 溶 液 5pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 溶液 
(50 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 景 干 ,在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 湘 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 女 上 页 子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (17 : 2 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 碰 钼 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 连 子 心 对 照 药 材 0. 5g, 加 浓 氨 试 液 适量 使 湿润 ,加 
三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10kl1、 上 述 对 照 
药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -二 乙 胺 (5 :4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
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的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙醚 60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 yë 
过 , 弃 去 滤液 , 滤 渣 挥 干 ,加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 汀 加 水 10ml 微 热 使 溶解 ,通过 D101 KILIK 
附 树 脂 柱 ( 内 径 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,依次 用 水 和 20% 乙醇 
各 70ml 洗 脱 ,再 用 70% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 70% 乙 醇 洗 脱 
WZ T ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0.5%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 
2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 酸 束 仁 皂苷 A 对 照 品 、 酸 更 
CBP B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 
品 溶 液 10pl、 对 照 品 溶液 5 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 香草 
醛 硫 酸 试 液 ,立即 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

[H4 RERE HM ANEA GB 22015 38i P HJ 
热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 10.0%% 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 224nm。 
理论 板 数 按 特 女 贞 昔 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 特 女 贞 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 
R 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙醇 
补 是 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E mE E i T A t H CC Haz O17 ) 计 ,不 得 少 
F 8.0mg。 

【功能 与 主治 】 滋 肾 , 宁 心 。 用 于 更 年 期 综合 征 属 肝 肾 
阴 虚 、 心 肝火 旺 证 者 ,可 改善 烘 热 汗 出 ,五 心烦 热 , 心 尾 , 失 虐 ，。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 个 别 病例 服药 后 出 现 ALT 轻 度 升 高 ,是 否 与 受 
试 药物 有 关 尚 无 法 判定 ;过 敏 体质 或 对 本 药 过 敏 者 慎 用 ，。 

【规格 】 每 袋 装 6g 

ERI 密封 。 


小 儿 七 星 茶 口 服 液 
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中 国药 典 2015 年 版 Karz 小 儿 七 星 蔡 口服 液 
山楂 208g 淡 竹 叶 313g 2 JIG PIE X . 
£j 156g WB 52g 【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 
甘草 52g pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 。 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 稻 芽 用 70 一 80C 的 热 水 浸泡 二 次 ， 
每 次 0. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,备用 。 其 余 营 改 仁 等 六 味 加 
水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 稻 芽 药 液 合 
并 , 混 匀 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.08~1.12(55) 的 清 膏 ,加 入 
乙醇 使 含 醇 量 达 50%, 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 
无 醇 味 ,加 水 至 500ml, 用 8% 的 氨 氧 化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 
5. 5 一 6.5, 静 置 , 滤 过 ,滤液 加 入 单 糖 奖 155g、 URRA 2g ,加 
水 至 1000ml, $55] , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 蒸 干 , 残 酒 加 盐酸 乙醇 溶液 
(2-100) 20ml 使 溶解 , 取 上 清 液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 , 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 
楂 对 照 药 材 1g, 加 盐酸 乙醇 溶液 (2 一 100)20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 05020 试验, 吸取 供 试 品 溶液 Sul, 对照 药 材 溶 液 
34l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲烷 -甲酸 
(5 :5:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 105 C Hi 15 分 
钟 ， 趁 热 喷 以 溴 酚 蓝 指示 剂 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 乙醚 振 
EIER 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 钩 芯 对 照 药 材 1g, 加 浓 氨 试 
液 1ml 润 湿 , 加 三 毛 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
用 硫酸 溶液 (3 一 100) 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 酸 液 , 用 
Wk mU pH 值 至 9~10, 再 用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 , 落 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 15p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石 
it EE C60— 90 C )- — ARCH E C3 : 7) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 的 
展开 仙 内 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 落 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 0.2g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 药 渣 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4 由 分别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 
G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1 :1 :1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1-10) ,在 105'C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 总 黄酮 “对照 品 浴 液 的 制备 NUES TW BS 
i 50mg ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙醇 20ml, 置 水 
浴 上 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,加 7096 2, BE 8 20] HE , 播 匀 。 精 密 量 取 
5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 lml 含 芦 丁 
0. 2mg) 。 | 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1. 0ml、2. 0ml、 
3. 0ml、4. 0ml、5. Oml, 6. Ol, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 
6. 0ml, 加 5% 亚 硝酸 钠 溶 液 1m1. 18.5] ,放置 6 分 钟 , 加 10 24 
硝酸 铝 溶液 1m, 混 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 氢 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 
加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 15 分 钟 ;以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 
外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 505nm 波长 处 测定 吸光 
BE ,以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 对 照 品 浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 
曲线 。 | 

测定 法 “” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 勺 。 精 密 量 取 2ml, 置 25ml 量 
瓶 中 , 照 标 准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 水 至 6.0ml” 起 依法 
测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 量 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Czz Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
F 3. 0mg, 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. Zmol/L BÉ Bg £z 18 WE-VK EB HA (O7 : 33 : 
1) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 铵 峰 计 
算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重 量 = 甘 
草酸 欠 重 量 /1. 0207) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,精密 量 
5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 | 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E HEHA R C: He O16 ) 计 ,不 得 少 
-F 0. 25mg., | 

【功能 与 主治 】 FEW AAEM. MFD JLE MAE 
热 BAS BL IARE , MED DR AAE, KER ES , h 
便 短 赤 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10—20ml,— H 2 XX , JL 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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小 儿 七 星 茶 颗粒 
Xiao? er Qixingcha Keli 
[4h77] EA 893g füik 893g 
山楂 446g 淡 竹 时 670g 
钩 蕨 335g Mid 112g 
甘草 112g 


CES 以 上 七 味 , 营 改 仁 、 稳 芽 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 
仆 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.12 
55'C) ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 415%, 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
BJ WEAR IURE s Hc s LLL t EERIKKALA, REIR. 2 小 
$, 前 液 滤 过 ， 滤液 合并 ， 滤液 浓缩 至 适量 ， 与 上 述 稠 襄 合 并 ， 
佬 入 适量 巷 糖 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 浅黄 棕色 至 红 棕 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 、 
A o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 7g, 置 研 钵 中 ,加 2% 盐 酸 乙醇 溶液 
'0ml, 研 细 ,转移 至 锥 形 瓶 中 ,浸渍 30 分 钟 , 时 时 振 播 , 滤 过 ， 
EWT ,用 无 水 乙醇 约 2ml 清洗 残渣 ,将 清洗 液 及 残 酒 转 
网 至 离心 试管 中 ,离心 , 取 上 清 液 , 挥 散 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
Ro ARUHE RE 1g, 加 2% 盐 酸 乙 醇 溶 液 20ml, 超 声 

小 理 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 藻 干 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
夜 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
jp 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲烷 -甲酸 

5: 1) 为 展开 剂 , 将 薄 层 板 在 展开 和 氏 中 预 平衡 15 分 钟 , 展 
FF. BUE. dE 105C 加 热 15 分 钟 , 喷 以 澳 酚 蓝 指示 液 。 
共 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 7g, 加 水 15ml, 温 热 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 揪 
ER 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙 
iE iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0. 2g， 
mZ BE 20ml, 超 声 人 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 加 甲醇 10ml, 超声 
水 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 10ml 溶解 , 自 “ 用 乙 
f ZR E SE SEC 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色 
普法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 由, 分 别 点 于 同 
一 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
币 酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1: 1) 为 展开 剂 , 将 薄 层 板 在 展开 饶 
中 预 平衡 15 分 钟 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
& TE 105 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
纲 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
锋 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
)104) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» UU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L B E EX VE VC UK BER (65 : 35: DJ 
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流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 理 tt ixi ca E 
低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 lml 含 16pg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 iml 仿 
甘草 酸 15.67pg)。 | : 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 7g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相约 
45ml, 超声 处 理 (功率 300 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 流 
动 相 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20p1, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 甘草 以 甘草 酸 (Cos HowOis) 计 ,小 袋 不 得 少 于 
0. 25mg, KRIA F 0. 50mg。 

【功能 与 主治 】 OPERE WAER. JJLEUR E 
BOWER BL RERE , DRD ICE E, KER W Lh 
EAR. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 3. 5~7g, 一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 3. 5g DERE 7g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 止 咳 糖浆 


Xiao?er Zhike Tangjiang 


Ltl HE WE 150ml 桔梗 流 浸 谨 30ml 
TALEX 10g z EJ 20ml 

【 制 法 】 AER , SAE Ek HE E k A E, A H a E 
糖 650g, WAKAWA MARR H A M a E FER, DA 
甲酸 钠 2g. 1R 5], RE REFR, 者 沸 , 滤 过 ,滤液 冷却 至 
40'C 以 下 , 缓 缓 加 入 上 述 握 化 铵 溶液 与 香 兰 素 25mg, 加 水 至 
1000ml, 混 匀 , 即 得 。 

[341 本 品 为 红 棕色 的 半 透 明 黏 稠 液体 ; 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2ml, 加 水 6ml, 摇 匀 , 滤 过 , 取 滤 液 
lml, 加 稀 盐 酸 数 滴 , 生 成 沉淀 ,再 加 氮 试 液 适 量 ,沉淀 可 溶解 。 

《2) 取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 滤液 , 照 贸 盐 与 氯 化 物 的 鉴别 方 
法 (通则 0301) 试 验 , 显 相同 的 反应 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
15ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 敬 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (9，1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10 26 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
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荧光 斑点 。 JR 3E. 10g 甘草 10g 
【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.20~1. 30( 通 则 0601). 炒 紫 苏 子 7g . 知 母 7g 


pH 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】〗 氯 化 铵 ”用 内 容量 移 液 管 精密 量 取 本 品 
10ml, 置 凯 氏 烧瓶 中 ,用 水 冲洗 移 液 管内 壁 , 洗 液 并 和 人 烧瓶 
中 ,加 水 250ml, 播 匀 , 加 玻璃 珠 数 粒 ,再 加 20% 氢 氧化 钠 溶液 
10ml, 立 即 用 氮气 球 将 烧瓶 与 冷凝 管 连接 ,冷凝 管 的 尖端 浸 
和 人 4% 硼酸 溶 液 50ml 的 液 面 下 ,加 热 燕 馏 ,至 2/3 的 溶液 馏 
出 时 ,将 冷凝 管 提出 接近 波 面 ,让 蒸汽 冲洗 1 分 钟 ,用 水 淋 洗 
尖端 后 停止 蒸馏 , 馏 出 液 加 甲 基 红 - 溴 甲 酚 绿 混 合 指示 液 10 
滴 , 用 硫酸 滴定 液 (0. 05mol/L) 滴 定 , 并 将 滴定 结果 用 空白 试 
验 校正 , 即 得 。 每 lml 硫酸 滴定 液 (0.05mol/L) 相当 于 
5. 349mg 氧化 铵 (NH CD, 

本 品 每 lmldé& SUETZZONH,CD Wi Jj 9. 0—12. 0mg. 

甘草 酸 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ， 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L 醋酸 铵 溶液 - 冰 醋 酸 (65 : 35 : 
1) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 
应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 lml A 
甘草 酸 39. 18pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”用 内 容量 移 液 管 精密 量 取 本 品 
1ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 冲 洗 移 液 管 内 壁 , 洗 液 并 人 量 
瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css Ho Ors ) 计 ,不 得 少 
F 1. 8mg. | 

【功能 与 主治 】 祛 痰 ,镇 咏 。 用 于 小 儿 感 冒 引 起 的 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 二 至 五 岁 一 次 5ml, 五 岁 以 上 一 
次 5 一 10ml, 二 岁 以 下 酌 减 ,一 日 3 一 4 次 。 


【规格 】 (1) 每 瓶装 60ml (DEM 100ml DEM 
装 120ml 
[EI 密封 。 
小 儿 止 嗽 糖浆 
Xiao’ er Zhisou Tangjiang 
[4h75] 玄 参 14g ZZ 14g 
胆 南 星 14g . WAK 12ml 
FRIR 10g . RE 10g 
fiip lOg . RAK 10g 
天 花粉 10g. JINE 10g 


紫 苏 叶 油 0. 02ml 

【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 除 杏 仁 水 、 紫 苏 叶 油 外 ,桔梗 、 川 由 
母 . 炒 紫 苏 子 、 知 母 粉 碎 成 粗 粉 ,用 6096 乙醇 作 溶剂 , 浸 汗 
28 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 沪 液 187ml; 其 余 玄 参 等 九 味 加 水 
煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 
上 述 渗 滤液 合并 , 混 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 ; 沉 淀 加 60% 乙 醇 , 混 
匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 余 液 滤 除 沉淀 ,与 上 清 液 合 并 ,回收 乙醇 
并 浓缩 至 适量 ,加 入 用 乙醇 溶解 的 紫 苏 叶 油 及 杏仁 水 . 单 糖浆 
750ml、 共 甲酸钠 3g, 混 匀 , 静 置 , 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 搅 匀 ， 
灌 装 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 深 棕色 的 淤 清 液 体 ; 气 香 , 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 30ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 据 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药 材 2g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 
液 5 由 、 对 照 药 材 溶 液 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 人 氧 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 加 三 氯 甲烷 20ml、 盐 酸 2ml, 加 热 回流 
1 小 时 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 燕 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 深 
解 , 作 为 供 试 品 溶 渡 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 1g; 加 水 30ml, 前 者 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Ad 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 30m, Y 48 28 Z4] 15ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1em , 柱 高 为 12cm) ,先后 用 水 和 30%% 甲 醇 各 
50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 甲醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 
液 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回流 1 /BD.ZX £g 2ml, 加 水 20ml, 用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酥 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 著 蓝 皂 
昔 元 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1m 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 深 
液 各 6 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 蔡 -丙酮 (9 : 1) 
为 展开 剂 RET BUR ICE LIED. 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 20( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 .0631) 。 


。 3S27 ， 
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其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L 醋酸 铵 溶液 - 冰 酷 酸 (67 : 33 : 

1) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 

应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml 含 
甘草 酸 为 97. 95ng) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 25ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 适量 , 摇 匀 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 
于 0.12meg。 

【功能 与 主治 〗 润 肺 清热 , 止 嗽 化 羔 。 用 于 小 儿 痰 热 内 
草 所 致 的 发 热 .咳嗽 、 黄 痰 、 咳 吐 不 爽口 干 舌 燥 、 腹 满 便秘 、 久 
WEE B 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 ;周岁 以 内 
酌 减 。 


【规格 】 (1) 每 瓶装 lom (2) 每 瓶装 120ml 
【贮藏 】〗】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


注 :杏仁 水 的 制 法 和 含量 测定 方法 

[ 制 法 ] 取 和 音 杏 仁 1200g, 揭 碎 , 压 榨 除 去 脂肪 油 , 研 细 ， 
La bas P JUK 2000ml, $355] ,放置 2 小 时 以 上 , 通 水 薰 气 
蒸 馅 , 蒸 饮 液 导入 盛 有 90% 乙醇 约 300ml 的 容器 内 , 俊 全 量 
达 900ml Hi 1E ZH TRR Ut 50ml, 照 [含量 测定 ]J 项 下 
的 方法 测定 HCN 含量 。 用 22.5%% 乙 醇 稀 释 剩 余 的 蒸馏 液 ， 
使 达到 每 100ml 中 含 氧 氰 酸 0. 1g, 即 得 。 

[含量 测定 ] ”精密 量 取 [ 制 法 ] 项 中 的 蒸馏 液 50ml, 加 水 
100ml, 碘化钾 试 液 与 氨 试 液 各 2ml, 用 硝酸 银 滴 定 液 
(0. 1mol/IL) 组 组 滴定 至 溶液 显 黄白 色 浑 浊 而 不 消失 , 即 得 。 
每 iml 硝酸 银 滴 定 液 (0. 1molL) 相 当 于 5. 405mg 的 HCN, 

品 含 氧 氰 酸 (HCN) 应 为 0.09%% 一 0.11%(g/ml) 。 


小 儿 化 毒 散 


Xiao? er Huadu San 


[4.757] 人 工 牛 黄 8g 珍珠 16g 
雄黄 40g 大 黄 80g 
黄连 40g 甘草 30g 
天 花粉 80g 川 贝 母 40g 
IRAJ 80g 乳香 ( 制 )40g 
没 药 ( 制 )40g 冰片 10g 
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分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰 片 外 ,雄黄 水 飞 成 
T H ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;其 余 乳 香 等 八 味 粉 碎 成 
细 粉 ;将 冰片 研 细 ,与 人 工 牛 黄 及 上 述 粉 末 配 研 ,过 篇 , 混 
义 ， 即 得 。 


DERI 本 品 为 杏 黄 色 至 棕 黄 色 的 粉末 ; 味 苦 , 有 清 
d Ug 


【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细 胞 含 草 酸 钙 方 
d ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 有 具 缘 纹 孔 导管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 
纹 孔 呈 六 角形 或 斜 方形 ,排列 紧密 (天 花粉 ) 。 草 酸 钙 复 晶 大 ， 
直径 60 一 140pkm( 大 黄 ) 。 不 规则 雁 块 金黄 色 或 橙 黄色 ,有 光 
泽 ( 雄 黄 )。 不 规则 碎 块 元 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 ,有 光泽 ,有 时 
可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 本 品 少 许 , 经 五 氧化 二 磷 干 燥 后 ,进行 微量 升华 ,将 
升华 物 置 显微镜 下 观察 , 呈 不 定形 的 无 色 片 状 结晶 。 

(DRE m 0. 6g, 加 甲醇 5ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 补 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
连 对 照 药 材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 lul. 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 两 醇 - 甲 醇 - 
KAA A2: 6:3:3: DARF), EAZ a W A i E 
FEA. JT RH, ETF, EAER G65nm) FRI. Bii 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 0.6g, 加 甲醇 20ml, 浸 溃 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 
5ml.z& F .JX1& FHZK 5ml 溶解 ,再 加 盐酸 0. 5ml, 置 水 浴 上 加 
热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 20ml 分 2 次 振 摇 提取 ,合并 乙 
醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Aul, 
于 同一 以 羧 甲 基 纤维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石 
油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15: 5: D. 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 
橙色 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 盐 后 ,日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红 
色 斑 点 。 

(5) 取 本 品 0. 6g, 加 0.1% 氨 氧化 钠 溶 液 5ml, 研 磨 , 移 入 
离心 管 中 离 心 分 离 , 倾 取 上 清 液 , 置 分 液 漏斗 中 ,加 水 10ml， 
摇 匀 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 
液 , 水 溶液 用 稀 盐酸 调 pH 值 至 1, 再 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,用 少量 水 洗 后 ,浓缩 至 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl. 2) A 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酶 - 冰 醋 酸 (15: 
7 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


在 105 尼 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 ,活血 消 有 种。 用 于 热 毒 内 蕴 、 毒 
绰 未 尽 所 致 的 口疮 肿 痛 、 疮 疡 演 烂 .烦躁 口 涡 、 大 便秘 结 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 0. 6g, 一 日 1~2 次 ;三 岁 以 
内 小 儿 酌 减 。 外 用 , 数 于 患处 。 


【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
小 儿 化 食 口服 液 
Xiao? er Huashi Koufuye 
[4h75] 六 神曲 ( 炒 焦 )10g f lift 10g 
RZF 10g f& CS 10g 
Ri 5g GER 5g 
大 黄 10g ky z& ^F-Y- 20g 
[5X1 以 上 八 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 、 


三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.01~1.05(60C), 放 冷 , 加 水 至 约 700ml, 静 置 24 小 时 , 离 
心 JR SE 300g KÆR REK 0. 8g, TJ, RAE 24 小 时 , 滤 过 ， 
加 水 制 成 1000ml, 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 色 的 液体 ; 气 微 , 味 甜 。 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 50ml, 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 8 一 
9 ,加 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 薰 
至 近 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 
构 对 照 药材 1g, 加 浓 氨 试 液 适量 使 湿润 ,加 三 氯 甲 烷 30ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 敬 至 近 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
ER E. DR b LE LB SAEC: 15 : 0.2) 为 展 
FA, EL ARA AE A BS ETT EC PI » ET CHE S BTF o E LR 
AE 8h PRA .TE HOS PST. Dim (RE B dg SOM HR Z8 9 GS 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 10 ml. Z& T 7A JI 
甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 
0.5g, 加 水 50ml, 前 者 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
20ml, 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 1 小 时 ,冷却 ,用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 其 甲 基 
纤维 素 钠 为 村 合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~ 
60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 栖 黄 色 荧 


AN 
3€ meZ 
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HERR. 

(3) 取 本 品 25ml, 加 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 加 乙酸 乙 酯 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, AFAR ERE. 2E T RE m P 
醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牵 牛 子 对 照 药材 
0. Sg IKREK 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 调节 pH 值 至 
1~2, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙醚- 三 氧 甲烷 -甲酸 (10 : 50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.08—1. 14( 通 则 0601) 。 

pH 值 MX 3.5—5.5 Gf Ul 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» JW E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 16 ER C70 : 30) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
254nm。 理 论 板 数 按 疡 蕉 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 蕉 大 黄 素 对 照 品 . 大 黄 酸 对 照 
品 大黄 素 对 照 品 . 大黄 酚 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 芦荟 大 黄 素 lOpg KER Zoug. 大黄 素 lug, KE 
酚 12ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 .20ml, 置 圆 底 烧瓶 
中 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 ,立即 冷却 ,转移 
至 分 液 漏斗 中 ,用 水 10ml 分 次 洗涤 容 嘎 , 洗 液 并 人 分 液 漏 
斗 中 ,用 乙酸 乙 柄 振 摇 提取 5 次 (30ml, 20ml, 20ml, 20ml, 
20m) ,每 次 乙酸 乙 酯 提取 液 分 别 用 水 15ml 洗涤 , 弃 去 水 洗 
液 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 减 压 浓缩 至 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 10l, Œ 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 文 含 大 黄 以 户 蔡 大黄 素 (Cs Hio 0) KER 
(Cis Hs O6) ER (Cis Hio O) AA HE M CCCs Hao O40 B 4 
计 ,不 得 少 于 0. 15mg. 

【功能 与 主治 】 消食 化 沸 , 演 火 通 便 。 用 于 食 灌 化 热 所 
致 的 积 滞 , 症 见 厌 食 、 烦躁 .恶心 呕吐 、 口 兆 、 腕 腹胀 满 \ 大 
EFIR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 三 岁 以 上 每 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【注意 事项 】 uec». 

【规格 】 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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【处 方 】 六 神曲 ( 炒 焦 )100g 焦 山 楂 100g 
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7h JL & F 3L 
EZF 100g fi 100g 
BE SEN 50g 三 棱 ( 制 )50g 
牵 牛 子 ( 炒 焦 )200g 大 黄 100g 


LANDI 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 185]. E 100g $% 
末 加 炼 密 90— 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【 性状】 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 果皮 石 细胞 淡 紫 
红色 .红色 或 黄 棕色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 125ym( 焦 山 
楂 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 和 较 多 大 的 类 圆 形 纹 筷 
( 焦 槟 椰 )。 表 皮 细 胞 纵 列 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细胞 相间 
连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯 曲 , 木 化 ( 焦 麦 芽 ) 。 种 皮 栅 状 细胞 
淡 棕 色 或 棕色 ,长 48 一 80um( 牵 牛 子 )， 

(2) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 甲醇 20ml, 5E SE 1 小 时 , 滤 过 ， 
WAR T. RAEk 40ml, 盐酸 4ml, $$ 5], EK A "P JI 3 
30 4 gb ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 用 乙酸 乙 酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 甲 
酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 加 后 , 阵 点 
变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 3g. 9 PE. D E SE E 1g. WA ,加 乙醚 20ml, 超 
PARES 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 楂 对 照 药材 1g, 加 乙醚 15ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 
每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药 材 溶 液 与 对 照 品 
溶液 各 2 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 握 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (20 : 5 : 8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加 热 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 
红色 斑点 。 

(4) 取 本 品 15g, B., JI RE SR E 10g. BE ^J , mA F h 
50ml 及 浓 氨 试 液 4ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 
5ml 及 水 20ml, 振 播 提 到 ,分 取 酸 水 层 , 加 浓 氮 试 液 调 节 pH 
值 至 8 一 9, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 分 取 三 氯 甲 
烷 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 槟 椰 对 照 药材 1g, 加 三 毛 甲 烷 20ml 及 浓 氨 试 液 1ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 20p1l、 对 照 药 材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 1E 
板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (7.5 : 7.5: 0.2) 为 展开 
剂 , 置 氮 蒸气 饱和 的 展开 人 算 内 ,展开 ,取出 ,了 上 干 , 喷 以 稀 碘 化 
饼 钙 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 的 检 色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» UM XE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (85 : 15 : 0.05) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 289nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 3ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
6g ,精密 称 定 ,再 精密 加 入 等 量 的 硅 藻 土 , 研 匀 ,精密 称 取 约 
4g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 置 圆 底 烧 瓶 中 , EUK I8 EE 
去 甲醇 ,加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 使 溶 
解 , 置 水 浴 中 加 热 1 小 时 ,取出 ,立即 冷却 ,用 乙醚 提取 4 次 ， 
每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 ,用 水 15ml 洗涤 , 弃 去 水 洗 液 , 乙 醚 液 
低温 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 用 适量 甲醇 溶解 ,并 转移 至 25ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho Os ) 计 ,不 得 少 
于 0.15mg。 

【功能 与 主治 】 消食 化 清 , 泻 火 通 便 。 用 于 食 清 化 热 
Bir Sc BS RUP , 症 见 厌食 、 烦躁 、 恶心 呕吐 、 口 渔 、 肛 腹胀 满 、 
大 便 干 燥 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 1 丸 , 周 岁 以 上 一 
Xx 23,,—H 23x. 

【注意 】 BRAFA H. 

【规格 】 每 九重 1. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 百 寿 丸 


Xiao? er Baishou Wan 


【处 方 】 HE 45g WER 45g 
胆 南 星 ( 酒 炙 )75g KÆR 75g 
桔梗 30g 木 香 75g 
砂 仁 45g 陈皮 75g 
BUR 75g 茯苓 30g 
炒 山楂 150g 六 神曲 ( 款 炒 )45g 
炒 麦 车 45g if 45g 
滑石 150g HX 30g 
朱砂 10g 牛黄 10g 


【 制 法 】 以 上 十 八 味 , 除 牛 黄 外 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 
余 钧 芯 等 十 六 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 牛黄 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 
研 ,过 筛 , 混 义 。 每 100g 粉末 加 炼 密 100 一 120g 制 成 大 蜜 
丸 , 即 得 。 
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LERI 本 品 为 棕 红色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 无 
色 , 有 层 层 剥 落 痕迹 (滑石 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 中 含 草酸 
钙 方 唱 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 联 结 乳 管 直 径 14—25pm, E i 
黄色 颗粒 状 物 ( 桔 醒 ) 。 草 酸 钙 砂 晶 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 
含 唱 细胞 连接 成 行 ( 钩 蕨 )。 体 壁 碎 片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 
丝 体 ( 僵 和 蛋 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 
菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 6pm GEO, HRED S fe XE 
TEREKE). e pz 2 59.8 1 个 长 细胞 与 2 个 
短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 (麦芽 ) 。 内 种 
皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 
含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 果 皮 石 细胞 淡 紫 红色 、 红 色 或 黄 棕 色 , 类 加 
形 或 多 角形 ,直径 约 125um( 山 楂 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 棕 红 
色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 9g. BERE, MERE 3g, 研 匀 ,加 乙醚 30ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
24, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -甲醇 (27 : DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 两 个 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 (12 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF HH RC SEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 加热 数 分 
钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0,.1%% 磷 酸 溶液 (63 : 37) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 225nm。 理 论 板 数 按 去 氯 木 香 内 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 14 000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 ZAKEN 
酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 30pg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 泥 
匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 木 香 以 木 香 烃 内 酯 (Cis HoD MEARE 
内 酯 (Cis HisO: ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 25mg。 

【功能 与 主治 】 清热 散 风 ,消食 化 滞 。 用 于 小 儿 风 热 感 
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小 儿 百 部 止咳 糖浆 


B 、. 积 滞 , 症 见 发 热 头痛 、 腕 腹胀 满 、 停 食 停 乳 ` 不 思 饮 食 .呕吐 
酸 腐 .咳嗽 疾 多 、 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 ;周岁 以 内 小 
JL BS jak, - 

【规格 〗 每 丸 重 3g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 百 部 止 咏 糖浆 

Xiao? er Baibu Zhike Tangjiang 

【处 方 】 蜜 百 部 100g GET. 50g 
Tü BE 50g RAH 50g 
ZX 25g 知 母 25g 
HA 100g 陈皮 100g 
甘草 25g 制 天 南星 25g 
tR FECR 50g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 6 小 时 以 上 , 取 上 清 
液 KAREE., AAEH 650g 加 水 者 沸 制 成 糖浆 ,与 上 述 
浓缩 液 混 匀 , 者 沸 , 放 冷 , 加 入 茶 甲 酸 钠 2. 5g 与 香精 适量 ,加 
水 至 1000ml, 撑 人 匀 , 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 的 条 稠 液体 ; 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 sml, 加 75 名 乙醇 15ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 
75% 乙 醇 制 成 每 1ml 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 13g, 
分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 酷 酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1ml, 置 具 塞 离心 管 中 , 加 甲醇 1Iml, 振 摇 , 离 
心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 检 皮鞋 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 用 0.5% 氢 氧化 
钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100: 
17 : 3) 为 展开 剂 , 展 至 约 3cm, 取 出 ,了 晾 干 ,再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (20 : 10 : 1 : DD 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 至 约 
8cm, 取 出 ,上 豚 干 , 吧 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 痰 光斑 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.26~1.28( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0. 04) 为 流动 相 ; 检 测 波 
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长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 等 车 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 MESE R mE E ,精密 称 定 ,加 
50 76 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 100ml EJ 
中 ,用 水 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 50ml 量 
瓶 中 ,加 65%% 甲 醇 至 刻度 gE , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E EO LX AUCH (Ca His O11) 计 ,不 得 少 
.Tt 

【功能 与 主治 】 清 肺 ,止咳 化 痰 。 用 于 小 儿 痰 热 列 肺 所 
致 的 咳嗽 . 顿 咳 ,证 见 咳 嗽 、 痰 多 DS E d Dd . p E AN 26. UG X 
不 已 、. 痰 稠 难 出 ;百日咳 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 二 岁 以 上 一 次 10ml, 二 岁 以 内 一 
次 5ml, 一 日 3 次 。 

【规格 (1) 每 瓶装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


(2) 每 瓶装 100ml 
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[4h75] 紧 苏 叶 50g ] € 50g 
薄荷 50g 羌活 50g 
陈皮 50g i EXE. 50g 
胆 南星 50g 炒 芥 子 30g 
川 贝 母 50g EXP 50g 
kb ifi 50g 茯苓 200g 
六 神曲 ( 炒 )200g ZF 50g 
3&3H 30g 冰片 4g 
KPR 50g $E 50g 
ER Cb 50g WA 50g 
全 蝎 50g 人 工 牛 黄 6g 
雄黄 50g 滑石 50g 
朱砂 10g 


【 制 法 〗 以 上 二 十 五 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰 片 外 ,雄黄 、 朱 秦 
分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 紫 苏 叶 等 二 十 一 味 粉碎 成 细 粉 ;将 冰 
片 研 细 ,与 人 工 牛 黄 及 上 述 粉 末 配 研 ,过 得 , 混 义 。 每 100g $ 
ZR JL 110~140g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 杰 黄 色 至 柠 黄 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 
mo AFR. 


【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 演 粉 粒 广 卵 形 或 
贝壳 形 ,直径 40~64jym, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 罕见 ( 川 贝 母 ) 。 不 规则 分 核 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 
溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 一 6pnm( 人 茯苓 )。 叶 肉 组 织 中 
有 细小 草酸 钙 簇 品 , 直径 4 一 8um( 紫 苏 叶 )。 叶 肉 组 织 中 散 
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有 细小 草酸 钙 针 唱 ( 广 营 香 )。 草 酸 钙 砂 晶 存在 于 薄 辟 细胞 
中 ,有 时 含 唱 细胞 连接 成 行 ( 钩 芯 )。 油 管 含 标 黄色 分 泌 物 , 直 
径 约 100umCO SD. JL T Bü BZ 56 R5 Fr UXOR b £5 , 半 透 明 ,密布 
3L 3k A al, RRR CHR LO. CR PS an HT BUE RE TE T 
果肉 组 织 中 ,直径 25 540m ahi). ze He 2g B8 2 9], d 1 
长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 
(麦芽 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 和 较 多 大 的 类 圆 形 纹 
孔 ( 槟 郴 ) 。 种 皮 栅 状 细 胞 表面 观 细小 ,多 角形 , 壁 厚 , 侧 面 观 
类 长 方形 , 侧 壁 及 内 壁 增 厚 (芥子 ) 。 体 壁 碎片 无 色 ,表面 有 极 
细 的 菌 丝 体 ( 僵 乔 )。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 
圆 形 毛 窝 ,有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 
或 杰 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 细小 颗粒 瞳 棕 红 色 , 有 光 
泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 置 烧瓶 中 ,加 水 200ml, 连 接 挥发 油 
测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 入 烧瓶 时 为 
止 ,再 加 入 乙酸 乙 酯 1ml, 连 接 冷 凝 管 , 加 热 回流 4 小 时 , 放 
冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 并 补足 至 1ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶 液 10p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 卫 薄 
层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (18 : DJERF, ERF. WHE, EF, 
喷 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 7. 5g. BU GE , WERE 5g, 研 匀 , 置 索 氏 提取 器 
中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回 流 3 小 时 ,提取 液 低 温 挥 去 乙醚 ,残渣 
用 乙酸 乙 酯 1ml 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 羌 活 
对 照 药材 0. 25g, 加 乙醚 25ml, 冷 浸 30 分 钟 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 , 残 河 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
2 对 照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 凌 甲 
基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (5 : 30 78 E JE RD JEJE HU RE, EL PP OCT 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点。 

(4) 取 本 品 4. 5g, 剪 碎 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 2pl、 对 照 品 溶液 4 由 ,分 别 点 于 同一 以 
含 1% 氨 氧化 钠 的 法 甲 基 纤维 素 钠 溶液 为 稿 合 剂 的 硅胶 是 薄 
BERE, 以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22:10) 
10C 以 下 放置 4 小 时 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 ， 
EI 1% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 葡 
光斑 点 。 
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(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 冰片 对 照 品 , 加 石油 本 (60 一 90C) 制 成 每 1ml 含 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 己 烷 - 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 BRE SEDI 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,放置 10 一 20 分 钟 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
RER o 

(6) 取 本 品 4. 5g, 剪 碎 ,加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,用 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 9 一 10 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 3E 
去 乙酸 乙 酯 液 ,水 溶液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙 
醚 5ml 使 溶解 ,用 0. 05%% 氢 氧化 钠 溶 液 5ml 振 摇 提取 ，, 碱 水 
提取 液 再 用 乙醚 洗涤 2 次 ,每 次 5ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 
稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 Sml, 
4 3JF CBE SE BUR . TETTE. 5X 16 Jn EB BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 主 
品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 oin" 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) A , TC 
取 上 述 两 种 溶液 各 N H 薄 层 板 上 ,以 
正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 冰 酷 酸 (6 : : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 
斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
PE o 

【检查 〗】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VIL FI -Z R0. 1% 磷 酸 溶液 (12 : 14 : 74) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 
T 5000, 

NEMARA PUR CHO] BR inii E TES PRE ,加 
甲醇 制 成 每 1m 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 lg, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 播 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak d E ALA ER BLA RE BET (CCo Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
3:0. T0mg; 

[8&5 MKA, Sem. H FJL R 
B ,停食 停 乳 RRR AE ZKZ KENS . 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 丸 ,一 日 2~3 次 。 

【规格 】 每 丸 重 1. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


品 洲 液 与 供 试 品 溶 液 各 
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[4h75] 胆 南星 天 麻 
太子 参 茯苓 
水 半 夏 ( 制 ) 橘红 
Jv T BB 青 
琥珀 沉香 
ZU dg CUP) Ab ME 
ALS | 羌活 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 胆 南星 、 九 节 闸 蒲 、 正 珀 \ 沉 香 、 六 
神曲 天麻、 川 营 .羌活 粉碎 成 细 粉 ,过 旬 ,备用 ;其 余 太 子 参 等 
六 味 加 水 煎 煮 三 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 
18.53 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,粉碎 REALE IE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 黄 棕色 的 粉 
JR RME o 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 管 胞 壁 略 
厚 , 有 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 人 字形 或 十 字形 (沉香 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 挥 干 ERE EE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
川 营 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) HE BER. EXE TREE 4— 61, 2D 
于 同一 硅胶 GEBARE ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 无 水 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
Ah , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
浴 液 。 另 取 芜 活 对 照 药 材 1g, 加 无 水 乙醇 15ml, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 4 一 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 
酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 ,和 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 ;再 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 ik dst 
则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 A 
为 填充 剂 LER -yk BS EK (33 : 1 : 67) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 芽 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 50ml, 密 


照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
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3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10p 几 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7 dh £L XP BASE 8 EL LLL ELTE CCo Ha; O14 ) 计 ,不 
得 少 于 0. 75mg. 

天 麻 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA Z 8-0. 1% 磷酸 溶 液 (1.6 : 98.4) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 8500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ， 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 ,精密 加 50% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) 
5 分 钟 ,精密 量 取 上 清 液 3ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,1g, 内 径 为 lcem) 上 ,用 50% 甲 醇 洗 脱 ,收集 流 出 液 及 洗 脱 
液 9. 5ml 于 10ml 量 瓶 中 ,用 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 膝 以 天 麻 守 (Cis His O7) 计 ， 不 得 少 
于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 】 第 痰 熄 风 , 健 脾 理 气 。 用 于 原 发 性 全 身 
性 强直 - 阵 挛 发 作 型 儿童 疗 痛 风 痰 闭 阻 证 ,发 作 时 症 见 四 肢 抽 
f. ntHER.—EH ES. dESEÍ. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 三 至 六 岁 一 次 5 粒 , 七 至 十 三 岁 
一 次 8 8E,— H 3 X. ZR ii BE ERE: RRUL ARS 23 ERARA A 
XE E RT ABE E rn CH ZIP PP 

【注意 】 忌 食 牛 羊肉 .无 鳞 鱼 及 辛辣 刺激 食物 ;少数 患 儿 
服药 后 出 现 食欲 不 振 、 恶 心 哎 吐 、 腹 痛 腹 演 等 消化 道 症状 , 饭 
后 服用 或 继续 服药 1 一 3 周一 般 可 自行 消失 ; 停 药 、 减 量 需 在 
医生 指导 下 进行 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

^E) 密封 。 


容 液 各 5 一 
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【处 方 】 ARK 120g WTC $6)30g 
R 60g 黄柏 60g 
焦 山 楂 90g 大 豆 黄 卷 90g 
郁 金 15g 通 草 30g 
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【 制 法 】 以 上 八 味 , 柏 子 、 黄 芬 、 黄 柏 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 英 
陈 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密 
度 为 1. 30—1. 35(50C ) 的 笛 膏 。 取 笛 襄 1 份 , 加 蔗糖 3 份 、 糊 
精 1 份 及 上 述 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 绿色 至 黄 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、. 微 苦 
Tij dE e 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : HAERA 
色 , 梭 形 , 壁 厚 ,和 孔 沟 细 ( 黄 蕉 )。 果 皮 含 晶 石 细胞 类 圆 形 或 多 
角形 ,直径 17~31um, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 唱 ( 杞 子 )。 纤 
维 束 鲜 黄 色 , 周 围 细 胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤维 , 含 晶 细胞 
壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 ) 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醇 5ml, 漫 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 
5ml, 漫 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 ;再 取 盐 酸 小 尼 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml Sp 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 三 种 溶液 各 
ln1, 分 别 点 于 同一 硅胶 et ene 
醇 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (12 : 6 : : 1) 为 展开 剂 EARRA 
饱和 的 展开 伺 内 ,展开 ,取出 , 陈 干 ， Ca 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 50ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 30ml 使 溶解 ,加 活性 炭 
0. 5g; 撑 名, 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 枯 子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 4 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -丙酮 -水 (5 : 5 : 0.6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 水 30ml, 搅 拌 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 
三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菌 陈 对 
照 药 材 1g, 加 水 20ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (6 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 芬 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (5 : 3 : 1: DOSSGTGRI EF W, ECT ESI 125 — 
氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
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置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 .应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WE .- 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 .3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 IER EON RR ibis E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 60nug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 名, 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 
7096 LE 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
33kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 BUS DURO E (Ca Ha On ) 计 ， 不 得 少 于 
90. 0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 解 郁 止 痛 。 用 于 肝胆 湿热 所 
SC EA] E VET . 胁 痛 、 上 腹胀 .发 热 . 恶 心 呕吐 、 食 欲 减退 .身体 倦 懒 、 
皮肤 黄 染 ;黄姜 型 肝炎 或 无 黄 净 型 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 Han dio Mio is" 
七 岁 一 次 10 一 15g, 八 至 十 岁 一 次 15g ,十 一 ee 
3 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 10g 

【贮藏 】 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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[4h77] 朱砂 80g War 40g 
川 贝 母 40g 胆 南星 30g 
前 胡 30g A2 30g 
WFE 30g 大 青 叶 30g 
木 通 30g 桂 梗 30g 
JH FR 30g 羌活 30g 
西河 柳 30g 地 黄 30g 
T15& Gb30g IRAJ 30g 
EE 30g 葛根 20g 
HT 20g KR 20g 
甘草 20g 防风 20g 
冰片 10g 水 牛角 浓缩 粉 10g 
7t -E fl Sg 薄荷 脑 0. 1g 


【 制 法 】 以 上 二 十 六 味 , 除 薄荷 脑 外 ,冰片 粉碎 成 细 粉 ， 
朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ; 川 员 母 、 天麻、. 胆 南星 粉碎 成 细 粉 :与 羚 插 
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角 粉 .水 牛角 浓缩 粉 . 朱 砂 粉 末 配 研 , 过 得 , 混 义 ; 荆 芥 穗 、 桶 
红 .羌活 .前 胡 提 取 挥 发 油 ,药酒 与 其 余 甘 草 等 十 四 味 ,加 水 前 
者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 成 育 。 将 上 述 混合 粉末 及 辅料 适量 加 入 浓缩 谊 中 , 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 制 成 颗粒 ,干燥 。 再 加 入 冰片 薄荷 
脑 及 荆 芥 穗 等 挥发 油 , 混 匀 , 压 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 暗 红色 的 片 ; 气 辛 , 味 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 乙醚 10ml, 研 磨 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
en ,加 乙醇 制 成 每 1ml E 2mg 的 溶液 ,作为 对 

及 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
ai 对 照 品 溶液 Zul TALA F EER G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 
乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10 96 E 48 
酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 0. 5g， 
精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 25ml、 硝 酸 钾 2g, 加 热 使 成 乳 
白色 , 放 冷 ,加 水 50ml, 滴 加 1%% 高 锰 酸 钊 溶液 至 显 粉 红色 ,再 
滴 加 2%% 硫 酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 ,加 硫酸 铁 贸 指 示 液 2ml, 
FB sit SCR EE AE SECO. 1molL) 滴 定 。 每 1ml gu SU RR ER XE 
ii C0. 1mol/L) 相 当 于 11. 63mg BIS 4 52e (HgS). 

本 品 每 片 含 朱 砂 以 硫化 汞 (HgS) 计 ,小 片 应 为 32 ~ 
39mg, 大 片 应 为 48 一 58mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 化 痰 ,清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 , 痰 
火 内 盛 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 . 头 痛 、 咳 嗽 .气喘 、 咽 喉 肿 站、 呕 
吐 , 及 高 热 惊 风 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周岁 
一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 0. 6g, 周岁 以 下 酌 减 ， 


(1)0.2g (2)0. 3g 


小 儿 肺 咳 颗粒 


Xiao?er Feike Keli 


【处 方 】 人参 20g 茯苓 20g 
日 术 8g 陈皮 20g 
鸡 内 金 20g 酒 大 黄 12g 
EE TH 20g 地 骨 皮 23g 
北 沙 参 39g 炙 甘 草 12g 
He 29g ZX 39g 
TER 8g TZ 8g 
UI 8g MÆ 29g 
款 冬 花 20g A 55 20g 
ABE 23g 胆 南星 8g 


e 535 « 


Z JL AE BUE 


5 R 20g 枸杞 子 20g 

【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 , 黄 工 、 地 骨 皮 、 北 沙 参 、 麦 冬 、 久 
HE AS 、 桂 枝 、 瓜 痿 、 紫 苑 、 桑 日 皮 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.26 — 1.30 
《80C ) 的 清宫 ;其 余人 参 等 十 二 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 清 宵 、 
芯 糖 适量 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 3g, 加 水 适量 使 溶解 ,离心 , 取 沉 演 ， 
置 显 微 镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 融 
化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ( 茯 苍 )。 花 粉 粒 呈 类 圆 球形 ,直径 
28 一 40um, 外 壁 有 刺 , 较 尖 ( 款 冬 花 )。 种 皮 石 细胞 ,表面 观 呈 
不 规则 多 角形 , 垂 周 壁 呈 深 波状 或 微波 状 弯曲 , 层 纹 清晰 ( 枸 
TET 

(2) BU m 50g, WFA ,加 甲醇 120ml, 加 热 回流 2 小时, 滤 
过 ,滤液 蒸 干 REM 72 硫酸 溶液 30ml 使 溶解 ,加 热 回 流 
1 小 时 ,用 石油 栈 (60 一 90C ) 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 
石油 醚 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 分 取石 油 醚 液 , 挥 干 , 残 
汀 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 人 参 对 照 
药材 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 人 参 三 
醇 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
10 周 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (2 * 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10), 在 
100C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(DRE m 15g, 人 研 细 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 
TERR T JamE E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
日 术 对 照 药材 0. 5g JD ZK Rita. 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 内 酮 -甲酸 (9.5: : 0.06) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 肪 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 蓝 色 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 4ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml o lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEBRE WEA 
甲烷 -丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (13 : 4 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , 喷 以 0. 5% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn o 8 PER 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
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(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烧 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 RAME AP i 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 青 项 对 照 药材 1g, 加 水 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
RT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 20ml 搅拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
1& JI] — SX FF bé m 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 (18 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 蓝 色 荧光 斑点 。 

ORE ih 5g, 人 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 
中 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙醚 液 RT ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 en G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60"C ) -甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙黄 色 荧 光 主 
斑点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 获 光斑 
点 , 置 氮 芋 气 中 加 后 ,日 光 下 检视 , 疾 点 变 为 红色 。 

(7) 取 本 品 50g, 研 细 , 加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 1 小 时 UE 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 4 
次 ,每 次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蔡 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取款 冬 花 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE» 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 
90C)- 两 酮 (6 : DARRI, RERA, AE, mF, EE PR OG 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(8) 取 枸杞 子 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](7) 项 下 的 
供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5 由 ,分 别 氮 于 同一 硅胶 G 
HERE NLR -ZAP KPR: 3 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 于 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 SARRE RAM 36g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,加 浓 氨 试 液 10ml 使 润 湿 ,加 入 三 氯 甲烷 80ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 3%% 硫 酸 溶液 30ml 使 溶解 ， 
用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 弃 去 三 氯 甲 烧 液 ,水 层 
用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 10, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 5 次 ,每 次 
30ml, 合并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 三 氯 甲烷 适量 使 浴 解 ， 
并 移 置 2ml 量 瓶 中 ,加 三 氧 甲 烧 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 洲 
液 。 另 取 马 头 碱 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 1.5mg 的 
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溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (6.4: 3.6 : DAERA, EI, WH, A 
于 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,出现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -5%% 醋 酸 溶液 (33 : 67) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 检 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 检 皮革 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
752%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 80W, 频 率 250kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g ER E AR A P (Ca Ha Os ) 计 ,不 得 少 
T0071igs 

〖 功 能 与 主治 〗 健 脾 益 肺 ,止咳 平 吴 。 用 于 肺 脾 不 足 , 痰 
湿 内 雍 所 致 咳嗽 或 痰 多 稠 黄 , 咳 吐 不 爽 ,气短 , 嘴 促 , 动 绎 
汗 出 , 食 少 纳 果 ,周身 乏力 ,血红 苔 厚 ; 小 儿 支 气管 炎 见 以 
上 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 2g, 一 至 四 岁 
一 次 3g, 五 至 八 岁 一 次 6g, 一 日 3 次 。 

【注意 】 SARREN. 

【规格 】 每 袋 装 (1)2g (2)3g (3)6g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 肺 热 平 胶 宫 
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[45755] 人 工 牛 黄 3. 3g 地 龙 55g 
珍珠 3. 3g 2E 44g 
^F HR; 11g 甘草 lig 
平 贝 母 66g ATLÈF 0.22g 
BI 55g 朱砂 0. 44g 
黄连 44g WA 88g 
FEF 0. 44g FERKA 55g 
冰片 0. 44g 新 疆 紫 草 33g 
柴 胡 66g 


[5/751 以 上 十 七 味 ,黄连 . 平 贝 母 、 北 寄 水 石粉 碎 成 粗 
粉 ; 射 干 、 拳 参 、 新 疆 紫 草 、 黄 等 、 地 龙 、 崇 胡 、 甘 草 加 水 前 者 
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二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(80C ) ,与 上 述 粗 粉 混 匀 ， 
在 40 一 60C 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;朱砂 、 珍 珠 分 别 水 飞 
成 极 细 粉 ; 羚 羊角 铀 研 成 细 粉 ;人 工 牛 黄 、 人 工 廊 香 、 冰 片 
分 别 研 细 ,与 上 述 配 研 , 混 匀 , 过 筛 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

【性 状 】 
AGE , 味 将 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 状 结 
晶 有 玻璃 样 光 泽 ,边缘 具 明 显 的 平 直 纹 理 ( 北 寒 水 石 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 少许 ,进行 微量 升华 ,升华 物 置 显微镜 
下 观察 ,升华 物 呈 不 定形 的 无 色 片 状 结晶 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 10% 盐 酸 乙 醇 溶液 20ml, 振 
$$ 10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 碘 化 饼 钾 试 液 2 H.E UT 
黄色 沉淀 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
RAR TF RAK 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 (30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 , 置 水 浴 上 
ZT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 甘 草 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 药 材 溶液 5u1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 90'C)- 乙 酸 乙 栈 
(9 : 11) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 的 硫酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 斑点 。 

(5) 取 黄 芬 对 照 药材 lg, 照 [鉴别 ](4) 项 下 供 试 品 溶液 的 
制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lmg Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 上 
述 对 照 药 材 与 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 含 4% 醋 酸 钠 
的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 :1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 晾 干 ,路 以 
1%% 的 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A S B -0. 033mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (33 : 67) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 424nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 竖 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 3000, | 

Xx BR ange ALB AERE SOC] RO n6 E TS B R 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1 一 100) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 盐酸 - 甲 


本 品 为 便 胶 吉 ,内容 物 为 黄色 至 黄 标 色 的 粉末 ; 
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液 , 即 得 。 | a 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 局 碱 (Cz。Hi: NO, e HCD FF, 
不 得 少 于 0. 80mg. 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 ,止咳 平 噶 ,镇 惊 开窍 。 用 于 小 
JL: $R ZE Jtr Br B Pig A OE D, Mi UR ~ NE PE CS] EE ROI STR E d 
18 5 ELE AN. 

【用 法 与 用 量 〗” 口服 。 六 个 月 以 内 小 儿 一 次 服 0.125g， 
七 至 十 二 个 月 一 次 服 0. 25g ,一 至 二 岁 一 次 服 0. 375g, — 28 — 
岁 一 次 服 0. 5g, 三 岁 以 上 一 次 服 0.75 一 1. 0g, 一 日 3 一 4 次 。 

【注意 】 本 品 不 宜 久 服 ; 肝 肾 功 能 不 全 考 慎 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 


【贮藏 】 s. 
小 儿 肺 热 咳 喘 口 服 液 
Xiao? er Feire Kechuan Koufuye 
[4571 麻黄 50g vi - 100g 
石膏 400g HX 50g 
金银花 167g Xll 167g 
ABE 167g $i 167g 
板蓝根 167g ZX 167g 
鱼 腥 草 167g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,石膏 加 水 前 者 0. 5 小 时 ,加 入 其 余 
ES E EUR ,加 水 前 煮 二 次 ,每 次 1 INSERAT RU C UR E SUR 
液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15(80C) , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 
醇 量 达 75% , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 
至 相对 密度 为 1. 20~1.25(80C ) 的 清 膏 ,加 水 约 至 1000ml， 
搅 勺 , 1$ Ji (4 — 7C 236 — 38 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 入 葵 甲 酸 钠 3g 
和 甜蜜 素 5g ,加 水 至 1000ml, $55] , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LEIRI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 】 (OD BUR à 10ml, 加 氯 化 钠 饱和 水 溶液 10ml， 
用 10%% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 12 一 13 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 加 盐酸 乙醇 (1 一 20) 溶 液 
2ml, 低 温 挥 干 ,残渣 立即 用 甲醇 Sml 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml y 0.5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 苗 三 
酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5ml, 加 水 5ml, 摇 匀 , 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 
1 一 2 ,离心 10 分 钟 ,沉淀 备用 。 分 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 栈 


* 538 。 


E uoce 
3€ ež 
»* ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


15ml 振 摇 提 取 ,乙酸 乙 酯 液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
ft ,作为 供 试 品 溶液 工 . 取 上 述 备 用 沉淀 ,加 乙醇 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 下 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 、 黄 劳 苷 对 照 品 ， 
分 别 加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 和 0.3mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 
各 1 一 2pl ,分别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , Wh, EF, 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 两 种 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 连 手 对 照 药材 0. 5g， 
加 甲醇 10ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 连 覆 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1l、 对 照 药 材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G SEES b. ULT SCRI DE HR RE Co : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
LH LIC ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 视点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.07~1.12( 通 则 0601). 

pH 值 ” 应 为 5.0~7.0( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
JR CORE s EA Z RB -0. 2 6 磷酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 7000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 盐酸 伪 有 麻黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 水 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 
碱 30pg 的 溶液 和 每 1ml 含 盐酸 伪麻黄碱 15ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 通 过 D101 型 大 
孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 13cm), 先 后 以 水 
100ml 和 20% 乙醇 75ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 4026 乙醇 
15ml,6026 ZEZ 15ml 和 8026 乙醇 70ml 洗 脱 ,收集 上 述 洗 脱 
液 ,浓缩 至 约 10ml, 用 适量 1026 乙醇 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 
10% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 1ml 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio。His NO * HCD 和 

盐酸 伪麻黄碱 (Co Hu NO * HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 
0. 18mg., 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 宣 肺 化 疾 。 用 于 热 那 犯 于 肺 
卫 所 致 发 热 . 汗 出 、 微 恶 风 寒 、 咳 嗽 . 痰 黄 ,或 兼 喘 息 、 口 干 
mA. | | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 至 三 岁 一 次 10ml, 一 日 3 次 ; 
四 至 七 岁 一 次 10ml, 一 日 4 次 ; 八 至 十 二 岁 一 次 20ml, 一 日 3 
次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 

【规格 】 


大 剂量 服用 ,可 能 有 轻 度 胃 肠 不 适 反应 。 
每 支 装 10ml 
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【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 地 锦 草 JU 
乌梅 焦 山 楂 
IKE EI^ 
HE 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,乌梅 . 焦 山楂. 白 芍 加 水 前 者 1 小 时 ， 
滤 过 , 药 潭 加 入 地 锦 草 ,再 加 水 煎 煮 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 , 波 
液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 , 取 上 清 液 , 回 
收 乙醇 至 无 醇 味 。 儿 茶 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
或 浓缩 至 适量 ,冷藏 , 滤 过 ;茯苓 .甘草 加 水 前 者 二 次 ,前 液 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 药 液 合并 ， 
浓缩 至 适量 ,加 芯 糖 500g 与 适量 糊 精 、 甜 菊 素 , 制 颗粒 ;或 合 
并 药 液 经 喷雾 干燥 制 得 浸 膏 粉 ,加 藤 糖 500g 与 适量 糊 精 及 阿 
司 帕 坦 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 涩 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 〈1 : 1) 
的 混合 溶液 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 
乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 曲 溶液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 lml 含 1ml 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (8 : 1 : 4) 
为 展开 剂 , 置 氨 燕 气 预 饱和 的 展开 仙 内 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
HE 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 唱 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 。 

(2) 取 本 品 lg, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
ARF ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
3 次 ,每 次 20ml, 合并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 3 
次 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -四 
酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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为 填充 剂 AE ACER -N ,N- 二 甲 基 甲 酰胺 -0.04mol/L T8] 
酸 溶液 (2.6 : 10.4 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 理 论 
板 数 按 儿 茶 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 儿 茶 素 对 照 品 . 表 儿 茶 素 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 5026 甲醇 溶解 , 制 成 每 1ml 含 儿 茶 素 
100ng、 表 儿 茶 素 50pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 FB 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 55kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
101 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg fr JL2R LL JL 2E 3 (Cs Hi OO 和 表 儿 茶 素 
(Ci; HaOe) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 7. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 健 脾 止 海 ,缓急 止痛 ,用 于 小 
儿 湿 热 性 遏 大 肠 所 致 的 泄 海 , 症 见 大 便 稀 沙 如 水 样 、 腹 痛 、 纳 
Z ;小儿 秋季 腹 演 及 迁延 性 、 慢 性 腹泻 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 OR. 六 个 月 以 下 ,一 次 1.5~3g, 六 个 
月 至 一 岁 以 内 ,一 次 3 一 6g ,一 至 三 岁 , 一 次 6 一 9g ,三 至 七 岁 ， 
一 次 10~15g ,七 至 十 二 岁 ,一 次 15 一 20g ,一 日 3~4 次 ;或 遵 
ER. 


【注意 】 BRAAM EGE, A gH 3 UK Se XUL 
应 及 时 就 医 。 
【规格 〗 每 袋 装 (1)3g (2)5g (3)10g 


【贮藏 3 密封 。 
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【处 方 】 葛根 37. 5g 黄 芬 62. 5g 
黄连 31.3g 厚 机 62. 5g 
白 芍 62. 5g 茯苓 62.5g 
焦 山 楂 62. 5g 乌梅 31. 3g 
甘草 12. 5g 滑石 粉 75g 
【 制 法 】 以 上 十 味 ,黄连 粉碎 成 细 粉 ;其 余 万 根 等 九 味 加 


水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 成 秽语 ,加 入 黄连 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 颗 
粒 , 压 制 成 1000 Hr. , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ; 或 滤液 浓缩 至 相对 密度 
A 1.15—1. 20(60C) ,喷雾 干燥 ,与 上 述 黄 连 细 粉 混 久 , 制 颗 
粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
EX X Ru RW Vi S 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 
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(2) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 用 5%% 碳 酸 氢 钠 溶液 15ml 
溶解 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调 pH EE 2 一 3, 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 蝇 溶液。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 对 照 品 溶液 4d, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 - 
水 (14 : 5: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,和 置 氨 燕 气 中 二 
15 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 
0. 15g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 亦 碱 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酝 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱 和 的 展开 缸 内 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 30 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 40ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 — 2091, X HR 
品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 以 含 0. 5% 氨 氧化 钠 的 送 甲 基 纤 维 
素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G WERE, AF -ZR Z M-P 
醇 (18 : 3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 40 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 40ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 振 摇 提 取 , 分 取 正 丁 醇 液 ， 
用 氨 试 液 30ml R, EJ EAR T. RAEM P 1m 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 革 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iing ims 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 ul 对 照 品 溶液 5u1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 
SX TAE CS : 1: 45: 10 Jy RE JE GRE, HE JF CHA, ECCE M A 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
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长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 今 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 RE 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
乙醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33KHz) 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
E , 播 习 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ak Eh d rr EI DUREE CCa Has On) 计 , 不 得 少 
于 2. 2mg. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 止 泻 。 用 于 小 儿 湿 热 下 注 所 
致 的 痢疾 、 汇 泻 , 症 见 大 便 次 数 增多 或 里 急 后 重 \ 下 利 赤 日 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 岁 以 下 一 次 1 片 ,二 至 三 岁 一 
次 2 一 3 片 ,四 岁 以 上 一 次 4 一 6 请 ,一 日 4 次 。 

【规格 】 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 18g 
(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0.17g 
【贮藏 】 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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【处 方 】 E; 地 黄 
iR A 8j X5 
桑 叶 浙 贝 母 
蒲公英 南 板 蓝 根 
| 桔梗 
RHET 甘草 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 浙 贝 母 、 汗 紫 草 分 别 用 70% 乙 醇 
回流 提取 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 , 备 
H. RIEF TUR ,加 水 煎 煮 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 
适量 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 7000.96 5].88 E. HC EHI, 
回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 糊 精 和 莽 糖 400 一 500g 及 
浙 贝 母 和 滇 紫 草 的 醇 提 浓缩 液 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 至 棕 红 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 16g, 加 7096 ZE 100ml, 加热 回 流 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 氮 试 液 1ml, ETE f E 
润 ,再 加 甲 茶 10ml, 找 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 三 氯 
甲烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药 材 
lg, 加 20% 乙 醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 贝 母 素 
甲 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 


中 国药 典 2015 年 版 Kirt ^ JU HE i TL 
10— 20yul.56f H8 25 4 25: YRCRIOGE BB ie TRE TCR 10 风 ,分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 小 儿 咽 扁 颗 粒 
dec | E 35 CT EL Hia 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 ee 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 i o B ; | 【处 方 】 金银花 109. 4g HFF 62. 5g 
binis — 30ml, 超声 处 理 20 aiti 爹 果 槛 78. lg 桔梗 78. 1g 
过 ,滤液 浓缩 至 约 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 切 对 照 药 玄 参 78.1g ZZ 78. 1g 
材 2g, 加 水 40ml, & 37K 28 "P id iE 1 小 时 VEI, UEM T , 残 AIF 0. 3lg 冰片 0. 16g 


Hm ZLE 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 LIBE EAR T SYRIAE 
加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
二 ,路 以 醋 栈 -硫酸 (26 : 1) 的 混合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 取 贝 母 素 甲 对 照 品 
l4mg ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 5ml 
和 水 4ml 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 贝 母 素 
FH 0. 28mg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 1ml、0. 3ml、 
0. 5ml、0. 7ml.0. 9ml ,分 别 置 分 液 漏斗 中 ,加 水 至 2ml, 各 加 混 
甲 酚 绿 溶液 ( 取 省 甲 酚 绿 50mg 与 邻 葵 二 甲酸 氢 钾 1. 021g ,加 
0. Zmol/L 氧 氧化 钠 溶 液 6ml 使 溶解 ,再 加 水 稀释 至 100m1) 
2ml, 摇 匀 , 再 精密 加 入 三 握 甲 烷 10ml, 剧 烈 振 播 约 2 分 钟 , 静 
置 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ,用 干燥 滤纸 滤 过 , 取 续 滤液 。 另 取水 
2ml, 同 法 操作 ,以 三 氯 甲 烷 液 为 空 日 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401) ,在 411nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 
约 8g, 精 密 称 定 , 加 水 30ml, 搅拌 使 溶解 ,用 氮 试 液 调节 pH 
EE 11, Z BED PE EC 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ， 
残渣 加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 0. 5ml 和 水 2ml, 搅 拌 使 溶解 , 转 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 2ml, 置 
分 液 漏 斗 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 " 加 溴 甲 酚 绿 
溶液 2ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶 
液 中 贝 母 素 甲 的 量 , 计 算 , 即 得 

本 品 每 1g 含 浙 贝 母 总 生物 碱 以 贝 母 素 甲 (Ca Has NO;) 
计 , 不 得 少 于 0. 15mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 清 热 , 止 咳 化 痰 。 用 于 小 儿 风 热 外 
感 , 症 见 发 热流 涕 、 咳 嗽 、. 脉 泽 。 


【用 法 与 用 量 】 温 开 水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 2. 6g, 一 至 
三 岁 一 次 4g, 三 至 十 二 岁 一 次 8g, 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 袋 装 (1)2.6g (2)4g (3)8g 


【贮藏 】 密封 。 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 除 人 工 牛 黄 \ 冰 片 外 ,其 余 金 银 花 等 
六 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1.35(50C) ,加 入 
蔗糖 700 一 800g .适量 糊 精 及 人 工 牛 黄 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 加 入 冰片 , 混 匀 , 制 成 1000g; 或 加 入 甜菊 素 约 9g、 适 量 糊 
精 及 人 工 牛 黄 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 冰片 , 混 匀 , 制 成 
500g, BI fS. 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、. 微 苦 , 或 
味 微 甜 、 微 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 8g 或 4g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 
溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 三 毛 甲 烷 
液 ,再 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
WRT XX IRI ER 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 
原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml p 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
21l, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 射 干 对 照 药 材 1g, 加 水 60ml, 前 者 20 分 钟 , 离 心 ， 
取 上 清 液 加 三 握 甲 烷 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 ud XF 
照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 - 丁 酮 -甲醇 (3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 8g 或 4g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 30ml 使 溶解 ,加 盐酸 
3ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 加 甲醇 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 
(4: D 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 16g 或 8g( 无 蔗糖 ) , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,加 三 氧 
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甲烷 振 揪 提取 2 次 ,每 次 25ml, 水 溶液 备用 ,合并 三 氯 甲烷 
AORT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 
酸 巴 马 汀 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl 对照 品 溶液 3 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : : DARRA, EF, AH, 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 
EER 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ， 
每 次 25ml, 弃 去 洗 洪 液 , 正 丁 醇 液 落 干 ,残渣 用 水 5ml 溶解 ， 
通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 
先后 用 水 60ml 和 4026 Z, B£ 40ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
70% 乙 醇 60ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 

溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 哈 巴 俄 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 5 由 ,分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (7 : 1: 2) 的 上 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105 信 加热 至 闹 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[iz] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» DU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR -0. 4% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml E 20yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 约 1g 或 0. 5g COGEBRO ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 伐 含 金银花 以 绿 原 酸 (Ci。 His Oj) ) 计 ,不 得 少 于 
3. 0mg. | 

【功能 与 主治 】 清热 利 咽 ,解毒 止痛 。 用 于 小 儿 肺 卫 热 
盛 所 致 的 喉 痹 、 乳 蛾 , 症 见 咽喉 肿 痛 、 咳 嗽 痰 盛 . 口 舌 麻 烂 ; 急 
性 咽炎 、 急 性 扁桃 腺 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 至 二 岁 一 次 4g 或 2g( 无 
蔗糖 ) ,一 日 2 次 ;三 至 五 岁 一 次 4g 或 2g( 无 蔗糖 ) ,一 日 3 次 ; 
六 至 十 四 岁 一 次 8g 或 4g( 无 蔗糖 ) ,一 日 2~3 次。 

【规格 】 〈1) 每 袋 装 8g DRRR 4g (ARE) 

【贮藏 】 wy. 
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【处 方 】 Mn 90g 川 贝 母 90g 

杏仁 ( 炒 )150g 黄 芬 150g 

- 150g — 紫 苏 子 ( 炒 )180g 

f c C5 5180g 山楂 ( 炒 )180g 

莱 腑 子 ( 炒 )180g 4 B 300g 

鱼 腥 草 360g HÆ 15g 

茶叶 15g 甘草 90g 

fri Bg 150g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 川 贝 母 粉碎 成 细 粉 ; 细 辛 、 鱼 腥 草 
蒸 馅 提取 挥发 油 , 蒸 馅 后 的 水 溶液 另 器 收集 :药酒 与 其 余 麻 黄 
等 十 二 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 和 糊 精 及 川 
贝 母 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 加 细 辛 和 鱼 腥 草 的 挥发 
油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 微 凉 , 味 甜 、 
ME o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ERAS E R 
贝壳 形 ,直径 40~64pm, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 贝 母 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 用 热 水 30ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 放 冷 ， 
MAW 30ml, 摇 匀 ,用 乙醚 60ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 液 ， 
ET , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 盐 酸 麻 
黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 
试 液 (5 : 1 : 0.1)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 0.5% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 ze RE MS 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 芬 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 由 ,分 别 
点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 茜 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (1 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 
理论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 12.5mg, 精密 
称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 色 ,精密 量 
取 5ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 
10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 入 高 碘 酸 溶液 (0.25g-~10ml) 1ml、 
0.25mol/ 工 氧气 化 钠 溶 液 2.5ml, 摇 匀 ,放置 30 分 钟 , 用 
0. 5mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 7, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 
得 (每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 2. 5ug) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 加 5mol/L 氧 氧化 钠 浴 液 
120ml, 摇 色 , 加 氢化 钠 7.5g, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
33kHz) 10 分 钟 , 燕 馏 ,用 成 有 0. 5mol/L 盐酸 溶液 5ml 的 
100ml E ic Ae 2E fL HE XT 95ml, 加 水 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 
取 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 对 照 品 溶液 的 制备 项 下 的 方法 ， 
自 “ 加 入 高 碘 酸 溶液 ”起 ,至 “加 甲醇 至 刻度 " 止 ,依法 操作 € 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

ZI d Ak 19 a PR RU dis BR XR. CCao His NO * HCD 计 ，, 不 
得 少 于 1. Zmg. 

【功能 与 主治 】 清热 宣 肺 ,化 痰 止咳 , 降 逆 平 喘 。 用 于 小 
儿 痰 热 性 肺 所 致 的 咳嗽 A E E LIC o 

【用 法 与 用 量 】》 温 开 水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 2 一 3g ,一 
至 五 岁 ,一 次 3 一 6g, 六 岁 以 上 ,一 次 9 一 12g ,一 日 3 次 。 

【规格 】 FRR 6g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 香 橘 丸 
Xiao”er Xiangju Wan 
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日 扁豆 (去 皮 )36g Ek big 36g 
莲子 36g kK EDU 36g 
炒 山楂 36g kb zi 36g 
ANTE HR GI 36g 3$ EET 36g 
EAE, IRSE 36g 酮 香 附 54g 
砂 仁 18g 法 半 夏 36g 
PREIS 18g 


〖 制 法 】 以 上 十 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 租 , 混 匀 ; 每 100g 
粉末 加 炼 密 140— 160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 褐色 的 大 密 丸 ; 气 微 香 , 味 知 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 
4—6umCGXR 729), WEITE — fü AR USE 2X E BIJE. BELTS 24 — 
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色 红色 或 黄 柠 色 , 类 圆 形 或 多 角形 ( 炒 山 楂 )。 表 皮 细 胞 纵 
列 , 常 有 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 , 波 
状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 ) 。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 
朴 ) 。 分 泥 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕 色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 
细胞 作 放 射 状 排列 ( 酮 香 附 )。 内 种 皮 石 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 
色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 注 壁 细胞 
类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 了 筷 ,集成 纹 孔 群 ( 泽 泻 ) 。 

(2) 取 本 品 15g, BERE , MERE 5g, 研 匀 ,加 石油 酶 (60 一 
90C)50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 石油 酶 (60 一 90'C ) 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
.b.BDailk (60—90'C0-Z, E Z, BR C9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Wh TFA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 苍术 对 照 药 材 0. 5g ,加 石油 醚 (60 一 90C )20ml, 同 
[鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 与 上 述 对 照 药 材 溶液 各 3 一 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G W 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (40 : DARFA, JT WE, Bt 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 的 
污 绿 色 斑 点 。 

(4) 取 本 品 15g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 匀 , 加 乙醚 30ml, 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 楂 对 照 药材 lg, 加 乙醚 30ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml g 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 岂 , 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 置 
用 展开 剂 预 平衡 20 分 钟 的 展开 亿 内 展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑 
点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 126 磷酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ; 流 速 为 
0. 70ml/min; 检 测 波长 为 283nm; 柱 温 为 35C 。 理 论 板 数 按 
橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 POS A E X B8 ini iE ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Iim g 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 
约 6g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 硅 藻 土 3g, 研 色 , 取 1g, 精 密 称 
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定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
浸泡 过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz230 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 


滤液 , 即 得 。 
测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 5 一 20Hd 与 供 试 品 溶 


W 10 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A i BEALE RK A BKA AE e H CCa Hss Oi ) 计 ,不 得 少 
Cc 4.5mg., 

【功能 与 主治 】 健 脾 和 胃 ,消食 止 深 。 用 于 脾虚 食 滞 所 
致 的 呕吐 便 演 .脾胃 不 和 、 身 热 腹 胀 ` 面 黄 肌 瘦 、 不 思 饮 食 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 3 次 ;周岁 以 内 小 
儿 酌 减 。 

【规格 〗 每 丸 重 3g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 退 热合 剂 ( 小 儿 退 热 口服 液 ) 


Xiao? er Tuire Heji 


【处 方 】” 大 青 叶 150g 板蓝根 90g 
金银花 90g jE 90g 
HEF 90g 牡丹 皮 90g 
WA 90g RT 60g 
地 龙 60g 重 楼 45g 
柴 胡 90g 白 薇 60g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 ,牡丹 皮 、 柴 胡 、 连 想 用 水 蒸气 蒸 
馆 ,收集 蒸馏 液 ,药酒 与 其 余 大 青 叶 等 九 味 加 水 前 阁 二 次 ， 
每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.15~1.20(80C ) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 7076, B 
置 , 取 上 清 液 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1. 25€80'C) ,Jzk $65] , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 。 另 取 芒 糖 
400g 制 成 糖浆 ,与 上 述 药 液 及 蒸 馅 液 合 并 ,加 入 甜菊 素 
2g、 茶 甲酸 钠 或 山梨 酸 钾 2g, 加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 ， 
Ek, KA. iMi. 

LERI 本 品 为 红 褐 色 的 液体 ; 气 芳 香 , 味 将、 六 、 微 甜 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 1ml, 加 75% 乙 醇 2ml, 播 匀 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 . 绿 原 酸 对 照 品 , 分 别 加 7526 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1—2pl. 2 3l 
点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(DAA m Sm, 2€ EXE T ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 柑 子 苷 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HEAR 
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上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 吧 以 
10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 摇 匀 , 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,水 液 备 用 ,乙醚 液 挥 干 , 残 洒 加 丙酮 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 
RE lim E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 防 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 浴 液 ,在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 水 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 氮 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 浴 液 。 另 取 连 力 对 照 药 材 2g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 微 热 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 液 
同 法 制 成 对 照 药材 浴 液 。 再 取 连 疙 并 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲醇 -甲酸 (12 : 2.5 : 2 : 0.2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 EF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm 。 
理论 板 数 按 梳 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml E 40yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1001 与 供 试 品 溶液 
10~~20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml dE YET Ë Os Ha O10) 计 ,不 得 少 
于 0.75mg。 

黄 蕉 ”上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 刍 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, Eb 50ml 量 瓶 
中 ,加 50% 甲 醇 适 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz) 
5 分 钟 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml ep EAR AE OC Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
于 1.1msg。 

【功能 与 主治 〗 朴 风 解 表 , 解 毒 利 咽 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 亚 风 、 头 痛 目 赤 、 咽 喉 肿 痛 ; 上 呼吸 道 
感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 五 岁 以 下 一 次 10ml, 五 至 十 岁 一 
次 20—30ml,— H 3 次 ;或 遵 医嘱 。 


【规格 】 DOREZA 10ml (2) 每 瓶装 100ml 
【贮藏 】 密封 。 
小 儿 退 热 桥 粒 
Xiao er Tuire Keli 
【处 方 】 大 青 叶 板蓝根 
金银花 XE 8l 
He T TET] RE 
3A DRE 
地 龙 重 楼 
柴 胡 E sk 


[5:51 以 上 十 二 味 , 牡 丹 皮 用 水 蒸气 蒸馏 提取 挥发 性 
成 分 ,备用 ;此 胡 、. 连 帮 提 取 挥 发 油 ,收集 挥发 油 备用 ; 上述 三 
种 药 渣 与 其 余 大 青 叶 等 九 味 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.06 一 1.08(80C ) ,加 乙醇 使 含 醇 量 
达 55%% 一 60%% ,放置 48 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 蔗糖 
粉 、 糊 精 (4 : 1) 适 量 , 混 匀 ，, 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 人 上 述 挥发 油 、 
挥发 性 成 分 及 2%% 薄 荷 脑 乙 醇 液 10ml 18.5] , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 甜 、 
M o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 30g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烧 制 成 每 1ml 含 
0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10~20pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 0.25%% 氧 氧化 钠 溶液 洗 
涤 3 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
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20ml, E TEAR T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
Wo APERE X R mo MPERA 1ml 含 1mg WFR, 
ERAREMA. RE CL BÉ DE GA 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 10— 20pnl Xf RE mA 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲醇 -甲酸 (12 : 2.5 : 2: 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 板 子 苷 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE, UZA 
甲烷 -甲醇 (3 : DARF H, RER , CHR mF S REDI 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg WRR, 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 一 20kl 和 上 述 对 照 品 溶 液 5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (5 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 苓 车 对 照 
品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,分别 加 75% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 ln, 分别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 痰 
光斑 点 。 


【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 #5 KAARI E mS BD 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 等 鞋 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 稚 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 
乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 
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小 儿 紫 桂 退 热 口 服 液 


ERRE EA MAS E CCa His Ou ) 计 ,5 规格 (1)] 不 
得 少 于 7. 5mg;[ 规 格 (2)J 不 得 少 于 22. 5mg. 

ET 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 桩 子音 峰 计算 应 不 低 于 3000。 | 

Xp Bü mAB POET E X RR iE EE ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50 名 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh di de NET ANTE CC Ha O41 ) 计 [规格 (17] 不 
得 少 于 3. 0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 9. 0mg。 

【功能 与 主治 〗】 dx. READ. AFP JLA A 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 恶 风 、 头 痛 目 赤 、 咽 喉 肿 痛 ; 上 呼吸 道 
感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 五 岁 以 下 小 儿 一 次 5g, 五 至 
十 岁 一 次 10~15g, 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 DERE 5g (2) 每 袋 装 lög 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 柴 桂 退 热 口服 液 


Xiao er Chaigui Tuire Koufuye 


LAI JH 130g 桂 校 45g 
葛根 130g 浮 萍 45g 
E 60g HAJ 45g 
Wd 45g 


[575] UL EJ UR, HER US SH FHZKZR B 4 INSEL SEE 
T8 TRE sr FH RR M Jed HO K HE TAL UR zb » 28 16 PL ZK BL 30 分 钟 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤 液 合 并 ,滤液 备用 ;万 根 用 5026 乙醇 
加 热 回 流 提取 3 次 ,第 一 .二 次 各 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,提取 
液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.12 一 
1.16(50°C ) 的 清宫 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 7006 — 75 96 , 静 置 , 取 
上 清 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 ; 黄 苓 加 水 前 者 三 次 ,第 一 
次 1 小 时 ,第 二 ,三 次 各 30 分 钟 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,在 
80—85'C 用 10% 盐 酸 调 节 pH 值 至 1.5~2.0, 保 温 1 小时， 
静 置 24 小 时 , 滤 过 , 沉 演 物 加 6 倍 量 水 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶 
液 调节 pH 值 至 7.0~7.5, 加 入 等 量 的 乙醇 , 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 
用 10% 盐 酸 调节 pH EE 2. 0,60 CRE 30 分 钟 , 静 置 24 小 
时 , 滤 过 , 沉 洗 用 水 洗 至 中 性 ,备用 ;日 广 . 浮 萍 、 蝉 晓 加 水 衣 者 
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二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 0.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
再 与 桂 枝 、 柴 胡 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1.12— 
1. 16C50'CO 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6096 — 7095 , ER E 
48 小 时 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 入 黄 蕉 粗 提 物 K 
IRER ERE 100g 及 山梨 酸 钾 1. 5g, 用 10% 氢 氧化 钠 溶液 
调节 pH 值 至 5.56. 0, HAHET A EH B) 2 18 VE S 156/53 , 滤 
过 ,加 水 至 1000ml, 18] KA , 灌 封 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红色 的 液体 ; 气 清 香 , 味 甜 ， 
AC o | 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 试 液 50ml 洗涤 , 弃 
去 氨 洗 液 , 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 水 
HR RETEA T. JA i P E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 1g, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 同 法 制备 对 照 药材 溶液 。 再 取 柴 胡 皂 苷 a 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶 渡 10wl、 对 照 药材 
溶液 与 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 
成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脉 干 , 虹 以 2% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 40% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,放置 30 分 钟 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

(2) 取 本 品 15ml, 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lul 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 供 试 品 溶液 10y1、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,路 以 二 硝 基 茶 肝 乙 醇 试 液 , 在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1ml, 加 乙醇 3m1, 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 芬 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E mg 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) XS , RC E XR BETA IR A 
液 1001. 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3 :1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
EF , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 
乙醚 液 ,水 液 以 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 (30,20ml) ,合并 
iE T ERE SUC ,车 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 柱 内 径 为 10mm) 上 ,以 甲醇 100ml vt 
脱 , 收 集 洗 脱 液 T ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml g o. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 取 上 
述 两 种 溶液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 
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状 , 以 二 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氮 试 液 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,热风 吹 至 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

DREI 相对 密度 MMAF 1.04( 通 则 0601) 。 

pH 值 JJ 4.5—6.0 GB 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
250nm。 理 论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
水 制 成 每 1ml & 32yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml EJ 
中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 iml 含 葛根 以 葛根 素 (Cs: Hzo。O，,) 计 ,不 得 少 
F 2. 0mg. 

【功能 与 主治 】 发 汗 解 表 , 清 里 退 热 。 用 于 小 儿 外 感 发 
Ae EIL ,发热 , 头 身 痛 , 流 涕 , 口 渴 , 咽 红 , 潘 黄 , 便 干 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 ,一 次 5ml; 一 至 三 岁 ， 
一 次 10ml; 四 至 六 岁 ,一 次 15ml; 七 至 十 四 岁 ,一 次 20ml; 一 


日 4 次 ,3 天 为 一 个 疗程 。 
【规格 】〗】 每 支 装 10ml 
【贮藏 〗】 密封 。 


ILR RRAN 


Xiao? er Chaigui Tuire Keli 


[4h75] HH 260g 桂 校 90g 
葛根 260g 浮 萍 90g 
黄 芬 120g HAJ 90g 
Wd 90g 


【 制 法 】 UL E-E UR. E LIEU RESOTC MK i R1 7 
时 ,再 蒸馏 4 小 时 , 馅 出 液 加 10 6 SCIO I 29 3C 12 小 时 ,分 取 
上 层 油 液 ,用 倍 他 环 糊 精 包 合 , 包 合 物 50C 和 干燥, 粉碎 ,过 筛 ， 
备用 ; 莱 饮 后 的 水 溶液 滤 过 ,滤液 备用 ,药酒 再 加 水 前 起 
0. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 ,备用 。 葛 根 粉 
碎 成 最 粗 粉 ,备用 。 用 50%% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 溃 24 小 时 后 进行 
渗 渡 ,收集 8 倍 量 渗 渡 液 , 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相对 密度 
1.25(607 ) 的 清 祖 。 和 黄 蕉 粉碎 成 最 粗 粉 , 布 袋 包 前 ,加 水 前 者 
三 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 ,三 次 各 0. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 在 90—85'CJm 10% 盐 酸 调节 pH 值 1. 5~2.0, 保 温 1 小 
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时 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 物 加 6 倍 量 水 , 搅 匀 ,用 oA 
氧化 钠 溶液 调节 pH 值 7.07. 5. HI SE E ERE DE , 滤 过 , 滤 
液 用 10% 盐 酸 溶液 调节 pH 值 至 2.0,60C 保 温 30 分 钟表 
置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 水 洗 至 中 性 ,得 黄 蕉 粗 提 物 。 其 余 白 
芍 等 三 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 0.5 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 桂 枝 、 柴 胡 水 提 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
HÀ 1.07--1. 10€50 C5 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 24 小 
时 , 滤 过 , 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相对 密度 1. 25 060 CO B 1T 
喜 。 与 葛根 握 取 浓缩 液 合并 ,加 入 黄 芬 粗 提 物 , 混 匀 ,加 入 3 
倍 量 蔗糖 , 倍 他 环 糊 精 包 合 物 及 糊 精 适量 , 制 粒 ,60C 干 燥 , 时 
ARE AAR 1. 1g, 18.5 , 制 成 800g( 规 格 1) 或 60 C 干燥 , 制 成 
1000g (规格 2), 即 得 。 

CERI 本 品 为 浅 棕 黄 色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、 
TE o 

【鉴别 (1) 取 本 品 8g( 规 格 1) 或 10g( 规 格 2) ,人 研 细 , 加 
水 饱和 的 正 丁 醇 60ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 
液 50ml 洗涤 , 弃 去 氨 洗 液 , 再 用 正 丁 醇 他 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 50ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 柴 胡 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, 煎 者 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 用 氮 试 液 50ml 洗涤 F RAAR, EHET EE A 
水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 正 丁 琢 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 取 柴 胡 皂 背 a 对照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶 
液 与 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,使 成 
条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BEC BELA 2%% 对 二 甲 氮 基 茶 甲醛 的 40% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,放置 30 分 钟 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 | | 

(2) 取 本 品 4g( 规 格 1) 或 5g( 规 格 2) ,加 水 10 ml 使 溶解 
RH BER TE SERE 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 
渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 
照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 取 上 述 供 试 品 溶液 
10p1\、 对 照 品 溶液 1 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C60—90'CO-Z, ER Z, BB C17 : DARFA, EF, AAF, 
喷 以 二 硝 基 葵 肝 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

ODORE m 2g (规格 1) 或 2. 5g (规格 2), 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 昔 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml p 1mg 溶液 ,作为 对 照 品 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
loul IERRA 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酷 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ， 
喷 以 2% 三 握 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
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谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 8g (规格 1) 或 10g (规格 2), 研 细 , 加 甲醇 
60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 
溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 (30,20ml), 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 
正 丁 醇 至 干 , 残 潭 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,3g, 柱 内 径 为 10mm) 上 ,以 甲醇 100ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 回 收 甲 醇 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEL E. 
条 状 , 以 二 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (4:1:0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 的 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 1ml 含 32pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 15ml, 振 播 使 
浴 解 ,加 水 至 刻度 , $65] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 葛根 以 葛根 素 (Cza Ho O, ) 计 ,不 得 少 于 20. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 发 汗 解 表 , 清 里 退 热 。 用 于 小 儿 外 感 发 
热 。 症 见 发 热 , 头 身 痛 , 流 涕 , 口 渴 , 咽 红 , 省 黄 , 便 干 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 周 岁 以 内 ,一 次 0.5 袋 ; 一 至 
三 岁 ,一 次 1 袋 ; 四 至 六 岁 , 一 次 1.5 袋 ;七 至 十 四 岁 , 一 次 2 
袋 ;一 日 4 次 ,3 天 为 一 个 疗程 。 

【规格 】 DOERR 4g (2 8S g 

【贮藏 】 密封 。 
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蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;水 牛角 加 水 前 者 3 小 时 后 ,再 与 此 
胡 等 三 味 的 药 渣 及 其 余 黄 耸 等 四 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1 小 
时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 20 一 1. 25(85C)， 放 冷 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% , 搅 匀 ， 
静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,与 挥发 油 合 并 ,加 入 
矫 味 剂 ,调节 pH 值 至 规定 范围 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 , 静 置 ， 
滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 香 , 味 甜 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 30m, EKER TF, MERE 
10g, 研 匀 ,加 乙酸 乙 酯 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 TR E US CAS 
T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 葛 根 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 
0. 25) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 于, 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 区 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 水 溶 
液 备 用 ;合并 乙醚 提取 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药材 0. 2g ,加 乙醚 10ml, 振 摇 提 取 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 5 AP FEE C, DE JG BE e ELA AUD SUR DERBI EL. 

(3) 取 本 品 20ml, T 48 Z5 Z4] 10ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 约 为 1. 5cm, 柱 高 为 10cm), 以 每 分 钟 1. 5ml 的 
流速 ,先后 用 水 100ml 和 甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 液 ， 
浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 犹 对 照 药 材 1g, LR 
醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 连 换 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 5ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 
(5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 30ml 
R EJ EART, RA mP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 柴 胡 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2» 10'C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 22 对 二 
FH SEE FH REB 40% 硫 酸 溶液 ,在 60C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
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在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 黄 苓 苷 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.5 一 7.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 音 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 HOC EOM HER ZI 10mg, 精 密 称 
定 , 置 200ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 量 , 置 热 水 浴 中 振 摇 使 
溶解 , 放 冷 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 黄 芬 
H 50ug. 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 0. 5ml, 通 过 D101 型 
大 和 孔 吸 附 树脂 柱 (内 径 约 为 1.5cm, 柱 高 为 10cm) ,以 每 分 钟 
1. 5ml 的 流速 用 水 70ml 洗 脱 , 继 用 40% 乙 醇 洗 脱 , 充 去 7~9ml 
洗 脱 液 ,收集 续 洗 脱 液 于 50ml 量 瓶 中 至 刻度 52] , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 曲 溶液 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml E RS  » E OC Hi O11 ) 计 ,不 得 少 
于 208 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 , 演 火 利 咽 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 高 热 \ 头 痛 、 咽 喉 肿 痛 、 鼻 塞 流 涕 .咳嗽 、 大 
便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周岁 以 内 一 次 2.5 一 5ml, 一 至 三 
岁 一 次 5 一 10ml, 三 至 七 岁 一 次 10 一 15ml, 七 至 十 二 岁 一 次 
15—20ml,— H 3—4 次 。 

【注意 】 如 病情 较 重 或 服药 24 小 时 后 疗效 不 明显 者 ,可 
酌情 增加 剂量 。 

【规格 】 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 避 光 。 
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[4h75] 柴 衣 1250g HA 625g 


板蓝根 1250g 葛根 625g 
金银花 687. 5g 水 牛角 312. 5g 
XEXH 750g Kx 312.5 


【 制 法 】 UI EAR. IS] m SR E ER TR De UE IE HI 
2& fa KAA A s CARS KEAMER 3 小 时 后 ,再 与 
Je 8j] Sk — Wk H3 Zu vt e RSS VU BR JI ZK BUR — Us REX 1 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
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1. 10—1. 25C60 C ) 笛 膏 , 冷 至 室温 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6576, 
搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 35C80'CO I] 18 Bg ,干燥 、 粉 碎 , 加 蔗糖 、 糊 精 适量 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 入 上 述 挥 发 油 , 混 匀 , 制 成 3000g[ 规 格 
(122 ;或 制 成 1000g[ 规 格 (2)], 即 得 。 

DEI 本 品 为 柠 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 或 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 ， 研 细 , 加 水 40ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
BERA, MARAR 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 
醇 液 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
W. ARKH E 0. 5g, 加 水 40ml, 加 热 微 沸 1 小 时 , 滤 
过 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,” 起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10xl、 对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2210'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 迄 基 茶 甲 醛 的 40% 硫 酸 
溶液 ,在 60'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ;分别 置 日 光 及 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 葡 
JC PER. 

(2) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,和 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 
2ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷却 ,用 乙酸 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg KR R, TE 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 lal. 2p CT RI — 
硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~ 60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 : 5: D 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 ,加 水 30ml 使 溶解 ,离心 
10 分 钟 ,通过 D101 型 大 和 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 2cm, 柱 高 
为 15cm) ,依次 用 水 150ml 和 甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 
液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 扫 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 加热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 再 
PEREX R m MEERE 1ml p lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl、 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 冰 醋 酸 (16 : 3 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C An 3 e 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 曲 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 RAK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
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正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,备用 ; 
水 液 置 水 浴 上 蒙 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 201 ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 正 丁 醇 备 用 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
T A FREE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黄 等 并 对照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -醋酸 -水 (10 : 4 : 5 : 3) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 预 饱 和 30 分 钟 的 展开 氏 内 ,展开 , 取 
HRF EDI 1% 的 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 

0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 辽 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 ** 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 Tm 
胶 为 填充 剂 :以 甲醇 -0.2% 磷 酸 溶液 (47 : 53) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 约 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


0. 3g[ 规 格 (1)] 或 0.1g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 


中 ,加 50% 甲 醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

En RRE AS AR E CCa His O41) 计 , 不 得 少 
F 24. 0mg. 

连播 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 ee 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA. LEA ma A, 以 水 为 流动 相 Ce 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 229nm。 理 论 板 数 按 连 疙 昔 
峰 计算 应 不 低 于 3000。 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOW) 
0~10 24 76 
ja 24->20 76—80 
15—18 20 80 ^ 


对 照 品 溶液 的 制备 取 连 起 并 对 照 品 ,精密 称 定 ， 加 甲醇 


制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 — 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 
细 , 取 约 3g[ 规 格 (1)J 或 0. 1g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 精 密 加 入 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
E^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

As Bh fj 8 ór E a A XE ELE (Co; Hss On ) 计 ,不 得 少 
Fo. 50mg. | 

【功能 与 主治 】〗】 清热 解毒 , 泻 火 利 咽 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 高 热 . 头 痛 、 咽 喉 肿 痛 、 鼻 塞 流 涕 咳嗽、 大 
便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 ,一 次 1.5~3g [规格 
(022 或 0.5~1g [规格 (2) ] ;一 至 三 岁 , 一 次 3 一 6g [规格 
(1)] 或 1~2g [规格 (2) ] ;三 至 七 岁 , 一 次 6 一 9g [规格 
(1) ] 或 2~3g【〔 规 格 (2) ] ;七 至 十 二 岁 , 一 次 9 一 12g CM 
格 (1) ] 或 3 一 4g [规格 (2) ] ;一 日 3 一 4 次 。 

【注意 】 如 病情 较 重 或 服药 24 小 时 后 疗效 不 明显 者 ,可 
酌情 增加 剂量 。 

【规格 】 每 袋 装 (1)6g (22g 

【贮藏 】 密封 | 
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【处 方 】 柴 胡 250g 黄 芬 125g 
葛根 125g 水 牛角 62. 5g 
金银花 187. 5g 板蓝根 250g 
XE 150g 大 黄 62. 5g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 柴 胡 .金银花 EERE h 
后 的 水 溶液 另 器 收集 ;水 牛角 加 水 先前 者 3 小 时 后 ,再 加 入 薰 
馏 后 的 药 渣 与 黄花 等 四 味 前 竹 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1.12—1. 1760C) 的 清 襄 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% Ma, 
置 48 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 ,浓缩 液 加 水 适量 ,蔗糖 600g, 
EERE 3g, 煮 沸 使 溶解 , 滤 过 , 放 冷 ,加 入 上 述 挥发 油 , 搅 
^] ,调整 总 量 至 1000ml, 搅 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 红 棕 色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 40ml, 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
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15ml, 合 并 乙醚 液 , 备 用 ;水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氮 试 液 30ml 洗涤 , 取 正 丁 
醇 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 水 30ml, 加 水 前 者 1 小 时 , 趁 
热 滤 过 , 有 目 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次” 起, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2)10%C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨 基 芋 甲醛 的 40% 硫 酸 溶 液 ,在 
60C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 或 区 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 40ml, 用 乙酸 乙 酯 40ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 
乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 于, 残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 (R,S)- 告 依 春 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
40ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 试 验 , 以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 
0. 02 5 磷酸 溶液 (7:93) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 245nm。 理 
论 板 数 按 (R,S)- 告 依 春 峰 计算 应 不 低 于 5000。 分 别 吸取 对 
照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10 一 20 由 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 
定 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 唱 色 谱 峰 保 留 时 间 相 对 
应 的 色谱 峰 。 

(3) 取 本 上 品 40ml, 浓 缩 至 约 10ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 (内径 为 1. 5cm, 柱 高 为 10cm), 以 每 分 钟 1. 5ml 的 流 
速 ,先后 用 水 100ml 和 甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 液 , 回 
收 甲醇 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 青 对 照 药 材 1g, 加 
甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 上 照 药 材 溶液 。 
再 取 连 儿童 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 深 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 及 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 乙醚 液 , 挥 至 约 1ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 2g, 加 乙醚 10ml, 振 摇 提 取 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 
黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(75 : 24 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 及 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。. 

(5) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 试 品 色谱 
中 ,应 呈现 与 黄 芬 苷 对 照 品 及 葛根 素 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.18( 通 则 0601) 。 
> pH 应 为 4.5~6.5( 通 则 0631). 
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其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA £L 29 V AH. A L0. 196 BEBR TA VOS TUS AR B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 : 锡 根 素 检 测 波长 250nm RAE 


检测 波长 274nm。 理 论 板 数 按 欧 根 素 峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 ) 流动 相 ACA 流动 相 BCA) 
0 一 15 12 88 
15—30 12-60 88—40 
30—31 60-12 40— 88 
31-40 | "7512 88 


对 照 品 溶液 的 制备 KEIRA Nan. DB Nm 
量 , 精 密 称 定 ,加 50% 甲 醇 分 别 制 成 每 lml 含 葛根 素 20ug、 黄 
AH 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 50%% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 10g, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 1ml EES UE S H CCa Hi Ou ) 计 ,不 得 少 于 
3. 0mg; 含 葛根 以 万 根 素 (Cs; HzoO,) 计 ,不 得 少 于 1. 5mg。 

〖 功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 泻 火 利 咽 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 ,证 见 高 热 .头痛 、 咽 喉 肿 冯 、 鼻 塞 流 涕 咳嗽、 大 
便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 周岁 以 内 ,一 次 2.5 一 5ml; 一 至 
三 岁 ,一 次 5~~10ml; 三 至 七 岁 ,一 次 10 一 15ml; 七 至 十 二 岁 ， 
一 次 15~20ml;— H 3 一 4 次 。 

【注意 】〗 如 病情 较 重 或 服药 24 小 时 后 疗效 不 明显 者 ,可 
酌情 增加 剂量 。 

【规格 〗 每 支 装 10ml; 每 瓶装 120ml 

LERI 密封 , 置 阴 凉 处 。 
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〖 处方】 炒 鸡 内 金 4.7g ”山楂 93. 3g 
六 神曲 ( 炒 )85. 5g kb zz P 85. 5g 
Ef 23. 3g 陈皮 7. 8g 


[5:51 DEXIA H EE ZRUB s ER BR E D K RU 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ; 炒 鸡 内 金 、 六 神曲 、 炒 麦 
芽 加 水 温 浸 提 取 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 与 
上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 笛 襄 ,加 和 人 上述 细 粉 及 适量 糖 
粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 ; 或 压制 成 750 片 , 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 标 色 的 片 ; 或 为 异型 薄膜 衣 片 ,除去 包 
衣 后 显 浅 棕色 ; 气 微 , 味 甘 、 微 酸 。 


Zn 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 石 细 胞 淡 紫 
红色 .红色 或 黄 标 色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 125pm( 山 楂 ) 。 

(2) 取 本 品 40 片 或 30 片 ( 薄 膜 衣 片 ), 研 细 , 加 三 毛 甲 烷 
30ml 与 浓 氮 试 液 2ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 酒 用 三 氯 
甲烷 10ml 洗涤 ,合并 三 氯 甲 烷 液 ,加 盐酸 溶液 (1 一 5)25ml， 
振 摇 提取 ,分 取 酸 水 层 , 加 浓 氮 试 液 调节 pH [8 8 9.8 — CT 
烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 挥 干 , 残 酒 加 
甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 槟 椰 对 照 药材 
2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10p1、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
Mié G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (92 : 8 : DONE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 或 5 片 (薄膜 衣 片 ), 人 研 细 ,加 甲醇 10ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 检 皮 茸 对照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 影 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

RE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.05%% 醋酸 溶液 (88 : 12) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 能 果 酸 峰 计算 应 不 低 于 13000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 熊 果 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 100ml, 超 声 处 理 ( 功 
R 500W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 , 播 匀 , 滤 过 , 滤 河 用 乙醚 
洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 用 石油 酶 (30 一 
60C ) 浸 泡 2 次 ,每 次 10ml( 约 浸泡 1 分钟 ), 倾 去 石油 醚 , 残 
漆 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 山楂 以 能 果 酸 (Cs Has O;) 计 , 素 片 不 得 少 于 
0. 14mg ,薄膜 衣 片 不 得 少 于 0. 18mg. 

【功能 与 主治 】 消食 化 滞 , 健 脾 和 胃 。 用 于 食 潍 肠胃 所 
DEP PEN QUEEN: d S mL S 

【用 法 与 用 量 】 口服 或 咀嚼 。 一 至 三 岁 一 次 2~4 片 ,三 
至 七 岁 一 次 4 一 6 片 ,成 人 一 次 6-8 片 [ 规 格 (1)] 或 一 至 三 岁 
一 次 2—3 片 , 三 至 七 岁 一 次 3~5 片 ,成 人 一 次 5 一 6 片 [ 规 格 
(2)] ;一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 片 重 0. 3g 
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【贮藏 】 密封 。 
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[5:51 以 上 十 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 
减 压 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6076 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 
回收 乙醇 并 浓缩 适量 ,加 水 适量 ,搅拌 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 加 入 
倍 他 环 糊 精 ,搅拌 包 合 ,再 加 入 蔗糖 , 搅 匀 ,加 水 至 1000 ml, YË 
过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 40ml, 加 浓 氮 试 液 3ml、 三 氯 甲烷 
30ml 振 揪 提取, 取 三 氯 甲 烧 液 ,加 稀 盐 酸 5ml 及 水 20ml H 
提取 ,分 取 酸 水 层 ,用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 8 一 9, 加 三 氯 甲 
烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 节 干 , 残 酒 加 
甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 构 对 照 药材 
1g, 加 三 氯 甲 烷 30ml 及 浓 氨 试 液 3ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G EJ 
板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (45 : 5 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 杰 红 色 斑 点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 振 摇 提取 ,分 
RETER. RT ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
23 BOE SEDE BR ZU EE 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 (20 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10 96 i 
Ke BRIT. XE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 10g» Ar 39 
于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 凌 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 条 合剂 的 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 5 : 1.5) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 0.5%% 草 三 酮 乙醇 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10ml, 加 7 26 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 混 合 溶液 


中 国药 典 2015 年 版 


E ge 
3€ Ae A 
3 ouryao. com 


Z JL St 58, 7 A OR 


20ml, 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 插 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 , 三 氯 甲 烧 
液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 桔 梗 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲烷 
(1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 不 低 于 1.10( 通 则 0601) 。 

pH 值 ”应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 乙 有 捕 -甲醇 -磷酸 二 氢 钾 溶液 ( 取 磷 酸 二 氢 钊 
0. 6g, — HRR 1. 0g, 冰 栈 酸 lml, 加 水 溶解 并 稀释 至 
1000mD (15 : 30 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 224nm。 理 论 
板 数 按 辛 弗 林峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 辛 弗 林 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 通 过 聚 酰 胺 柱 
(30—60 目 ,2.5g, 内 径 为 12. 5mm) , HK 30ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 3€ 53 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
2041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A4 iml Ep 4H 3c UL SE GB CCS Hus NO;) 计 ,不 得 少 
T^ 0. 12g. 

【功能 与 主治 〗 清热 肃 肺 , 消 积 止咳 。 用 于 小 儿 饮 食 积 
i . 痰 热 草 肺 所 致 的 咳嗽 .夜间 加 重 、 喉 间 痰 鸣 .上 腹胀 .口臭 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 5ml, 一 至 二 岁 一 
次 10ml, 三 至 四 岁 一 次 15ml, 五 岁 以 上 一 次 20ml, 一 日 3 次 ; 
5 天 为 一 疗程 。 

【规格 】 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 致 锤 清 热 颗 粒 


Xiao? er Chiqiao Qingre Keli 


LEHI XE 444g 淡 豆 或 333g 
iW 222g HIIT 222g 
炒 枯 子 189g 大 黄 189g 
333g 赤 芍 222g 
Tz 167g 厚 朴 333g 
黄 芬 333g 半 夏 333g 


紫 胡 222g 甘草 189g 

【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 连 锤 、 薄 荷 . 剂 芥 、 柴 胡 提 取 挥 发 
油 ,挥发 油 用 倍 他 环 糊 精 包 结 , 蒸 馅 后 的 水 溶液 备用 。 其 余 淡 
豆 玛 等 十 味 与 上 述 药 漆 加 水 鹿 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1.05 — 1.10 (55C) BS TH EF. mZ EES ER E GA 
65% ,搅拌 , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 30~1.35(55 ) 的 稠 膏 ( 含 蔗糖 ) 或 浓缩 至 1. 10 一 1. 20 
(554C) 的 清 膏 ER. MEFA ME MARE 
量 , 真 空 干燥 ,粉碎 后 与 挥发 油 包 结 物 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60'C 以 
下 真空 干燥 得 颗粒 1000g( 含 蔗糖 ); 或 取 清 膏 加 入 甜菊 素 和 
枸 橡 酸 适量 混 匀 ,加 糊 精 适量 和 挥发 油 包 结 物 , 制 粒 ,加 入 香 
精 适 量 混 匀 , 制 成 1000g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甘 、 微 昔 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, de $6 18 54 
1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 10m1, 3 T X18 Jn 7K 10ml 使 溶解 ,再 
加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g. 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 Sul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (30 一 60"C)- 甲 酸 
乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ,在 置 氨 蒸气 中 可 
后 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 7596 ZE 10ml, dii 2 小时, 滤 
过 , 取 滤 液 1ml, 通 过 已 处 理 好 的 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 ( 柱 内 
径 为 1cm , 柱 高 为 5cm) ,以 水 5ml EE. REKA, DJ. 40 96 FR 
醇 5ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 男 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml g 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ul1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 : 4: 1 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
JF otl, BE EA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 烘 约 5 分 
钟 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, i d 2 小 时 , 滤 过 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 诱 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE BUZAR 
烷 - 甲 醇 (49 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 USC SEA. 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105'C 烘 约 5 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 操 作 ， 


e 533 * 


小 儿 惊 风 散 


HA m BE C60 — 90 C) 1m1 于 挥发 油 测定 器 中 ,提取 挥发 油 , 分 
取石 油 醚 液 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 荆 芥 对 照 药材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 5% A 
硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 65 96 ZE 30ml, 加 热 回流 1.5 小 
时 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 , 男 取 黄 苓 车 对 照 品 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 2: 0.3 : 
DARRAK ÆFA, EF EA 1% 三 氛 化 铁 乙醇 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104)。 

【含量 测定 】 HF 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -5mmol/L d] Ex RAAE 2. 526 55 PS BS 
(10 : 90) 为 流动 相 ; 柱 温 35 C ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 
数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
流动 相 浴 解 制 成 每 lml E 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 0. 45g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 (功率 300W, 频 率 50kHz) 人 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 渡 
过 。 精 密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 
刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE ETANTE CC Ha O16 ) 计 ,规格 (1)、(3) 
不 得 少 于 6. 4mg; 规 格 (2)、(4) 不 得 少 于 12. 8mg. 

连播 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZH- C22 : 78) 为 流动 相 ; 柱 温 35 C ;检测 波长 
为 277nm。 理 论 板 数 按 连 疙 背 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

IRE MRAKA POEH E X) R mE E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 溶解 制 成 每 lml 含 0. lmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 
量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 ,加 70%% 乙 醇 5ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


* 554 。 


RN 
3€ HOR 
** ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


fif C100 ~ 200 目 ,2g, 柱 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 70%% 乙醇 
80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 , 残 漆 用 50% 甲 醇 溶解 , 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh EAS EAEE CCo; Hs4s011) 计 ,规格 (1)、(3) 
不 得 少 于 0. 68mg; 规 格 (2)、(4) 不 得 少 于 1. 36mg. 

【功能 与 主治 〗 MIER, AAF. HTJ ARR 
冒 夹 滞 证 , 症 见 发 热 咳 嗽 ,鼻塞 流 涕 , 咽 红肿 痛 , 纳 呆 口 渴 , 腕 
腹胀 满 ,便秘 或 大 便 酸 具 ,省 黄 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 六 个 月 至 一 岁 ,一 次 1 一 2g; 
一 至 三 岁 ,一 次 2 一 3g; 四 至 六 岁 ,一 次 3 一 4g; 七 至 九 岁 ,一 次 
4~5g; 十 岁 以 上 ,一 次 6g; 一 日 3 次 。 

【规格 〗 〈1) 每 袋 装 2g 〈2) 每 袋 装 4g 
CREER) (4) 每 袋 装 4g( 无 蔗糖 ) 

[Ey 密封 。 


(3) 每 袋 装 2g 


小 儿 慰 风 散 
Xido’ er Jingfeng San 
【处 方 〗 全 蝎 130g 
雄黄 40g 
甘草 60g 
[50:51 以 上 五 味 ,雄黄 、 朱 砂 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 
全 蝎 等 三 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 往 , 混 匀 , 即 得 。 


kb 3E 224g 
朱砂 60g 


DERI 本 品 为 橘 黄色 或 标 黄 色 的 粉末 ; 气 特异 , 味 
甜 、 咸 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 体 壁 碎片 淡 黄 色 


至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窜 ,有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 
蝎 ) 。 体 壁 碎片 无 色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 僵 乔 ) 。 纤 维 束 
周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 (甘草 )。 不 规则 细 
小 颗粒 上 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 不 规则 碎 块 金 
AEREA E, AFORE). 

(2) 取 本 品 1g, 加 盐酸 -硝酸 (3 : 1)5ml, 置 水 浴 上 加 热合 
AIRT RAMAK 10ml 使 溶解 , 滤 过 。 取 滤液 2ml, 加 氧 
化 亚 锡 试 液 数 滴 , 即 生成 白色 沉淀 并 迅速 变 为 灰 黑 色 。 另 取 
滤液 2ml, 加 碘化钾 试 液 数 滴 , 即 生成 猩 红 色 沉淀 ,加 入 过 量 
的 碘化钾 试 液 ,沉淀 复 溶解 。 

(3) 取 本 品 0. 2g, 置 卉 坝 中 ,加 热 至 产生 白 烟 , 取 玻 片 覆 
盖 后 ,有 白色 冷凝 物 ,将 此 玻 片 置 烧 杯 中 ,加 水 10ml, 加热 使 
溶解 。 取 溶液 5ml, 加 硫化 氨 试 液 数 滴 , 即 显 黄色 ,加 稀 盐酸 ， 
生成 黄色 和 毗 状 沉淀 ,加 入 碳酸 铵 试 液 后 沉淀 复 溶解 。 

(ORE m 0.2g, 用 水 湿润 ,加 氯酸钾 饱和 的 硝酸 溶液 
2ml 使 溶解 ,加 入 10% 握 化 钢 溶 液 后 生成 白色 沉淀 ,此 沉淀 不 
AFK. 
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【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0502) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ELE E-Z H-0. 5 6 BEBE TA HE CO : 20 : 75) 为 流动 
AH ;检测 波长 为 276nm。 理 论 板 数 按 甘 草 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 30% 乙 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 320W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 甘草 以 甘草 苷 (Ca Ha Os,) 计 ,不 得 少 于 
1. 6mg。 

【功能 与 主治 〗 镇 惊 炸 风 。 用 于 小 儿 惊 风 , 抽 搞 神 昏 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周岁 小 儿 一 次 1. 5g, 一 日 2 次 ; 


周岁 以 内 小 儿 酌 减 。 
【规格 〗 每 袋 装 1. 5g 
【贮藏 】 密封 。 
Ls) L8 Bib LE DP 
Xiao? er Qingfei Zhike Pian 

[4575] 紫 苏 叶 15g 菊花 30g 
AR 45g 川 员 母 45g 
kb d 45g 枇杷 叶 60g 
RIT log RHE 45g 
前 胡 45g 射 干 30g 
WT (36 045g A 45g 
知 母 45g 板蓝根 45g 
人 工 牛 黄 15g 冰片 8g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 川 贝 母 . 射 干 、 黄 苓 粉碎 成 细 粉 ;人 
工 牛黄 与 冰片 分 别 研 细 ; 蜜 桑 白 皮 、 黄 根 、 板 蓝 根 、 析 子 、 炒 紫 
苏 子 、 知 母 .前 胡 、 枇 杷 叶 加 水 前 阁 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,第 三 次 30 分 钟 , 前 液 滤 过 ; 紫 苏 叶 、 菊 花 加 水 热 浸 
三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 30 分 钟 ,浸出 液 
滤 过 ; 炒 兰 杏仁 用 80% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,或 压榨 去 油 
后 用 80% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ;第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1.15~1.20(50C)。 将 上 述 三 种 药 液 合并 , 减 压 浓缩 至 适量 ， 
加 入 川 贝 母 等 三 味 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 人 工 牛 黄 细 
粉 及 适量 淀粉 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 入 冰片 细 粉 及 适量 辅料 ,压制 
成 1000 FREARK, E. 
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LERI 本 品 为 浅 棕 黄 色 至 棕色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 , 除 
去 包 衣 后 显 浅 棕 黄色 至 棕色 ; 气 香 , 味 微 将 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 广 卵 形 或 
N EÉ ,直径 40~60pm, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 贝 母 )。 草 酸 钙 柱 晶 直径 约 30 一 40pkm( 射 干 ) 。 址 
皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 

(2) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 三 氯 甲烷 10ml, 超声 处 理 30 分 
fh , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 lml 各 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 浴 液 各 341, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 冰 酷 酸 (18 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 龙 脑 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 花 干 , 残 汀 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 100 10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 EF RE BET EARRA 5 分 钟 后 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORES EX E mo MEERE 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 3(4) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 
同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ER Ri F, i A 
2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 板子 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml E 4mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶 液 10pl 及 上 述 对 照 品 溶液 24l1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (7 : 1 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 , 取 出 , 肪 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 38 25 磷酸 洲 液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RESPIR nis E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50yg WER, , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ; 或 薄 
膜 衣 片 除 去 包 衣 后 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.15g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
70% 乙醇 补足 减 失 的 重量 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ m A E RS MA S P CC Hi Ou ) 计 ,不 得 少 于 
2. 9mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解 表 ,止咳 化 次 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 、 内 闭 肺 火 所 致 的 映 热 咳 嗽 、 气 促 痰 多 、 烦 躁 口 淘 、 大 便 干 燥 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 1 一 2 片 , 一 至 三 
:a 2e oa R ULKI Ra K 

【规格 】 DKF ”每 片 重 0.15g 

DREF ”每 片 重 0. 2g 

(3) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 26g 

(4) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 21g 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 清 肺 化 痰 口服 液 


Xiao? er Qingfei Huatan Koufuye 


[4h75] Jk EE 90g 
黄 苓 225g 


前 胡 225g 
炒 紫 苏 子 225g 


^i? 675g Ib sr ds. 225g 
AT 279g PTH 225g 


KADAI 以 上 八 味 ,石膏 加 水 前者 1 小 时 后 ,加 入 麻黄 等 
七 味 ( 营 英子 包 煎 ) ,前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.22(50C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 
70% , 搅 匀 ,更 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 入 蕊 糖 
100g、 蜂 蜜 200g、 山 梨 酸 2g, 加 水 至 1000ml, fit 5] , Ug ib, TEE 
封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 至 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 CD 在 [含量 测定 ] 麻 黄 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 
品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(2) 在 [含量 测定 ] 黄 苓 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色 谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(3) 取 本 品 2ml, 加 水 gsml, 摇 勺 ,加 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 
提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 前 胡 对 照 药材 0. 3g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 
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钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 15ml, 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提 取 , 分 
取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 深 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (20 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 ,时 以 
10 26 & &U fL 8A TE VEL ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光 主 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 04( 通 则 0601)。 

pH 值 ” 应 为 3.5~6.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 麻黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 A ZR- 176 E ER VAL CA : 96) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 和 盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 各 10mg ,精密 称 定 ,分 别 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶 
解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 上 述 盐 酸 麻 黄 碱 溶液 2ml, 
盐酸 伪麻黄碱 溶液 1ml, 置 同一 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 - 浓 氨 试 
液 (95 : 5) 混 合 溶液 稀释 并 定 容 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 精 密 量 取 
5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 稀释 至 刻度 , 播 
^J , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 加 在 已 处 理 好 的 固 相 茜 取 柱 
(以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 的 固 相 茶 取 柱 , 规 
格 :6mlM150mg,30km。 依 次 用 甲醇 .水 各 6ml 预 洗 ) 上 ,依次 
用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 .甲醇 各 6ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
新 鲜 配 制 的 甲醇 - 浓 氮 试 液 (95 : 5) 混 合 溶液 5ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 于 5ml 的 量 瓶 中 ,加 上 述 混合 溶液 至 刻度 A , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。His NO * HCD 5j 
盐酸 伪麻黄碱 (Ci。His NO * HCl) 的 总 量 计 ,不 得 少 
d^ 0. 20mg. 

黄 劳 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1 色 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 精 密 量 取 
3ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙醇 稀释 至 刻度 , 揪 匀 ,精密 量 取 
5ml, 置 25ml 量 壮 中， 加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 


测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
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10pl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml E AR H CCa Hi Ou. 不 得 少 于 
3.6mg 。 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 ,止咳 平 吴 。 用 于 小 儿 风 热 犯 
肺 所 致 的 咳嗽 , 症 见 呼吸 气 促 、 咳 嗽 痰 跨 、 喉 中 作 啊 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 3ml, 一 至 五 岁 一 
次 10ml ,五 岁 以 上 一 次 15 一 20ml, 一 日 2 一 3 IX, Fd SJ, 

【注意 】 脾虚 泄 海 者 慎 用 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 

4:257 AHIR Descurainia sophia (L.) Webb 
ex Prantl 的 干燥 成 熟 种 子 。 


小 儿 清 热 止 咳 合剂 (小 儿 清 热 止 咳 口服 液 ) 


Xiao’ er Qingre Zhike Heji 


【处 方 】 麻黄 90g 炒 昔 杏仁 120g 


A 270g HX 90g. 
Xi 180g 板蓝根 180g 
北 豆 根 90g 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,麻黄 ,石膏 加 水 前 者 30 分 钟 ,再 加 入 
其 余 炒 苦 杏仁 等 五 味 ,前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 加 
蜂蜜 200g 蔗糖 100g KÆ P MEN 3g, 者 沸 使 溶解 ,加 水 使 成 
1000ml, 搅 匀 ,冷藏 24 一 48 小 时 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 ;或 滤 
液 加 热 煮 沸 后 100 C 保温 30 分 钟 , 放 冷 , 灌 封 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 的 液体 , 久 置 有 少量 沉淀 ; 味 甘 、 
MEL. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 加 浓 氨 试 液 lml, 用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,加 盐酸 乙醇 溶液 (1->20) 
1ml, 摇 匀 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 斌 
品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml g lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氧 甲 烧 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 3.5 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
JF Hb AT, E DL BG m B GRE E 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 盐酸 3ml 与 三 氯 甲烷 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 SLE. 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 醋 -丙酮 -甲酸 (10 :2:4: 
0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液， 


M 
3€ meZ 
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在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2ml, 加 乙醇 8ml, 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EFRI 1%% 三 氯 化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 相对 密度 MRF 1. 04( 通 则 0601) 。 
pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631). 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL. RS -0. 1% 磷 酸 溶液 ( 含 0.1% 三 乙 胺 ) C3 : 97) 
为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 205nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计 
算 应 不 低 于 4000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 0. 1mol/L. 的 盐酸 溶液 制 成 每 1ml 含 45pg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 加 水 10ml KK 
氮 试 液 0. 5ml, 用 乙醚 振 播 提取 5 次 (30ml, 30ml, 20ml, 
20ml,20ml) ,合并 乙醚 液 , 加 盐酸 乙醇 溶液 (1 一 20)2ml, 混 
匀 , 低 温 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 用 乙醇 5ml 溶解 ,转移 至 25ml 
量 瓶 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 麻 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Co His NO * HCD FF, 
不 得 少 于 0. 15mg. 

【功能 与 主治 】 清热 宣 肺 , 平 跨 , 利 咽 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 恶 寒 、 咳 嗽 痰 黄 、 气 促 嘴 息 、 口 干 音 
Wy BP UE b. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 至 二 岁 一 次 3 一 5ml, 三 至 五 岁 
一 次 5 一 10ml, 六 至 十 四 岁 一 次 10 一 15ml, 一 日 3 次 。 用 时 

【规格 7 
žE 120ml 

【贮藏 】 密封 。 


(1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml (3) 每 瓶 


小 儿 清 热 片 


Xiao? er Qingre Pian 


【 处方】 黄柏 117. 6g 灯心草 23. 5g 
HT 117. 6g EJ 47g 
雄黄 47g 黄连 70. 6g 
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朱砂 23. 5g 
EX 117. 6g 
薄荷 素 油 0. 47g 

【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 薄荷 素 油 外 ,朱砂 、 雄 黄 分 别 水 
飞 成 极 细 粉 ;黄连 、 大 黄粉 碎 成 细 粉 ;黄柏 . 龙 胆 用 70% 乙 醇 
BRE ,收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 襄 ; 其 余 灯 心 草 等 四 味 
加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 
膏 ,与 上 述 稠 膏 及 粉末 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 
薄荷 素 油 ,压制 成 1000 Hr , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 黄 色 ; 气 特异 ， 
Be. 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 纤维 东 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 (黄连 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 柱 黄 色 , 有 光 
泽 ( 雄 黄 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 
(朱砂 )。 草 酸 钙 簇 唱 大 ,直径 60 一 140km( 大 黄 ) 。 

(2) 取 本 品 8 片 , 研 细 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 H, 
5g, 内 径 为 1.5 一 2cm) 上 ,用 无 水 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART RAMZ 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
连 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
加 甲醇 至 5ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 餐 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 茶 - 乙 酸 乙 栈 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 
液 (12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 燕 气 预 饱和 的 展开 缸 内 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
黄色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 8 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 燕 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
fi ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子音 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
& 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10n1、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5:5:1: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105'CJm4AZy 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 戎 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml g img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 241、 对 照 品 溶液 5ul1, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 
醋酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 奎 腕 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 剂 预 
饱和 30 分 钟 ,展开 ,取出 ,上 逐 于, 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 暗 绿 
色 斑 点 。 

(5) 取 本 品 5 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 


龙 胆 47g 
大 黄 47g 
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15 分 钟 , 放 冷 Le UB YR ROT RE K 10ml 使 溶解 ,再 加 
盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g. 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30~60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15: 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 楼 
黄色 荧光 主 斑 点 ;和 置 氨 藻 气 中 加 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 
的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DF E REDE S DERE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 板子 背 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 背 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 50p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml， 
置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 顶 子 以 杠 子 苷 (Cy Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 1.5mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 祛 风 镇 惊 。 用 于 小 儿 风 热 , 烦 
躁 抽 搞 ,发热 口疮 ,小 便 短 赤 , 大 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ,一 日 1 一 2 次 ;周岁 
EA PS Zh JL ES VR 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 感 冒 口服 液 
Xiao? er Ganmao Koufuye 
【处 方 】 ) € 85g 菊花 85g 
XE 85g 大 青 叶 14g 
板蓝根 85g 地 贡 85g 
地 骨 皮 85g 日 微 85g 
Wim 56g AB 141g 


[5:51 LET UR. EE 薄荷 .菊花 蒸馏 提取 挥发 油 ， 
蒜 馏 后 的 水 溶液 另 璐 收集 ; 药 渣 与 其 余 连 赤 等 七 味 加 水 前 者 
ZKA E AR 1 小 时 ) ,合并 秀 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 涂 液 
合并 ,浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 65% ,冷藏 48 小 时 , 滤 
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过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,加 入 单 糖浆 山梨 酸 钾 ,加 热 
使 溶解 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 加 入 上 述 挥发 油 及 聚 山梨 酯 80, 加 
水 至 1000ml, 搅 匀 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 苦 、 辛 、 微 甜 。 

LEMI (1) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 乙醚 液 , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
5 HU 3E XI RR ZU. 1g, 加 乙醇 10ml, 25 3€ Je d$ , 冷 浸 过 夜 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lOpl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 
酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, Fi itt iE C60 — 90'C ER 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 
TREE. AESH BRUM 0. 5g, 加 石油 醚 (60 一 90C)5ml, 密 
E , 振 摇 数 分 钟 ,放置 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 菏 荷 脑 对 照 品 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 制 成 每 lml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 15 由 对 照 品 溶液 Sul, AT 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 醋 (19 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 -乙醇 (1 : 4) 
的 混合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 值 3.5—5.5 GB I| 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 
的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.22mm, 膜 厚度 为 
0. 25um) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 1107€ ,以 每 分 钟 5C 的 
速率 升温 至 160'C ,保持 20 分 钟 ;分 流 进 样 。 理 论 板 数 按 百 
秋 李 醇 峰 计算 应 不 低 于 50 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 百 秋 李 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 正己 烷 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 100ml, 照 挥 发 油 测 
定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 测定 右上 端 加 水 至 充满 刻度 部 分 ， 
并 洪流 人 烧瓶 时 为 止 ,再 加 正己 烷 5ml, 连 接 回 流 冷 凝 管 ,加 
热 并 保持 微 沸 4 小时, 放 冷 , 待 溶液 分 层 清晰 后 ,分 取 正 己 烷 
液 , 置 10ml 量 瓶 中 ,用 少量 正己 烷 分 次 洗涤 挥发 油 测 定 器 内 
EE ,正己 烷 洗 液 并 和 人 同一 量 瓶 中 ,加 正 已 烷 至 刻度 $$ 53 , BD. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Lul IEA 
气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Am ml ES EEA AREE CC: Ha; O 〇 ) 计 ,不 得 少 
于 8.54g. 


〖 功能 与 主治 〗 清热 解 表 。 用 于 小 儿 外 感 风 热 所 致 发 热 
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重 、 微 恶 风寒 、 涉 痛 、 有 汗 或 少 汗 、 咽 红肿 痛 \ 口 渴 、 舌 尖 红 、 营 
薄 黄 而 干 、 脉 浮 数 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 5ml, 一 至 三 岁 一 
次 5 一 10ml, 四 至 七 岁 一 次 10 一 15ml, 八 至 十 二 岁 一 次 20ml， 
一 日 2 次, 摇 匀 服用 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


小 儿 感 冒 茶 


Xiao? er Ganmao Cha 


[4:77] J € 750g 菊花 750g 
XE 750g 青 叶 1250g 
板蓝根 750g 地 黄 750g 
J& RE 750g 日 答 750g 
薄荷 500g AB 1250g 


【 制 法 】 MEFR, AB 250g、 板 蓝 根 粉碎 成 细 粉 ;地 黄 、 
F1 Hi Fr Rz A B 1000g 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ;菊花 、 大 青 叶 加 水 热 汝 二 次 ,第 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 漫 出 液 , 滤 过 ; 广 缆 香 、 薄 荷 、 
连 想 提取 挥发 油 ,其 水 溶液 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤 液 合 并 ,浓缩 
至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 及 蕊 糖 粉 约 4100g、 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 ,压制 成 1000 块 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅 棕 色 的 块 状 物 ; 味 甜 、 微 蔡 。 

LESI DREM 30g, 研 细 , 加 三 毛 甲 烧 40ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 靛蓝 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1011. XE BR RAW 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
申 烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g, 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 UE 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 0.2%% 和 氧 氧化 钠 溶液 20ml, 加 热 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 据 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 AT ,残渣 加 0.2%% 氧 氧化 钠 溶液 20ml, 加 热 使 溶解 ,用 
三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 提取 液 28 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 竹 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 WAI , BUDE e TRE LIO — 15 ud T 
照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
甲醇 -甲酸 (9 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 526 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 'C dm 3A zm BIG Wh oGs m NP. ptu 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 营 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2， 


* 889 * 


用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 菊 花 对 
照 药材 lge, MERR 1ml 和 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 节 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1~2p1l、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (7 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
喷 以 5%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 至 清 
晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; AZ H-k (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 202nm。 
JI e A Cp ELTE ETERNI. 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 POEWE XR mE E ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 碎 , 泥 
匀 , 取 适量 ,人 研 细 , 取 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
和 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
EA , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml.2& T .5Ri& JH 70% 乙 醇 
10ml 溶解, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, FJ f$ JJ 
1.5cm) 上 ,用 70% 乙醇 100ml 洗 脱 , 收 集 流出 液 和 洗 脱 液 , 蒸 
T , 残 漆 用 适量 50% 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 5026 FB 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh dk WAR YEGED LA E A E (Cn Ha O11) 计 , 不 得 少 
FT 0.55mg, 

【功能 与 主治 】 ARAR, AARE. HFD JLA 
冒 , 症 见 发 热 重头 胀 痛 、 咳 嗽 疾 黏 、 咽 喉 肿 痛 ; 流 感 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 岁 以 内 一 次 6g, 一 至 三 岁 
一 次 6~12g, 四 至 七 岁 一 次 12 一 18g, 八 至 十 二 岁 一 次 24g， 
一 日 2 次 。 


【规格 】 每 块 重 6g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
小 儿 感 冒 颗粒 
Xiao? er Ganmao Keli 
[45755] ) € € 75g 冰花 75g 
E 75g 大 青 叶 125g 
板蓝根 75g 地 黄 75g 


e 560 。 


AN 
3€ 小 分 美 
*»* ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


地 骨 皮 75g HZ 75g 
ifr 50g G 125g 

【 制 法 】 以 上 十 味 ,取石 膏 25g、 板 蓝 根 粉碎 成 细 粉 ;地 
E OREK AR 100g 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ;菊花 ,大 青 叶 热 浸 二 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 浸出 液 , 滤 过 ; 广 蓝 香 、 薄 荷 . 连 址 提 
取 挥 发 油 ,其 水 溶液 滤 过 ,滤液 与 以 上 二 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 30—1. 35C50 CO HS TEPBE S POR B 1 43 RERUM 2 13 RARI L3 
与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 挥发 油 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 棕 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 30g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回 流 
提取 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 0.5ml, 作 为 供 试 品 深 
液 。 另 取 通 蓝 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烧 制 成 每 lml 含 Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲 莱 -三 所 甲烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,立即 观察 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【功能 与 主治 】 玻 风 解 表 , 清 热 解毒 。 用 于 小 儿 风 热 感冒 ， 
症 见 发 热 重头 胀 痛 、 咳 喇 痰 黏 , 咽 喉 肿 痛 ;流感 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 6g, 一 至 三 岁 
一 次 6 一 12g, 四 至 七 岁 一 次 12 一 18g, 八 至 十 二 岁 一 次 24g， 
一 日 2 次 。 


【规格 】 FRE 12g 
【贮藏 】 密封 。 
小 儿 感 冒 宁 糖浆 


Xiao? er Ganmaoning Tangjiang 


【处 方 〗 Wt 80g Hr 67g 


Tid. 80g ^F AT. 80g 
EA 80g 桔梗 67g 
前 胡 80g HIE 27g 
炒 柱子 40g EIIE 27g 
六 神曲 ( 焦 )27g REF 27g 
芦 根 120g 金银花 120g 
E 80g | 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 薄 荷 、. 荆 芥 穗 提取 挥发 油 , 昔 杏仁 
压 棕 去 油 ,加 五 倍 水 ,37C 浸 溃 3 小 时 ,浸渍 液 水 蒸气 蒸 馅 ,用 
90% 乙 醇 液 20ml WERE 60ml, 过 滤 ,密封 储存 。 其 余 
牛 萝 子 等 十 二 味 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 工 小 
时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 48 小 时 , 取 上 清 液 浓缩 至 适量 ， 
JL A RETE 450g I ESZE ZR 0. 25g、 茶 甲酸 钠 3g, 者 沸 使 溶解 ， 
加 入 查 仁 水 混 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 ,加 入 挥发 油 及 柠檬 香精 、 香 
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f dé xs EE ,加 水 至 1000ml, 搅 名 , 滤 过 ,分 装 , 即 得 

LEIRI 本 品 为 深 棕 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 蔡 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 40ml, J£ 3H SE (30— 60'C) 50ml , 振 
TE JC. A EUR HUE GU EISE E G), E T RA D Za E A ER 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 、. 荆 芥 油 
对 照 品 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 
(6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 乙醇 溶液 - 
硫酸 (18 : 1) 的 混合 溶液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 至 50ml, 离心 , 取 上 清 液 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 
洗 脱 至 洗 脱 液 无 色 ,再 用 5096 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
RT SIE E 10ml 使 溶解 ,离心 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5l1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酶 - 
甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 黄 今 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 涂 液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 洲 液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3 :1 :1) 为 展开 剂 , 展 
JF. HS LECT EI 225 — RUE SR CEST YR. DEA S (nn, 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 2x TF , 9 1E JL 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 板 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
Hi G 薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 20( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 d 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50:0. Wai AME 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 今昔 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 黄 分 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml lOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 6g, 精 密 称 定 , 置 100ml € 
瓶 中 , 绥 缓 加 入 甲醇 50ml, 边 加 边 摇 , 超 声 处 理 ( 功 率 150W， 
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频率 50kHz)20 分 钟 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 ， 
离心 (转速 为 每 分 钟 5000 转 ) ,精密 量 取 上 清 液 2ml, 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 1553] , 即 得 。 
测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 蝇 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 lg EASA ES E CCa Hi O41) 计 , 不 得 少 
F 1. 50mg., 
【功能 与 主治 〗 朴 散 风 热 ,清热 止咳 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 、 汗 出 不 磷 、 鼻 塞 流 涕 .咳嗽 咽 痛 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 初 生 儿 至 一 岁 ,一 次 5ml, 二 至 三 
d ,一 次 5 一 10ml, 四 至 六 岁 ,一 次 10 一 15ml, 七 至 十 二 岁 ,一 
次 15 一 20ml, 一 日 3 一 4 次 ,或 遵 医嘱 。 


h IA HX S TA dn 18 RE 


【规格 】 (1) 每 瓶装 100ml (2) 每 瓶装 120ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
小 儿 腹 泻 宁 糖浆 
Xiao? er Fuxiening Tangjiang 
〖 处方】 党 参 150g 日 术 200g 
fk 200g AA 250g 
甘草 50g ) «€ 8 50g 
KF 50g 


[5:51 以 上 七 味 ,日 术 、 广 警 香 、 木 香 加 水 藻 馏 ,收集 藻 
馏 液 ; 药 渣 与 其 余党 参 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20(50C) JC 
冷 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 50%, 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 
蔗糖 610g 及 山梨 酸 3g ,煮沸 使 浴 解 , 滤 过 ,滤液 加 入 上 述 燕 
馆 液 , 搅 匀 , 制 成 1000 ml, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 棕 色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 涩 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 5ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蔡 干 , 残 酒 用 甲醇 2ml 
溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 H, 5g, 内 径 为 1— 
1. 5cm) 上 ,以 40% 甲 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ARTE FTD 
甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 
0.5g, 加 水 50ml, 煮 沸 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 0. 5 一 1 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 
醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
EAA., E 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 用 石油 醚 (30 一 60C)10ml RAER, 
弃 去 石油 醚 液 , 水 层 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
Wo ARARIRE 1. 5g, 加 水 30ml, de $& 5 分 钟 , 滤 过 
取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
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试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 使 成 条 状 , 以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 的 10% 硫 酸 溶液 ,在 
105 心 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 条 斑 。 

(3) 取 本 品 60ml, HA d SE C60 — 90'CO ER 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 石油 醚 提 取 液 ,低温 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 加 石油 
BE C60—90'C)15ml, LES AE EE 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 二 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 百 秋 李 醇 
对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
15ul、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 为 1.24 一 1. 28( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 BEDS SU RS mis i ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 SOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 MERA 6g, 精 密 称 定 ， 置 50m] 量 
瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 葛根 以 葛根 素 (Cz Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 1.0mg。 

【功能 与 主治 】 (RUM E ,生津 止 泻 ,用 于 脾胃 气虚 所 致 
的 汇演 , 症 见 大 便 汇 泻 、 腹 胀 腹痛 、 纳 减 、 呕 吐 、 口 干 , 倦 仍 乏 
力 . 舌 淡 苔 白 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 十 岁 以 上 儿童 一 
次 ;十 岁 以 下 儿童 酌 减 。 

【注意 】 呕吐 腹 海 后 舌 红 口 渴 , 小 便 短 赤 者 慎 用 。 

【规格 〗 每 瓶装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 金银花 300g 
。 562 。 


XE 250g 
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(«b^ XET- 250g HAX 300g 
Bi 300g 防风 150g 
紫 苏 叶 150g HI 100g 
葛根 150g 人 工 牛 黄 lg 


【 制 法 】 UL ETUR ER XR 、 托 草 穗 提取 挥发 油 , 燕 
馏 后 的 水 浴 液 另 器 收集 ;金银花 、 炒 牛 萝 子 .蒲公英 、 黄 芬 、 防 
风 .葛根 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 , 滤 
过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1. 35 
COOKER. RAB 1 份 , 蔗 糖 粉 4 份 , 糊 精 1 份 ,人 工 牛 
黄 ( 先 与 蔗糖 粉 . 糊 精 配 研 均匀 ) 及 乙醇 适量 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
加 入 上 述 连 玫 等 挥发 油 , 混 勺 , 即 得 

DEIRI 本 品 为 黄 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 乙醚 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ， 
以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 区 光斑 点 。 

(2) 取 牛 落 子 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 
项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 tioni 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jin s 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 苓 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (10 : 7: 5 : 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 1m g 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 i 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
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【含量 测定 】〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 酷 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 耸 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RESPIRE mE E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0. 8g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,加 
70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

dh ARAS E EE ODER P CCa His On ) 计 ,不 得 少 
T 27mg. | 

【功能 与 主治 】 宣 肺 解 表 ,清热 解毒 。 用 于 小 儿 外 感 风 
热 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 恶 风 、 头 痛 咳 嗽 .鼻塞 流 涕 、 咽 喉 痛 痒 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 至 二 岁 一 次 4g ,一 日 2 
次 ;三 至 五 岁 一 次 4g, 一 日 3 次 ;六 至 十 四 岁 一 次 8g ,一 日 2 一 
3 次 。 


【规格 〗 每 袋 装 8g 
【贮藏 】 密封 。 
小 儿 解 热 丸 
Xiao er Jiere Wan 

【处 方 】 全 蝎 80g 胆 南星 70g 
防风 70g 羌活 70g 
KER 60g WE X 50g 
FHE 50g 薄荷 50g 
J A ig 50g BRERA 50g 
KÆR 40g 陈皮 40g 
茯苓 40g 甘草 40g 
EFH 40g kb 20g 
IRM 5g 珍珠 40g 
朱砂 10g 人 工 牛 黄 10g 
AIRE 10g 冰片 5g 


〖 制 法 】 以 上 二 十 二 味 ,珍珠 、 朱 砂 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ; 
人 工 牛黄 、 人 工 魔 香 、 冰 片 分 别 研 细 ; 其 余 全 蝎 等 十 七 味 粉碎 
成 细 粉 。 将 朱砂 和 珍珠 的 极 细 粉 人工 牛 黄 等 三 味 的 粉末 与 
其 他 药 味 的 粉末 配 研 ,过 篇 , 混 匀 。 每 100g YR LR E 110— 
130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 体 壁 碎片 淡 黄色 
至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 
蝎 )。 气 孔 特 异 ,保卫 细胞 侧面 观 似 哑铃 状 (麻黄 )。 石 细胞 成 
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群 或 单个 散在 ,类 圆 形 、 长 圆 形 或 不 规则 形 ,直径 15 ~ 53um 
( 猪 牙 皂 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 不 规 
则 分 校 状 园 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 游 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 
色 ,直径 4~6ym (茯苓 )。 纤 维 东 周围 薄 辟 细胞 含 草酸 钙 方 
晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 体 
〈 僵 和 蛋 ) 。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 , 具 光 泽 ,有 时 可 
见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ， 
边缘 瞳 黑色 (朱砂 ) 。 

(2) 取 本 品 12g, B E , WERE 3g, 研 色 , 加 丙酮 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药材 1g, 加 丙酮 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 对 照 品 
升 脐 素 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 10n1、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (4 : D. 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烧 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pl、 对 照 品 溶液 2 由 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 
3 : 2) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 浓 氮 试 液 5ml, 三 毛 甲 烷 30ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 分 取 三 氯 甲 烷 层 ,低温 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 Iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 1 : 0.1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 萌 三 酮 试 液 , 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 , 药 渣 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 
加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 落 
干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 铸 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 - 水 
(5 : 1.5:0.4:1,6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虑 干 , 置 紫外 光 灯 
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(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (35 : 65 : 0. 05) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 POSE EX RR m EE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 7Oug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
混 匀 , 取 约 2. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 九 含 陈皮 以 术 皮 苷 (Cs。 Ha Ois ) 计 ,不 得 少 


F 0. 64mg. 
【功能 与 主治 】 清热 化 痰 ,镇 惊 , 息 风 。 用 于 小 儿 感 冒 发 


热 , 奖 省 秦 盛 ,高热 惊 风 , 项 背 强直 ,手足 抽 摘 ,神志 红 蒙 ,呕吐 
咳嗽 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 ;周岁 以 内 
【规格 每 九重 1g 
贮藏】 密封 , 置 阴 闵 干 燥 人 处。 
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Xiao?er Jiegan Pian 

[4h75] 大 青 叶 830g 
黄 耸 415g 草草 415g 
桔梗 250g 甘草 165g 

【 制 法 】〗】 以 上 六 味 , 取 桔梗 125g 粉碎 成 细 粉 ; 柴 胡 蒸馏 
提取 挥发 油 ,蒸馏 后 的 挥发 油 与 水 溶液 另 器 收集 ;药酒 与 大 青 
叶 、 黄 稚 、 荆 草 、 甘 草 及 剩余 桔梗 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 及 燕 馏 后 的 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 20—1. 25 C707CO 的 清 襄 , 加 乙醇 使 含 醇 量 
为 70% ,充分 搅拌 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 ,并 浓缩 
至 相对 密度 为 1.30 — 1. 35 C80 C) 的 笛 襄 ,加 入 桔梗 细 粉 , 混 
匀 , 制 粒 , 干 燥 , 过 篇 ,加 入 挥发 油 及 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 
成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 ，。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 呈 桂 褐色 ; 味 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 30 Fr ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 水 100ml, 
加 热 使 保持 微 沸 30 Ap Th , 放 冷 ,离心 ,上 清 液 用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 液 , 挥 干 ,残渣 加 三 所 甲烷 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 青 叶 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲 


"8j 415g 
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烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 19p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 三 氧 甲烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 


晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 加 70% 乙 醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 至 无 醇 味 ,加 水 20ml 使 溶解 , 滤 
过 , 取 续 滤液 5ml, 置 离心 管 中 , 滴 加 盐酸 1 滴 , 摇 色 , 离 心 
2 分 钟 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) , 弃 去 上 清 液 ,沉淀 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 黄 苓 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -丙酮 -二 甲 基 甲 酰胺 - 冰 醋 酸 -水 -(250 : 100 : 11 : 15 : 50) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 


品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


(3) 取 本 品 7 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 -水 -盐酸 
(10 : 10 : 3) 的 混合 溶液 46ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 
ZAFRA RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 桔 梗 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 


清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 本 品 17 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 敬 干 ,残渣 加 水 30ml, 温 热 使 溶 
解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 醚 液 , 水 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 取 正 丁 醇 液 , 蔡 干 , 残 酒 加 甲醇 
Sml 使 溶解 ,加 于 已 处 理 好 的 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
15g, HX 10— 15mm) E. Fl 40% FP ji 150ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
甘草 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 药材 溶液 
24, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 
酸 - 水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 议 点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

〖 含 量 测定 〗 #5 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
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为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (43 : 57 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 竺 车 蜂 计 算 应 不 低 于 3500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 Im E 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
DF, RA 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
乙醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh ARTE WAR LAXE (Ca Ha O01 ) 计 ,不 得 少 
TP 3.2mg, 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2mol/L. 乙酸 胺 溶液 (用 冰 醋 酸 调 节 pH 
值 至 4. 2)(58 : 42) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 
按 甘 草酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 贸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (每 1ml 含 甘 
AREXE m 0. 1mg, 折 合 甘 草酸 为 0. 097 95mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 再 称 定 重量 ,用 
70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 ,转移 至 离心 管 中 , 离 心 5 分 钟 ( 转 
速 为 每 分 钟 500 2) ,精密 吸取 上 清 液 25 ml. 2& 28 26 BEER . In 
水 25ml, 转 移 至 分 液 漏 斗 中 ,加 盐酸 0. 5ml, 摇 匀 , 放 置 30 分 
钟 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
RT , 残 漆 用 70 办 乙醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 7026 Z 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 片 含 甘草 以 甘草 酸 (Cs He O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 26mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解 表 , 利 咽 止 咳 。 用 于 感冒 发 烧 , 头 
痛 鼻 塞 ,咳嗽 喷 吐 ,咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 至 三 岁 一 次 1 片 ,四 至 六 岁 一 
次 2 片 , 九 至 十 四 岁 , 一 次 3 片 ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 糖衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 

【贮藏 】 密封 ,防潮 。 


JNIUSIUPE LETS A 


Xiao' er Fuqi Zhixie San 


[4575] A 300g 
KADAJ 取 黑 胡椒 ,粉碎 成 最 细 粉 ,过 筛 , 即 得 。 


|2 X. Jn v B M 
Y iex 小 青龙 合剂 


【性 状 】 本 品 为 暗 灰色 的 粉末 ; 气 芳香 。 

【鉴别 〗 取 本 品 0. 5g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黑 胡椒 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 胡 椒 碱 对 照 品 , 置 棕色 量 瓶 中 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Zul, or A 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酷 - 肉 酮 (5 : 2: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 RE 取 本 品 10 袋 ,分 别称 定 每 袋 的 重量 , 倾 
出 内 容 物 ,再 分 别称 定 包装 袋 的 重量 ,计算 。 每 袋 装 量 不 得 少 
于 标示 量 。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LT ERE DERE RENE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (77 : 23) 为 流动 相 ;检测 波长 为 343nm。 
理论 板 数 按 胡 椒 碱 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 椒 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml E 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 1g ,精密 称 定 , 置 50ml 棕 
色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 约 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黑 胡 椒 以 胡椒 碱 (Ci: His NO;) 计 ,不 得 少 


于 30. 0meg。 
【功能 与 主治 】 温 中 散 寒 , 止 演 。 用 于 小 儿 中 寒 、 腹 演 、 
腹痛 。 


【用 法 与 用 量 】 外 用 , 贴 甫 肚脐。 一 次 工 袋 ,一 日 1 次 。 

【注意 〗 脐 部 皮肤 破损 及 有 炎症 者 ,大 便 有 脓 血 者 鼠 用 ; 
敷 药 期 间 鼠 食 生 冷 油 肛 。 

【规格 】 ERR O. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


小 青龙 合剂 
Xiaoginglong Heji 
〖 处方 〗 x 125g 桂 校 125g 
白 芍 125g ` 于 姜 125g 
HMM 62g «Hx 125g 
AFR 188g ERF 125g 
【 制 法 】 以 上 八 味 , 细 辛 、 桂 梳 蒸 馅 提取 挥发 油 , 燕 馏 后 


e 565 。 


小 青龙 合剂 


的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 渣 与 白 芍 、 麻 黄 \、 五 味 子 、 炙 甘草 加 水 前 
者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,小 
液 和 蔡 馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 约 1000ml。 法 半 夏 、 干 姜 用 
70% 乙 醇 作 溶 剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 沪 ,收集 渗 渡 液 回 收 乙 
醇 并 浓缩 至 适量 ,与 上 述 药 液 合并 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
1000ml, 加 入 葵 甲 酸 钠 3g 与 细 辛 和 桂 枝 的 挥发 油 , 搅 名, 即 得 。 


【性 状 〗 本 品 为 柠 褐 色 至 棕 黑 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 、 
fot 3E 
【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 


10~12, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 
液 , 薰 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 
酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
WE 2pl1, 分 别 点 于 同一 用 2%% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 1E 
层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲烷 -乙醇 (1 ; 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 影 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 , 在 105'C Jm 3A z8 BE mb 18 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
乙醚 液 ,备用 ;水 溶液 用 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 20ml VETE E T BEWRZECT , 残 泪 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厅 药疹 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2~~3p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
8:1:4: DARFA EF , CHA Bst mE 5 268 E RE 
酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0. 5g, 加 水 10ml, 置 水 浴 中 加 热 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 同 [鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 
方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [5 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 晶 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 Sul, 
分 别 点 于 同一 用 12% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 -甲酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 
Hi 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 干 姜 对 照 药 材 1g, 加 
乙醚 30ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 
HH 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
FEA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 CC 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 20ml, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 


* 566 。 
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合并 三 氯 甲烷 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml ER 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 高 效 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 条 斑 。 


【检查 】 应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 
【含量 测定 】 BE" 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 丙 醇 -甲醇 -醋酸 -水 (2 : 25 : 2 : 71) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 区 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml g 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 3ml, E 25ml EORR 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml $ Ei ^j LA ^j Zl E CCo Hos O11) 计 , 不 得 少 
于 0. 30mg. 

麻黄 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 捕 - 含 0.3% 三 乙 胺 的 0.02mol/L ERAH 
溶液 (用 磷酸 调节 至 pH3.0)(4 : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 和 盐酸 伪 
麻黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 0.01mol/L 盐酸 溶液 制 
成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 60kg、 盐 酸 伪 肪 黄 碱 25pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 25ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, 加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 乙醇 40ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 漆 用 50%% 甲醇 2ml 溶解 ,用 
0.01mol/L 盐酸 溶液 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml S REX LA i ECC CC; His NO * HCD 和 盐 
酸 伪 麻黄 碱 (Co Hi; NO * HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 26mg., 

【功能 与 主治 】 解 表 化 饮 , 止 咏 平 喘 。 用 于 风寒 水 饮 , 亚 
寒 发 热 , 无 汗 , 跨 咏 痰 稀 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 。 用 时 

【规格 】 
装 120ml 


(1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml (3) 每 瓶 
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[4h51 麻黄 154g 桂 枝 154g 
白 芍 154g T3 154g 
MÆ 77g 炙 甘 草 154g 
法 半 夏 231g 五 味 子 154g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 细 辛 、 桂 校 提 取 挥 发 油 ,蒸馏 后 的 水 
溶液 另 器 收集 ; 药 漆 与 日 区 .麻黄 五味子 、 炙 甘草 加 水 郁 煮 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 
蒸馏 后 的 水 浴 液 合并 ,浓缩 至 约 1000ml; 法 半 夏 .和 干 姜 粉 雄 成 
粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 
渡 液 ,回收 乙醇 ,与 上 述 药 液 合 并 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 顺 雾 干燥 ,加 乳糖 适量 , 混 勺 , 喷 加 细 鞋 和 桂 校 的 挥发 油 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 461. 5g; 或 滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 蕊 糖 粉 适 
量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 加 细 辛 和 桂 枝 的 挥发 油 , 混 匀 , 制 
成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 标 色 至 标 色 的 颗粒 ;或 为 棕色 至 标 褐 
色 的 颗粒 (无 蔬 糖 ); 气 微 香 , 味 甜 、 微 辛 。 

【鉴别 〗 DREM 13g 或 6g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 无 水 乙 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 加 适量 中 
性 氧化 铝 ,在 水 浴 上 拌 匀 .干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 
目 ,10g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 乙醇 70ml bo Me Se V Re sz 
干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 麻黄 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 -三 握 甲 烷 -乙醇 (1 : 3 DARRA, RR, 
取出 ,上 防 于 , 喷 以 而 三 酮 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《2) 取 三 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 51, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酷 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0. DARFA, TET CH LECT BEDA 5%% 香 草 
EE a. REIS E D EA BP mw GP. HEX GP. E 
im C TÉ AH DZ BJ Az ER E. CORR I8] 23 £6, HJ DE 

(3) 取 本 品 10g 或 5g IG REB , WA., I Z RE 30ml, 加 热 
回流 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 干 姜 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERRE, A 
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甲 茶 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫 酸 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g 或 5g( 无 其 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20m, EHETE. RT., 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 
材 0. 5g, 加 水 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ， —— 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20kl、 对 
照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 和 氨 氧 化 钠 溶 lie 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 - 水 (15:1:1: 
2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 DEC M. TE 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 本 品 10g 或 5g( 无 芒 糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 潜 用 水 20ml 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcem, 柱 高 为 10cm), 用 水 
100ml 洗 脱 ,再 用 70%% 乙醇 40ml 洗 脱 , 收 集 70% 乙 醇 洗 脱 
液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 
味 子 醇 甲 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
97 10u1 Xp B8 i TREE 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 
使 成 条 状 , 以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 水 分 LERMA 不 得 过 7.0% (通则 
0832), 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01045, 

【含量 测定 】 H5 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 态 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 异 丙 醇 -甲醇 -醋酸 -水 (2 : 25 : 2: 71) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm; 理 论 板 数 按 计 药 苷 峰 计 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 本 品 , 泥 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1. 1g 或 0.5g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 25ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh ER Ea EPAP A ZIP (Ca Ha Ou TF; 8 18 2b 
F 9.0mg. 

麻黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 LL Z, RR -0. 02mol/L. SER — &UPRTA RE 0. 326 — 0 
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胺 ,用 磷酸 调节 pH 值 至 3.0)(4 : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
210nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻 黄 碱 峰 计 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 和 盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 0. 01mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 1ml 
含 盐酸 麻黄 碱 60wg .盐酸 伪麻黄碱 25pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 人 研 细 , 取 约 1. 1g 或 0.5g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W， 
频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 
Sml 分 次 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 
lcm) 上 ,用 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 RT FX EE RI 50% f 
醇 2ml 溶解 ,用 0. 01mol/L 盐酸 溶液 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,并 
稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 合 麻 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。His NO * HCD 和 盐 
EZ £X ER ERR (Cio His NO，HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 0msg。 

【功能 与 主治 〗 解 表 化 饮 ,止咳 平 嘴 。 用 于 风寒 水 饮 , 恶 
寒 发 热 , 无 汗 , 喘 咏 痰 稀 。 

〖 用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 
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FERI 13g 
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[475] FERALE S 30g 


木 鳌 子 ( 去 壳 去 油 )150g ” 制 草 乌 150g 
PUES S 150g EILE 75g 

酷 没 药 75g 五 灵 脂 ( 醋 炒 )150g 
酒 当 归 75g 地 龙 150g 

香 黑 12g 


【 制 法 3 以 上 十 味 , 除 廊 香 或 人 工 廊 香 外 ,其 余 木 鳖 子 等 九 
味 粉 碎 成 细 粉 ,将 廉 香 或 人 工 廉 香 研 细 , 与 上 述 粉末 配 研 ,过 
ji. & 100g 粉末 加 淀粉 25g, 混 匀 , 另 用 淀粉 5g 制 稀 糊 , 泛 
丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 


【性 状 〗 本 品 为 黑 褐 色 的 糊 丸 ; 气 香 , 味 微 兰 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :无 定型 团 块 淡 黄 


柠 色 , 埋 有 细小 方形 结 品 ( 磨 香 )。 石 细胞 长 方形 或 类 方形 , 壁 
称 厚 ( 制 草 马 )。 子 叶 薄 壁 细胞 多 角形 ,含糊 粉 粒 及 脂肪 油 块 
( 木 整 子 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 细 的 和 斜 问 交 错 纹 理 
(当归 ) 。 肌 纤维 无 色 或 淡 标 色 ,微波 状 弯曲 ,有 时 呈 垂 直 交 错 
排列 (地 龙 )。 
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(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 薰 干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10 一 15 由 、 对照 药材 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 
酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取出, 晾 干 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(DRA m 5g, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 提 取 挥 发 油 ， 
加 环 已 烷 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 落 烯 对 照 品 和 乙酸 
辛 酯 对 照 品 ,分 别 加 环 己 烷 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 
20000 C PEG-20MD 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 0. 32mm, 膜 厚 
BE 0.5umy) , 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 50C ,保持 3 分 钟 , 以 
每 分 钟 25 和 的 速率 升温 至 200 ,保持 1 分钟 ,再 以 每 分 钟 
20'C 的 速率 升温 至 230C ,保持 2 分 钟 ; 进 样 口 温 度 为 230%C， 
检测 器 温度 为 260C ,分 流 进 样 ,分 流 比 为 20 : 1。 分 别 吸取 
供 试 品 溶液 5ul、 对 照 品 溶液 1x1, 注 人 气相 色谱 仪 。 供 试 品 溶 
液 色谱 中 应 呈现 与 w- 菠 烯 或 乙酸 辛 酯 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 
间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 双 酯 型 生物 碱 限 量 取 本 品 适 量 , 研 细 , 称 取 
7. 34g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 氮 试 液 7. 5ml, $E 53. HEP 30 分 钟 ,加 
无 水 乙醚 100ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz, 温 度 不 
超过 25C )40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 溶液 (4 一 100) 振 播 提取 
3 次 (20ml,15ml,15ml ,合并 盐酸 液 ,盐酸 液 用 浓 氨 试 液 调节 
pH 值 至 9 一 10, 加 入 无 水 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 3 
乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 、 新 乌 头 碱 对 照 品 ,分 别 
加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 15ml、 对照 
品 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -二 乙 腕 (7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 预 饱 和 15 分 钟 后 展开 , 取 
出 ,上 防 干 , 喷 以 稀 矶 化 锐 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 出 
现 斑 点 。 | 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 (50%- 葵 基 )- 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 0.32mm, 膜 厚 
度 0. 5pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 100 C ,以 每 分 钟 10°C 
的 速率 升温 至 200C ,保持 20 分 钟 。 理 论 板 数 按 磨 香 酮 峰 计 
算 应 不 低 于 20000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 订 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 或 0. 1mg (检测 磨 香 ) 的 溶液 ， 
BD. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 5ml, 称 定 重量 , 超 
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声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz,)30 分 钟 ,放置 至 室温 ,再 称 
定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 2xl 和 供 试 品 溶液 
2 一 3pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg ERE RAR CC, Ha OT. PT 0. 18mg; 
含 人 工 磨 香 以 魔 香 酮 (Ci Hs。O) 计 ,不 得 少 于 0. 63mg. 

【功能 与 主治 】 散 结 消 肿 ,化 瘀 止痛 。 用 于 痰 气 凝 滞 
Hir Sc E) ER . 瘦 瘤 、 乳 岩 、 乳 癣 , 症 见 肌肤 或 肌肤 下 肿块 一 
处 或 数 处 , 推 之 能 动 ,或 骨 及 骨 关 节 肿 大 , 皮 色 不 变 , 肿 硬 
作痛 。 | 

【用 法 与 用 量 】 打 雁 后 口服 。 一 次 1.2~3g, 一 日 2 次， 
小 儿 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 


【规格 〗 0081003, 3g (225: 100 丸 重 6g (3) 每 
10 dL 6g “〈4) 每 瓶 ( 袋 ) 装 0. 6g 
【贮藏 】 密封 。 
小 金 片 
Xiaojin Pian 
[4h51 A LES 15g AE OCEUEdD75g 
制 草 乌 75g DUE B 75g 
酷 乳 香 37. 5g 酷 没 药 37. 5g 
五 灵 脂 ( 酷 炒 )75g WHH 37. 5g 
地 龙 75g fra 6g 


[57:51 EFR, RATER, AE TAER HES, FE 
余 制 草 乌 等 七 味 粉 碎 成 细 粉 。 木 整 子 粉碎 成 粗 粉 ,用 T0 
醇 作 溶剂 ,浸渍 48 小 时 后 缓 缓 渗 渡 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 相 
对 密度 为 1.06~1.10(50C) 的 清 襄 。 五 灵 脂 加 水 前 者 三 次 ， 
每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.06 一 1. 10 
《50 ) 的 清 襄 。 合 并 上 述 两 种 清 襄 , 浓 缩 成 相对 密度 为 
1. 20—1. 25C50'CO BEEF ,与 上 述 细 粉 混 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 ， 
过 筛 ,用 演 粉 适量 制 糊 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 研 细 的 人 工 廊 
香 , 混 匀 ,再 分 别 加 入 硬 脂 酸 镁 和 滑石 粉 适量 , 混 勺 ,压制 成 
1000 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 棕 色 至 灰 黑 色 的 片 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

Lal 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 长 方形 或 
类 方形 , 壁 稍 厚 ( 制 草 乌 )。 肌 纤维 无 色 或 淡 棕 色 , 微 波状 弯 
曲 , 有 时 呈 垂 直 交 错 排列 (地 龙 ) ; 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 
极 细 的 斜 癌 交错 纹理 (当归 ) 。 

(2) 取 本 品 14 片 , 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
W RART. RAME 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20 岂 ,对 照 药材 洲 


小 金 片 


液 3 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 
(3) 取 本 品 14 Hr. BEA. 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204 FB 
法 ) 提 取 挥 发 油 , 加 环 已 烷 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 菠 
烯 对 照 品 和 乙酸 辛 酯 对 照 品 ,分 别 加 环 已 烷 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 
为 0. 32mm, 膜 厚度 0. 5um), 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 
50C ,保持 3 分钟 ,以 每 分 钟 25 的 速度 升温 至 200C ,保持 
1 分 钟 ,再 以 每 分 钟 20C 的 速率 升温 至 230C ,保持 2 分 钟 ; 
进 样 口 温度 为 230Y ,检测 器 温度 为 260°C ;分 流 进 样 , 分 流 比 
为 20 : 1。 分别 吸取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 各 Lul, EO 
气相 色谱 仪 。 供 试 品 溶液 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 溶液 a die 
烯 或 乙酸 辛 酯 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 
【检查 】 双 酯 型 生物 碱 限 量 取 本 品 适量 , 研 细 , 称 取 
4. 0g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 4ml, 拌 匀 ,放置 30 分 钟 ,加 无 水 
乙醚 60ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz, 温度 不 超过 
25'C)40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 溶液 (4 一 100) 振 摇 提 取 3 次 
(20ml,15ml,15ml) ,合并 盐酸 液 ,盐酸 液 用 浓 氨 试 液 调节 pH 
E 9 一 10, 加 入 无 水 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
BE PET ,残渣 加 无 水 乙醇 1. 0ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,次 乌 头 碱 对 照 品 、 新 乌 头 碱 对 照 品 ,分 别 
加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 
品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
-二 乙 胺 (7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 预 饱 和 15 分 钟 后 展开 , 取 
i BOE EDU BUE SEE AR. BEN ELE rp , E ONE ER dS 
色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 出 
现 斑点 。 
其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
〖 含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 (50%- 葵 基 )- 甲 基 涌 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 膜 
厚度 0. 50pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 100 C ,以 每 分 钟 
10C 的 速率 升温 至 200 C ,保持 20 分 钟 。 理 论 板 数 按 廊 香 酮 
峰 计 算 应 不 低 于 20000, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 魔 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 5ml, 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 置 至 
室温 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 
测定 法 ”精密 吸取 对 照 唱 溶液 24l 与 供 试 品 溶液 3p1, 注 
入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 片 含 人 工 麻 香 以 磨 香 酮 (Ci HsO) 计 ,不 得 少 
于 0.42mg. 

【功能 与 主治 〗 散 结 消 肿 ,化 瘀 止痛 。 用 于 阴 盖 初 起 , 皮 
色 不 变 , 肿 硬 作痛 ,多 发 性 脓肿 , 瘦 瘤 , 疗 病 , 乳 岩 , 乳 韵 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2~3 片 ,一 日 2 次 ,小 


JL BS Ji 。 
DESI 孕妇 禁用 。 
【规格 〗 每 片 重 0. 36g 
【贮藏 】 密封 。 
jv SE Be X 
Xiaojin Jiaonang 
【处 方 〗 A LEE 10g EET CES XEID50g 
制 草 乌 50g 枫 香 脂 50g 
EILE 25g 醋 没 药 25g 
Tux CS 50g 酒 当归 25g 
地 龙 50g 香 墨 4g 
【 制 法 】 以 上 十 味 , 除 人 工 廊 香 外 ,其 余 木 鳌 子 等 九 味 粉 


雁 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 加 洗 粉 适量 , 制 成 颗粒 ,加 入 人 工 廊 香 
1&5] RARE , 制 成 1000 MERG). RERET EJL 
分 别 初 碎 , 加 入 微 唱 纤维 素 61g, 混 匀 后 粉 寿 成 细 粉 ,加 入 人 研 
2 HL Br S BOUT IRL SJ REALE SEE il ju 1333 PE UIS C222. 
即 得 。 

PIERI 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 黑 褐色 的 颗粒 或 黄 神 
色 至 棕 褐 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 微 昔 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 长 方形 或 
类 方形 , 壁 稍 厚 ( 制 草 乌 )。 子 叶 薄 壁 细胞 多 角形 ,内 含 脂 肪 油 
块 和 糊 粉 粒 ( 木 鳌 子 ) 。 肌 纤维 无 色 或 淡 桂 色 ,微波 状 诸 曲 ,有 
时 呈 垂 直 交 错 排列 (地 龙 ); 注 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 细 
的 斜 疝 交错 纹理 ( 酒 当归 )， 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 人 研 细 ,加 水 适量 ,者 沸 , 保 持 微 沸 
5 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, R Z, BEWX ZR T ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 3g ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10— 
20p1, 对 照 药材 溶液 3 一 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIER E, 
Lt ii EE C60 — 90 0- Z, E Z, R8 C19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HP ERIE C365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 王 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204 
甲 法 ) 提 取 挥 发 油 , 加 环 已 烷 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 a- 
落 烯 对照 品 和 乙酸 辛 酯 对 照 品 ,分 别 加 环 已 烷 制 成 每 lml E 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
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验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 
径 为 0.32mm, 膜 厚度 0.5xm), 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 
50C ,保持 3 分 钟 ,以 每 分 钟 25 的 速率 升温 至 200 C ,保持 

1 分 钟 ,再 以 每 分 钟 20'C 的 速率 升温 至 230 ,保持 2 分 钟 ; 
进 样 口 温度 为 230'C ,检测 器 温度 为 260C ,分 流 进 样 ,分 流 比 
为 20 : 1。 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 对照 品 溶液 各 ln1, 注 入 气相 
色谱 仪 。 供 试 品 溶液 色谱 中 应 呈现 与 w- 菠 烯 或 乙酸 辛 酯 对 
照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 双 酯 型 生物 碱 限 量 取 本 上 品 内 容 物 适量 , 研 细 ， 
称 取 5. 83g[ 规 格 (1)J 或 6. 67g[ 规 格 (2)J], 置 锥 形 瓶 中 ,加 氮 
试 液 6. 0ml, 拌 匀 ,放置 30 分 钟 ,加 无 水 乙醚 95ml, 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz, 温 度 不 超过 25'C)40 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 用 盐酸 溶液 (4-~>100) 振 播 提取 3 次 (20ml,15ml,15ml) , 合 
并 盐酸 提取 液 ,用 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 atc 
振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , PET ,残渣 加 无 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 .次 
乌 头 碱 对 照 品 、 新 乌 头 碱 对 照 品 , 分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 l.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 品 溶液 各 Sul, ain 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (7 : 
0.5) 为 展开 剂 , 预 饱和 15 分 钟 后 展开 ,取出 ,了 瞳 干 , 喷 以 稀 
碘 化 饮 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 
不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 (50%- 葵 基 )- 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0. 32mm, 膜 
厚度 为 0. 50um) ; 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 1007€ ,以 每 分 
钟 10 人 的 速率 升温 至 200 C ,保持 20 分 钟 。 理 论 板 数 按 磨 香 
酮 峰 计 算 应 不 低 于 20 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磨 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 
5ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
放置 至 室温 ,再 称 定 重 量 , 用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 201 与 供 试 品 溶液 391. 注 
和 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 工 廉 香 以 请 香 酮 (Cis HaoO) 计 ,5 规格 (1)] 
不 得 少 于 0. 28mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 21mg. 

【功能 与 主治 】 散 结 消 肿 ,化 瘀 止痛 。 用 于 阴 痊 初 起 , 皮 
色 不 变 , 肿 硬 作 痛 , 多 发 性 脓肿 , BA BUE SUE SLE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 7 粒 [ 规 格 (1)] ,一 次 
4~10 粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 
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【规格 】 CO RUBER 0. 35g 
【贮藏 】 密封 。 


(2) 每 粒 装 0. 30g 
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[4h75] 桂 术 1110g 
* H5 740g 
AK 1110g 

〖 制 法 】 以 上 五 味 , 桂 枝 蒸 馅 提取 挥发 油 2 1 Jr HL 7K 18 
液 男 器 收集 ; 药 漆 与 炙 甘 草 、 大 京 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
开 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 燕 馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
Aj 1.02 — 1.04 €65'C0 ; EL Aj. Æ 3$ FH fS A BR JE VAL ERR 
24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 10 倍 量 , 回 收 乙 醇 后 与 上 述 
药 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.10(65C)， 静 置 , 滤 
过 ,喷雾 干燥 , 制 粒 ,加 入 桂 校 挥发 油 , 混 匀 , 密 闭 2 小 时 , 压 
片 , 包 薄膜 衣 , 制 成 1000 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 褐色 至 黑 褐 
色 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 时 时 
振 摇 , 淄 溃 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 桂皮 醛 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 2 一 5 由 、 对照 品 溶液 1~~2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 脐 干 , 吧 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 3 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 藤 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 10ml 
洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 浓缩 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 再 取 芍 药疹 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 浴 液 各 5-—10pl. 分别 点 于 同一 硅胶 G EA 
上 ， 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 酸 - 水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 
FWE MTF. BEA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 甘草 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,作为 供 试 品 浴 液 。 
另 取 干 姜 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
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法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 周 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF 3i Hi BF S MA 10% 香 草 醴 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn A E DE 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 r 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A S -2K (34 : 66) 为 流动 相 ;检测 波长 为 290nm; 
理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml ZOug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 除 去 薄 
膜 衣 , 研 细 ,过 4 号 筛 , 混 匀 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 ,精密 加 
入 95 76 FR BE 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 95% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 桂 枝 以 桂皮 醛 (C, Hs O) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

白 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 3% 磷 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm; 理 论 板 数 按 克 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硒 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 35ml, 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 35kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 敬 以 芍药 苷 (Cs Hz On) 计 , 不 得 少 
于 6. 0mg. 

【功能 与 主治 】 温 中 补 虚 , 缓 急 止 痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 Du 
腹 疼 痛 , 襄 温 言 按 , 嘲 杂 吞 酸 , 食 少 ; 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ,一 日 3 次。 

【规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.6g 

Dm) 密封 。 
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【处 方 】 Ht llig HAJ 222g 
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【 制 法 】 LL E TCR USC TR pE IHE 28 18 Jes HE ZI TRE 
T 73 a8 CAS Zu E 5 ACHSE KEMKEM, EK 2 小 时 ， 
4r Jf Wü E. UE, UE GE 5S ZR 8S KRAE YR A 823 
560ml; AAJ .生姜 用 稀 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗流 ， 
收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 后 与 上 述 药 液 合并 SER EL SURE 72 JI 
糖 370g, 再 浓缩 至 近 1000ml, 加 入 茶 甲 酸 钠 3g 与 桂 枝 挥发 
id ,加 水 至 1000ml, $357 , B 8, 

LEAI 本 品 为 棕 黄 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 微 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 
15ml, 水 溶液 备用 ;合并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桂 皮 醋 对照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
iml l 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
05020 TA Ur ,吸取 供 试 品 溶液 10 岂 对 照 品 溶液 1 291 23 31] A 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 ~ 90%C)- 乙 酸 乙 酶 
(17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肽 乙醇 试 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 正 丁 醇 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 10ml 洗涤 .1E T EE YR 2E 
T , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 昔 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 洲 液 各 2 一 3p， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
浓 氮 试 液 (8 : 1 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 逐 干 , 喷 以 5% 
香草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0. 5g, 加 水 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 , 同 [ 鉴 别 ](2) 项 下 供 试 品 洲 液 的 制备 方法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药 材 溶液 各 1 一 24l1, 分 别 点 
于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3% 磷酸 洲 液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 怀 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 BKA BO BS nisu ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 


生姜 lllg 


* 572 * 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
5~~20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml E AHA AA A E CC Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 0.60mg. 

【功能 与 主治 〗 温 中 补 虚 ,缓急 止痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 , 腕 
I Pe Ed ix, ERAR RD; AKF 指 肠 省 疡 见 Ext 
证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】 OR. 
【贮藏 】 密封 ,遮光 。 


一 次 20 一 30ml, 一 日 3 次 。 用 时 


小 建 中 颗粒 


Xiaojianzhong Keli 


[4h77] AHA 400g KÆ 200g 
Hx 200g KHE 133g 
生姜 200g 
[5:51 UL EUR. 4ER, IE 38 28 TR PE DUE ICH» 2 T8 Jes 


WKAR i AC s Z3 EE 3 EAS ELA Sp BR IUDK RU 2 — UX , i 
次 1 NBI AER SURGE » US V 03 Z8 1e Jn: HJ ZK VE VICIT 21 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1. 10 — 1. 12€65'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 5096, 
充分 搅拌 , 静 置 6 一 8 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 襄 ， 
加 入 适量 蔗糖 及 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,过 筛 , 喷 加 上 述 挥发 
油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 棕 色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 ODORE 1. 5g, WERE 1g. BT 5J . Jun FH RE 
30ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 加 中 性 氧化 
铝 2g, 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1g, 内 径 
为 lcem) 上 ,用 甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 
水 乙醇 1ml 使 游 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 区 对 照 药 材 
0.5g, 加 甲醇 20ml, 自 “加 热 回流 1 小 时 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 厅 药 车 对照 品 ,加 甲醇 制 成 lml 含 2mg 的 溶 
液 ， E 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 

述 三 种 溶液 各 3 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
el :6:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 90g, 置 烧瓶 中 ,加 水 300ml 使 溶解 , 照 挥 发 油 
测定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 挥发 油 测定 器 上 端 加 入 乙酸 乙 酯 
1ml, 加 热 至 沸 并 保持 微 沸 3 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,作为 供 试 

品 溶液 。 男 取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lug BUTS 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEE 
WE, EU iii SE C60 — 90'C0- Z, BR Z, ER C17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
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开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30g, 用 水 40ml 溶解 ,加 乙酸 45ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 ,分 取水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 10ml 洗涤 , 取 
ETEA, ZT. RAMP 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘草 对 照 药 材 0. 5g ,加 水 10ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2nl, 分 别 点 于 同一 用 12%% 氧 氧 
化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 
水 (15 : 1 :1:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 1% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 90g, 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 90C)100ml, 加热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 于 , 残 漆 加 甲醇 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 干 姜 对 照 药 材 2g, 加 乙醇 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒜 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 使 成 条 状 , 以 环 已 烷 - 乙 醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 条 斑 。 

【检查 】 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEA; DA ZB SK (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 敬 药 昔 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 广 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
稀 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 3300 W ,频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 袋 含 白 区 以 芍药 苷 (CCz Ha O11) 计 ,不 得 少 
于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 温 中 补 虚 ,缓急 止痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 , 胸 
ME Pee E ERE , 嗜 杂 吞 酸 , 食 少 心 导 及 腹泻 与 便秘 交替 症 
状 的 慢性 结肠 炎 , 胃 及 十 二 指 肠 溃 疡 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 外 感 风 热 表 证 未 清和 患者 及 脾胃 湿热 或 明显 骨 上 肠 
道 出 血 症状 者 ,不 宜 服 用 ， 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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小 活络 丸 
【规格 】 每 袋 装 15g 
【贮藏 】 密封 。 
小 活络 丸 
Xiaohuoluo Wan 
[4h75] 胆 南 星 180g 制 川 乌 180g 
Tj 5x5 180g 地 龙 180g 
乳香 ( 制 )66g 没 药 ( 制 )66g 
【 制 法 】 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 混 义 。 每 100g $ 


RME 120~130g 制 成 小 密 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黑 褐色 至 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 腥 ， 
UR E. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 团 块 无 色 
或 淡 黄 色 , 表 面 及 周围 扩散 出 众多 细小 颗粒 , 久 置 溶化 ( 乳 
香 )。 石 细胞 长 方形 或 类 方形 RETE GB ES 00. EORR P5 SE d 
成 束 或 散在 ,长 约 至 90km( 胆 南星 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, BS TE, J| RE E 5g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 
20ml, 超声 处 理 30 4 fh. JE SE. UE VAR T RE JE — SA F oc 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 龙 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 
LG: 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 


视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 


(3) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 细 , 加 乙酸 30ml, 浸 
IW LA ,超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60'CO-Z, B Z. ER C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 1% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 14g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 10g， 
研 细 ,加 浓 氮 试 液 10ml 使 湿润 ,放置 2 小 时 ,加 乙醚 50ml, 时 
时 振 摇 ,放置 24 小 时 , 播 匀 , 滤 过 , 滤 潭 用 乙醚 20ml 分 次 洗 
涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,用 稀 盐 酸 溶 液 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 提取 液 ,用 浓 氮 试 液 调 pH 值 至 9, 用 乙醚 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 , 滤 
ART , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
乌 头 碱 对 照 品 , 精 密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1. 0mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 12yl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
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薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 04:4: D 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 
不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

〖 功 能 与 主治 〗 ARARE ,化 痰 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 风 
寒 湿 邪 闭 阻 . 痰 瘀 阻 络 所 致 的 瘟病 , 症 见 胶体 关节 疼痛 ,或 冷 
Jf ,或 刺 痛 ,或 疼痛 夜 甚 .关节 屈伸 不 利 、 麻 木 拘 挛 。 

用 法 与 用 量 〗 黄酒 或 温 开水 送 服 。 小 蜜 丸 一 
丸 ); 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

Utm] 孕妇 禁用 。 

【规格 (1) 小 蜜 丸 ”每 100 JL XE 20g 
LE 3g 

[muy 密封 。 


-. 


次 3g C15 


(2) 大 蜜 丸 每 


小 Æ dB A 


Xiaochaihu Pian 


〖 处方 〗 iH 445g 姜 半 夏 222g 
BU 167g 党 参 167g 
甘草 167g 生姜 167g 
ACE 167g 
LADRI 以 上 七 味 , 党 参 45g. HE 45g 粉碎 成 细 粉 : 剩 


AEA 柴 胡 、. 黄 芬 KEMKEM ER 1. 5 小 

合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ; 姜 半 夏 、 生 姜 用 70% 的 
A 浸渍 24 小 时 后 , 缓 缓 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 约 
1670ml, 回收 乙醇 ,与 上 述 浓缩 液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 , 加 入 上 
述 细 粉 及 适量 辅料 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 颗粒 ,干燥 , 压 
制 成 1000 片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 

LERI 本 品 为 灰 棕 色 至 黑 褐 色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 , 除 
去 包 衣 后 显 灰 棕色 至 黑 褐色 ; 气 微 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 〗】 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 联结 乳 管 直径 
12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 参 ) 。 纤 维 束 周 围 菏 壁 细胞 含 
草酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
Ath , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 盐酸 调 pH fü 
至 2 一 3 ,用 乙酸 乙 酷 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒜 
FT , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 se 
10p1, 分 别 点 于 同一 以 et 
合剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 

: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 i ee 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 
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(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 潍 
2 次 ,每 次 10ml, E T ERZ T , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 
Ah , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 10ml, E TERZ T XD FR BE 1ml 使 溶解 , 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 供 试 品 游 
液 与 对 照 药材 溶液 各 5 一 10 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (50 : 1 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 等 芽 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 70ml, 超 声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 器 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 a 不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 解 表 散 热 , 玻 肝 和 骨 。 用 于 外 感 病 , 那 
犯 少 阳 证 , 症 见 寒热 往来 、\ 胸 胁 兰 满 、 食欲 不 振 、 心 烦 喜 哎 、 
口音 咽 干 。 

tx) 风寒 表 证 者 不 宜 使 用 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 6 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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[$551 以 上 七 味 , 除 姜 半 夏 、. 生 姜 外 ,其 余 柴 胡 等 五 味 ， 
加 水 前 者 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 ,合并 煎 液 S IE SE ,滤液 浓缩 至 适 
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世 。 姜 半 夏 .生姜 用 70%% 乙醇 作 溶剂 , 漫 涡 24 小 时 后 ,组 组 
渗 滤 ,收集 渗 滤 液 5750ml, 回收 乙醇 ,与 上 述 浓缩 液 合 并 , 浓 
缩 全 相对 密度 为 1. 15~1. 20(50'C) 的 清 膏 ,喷雾 干燥 , 取 温 
REFE, IMR 375g、 富 马 酸 125g、 乳 糖 312. 5g、 阿 司 
Ifl JH. 12. 5g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ;和 璋 余 漫 谨 粉 加 碳酸 毛 钠 500g、 乳 
Bl 312. 5g、 阿 司 帕 坦 12. 5g, 泥 匀 , 制 成 颗粒 ,与 上 述 颗 粒 混 
匀 , 上 压制 成 1000 Fr , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕色 至 黄 标 色 的 片 ,表面 有 不 均匀 的 
YK C^, DIE e, s ER BA RH 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1H. 28. Ji FP BE 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 乙酸 ,再 加 入 甲醇 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
蛤 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2~~6p1, 分 别 点 于 同一 用 126 S UU 
钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 
(15: 1: 1: 2029 JEJE GR] , EF CH EF, A 10 25 BR E 
DAW TE 105'C Ap E 3E xx Sb E 18 Uf. E XX 226 (365nmD 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 黄 苓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 
间 一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 
40ml 振 揪 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 (水 液 备 用 ) ,用 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 柴 胡 对 照 药 材 0. 5g, 加 
水 适量 ,前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 自 “用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10H， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 1% 对 二 甲 氮 基 茶 甲醛 的 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 
的 效 光 主 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 3](3) 项 下 备用 的 水 液 ,加 盐酸 2ml, 置 沸水 
浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 三 氧 甲烷 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 ,用 水 40ml 洗涤 工 次 ,分 取 三 氯 甲烷 
液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 党 参 对 照 药材 1g, 加 水 20ml,、 盐 酸 2ml, 同 法 制 成 
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ANA 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 


两 种 溶液 各 5 一 10 风 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 | 

【检查 】 崩 解 时 限 ” 取 本 品 , 在 水 温 60'C 下 , 照 骨 解 时 
限 检查 法 (通则 0921) 泡 腾 片 项 下 检查 ,应 在 10 分 钟 内 前 解 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 ,应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 12g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5— 101, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 蕉 芽 (Cs Has Oi ) 计 ,不 得 少 于 20. 0mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 热 , 琉 肝 和 胃 。 用 于 外 感 病 邪 犯 
少 阳 证 ,证 见 寒热 往来 、 胸 胁 苦 满 、 食 欲 不 振 .心烦 喜 哎 、 口 苦 
IHF. 

【用 法 与 用 量 】 温 开 水 冲 溶 后 口服 。 一 次 1 一 2 片 ,一 日 
3 次 。 

【注意 】 风寒 表 证 者 不 宜 使 用 。 

【规格 〗 每 片 重 2. 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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Xiaochaihu Jiaonang 


[4h75] Jl 445g 姜 半 夏 222g 
B 167g 党 参 167g 
甘草 167g 生姜 167g 
KE 167g 
[57x] 以 上 七 味 , 党 参 45g, 甘草 45g 粉碎 成 细 粉 ; 剩 


余 的 党 参与 甘草 K 、 黄 蕉 大 束 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 
时 ,合并 煎 液 , 泪 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 — 1.10 
(80°C ) 的 清 膏 ; 姜 半 夏 、 生 姜 用 70% 乙 醇 作 溶 剂 ,浸渍 24 小 
时 后 , 缓 缓 渗 沪 ,收集 渗流 液 1670ml, 回 收 乙醇 ,与 上 述 清高 
合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 — 1. 20 (80€ E EE. mA E 
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小 些 胡 颗粒 


述 细 粉 及 适量 淀粉 , 混 色 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,85% 乙 醇 溶 液 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 126 , 混 匀 , 装 人 胶 宫 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 便 胶 赛 ,内 容 物 为 灰 棕色 至 黑 褐色 的 颗 
粒 及 粉末 ; 气 微 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :联结 乳 管 直径 
12~15pm, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 参 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 
草酸 钙 方 唱 JE Bon 2T 4E CH SO. 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, E TERZ T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g Jn zK 35 E s ME 
30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 自 “用 水 饱和 的 
IE T ES $E dC 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 10 pl, 23 39] 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (40 : 10 : D 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 7C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 40ml 振 
摇 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 (水 液 备 用 ), 用 和 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 自 “用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 ,时 以 1% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 正 丁 醇 提 取 后 的 水 溶液 ,加 盐酸 
2ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 40ml 洗涤 ,分 取 三 氧 
甲烷 液 , 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 党 参 对 照 药材 1g, 加 水 20ml、 盐 酸 2ml, Bj ^ EEZK 18 P Jor d 
回流 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 周 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 8 : 0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 融 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 葵 背 峰 计算 ,应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 OEC HOM BR ix de TRIER ERE ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 Im 含 40ng 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
醇 100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zl d BERE TUS DUREE (CC His Ou ) 计 ,不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 fuu BOE. B. TX BS. 
犯 少 阳 症 , 症 见 寒热 往来 、 胸 胁 苦 满 、 食 欲 不 振 、 心 烦 嘉 哎 、 
HET. 

【用 法 与 用 量 】 Ok. 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 风寒 表 证 不 宜 使 用 。 
【规格 〗 FRR 0. 4g 
【贮藏 】 Wu. 
JN GR AURI 
Xiaochaihu Keli 
处方】 iH 150g Wi 56g 
姜 半 夏 56g 党 参 56g 
ER 56g 甘草 56g 
AR 56g 
〖【 制 法 】 以 上 七 味 , 柴 衣 、 黄 耸 、 党参. 甘草 及 大 更 加 水 前 


煮 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 。 妆 
半 夏 .生姜 用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 , 收 
RERA 600ml, 回收 乙醇 ,与 上 述 浓缩 液 合并 ,浓缩 至 适 
量 , 加 入 适量 的 蔗糖 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 与 适量 
的 糊 精 、 甘 露 醇 等 辅料 制 成 颗粒 400g; 或 与 适量 的 乳糖 制 成 
颗粒 250g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄色 至 棕 神 色 的 颗粒 ; 味 甜 。 或 为 标 黄 
色 的 颗粒 ; 味 淡 、 微 辛 [规格 (2) .规格 (3)] 。 

【鉴别 CD BU i 6g[ 规 格 (1)]、2.5g[ 规 格 (2)] 或 
1. 5g[ 规 格 (3)] , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 漂 用 水 20ml 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 
乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 2x 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml TRE VEZ BEA in EL. ARESE 
照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml & Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
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lOl 2p 3 CT Fl — IE 476 BS ER TALES X2 FH AE ZT ERRA A 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5: 
3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 握 化 铁 乙 醇 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bii E B RE o 

(2) 取 甘草 对 照 药 材 1g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 10ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
佬 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 [ 上 鉴别 ](1) 项 
下 的 供 试 品 溶液 10p1 与 上 述 对 照 药材 溶液 ien 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : DO 
展开 剂 . HET , A BRUT SEA seid 105'C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g[ 规 格 (1)]、2. 5g[ 规 格 (2)] 或 1.5g[ 规 格 
(3)] ,加 水 20ml, 搅拌 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 在 聚 酰胺 
柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 为 2.5~3cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,分 别 
用 水 、20% 乙 醇和 50% 乙 醇 各 100ml 洗 脱 , 收 集 50% 乙 醇 洗 
脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 
到 柴 胡 对 照 药材 1g, 加 水 适量 ,前 者 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 10ml, 加 在 聚 酰 胺 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内 径 为 2cm， 
湿 法 装 柱 ) 上 ,分别 用 水 100ml 和 50% ZE 150ml 洗 脱 , 收 
集 50% ZEAR 2T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 Z— 100 和 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (12 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hj. BE BEDA 5 268p — P SCARE FR BE BJ 10 76 B, L BE TAE E 
热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 了 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 A P BS K -ER RR C47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 耸 苷 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 耸 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 Im 含 60ng 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 3g[ 规 格 (1)]、1. 3g[ 规 格 (2)] 或 约 0. 8g[ 规 格 
(3)] ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ERRER E ES AAA P CCa His Oi ) 计 ,不 得 少 于 
20. 0mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 热 , 疏 肝 和 骨 。 用 于 外 感 病 , 那 
犯 少 阳 证 , 症 见 寒热 往来 、 胸 胁 苦 满 .食欲 不 振 .心烦 嘉 哎 、 
LH NT. 

〖 用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 3 次。 

【注意 】 风寒 表 证 者 不 宜 使 用 。 

【规格 】 DERE 10g 

(2) 每 袋 装 Ag OG RERO 

(3) 每 袋 装 2. bg OG RERO 

【贮藏 】 密封 。 


DN E ERS 
Mayinglong Babao Yangao 
[4h77] JE Ha 32. 7g 33H 0. 15g 
ATE 0. 38g 人 工 牛 黄 0. 38g 
珍珠 0. 38g 冰片 14. 8g 
硼砂 1. 2g WWE» 0. 05g 


【 制 法 】 LL EXER JE Ho SSH LEER LER, RAP AY 
别 粉 碎 成 极 细 粉 ;人 工 磨 香 、 人 工 牛 黄 、 冰 片 分 别 研 细 ,与 上 述 
粉末 配 研 ,过 第 ,加 至 经 灭 菌 、 滤 过 后 放 冷 的 液 状 石蜡 20g 中 ， 
搅 匀 ,再 加 至 已 干 热 灭 菌 、 滤 过 并 冷 至 约 50C 的 凡士林 890g 
和 于 毛 脂 40g 中 , 搅 勺 ,使 凝固 , 制 成 1000g, 即 得 

LERI 本 品 为 浅黄 色 至 浅黄 棕色 的 软膏 ; 气 香 ,有 清 


凉 性 

【鉴别 〗 OOBURK 5h 2g, 加 乙醇 5ml, 加 热 使 其 融化 , 搅 
FE 5 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 酒 加 稀 盐 酸 5ml, 置 水 浴 上 加 热 5 分 
bh , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 10% 氧 氧化 钠 溶液 6ml, 摇 勺 , 滤 过 。 
取 滤 液 1ml, 加 稀 盐 酸 2ml 和 亚 铁 氰 化 钾 试 液 1 一 2 滴 , 即 生 
成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 乙醇 20ml, 置 水 浴 上 加 热 使 其 融化 , 搅 
拌 5 分 钟 ,在 冰 浴 中 冷却 片刻 ,取出 , 滤 过 , 取 滤 液 置 水 洽 上 薰 
干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 
un ,加 乙醇 制 成 每 lml 0.5mg 的 涂 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 -甲醇 - 醋 
酸 (6 : 32: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% BE 5H 
酸 乙醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 加 乙醇 5ml, 置 水 浴 上 加 热 使 其 融化 后 取 
出 ,搅拌 5 分钟 ,在 冰 浴 中 冷却 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iml E lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 


e 577 。 
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液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 醚 
(8 : 20 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 100 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

REI 应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0105), 

【含量 测定 】 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20MD 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
1. Oum) , 柱 温 为 140"C 。 理 论 板 数 按 水 杨 酸 甲 酯 峰 计 算 应 不 
低 于 8000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 环 已 
K- LRL: 1) 混 合 溶液 使 溶解 ,并 稀释 成 每 1ml € 
0. 3mg 的 溶液 , 摇 匀 ,作为 内 标 溶液 ;为 取 冰 片 对 照 品 约 
1l5mg ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶 液 使 溶解 并 稀释 
至 刻度 , 播 匀 ,吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 
因子 。 

测定 法 RAM 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 有 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 内 标 溶液 10ml, 密 寨 , 振 摇 使 完全 溶解 , 冰 浴 
5 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 lul, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ， 
即 得 。 

本 品 每 lg AIK CCo HisO) 不 得 少 于 10. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 退 赤 , 止 痒 去 妖 。 用 于 风 火 上 挑 所 
致 的 眼睛 红肿 痛 痒 .流泪 、 眼 瞪 红 烂 ;沙眼 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 点 入 腿 瞪 内 。 一 日 2 一 3 次。 

〖 注 意 〗 孕妇 慎 用 ; 鼠 食 辛 辣 油 腻 食 物 。 


【规格 】〗 每 支 装 2g 
[Ey 遮光 ,密封 , 置 凉 暗 处 。 


3N 76 ES RHG SS 
Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao 
[4755] AIRE 人 工 牛 黄 
珍珠 BIH A H 
硼砂 oT 
32 XH 


[5x1 以 上 七 味 , 分 别 粉 碎 成 细 粉 , 混 匀 。 取 凡士林 
785g 及 羊毛 脂 50g, 加热 , 滤 过 , 放 冷 至 约 50C ,加 入 人 工 廊 
香 等 细 粉 , 搅 匀 至 半 凝 固 状 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LEIRI 本 品 为 浅 灰 黄色 或 粉红 色 的 软膏 ; 气 香 , 有 清 
凉 感 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 2g, 置 具 塞 试管 中 ,加 三 氯 甲烷 
10ml, 振 摇 使 基质 溶解 , 静 置 , 倾 去 上 清 液 , 取 残渣 , 挥 干 浴 
38] , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 有 
光泽 ,有 的 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 )。 
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(2) 取 本 品 2g, 加 稀 盐 酸 5ml, 置 水 浴 上 加 热 5 分 钟 , 冰 浴 
冷却 , 滤 过 ,滤液 加 10% 氨 氧化 钠 溶液 6ml, 摇 匀 , 滤 过 , 取 渡 
Wk 1ml, 加 稀 盐 酸 2ml 和 亚 铁 氰 化 钾 试 液 2 滴 , 即 生成 白色 

(3) 取 本 品 10g, 加 水 5ml, 置 水 浴 上 加 热 使 融化 s E , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 使 呈 酸 性 , 滴 于 姜黄 试纸 上 o BEA AE R 
棕 红 色 , 放 干 ,斑点 颜色 变 深 ,用 氮 试 液 湿润 ,斑点 即 变 为 蓝 
RE. 

(4) 取 本 品 10g, 加 乙醇 20ml, 置 水 浴 上 加 热 使 融化 ,搅拌 
约 5 分 钟 ,在 冰 浴 中 冷却 片刻 ,取出 , 滤 过 , 取 滤 液 ,和 置 水 浴 上 
蒸 干 至 无 冰片 气味 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 0.5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (6 : 32: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 1025 9 $8 B2 Z EE T6 VL. TE 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 
0109) 。 

【含量 测定 】 冰片 ” 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 丁 二 酸 二 乙 二 醇 聚 酯 
(DEGS) 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 15%; 柱 温 为 105C 。 取 冰片 
对 照 品 约 40mg, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 入 水 杨 酸 甲 酯 内 标 溶液 
溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 色 ,作为 系统 适用 性 试验 用 溶液 , 取 Lul 
注入 气相 色谱 仪 , 记 录 色 谱 图 ;理论 板 数 按 水 杨 酸 甲 酯 峰 计 
算 ,应 不 低 于 2000; 龙 脑 . 异 龙 脑 峰 与 水 杨 酸 甲 酯 峰 的 分 离 度 
应 符合 要 求 。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 环 己 
烷 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 制 成 每 Iim E 3mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 
液 。 另 取 龙 脑 对 照 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 入 
内 标 溶液 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 。 吸 取 lpl, 注 人 气相 色谱 
仪 , 计 算 校 正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 内 标 溶液 10ml, 混 匀 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 ; 滤 过 ,吸取 续 滤 液 1x1, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ， 
即 得 。 

本 品 每 lg 含 冰 片 以 龙 脑 (Cio Hi OTT RIPE 19mg. 

娄 炉 甘 石 粉 ” 取 本 品 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
MEAP E 20ml, 振 摇 使 溶 散 , 移 人 分 液 漏斗 中 ,用 稀 盐酸 强 
力 振 摇 提取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 稀 盐 酸 液 , 置 50ml EORR IP s 
加 稀 盐 酸 至 刻度 , 播 义 。 精 密 量 取 10ml, 置 锥 形 瓶 中 ,加 入 浓 
A t 55 A-A BE PY CpH. 10.0) 各 10ml, 摇 匀 , 加 磷酸 
AMAR 10 ml, di f$. E b. EE 53 R E HH A-AA ERE 
冲 液 (pH 10. 00K C1 : 4) 的 混合 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 
合并 洗 液 与 滤液 ,加 30% 三 乙醇 胺 溶液 15ml 与 铬 黑 工 指示 


应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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剂 少 量 , 用 乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 至 溶液 
出 紫红 色 变 为 纯 蓝 色 , 即 得 。 每 Iml 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 液 
(0. 05mol/LO 4H 34 -F SUL $E CZnO24. 069mg., 

本 品 每 lg 含 烽 炉 甘 石粉 以 氧化 锌 《ZnO) 计 ,不 得 少 
十 60. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 ,活血 消 肿 ,去 腐生 肌 。 用 于 湿 
热 次 阻 所 致 的 各 类 兰 郊 、 肛 裂 , 症 见 大 便 出 血 , 或 疼痛 \ 有 下 验 
感 ; 亦 用 于 肛 周 湿疹 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 涂 所 患处 。 

【注意 】 ium. 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 。 


马 oU GB 


Magianzi San 
[4:77] 制 马 钱 子 适量 ( 含 士 的 宁 8. 0g) 
地 龙 ( 焙 黄 )93. 5g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 将 制 马 钱 子 、 地 龙 分 别 粉碎 成 细 粉 ， 
BOE ,过 得, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕色 的 粉末 ; 气 微 , 味 若 。 

[35501 取 本 品 1g, 加 浓 氨 试 液 数 滴 及 三 氯 甲烷 10ml， 
浸泡 数 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml 燕 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 1ml 使 溶 
解 ,加 碘 化 乌 钾 试 液 1 一 2 滴 , 即 生成 黄 棕 色 沉 淀 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 了 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 约 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 三 氯 甲烷 20 ml, TE SCA TG 
lml, 轻 轻 摇 匀 , 称 定 重量 后 ,于 室温 放置 24 小 时 ,再 称 定 重 
量 , 用 三 氧 甲烷 补足 减 失 的 重量 ,充分 振 摇 , 滤 过 ,滤液 作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 士 的 宁 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 iml x 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,分别 吸取 供 试 品 溶液 Sul 和 对 照 品 溶液 tyl, 交 又 点 于 同 
一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (16 : 12 : 
1: 4) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 ,波长 : 4s 王 257nm， 
Àr 7 300nm ,测量 供 试 品 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 马 钱 子 以 士 的 宁 计 (Ca Ha NO; Bp 
7. 2 一 8. 8mg. 

【功能 与 主治 】 祛 风湿 , 通 经 络 。 用 于 风湿 闭 阻 所 致 的 
兽 病 , 症 见 关 这 疼痛 、 辟 痛 腰 痛 、 上 肢体 肌肉 萎缩 。 

【用 法 与 用 量 】 每 晚 用 黄酒 或 开水 送 服 。 一 次 0. 2g, 如 
无 反应 ,可 增 至 0. 4g, 最 大 服 量 不 超过 0.6g; 老 幼 及 体 弱 者 

【注意 】 本 品 含 毒 性 药 , 不 可 多 服 。 服 药 后 约 1 小 时 可 
能 出 现 汗 出 周身 、 发 痒 、 哆 时 等 反应 ,反应 严重 者 可 请 医生 处 
理 。 十 三 岁 以 下 儿童 .孕妇 及 身体 虚弱 者 ,心脏 病 、 严 重 气 管 


JF B wu Ju 
炎 SE £P eg ML Hs RE AER. EAS E. 
【规格 】 每 袋 装 0. 6g 
LERI UH. 
AEWA 
Kaiwei Shanzha Wan 
【 处方】 山楂 600g 六 神曲 ( 炒 )100g 
ERAP 50g 山药 50g 


炒 白 扁豆 50g 
AX RIRE 50g 
砂 仁 25g 

CADEI 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ;每 100g X3 
RIER 130— 150g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 酸 、 微 甜 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 石 细胞 淡 紫 
红色 .红色 或 商标 色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 125um( 山 楂 ) 。 
内 胚乳 碎片 白色 , 壁 较 厚 , 有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 椰 )。 表 
皮 细 胞 纵 列 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 
厚 ,波状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦芽 )。 

(2) 取 本 品 40g, BIER, MERE 25g. T 5] . JI — SCR e 
80ml 与 浓 氨 试 液 12ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,残渣 
HZA lm 洗涤 ,合并 三 氯 甲烷 液 , 加 盐酸 溶液 (1 一 5) 
50ml, 振 摇 ,分 取 酸 水 层 , 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 8 一 9 ,用 三 
氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 挥 干 , 残 
漆 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 棋 郴 对 照 药 
材 2g, 加 三 氯 甲烷 20ml 及 浓 氨 试 液 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (7.5 :7.5:1.5:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
于 ,路 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, BR, MERE 3g, 研 匀 , 加 乙酸 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, OE Rm ZEE 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 距 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 硅 藻 土 6g TJ. 
加 水 300ml, 连 接 挥发 油 提取 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻 
度 部 分 ,并 溢 流 人 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 加热 回 流 
4 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乙 酸 龙 脑 酯 


炒 鸡 内 金 50g 
Kb 3e ZR 50g 
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对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1041 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1, XE RE mW 1 内, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (22 : 1) 为 展开 剂 ET UH BUT LIED 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5g, 剪 碎 JUL RE SE E 4g, 人 研 匀 ,加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
E G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (1:12:2.5:3) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 526 — UG TR 
醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[tz] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEEK; A Z E-O. 05 V6 ERE C14 : 86) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm. Bie BodL RECTE ESTEE NEAR ICT. 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 查 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5] , 取 约 3g ,精密 称 定 , 加 入 硅 藻 土 3g, 研 匀 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加热 回流 1.5 小 时 ， 
放 冷 , 密 塞 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A à BEALE XX Kb TA FE LL fl BEP CCo; Ha; Ou ) 计 ,不 得 少 
F 6. 3mg. 

LHES FAR, HA F Fik R FER ii P 
BHI ERKI R AIA HA R I E YR IE TRE e 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1~2 次 。 

【规格 〗 每 九重 9g 

【贮藏 〗 密封 。 


开光 复明 丸 
Kaiguang Fuming Wan 
[4h75] 酝 子 ( 制 )60g EA 60g 
黄连 120g 黄柏 60g 
大 黄 60g 龙 胆 30g 
炒 效 芝 60g 菊花 60g 
-防风 30g 石 决 明 60g 


* 580 。 
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Z2 30g ZL iE 30g 
当归 36g IRAJ 36g 
地 黄 36g i5 30g 
羚羊 角 粉 3g 冰片 15g 


KADAI 以 上 十 八 味 , 除 冷 羊角 粉 外 ,冰片 研 成 细 粉 ,其 
余 柱 子 等 十 六 味 粉 碎 成 细 粉 , 混 匀 ,与 上 述 羚羊 角 粉 等 二 味 细 
粉 配 研 ,过 第, 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 密 130 一 140g 制 成 大 
AK Xu. BIS. 

LERI 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 甘 而 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :果皮 含 唱 石 细胞 
类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17~31um, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 
品 ( 柏 子 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) dE 
粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 ,直径 约 606m, E 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄连 、 黄 相对 照 药材 各 0. 1g ,分别 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WEE. 以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲醇 - 异 丙 醇 -水 (6 :3:2: 
1.5 : 0. 3) 为 展开 剂 , 置 氮 蒜 所 饱和 的 展开 缸 内 ，, 预 平衡 15 分 
钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加热 
回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 二 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
We AARAA 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 酶 - 甲 
RAS: 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 光 斑点 ; 置 氮 燕 气 中 票 后 ,斑点 
变 为 红色 。 

(ORE m 4 3L. BRE. JL SC oe 30ml, 浓 氮 试 液 2ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 配 (60~ 90°C )- 
CREE: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 , 加 乙醚 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 渡 
Ab. JETER EIE CER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 当 归 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同 
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AER G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 ， 
展 睹 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
小 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
PE A 

(6) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 , 加 乙醇 30m1, 加 热 回流 2 小 时 , 波 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,1lg, 内 径 为 1cm) 上 ,用 乙醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
赤 交 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 二 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 冰 厂 对 照 
品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 上 晾 于 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

[iy] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 EF — 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
ZU YR SERI s LS SK (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柏 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 70%% 甲 醇 约 40ml, 密 塞 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 45kHz)45 分 钟 , 放 冷 至 室温 ,用 
70%% 甲 醇 稀 释 至 刻度 155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m ALE MET AET E CC Hzs Ow ) 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

黄 芬 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 
RE Ie 7 3 EN s LA P BE-ZK-8$ ER (50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

| 供 试 品 浴 液 的 制备 — 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 70% 乙 醇 适 量 , 密 


45 
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塞 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 45kHz)30 分 钟 , 放 冷 至 室温 ， 
用 70% 乙醇 稀 释 至 刻度 , 35.5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, SAES 普 仪 ,测定 , 即 得 
本 品 每 Paa E 
F 15. 2mg。 
【功能 与 主治 】 清热 散 风 , 退 丑 明 目 。 用 于 肝胆 热 盛 引 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 
【注意 】 孕妇 禁 服 。 

【规格 】 每 九重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 1-2 丸 ,一 日 2 次 。 


HAR 


Kaiwei Jianpi Wan 


【处 方 〗 HÑ 200g 党 参 120g 


RŽ 160g 木 香 60g 

黄连 60g 六 神曲 ( 炒 )80g 
陈皮 80g 砂 仁 80g 

炒 麦芽 80g 山林 80g 

山药 80g RINE 80g 
$ H5 60g 


〖 制 法 】 以 上 十 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 40— 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 水 蜜 丸 ; 味 甘 、 微 蔡 。 

长 鉴 别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 菌 丝 无 色 或 淡 标 

色 ,直径 4—6umQOXAO. 。 表 皮 细 胞 纵 列 , 常 有 1 工 个 长 细胞 与 
2 个 短 细 胞 相连 接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 ( 炒 麦 芽 ) 。 草 酸 钙 
针 晶 束 存 在 于 黏液 细胞 中 ,长 80 一 240pxm( 山 药 )。 纤 维 束 周 
围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙酸, 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 白 术 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
10 周 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 18: ER AR E. A T B SE C60 — 90 C)- 
乙酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ER RGB BUE ELA 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 主 斑点 。 

(DRE m 5g, 研 细 , 加 水 30ml 与 盐酸 3ml, 加热 回流 


1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 二 所 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 


20ml, 合 并 二 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
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10ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,到 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 两 个 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 20ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 散 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 
香 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 去 氯 木 香 内 
酯 对 照 品 \ 木 香 烃 内 酯 对 照 品 透 量 ,分 别 加 三 氯 甲烷 制 成 每 
1ml 含 0.5msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10pnl, 对照 药材 溶液 和 对 
照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 
AFEA: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 商 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 


色 的 斑点 。 
(5) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 


成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 盐 酸 小 时 碱 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 
每 Iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 

(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 
品 溶液 各 lz, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
Ei V B- FH BE-TK SAL C12 : 6 3: 1) 为 展开 剂 , 置 用 
氨 燕 气 预 饱和 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 20 4p 9b. UE 
过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 用 水 20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 男 取 柳 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
gn a nn EG: 
: DIRFAWR , CHR LBSCTE SEDI 1026 — SUE R 
液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(7) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4: 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C Jin 2A 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 
颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 了 ———Ó— 0108), 

【含量 测定 】 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 廊 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
WHAEA; AZ- 5 25 ERR TTL C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
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IJ 283nm. HERA BOE WEYETELANIK T. 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORA EX Nu l0mg.T US ERE. 
置 50ml ER "P. H3 F EA H EE ZB 2E , 摇 勺 。 精 密 量 取 
10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% P B E A E. 46 5]. BI f Cdi 
iml € 80ug), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,起 
声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
To 测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E BRE AE BL C CHO) ib. ^f 
F 1. 4mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 和 骨 。 用 于 脾胃 虚弱 .中 气 不 和 所 
致 的 泄 海 Yes P ELR GC D LE ACER TR ERE HET LB Jh 
良 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OJR. 

【规格 】 每 10 丸 重 1g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 6—9g,— H 2 次 


开 胸 顺 气 丸 
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[4h75] H 300g 
陈皮 100g 
姜 厚 朴 100g 酷 三 棱 100g 
MER 100g 猪 牙 皂 50g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
低温 干燥 , 即 得 
LERI 本 品 为 浅 棕 色 至 棕色 的 水 丸 ; 味 微 苦 E. 
【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 , 糊 化 淀粉 粒 团 块 
淡 黄 色 ( 醋 芳 术 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 和 较 多 大 的 
类 圆 形 纹 孔 ( 槟 郴 )。 种 皮 概 状 细胞 淡 棕 色 或 棕色 ,长 48 一 
80pm( 炒 率 牛 子 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 ( 陈 
皮 )。 纤 维 束 淡 黄 色 , 周 围 细胞 含 草酸 钙 方 蝇 及 少数 簇 唱 , 形 
成 晶 纤维 ,并 常 伴 有 类 方形 厚 壁 细胞 ( 猪 牙 皂 )。 石 细胞 分 梳 
状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 朴 ) 。 分 沁 细 胞 含 红 棕 色 或 黄 棕色 分 
泌 物 ( 醋 三 棱 ) 。 
《2) 取 本 品 4g, 研 碎 ,加 三 氯 甲 烷 20ml 及 浓 氮 试 液 3ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 5ml 及 水 20ml, PFE, 
分 取 酸 水 层 , 加 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 8 一 9 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 5ml, 分 取 三 氯 甲 煤层 ,浓缩 至 干 , 残 渣 加 甲醇 
0. 2ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 郴 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 


炒 牵 牛 子 400g 
KE 75g 
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file G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 -水 (2:4:2:1) 
W FERRAN RER K JER BAE BF o E A RAE Sh o A 
[I rA im ERP LESSONS BR A i EL A M E E. E A FR] B TE 
AREA. 

(3) 取 本 品 3g, WEE, I P E 25ml, 2 30 分 钟 , 时 时 振 
操 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 
用品 、. 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 
深 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
到 供 试 品 溶液 2 一 4p1l、 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF» 注 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -甲醇 (10 : DARRA, EAR 
亿 预 饱和 的 展开 和 氏 内 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
问 颜 色 的 斑点 ;再 喷 以 59 香草 醛 硫酸 溶液 ,105C 加 热 数 分 
钟 至 考点 显 色 清晰 ,斑点 变 为 紫红 色 至 紫 褐 色 。 

(4) 取 本 品 4g, 研 碎 ,加 2mol/L 盐酸 乙醇 溶液 30ml, 加 
ABl 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 水 40ml, 回 收 溶剂 至 无 醇 味 ， 
加 乙醚 40ml, 振 摇 提取 , 静 置 ,分 取 乙 醚 液 , 回 收 浴 剂 至 干 , 残 
渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 率 牛 子 对 
照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 ,分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 栈 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
OEF EI SA ERMA. ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 一 个 黄色 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 碎 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 
2 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4~8p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (28 : 10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铝 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 痰 光斑 点 。 

(6) 取 本 品 3g, 研 碎 , 加 三 氧 甲烷 25ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 深 加 乙酸 乙 酷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 jg, 加 三 氯 甲烷 15ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 1 一 3 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 
酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 5 26 289 EC RE t 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z HS -UK B R-k (60 : 2 : 38) 为 流动 相 ;检测 波 
长 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


NM 
3€ meZ 
»* ouryao. com 
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对 照 品 溶液 的 制备 取 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 
朴 酚 ZOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 ,人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 
XE 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 3€ 53. 
滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 浓 缩 至 干 , 残 酒 用 盐酸 溶液 
(1-10)20ml 分 次 挠 拌 浴 解 ,再 用 三 氯 甲 烷 15ml 分 次 溶解 ， 
振 摇 提 取 , 分 取 三 握 甲 烷 液 ,水 液 继 用 三 握 甲 烷 振 所 提取 2 
次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 20ml 洗涤 1 次 ,水 液 再 
用 三 氯 甲 烷 10ml 提取 1 次 ,合并 三 氧 甲烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
id FH 90% 甲醇 溶解 (必要 时 微 热 使 溶解 ) ,转移 至 10ml 量 
瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20j ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cis His O;2 CRI EE T ES 
(Ci H0 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 1mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 KERM ITALE. MTAA iir Hr 
WES NEIN SS MU du NE Ep 

【用 法 与 用 量 〗 Ul. —X3—9g.—H 1—21X. 

【注意 】 了 孕妇 禁用 ;年 老 体 弱者 慎 用 。 

【贮藏 〗】 密封 。 


和 厚 朴 酚 对 照 品 
* ERN 40pg、 和 厚 


FESR 
Kaixiong Shungi Jiaonang 
[4751 "Ef 360g kb z& #4 T 480g 
陈皮 120g RF 90g 
3 EET 120g 酷 三 杰 120g 
酷 我 术 120g 猪 牙 时 60g 


[5:51 以 上 八 味 EB 220g 粉碎 成 细 粉 ,备用 。 陈 皮 、 
KE 、. 酷 莪术 用 水 蒸气 蒸馏 法 提取 挥发 油 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 及 
挥发 油分 别 男 器 收集 ; 药 汀 加 水 前 者 0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 
上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.15~1.25(80C ) 的 清 
谊 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 70% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 。 剩 余 
槟 构 与 其 余 炒 牵 牛 子 等 四 味 适 当 打 碎 , 用 70%% 乙 醇 回 流 提 
取 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 二 次 提取 
液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 陈 皮 等 滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1.15 一 1. 20(80'C) 的 清高 ,加 入 槟 椰 细 粉 , 混 
匀 ,80C 减 压 干燥 ,粉碎 ,过 篇, 加 入 泻 粉 适量 , 制 粒 ,干燥 ， 
喷 和 挥发油, 加 入 硬 脂 酸 镁 1.75g. 1E 5] 2E ACUBE RE b 
1000 粒 , 即 得 。 


【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 标 色 至 标 神 色 的 颗粒 ; 
气 香 ， Uk oA E UE. 


【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 4g. i — SB E 20ml KRA 


* 583 。 
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试 液 3ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 5ml 及 水 
20ml 振 播 提 取 ,分 取水 层 , 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 8 一 9, 加 
三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,回收 溶 
剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 构 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 氨 省 酸 槟 椰 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,分 别 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 
1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 的 层 析 仙 内 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 ,用 
碘 蒸 气 标 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 滤液 , 药 渣 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 20ml, 加热 回流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 权 皮 苷 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 落 
膜 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 丙 酮 -甲醇 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 承 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 在 [含量 测定 ] 厚 朴 项 的 色谱 图 中 BETA n C EP V E 
现 与 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 


的 色谱 峰 。 

【检查 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 RA 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, H-O. 01% 磷酸 溶液 (每 1000ml 含 2. 5g 十 二 
烷 基 硫酸 钠 )(32 : 68) 为 流动 相 ;检测 波长 为 215nm。 理 论 板 
数 按 槟 构 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 氧 省 酸 槟 构 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 BUS RA EC EE — 
eR ERR RE 8 /1.5210 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 勺 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% Z,Hf8-0. 5%% 磷 酸 溶液 (50 : 1)50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 
处 理 (功率 400W ,频率 50kH2230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
5096 Z, 88-0. 5 6 BERE TAE COO: DT E XA BS SE REL BE J yË 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10y1, 注 
和信 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh dux BELLES BEA CC. Hi; NO;) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. l 

厚 朴 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


«584 > 
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为 填充 剂 A ZE- 176 ERR TREE COO : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 50pg 与 和 厚 朴 
Hj 60ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10yl, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cias His O2 与 和 厚 朴 酚 
(Cia His O; ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 消 积 化 滞 , 行 气 止 痛 。 用 于 气 郁 食 清 所 
uci S NIE S S RW R DAR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 禁用 ;年 老 体 弱 者 及 儿童 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 

XEM 
Tianwang Buxin Wan 

[4h77] 丹参 25g 当归 50g 
^i Hi 25g 党 参 25g 
dk 25g 五 味 子 50g 
麦 冬 50g 天 冬 50g 
地 黄 200g X 25g 
制 远 志 25g 炒 酸 囊 仁 50g 
柏 子 仁 50g 桔梗 25g 
甘草 25g 朱砂 10g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 丹 参 等 十 
五 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉末 配 研 , 过 第 , 混 匀 。 每 100g 粉末 
用 炼 蜜 20 一 30g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 
Z 50~70g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 , 褐 黑 色 的 小 蜜 丸 或 大 
密 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 苦 。 | 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 茯 苓 ) 。 石 细胞 斜 方形 或 多 角形 ,一 端 稍 尖 , 壁 较 厚 , 纹 
孔 稀 朴 ( 党 参 ) 。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 形 
状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 94um( 玄 参 )。 石 细胞 长 方形 或 
长 条 形 ,直径 50~110pm, 纹 孔 极 细密 (天 冬 )。 种 皮 表皮 石 细 
胞 淡 黄 色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 
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腑 含 暗 棕 色 物 (五 味 子 )。 草 酸 钙 针 品 成 束 或 散在 ,长 24 一 
50um, 直 径 约 3um( 麦 冬 )。 联 结 乳 管 直径 14~25pm, 含 淡 黄 
色 颗 粒状 物 (桔梗 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ， 
内 含 柠 色 核 状 物 ( 地 黄 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
A ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 观 长 方形 或 
类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 束 仁 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 
棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 1g. 72K 2€ JL 8 E s 7] SE XL SX R AL B3 VR LO f 
于 卉 场 中 ,上 盖 一 长 柄 漏斗 ,徐徐 加 热 , 至 粉末 微 焦 时 停止 加 
热 , 放 冷 , 取 下 漏斗 ,用 水 5ml 冲洗 内 壁 , 洗 液 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 观察 , 显 淡 蓝 绿色 奖 光 。 

(3) 取 本 品 4. 5g, 用 水 淘 洗 ,得 少量 朱红 色 沉 演 , 取 出 ,用 
盐酸 湿润 ,在 光洁 铜 片 上 轻 轻 摩 氛 , 铜 片 表面 即 显 银 日 色光 
泽 ,加 热 烘 烤 后 ,银白 色 即 消 失 。 

(ORA mK AL 18g, WIR; ux SUA EE ALARE AL 27g, 
剪 碎 , 加 水 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2， 
滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 60ml, 合 并 乙醚 提取 
液 , 挥 去 乙醚 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 田 
取 原 儿 茶 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml p lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
WE loul AFRE mW 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss WERE, 
以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 1 : 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ,再 置 碘 蒸气 中 票 , 显 
相同 的 褐色 斑点 。 

(5) 取 本 品 水 蜜 丸 30g, 研 雄 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 30g, 
剪 碎 , 置 250ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 100m1, z& 1 , ic E 28 18 AX 
50ml, HA ili iE C60 — 90 CO Ds $5 Se CZ 次 ,每 次 20ml, 合 并 石 
i SE SEX RTT SIR CBE CES 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
HR. BUG EOS RR ZEE 1g, 加 水 50ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 ; 取 当 归 对 照 药材 2g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 汀 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 
种 溶液 各 1y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 
乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 营 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 当归 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 置 碘 蒸 气 中 村 后 在 日 光 下 检视 ， 
在 与 石 曹 犹 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 水 塞 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 6g, BI 
RE ,加 乙醚 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 尽 浴 
剂 , 加 甲醇 100ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 URGE URGE T s Tx 
渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 淋 3 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 同 法 
(其 中 甲醇 用 量 为 30ml) 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
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天 王 补 心 丸 (浓缩 丸 》 


R G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1 :1:2) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml d 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 
精密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 适量 , 剪 碎 , 取 适量 ,精密 称 定 , 精 密 加 
人 等 量 的 硅 藻 土 , 人 研 匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 
下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 适 量 ,精密 称 定 , 精 密 加 入 两 倍 量 
的 硅 藻 土 , 研 人 匀 , 取 约 4. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 180W ,频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Czs HOD ZK E JURE 1g 
不 得 少 于 0. 19mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 13mg KE JU E 
JUS fS F 1. 22mg. 


【功能 与 主治 〗 滋 阴 养 血 , 补 心安 神 。 用 于 心 阴 不 足 , 心 
FERES RREZ, KET. 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 水蜜 九 一 次 6g./3E JL— X 9g, 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 KEIL JL 9g 

【贮藏 】 密封 。 


天 王 补 心 丸 (浓缩 妨 ) 
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【处 方 】 丹参 25g 当归 50g 
^i S 25g 党 参 25g 
RA 25g 五 味 子 50g 
ZX 50g XA 50g 
地 黄 200g Z2 25g 
制 远 志 25g 炒 酸 束 仁 50g 
柏 子 仁 50g 桔梗 25g 
甘草 25g 朱砂 10g 


[5751 以 上 士 六味, 当归、 丹参、 党 参 . 侠 令 、 棱 梗 及 麦 
Z 25g 粉碎 成 细 粉 ;朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ; 地 
黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 


e 585 。 


时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 ;剩余 麦 冬 和 其 余 五 味 子 
等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 hht, AA u 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 细 粉 和 稠 膏 混 匀 , 制 丸 , 干 
燥 , 即 得 。 

LERI 
Ho. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 支 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4~ 
6um( 茯 苓 )。 石 细胞 斜 方形 或 多 角形 ,一端 稍 尖 , 壁 较 厚 , 纹 
孔 稀 朴 ;联结 乳 管 直 径 12 一 15wm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 
草酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 24 一 50km, 直 径 约 3yum GE A). 
不 规则 细小 颗粒 瞳 棕 红 色 ,有 光泽 ,边缘 瞳 黑色 (朱砂 ) 。 

(2) 取 本 品 10 丸 , 研 细 , 用 水 淘 洗 ,得 少量 朱红 色 沉 淀 , 取 
出 ,用 盐酸 湿润 ,在 光洁 铜 片上 轻 轻 摩擦 , 铜 片 表面 即 显 银 白 
色光 泽 , 加 热 烘 烤 后 ,银白 色 即 消失 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 渡 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 lg, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1、 对 照 药材 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
Ci i-a RR CLERC. : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 水 -三 氯 甲烷 -盐酸 (10 : 10 : 3) 的 
混合 溶液 46ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
汀 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 醒 
对 照 药 材 0. 5g, 加 三 氯 甲烷 -水 -盐酸 (10 : 10 : 3) 的 混合 溶液 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (3 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BBC iiA BEER «YE 105C 加 热 至 兽 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEAR: U P-L 0. 5% 甲 酸 溶液 (30 : 9 : 61) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
F 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1m g o. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 ( 过 三 号 筛 ) , 取 约 3g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 50ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 53kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 75%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 E , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 为 标 色 至 标 黑 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 香 , 味 


e 586 。 
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本 品 每 lg 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCC. Hs O16 ) 计 ,不 得 少 


Tc 1.0mg. 
【功能 与 主治 】 滋 阴 养 血 , 补 心安 神 。 用 于 心 阴 不 是, 心 
FR HE s ,失眠 多 梦 ,大 便 干 燥 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 8 丸 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 8 丸 相 当 于 饮片 3g 
【贮藏 】 密封 。 
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[4:757] JIS 330g i 3 330g 
丹参 330g Kd 110g 
天 及 330g 槐 花 220g 
^1 Si 220g 人 工 牛 黄 11g 
*i ie 400g 牛 膝 220g 


[5x1 以 上 十 味 ,人 工 牛 黄 研 成 细 粉 ; 取 丹 参 适量 , 粉 
碎 成 细 粉 ;剩余 的 丹参 加 乙醇 加 热 回流 提取 二 次 ,提取 液 滤 
过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 膏 ; 川 营 、 石 草 玺 用 水 
蒸气 蒸馏 提取 挥发 油 ,收集 挥发 油 ,备用 ,水 溶液 另 器 收集 ; 药 
渣 与 丹参 药酒 及 其 余 猎 花草 等 六 味 加 水 前 者 三 次 , 煎 液 滤 过 ， 
滤液 合并 ,与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 清 襄 ,加 入 乙醇 醇 沉 , 静 
置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 丹 参 稠 喜 混 合 ， 
加 入 丹参 细 粉 、 人 工 牛 黄 细 粉 及 适量 的 淀粉 ,真空 干燥 ,粉碎 ， 
混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 喷 入 上 述 挥 发 油 , 混 匀 , 加 入 适量 硬 脂 酸 镁 ， 
混 匀 ,压制 成 1000 H , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 
褐色 ; 味 苦 、 微 涩 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 10 Hr , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 三 所 
甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 ,备用 ,水 溶 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,加 0.28% 碳酸 钠 溶液 提取 3 次 ,每 次 50ml, 弃 去 碳酸 钠 
提取 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 漆 用 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
AA. BREEF Em ,加 甲醇 制 成 每 1m E 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 6u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 ; 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EF EI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

《2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,浓缩 至 约 1ml， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 芝 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 10ml， 
浸泡 2 小 时 并 时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
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WE 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
HO: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 奖 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取水 晨 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 备 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ;紫外 光 下 显 相 同 的 
PE LT E RIEDE o 

(4) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
AS , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 
胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE, ARF 5C BÉ 
乙 酯 - 冰 酷 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 
10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [鉴别 ] 
(4) 项 下 的 供 试 品 溶 液 691 及 上 述 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10 : 2 : 3) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 氮 获 气 中 时 约 10 分 
钟 , 在 日光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 黄色 斑点 。 

(6) 取 本 品 3 片 , 研 细 , 加 石油 醚 (60 — 90C)20ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 演 加 石油 醚 (60 ~ 90C)1ml 
使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取石 草 浦 对照 药材 0.2g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 

述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 英 光 斑点 。 再 置 础 蒸气 中 畦 ,在 
日 光 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 40 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 1ml, 加热 回流 1 小 时 ,浓缩 至 约 
5ml, 加 水 10ml, 用 石油 醚 (60 ~ 90'C)20ml 振 摇 提取 ,提取 
液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 牛 
膝 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 eo pie 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶 
液 各 loul 、 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (14 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
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BRE , 喷 以 1026 ETHER Z, BETA UE. TE 105'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 普 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 丹参 酮 I。 KARHE NA A 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s DAZ. BK C61 : 39) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm. 
理论 板 数 按 丹 参 酮 下 A 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 有 丹参酮 I 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 16pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹参 酮 有。(Ci。 Hs O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
KATA; UF E-Z BS - FR S -7K C30 : 10 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 75% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 
(功率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 75% 甲 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 
于 2. 0tmg. 

RRE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 «E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZAR- 0.05%% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 5Ong 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 流动 相 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 10wl1, 注 


è B 对 照 品 适量 ,精密 称 


溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10pl1, 注 


ES BCCs Hx Ois) 计 ， 不 得 少 


e 587 。 


X ER 4 i dk 


测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 片 含 His O) il, 不 得 少 
于 1.0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 通 络 ERK., AFERRA, 

风 痰 次 血 兽 阻 脉络 证 he A, 2 EF AS XR Lid ERAN O BR SERE LO 

言 赛 涩 ; 脑 梗死 急性 期 .恢复 早期 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 脑 出 血 患者 急性 期 禁用 。 忌 食 生冷 FAR H 
食物 。 
【规格 】 每 片 重 0. 415g 


【贮藏 】 密封 。 
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[45751 Jil # 330g sri 330g 
丹参 330g IK 110g 
天 及 330g 槐 花 220g 
^i SW 220g 人 工 牛 黄 lig 
W ER 400g 牛 膝 220g 
【 制 法 〗 以 上 十 味 , 人 工 牛 黄 研 成 细 粉 ; 取 丹 参 适 量 , 粉 


碎 成 细 粉 ;剩余 的 丹参 加 乙醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,提取 液 滤 
过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 ; 川 车、 石 曾 油 用 水 
A& FUA Tí De IDEE Jc 1 ,收集 挥发 油 , 备 用 ,水 溶液 男 絮 收集 ; 药 
渣 与 丹参 药酒 及 其 余 猎 花草 等 六 味 加 水 前 者 三 次 , 煎 液 滤 过 ， 
滤液 合并 ,与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 清 襄 , 加 入 乙醇 醇 沉 , 静 
置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 , 与 上 述 丹 参 稠 襄 混 合 
加 入 丹参 细 粉 人工 牛 黄 细 粉 及 适量 的 淀粉 ,真空 干燥 ， T 
喷 和 人 上 述 挥发 油 BJ. ABE SE S. 1000 粒 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 胶 宫 剂 ,内 容 物 为 黄 标 色 至 标 褐色 的 粉 
ZR Br d UE 

[x30] (1) 取 本 品 内 容 物 "IT 50 ml, 加热 回流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 50ml ER MEA 
甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,备用 ,水 溶 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,加 0. 2825 碳酸 钠 溶液 振 播 提取 3 次 ,每 次 50ml, 弃 去 碳 
酸 钠 提 取 液 EJ EART, RAE P 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 苞 甲 并 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRTF A 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 


e 588 。 
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(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 三 氧 甲烷 提取 液 , 浓 缩 至 约 Iml, 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 10ml, 
浸泡 2 小 时 并 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取水 旺 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 
乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ;紫外 光 下 显 相同 的 
P EL EKGREN o 

(4) 取 本 品 内 容 物 tg, 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猎 去 氧 胆 
酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 酸 乙 
酯 - 冰 酷 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 
碟 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 芦 TOS ER ,加 甲醇 制 成 每 1ml fr 4mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [鉴别 ] 
(4) 项 下 的 供 试 品 溶 液 Gul 及 上 述 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 -甲酸 -水 (10 : 2: 3) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ET EARRA 10 分 钟 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 的 黄色 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 石油 醚 (60 ~ 90C)20ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 石油 酸 (60 一 90C)1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取石 曹 猜 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60 ~ 90'CO-£, Bg BR CA : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 LECT ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 再 置 础 蒸气 中 十, 日 
光 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 20ml, 加热 回流 40 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 1ml, 加热 回流 1 小 时 ,浓缩 至 约 
5ml, 加 水 10ml, 用 石油 醚 (60 ~ 90'C)20ml 振 摇 提取 ,提取 
ART RAMEL 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 牛 
膝 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 
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i ,加 乙醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
游 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 深 
WE loul 、 对 照 品 溶液 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SERERE. 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (14 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 LC EDI 10% 磷 钻 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑点 。 

【检查 v^ Xe x TA SHOE CB DU 
0103), 

【含量 测定 丹参 酮 [ 。 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN s EL. HS -7K C61 : 39) 为 流动 相 ;检测 波长 为 2700m, 
理论 板 数 按 丹 参 酮 下 A 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 A。 对照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 16ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. bg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
人 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 酮 TA (CC His O; ) 计 ,不 得 少 
于 0.30mg. 

丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AP E-A S - F8 R-k C30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
F 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 1ml E 60yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. 1g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 75% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 
(功率 500W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 75% 甲 醇 至 刻 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BG Ha O16) 计 ,不 得 少 
本 2.0mg, 

RRR ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; EL ZHE- 0.05 96 磷酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. bg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


RN 
3€ meZ 
»* ouryao. com 


XuiB UR 


塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kH 220 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 流动 相 使 溶解 ,转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (CisHisO1 db. 不 得 少 
于 1. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 WE ERAR. RIT P NUBRZEER, 
KU D i IA BH IKA WE , 症 见 半身 不 遂 、 偏 身 麻 木 . 口 眼 牌 斜 . 语 
言 塞 涩 ; 脑 梗死 急性 期 .恢复 早期 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 脑 出 血 患 者 急性 期 禁用 。 忌 食 生冷 EG DEA 
RH. 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


REMS 
Tianhe Zhuifeng Gao 
【处 方 〗 B RR 
2g 3E Je lh 
HZ HIÉ 
高 良 姜 独活 
威 灵 仙 AE Ji 8 
肉桂 红 花 
桃仁 苏 木 
IRAJ 乳香 
没 药 当归 
ER MA dr Bd 
18e XUBE 牛 膝 
续 断 E 
红 大 戟 Jr B 
龙 血 竭 肉桂 油 
冰片 TE e7 Jd 
PUGS E 丁香 罗勒 油 
樟脑 水 杨 酸 甲 酯 


【 制 法 】 以 上 三 十 四 味 , 除 磨 香 酮 龙 血 竭 、 肉 桂 油 、 冰 
片 、 薄 荷 脑 .辣椒 浸 膏 、 丁 香 罗 勒 油 .樟脑 .水 杨 酸 甲 酯 外 ,其 余 
生 草 乌 等 二 十 五 味 粉 碎 成 粗 粉 ,用 90% 乙 醇 回 流 提取 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 浓缩 成 相对 密度 约 1.05(60C) 的 清 襄 ,加 入 上 
述 廊 香 酮 . 龙 血 竭 、 肉 桂 油 .冰片 、 薄 荷 脑 .辣椒 浸 膏 、 丁 香 罗 勤 
油 、 樟 脑 . 水 杨 酸 甲 酯 .月 桂 氮 草 酮 , 混 勺 , 另 加 3. 7 一 4. 0 倍 重 
的 橡胶 或 热 可 塑 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 , 制 成 涂料 ,进行 涂 
膏 , 切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 


。 S589 。 
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LERI 本 品 为 黄 棕色 至 淡 红 棕色 的 片 状 或 带 孔 片 状 橡 
BEA UU. 

LEa CO XU dà 1 片 , 除 去 盖 衬 , 剪 碎 , 加 甲醇 10ml， 
超声 处 理 45 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 干 , 放 冷 ,加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 、 独 活 对 照 药 材 各 
0. 5g, 分 别 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5pl、 两 种 对 照 药材 溶液 
各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60C)- 
乙醚 -甲酸 (5 : 1 : 0. DARFA, RI, Wh, EF E PG 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 片 ,除去 盖 衬 , 剪 碎 , 置 500ml 烧瓶 中 ,加 水 
250ml, 连接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 ,并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 ,再 加 乙酸 乙 酯 5ml, 加 热 回流 40 分 
钟 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 置 已 感 有 无 水 硫酸 钠 约 2g 的 试管 
中 , 振 摇 使 溶液 澄清 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 樟 脑 对 
照 品 .薄荷 脑 对 照 品 . 冰 片 对照 品 、 丁香 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 1ml 各 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 
法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 
的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 lym); 
柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 130%C ,以 每 分 钟 15 的 速率 升 
温 至 180'C ,保持 6 分 钟 ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1。 分 别 吸 
取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1~2ul, 注 和 人 气相 色谱 仪 。 供 
试 品 色 谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检查 】〗 SAARE 取 本 品 2 片 , 除 去 盖 衬 , 剪 碎 ,加 
甲醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 澶 及 容器 用 甲醇 20ml 
分 次 洗涤 ,合并 滤液 RT RAEM LARRA 20ml 使 溶 
解 , 用 饱和 和 氢 氧 化 钠 溶液 调节 pH 值 至 12, 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml p 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1001, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -二 
乙 胺 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 稀 碘 化 乌 钊 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑 
点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

Sh DE BUSCO EA 70mm X25mm)5 片 , 作 为 供 试 
品 。 照 贴 膏剂 黏附 力 测 定 法 (通则 0952 第 二 法 ) 测 定 , 取 供 试 
品 固定 于 试验 板 表 面 , 沿 供 试 品 长 度 方 向 加 载 200g RETO, E 
36C 士 2C 恒 温 箱 内 30 分 钟 ,取出 ,测量 供 试 品 在 试验 板 上 的 
位 移 值 , 即 得 。 

本 品 平均 位 移 值 不 得 大 于 2. 5mm, 

€ € 3m ” 取 本 品 , 用 三 氯 甲烷 作 溶 剂 ,依法 (通则 0122 第 
一 法 ) 检 查 ,每 100cm? EE EDELT 1.7g; 带 孔 片 状 橡胶 
请 每 100cm? 不 得 少 于 1. 6g. 

其 他 ”应 符合 贴 总 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


e 8590 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A R0. 12 磷酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 207nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 2 片 , 除 去 盖 衬 , 剪 碎 , 置 
125ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 1%% 盐 酸 溶 液 50ml, 加热 回流 3 小时， 
放 冷 , 滤 过 , 残 酒 用 1%% 盐 酸 溶液 30ml 分 3 次 洗涤 ,合并 酸 
液 , 用 和 氢 氧 化 钠 的 饱和 溶液 调 生 pH 值 至 12 ,用 乙醚 振 播 提取 
4 次 (40ml,30ml,30ml,30ml) ,合并 乙醚 液 , 加 盐酸 乙醇 溶液 
(1 一 20)3ml, 混 匀 , 低 温 回 收 溶剂 至 干 , 残 泪 加 50%% 甲醇 适量 
使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1.5g, 内 径 为 lcm) 
上 ,用 50% 甲 醇 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 约 9ml 于 10ml 量 瓶 中 , 用 
50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 100cm^ 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio His NO * HCD 
计 ,不 得 少 于 100pg。 

【功能 与 主治 】 温 经 散 寒 , 祛 风 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 风 
寒 湿 闭 阻 、. 将 血 阻 络 所 致 的 痹 病 , 症 见 关 节 疼 痛 , 局 部 晨 风 寒 ， 
腰 背 痛 , 届 伸 不 利 , 四 肢 麻木 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 。 贴 患处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 偶 见 皮肤 过 敏 反应 。 
用 ,皮肤 破损 处 不 宜 贴 用 。 

【规格 7cmX10cm 

【贮藏 】” 密封 。 


附 ; 辣椒 漫 谨 质 量 标准 


PROBUS E 


[ 制 法 ] WARAN 200g , 粉碎 成 粗 粉 ,用 90% Z BE E T9 
2 小 时 以 上 ,加热 回 流 提取 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 
小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10(55'C ) 的 浸 襄 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 深 红色 的 秽 厚 液体 ; 味 极 辣 。 

[检查 ] 相对 密度 ”应 为 1.05~1. 20(55'C)( 通 则 0601)。 

其 他 ”应 符合 流 漫 膏 剂 与 浸 癌 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189). 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A. R$ -0. 176 E ER IRE VL CAO: 54) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 205nm。 理 论 板 数 按 辣 椒 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 辣 椒 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BU dA ZJ 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 入 80% 乙醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 
40kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 加 80% 乙醇 至 刻度 $855] , 滤 过 ,精密 量 
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取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 
测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 含 辣 椒 素 (Cis Hz; NO; ) 不 得 少 于 0. 2096 , 


o 


[贮藏 ] 密封 。 
RAZR € 
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【 制 法 〗】 以 上 十 味 , 天 麻 粉 碎 成 细 粉 ;丹参 用 85% 乙 醇 
回流 提取 , 滤 过 , 滤 漆 再 加 5026 乙醇 回流 提取 二 次 , 滤 过 , 滤 
液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,干燥 得 干 浸 襄 ; 川 苇 . 划 荆 子 .更 本 和 
菊花 提取 挥发 油 , 蔡 饮 后 的 水 溶液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 , 备 
用 ; 药 渣 与 日 六 SS RE CULTE ARMAK AHR 
液 UR IX BAKERREN S SEK RUIK HR RC AT BOR, 
加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,充分 搅拌 , 静 置 , 取 上 清 液 减 压 浓 
缩 ,干燥 得 干 浸 请 。 取 天 麻 细 粉 、 丹 参 醇 浸 谨 粉 . 水 提 醇 沉浸 
宵 粉 及 适量 淀粉 , 混 匀 ,60°C 干 燥 , 喷 入 川 芝 等 挥发 油 ,密封 ， 
潜入 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 褐 色 的 粉末 ; 气 芳 
TÉ BR DECRE ER E e 


【鉴别 】 CD SU i 20 粒 的 内 容 物 ,加 乙醚 60ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药材 .丹参 对 照 
药材 各 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 贡 A 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 1~2pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 丹参 对 照 药 材 和 
FSR TL A 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 暗 红 色 斑 点 ; 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 ,在 与 川 营 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 药酒 , 挥 尽 乙醚 ,加 甲 
醇 40ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 
20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 以 水 20ml 
洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml g 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
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乙 酯 - 冰 醋 酸 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 紫色 斑点 。 

【检查 】 水 分 “应 符合 规定 (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 05% 磷 酸 溶液 (2 : 98) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
流动 相 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 。 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
混 匀 , 取 约 2. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 
BE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 500W ,频率 40kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 ， 
滤 过 , 精密 量 取 续 滤液 10ml, 浓缩 至 近 干 , 残 凌 加 乙 且 - 水 
(2 : 98) 混 合 溶液 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cu HisO;) 计 ,不 得 少 于 0. 40mg. 

【功能 与 主治 】 平 肝 炸 风 ,活血 化 闪 。 用 于 肝 风 夹 次 证 的 
偏 头 痛 , 症 见 头 部 胀 痛 、 刺 痛 、 跳 痛 , 痛 有 定 处 .反复 发 作 、 或 伴 有 
头晕 目眩 或 烦躁 易 怒 .或 恶心 呕吐 , 舌 瞳 红 或 有 次 玛 , 脉 孩 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 妊娠 及 哺乳 期 妇女 禁用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


天 BR A 
Tianma Wan 
【处 方 】 天 及 60g 羌活 100g 
独活 50g 盐 杜仲 70g 
牛 膝 60g 粉 草 艇 60g 
附子 ( 黑 顺 片 )10g 当归 100g 
地 黄 160g 玄 参 60g 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g $ 
ZR Fi ER 40~ 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
BKE 90— 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 或 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 
丸 ; 气 微 香 , 味 微 甜 上 略 苦 麻 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 唱 成 束 
或 散在 ,长 25 一 48pm( 天 麻 )。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 , 类 长 方 
形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 94 m CE 20. HR 
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胶 丝 条 状 或 扭曲 成 团 ,表面 带 颗粒 性 ( 盐 杜仲 ) 。 薄 壁 组 织 灰 
棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 标 色 核 状 物 (地 黄 ) 。 油 管 含 
棕 黄 色 分 泌 物 ,直径 约 100km( 当 归 ) 。 草 酸 钙 砂 唱 存在 于 薄 
壁 细胞 中 ( 牛 膝 )。 木 化 薄 壁 细胞 淡 黄 色 或 黄色 ,成 片 或 单个 
散在 ,长 椭圆 形 .纺锤 形 或 长 梭 形 ,一 端 常 狭 尖 或 有 分 枝 , 壁 稍 
E FLEE LAE AA , FLA BH i OE ERO. 

(20 BUS m ZK E 3L. 5g, 研 碎 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml; zX 
PUNE ILEKE AL 5g, BPR, IERE 5g, 研 匀 ,加 水 饱和 的 
正 丁 醇 60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
i& Ek 2ml 溶解 ,加 在 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 内 径 为 
lcm, 柱 高 为 16cem) 上 , 先 用 水 15ml 以 每 分 钟 0.5ml 的 流速 
洗 脱 , 弃 去 水 液 ;再 用 1076 乙醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 若 
T REEL EX 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 对 
照 药材 0. 5g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 1~2pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 3 由 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (8 : 
1:3:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 
溶液 ,在 110€ 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, BERE , SX RUIN SE XL SX E DL 8g, 剪 
碎 , JL RE SE 28, EJ » H A dB RE C60 — 90 "C ) Z0ml , H 2s [n Tj 
20 4 ph , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药材 0.5g, 加 石油 酶 (60 一 
90%C)20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 3 一 5 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 甲 莱 - 乙 酸 乙 酯 
(2:1: DJ JEJT 70] . HE JF . CHA MF, EA 1% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 当归 对 照 药 材 0.2g, 加 乙醚 10ml, 加 热 回流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 沽 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 
下 的 供 试 品 溶液 Sul 和 上 述 对 照 药材 溶液 2 由, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 水 蜜 丸 10g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 12g, 
剪 碎 ,加 硅 藻 土 6g, 研 匀 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回流 20 4 9b. UE 
过 , 取 药 渣 , 挥 尽 乙醚 ,加 70% 乙 醇 60ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 中 加 入 盐酸 2ml, 加 热 回流 1 小 时 ,浓缩 至 约 
5ml, 加 水 10ml, H A idi BE (60 — 90 CÓ Jis $E HX. 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 石油 醚 液 , 回 收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 牛 膝 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 40ml, [n] 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10nl、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 深 
液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C )- 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BF ELA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 约 5 分钟 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
28 SERI s A Z H-O. 125 BEBE TEIL COS : 42) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 320nm Hil Jy 45'C 。 理 论 板 数 按 异 欧 前 胡 素 峰 计 算 应 
不 低 于 20 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 欧 前 胡 素 对 照 品 和 蛇 床 子 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 ,人 研 碎 , 混 匀 , 取 
1g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 ,前 碎 ， 
混 匀 , 取 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 硅 藻 土 5g. BEI. EC 4g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,浸泡 过 夜 , 超 声 处理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 含 芜 活 和 独活 以 异 欧 前 胡 素 (Ca His O4) 和 蛇 床 子 
3& (Cis H O;) 的 总 量 计 , 水 蜜 九 每 1g 不 得 少 于 0. 2mg I 
丸 每 丸 不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 通 络 止痛 ,补益 肝 肾 。 用 于 风湿 
瘀 阻 . 肝 肾 不 足 所 致 的 痹 病 , 症 见 上 胶体 拘 挛 、 手 足 麻木 、 腰 腿 疫 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 密 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g, 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

〖【 规格】 〈1) 小 蜜 丸 每 100 丸 重 20g 

《2) 大 蜜 丸 ”每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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或 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕 
色 至 棕色 AME LER DICE TT o 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 晶 成 束 
或 散在 ,长 25 一 48pm; 含 糊 化 多 糖 类 物 薄 壁 细 胞 遇 碘 液 显 棕 
色 或 淡 棕 紫色 (天 麻 )。 淀 粉 粒 复 粒 , 由 2—12 粒 组 成 (白芷 ) 。 

(2) 照 [含量 测定 J 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 
与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

(3) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 石油 醚 (60 一 
90C )40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 
烷 少 量 使 溶解 ,将 三 氯 甲 烧 液 加 于 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,2g, 内 径 为 10mm) 上 ,以 三 氯 甲 烷 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5> 10ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 灾 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 1. 5g, 加 乙醇 10ml， 
超声 处 理 20 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 挥 至 约 4ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 乳 香 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5~10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 ,在 105 C Jt 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 3g, 加 石油 醚 (60 一 
90C)20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药 材 各 1. 0g, 同 法 分 
别 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 碘 蒸 气 中 于 约 
2 分 钟 后 取出 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 亮 蓝 色 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2H 38 SERI A ZG BS -7K : 100) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 
理论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 lml E 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2. 5g ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 静 置 24 小 
时 , 振 摇 后 再 超声 处 理 30 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤液 20ml, Eb SEE IR P 28 
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干 ,残渣 精密 加 水 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 30 分 钟 ,再 称 定 
重量 ,用 水 补足 减 失 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 25ml， 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 5 次 (20ml,20ml,10ml,10ml,10ml) , 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 10ml 振 摇 提取 1 次 ,合并 水 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 水 少量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cis His O;2 dE, [规格 (1)、 
(3)]J 不 得 少 于 0. 09mg,[ 规 格 (2)]J 不 得 少 于 0. 18mg。 

【功能 与 主治 〗 养 血 祛 风 , 散 寒 止痛 。 用 于 外 感 风寒 .次 
血 阻 滞 或 血 虚 失 养 所 致 的 偏 正 头 痛 、 恶 寒 .鼻塞 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 2 一 3 片 [ 规 格 (2)], 一 次 
4--6 片 [ 规 格 (1) 、 规 格 (3)] ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 31g 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 62g 

(3) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 


【贮藏 】 密封 。 
X BB TA BRAUN 
Tianma Gouteng Keli 
[45757] 天麻 $4] Rie 
fi Dc BH HET 
T 牛 膝 
盐 杜 仲 益母草 
ADAE BH SEE 
TRE 


[5:51 UEFI, RRR PAS JN. 2RUES «AH RA P4 RE 
S T BR BILZK RU K, AHRI , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 s DAR 
糖 、 糊 精 适 量 与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 
或 取 滤 液 浓缩 至 适量 , 取 糊 精 适 量 与 上 述 天 麻 细 粉 混 匀 ,加 深 
缩 液 ,喷雾 干燥 , 制 成 500g( 无 蔗糖 ) , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 : 味 微 苦 、 微 谢 ; 
或 味 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 (1) 取 本 上 品 10g 或 5g (无 其 糖 ), 人 研 细 , 加 乙醚 
20ml, 振 摇 10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 尽 乙 配 , 加 乙酸 
乙 酯 30ml, 加 热 回 流 2 小 时 JACI UE XXE UR IRR T T8 18 UI a 
EX 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杠 子 苷 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 10pl, 对照 品 溶液 
Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 握 甲 烷 -丙酮 - 
甲醇 - 浓 氮 试 液 (4:5:4:3:0.8) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 叶 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
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的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g 或 2.5g( 无 蔗糖 ) ,加 沸水 40ml 使 溶解 , 放 
冷 ,离心 ,分 取 上 清 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 水 液 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
f 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10 :7 :5 : 3) 的 上 层 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 。 

(3) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐 
酸 2ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 30ml 
分 2 次 振 摇 提取 ,合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5~~10p1, 对 照 品 溶液 
2j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 ( 水 饱和 )- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 于 , 置 氨 蒸气 中 县 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 用 浓 氨 试 液 湿润 后 ， 
加 三 氯 甲 烷 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 多 芯 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 以 1%% 氧 氧 
化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氯 甲烷 -丙酮 - 甲 
醇 - 浓 氮 试 液 (4:5:4:3:0.8) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 #5 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DL Z I-K- ER (20 : 80 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 等 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml 含 50y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
研 细 , 取 约 0. 8g 或 0.4g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 25ml 量 
瓶 中 ,加 70% 乙 醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
60kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 loui 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
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入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak dh dg SS EA WEISE dE (CS His On ) 计 ,不 得 少 于 
I5.0mg. 

天 麻 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0.1%% 磷 酸 甲醇 溶液 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 
溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BCA) 
0~15 3—6 97—94 
15-45 6 一 50 94-50 
45-46 50—3 50—97 
46~56 3 97 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 Im 含 0.2mg 的 溶液 ,精密 量 取 lml, E 
10ml EMP , JI Z Hii-0. 05 6 BE BR TEE IL C2 :98) 至 刻度 , $E 5]. 
即 得 (每 1ml ERR 20pg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1. 6g 或 约 0.8g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 ,精密 加 入 稀 乙 
醇 25ml, 称 定 重 量 , 漫 溃 24 小 时 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 3 TF UAE Z E-o. 05 5 VE ER IR E (2 : 98) 溶 解 并 
转移 至 10ml EMP JI Z,J8-0. 05 ARERR (2 : 98) 稀 释 至 
刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10901, 注 
和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cs Has O7 ) 计 ,不 得 少 于 
1. 5mg, 

【功能 与 主治 】 平 肝 炸 风 ,清热 安神 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 
引起 的 头痛 、 眩 党 、 耳 鸣 、 眼 花 、 震颤 .失眠 ;高 血压 见 上 述 证 
候 者 o 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ,或 遵 
医嘱 。 

【规格 】 〈1) 每 袋 装 5g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


(2) 每 袋 装 10g 
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[5751 以 上 十 四 味 ,天麻 、 川 营 、 何 首 乌 粉 碎 成 细 粉 ,过 
(ffi , 混 匀 ;和 白芷、 当归 提取 挥发 油 , 备 用 ; 药 渣 与 其 余 熟 地 黄 等 
儿 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 
MSS BEA 1. 28—1. 30( 热 测 ) 的 清 膏 ,加 入 上 述 药 粉 , 混 匀 ， 
十 燥 , 粉 碎 ,过 筛 , 制 成 颗粒 , 喷 人 上 述 白 芷 .当归 挥发 油 , 密 
于 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
(6; ^UE LER fcr o | 

【鉴别 3 DRE m 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 25ml, 
搅拌 5 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 ,加 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 25ml, & JFIE T EE3E 2x T 3X 18 JI FI BS 2ml f 13 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药 材 0.4g, 加 乙醚 
25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 
成 条 状 , 以 甲 茶 -丙酮 -甲醇 (6 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT. LA RE BR Ui BR TO E CHE SH RE. 2g, 加 水 20ml 使 溶 
解 ,再 缓 缓 加 入 硫酸 30ml.$£ 530.20 34 2 SER mW GUN. DE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 条 斑 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 5 T9 3E 
T , 滤 过 ,滤液 蒸 王 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 取 川 车 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l, 对 照 药材 溶 
W 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml。 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 敬 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 桑 叶 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 者 沸 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 莹 于 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 ZO ul 对照 
药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 四 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : DARFA ERF, AHE, ETF, E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZR SK (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 
烯 -2-O -6-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
40ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 ,人 研 细 , 取 适 量 ( 约 相当 于 本 品 2 片 ) ,精密 称 定 ， 精密 加 
入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -B- 
D- 葵 萄 糖苷 (Czx Ho; O9 ) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 〗】 滋 阴 补肾 , 养 血 息 风 。 用 于 肝 肾 阴 虚 所 
致 的 头晕 目眩 .头痛 耳鸣 O sg BI TR RE RR EC AES LT 
动脉 硬化 .早期 高 血压 .血管 神经 性 头痛 、 脂 滋 性 脱发 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


REMAR 
Tianma Qufeng Bupian 
[4h75] 地 黄 160g 当归 160g 

J 80g 独活 50g 
附 片 ( 黑 顺 片 )( 砂 炒 )60g 肉桂 60g 
ARE CGE TT D 60g 盐 杜仲 70g 
酒 川 牛 膝 60g X2 60g 
IRA 60g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,天麻 、 盐 杜仲 .茯苓 粉碎 成 粗 粉 ; 肉 
桂 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ;当归 、 独 活 .羌活 提取 挥发 油 , 药 渣 与 药 
液 加 入 酒 川 牛 膝 、 附 片 、 地 黄 、 玄 参 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 
3 小 时 ,第 二 、 三 次 各 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 
膏 ,与 上 述 粗 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 肉桂 细 粉 , 混 久 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 , 嘎 人 当归 等 挥发 油 , 混 义 ,压制 成 1000 片 , 包 
BU BUS. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐色 至 黑 褐 色 ， 
ER RH Lu LEUR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6pm 
(茯苓 )。 厚 壁 细胞 多 角形 或 长 多 角形 ,直径 70— 180p m , EE Y 
厚 , 微 木 化 , 纹 孔 明显 (天 麻 )。 纤 维 单个 散在 ,长 权 形 ,直径 
24 一 50um( 肉 桂 )。 橡 胶 丝 呈 条 状 或 扭曲 成 团 ,表面 带 颗 粒 性 
( 盐 杜 仲 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 40ml, 回 流 提 
取 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 药 渣 备 用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙 醉 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 
成 每 iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6~8pl1, 对照 品 溶 液 Sul, 
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分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 
酯 (8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肝 乙 醇 试 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 独活 对 照 药材 1g, 加 水 者 沸 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 
滤液 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 
干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶 液 
10~~20p1l, 上 述 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (17 : 3) 为 展开 剂 JST CB LECT, 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙醚 提取 后 的 残渣 , 挥 尽 乙 醚 ,加 
水 饱和 的 正 丁 醇 40ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 
W 20ml 蒸 干 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 W KILIK 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 4cm, 柱 高 为 12cm) , 先 用 水 50ml 洗 涤 , 弃 
去 洗涤 液 ,再 用 1096 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 
湾 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 素 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (8 : 1: 3: 0.10 9g RETI, RE TP CH 
干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 , 存 105'C Jo 38 z8 BE jx tj (6 18 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】〗 SAARE 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 
AAW tml, 混 匀 , 放 置 2 小 时 ,加 乙醚 60ml, 振 摇 1 小 时 , 放 
置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1. 0ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适 量 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 iml 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 Sul, XF BG n Y A 
10 周 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -二 乙 
胺 (14 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 稀 砚 化 饮 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑 
点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (4 : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 
理论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 片 , 除 去 包 衣 , 精 密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80 26 FR 
醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 静 
置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 ul 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 天 麻 以 天 麻 素 (Ca HisO;) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 〗 温 肾 养 肝 , 祛 风 上 止痛。 用 于 肝 肾 亏损 、 风 
湿 人 络 所 致 的 瘟病 , 症 见 头晕 耳鸣 、 关 节 疼 痛 、 上 腰 膝 疲软 、 若 塞 
肢 冷 .手足 麻木 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 上 厂 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 及 感冒 发 热 期 间 禁 用 ; 鼠 食 生冷 油腻 食物 。 

【规格 】 糖衣 片 ” 片 心 重 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 

iE: [1 天 麻 ( 姜 汁 制 ) ” 取 生 姜 ( 每 100kg 净 药 材 用 生姜 
5kg) 的 碎 取 汁 ,加 沸水 适量 ,备用 ; 取 净 药材 加 姜 汁 水 拌 匀 , 吸 
润 约 12 小 时 ,并 不 断 翻动 ,至 姜 汁 吸 尽 透 心 ,干燥 。 

[2] 附 片 ( 黑 顺 片 )( 砂 炒 ) 先 将 洁净 河 砂 置 锅 内 炒 
热 , 加 入 黑 顺 片 不 断 拌 炒 , 炒 至 附 片 发 泡 呈 黄色 时 ,取出 ， 
第 去 砂 , 放 凉 。 
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【 处方】 天 麻 300g 地 龙 200g 
^: Eli 300g 远志 200g 
熟地 黄 100g Vj 100g 
[575] 以 上 六 味 ,天麻 粉碎 成 细 粉 ,过 入 ,备用 ; 石 草 


蒲 . 远 志 、 熟 地 黄 、 肉 欢 萝 加 水 煎 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ， 
第 二 次 1 小 时 ,分 次 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 
1. 10 一 1.15(907 ) 的 清 膏 ,冷却 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6006, 
静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;地 龙 用 6076 Z BE 1S 3E 72 小 
时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 ,回收 乙醇 ,加 入 天 肪 细 粉 ， 
充分 混 匀 后 制 成 颗粒 ,80C 以 下 烘 干 , 装 入 胶 圳 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 淡 黄 色 至 棕 黄 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 腥 , 味 辛 、 咸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 二 氯 
甲烷 30ml,J& $E ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ( 药 渣 备用 ) ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 , 残 沽 加 二 和 氯 甲 烧 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 地 龙 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 1001. 43 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 主 斑点 。 

2) 取石 齐 狂 对照 药 材 0. 3g, 加 二 握 甲 烷 25ml, 振 播 , 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 二 氯 甲 烷 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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05020 TA Jr , E C80] C10 3 F B BETA i RETE 5 — Oul, E XS 
对 照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'CO-Z. B Z, Bi CA : DARFA, RF, Rih, T 
以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 药 湘 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 振 摇 , 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 菩 干 , 残 演 加 水 
2ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 lcm, 柱 
高 为 15cm) ,用 1096 Z, EE 25ml v Hbi, c Ae vi dx 28 T LX 
Té Juri FB 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 6 一 
10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (8 : 1: 3: 0.1) 为 展开 剂 , 展 距 为 12cm, 取 出 ， 
BT , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 80% 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 5ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 
WRT RAMP E 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 毛 
d LEVEL HE E m JUL E ql SR lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
Sul 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (16 : 0.5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 ,用 0. 126 的 2,2- 二 葵 基 -1- 苦 肘 基 无 水 乙醇 溶液 浸 
渍 ,了 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 条 斑 。 

(5) 取 松 果 菊 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 mE Img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Zul, 分 
别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄 层 板 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (2 : 2 : 6) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
癌 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z 8-0. 106 磷酸 溶液 (2 : 98) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
ME H-k C2 : 98) 混 合 溶 液 制 成 每 lml E 50ng 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 - 水 
(2:98) 混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,充分 摇 散 后 超声 处 
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理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙 
青 -水 (2 : 98) 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 倾 出 溶液 适量 
置 离心 管 中 , 密 塞 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 , 取 
上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶 液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cis HisO;) 计 ,不 得 少 于 0. 60mg. 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 平 肝 息 风 , 通 络 止 痛 。 用 于 肝 
肾 不 足 , 肝 风 上 扰 所 致 头痛 ,头晕 ,记忆 力 减 退 , 失 眠 ,反应 迟 
钝 ,耳鸣 ,腰酸 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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[455] KER 53g 党 参 53g 
山药 ( 酒 炒 )53g KHH 13g 
熟地 黄 53g 当归 80g 
阿胶 ( 蛤 粉 制 )53g 日 术 53g 
RÆ 40g 盐 杜 仲 40g 
Jil 5 40g 陈皮 27g 
FM ERK ) 80g 肉桂 27g 
=E 2g WA- CERRK)2g 
桑 寄生 40g 益母草 53g 
ibid 13g ÆRE 13g 
KẸ 13g in EA 53g 
丁香 7g A HF CS 36080g 
盐 益 智仁 27g 酷 延 胡 索 13g 
AA 40g 酒 续 断 40g 
3i 18) Ci 453g 8 Zr CB $60 40g 
酸枣 仁 ( 盐 入)53g i5 ENS 53g 
ZZ 21g WR 21g 
iA. 53g H Ëk 13g 


[551 以 上 三 十 六 味 , 山 药 、 茯 从 肉桂、 盐 小 苘 香 、 丁 


香 \ 三 七 、 砂 仁 、 木 得、 阿胶 、 香 附 18g 粉碎 成 细 粉 , 混 匀 备用 。 
其 余 炙 黄 区 等 二 十 六 味 与 剩余 香 附 加 水 前 者 两 次 ,第 一 次 
1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相 
对 密度 1. 15—1. 25 (60 — 80'CO , WA., ILLA Zo, B SE ER EO 
6576 , 静 置 10 小 时 以 上 , 取 上 清 液 , 回 收 乙 醇 , 浓 缩 至 相对 密 
EX 1. 30~1. 35(60~80C) 的 稠 襄 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 上 述 药 
粉 和 适量 二 氧化 硅 和 液 状 石蜡 混 匀 ,或 制 粒 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 黄色 至 棕 红 色 的 颗 
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粒 和 粉末 或 粉末 ; 气 清香 , 味 苦 、 微 汲 。 

[3530] (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 ; VEND 
角 状 卵 形 或 矩 圆 形 , 直径 24~40pm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 
(山药 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 长 方形 , 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 内 
种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 
含 硅 质 块 ( 砂 仁 ) 。 草 酸 钙 复 晶 小 ,直径 约 7 一 11um 存 在 于 薄 
壁 细胞 中 ,常数 个 排列 成 行 ( 丁 香 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 
合并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 30ml, 取 正 丁 醇 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 参 皂 
T Rb, 对 照 品 、 人 参 皂 背 Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
BR SEES RE LE GE DU] 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 
品 洲 液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 游 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
BUE BTF TEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 于 后 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 调节 pH 
值 至 2 一 3 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 
ZEB RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 mE lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DAR FK, EF. H, EF 
以 2% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 去 氧 木 香 内 酶 对 照 品 、 
木 香 烃 内 酯 对 照 品 ,分 别 加 三 握 甲 烷 制 成 每 lml E lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -三 氯 甲 烷 (1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,105'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1%% 磷酸 溶液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 
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0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% BE 50ml， 
AB AE , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 蕉 昔 (Cza His Oi ) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 】 HAFI. ARE. MAFAILI S H 

ES UH ERANT. AmE T , 腰 膝 冷 痛 , 宫 冷 不 孕 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 一 3 次。 

【注意 】 感冒 发 热 者 禁用 。 

【规格 】 FAR 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 
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Tianzhi Keli 
[4h77] 天 麻 533g Ei E 533g 
石 决 明 533g 杜仲 533g 
ARE 533g 茯 神 267g 
H SEE 533g 槐 花 267g 
HEF 267g WA 267g 
川 牛 膝 400g 益母草 533g 


[55] JETZE, WR RTE AIE, H S EHH 
80% ZE [3] it d EC — REC 1 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 , 滤 
液 减 压 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,并 浓缩 至 相对 密度 1. 05 — 1. 10 


《50C); 加 2 倍 量 热 水 使 溶解 , 边 加 边 搅拌 , 滤 取 上 清 液 , 沉 


淀 用 同 倍 量 热 水 洗涤 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 备用 。 石 
决 明 先 前 15 分 钟 后 与 其 余天 麻 等 七 味 加 水 裔 者 二 次 ,第 一 
次 1.5 小 时 ,第 二 次 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
1.05—1. 10€50'C0 ,离心 ,上 清 液 与 上 述 钩 蕨 等 的 浓缩 液 合 
并 ,浓缩 至 相对 密度 1. 14— 1. 20 (80 CO 的 清 膏 ,喷雾 干燥 , 制 
成 干 浸 膏 粉 , 加 入 乳糖 粉 和 倍 他 环 糊 精 适 量 , 并 加 入 甜菊 素 
(0.5% 一 0.8%) 和 硬 脂 酸 镁 (0.1% 一 0.3%)， 混 匀 ， 制 成 
1000g, 即 得 。 
【性 状 】 
fo o UE o 
【鉴别 DRAR 15g, 研 细 ，, 加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 入 中 性 氧化 铝 10g, 拌 
匀 , 蒸 干 ,加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 趁 热 加 入 活性 
AK 0. 5g , 振 摇 30 秒 钟 UBL DESERT XE CBE 2ml f 76 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
* img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 品 溶液 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 冰 醋酸 (6 : 2 : 0.15) 为 展 


本 品 为 黄 棕 色 至 标 褐色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 、 
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于 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g, 研 细 ,加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 732Na- 型 强 
只 性 阳离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 0.9cm, 柱 高 为 12cm) , 待 液 
时 与 柱 填 料 平 齐 ,关闭 柱 塞 , 静 置 30 分 钟 , 以 水 洗 至 流出 液 
ERE FRAKA, AIARA 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 藻 
干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 
苏 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 
楷 - 盐 酸 (4 :0.5 : 1.5) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱 和 20 分 
钟 的 展开 馆 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 包 钾 试 液 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
斑点 。 

(3) 取 本 品 7. 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,备用 。 水 层 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氮 试 
液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
2ml f TAE ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梳 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lmg img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl， a 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 : : 0.5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 D RT, 在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芒 丁 对 照 品 、 黄 苓 
ep lml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 i G EIRE, UZR E-P R- 
水 (8: 1: DARFA, EF, Ah, EF, mA 1% = RAER 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 异 钓 苹 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 — 2001 及 上 述 对 照 品 溶液 
101 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 ~ 90 C- 
go : 20 29 ET 38] EF B SCC W A lc Bt LL B P TX 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
pim 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 38 3538] A Z A-o. 05%% 磷 酸 溶液 (2 : 98) 为 流动 相 ; 检 测 波 
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长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 lml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml， 
称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, YR AR RTT. 
7 1e Dn EK C3 : 97) 混 合 溶液 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 
瓶 中 ,并 用 乙 膊 -水 (3 : 97) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 插 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 FA 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 天 麻 以 天 麻 素 (Cis Hi O; ) 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 ,补益 肝 肾 , 益 智 安 神 。 用 于 肝 
阳 上 亢 的 中 风 引 起 的 头 尝 目眩 ,头痛 失眠 、 烦 躁 易 怒 \、 口 蔡 咽 
-F BEER JC .智能 减退 .思维 迟缓 .定向 性 差 ; 轻 中 度 血 管 性 


痴呆 属 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 
【注意 】 〈1) 低 血压 患者 忌服 。(2) 个 别 患者 可 出 现 腹 
泻 .腹痛 .恶心 ,心慌 等 症状 。(3) 孕 妇 忌 服 。 
【规格 】 FRR 5g 
【贮藏 】 密封 。 
X &» Hh 
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【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 ,混合 ,用 90%% 乙 醇 回 流 提 取 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 相 
对 密度 为 1.27(55~60C) 的 清 襄 ; 药 渣 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.27(55 一 
60C) 的 清 膏 ;与 上 述 清 膏 合并 ,加 适量 的 糊 精 ,真空 干燥 , 粉 
碎 成 细 粉 ,加 蔗糖 适量 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 片 , 包 薄膜 
衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕 黄 至 棕 褐 
色 ; 有 特殊 的 香气 , 味 微 苦 深 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 5 片 ,人 研 细 , 取 1g, 加 水 15ml, 搅拌 
5 分 钟 使 溶解 ,离心 ,上 清 液 加 乙醚 25ml, 振 摇 提 取 ,分 取 乙 醚 
液 ,备用 ,水 层 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 
醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg Hj 28 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 供 试 品 溶液 2 一 4A 对 照 品 溶液 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ETF , 距 以 15%% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 


« 599 。 


AT BE 


晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 乙醚 液 ,低温 蒸 于 , 残 酒 加 乙酸 乙 
BR 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 川 吉 对 照 药 材 0. 5g， 
加 乙酸 乙 酯 2ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10pl. TAA F F — ERE GF, 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (254nmy) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)， 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZM; LZ. EZ VL H A,0.05%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 220nm。 理 论 板 
数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


流动 相 AC(%) 
3 一 40 


时 间 CA) BIO 
07-30 


流动 相 BOA) 
97—60 


对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 天 麻 素 对 照 品 、 阿 魏 酸 对 


RE dh Ju 20% 甲 醇 溶 液 制 成 每 lml 分 别 含 60pg、100ug 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 混 
匀 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 20 96 p RE 
溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 20% 甲 醇 溶液 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 ,离心 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 天 麻 以 天 麻 素 (CisHisO0;) 计 ,不 得 少 于 
0.35mg; 含 川 营 以 阿 魏 酸 (Cio Hi。O4) 计 ,不 得 少 于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 活血 平 肝 , 通 络 止痛 。 用 于 将 血 阻 络 或 
肝 阳 上 亢 所 致 的 头痛 日 久 、 痛 有 定 处 ,或 头晕 胁 痛 、 失 眠 烦躁 、 
舌 质 暗 或 有 次 斑 ; 血 管 神经 性 头痛 ,紧张 性 头痛 ,高 血压 头痛 
见 上 述 证 候 者 。 ut: 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 〗 孕妇 及 月 经 量 多 的 妇女 禁用 ; 偶 见 胃 部 不 适 、 头 
胀 和 妇女 月 经 过 多 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 34g 

【贮藏 ” 密封 。 
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次 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 得 清 襄 ; 药 漆 加 水 
前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 糊 精 适量 ， 
混 匀 ,干燥 , 粉 雄 后 加 入 上 述 清 谨 及 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 , 装 
A Riz 3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 守 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 具 特 殊 和 理气, 味 微 否 滩 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 人 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 各 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酶 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 乙醚 25ml 振 摇 提取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 层 用 正 丁 醇 
20ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 再 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 15%% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【指纹 图 庶 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 CPhenomenex Luna, 柱 长 为 250mm, 柱 内 径 为 
4. 6mm, 粒 径 为 5um); 以 甲醇 为 流动 相 A,0.1%% 磷 酸 溶液 为 
流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 
1ml; 检 测 波 长 为 276nm; 柱 温 为 30C 。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 
计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0 一 5 15 85 
5 一 55 1595 85-5 
55-60 95 b 
60—70 15 85 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
502%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 205g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,记录 60 分 钟 色 谱 图 。 

按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 ,屏蔽 2 号 色 
谱 峰 后 , 供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 
J 


543.30 
2 
407.47 
271.65 4 
1 3(S) 
135.82 1 
7 
2 6 
0.00 | eed e e RN NEC 
0.00 11.66 23.32 34.98 | 46.64 5831 69.97 分 钟 
对 照 指 纹 图 谱 
峰 3 : 阿 魏 酸 
【含量 测定 〗 川 曹 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA ZR -0. 1% 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 322nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 涂 液 的 制备 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 WORRGROREPPRBOALAGAR. 研 
细 , 取 约 0. og ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50mjl, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

”测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 川 营 以 阿 魏 酸 (CoHiO4 ) 计 ,不 得 少 于 0. 37mg. 

AGRO 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 221nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 吸取 川 营 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 
试 品 溶液 10ml, 燕 干 , 残 漆 加 流动 相 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 104l， 

入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (CiaHisO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 平 肝 , 通 络 止痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 或 
肝 阳 上 亢 所 致 的 头痛 日 入、 痛 有 定 处 ,或 头晕 胁 痛 、 失 眼 烦 躁 、 
T REIS ICE DEBE s 血管 神 经 性 头痛 ,紧张 性 头痛 ,高 血压 头痛 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


元 胡 止 痛 口 服 液 


见 上 述 证 候 者 。 

LARS AMZ] 饭 后 口服 。 
HE. 

注意 〗 孕妇 及 月 经 量 过 多 的 妇女 禁用 ; 偶 见 胃 部 不 适 、 
头 胀 和 妇女 月 经 量 过 多 。 

〖 规格 〗 FRR 0.34g 

KR ERES 密封 。 


一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;或 


Yuanhu Zhitong Koufuye 


[4h773 MIER 267g HIE 134g 

LAGAJ 以 上 二 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 60% 乙 醇 浸泡 24 pd 
时 ,回流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 
滤液 ,滤液 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 1.02 一 1.04(55 ) 的 清 
膏 ,离心 , 取 上 清 液 , 加 入 倍 他 环 糊 精 、 芒 糖 和 甜菊 素 适 量 , 在 
50C 下 搅拌 1 小 时 ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, 调节 pH 值 至 
4.0 一 5. 5,385] , 滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红 色 的 液体 ; 气 微 , 味 微 苦 、 
HR. 

鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 浓 氨 试 液 lml, 摇 匀 , 用 三 
毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 
T& Jun FB RE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 对 照 药 
材 1g,; 加 浓 氨 试 液 适量 使 温润 ,加 三 握 甲 烷 10ml 浸渍 过 夜 ， 
超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml € img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 与 对 照 药 材 溶液 各 5ul、 对 照 品 溶 
W 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 所 甲烷 - 
甲醇 (5 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 防 干 , 置 碘 蒸 气 中 桔 
至 斑点 显 色 清晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 


下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 灾 光 斑点 ;在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 灾 光 主 斑点 。 


(2) BU à 20ml, 加 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙 
BER ET IS ER CBS 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 鞭 对 照 药 材 0.5g, 加 乙酸 10ml, 振 摇 30 分 钟 ,放置 , 取 上 
清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 

述 两 种 浴 液 各 3~~5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 配 (60 一 90C)- 乙 醚 -甲酸 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
虐 干 , 置 宗 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601)。 

pHí& 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 


°- 001 。 
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【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 dll zz . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 睛 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (三 乙 胺 调节 pH 值 至 6. 0) 
(40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 
乙 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


对 照 品 溶液 的 制备 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 10ml, 置 50ml 量 瓶 


中 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 300 W , pi X 40kHz)10 分 

钟 , 取 出, 放 冷 , 用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 , 取 上 清 液 , 滤 

过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

分 别 精 密 吸 取 对 照 品 

l0ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 1ml & Bist5j 33 LL XESH S A R CCo Hz NO) dT, 

A f&'b-F 80ng. 
功能 与 主治 

Jf , 胁 痛 ,头痛 及 痛经 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 
〖 规 格 〗 每 支 装 10ml 
〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 处 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


:站 | me 
测定 法 


理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 灌 血 六 的 骨 


一 次 10ml, 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 


Yuanhu Zhitong Pian 


KAHI 酷 延 胡 索 445g HIE 223g 

〖 制 法 〗 以 上 二 味 , 取 白芷 166g,; 粉 碎 成 细 粉 ;剩余 的 白 
芷 与 醋 延 衣 索 粉碎 成 粗 粉 ,用 60% 乙 醇 淄 泡 24 小 时 ,回流 提 
取 2 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 
浓缩 成 稠 癌 状 , 加 入 上 述 细 粉 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 
糖衣 或 薄 腊 衣 , 即 得 。 

〖 性状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 
ERRARE; AT RE. 

鉴别 了 《1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 中 性 氧化 铝 og. T TR AC 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 泪 加 水 适量 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 市 
pH 值 至 9 一 10 ,用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, ZER 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 
照 药材 1g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE D. BLUE CAS 
干 ? 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 萍 层 色 谱 法 (通则 0502) 


片 , 除 去 包 衣 后 , 显 标 黄 


试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 3p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧 | 
AE EAIA VC e HU RE S G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 握 甲 烷 -甲醇 


(7.5 : 4:1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 15 分 钟 的 展开 和合 
内 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 以 而 蒸气 重 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 
挥 尺 板 上 吸附 的 础 后 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 ， pe 


e 602 。 


HJ 2e 6 DE A o 

DKA m 10 Hr Eg zB UTER Lo 38 SE C60 — 90€) 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 
溶液 。 为 取 日 芷 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 洲 液 。 照 
洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GF2: 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 本 
(3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,分 别 在 紫外 光 (254nm) 和 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 写 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 殉 光 兽 点 。 

KREI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

〖 含量 测定 〗 EHR 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 
填充 剂 ; 以 乙 有 哺 为 流动 相 A, 以 0.6% 冰 醋酸 溶液 (用 三 乙 胺 调 pH 
值 至 6. 0) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脐 ;检测 波长 
280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 AC%) 流动 相 B(%) 


0~20 43 57 
20~22 43—80 57—>20 
2a ~ D» 60—43 20—*57 


OX pn" RUSNDEEMDE 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 浓 氮 深 
液 - 甲 醇 (1: 20) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 认 
250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 浓 氨 溶液 - 
甲醇 (1 : 20) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 滤 过 , 取 续 滤液 
25ml,z& TF E i& JU P. BS VA AE. EE SS Sml 量 瓶 中 ,用 甲醇 称 
释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 游 液 和 供 试 品 涂 液 各 
20p1l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 醋 延 胡 索 以 延 胡 索 乙 素 (Cz Ha NO) HP AD 
导 少 于 75pg。 

白芷 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; LHR- (A7 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 长 为 300nm。 理 

论 板 数 按 欧 前 胡 率 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 吕 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 滤 过 , 取 续 滤液 25ml, 28 
于 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
$55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


x 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Ce Hu Os) 计 ,不 得 少 于 50pg。 

〖 功 能 与 主治 〗 理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 滞 血 将 的 时 
痛 , 胁 痛 , 头 痛 及 痛经 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 


【规格 (1) 薄 腊 衣 片 ” 每 片 重 0.26g 〈2) 薄 膜 衣 片 
每 片 重 0.31g (3) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0.25g (4) 糖 家 片 m 
心 重 0. 3g 

Ça 密封 


Yuanhu Zhitong Ruanjiaonang 


处方 | MEHR 1333g HIE 667g 

[4:53 以 上 二 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 80% 乙 醇 浸泡 12 小 
时 ,加热 回 流 提取 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 回 
收 乙醇 并 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 30 — 1. 32080 CO f BER , 
与 适量 含 8% 蜂 蜡 的 大 豆油 及 率 山 巢 栈 80 .山梨 酸 钾 适 量 , 混 
习 , 过 篇 ,压制 成 软 胶 吉 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 软 胶 圳 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 油 
膏 状 物 ; 气 微 , 味 苦 。 

鉴别 〗 〈1) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 URL URN AR P , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 
调节 pH 值 至 9~10, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 43 
c, BE ET RA ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 延 明 索 对 照 药材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
HERE G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -二 氧 甲烷 -甲醇 (7.5 : 4 : 1) 为 展 
开 剂 , 置 氨 莱 气 预 饱和 的 展开 伺 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 二 , 置 碘 蒸 
^P ER 10 秒 钟 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DRE m ARH 1g, 加 石油 酶 (060 一 90C)10ml, 浸 泡 
3 一 5 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 用 甲醇 溶解 并 移 至 10ml 的 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
万 取 欧 前 胡 又 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 
八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 
人 ;检测 波长 为 300nm。 分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 注 入 
液 相 色谱 仪 , 记 录 色 谱 图 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 
峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 —— 


【检查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 磷 酸 盐 缓冲 液 ( 取 磷酸 氢 二 钠 2. 0g ,磷酸 二 
^& & 8.0g, 加 水 使 溶解 成 1000mD (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 乙 素 峰 计 算 应 不 低 于 6500, 

对 照 品 溶液 的 制备 精密 称 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 适量 ， 
用 甲醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 , 振 播 使 溶 散 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
40kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
5E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 周 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A i SECRET Bs ES XX LL ES] Z8 G 38 (Cn Ha NO,) 计 ,不 
得 少 于 0. 30mg。 

功能 与 主治 〗 理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 灌 血 瘀 的 胃 
痛 , 胁 痛 , 头 痛 及 痛经 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 :或 遵 医嘱 。 

〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 5g 

〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


TUB LE TES IE E 
Yuanhu Zhitong Jiaonang 
LAI MER 445g HIE 223g 


〖【 制 法 〗 以 上 二 味 , 取 白芷 166g, 粉碎 成 细 粉 。 剩 余 的 白 
芷 与 醋 延 胡 索 粉碎 成 粗 粉 , 用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 
进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 约 4000ml, 回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 状 ,加 
入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 淀粉 或 糊 精 适量 ,过 
第 , 混 匀 , 装 入 胶 赛 ,分 别 制 成 1000 粒 或 500 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 浅 棕 黄色 至 棕 褐色 的 
BRK TUS. NE. | 

鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 lge MARAR 2ml 湿润 ,加 乙 
配 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 率 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 溥 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲烷 -甲醇 (7,5: 4: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 碘 蒸 气 中 束 至 议 点 显 色 清晰 ,取出 , 挥 
尽 板 上 吸附 的 而 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 石油 酝 (60 一 90C)20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 
芷 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 


。 603 。 
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ih RA ROI BR S VUL S ER Z.BS EAR lml 各 含 lmg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF H 


板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酝 C3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GE] 应 符合 胶 塞 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Za -0. 6% 冰 醋酸 溶液 (用 三 乙 胺 调节 pH 值 至 
6. 00 (41 : 59) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 
胡 索 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 适量 , 精 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 PREA T E m AA W 
细 , 取 1g, 精 密 称 定 , 置 具 蹇 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 氨 试 液 -甲醇 
(1: 200 TR IE 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 
XX 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 氨 试 液 - 甲 醇 (1 : 20) 
TET PR HERR RE OA URBS dE E. EJ. UE GL. US te ON AE EE 
25ml,z& FJ TE Ji FH BE n8 ER (E VERE. EE ZB 5ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 稀释 至 刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ZS n fL Bi E 19] 8 LA ESI] 3S G 38 (C5; Hos NOs) 计 ,[ 规 
格 (1)] 不 得 少 于 0.075mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 15mg。 

功能 与 主治 〗 理气 ,活血 ,上 止痛。 用 于 气 混 血 瘀 的 家 
痛 , 胁 痛 , 头 痛 及 痛经 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 粒 [ 规 格 (1)] ,一 次 
2 一 3 粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

〖 规 格 〗 (1) 每 粒 装 0.25g (2) 每 粒 装 0. 45g 

【贮藏 〗 密封 。 
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〖 制 法 〗 LL ELIER.HOE TE 166g. iR 5 31 s EJ 
白芷 与 醋 延 胡 索 粉碎 成 粗 粉 ,用 60% Z BERI 24 小 时 ， 
加 热 回流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,提取 液 


滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 32~1. 35600) ,; 


加 入 上 述 白 芷 细 粉 和 适量 谦 糖 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 
成 1000g, HEES 


〖 性 状 〗 本 品 为 黄色 至 标 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 , 微 若 。 
KK 鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 沸水 50ml 使 溶解 , 放 


冷 ,加 浓 氨 试 液 1. 5ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 


e 604 。 
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乙醚 提取 液 ,回收 乙醚 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
浴 液 。 另 取 延 衣 索 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 延 胡 素 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 
AP pe HH BE CIO : 6 : DARFA RR Rh, BT E 
中 震 至 斑点 显 色 清 晰 ,取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 
《2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 石油 本 (060 一 90C)20ml, 超声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作为 供 试 品 浴 液 。 吃 取 


白芷 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 欧 前 胡 素 
对 照 品 , 加 石油 本 (60~90oC) 制 成 每 1ml 含 0. 5mg WRR, 


作为 对 照 品 溶液 。 照 泗 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 10pl1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 GE:2 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'CO- Z, BEC3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 ,在 紫外 
光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 〗 白芷” 照 高 效 液 相 色 详 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s A ZAR- AT : 53) 为 流动 相 ;检测 波长 为 300nm。 

论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 peeing 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 7Ong 的 溶液 ,有 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 梧 
50ml, 28 2€ , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 泪 过 ， 
取 续 滤液 25ml, 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml EORR P s 
用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ui b CE UR TC BIS 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 10pl1, 注 


入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白 芷 以 欧 前 胡 素 (CeHiO, ) 计 ,不 得 少 
FT 0.25mg. 

WEHR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) JU A 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 "mm 


HEH: AZA 3H A, 以 0. 676 VK B 2 1 9E OU — 0 
胺 调 pH 值 至 6.0) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 
脱 ; 检 测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 乙 素 峰 计 算 应 不 
低 于 6000, 


0 一 20 43 57 
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定 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 浓 氨 
试 液 -甲醇 (1 : 20) 的 混合 溶液 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 
X 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 浓 氮 试 
R-P: 20) 的 混合 洲 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 25ml, 燕 至近 干 ,用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,用 
甲醇 稀释 至 刻度 , 择 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 酷 延 胡 索 以 延 胡 索 乙 素 (Ca Has NO,) 计 ,不 
得 少 于 0. 80mg. 

功能 与 主治 〗 理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 滞 血 阁 的 时 
痛 , 胁 痛 , 头 痛 及 痛经 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;或 
XERE. 


每 袋 装 5g 
【贮藏 〗 密封 。 
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【处方 醋 延 胡 索 86. 6g 白芷 43. 4g 
CADI 以 上 二 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 6026 £4, ERI 8 24 小 


时 ,加热 回 流 提取 2 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 40—1. 45C60 CO BS B8 E , 
wH. RREZE 6000 适量 ,加 热 使 熔化 ,与 上 述 稠 膏 混 匀 ， 
滴 制 成 1000 丸 , 除 去 表面 油 迹 , 即 得 。 

性状] 本 品 为 棕 褐 色 的 滴 丸 ; 气 香 , 味 微 再 。 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 0. 5g; 人 研 细 ,加 浓 氨 试 液 1. 5ml 使 湿 
润 ,加 石油 配 (60~90C)20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
ZEE , 残 酒 加 石油 醚 (60 一 90C ) 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 表 
取 延 胡 素 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg WAR, 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 
握 甲 烷 -甲醇 (10 : 6 : DOS SGT K, ST CH BUT EE ERE 
中 加 至 斑点 显 色 清晰 ,取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 础 后 ,在 紫外 光 
4365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 有 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 超声 处 
IE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 
芷 对 照 药 材 0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 


元 胡 止 痛 滴 丸 


GF; d& E; EUG idis C60 90'C0- Z BEC3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Ht HB ECT o Æ XE P R36 (365nm 和 254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,紫外 光 (365nm) 下 显 相 
同 颜色 的 荣光 斑点 ;紫外 光 (254nm) 下 显 相同 颜色 的 斑点 。 

LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 〗 AE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
B TR SEGRI s VA HK C47 : 53) 为 流动 相 ;检测 波长 为 300nm。 
理论 板 数 按 欧 前 调 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml E loug WW. BIE. 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 25ml, 2€ 
于 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 反 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20p1, 注 
和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 日 芷 以 欧 前 胡 素 (Ci6Hu0Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

醋 延 胡 索 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.6% 冰 醋酸 溶液 (用 三 乙 
胺 调 pH EE 6.0) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 
脱 ; 检 测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 胡 索 乙 素 峰 计 算 应 不 
IEF 7000, 


potro porto 
0 一 20 43 57 

20~22 43—80 57->20 

22~29 80—43 20—57 


25 一 395 43 57 


对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 窄 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 
20) 的 混合 溶液 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 20) 
的 混合 滩 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, 兹 至 近 于 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 
甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 200l, TE 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 醋 延 胡 索 以 延 胡 索 乙 素 (Csa Has NO,s) 计 ,不 
得 少 于 0. 28mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 理气 ,活血 ,止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 的 胃 
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痛 , 胁 痛 , 头 痛 及 痛经 。 
《用 法 与 用 量 口服 。 一 次 20 一 30 丸 ， 一 日 3 次 ,或 
遵 医嘱 。 
【规格 2 
War. 


10 3L & 0. 5g 
密封 。 


Wuyan Jiutiao 


LAAI 羌活 300g 细 辛 300g 
HIE 300g 甘 松 300g 
WF 225g HX 12 500g 


〖 制 法 了 以 上 六 味 ,分别 粉碎 成 细 粉 , 混 匀 。 另 取 桃 腕 细 
粉 625g, 加 入 适量 沸水 , 制 成 胶 浆 ,再 取 淀 粉 1875g 加 适量 水 
WEE MARR H , 搅 名。 将 上 述 细 粉 、. 桃 胶 与 淀粉 混合 浆 ， 
J.A BEA] , 制 成 软 材 ,出 条 ,切割 ,干燥 , 制 成 1000 支 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 圆柱 形 ,长 约 1lcm, 直 径 约 1. 3em XE 
黑色 或 表面 显 棕 褐色 ,有 光泽 ; 头 部 约 lem 呈 黑 色 , 断面 黑 
色 ; 略 具 香 气 , 点 燃 后 有 极 少量 的 烟 , 且 不 熄灭 

LEa (1) 取 本 品 30g ,人 研 细 , 加 乙醚 100ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 lml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 加 三 氯 甲 烷 10ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 -三 氧 甲烷 (1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 羌活 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 照 [鉴别 (1) 项 下 
供 试 品 溶液 的 制备 方法 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 
上 述 对 照 药 材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 
蓝 色 斑 点 。 

检查 〗 BEES KEk 10 支 , 分 别称 定 重量 。 每 支 
的 重量 应 不 低 于 标示 量 。 

水 分 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 四 法 ) 测 定 , 不 得 
过 10.094, 

〖 浸 出 物 〗 用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,依法 (通则 2201 醇 溶性 
浸出 物 测 定 法 一 冷 浸 法 ) 测 定 ,本 品 含 醇 溶性 浸出 物 不 得 少 
于 2.096, 

【功能 与 主治 〗 GALERE MFARRAK 
麻 , 关 节 四 上 肢 疼痛 , 腕 腹 冷 痛 。 
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〖 用 法 与 用 量 〗 EWR AANE, — KEE, — H 
Des Wes 

[XR ARE 15g 

CREE 密闭 ,防潮 ,避免 剧烈 振动 。 


Yunnan Balyao 


LERI 本 品 为 灰 黄色 至 浅 棕 黄色 的 粉末 ; 具 特 异 香气 ， 
味 略 感 清凉 ,并 有 了 麻 舌 感 。 保 险 子 为 红色 的 球形 或 类 球形 水 
JL ,天 面 呈 棕 色 或 棕 褐 色 ; 气 微 , 味 微 藻 。 

Cal (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 演 粉 粒 多 为 单 
粒 , 明 类 圆 形 、 卵 圆 形 ,直径 3—60um;i ECL 2—3 分 粒 组 成 。 
草酸 铺 针 品 成 束 或 散在 ,长 80 一 250pm。 石 细胞 长 方形 或 椭 
圆 形 ,长 径 80~150um, %4 30 一 60pkm，, 沟 纹 明 显 。 导 管 为 
网 纹 . 梯 纹 及 螺纹 ,直径 10 一 100km。 

取保 险 子 , 研 细 置 显 微 镜 下 观察 : 淀粉 粒 单 粒 类 圆 形 或 
B] JE ,直径 3 一 40pm, 复 粒 为 2 一 4 A REZH X, H R PS TT dn 
成 束 或 散在 ,长 40 一 250pkm。 导 管 为 网 纹 、. 梯 纹 及 螺纹 , 百 径 
8~26um, 

(20 BLA ZR fi EP. Re 对 照 品 和 三 七 拒 音 Ri 对 照 品 ,加 中 
醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 为 取 
云南 日 药 对 照 提 取 物 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 提取 物 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 两 种 对 照 溶 液 各 2 一 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G Ei E. IZA R p A k I- 
甲醇 -水 (30 : 20 : 10 : 3.3) 为 展开 剂 EA o CH F A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 云南 白药 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 


【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 EL CK C19 : 81) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 203nm。 
HERAA SEE Rg 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Ra 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 8mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 
1.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 正 丁 醉 
50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 25kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,以 水 饱和 正 丁 醇 补 足 减 失重 量 , 摇 匀 , 渡 
过 ,精密 量 取 滤液 25ml, 用 10ml 氨 试 液 洗涤 一 次 ,再 用 5ml 
正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 一 次 , 正 丁 醇 液 芋 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ， 
转移 至 Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 小 
液 , 即 得 。 
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测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EASE Rg (Có Hz O14 ) 不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 化 瘀 止血 ,活血 止痛 ,解毒 消 有 种。 用 于 跌 
打 损 伤 , 瘀 血肿 痛 , 吐 血 、 咳 血 、 便 血 、 痔 血 、 册 涯 下 血 , 手 术 出 
血 , 疮 疡 肿 毒 及 软组织 挫伤 ,闭合 性 骨折 ,支气管 扩张 及 肺 结 
核 咳 血 ,溃疡 病 出 血 , 以 及 皮肤 感染 性 疾病 。 

【用 法 与 用 量 〗 刀枪 、 跌 打 诸 伤 ,无 论 轻重 ,出 血 者 用 温 
开水 送 服 ; 瘀 血肿 痛 与 未 流血 者 用 酒 送 服 ; 妇 科 各 症 , 用 酒 送 
服 ;但 月 经 过 多 、 红 崩 , 用 温水 送 服 。 毒 郊 初 起 , 服 0.25g, 田 
取 药 粉 ,用 酒 调 勺 , 甫 患处 ,如 已 化 肤 , 只 需 内 服 。 其 他 内 出 血 
各 症 均 可 内 服 。 

口服 。 一 次 0.25 一 0. 5g, 一 日 4 次 (二 至 五 岁 按 1/4 剂量 
服用 ;六 至 十 二 岁 按 1/2 剂量 服用 ) 。 

几 遇 较 重 的 跌 打 损伤 可 先 服 保险 子 一 粒 , 轻 伤 及 其 他 病 
症 不 必 服 。 


【注意 】 孕妇 鼠 用 ;服药 一 日 内 , 鼠 食 蚕豆 、 鱼 类 及 酸 
"Em. 

[CREI 每 瓶装 4g, 保 险 子 1 粒 

贮藏】 密封 , 置 干 燥 处 。 


ASRS 


Yunnan Baiyao Jiaonang 


CET DE E ER ENN 
粉末 ; 具 特 异 香气 , 味 略 感 清凉 ,并 有 了 麻 舌 感 。 保 险 子 为 红色 
的 球形 或 类 球形 水 丸 ,剖面 星 棕色 或 棕 褐 色 , 气 微 , 味 微 昔 。 

[3E 38) (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : DENN 


成 。 草 酸 钙 针 晶 成 东 或 散在 ,长 80 一 250pm。 石 细胞 长 方形 
或 椭圆 形 , 长 径 80-—150um, A f$ 30—60um. WAHAN. F 
管 为 网 纹 、 梯 纹 及 螺纹 ,直径 10—100um, 

取保 险 子 ,人 研 末 后 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 多 为 圆 形 或 
WAJE, E 3 一 40pxm , 复 粒 为 2 一 4 粒 组 成 。 草 酸 钙 针 昌 长 
40 一 250km。 蛙 管 为 网 纹 、. 梯 纹 及 螺纹 ,直径 8 一 26pm。 

(2) BLA Ze fg ir. Rgi WR m MZEE E Ri 对 照 品 ,加 甲 
BEER 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 另 取 
云南 日 药 对 照 提 取 物 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 提取 物 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 溶液 各 2 一 
541; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氛 甲 烷 - 四 气味 哺 - 
甲醇 -水 (30 : 20 : 10 : 3.3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 蚊 干 , 吧 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 云南 白药 对 照 提取 物色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


云 香 祛 风 止 痛 醒 
检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 
〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL ZL EK (19 : 81) 为 流动 相 ;检测 波长 为 203nm， 
HERGA SEE Rg 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Ro 对 照 品 适 量 , 精 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 8mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] HU 1. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 饱和 的 
ETE 50ml, f 4E 3 E ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 滤液 25ml, 用 10ml 氨 试 液 洗涤 一 
次 ,再 用 5ml 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 一 次 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 漆 
用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 皂 苷 Re (Cu Ho Ow ) 不 得 少 于 0. 75mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 化 次 止血 ,活血 止痛 ,解毒 消 肿 。 用 于 跌 
打 损 伤 , 疗 血 肿 痛 , 吐 血 、 咳 血 .便血 . 装 血 、 般 漏 下 血 ,手术 出 
血 , 疮 疡 肿 毒 及 软组织 挫伤 ,闭合 性 骨折 ,支气管 扩张 及 肺 结 
核 咳 血 ,溃疡 病 出 血 , 以 及 皮肤 感染 性 疾病 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 刀枪. 跌 打 诸 伤 ,无 论 轻 重 , 出 血 者 用 温 
开水 送 服 ;次 血肿 冯 与 未 流血 者 用 酒 送 服 ;妇科 各 症 , 用 酒 送 
服 ; 但 月 经 过 多 、 红 出 ,用 温水 送 服 。 毒 疮 初 起 , 服 1 粒 , 另 取 
药粉 ,用 酒 调匀 , 甫 患处 ,如 已 化 肤 , 只 需 内 服 。 其 他 内 出 血 各 
症 均 可 内 服 。 

口服 。 一 次 1 一 2 粒 , 一 日 4 次 (二 至 五 岁 按 1/4 剂量 服 
用 ;六 至 十 二 岁 按 1/2 剂量 服用 )。 | 

凡 遇 较 重 的 跌 打 损伤 可 先 服 保险 子 1 粒 , 轻 伤 及 其 他 病 
症 不 必 服 。 


E: 


[EX ZBEJSIIS— HN BRR AARM 
【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 
【贮藏 密封 , 寺 干 燥 处 。 

Zi e TÀ XUL TE 


Yunxiang Qufeng Zhitongding 


[45553 白芷 KEA 
BU AS 
莪术 TOUR BE 
LA E. FFR 
朱砂 根 FH 
枫 何 桂 FEEL 
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木瓜 丸 
SERE 过 岗 龙 
T Pig JURE FRE 
Fi CES 
山 豆 根 MÆ 
薄荷 脑 RB 


LAGI 以 上 二 十 二 味 , 除 徐 长 卿 、 山 豆 根 、 细 辛 、 薄 春 
脑 、 樟 脑 及 五 味 且 36. lg 分 别 粉 碎 成 粗 粉 ,其余 白 芷 等 十 六 味 
及 剩余 的 五 味 芯 ,加 乙醇 1000ml 及 水 适量 ,密闭 ,加 热 回 流 提 
取 7 小 时 后 ,进行 蒸馏 ,收集 蒸 饮 液 约 1200ml, 加 入 上 述 徐 长 
卿 、 山 豆 根 、 细 六 及 五 味 葬 粗 粉 , 搅 匀 , 浸 溃 48 小 时 。 取 浸渍 
液 , 加 入 薄荷 脑 .樟脑 , 搅 匀 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 调整 总 量 至 
1000ml, 即 得 。 


LERI 本 品 为 浅黄 标 色 至 标 色 的 澄清 液体 ; 气 芳香 , 味 
SE PR MI TRE UR o 
鉴别 〗 ORAE m TED BEA i YR. 5AA ZR 


对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 us o8] RR 
品 溶液 1ul; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 稀 
砚 化 乌 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50 ml, ZEE. FR iE Hk 10ml 使 溶解 ,通过 珍 
酰胺 柱 (14 一 30 目 ,5g; 内径 为 15mm), 用 水 80ml 洗 脱 , 弃 
去 水 液 ,再 用 70% 乙 醇 溶 液 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 藻 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 细 辛 对 照 
药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
以 含 0.5%% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纯 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10:1:1) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 ,把 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 50ml, 2€ F.K 10ml 使 溶解 ,溶液 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 
18cm) ,用 20%% 乙 醇 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 50% 
乙醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 芯 对 照 药 材 0.4g, 加 甲醇 
20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 芋 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 Sul 对照 药材 溶液 1p1; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (16:3: 


1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 


视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ; 显 
相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

〖 检 查 〗 ZEE My 5596—6596 GR 0711). 

总 固体 “精密 量 取 本 品 25ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 燕 发 和 L 


。 608 。 


Da 


HP ZR EIER TIR ar PIER 24 小 时 ,精密 称 定 ,遗留 残 
0 


其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120), 

(ZWEI 挥发油 精密 吸取 本 品 10ml, 加 饱和 氧化 
钠 溶液 100ml, 振 摇 1 一 2 分 钟 , 放 置 1 一 2 小 时 ,分 取 上 层 液 
移入 圆 底 烧 狂 中 ,用 热 水 洗 涤 分 液 漏 斗 数 次 , 洗 液 并 和 人 圆 底 烧 
瓶 中 , 照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 9.0% (ml/ml)。 

樟脑 .水 和 荷 脑 ” 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20MD) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 腊 
厚度 为 lum) EEA 160C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1。 理 
论 板 数 按 樟脑 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 分别 取 樟 脑 对 照 
品 、 薄 奏 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 1ml E 
2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 分 别 精密 量 取 内 标 溶 
液 .对 照 品 溶液 各 2ml, 置 同一 10ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 吸 取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 , 混 匀 , 精 密 量 取 2ml, 置 50ml EO P; 
加 乙醇 至 刻度 , 插 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 
APERTA HR. 2ml, 加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 lpl, 注 入 气相 色 
谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 樟脑 (Ci。 HisO) W tr A CCo Hzo 〇 ) 均 不 得 
少 于 45. 0mg。 

功能 与 主治 〗 社 风 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 风湿 骨 痛 , 伤 
KÈ E ,头痛 , 肚 痛 , 心 胃 气 痛 ,冻疮 。 

用 法 与 用 量 有 口服。 一 次 0.5 一 2ml, 一 日 2 一 3 次 ,小 
儿 酌 减 ; 外 用 取 适 量 , 拱 患处 。 

〖 注意 〗 孕妇 与 未 满 三 岁 儿 童 忌 内 服 。 


规格 〗 OEM 12ml CO f 15ml (3) 每 瓶 
装 30ml 
【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


Mugua Wan 
〖 处 方 〗 木瓜 80g 当归 80g 
Ju 5 80g HIE 80g 
RRAN 80g f$ Cg 40g 
牛 膝 160g 鸡 血 腾 40g 
ig E 80g AZ 40g 
WJS 40g 制 草 乌 40g 


[59:53 以 上 十 二 味 , 木 瓜 、 威 灵 仙 、 鸡 血 芯 、 牛 膝 、 制 川 
马 、 制 草 马 、 人 参 粉碎 成 细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 其 余 当 归 等 五 味 加 
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水 前 者 二 
Ju. TIR , 包 糖 衣 , 打 光 , 即 得 。 


€& 45 IRL 6, LER BR E. 
(Eal 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 


Kiza o F 

KETA A 

次 , 泪 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 粉 来 制 定 , 加 0.05mol/ 工 硫酸 溶液 制 成 每 1ml 含 乌 头 碱 、 次 乌 
头 碱 、 新 马 头 碱 各 50p8g 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

CERI 本 品 为 包 糖 衣 的 浓缩 水 丸 , 除 去 糖衣 后 显 黄 褐 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 。 以 十 八 烷 基 硅 烧 
EO BE Jf AATA A Za Hi - Vu LUE C25 * 15) 为 流动 相 

ARE in Tf TE A,0.1mol/L HE EZ d ( & 1000ml Jii 0. 5ml —— 

纤维 束 柠 黄 色 , 周 围 薄 壁 细胞 含 章 酸 动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 


于 湾 辟 细胞 中 ( 牛 膝 )。 
$5 7r ie o JÉ B iu ZT Ze OU LR 

(2) 取 本 品 适 量 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 取 5g, 加 乙酸 20ml, B 
水 浴 上 加 热 回 流 304 95.290.208 SE UE YR ZR Y 08 T E 
乙 酯 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 木 瓜 对 照 药材 
0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 豚 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酶 -丙酮 (12: 1: 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi so SEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 100'C 加 热 至 资 点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 辣 颜 色 的 荧 
光 曼 点 。 

(3) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 10g, 加 三 氯 甲 烧 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 充 去 滤液 , 滤 渣 挥 干 ,加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 演 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 
丁 醇 提取 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 洗 液 , 正 
TERZ T. BA F E 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,5g; 内 径 为 1. 5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 , 收 
TE Uc Bo VR S TF 3X ET P ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 
REA Sm Rg: 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml dp 0. 5mg 的 

溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 20 pul Xj F8 dà 15 Mm FATRA =R G 
藩 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 2)10 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 


液 , 在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， ey 


【检查 〗 双 酯 型 生物 碱 ” 取 本 品 100 JL. BR XS ER SUB 
密 称 定 ,人 研 细 ( 过 3 号 筛 ), 取 6. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 寨 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz; 温 度 不 超过 
25'C)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 
的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, Æ 40'C 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 浊 精密 加 入 
0. 05 mol/L 人 硫酸 溶液 25ml, 振 摇 使 溶解 ,离心 (转速 为 每 


分 钟 8000 转 )20 分 钟 , 精 密 量 取 上 清 液 20ml, 置 分 液 漏 


斗 中 ,用 二 氯 甲 烷 洗 涤 4 次 (20ml,20ml,15ml,15ml) , 弃 
去 二 氯 甲 烷 液 , 待 上 层 溶 液 澄清 后 ,用 氮 试 液 调 pH 值 至 


8 一 9, 再 用 乙醚 振 摇 提取 5 次 ,每 合并 乙醚 液 ， 
挥 干 , 残 酒 用 0.05mol/ 工 硫酸 溶液 溶解 ,转移 至 2ml 量 
0 a B k 
XE RR m XX ES 3E ROME RE i a A 5 3k DA XT BR nik RT PA OR 


每 次 20ml, 


235nm, Ii 
3T 28 
色谱 


仓 板 数 按 新 马 头 ai 2000 。 分 
豚 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 20 岂 ,注入 液 相 
普 仪 ,测定 , 即 得 。 


时 间 《 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BCA) 


0 一 25 18—>22 852—178 


A959 22—>25 
55—55. 1 25—>18 75—82 


90. L~69 18 


本 品 含 双 酯 型 生物 碱 以 马 头 碱 (Ca Har NO AS ADR 
(C5; HsNOio ) 和 新 乌 头 碱 (Ca Has NO 40 RS. 
过 lOpg. 

其 他 ”应 符合 丸 璋 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

功能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,除湿 通 络 。 用 于 风寒 湿 闭 阻 
所 致 的 竟 病 , 症 见 关节 疼痛 ,肿胀 . 届 伸 不 利 、 局 部 时 恶 风寒 、 
肢体 麻木 ERRER. 

用 法 与 用 量 〗 Ul. 

注意】 孕妇 禁用 。 

DUERI 密封 。 


S TES JUR B 


一 次 30 JjL.—H 2 1X. 


A845 


Muxiang Fengi Wan 


[4b771 RE 192g 
TE 48g 
Hid 384g 
陈皮 192g 
RX 192g 
MEIEN 384g 
HR GR )192g t$ 192g 
Hz 96g 甘草 192g 
[5x3 LL ET ZUR SEE X, ZU s ib 9 15 
丸 , 干 燥 , 即 得 。 
CERI Æ mAAR EKIL; AE RME. 
鉴别 ORA m, Ed CES POLES: 石 细胞 分 校 状 ， 
壁 厚 , 层 纹 明显 ( 妆 厚 村 )。 采 皮 石 细胞 淡 紫 红色 ,红色 或 黄村 
色 ,类 圆 形 或 多 和 角形 ,直径 约 125uwm( 炒 山楂 )。 内 胚乳 细胞 碎 
片 无 色 , 壁 较 厚 , 有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 构 )。 纤 维 束 周转 


WIZ 48g 
TE X 48g 
] EF 48g 
36 RT 384g 
uu 48g 
Kihi 192g 


用 水 泛 


.609 。 


ll e. 去 
3€ e 
3 ouryao. c 


KERA L 
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(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5wl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 燕 干 , 残 酒 加 稀 盐 酸 
20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 
烷 液 , 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 氧 氧化 
钠 液 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 用 三 握 甲 烷 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,三 氯 甲 烧 
WAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 厚 朴 
酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERE 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 预 饱 和 的 展 
开 包 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C 
加 的 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 总 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

GAREJ 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

〖 功 能 与 主治 〗 宽 胸 消 胀 BAJER. MFI A 
胃 不 和 所 致 的 胸 肪 瘤 闽 、 两 胁 胀 满 、 胃 腕 疼痛 、 倒 饱 嘲 杂 、 恶 心 
WX mp EE AU ER. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 


LESI ZORN. 
KAUI 每 100 丸 重 6g 
〖 贮 藏 〗 密封 。 


Muxiang Shungi Wan 


XKE 100g 砂 仁 100g 

醋 香 附 100g Ef 100g 
甘草 50g 陈皮 100g 
厚 机 100g T 55 Cb) 100g 
ERCk )100g 青皮 ( 炒 )100g 
Æ Z 200g 


CES 
细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 生 姜 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 ,用 浓缩 液 沁 丸 ,干燥 , 即 得 。 

CERI Am NAKI; ARA RE. 


以 上 十 一 味 , 除 生 委 外 ,其 余 木 香 等 十 味 粉碎 成 


鉴别 DRA m, Eo ES PUER. 分 泌 细 胞 类 圆 


e 610 。 


形 , 内 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放射 状 排 
列 ; 纤 维 束 红 棕 色 或 黄 棕 色 , 细 长 , 壁 其 厚 ( 醋 香 附 )。 木 纤维 
BOR ,长 梭 形 ,直径 16~24um, 纹 筷 口 横 裂 缝 状 、 十 字 状 或 人 
字 状 ( 木 香 )。 内 胚乳 细胞 碎片 白色 , 壁 较 厚 ,有 和 较 多 大 的 类 圆 
JE St fL GRT 。 

(2) 取 本 品 4g, 研 碎 ,加 二 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 
Th , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 5 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 内, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲 葵 -甲醇 (27 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 ; 喷 以 
5% 香 草 酉 硫酸 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 碎 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 藻 干 , 残 漆 加 稀 盐 酸 20ml 使 溶解 ,用 二 氯 甲烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氧 甲 烷 液 , 用 2% 氧 氧化 钠 溶液 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 氧 氧 化 钠 液 ,加 盐酸 调节 pH fH 
至 1 一 2 ,用 二 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 毛 甲 烷 
液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 男 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -甲醇 (27 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 肪 干 , 虹 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A P -Z EZ K ERE C50 * 19 : 31 : 0.3) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 
于 3000, | 

对 照 品 溶 液 的 制备 PUF ROSE BEL RULES Boe] RE d 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Dml 含 厚 朴 酚 .和 厚 朴 酚 各 
20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 ,人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50m, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kH2230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 
测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 厚 朴 以 厚 机 酚 (Cis His 0; ) 5I EET B 
(Cis Hia 0 〇 2) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 1. 7mg。 

【功能 与 主治 〗 行 气 化 湿 , 健 脾 和 胃 。 用 于 湿 浊 中 阻 、 
EE S A A r B E R89] Rt s o e HRS RD UE AE b RAAR 

ERiESREI) 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 一 3 K. 
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【注意 〗 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 100 丸 重 6g 

【贮藏 〗 密封 。 

Muxiang Binglang Wan 

LHI KE 50g EZ 50g 
fH 5g CRb50g BREL 50g 
BC CS EP 50g 香 附 ( 酷 制 )150g 
酷 三 楼 50g RAER) 50g 
黄连 50g 黄柏 ( 酒 炒 )150g 
大 黄 150g kÆ 4--Y- 200g 
芒硝 100g 

〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 久 ,用 水 泛 

JL ,干燥 , 即 得 ，。 
性状 本 品 为 灰 棕 色 的 水 丸 ; 味 若 、 微 咸 。 


【长 别 | (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 木 纤 维 成 束 , 长 
梭 形 ,直径 16~24ym, 壁 稍 厚 , 纹 孔 横 裂 缝 状 、 十 字 状 或 人 字 
状 \ 木 香 ) 。 纤 维 束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 章 酸 钙 方 唱 , 形 成 萄 纤 
维 , 含 唱 细 胞 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 内 胚乳 细胞 碎片 白色 , 壁 较 
厚 , 有 和 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 核 椰 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 
薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 60—140&mCA 3D. 
分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕 色 至 红 棕色 分 废物 ,其 周围 细胞 作 
放射 状 排列 ( 香 附 )。 种 皮 概 状 细胞 淡 棕 色 或 标 色 ,长 48 一 
Soum EEP). 

(2) 取 本 品 0.8g, 研 碎 , 加 甲醇 20ml, 浸 涡 1 小 时 , 滤 过 ， 
取 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, EK 
洽 上 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 20ml 分 2 次 提取 ,合并 
乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Aul, 
分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 竺 合剂 的 硅胶 日 SEES MR 
上 ,以 石油 酝 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 5 个 柳 色 荧光 斑点 ; 置 氨 燕 气 中 二 后 ,日 光 下 检视 ,斑点 
变 为 红色 。 

(30 BU ii 1. 2g, 研 碎 ,加 甲醇 10ml, 置 水 浴 上 加 热 回流 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAR. AREENA 50mg, 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
* 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 lu, 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 (12; 


—— 


从 二 © 
五 子 衍 宗 丸 
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(4) 取 本 品 粉 末 4g, 加 水 10m 7 z& ^C2R TRI. EAA 
100ml, 照 紫外 -可 见 分 兴 光 度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 253nm 
的 波长 处 有 最 大 吸收 。 
〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
功能 与 主治 〗 行 气 导 滞 , 海 热 通 便 。 用 于 湿热 内 停 ， 
赤 白 痢疾, 里 急 后 重 , 胃 肠 积 请 , 腕 腹胀 痛 , 大 便 不 通 。 
用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6g ,一 日 2 一 3 次 。 
注意 〗 孕妇 禁用 。 
密封 。 
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TTu-f 400g j& 2£ T (Rb) 400g 
Jd 200g 五 味 子 ( 燕 )50g 


盐 车 前 子 100g 
以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
zk HR SS 35— 50g 和 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 80 一 90g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 、 棕 黑色 的 小 蜜 九 或 大 
蜜 丸 ; 味 甜 . 酸 、 微 车。 

鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :; 种 皮 石 细胞 表 
面 观 不 规则 多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 )。 
种 皮 表 皮 石 细胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 辟 较 厚 , 孔 沟 
细密 , 胞 腔 含 瞳 标 色 物 (五 味 子 )。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 , 内 列 
较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 英 丝 子 )。 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 类 
长 方形 , 壁 微波 状 , 以 数 个 细胞 为 一 组 ,上 略 作 镶 租 状 排 列 ( 盐 
车 前 子 )。 非 腺 毛 单 细胞 , 壁 厚 , 木 化 ,脱落 后 残迹 似 石 细胞 
TR OE ST. 

(2) BU i 2K 8 3L 3g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 5g, 88 
RE IERE 5g, 人 研 色 ,加 乙酸 50ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 东 芒 著 内 酯 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 ,对照 品 溶液 1 分别 点 于 同 
一 硅胶 G WERE, AA WE C30-— 60'CO-FB R Z Bg- HH 
酸 (20: 20 : 0. D 2g RE JT GR, FE JP. CHA CCP S XE E PR OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(DKE mÆ AL 5g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 8g, 98 
RE . A REPE 5g. F5] ,加 二 氯 甲烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 


CES 


。611 。 


RH 
A 
i 
p) 
ie 


滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 深 
液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 5~~10p1l、 对 照 药 材 与 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 


点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (6 : 4) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 


色谱 相应 的 位 置 上 , 显 


相同 颜色 的 斑点 。 
GERRI 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
250nm 。 


同 5 含 量 测定 ] 项 ,检测 流 


参照 物 溶液 的 制备 BUE 2.0g.H RGESE 
形 瓶 中 ,加 入 70% P B 50. 0ml, 超 声 处 理 60 分 钟 ,取出 , 放 
A XE] , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 对 照 药材 参照 物 溶 液 。 另 取 金 
丝 桃 昔 对 照 品 、. 毛 蕊 花 糖 背 对 照 品 . 山 泰 素 对 照 显 Meme 
FH op BE s i dm. 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 各 含 25ug 的 混合 
液 , 作 为 对 照 品 参照 物 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 同 [ 含 量 测定 ] 项 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 5 个 特征 峰 , 其 中 4 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 对 照 品 参照 物 溶 液 的 保留 时 间 一 致 , 峰 1 应 与 对 
照 药材 参照 物 溶液 主峰 的 保留 时 间 一 致 。 


12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 608 72 


0 4 8 
时 间 [min] 
Xj REPE E RS 
IE 1:88 Ef TEUER E2 EARE E 3: EBENE 
IEL URR 15 ERTEN 


REI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 人 烷 键 合 硅胶 


KAZ; UZP CIO : 1) 为 流动 相 A0. 496 BER YR T 
为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 金 丝 桃 苷 检测 波 
长 为 360nm ,五 味 子 醇 甲 检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 金 


丝 桃 背 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC) 流动 相 B(%) 
0 一 5 5 一 > 1]5 95 一 >85 
57-15 15-19 85—81 
15225 19-21 81—79 


21-—>90 


(9-5 T0 
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对 照 品 溶液 的 制备 NC ZZ EROS HR is TERT BERI XT 

照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml E E 
25pg;, 五 味 子 醇 甲 10ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 
的 制备 ” 取 本 品 水 蹇 丸 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 ;或 取 本 品 小 蜜 九 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 九 适量 , 雯 雄 ， 
精密 称 定 ,精密 加 入 等 量 硅 藻 土 , 混 匀 , 取 约 5g, 精 密 称 定 ; 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 申 醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 250 允 ,频率 30kHz)60 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 70% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 Spul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 


fti n8 i 


BIS 


ZX h A 3. PI e 22 Wk E CCa Ho OD tF KE LE ig 
不 得 少 于 0. 20mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 15mg; KE JU Aj 


丸 不 得 少 于 1.4mg。 ' 

含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (C HOD KELE 1g 不 
得 少 于 0. 10mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 75png i KÆ XL 8E XL AS 
得 少 于 0. 70mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补肾 益 精 。 用 于 肾虚 精 亏 所 致 的 阳痿 不 

fr .遗精 早泄 .腰痛 、 尿 后 余 源 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

〖 规 格 〗 KEIL FALE 9g 

贮藏 〗 密封 。 


次 6g, 小 蜜 九 一 次 9g， 


Wuzi Yanzong Pian 


枸杞 子 275g 


〖 4h 77 J 葛 丝 子 ( 炒 )275g 
Tid 135g 五 味 子 ( 落 )35g 


盐 车 前 子 68g 
〖 制 法 〗 JEER, RAT 145g, 粉 碎 成 细 粉 。 其 
余 药 丝 子 与 履 倪 子 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 备用 ; 取 五 味 子 、 盐 车 前 子 、 枸 杞 子 用 70 办 乙醇 
作 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 活 渡 液 , 回 收 乙 醇 , 加 入 上 述 滤液， 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 32(60'C) 的 稠 膏 。 加 入 将 丝 子 
细 粉 及 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 。 压 制 成 1000 mr, 


包 糖 衣 , 即 得 。 
〖 性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 标 黄色 至 褐色 
〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 棚 状 细胞 2 


列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 苑 丝 子 )。 

(2) 取 本 品 15 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 石油 醚 (30 一 60() 
40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 四 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 男 取 葛 丝 子 对 照 药材 2g,; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
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照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 opls 2) 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5: 
3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肯 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 

(3) 取 本 品 10 Hr ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 50ml, 超声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 东 其 车 内 酶 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酶 
制 成 每 Iml 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 ll XT RECS TR TE Lul, 3? 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 20 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 式 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
E E, 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(ORA m 30 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 二 氯 甲烷 50ml, E 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
* img 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5~~10nl、 对 照 药 材 与 对 照 品 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 Gs 薄 层 板 上 ,以 甲 菜 -乙酸 乙 栈 
(3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 烤 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


LEEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 
【含量 测定 〗】 有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KARK; ALPE : 1) 为 流动 相 A0. 426 9$ BR TE TC 
为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 金 丝 桃 甘 检 测 波 
长 360nm 和 五 味 子 醇 甲 检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 金 
缘 桃 甘 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


流动 相 BC(%) 


Boe 5->15 9559 
pos 15-*19 85->81 
1o25 19—>21 81—79 | 

2190 


25~70 79->10 


mapemaa pam —————— — 


对 照 品 溶 液 的 制备 Hp ££ BECOME Rh LEUR T BE OS 


照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 70% 甲 醇 制 成 每 lml m 4m ££ Bt 
25ug, 五 味 子 醇 甲 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 76 Hf 
醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 30kHz)60 分 
钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


E d fir $8 EET UL ZZ TER (Cn Ho Og ) 计 ,不 得 少 于 
0. 10mg; 仿 五味子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha; O; ) 计 ,不 得 少 于 30pg. 

功能 与 主治 〗 补肾 益 精 。 用 于 肾虚 精 亏 所 致 的 阳 瘘 不 
A .遗精 早泄 .腰痛 、 屎 后 余 源 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

规格 〗 EKA FOGE O. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


S p E 


Wuling Jiaonang 


〖 处方 〗 泽 演 937.5g 
Ja A 562. 5g 
Ek Ib AJR 562. 5g 
〖 制 法 〗 EER RSE CBAR IK BS US EA 3 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1.02(80C), 备 用 ; 
肉桂 用 水 蒸气 蒸馏 8 小 时 提取 挥发 油 , 并 以 信 他 环 糊 精 包 合 ， 
共 馏 后 的 水 溶液 滤 过 ,滤液 与 上 述 浓缩 液 合 并 ;肉桂 药 渣 与 泽 
T5 Ake ARA 60% 乙 醇 加 热 回 流 提 取 二 次 ,每 次 3 小 时 , 合 
并 提取 液 , 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相对 密度 约 为 1.02 
(80C ) ,与 上 述 浓缩 液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 减 压 干 燥 , 粉碎 ,加 
入 肉桂 油 包 合 物 及 洗 粉 适量 , 混 匀 ,过 筛 , 装 人 胶 圳 , 制 成 
1000 粒 ，, 即 得 。 
ERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 灰色 至 灰 褐 色 的 粉末 ， 
具 吸 湿性 ; 气 香 , 味 微 辛 。 
E203 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 20ml, 加热 回 流 


Tk 562. 5g 
肉桂 375g 


30 分 钟 , 放 冷 , 沽 过 ,泪液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 


供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶 液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~~90'C )- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 碌 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

DRE m ARH 4g, 加 水 30ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 
液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 日 术 对 照 药 材 0.5g, 加 水 40ml, 者 沸 30 分 钟 , 放 冷 , 渡 
过 ,滤液 加 水 至 30ml, 自 “用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 所 提取 2 次 ” 
起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Je ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 药材 溶液 10ul, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (9.5: 
0.5 :0.25) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


e 613 。 


五 苓 散 
检查 应 符合 腕 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 
含量 测定 〗 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZAR- C3 : 67) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 290nm。 
理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醋 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 6ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.15g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 乙醇 
50ml, 称 定 重 量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 
补足 减 失 的 重量 85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 肉桂 以 桂皮 醛 (Cs Hs O) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

功能 与 主治 〗 温 阳 化 气 , 利 湿 行 水 。 用 于 膀胱 化 气 不 利 ， 
水 湿 内 聚 引 起 的 小 便 不 利 ,水 肿 腹 胀 , 哎 道 汇演 , 渴 不 思 饮 。 

〖E 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 。 

规格 每 粒 装 0. 45g 

〖 贮藏 〗 SH. 


l c zy 


Wuling San 


KAAI RA 180g 
JS 180g 
炒 白 术 180g 


PEi 300g 
肉桂 120g 


〖 制 法 〗 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 分 装 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 淡 黄 色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 辛 。 
LEII (1) 取 本 品 ,和 置 显 微 镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 


团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 


4~6pm( 人 茯 他) B ZZ 2b à BUM ,大 多 无 色 ; 草 酸 钙 方 品 正八 
面体 形 ,直径 32 一 60km( 猪 和 地 )。 薄 壁 细 胞 类 圆 形 ,有 椭圆 
形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 , 木 
4t, BUSCAR TUA GE 180. ERR $5 EF iu 7 e 10—32yum; 
AX RU HS 75 SET BE ZH gu P OAR), £PHEGRR BOTE. 
JEJE ,直径 24 一 50pkm, 壁 厚 , 木 化 ; 石 细 胞 类 方形 或 类 圆 形 ， 
RE— THE SE 38. CALO 。 

(2) 取 本 品 4g JUI FF Bg 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
BRT ,残渣 加 早 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 泽 次 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 201, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (4 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 
JF Ho AT LIED. 2% 香草 醛 硫 酸 溶液 ,在 105 C Jn dA E 9E 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
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(3) 取 本 品 4g, 加 乙醇 20ml, 振 摇 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 1pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
3E ER E. UA wm 60—90'C0-Z E ZEB C17 : 3) 为 展开 剂 ， 
JT HU RF EUIS AE BEL ER TAE. Ot Xn (Aq rb, 

在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 加 正 已 烷 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 晶 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 0. 5g, 加 正己 烷 
2ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 立 即 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 新 制备 的 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药 材 溶 
液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 
乙酸 乙 酯 (50 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ,并 
应 显 有 一 桃红 色 主 斑点 (苍术 酮 )。 

〖 检 查 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 
(ARWEL 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 A SK C33 : 67) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 290nm。 

理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 桂 皮 醋 对 照 品 适量 ,加 四 
醇 制 成 每 lml 含 long 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)10 分 钟 ,放置 过 
夜 , 同 法 再 超声 处 理 1 次 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 — 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 肉 桂 以 桂皮 醛 (Cs HsO) 计 ,不 得 少 于 1. 50mg. 

功能 与 主治 〗 温 阳 化 气 , 利 湿 行 水 。 用 于 阳 不 化 气 、 

水 湿 内 停 所 致 的 水 肿 , 症 见 小 便 不 利水 肿 腹胀 、 呕 道 泄 

B S. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6~9g, 一 日 2 次 。 

UURI DERE 6g (DERF 9g 

〖 贮 藏 〗 密闭 ,防潮 。 


虎 


Wuhu San 
KAHI 当归 350g 红 花 350g 
防风 350g 制 天 南星 350g 
HIE 240g 
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制 法 〗 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 , 过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 橘 黄色 至 瞳 黄 色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 辛 。 
鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 次 粉 粒 复 粒 由 

8 一 12 分 粒 组 成 (白芷 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微 细 

的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 花 冠 碎片 黄色 ,有 红 标 色 或 黄 标 

乓 管道 状 分 泌 细 胞 ;花粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 , 直径 约 至 

60um;, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 油 管 含 金 黄 色 分 泌 

物 , 直 径 约 30pkm( 防 风 )。 草 酸 钙 针 蝇 成 东 或 散在 ,长 约 至 

90um Cil X Pi E) 。 

(2) 取 本 品 3g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 波 
液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 .白芷 对 照 药 材 各 
lg; 分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~~90%C )- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 


中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 ， | 


(3) 取 本 品 3g. Ji 8026 PER] 10ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 毅 
置 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 红 花 对 照 药 材 0. 5g. f 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 忆 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 0.4 ; 2 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
蜡 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

检查 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» JU E, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (32 : 48) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 292nm。 
理论 板 数 按 升 麻 素 背 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 升 麻 素 苷 对 照 品 和 5-O- 甲 基 
维 斯 阿 米 醇 霸 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 
Iml EARE 100ug 和 5-O-FP H ZE Sr Br 2 BE d$ 60pg 的 
溶液 HU. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 混 匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 100 W ,频率 40kHz)45 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 防 风 以 升 麻 素 昔 (Cz Ha Ou 28 5-O- 甲 基 
维 斯 阿 米 醇 戎 (Cs, Hos Ow ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 50mg. 


【功能 与 主治 】 活血 散 竣 , 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,次 
血肿 痛 。 
【用 法 与 用 量 〗 温 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 6g, 一 日 2 


次 ;外 用 ,白酒 调 甫 患处 。 
【注意 孕妇 慎 用 。 
CERE 密封 。 


五 味 子 颗粒 


DRF AR 


Wuweizi Keli 


KAAI ”五味子 300g 

〖 制 法 〗 WERT MKA, EA 2 小 时 ,前 液 滤 
过 ,合并 滤液 , 静 置 ,分 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 16 一 
1. 22(60'CO WR RE n 2 僧 量 乙醇 ,充分 搅拌 , 静 置 24 小 时 ， 
滤 过 , 滤 潭 用 60%% 乙 醇 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 36 50 C ) 的 稠 襄 , 加 蔗糖 粉 适 量 , 搅 匀 , 制 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红 色 的 颗粒 ; 味 酸 、 甜 。 

鉴别 〗 取 本 品 3g, 加 水 10ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 振 
FE SEE 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 
MEARE 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 
照 药材 1g.J 30% 乙 醇 25ml,; 加 热 回流 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 
燕 至 无 醇 味 ,加 水 15ml, 自 “ 用 三 所 甲烷 振 摇 提取 2 次 ”起 ， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 三 氧 
甲烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, arl 
点 于 同一 硅胶 GF;s: 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 于 ,在 紧 外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


0104), 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm; 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 曲 适量 , 精 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Img Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 
R 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20u1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (CxHsO7 ) 计 ,不 得 少 
T 1. 30mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 益 气 生津 ,补肾 宁 心 。 用 于 心 肾 不 足 所 
致 的 失眠 、 多 梦 、 头 学 ;神经 训 弱 症 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 


ERI 


小 


规格 〗 每 袋 装 10g 
qu P 密封 。 
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[4b 751 
CES — I Mud 100g, F 3076 Z 

72 7 jig ,收集 滤液 至 相当 于 原 
NER Hac: o MIU LA Lo 滤液 
中 ,再 加 入 杂 甲 酸 钠 及 本子 ; 混 匀 ,加 水 调整 全 
1000m], 即 得 。 


的 黏稠 液体 ; 味 甜 、 
[E303 取 本 品 20ml; 用 三 氧 甲烷 振 反 提取 3 次 ,每 

20ml, CHERA. E zb. ART SEE AH iei 
洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 加 30% Z 
p CE T A 3 did ee 


esi ipaa 
品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 1mg KEWER mA. 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2j ,分 
别 点 于 同一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (5 :5 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ECT o E POET (254nm) FREM, DE 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
分 别 显 相同 颜色 的 次 点 。 

Gsl 相对 密度 ”应 为 1.21~1.25( 通 则 0601)。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0116 ) 。 

(ESME 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 和 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 25pg 的 游 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 ml E 25m mji 
中 ,加 甲醇 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 20 
分 钟 ,放置 至 室温 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 晶 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 五 味 子 以 五 味 
mF 0. 12mg. 


;精密 水 


子 醇 FH CCoL E150 ) 计 9 不 得 


功能 与 主治 〗 益 气 生津 ,补肾 宁 心 。 用 于 心 肾 不 足 所 . 
致 的 失眠 .多 梦 、 头 党 ;神经 误 弱 症 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 . 一 次 5 一 10ml, 一 日 3 次 。 

【规格 COMA 10ml (2) 每 瓶装 100ml 

DUERI 密闭 , 置 阴 凉 干燥 处 
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RR ARR 


Wuwei Shaji San 


ZI fiis ZR ene ra ER UM JJ o 

(AAI VRE 180g 木 香 150g 
Hæ T 120g Hx 90g 
HiT 60g 


LAGI DETER RORE HASTI ERRES 
ZERI PERL «DL ERE d T o A RE ESTE UE EO TRUM o d 
后 IWPR 18.53 CE C E RE R ib Hn» BIFE 
LERI 本 品 为 深 棕 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 酸 、 甘 而 百 \、 浴 。 
(Sal (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : IR BC mA 88 

类 圆 形 或 多 角形 ,直径 1T 31gm. RR, 胞 膝 内 会 草酸 钙 方 
dà CF. £PHEXRJS) EDGE ZH BD EC QR P5 7; dh JE JI in £T E 


甘草 ) 。 菊 糖 团 块 不 规则 ,有 时 可 见 微细 放射 状 纹理 ,加 热 后 
BERF). 


(2) 取 本 品 3g, 加 乙醚 15ml, 振 摇 10 分 钟 , 弃 去 乙酸 液 ， 
残渣 挥 干 乙醚 ,加 乙酸 乙 酯 15ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 1 小 时 ， 
POS aet. IEW T ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 柑 子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg WAR., 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丙酮 -甲酸 -水 (10 : 7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 豚 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 诺 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 游 液 
的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 咨 液 
各 5ul,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -内 酮 
(10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10 为 硫酸 乙醇 洲 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 详 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3.5g;, 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
弃 去 乙醚 液 , 药 兴 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
RT. R Ak 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 K, K 20m, RET E 
WORT ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 夯 取 
甘草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草酸 乌 
ee 1ml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 次 

。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 豚 取 供 试 品 溶液 与 对 
照 药材 溶液 各 4 由 对照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 用 125 
氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 
酸 - 水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 际 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 困 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
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位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荣 光斑 点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 . 去 氢 木 香 内 
酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 40pg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 lg, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 12 小 时 , 超 
声 处 理 (功率 80W ,频率 40kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 木 香 以 木 香 烃 内 酯 (Cs Hz OD MEARKE 
内 酯 (Cus HisO; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 祛 痰 ,止咳 定 喘 。 用 于 肺 热 久 嗽 , 螨 
ERE ,胸中 满 闷 , 胸 胁 作痛 ;慢性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3g, 一 日 1 一 2 次 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 3g (2) 每 袋 装 15g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


LASHA 


Wuwei Qingzhuo San 


本 品系 蒙古 族 验 方 。 
【处 方 〗 石榴 400g 红 花 200g 

WE 50g 肉桂 50g 

TEE 50g 
LAI 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 黄 棕色 的 粉末 ; 气 香 , 味 酸 、 辛 、 微 深 。 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 石 细胞 无 色 , 椭 


AERX AJE , 壁 厚 , 孔 沟 细密 (石榴 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 长 
方形 ,直径 32 一 88jpm, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 
黄 标 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 豆 
葡 )。 种 皮 细 胞 红 棕 色 ,长 多 角形 , 壁 连珠 状 增 厚 ( 草 葵 )。 花 
T fL SL BRIE zi d LES ,直径 约 至 60km, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 
孔 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
E 2l 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 6p1、 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅 
B G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 


ERREAL 


FERF WE ET EIZH UE CER YAGED. EA m E 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 加 80% 丙 酮 20ml, 密 塞 , 振 摇 15 分 钟 , 静 
置 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 红 花 对 照 药材 0.5g, 加 
80% 丙 酮 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10py1l、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,使 呈 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 - 
水 (7 : 0.4:2:3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 条 斑 。 

(4) 取 本 品 5g, 加 无 水 乙醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 置 标 色 量 瓶 中 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 昔 葵 对 照 药材 
0. 5g, 加 无 水 乙醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 胡 椒 碱 
对 照 品 , 置 标 色 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 6pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶 渡 各 2pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酷 -无 水 乙醇 
(8: 2: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
PE Ei o 

【检查 〗 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【功能 与 主治 〗 开 郁 消食 , 暧 胃 。 用 于 食欲 不 振 , 消 化 不 
R, BUS Jf s di P] EH ,腹胀 泄 泻 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 3g, 一 日 1 一 2 次 。 

〖 规格 〗 FRR 15g 

〖 贮藏 〗 密闭 ,防潮 。 


HARSA 


Wuwei Shexiang Wan 


本 品系 藏族 验方 。 
[LA] Jm 10g 1. GEO 300g 
Ag B 300g Ak 100g 


ji Eid 60g 

LAGI AMEER, RETI ERN T E UU ROI IE V, 2 
Ho TEES UA .BR5E EXE AKGROAR ,过 筛 , 混 匀 ,用 安息 香 的 
饱和 水 溶液 泛 丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 丸 ; 具 廊 香 特异 的 香气 , 味 微 
苦涩 、 麻 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 纤维 层 淡 黄 
色 , 斜 问 交 错 排列 , 壁 较 薄 , 有 纹 孔 ( 订 子 )。 石 细胞 长 方形 或 
类 方形 , 壁 稍 厚 ( 黑 草 乌 ) 。 油 细胞 圆 形 ,直径 约 至 50um, 含 黄 
色 或 黄 棕 色 油 状 物 ( 藏 草 萍 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 取 
上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
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五 黄 养 阴 颗 粒 
每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 品 溶 液 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(6: 43:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 暑 以 2% 三 氧化 铁 乙 
醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， We G 薄 层 
板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (5: 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
B RT EA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 乙醚 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
PURA X RAI 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 104l， a 
同一 硅胶 G ERE. DL iB E C60 —90'C0- Z, B ZB CA : 
HREF, E JT RU CE ERR PAGAR] (254nmO PEL. DE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
KIPER 

OE] SAARE KÆ m 5g, 研 细 , 加 氨水 润 湿 , 加 
ZAPE 20ml, 冷 浸 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1ml l.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl,、 对 照 品 溶液 
5 则 ,分 别 点 于 同一 以 含 1%% 氢 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 
制备 的 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (7 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 稀 碘 化 钊 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 
不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

功能 与 主治 〗 消炎 ,止痛 , 祛 风 。 用 于 扁桃 体 炎 , 咽 峡 
K ,流行 性 感冒 , 痰 着 病 , 风 湿性 关节 炎 ,神经 痛 , 胃 痛 , 牙 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 睡 前 服 或 含 化 。 一 次 2 一 3 丸 ,一 日 1 次 ; 


w— 


极 量 5 丸 。 
〖 注意 〗 ARAR. HA AaB. 
有 规格 每 10 丸 重 0. 3g 


【贮藏 〗 密封 。 


HUI 
Wuhuang Yangyin Keli 


LAAI 黄连 277g ZT E 833g 


e 618 ° 


地 黄 833g 姜黄 833g 
Bi 555g 
[RÀ 以 上 五 味 , 黄 连 、 "TT 60%% 乙 醇 加 热 回流 提 
取 三 次 ,第 一 次 漫 泡 1 小 时 ,提取 1 小 时 ,第 二 ,三 次 提取 


50 分 钟 , 合 并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 
为 1.00~1.05(60C)， 备 用 。 药 渣 与 红 区 .地 黄 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 浸泡 1 小 时 ,前 者 1 小 时 20 分 钟 ,第 二 次 前 者 1 小 

合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 和 黄连 、 姜 
黄 提 取 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1 20(60C) 的 清 
F , 滤 过 ,滤液 加 甜菊 素 15. 38g, 备 用 。 黄 苓 用 60% 乙 醇 加 热 
回流 提取 二 次 ,第 一 次 漫 泡 1 小 时 ,提取 2 小 时 ,第 二 次 提取 
1 小 时 40 分 钟 , 合 并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.15 一 1.20(60C ) 的 清 襄 , 滤 过 ,滤液 加 甜菊 素 
3. 2g, 备 用。 取 糊 精 适 量 与 上 述 备 用 清 谊 喷雾 制 粒 ,干燥 , 制 
成 1000g，, 即 得 

EET — 味 微 甜 , 微 音 。 

[35503 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 甲醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄连 对 照 药材 50mg ,加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 渡 
EM RAHAA. TR R SENSORS n FP ES d 
* iml & 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 (7 : 1: 2) 为 展开 剂 , 展 
JF ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 | 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 姜 黄 
素 对 照 品 — Iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 Zul, Pee G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
甲酸 (96 : 4 : 0.7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 于 ,分 别 在 日 光 及 
紫外 光 (365nm) 下 检视。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 
Hj 9e J6 SEE X o 

C3) BUSCAS HORE HE m MPRE 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 以 含 4 醋酸 钠 的 羧 甲 a een bs 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : : DO S JT 
m" FEST WH EF LIED 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 

谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 MEME RUE M S REN 
HARM; U Z Wk (40 : 60) (每 1000ml rp d ERAH 
3. 4g, 十 二 烷 基 磺 酸 钠 1.7g) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 350nm。 


U a adi 
3€ PE 
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理论 板 数 按 盐 酸 小 壁 碱 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 避 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,; 加 甲醇 制 成 每 Iim d 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 约 
45ml, 超声 处 理 (功率 120W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
204l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄连 以 盐酸 小 万 碱 (Czo。 Hi; NO, * HCD FF, 
不 得 少 于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 2 K RAR. HTW AJA E R 
WE A iii TBH PI E UE JE UL O 8 €. E SUL RIR E k 
JAE IMER, ERZI AAMA, AMAT SD EEAR 
JÉ Vs HE E IRR O F oo E R, S E. 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 6g 

ERI 密封 。 


yi 
E 
ev 
A 


m 5 im erm 
sedile -- WD: a 


Wufu Huadu Wan 


〖 处 方 〗 水 牛角 浓缩 粉 20g . XE 60g 
HE 20g 黄连 Sg 
kb 4 28-Y- 50g | ZZ 60g 
A EP 50g Tum 50g 
Tf 5g IRAJ 50g 
甘草 60g 


【 制 法 〗 D ET —UREROKAE PR XH AEREA 
BRAN RJ, 288 2k AE f8 VR A80) T A, 53 E E A AR E OE» E i s 
混 习 。 每 100g HRH 45~55g 和 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 
成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 100~120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 


CERI 本 品 为 黑色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 、 
(DE | 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 或 颗 


粒 蓝 色 ( 青 伐 )。 联 结 乳 管 直径 14~25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 
(桔梗 )。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规 
则 , 层 纹 明显 ,直径 约 94ym( 玄 参 )。 内 果皮 石 细胞 表面 观 呈 
尖 梭 形 或 长 圆 形 , 镰 让 紧密 ,侧面 观 类 长 方形 或 长 条 形 , 壁 厚 ， 
木 化 , 纹 孔 横 长 ( 炒 牛 匡 子 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 
《黄连 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 镍 方 品 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 
草 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 短 梭 形 ( 连 普 )。 薄 壁 
组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 
(2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 .大 蜜 丸 9g, BT 
TS LIES d-4— 5g. DEA). Mn, BE 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 


五 福 化 毒 丸 


滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
WE. 53 BRE MARO BR im s BEE ZION. HG n s I — 54 FP oe il E RE 1ml 
各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 所 甲烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) BLZ i 2K E XL 10g , W; RONE JU LX SE JL 14g, 3 
碎 , 加 硅 藻 土 7g; 研 名。 加 三 握 甲 烷 30ml, 加 热 回 流 1 小时， 
JL VS , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
W. HREF TXIRI 0. 5g, 加 三 毛 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 牛 著 蔡 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 湾 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 由 分别 点 于 同一 硅胶 G dE ERA 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40: 8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 1. 5g, 研 碎 s o BLAN EE JL XE JL 2g ,前 
IRER E 1g, 研 习 。 加 盐酸 2ml、 三 氯 甲烷 15ml. 加热 回 
流 工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Iml 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE (30— 60'Co-HIL ZE-Z, E Z, FR-oK BS RR. (10 : 20: 7 : 0.5) 为 
展开 剂 FE JF Rh, BP, EDI 1026 8$ ARERR, E 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

REl 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (41 : 59) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm。 
理论 板 数 按 牛 萝 音 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 精密 称 了 到 牛 萝 苷 对 照 品 适量 ,加 甲 
酬 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 成 细 粉 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 或 装 量 差异 项 下 
HJ /N3E JL, BH VR, RA 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
1&5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh er b E T A A E dT CCa Ha Oi ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 
不 得 少 于 3.0mg./NAJLA& 1g 不 得 少 于 2. Img, X SE JL 8$ JU 
不 得 少 于 6. 4mg. 
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【功能 与 主治 HORE. URIULIR PP. A TAE R 7 
JLJ yy BE TUÉS DhpRE O AERE SEHR HB o VERRE. 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 2g, 小 蜜 丸 一 
(15 JL) EL — 1X 130, — H 2 一 3 次 。 
规格 〗 (1) 水蜜 丸 每 100 粒 重 10g 
100 丸 重 20g “〈3) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 3g 
Çü 密封 。 


次 3g 


(22 /] NS 3L 


RERE 
Bibaike Jiaonang 


LAI 能 胆 粉 11. lg WX: 222. 2g 


JLZ& 111. 1g 冰片 22. 2g 
胡 黄 连 166. 7g 香 墨 33. 4g 


Z Hm 22. 2g 

〖 制 法 〗 A EER, ZAKE s ,加热 使 洲 解 , 滤 过 
滤液 备用 ; 取 酒 大 黄 111. 1g 与 胡 黄 连 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 
小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 玄 明 粉 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1.30~1.32(50 一 60C) 的 稠 襄 ; 儿 茶 、 香 墨 及 剩余 酒 大 黄 
用 75% 乙 醇 适 量 拌 润 , 闽 润 1 小 时 ,干燥 (60 一 80C) ,粉碎 成 
ZRUB] ,加 入 上 述 笛 襄 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 成 颗粒 ;能 胆 
粉 与 冰片 及 淀粉 适量 粉 雄 成 细 粉 ,与 上 述 颗 粒 混 匀 , 装 入 胶 
38 ml o; 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 灰 褐色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 ; 气 香 、 微 腥 , 味 否 


鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 艇 
唱 大 ,直径 60 一 140num( 洒 大黄 )。 不 规则 块 状 物 黑色 或 黑 神 


色 ( 香 墨 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 人 研 细 ,加 甲醇 25ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 Iml 备用 ;其 余 滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙 
酸 乙 酯 液 ,水 液 加 氧 氧化 钠 1g 使 溶解 ,于 120 C JL ZK EZ. 小 
时 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH EE 2—3.H ZEE ZB ETE UE 3 
次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 洲 剂 至 干 , 残 漆 加 乙醇 
Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 熊 去 氧 胆 酸 对 照 品 和 和 区 
去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg ee 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 i 
n E 5 一 10 由 对 照 品 洲 液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G j 
板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 醚 - 冰 醋 酸 - 正 丁 醇 -水 (10: : 3 : DB 
上 层 溶 液 为 展开 剂 EJF Bh, IEF o m ba a 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 1(62) 项 下 备用 的 滤液 , 蒸 干 , 残 河 加 水 10ml 
使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 于 ,残渣 加 三 氯 四 
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be 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. lg, 
Jil FH BE 20ml, 浸 泡 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 om ZR T.H "FR TEE 
水 10ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 系 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 4pl1,; 分 别 点 于 同一 
ne madii S EUN E, AA iB 
(30—60'CO-H RZ FE-EH Re (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
38] , ET CHE LECCE dE SE ROG (O365nmD PEL. BER m C$ 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 严 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 0.3g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 加热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酷 制 成 每 1Iml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Zul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ， 
Wi VA 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 ee 在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 0. 5ml 备用 ,其余 滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胡 黄连 对 照 药 
bf 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 香草 酸 
对 照 品 .肉桂 酸 对 照 品 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 展 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 四 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (30~60%C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 1 : 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 及 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 备用 的 滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 
儿 茶 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 浓 缩 至 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 儿 茶 素 对 照 品 、 表 儿 
茶 素 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 
各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 纤维 素 预 制 板 上 ,以 正 丁 醇 - 醋 酸 -水 
(3:2:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 浴 
液 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 及 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GREI 猪 . 牛 . 羊 胆 取 牛 、 羊 胆 对 照 药 材 各 0. 1g, 分 
别 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 
水 10ml 使 溶解 ,加 氧 氧 化 钠 1g 使 溶解 ,于 120C 加 热 水 解 2 
小 时 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH füz2-—3. 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 浴 剂 至 干 ， 残渣 加 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 猪 去 氧 胆 酸 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 iml g 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 
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品 溶液 5 一 10m 上述 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 Zul. 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 蜡 辛 烷 -乙醚 - 冰 醋 酸 - 正 丁 
醇 -水 (10:5:5:3:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BTE ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,不 得 显 与 牛 、 壮 胆 对 照 
药材 完全 一 致 的 斑点 ;在 与 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,不 得 显 相同 颜色 的 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 175 磷酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 蜂 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEERKE A A E m AA e i X R 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 芦 蕉 大 黄 素 Sug, K 
本 Lug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. og ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml, ERR 
锥 形 瓶 中 ,回收 浴 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 -盐酸 (10: 1) 混合 液 
25ml, 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 符 瓶 壁 有 用 附 
物 , 需 超 声 处 理 使 溶解 , 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 2% 氨 氧化 钠 溶 液 
1ml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10A 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 芦 蕉 大 黄 素 (Cs Hio Os) AAK H i 
(Cis HioO4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

熊 胆 粉 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA Z 8-0. 05 6 — SRL ER IRL C32 : 68) 为 流动 相 ; 
2& OG HIR Tu UU SR UU. BEE A A AE t RE 2E STER E TEE 
应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 钠 对 照 吕 适量， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 35mg 的 溶液 , 即 得 (相当 
TARR AAR 0. 3352mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
们 ,人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 产 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分钟, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Zul, 50l 与 供 试 品 
溶液 2u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 熊 胆 粉 以 牛 磺 熊 去 氧 胆 酸 (CzeHssNOs6S) 计 ， 
不 得 少 于 1. 6mg。 


牙痛 一 粒 丸 


功能 与 主治 〗 清热 .解毒 、 通 便 。 用 于 外 戌 病 气 分 热 
盛 , 发 热 烦躁 , 涉 痛 目 赤 , 牙 眠 肿 痛 、 大 便秘 结 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2~3 粒 ;小儿 一 次 1 一 2 粒 ， 
三 岁 以 内 酌 减 ,一 日 3 次 。 


〖 注 意 〗 孕妇 禁 服 。 
每 粒 闭 0. 36g 
密封 。 
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[4h75] HER 240g 朱砂 50g 
雄黄 60g 甘草 240g 


KAGE LA EER, RE, REGE A AK € XD ZU sS BK 
甘草 分 别 粉 雁 成 细 粉 ,将 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 成 
JML, FER, RIIE. 

LEERI 本 品 为 黄 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 辛 、 有 麻 舌 感 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 0. 1g, 研 细 , 加 水 湿润 后 ,加 氯酸钾 
饱和 的 硝酸 溶液 2ml, 振 摇 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 氯 化 钢 
AW 0. 5m. $55] , 涂 液 生成 日 色 沉 演 ,离心 , 弃 去 上 层 酸 液 ， 
再 加 水 2ml, 振 摇 , 沉 诈 不 溶解 。 

(2) 取 本 品 0. 2g, 研 碎 ,加 稀 乙 醇 10ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
男 取 甘 草 对 照 药 材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13: 7: 2) 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORA m 0.5g, 人 研 碎 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 三 氯 甲 烷 
70ml, 加 热 回流 2 小 时 ,提取 液 浓 缩 至 约 lml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 脂 蜂 毒 配 基 对 照 品 ,加 三 握 甲 烧 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 GF EE 
板 上 使 成 条 状 ,以 环 已 烷 -三 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 3 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 条 斑 。 

(ty 23 三氧化二砷 ”到 本 品 适 量 , 人 研 细 , 精 密 称 取 
1. 85g. JI d e 20ml, 挠 拌 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 残 党 用 
MERER 2 次 ,每 次 10ml, 搅拌 10 分 钟 ,离心 ,合并 上 清 
液 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 取 2ml, 加 盐酸 5ml 
与 水 21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 所 显 砷 斑 
颜色 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

重量 差异 PURA m 125 JU 1 份 , 照 丸剂 重量 差异 项 


e 621 。 
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下 (通则 0108) 检 查 ,应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 :0108)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波长 为 296nm. 
理论 板 数 按 华 蟾 酥 毒 基 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 . 脂 蟾 毒 配 基 
对 照 品 各 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml dr AES ERE dE. 
ls ae ds BUE 50yg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 75mg, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1g Gr NRI AE ME EIE JE (Cu, Hu Os ) 和 脂 蟾 毒 配 
dE (C H2 O04) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 19. 5mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 解毒 消 肿 , 杀 虫 止痛。 用 于 火 毒 内 盛 所 
致 的 牙 岷 肿 痛 、 齿 齿 疼 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 每 次 取 1 一 2 JL HAS Us REL PL p RE 
齿 颖 处 ,外 塞 一 块 消毒 棉花 ,防止 药丸 滑脱 ， 


DES 将 含 药 后 渗 出 的 唾液 吐出 ,不 可 咽 下 。 
规格 每 125 丸 重 0.3g 

《贮藏 〗 WEB. 

LAFI 三 七 129g A ibis 129g 


ie EHE 86g 甘草 86g 

LAGAJ 以 上 四 味 ,粉碎 成 细 粉 , 混 句 ,加 淀粉 浆 适 量 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 灰 黄色 的 片 ; 味 淡 而 后 甘甜 。 

鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 树脂 道 碎片 含 黄 
色 分 泌 物 (三 七 )。 不 规则 透明 薄片 或 碎 块 , 具 细 条 纹 或 网 状 
ACHE OEREN). 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 品 
纤维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 


次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 


次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 莹 二 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
i. HERRERA ETE GB BU 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Gul X 
照 药材 溶液 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 栈 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1 : DARFA, AEF, AH 


° 622 。 


干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DL ZU D WES AH A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 卸 
ff Ri 峰 计算 应 不 低 于 9000, | 
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对 照 品 溶液 的 制备 AP ARCA RUE Rg X Rm AS 


BP Rb XpHESGGDn gd R 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 lml AGER, Rg 0. 6mg, AZE Rb; 0. 4mg、 
三 七 皂苷 Ri 0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 甲醇 50ml, 放 置 过 夜 ,加 
热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 甲醇 20ml 分 次 洗涤 容 需 及 滤 
器 ,合并 滤液 和 洗 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 浴 加 正 丁 醇 饮 和 的 水 
25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 25ml 
(前 2 次 轻 摇 ), 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 
次 3 次 ,每 次 25mjl, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 漆 用 甲 本 到 
量 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 浴 液 各 
10p 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 含 人 参 皂 苷 Rg (Css Hz; Ou)、 人 参 电 
H Rb CC; Ho O2) — ERE Ri (Cir HaoOis) 的 总 量 计 ，, 不 
得 少 于 4. 7mg。 

功能 与 主治 〗 散 瘀 ,止血 ,止痛 。 用 于 十 二 指 肠 溃疡 疼 
痛 、 骨 酸 过 多 出血 属 备 瘀 证 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 每 片 重 0. 43g 

〖 贮藏 〗 SH. 


Zhixue Fumai Heji 


[4h753 阿胶 附 片 ( 黑 顺 片 ) 
ESI AR 
〖 制 法 〗 以 上 四 味 , 川 营 提 取 挥 发 油 备用 , 燕 饮 后 的 水 海 


液 另 器 收集 ; 附 片 ,大黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 
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次 加 入 川 葛 药 潭 前 者 2 小 时 ,第 三 次 工 小 时 ,合并 前 液 及 川 营 
燕 馏 后 的 水 溶液 , 滤 过 ;滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 — 1. 15 
(80'C) 的 清宫 ,冷却 至 20C 时 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65%, 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,冷藏 24 一 72 小 时 , 泪 过 ;滤液 浓缩 
至 适量 ,阿胶 加 水 溶化 后 加 入 蔗糖 200g, 混 匀 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 适量 ,加 入 川 划 挥 发 油 `. 上 述 浓缩 液 及 甜菊 素 0.5g, TR 
^] ,加 水 使 成 1000ml, 分 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 味 微 若 、 微 甘 。 

LEII (1) 取 本 品 30ml, 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合并 乙醚 液 , 挥 王 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 lg. E C30— 60'C) 
10ml, 浸泡 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5ml, 加 乙醇 25ml, 搅 拌 ,放置 待 沉淀 , 倾 取 上 
HARET RAIK 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加热 回 流 
15 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙酸 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ， 
TET ,残渣 加 三 氯 甲 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
大 黄 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 浸 溃 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 薰 
干 , 自 ”残渣 加 水 10ml 使 溶解 "起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 大 黄 素 对 照 品 , 加 三 毛 甲 伐 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30—60'C25- HH H2 Z, BE-FB HR C15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
Ul. ROT SEC LSU SEL PEG] (365nmD PEU, BEA m E 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 术 黄 色 交 光斑 点 , 置 氨 蒸气 中 寺 后 ,斑点 变 为 红色 ， 


[ibi] 乌 头 碱 限量 ” 取 本 品 40ml, 加 氨 试 液 15ml, 播 


5] Jl Z, BE- — SFR E C3 :: 1) 混 合 溶液 轻 轻 振 播 提取 5 次 ,每 
次 35ml, 合 并 提取 液 RAT ,残渣 加 乙醇 适量 ,使 溶解 , 定 容 至 
0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 
成 每 img 1. Omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -二 乙 胺 (8 : 2) 为 展开 剂 , 展 
F PUK IAT E 80C 加 热 15 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 
试 液 -1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 00: 1) 混合 溶液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 
的 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601). 

pHí& 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

[2E 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

”色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 


iE Zr A E XU 


长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 紊 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 晶 溶液 的 制备 ”分 别 取 大 黄 素 .大黄 酚 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml EKER KERE 3pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, E 100ml Æ Hi 
中 ,加 乙醇 约 90ml, 超 声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz)30 分 
钟 ,取出 , 放 冷 ,加 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,小 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 50ml.z& TJ 8 办 盐酸 溶液 10ml, 超声 处 理 2 分 钟 ,再 加 
三 氯 甲烷 10ml. 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 少 
量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 ,并 人 分 液 漏 斗 中 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 酸 
液 再 用 三 氯 甲 烷 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 鞘 
干 , 残 潭 加 甲醇 湾 解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho Os) ABL RE BR 
(Ci; Hio Os) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 10. Ong. 

〖 功 能 与 主治 〗 止血 社 瘀 , 滋 阴 复 脉 ,用 于 上 消化 道 出 
血 量 多 , 症 见 烦躁 或 神志 淡漠 上 肢 冷 , 汗 出 、 脉 弱 无 力 。 可 作为 
失血 性 休克 的 辅助 治疗 药物 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20—40ml,— H 3 一 4 次 ,或 
遵 医嘱 。 治 疗 失 血性 休克 ,开始 2 小 时 内 服 180mi, 第 3 一 12 小 
时 和 12 一 24 小 时 分 别 服 90 一 180ml, 第 二 至 第 七 天 可 根据 病情 
恢复 情况 ,每 天 给 药 90 一 180ml, 分 数 次 口服 或 遵 医嘱 。 

〖 规 格 〗 (1) 每 瓶装 20ml 〈2) 每 瓶装 200ml 

CERI 密封 。 


1E ZT Bo X 
Zhihong Changpi Wan 


LAI 地 黄 ( 炭 )96g 当归 96g 
黄 今 96g Hd 84g 
HET 84g H^j 72g 
FEIE 64g 阿胶 64g 
JH Zr S 64g MHA 64g 
黄连 24g 乌梅 10g 
Jr 5g 


〖 制 法 〗 METZ, WEER A. xl. 5].4 100g 
粉末 加 炼 蜜 125 135g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

EAI 本 品 为 黑色 的 大 蜜 丸 ; 味 苦 。 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 
FERE ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 种 皮 石 细胞 
黄色 或 淡 棕 色 , 多 破 雄 , 完 整 者 长 多 角形 ,长 方形 或 形状 不 规 
Ju , BER A CBS IDE XIL LR E EL C, ET). W RET HEAR 
黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 苓 )。 


e 623 。 
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(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 花王 , 残 漆 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 获 干 ; 残 注 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml & img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 置 氨 蒸 气 中 是 30 分 钟 。 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 

ES TH IRL UL 65 05 26 26 AR DE 

(3) 取 本 品 M 25ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 渡 

过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 


另 取 当归 对 照 药材 0. 5g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 沙 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6 由 ,分别 操 


于 同一 硅胶 G 湾 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9: 
1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HJ oe 26 A DE 

(4) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 
0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml A 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 瓷 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1~~2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
jik E, U P -ZR Z a A E y A A 
(12:6: 3:3: 0. 509g JEJE 8] EE SCR ^CTBLRIL I] JE TT EL VAI «F8 
FRE, EF, EAE (365nmD FA, BEI CUP, 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 

(5) 取 本 品 16g, 剪 碎 ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 4r 9b 78 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回流 
1 小 时 EIE VE WMZ T , 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 梳 子 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 次 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 es G 薄 层 板 上 ,使 
成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10:6:2:0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 腊 以 RAS 在 105'C Jin A 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 条 

ae Pr Iml € img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ]3(5) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -中 
酸 -水 (10 : 6 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5 76 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 — 
Xp BR i en 显 相 同 颜 色 的 条 

检查 〗 应 符 en 


则 0108)。 


e 624 >° 


上 溶液 各 4 一 6pl, 分 别 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» dI E , 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 音 峰 计算 应 不 低 于 4000, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 并 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 条 
RUHE RERA] 


AmE M 


异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
取 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 
量 , 用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 久 , 滤 过 , 糊 密 
量 取 续 滤液 15ml, 置 50ml EO rh, H i C. ESPERE a ZEE , 摇 
^] , Bf. 

测定 法 p SUE HEOS RR 
10u1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh EJUS ERSU ERR, CCS Hi Ond OUR CD 
得 少 于 6.0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 36. 0mg。 


冷 ,再 称 定 


二 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


功能 与 主治 〗 清热 凉 血 , 养 血 上 止血。 用 于 血 热 所 致 的 
H RAE dft. RE P eL. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 丸 一 次 6 丸 , 大 丸 一 次 1 AL 
H 21X. 

【规格 (1) 每 丸 重 1.5g (2) 每 九重 9g 


LEHI a LEN 
kis zt. 
百 部 ERT 
陈皮 * 
ER BRER 
甘草 Lk 
前 胡 薄荷 素 油 
【 制 法 〗 A EHUR RERI SE ARERR 


紫苑 ,甘草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2, ARR VEE UAE A 
膏 ; 其 余 桔梗 等 九 味 ,粉碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,用 60% 乙 醇 浸 溃 二 次 ,每 
次 48 小 时 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 喜 ,与 紫苑 .甘草 稠 襄 合 并 ,加 畏 
料 适量 ,干燥 ,粉碎 ,加 器 粟 壳 浸 膏 、 氯 化 镑 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,十 
燥 , 喷 加 薄荷 素 油 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 

〖 性 状 〗 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 棕 黑 色 ; 味 币 


LEII (1) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 水 10ml, 研 磨 , 滤 过 ， 
取 滤 液 加 氢 氧 化 钠 试 液 10ml 后 ,加热 即 分 解 , 发 生 和 氨 自 , 遇 湿 
润 的 红色 石 蕊 试纸 变 蓝 色 。 

(2) 在 [含量 测定 ] 项 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
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对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 
(3) 取 本 品 30 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 入 硅胶 (100— 120 
目 )5g, 拌 习 ,干燥 , 装 柱 ( 内 径 为 lcm), 用 三 氯 甲烷 40ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 漂 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 尺 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
述 三 种 溶液 各 a. GF; WEEdRE. 
PEN ES EE MM (15:5: 1D) 的 上 层 溶液 
Mid 展开 , 展 距 18cm, S HL BUT EE RE PP OGTT C254nm) 
。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
ER 
(4) BUR i 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 范 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 。 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (20: 10: 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 
〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA s A Z 8-0. 1 BERW CT2 : 880 (每 100ml 中 加 庚 
Joc f E] 0.1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 吗 
啡 峰 计算 应 不 低 于 10000, 
对 照 品 溶液 的 制备 取 吗 啡 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
0.1 纹 盐酸 的 50% 甲 醇 制 成 每 1ml p 10yg 的 溶液 , 即 得 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 
约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.1% 盐 酸 
的 50% 甲 醇 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , 
X 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 0.1% 盐 酸 的 50% 
甲醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 片 含 器 票 壳 以 无 水 吗啡 (CirHisNO;) 计 ,应 为 
0. 38—0. 52mg. 
【功能 与 主治 〗 宣 ; o H FINER MR 
DESIT EXE NU RD s E TEZA E R, EIP IN R PC 
见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 
7 日 为 一 疗程 ,可 以 连续 服用 三 至 五 个 疗程 。 
(S) (11) 孕妇 、 婴 儿 及 哺乳 期 妇女 忌服 。 
(2) 肺 热 、 肺 燥 之 干咳 及 咳 痰 带 血 者 慎 用 。 
(3) 服 药 期 间 不 宜 再 受 风 寒 , 并 禁 食 冷 物 、 辣 椒 及 各 种 酒 类 。 


提取 2 次 ,每 次 50ml, 


AE. V "itg TUE 


f$ Hr E 0. 35g 
密封 。 
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满 山 红 556g 
KHE 194g 
KEGI 以 上 三 味 , 满 山 红 加 水 (50C ) 浸 泡 4 小 时 后 ， 
提取 挥发 油 , 备 用; 药 潭 用 40% 乙 醇 回 流 提取 2.5 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.02 一 1.05(80oC ) 的 清 襄 ; 另 取 
材 梗 、 炙 甘草 加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小时， 
渡 过 ,滤液 与 上 述 清 宵 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1.34 
(80'C ) 的 稠 襄 。 加 入 适量 糊 精 - 乱 粮 (1 : 1), 混 匀 , 制 粒 , 干 
燥 , 喷 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 密 闭 2 小 时 , 制 成 1000g, 即 得 。 
CEIRI 本 品 为 商标 色 的 颗粒 ; 味 甜 。 


桔梗 167g 


鉴别 了 了 CD BUR ih 6g. BF 2g. Ji FP BS 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 


弃 去 乙醚 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 落 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
种 溶液 各 ie ee ee 
酸 乙 酯 -水 (65 : 30 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C Jn d 8 PE 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) BU dà 6g, 人 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 80ml， 超 
声 处 理 ZO 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 分 三 次 加 4096 4 BEA 
l10ml, 置 水 浴 上 溶解 , 趁 热 滤 过 ,滤液 合并 ,水 浴 上 挥 去 乙醇 ， 
水 溶液 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 唱 洲 液 。 另 取 满 山 红 
对 照 药 材 5g, 加 乙醚 50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (5 : 5 : 0. 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 成 。 
【检查 应 符合 颗 锤 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 U Z 8-2. 5% VK BEER (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 255nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml E 40pg 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重量 


[e 


e 625 。 
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HOERBER PCR 1/1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 1 小 时 后 ,超声 处 理 ( 功 率 250W， 
频率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 ,小 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 灸 甘草 以 甘草 酸 (Cs HesO16) 计 ,不 得 少 
g*O. 0m. 

RESER LIZ, Pii EQ. MFA 6. Ux. 
RE, AR E A, Ai PAE RH , 胸 满 胁 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 


止咳 橘红 口服 液 
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化 橘红 66g 陈皮 44g 
AFR 33g dk 44g 
款 冬 花 22g 甘草 22g 
MŽ 44g XE 33g 
ZX 44g ABE 22g 
桔梗 33g 地 鞭 44g 
A T 44g Pp CORRI g 


kb SUR" 33g 
LAGI METER, B CEEOE) EREA. MKM UK 
每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;化 橘红 、 陈 皮 . 款 冬 花 . 苦 查 位 四 
REKRAR H, KERM 250ml; 药 液 滤 过 ,滤液 加 乙醇 
使 含 醇 量 达到 60% , 搅 句 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;其 
余 法 半 夏 等 十 味 ,粉碎 成 粗 粉 与 上 述 药 漆 混 匀 , 用 60%% 乙醇 
VETRRI ,浸渍 24 小 时 后 依法 渗 渡 ,收集 渡 液 2700ml, 与 上 述 
备用 液 合 并 , 减 压 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,与 石膏 水 煎 液 合并 , 浓 
缩 至 相对 密度 1. 06(50" ) 的 清 膏 。 加 入 蔗糖 80g ,煮沸 P RE 
24 小 时 , 滤 过 ,加 入 用 适量 热 水 溶 解 的 羟 节 乙 酯 0. 3g、 苯 甲酸 
0. 5g KÆ W ,加 水 调整 总 量 至 950ml, 搅 匀 ,冷藏 48 小 时 ， 
取 上 清 液 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 
性 状 〗 本 品 为 棕 黑 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 . 微 苦 。 
LERI (1) 取 本 品 2ml, Jin 5E H2 £ iX HE 1ml, 即 生成 白 
色 沉 淀 ,分 离 沉淀 ,所 得 沉淀 不 溶 于 醋酸 ,但 溶 于 盐酸 。 
(2) 取 本 品 40ml, 加 盐酸 3ml, 加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,加 
乙醚 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 蒸 于 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 2g, 加 水 前 者 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 40ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 


* 626 ° 


薄 层 色谱 法 (通则 0502 RE, RC EYE ARRAES Opl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G AERE, UZAR -ARA : 1) 为 展 
FARF RHE BC , EI. 10 26 BL ER £a REIR E. TE 105'C Am 
热 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 
乙醚 液 ,水 液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 水 25ml. 90 'C ok 18 RF 30 4 b H 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 目 "用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 游 
液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 冰 栈 
酸 -甲酸 -水 (15 :1:1 :1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
一 个 相同 颜色 的 主 斑点 。 


检查 〗 相对 密度 应 为 1.05~1.15( 通 则 0601) 。 
pH MX 4. 5~6. 06MM] 0631) 。 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (38 : 0.5 : 62) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 查 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适 量 CORRER RE ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 45ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 im, $ 25ml Æ Hi 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lml e (S8 £C UL fl Rz E CCo Ha0u0 YT f E 
-F 0. 850mg. 

功能 与 主治 〗 W, IEIZ, 4R. HFA RAR S | e ny 
咳嗽 奖 多 、 胸 满 气 短 、 咽 干 喉 痒 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 一 3 X JLE H 
医嘱 。 


〖 注意 〗 BRAFA. 
规格 SEXO 10ml 
EEG» 密封 , 置 阴凉 处 。 
Zhike Juhong Wan 
[4h7;3 化 橘红 396g 陈皮 264g 


法 半 夏 198g RA 264g 


DENM 
3€ HOR 
»* ouryao. com 


iu m db 
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甘草 132g 炒 紫 苏 子 198g 
炒 昔 杏仁 264g 紫 落 198g 
ak A 4b 132g ZZ 264g 
MÆ 264g Xn 132g 
桔梗 198g 地 黄 264g 
AB 264g 


〖 制 法 BETER, ELE RR, HH «xL i «165 53, 8E 100g 
PRIME 40— 60g KEE HK , L, FER s E LUKE AL s 3X 
MERE 90— 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DEI 本 品 为 黄 褐 色 至 深 棕 褐色 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 


f H.E. 
鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
REE ,38 ZK Cr AR YR UR. 15s BS] 2£ 70 88 2X DA C6. 直径 4 一 


Sum CORO. EHER Ji] FE jug RE 290 HL d RR 15 77 à JE I du £T 
4 CH 8D. Weed cipi on 壁 网 状 增 

厚 似 花纹 样 ( 炒 紫 苏 子 ) 。 下 皮 细 胞 长 方形 , 垂 周 壁 波 状 讨 曲 ， 
有 的 含 全 色色 素 ( 紫 苑 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 ,细胞 多 
AE Aj ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 ) 。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 
纹理 (石膏 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, IKE XLI UR s KE XU BU WE ,加 水 20ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 30ml REER, 
KERELE. T ARA m P E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 和 柚 皮 苷 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 至 约 12cm AH EF EUIR 
化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

CO BUR i 6g 7K XUL ,大 蜜 丸 剪 碎 ,加 水 40ml, 盐酸 
3ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 30ml 振 播 提 

Mad RT 3X T6 T — SCR o 1m d 使 溶解 ,作为 供 试 

溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
se E l| 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,有 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105" C 加热 
侈 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) , 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 eg 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.8% 醋 酸 溶液 (36 : 64) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm ,理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml d 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 ,粉碎 ; 取 1g, 精 
密 称 定 ,或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 1g, 精 密 称 定 ， 


置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 
回流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 , 即 得 。 
测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
10nl; 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 
本 品 含 AUUE OA Hi; Ow) 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 1. 0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 6mg. 
功能 与 主治 〗 清 肺 ,止咳 ,化 羔 。 用 于 痰 热 阻 肺 引起 的 


UB A 


咳嗽 痰 多 、 胸 满 气短 、 咽 干 喉 痒 。 
【用 法 与 用 量 〗 UHR. 水蜜 丸 一 次 9g. SE JU— IX 2 
妨 ,一 日 D e 


注意] ERFA RH . 
规格 (1) 水蜜 九 8E I0 EXE lg 
(2XX3EJL 每 丸 重 6g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


〖 处方 〗 有 麻黄 Hub 
TET — GEH 


KEGI — 以 上 四 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 
次 0.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 150ml, 用 乙醇 沉 
淀 处 理 二 次 ,第 一 次 浴 液 中 含 醇 量 为 70% ,第 二 次 为 8526,48 
次 均 于 4C 冷 藏 放置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 100ml, 加 
注射 用 水 稀释 至 800ml, 测 定 含量 ,调节 pH 值 , 滤 过 ,加 注射 
用 水 至 1000 ml, E 8E KA, BEL 

CRI 本 品 为 浅黄 色 的 澄明 液体 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20ml, 加 氮 试 液 使 成 碱 性 ,用 三 氧 
甲烷 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 取 三 氯 甲烷 液 
4ml, 分 置 2 文 试管 中 ,一 管 加 氨 制 氯 化 钢 试 液 与 二 硫化 碳 
各 5 滴 , 振 摇 , 静 置 ,三 氯 甲烷 层 显 黄色 至 黄 棕色 ; 另 一 管 为 
空白 ,以 三 氯 甲烷 5 滴 代 替 二 硫化 碳 , 振 播 后 三 氯 甲烷 层 应 
无 色 或 显 微 黄 色 。 

(2) BCCIE 9 CL) JL P R8 — S8 HT d 2ml, EK 8 E ii 
至 近 于 , 置 载 玻 片上 , 挥 干 , 加 0.5% 三 硝 基 茶 酚 溶液 1 滴 , 置 
显微镜 下 观察 ,可 见 众多 淡 黄 色 油 滴 状 物质 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 三 氯 甲 烷 液 10ml, 浓缩 至 ml, 加 
甲醇 1ml, 充 分 振 播 , 泪 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 
麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml V lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 
SA EXE CZ0 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 节 三 酮 
iA Æ 105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 
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pH  4.5—6.5GB ll] 0631) 。 
按 中 药 注 射 剂 有 关 物 质 检查 法 (通则 2400) 


异常 毒性 ” 取 本 品 , 加 灭 菌 生理 盐水 制 成 每 iml e 
0. 1ml 药 液 的 溶液 ,依法 检查 (通则 1141)。 按 腹腔 注射 法 给 
药 ,应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 注射 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102) 。 

含量 测定 〗 总 生物 碱 ” 精密 量 取 本 品 10ml, 加 1mol/L 
氧 氧 化 钠 溶 液 0.5ml, 用 三 氯 甲 烷 提 取 4 次 (10ml,10ml,5ml， 
omD ,合并 三 氧 甲烷 液 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 硫酸 滴定 液 
(0. 01 mol/L) 10ml 及 新 沸 过 的 冷水 10ml, 充分 振 播 , 加 昔 素 
磺 酸 钠 指示 液 1 一 2 泣 ,用 氧 氧 化 钠 滴 定 液 (0.02molL) 滴 是 
至 淡 红 色 ,并 将 滴定 结果 用 空白 试验 校正 。 每 1ml 硫酸 滴定 
ii C0. OL mol/LO JB 4 F 3. 305mg 的 麻黄 碱 (Cio His NOD, 

本 品 每 lml 含 总 生物 碱 以 麻黄 碱 (CioHisNO) 计 ,应 为 
0. 50~0. 80mg., 

FEE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
y XR ERI s A Z B -0. 07 mol/L 磷酸 钠 溶液 ( 含 17.5mol/L 十 
二 烷 基 硫酸 钠 , 用 磷酸 调 pH 值 至 6.00 (30 : 60) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 216nm。 理 论 板 数 按 氢 省 酸 东 芒 若 碱 峰 计算 ,应 不 
低 于 3000, 

对 照 品 咨 液 的 制备 ” 取 氧 洗 酸 东 蓉 苦 碱 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,用 0. 07mol/L 磷酸 钠 溶液 (用 磷酸 调 pH 值 至 6.0) 
溶解 , 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 ( 东 芒 若 碱 重量 三 氢 
x RE ZR REIR.. 445), 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 上 员 20ml, 加 2mol/L 
盐酸 溶液 调 pH 值 至 2, 用 三 氯 甲 烷 20ml 振 摇 提 取 1 次 ， 
茎 去 三 氯 甲烷 液 , 酸 水 层 用 浓 氮 试 液 调 pH 值 至 9, 用 三 氯 
甲烷 振 摇 提取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 置 温水 
A E E= Sx HI o BOT SX EH 0.07mol/L 磷酸 钠 溶液 
CH BERR II pH fH 3&6. OO TRE PEE S 5ml 量 瓶 中 ,并 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 洋 金 花 以 东 划 着 碱 (Cy Ha NO) ) 计 ,不 得 
WF 157pg。 

〖 功 能 与 主治 〗 宣 肺 平 嘴 , 祛 响 止咳 。 用 于 痰 浊 阻 肺 、 肺 
失 宣 降 所 致 的 哮喘 、 咳 嗽 .胸闷 、 痰 多 ;支气管 哮 虹 、 嘴 息 性 文 
气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 〗 肌 注 。 一 次 2ml, 一 日 2 一 3 次 ;七 岁 以 


下 儿童 酌 减 。1 一 2 周 为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 

DEJ 青光眼 患者 禁用 ;严重 高 血压 、 冠 心病 、 前 列 腺 
肥大 、 尿 注 留 患者 在 医生 指导 下 使 用 。 

【规格 〗 SX 2ml 

【贮藏 】 遮光 、 密 闭 。 
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[4773 党 参 75g $ UR 150g 
kb ERR 45g 丹参 150g 
当时 7758 X& iiL e 150g 
三 机 45g AR 45g 
A3; 75g 山药 75g 
AES 75g 川 栋 子 45g 
鱼 腥 草 150g JEN 150g 
BRUM 1. 8g 全 蝎 75g 
LE 75g HZ 22. 5g 
肉桂 15g 

CANAI LL bd TIR, ER LRL E EE HUS EX e 


其 余 丹 参 等 十 六 味 加 水 前 痢 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 ,加 入 幅 
内 等 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 , 压 制 成 500 片 ( 大 片 ) 或 1000 片 (小 
片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 ， 

〖 性 状 〗 本 品 为 薄膜 农 片 ,除去 薄膜 衣 后 , 显 棕 褐色 至 黑 
褐色 ; 气 微 香 , 味 苦 、 微 成 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20 片 (小 片 ) 或 10 片 ( 大 片 ) Bic 
膜 农 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 60ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 亿 
和 的 水 60ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 疗 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄芪 对 照 药材 2g ,加 甲醇 50ml， 
浸泡 过 夜 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药 材 溶液 各 
5ul O8 BEES YE RE 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EUR E DL 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 , 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 ( 小 片 ) 或 10 片 ( 大 片 ) ,除去 薄膜 衣 , 研 
A ,加 浓 氨 试 液 3ml 及 三 握 甲 烧 40ml, 扬 匀 , 放 置 1 小 时 , 超 
声 处 理 30 分 钟 , 渡 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 2g, 加 甲醇 50ml, 浸 泡 
过 夜 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Suls 分 别 点 于 同一 
用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 三 毛 
甲烷 -甲醇 (15 : 8 : 2) 为 展开 剂 , 罩 以 展开 剂 预 饱 和 的 展开 生 
内 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,以 碘 燕 气 中 天 至 斑点 显 色 清 晰 ,取出 ,在 


x 
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空气 中 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 。” 醇 制 成 每 lml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 


试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 详 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 ( 小 片 ) 或 10 Fr CK HO ,除去 薄膜 衣 , 研 
细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 苛 干 ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙醚 
液 ,; 水 液 加 盐酸 调节 pH [HZ 2—3. H4. BE 25ml $E EG 3$ X C 
醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 ,用 水 30ml 洗涤 ,乙酸 乙 酯 液 蒸 干 , 残 洁 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 白 术 对 照 药材 2g, 加 甲醇 30ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
乙酸 乙 酯 振 播 提 到 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 苔 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -丙酮 -甲酸 (19 : 1 : 0.1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 2% 氧 氧化 钠 溶 液 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(4) 取 丹参 对 照 药 材 2g, 加 盐酸 溶液 (1 一 50)25ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 申 醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 男 取 上 丹参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Smg 的 咨 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,上 豚 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 2~5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 休 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ， 
BAR UPE 15 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 20 片 ( 小 片 ) 或 10 Hr CE HOS ER XE EC UT 
细 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 
水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
CIR EAW ZEE , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
妨 取 当归 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 阿 魏 酸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 
药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5 一 10ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G $8 
层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 1% 铁 氰 化 钾 溶 液 与 1% 三 氧化 铁 溶液 等 体 
积 的 混合 溶液 ( 临 用 前 配制 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORA m 20 片 ( 小 片 ) 或 10 片 ( 大 片 ), 除 去 薄膜 衣 ，, 研 
细 , 加 80% 丙 酮 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE E URTRZR T (0 
酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 鸡 血 胶 对 照 药 
材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芒 柄 花 素 对 照 品 , 加 甲 


法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul. 分 别 点 于 同一 


硅胶 GE 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 , 展 


JF HB LBS P. 4E XE PRAE (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 


(7) 取 本 品 20 Fr CHO 10 片 (大 片 ), 除 去 薄膜 衣 , 研 
细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 


水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,立即 冷却 ， 
加 三 氨 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 毛 甲 烧 液 , 蒜 
FT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 药 对 照 
药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 莱 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 辽 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 CA dA E jeg m Ao m. [tutum ous 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

[SEWE] P 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 二 甲 基 甲 酰胺- 冰 醋酸 水 溶 流 
( 取 二 甲 基 甲 酰胺 溶液 2ml, 冰 醋酸 溶液 1ml, 加 水 95ml, 泥 
匀 ) 为 流动 相 B; 检 测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计 
算 应 不 低 于 6000, 


流动 相 BC(%) 


100—>95 


0~25 0 一 > 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 率 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50ng 的 溶液 (相当 于 每 1ml 含 丹 
Z3 45ug) , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 除 去 薄膜 
A ,人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 
溶液 (1->50)50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W , 频 
率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 盐酸 溶液 (1 一 50) 补 
ERRER, JE IMARAH 5g, 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 4 次 (50ml， 
30ml,Z0ml,20mD . & JF C, E2 A RR 8L, 28 T Fe it Hd 50% 甲醇 
溶解 ,转移 至 10ml EHR , Hi E E Z0L BE 3€ 5] E SE, BUE IE 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1041l,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹参 素 (CsHioOs ) 计 ,小 片 不 得 少 于 
0. 20mg; 大 片 不 得 少 于 0. 40mg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 活血 , 散 结 上 止痛。 用 于 气虚 血 瘀 所 
致 的 月 经 不 调 .痛经 、 首 闻 , 症 见 行经 后 错 、 经 量 少 . 有 血块 、 经 
行 小 腹 疼 痛 、. 腹 有 首 块 ;慢性 盆腔 炎 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 [ 规 格 (1)(2)] 或 一 


e 629 。 
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次 2 一 3 片 [ 规 格 (3)] ,一 日 2 一 3 次 。 
【注意 4 孕妇 鼠 用 。 


规格】 (1) 每 片 重 0.3g (2) 每 片 重 0.4g (3) 每 片 
重 0. 6g 
【贮藏 〗 密封 。 
Zhitong Huazheng Jiaonang 
处 方 〗 党 参 75g $E 150g 
Kb FAR 45g 丹参 150g 
HH 75g X5 dn 150g 
三 楼 45g 莪术 45g 
RK Tog 山药 75g 
SES) 75g 川 杯子 45g 
鱼 腥 草 150g jb EE 150g 
ikih 1.8g 4S 75g 
LHE 75g 炮 姜 22. 5g 
肉桂 15g 
CADEI UL EC JLUR XS 、 全 蝎 、 土 丈 虫 粉碎 成 细 粉 ,其 


余 丹 参 等 十 六 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 谨 ,加 入 旺 
内 等 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 , 装 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CHERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 棕 褐 色 或 黑 褐 色 颗 粒 ; 
气 微 香 , 味 昔 、 微 威 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 9g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ;加 氨 试 液 三 
倍 量 , 播 匀 ,放置 分 层 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 o al OE BR m ETE 241, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 
105 叉 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 3ml 及 三 毛 甲 
烷 40ml, 摇 匀 ,放置 1 小 时 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 


ACT , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 


胡 索 对 照 药材 2g, 加 甲醇 50ml, 浸 泡 过 夜 , 同 法 制 成 对 有 照 
药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 溶解 , 制 成 每 
1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10ul, 分 别 点 于 同 
一 用 1% 和 氨 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 


e 630 。 


ZAH -PE (7.5:4:1) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 
MAR FEA JRF R. MT ERATE SAR 
Mio h o EAS i LUE ES BS RJE ERAS P R26 (365nmD 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 艾 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 调节 pH 值 
至 2 一 3, 用 乙醚 25ml 提取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 
EER 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 30ml 洗涤 ， 
乙酸 乙 酯 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 日 术 对 照 药 材 2g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 王 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TA, 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 -丙酮 -甲酸 (19 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,有 取 
di Br. m D 2% 氧 氧化 钠 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 丹参 对 照 药材 2g, 加 盐酸 溶液 (1-50)25ml, 加 
热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药 材 洲 液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 游 液 及 上 
述 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅 
R G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -乙酸 乙 本 -甲酸 (8 :5 :2) 为 展开 
j| REF AE RT EAR RAP ER 15 2P, Æ 8 2C 
(0365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 认 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 花 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, 
前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 再 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10p1l、 对 照 品 溶液 和 对 照 药材 次 液 各 
5 一 10pl1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 
甲酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 1% 铁 氰 
化 钾 溶 液 与 1 儿 三 氯 化 铁 溶液 等 体积 的 混合 溶液 ( 临 用 前 配 
制 )。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 80% 丙 酮 100ml, 超声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
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试 品 溶液 。 另 取 鸡 血 蕨 对照 药 材 2g, 加 80 6 PII] 40ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 深 液 。 再 取 芒 柄 花 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 展 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5u 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF 注 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 曲 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
MORE m ARH 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 菩 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 
ipu 1 小 时 ,立即 冷却 ,加 三 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 山 药 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5j 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ;以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 叶 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 二 甲 基 甲 酰胺 - 冰 酷 酸 水 溶液 
( 取 二 甲 基 甲 酰胺 溶液 2ml, 冰 醋酸 溶液 1ml, 加 水 95ml, W 
匀 ) 为 流动 相 B; 检 测 波 长 为 283nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计 
算 应 不 低 于 6000, 


流动 相 BC) 


100—95 


流动 相 A) 


0-5 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 (相当 于 每 1ml AA 
参 素 45pg) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,和 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 溶液 
(1—50050ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
90kH2030 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 溶液 (1 一 50) 补 足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 ,加 入 氯 化 钠 5g 885] ,离心 ,精密 量 取 上 清 
Wi 25ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 4 次 (50ml, 30ml, 20ml, 
Z0mD ,合并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 乙酸 乙 酯 至 干 , 残 兴 用 50% H 
RRE ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 素 (Cs HioO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 活血 , 散 结 止痛 。 用 于 气虚 血 瘀 所 
BIIH ARI .痛经 、 首 痕 , 症 见 行经 后 错 、 经 量 少 . 有 血块 、 经 
T^] NIBUS JEA TCR I PE x RS e T YR B. 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 粒 , 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 Aus. 


AE J8 E eL 
CURE 每 粒 猴 0. 3g 
Cx) 密封 。 
Zhitong Zijin Wan 
〖 处 方 〗 丁香 50g Í 50g 


当归 50g ARKE 50g 
TK 50g 儿 茶 50g 

红 花 50g rRETGR»50g 
TES 25g 乳香 ( 制 )25g 
没 药 ( 制 )25g JRA 25g 

EH R4 OBD25g 甘草 25g 


LAEI 以 上 于 四 味 ol E EX, ZRUR) 305 155]. ^£ 100g 
粉末 加 炼 密 80— 90g HEA AL, BS 

[METRI 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 胆 , 味 苦 、 汲 。 

[3209 (1) 取 本 上 品 6g, 剪 碎 , 加 乙醚 50ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 丁 香 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 丁 香 酚 对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 1ml l6ng 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : D 2 ETE GRI EF. CHE S BP LIRE 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 | 

(2) 取 当归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 10 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒜 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 [鉴别 ] 
(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 2u 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酷 (4: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 


试 品 色 详 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
f&, R9 Se JG PE M o 


(3) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 25 26 SL RR TR WE 10ml, 水 浴 中 加 热 
回流 1 小 时 , 放 次 ,加 三 氯 甲烷 15ml, 置 水 浴 上 继续 回流 30 分 
钟 , 分 取 三 握 甲 烷 液 , 藻 干 ,加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
lOl XFER Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 日 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30~60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: DI EHE IR ZU 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 杰 色 荧 
光斑 点 ; 置 氨 藻 气 中 十 后 ,斑点 变 为 红色 ， 

(4) 取 本 品 6g, 93 WIE. JL — SEP E 50ml, 加 热 回流 30 分 


e 631 。 
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&h JS , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 
对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 三 氰 甲烷 (1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi. BT MA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

ORA i 6g, 剪 碎 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 泪 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,用 水 10ml 溶 解 , 加 乙醚 15ml， 
振 摇 , 痉 去 乙醚 液 , 水 层 用 水 饱和 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 
15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 渣 加 甲醇 5ml 溶解 ， 
加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,6g, 内 径 为 1cm) 上 ,用 甲 
醇 35ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 区 对 照 药 材 0.25g, 加 乙 
醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
Ji FH BR 2ml fs T8 8E . E 296] ER Z5) YR VC. BECA Zu d ow 88 
品 , 加 甲醇 制 成 每 Dml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
8 ES RE TA OBL UU] 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 
5% 香 草 配 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
呈 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
Ai TH [ed Bit C5, B] DE ex. 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 脏 -0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 溶液 (30 : 70) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 440nm。 理 论 板 数 按 血 竭 素 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 血 竭 索 高 氧 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 3% 的 磷酸 甲醇 溶液 制 成 每 1ml 含 
30pg 的 溶液 (相当 于 21. 784g 的 血 竭 素 ), 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 3%% 磷 酸 甲醇 洲 
i 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ( 避 光 ), 再 
称 定 重 量 , 用 3 磷 酸 甲醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 
20p1;, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 血 竭 以 血 竭 素 (Cy HisO;) 计 ,不 得 少 于 2. 6mg。 

【功能 与 主治 和 舒 盘 活血 , 消 妆 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,内 
EAA ,次 血 作痛 ,筋骨 疼痛 。 | 

[Rik5EREI 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

注意】 孕妇 忌服 。 

规格 〗 每 丸 重 6g 

【贮藏 〗 密封 。 
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Zhisou Huatan Wan 


[4h75] 器 票 索 625g 桔 醒 250g 
E 125g 前 胡 125g 
陈皮 125g 大 黄 ( 制 )125g 
KHE 125g 川 贝 母 125g 
石膏 250g 首页 仁 187.55 
AX JM 125g Ag 125g 
ax A db OB 125g HU GB 125g 
X2 125g 麦 冬 125g 
密 蒙 花 75g X4 125g 
TR Oil 75g TH 56 Gb2125g 
RMF 125g AE E CE B 250g 
木 香 75g 马 忽 铃 ( 制 )125g 
ŠH 125g 


EB ERE 以 上 二 十 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ,用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 打 兴 , 即 得 。 

CEIRI 本 品 为 黄 褐色 或 褐色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 微 酸 、 吝 。 

LEAI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ARMA, 
直径 60—140um CK 3o, £T 2E si J&] Fel E BE ALL 3E RR ES 7T 
dh JE ETEC). TB RU MER XS £5, ,表面 观 类 
多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕色 物 (五 味 子 )。 

(2) 取 本 品 20g, 人 研 细 ,加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小时, 趁 
热 滤 过 , 取 滤 液 30ml( 余 液 备 用 ) RT RAE 176 Sk ER TRE VR 
30ml 使 溶解 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氮 试 液 调 他 pH 值 至 10， 
用 三 氯 甲烷 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml fS Y f. E D Dor iu VE YR. 05 CES SE sco] RR ZUM. 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) iX 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 用 2% 氨 氧化 钠 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 
(20: 20 : 3 : DARRA: ER, Rih, KT, EIEN 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 再 依次 喷 矶 化 灸 钾 试 液 和 
亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ]62) 项 下 的 剩余 滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 
使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加热 回流 30 分 钟 , 冷 却 , 用 乙醚 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0.1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 Zul. 分别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15:5: D. 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 氨 藻 气 中 于 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 红色 斑点 。 


临 睡 前 服用 。 一 次 15 JL,,— H 1 X. 
【注意 风寒 咳嗽 者 不 宜 服用 。 

区 规 格 〗 每 6 一 7 丸 重 1g 
[m E) 密封 。 


Zhisou Dingchuan Koufuye 


KAAI 麻黄 1000g #412 1000g 
甘草 1000g AE  1000g 

El — 以 上 四 味 LER Er SP RERA B SEL ERJLZK RU 
者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1.05 一 1.10(50C) 的 清 膏 , 放 冷 , 加 乙醇 适量 , 静 置 ,吸取 
上 清 液 , 余 液 滤 过 ,滤液 与 上 清 液 合并 ,加 40% 氨 氧化 钠 溶 液 
调节 pH 值 至 8~8.5, 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1000ml, gd 
仁 配 制 成 杏仁 水 备用 。 将 上 述 浓缩 液 用 适量 共 馏 水 稀释 , 搅 
匀 , 加 至 杏仁 水 及 蜂蜜 、 聚 山梨 酯 80、 茶 甲酸 钠 等 适量 ,加 水 
EEE, HARR pH 值 至 4.5~5.5, 搅 匀 , 滤 过 ,更 置 ， 
HR KA. BMI. 

【性 状 〗 本 品 为 标 黄 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 . 微 酸 、 汲 。 

[203 ORA i 20ml, 加 浓 氨 试 液 数 滴 使 成 碱 性 ， 
AMZA FH 10ml, 振 摇 提 取 , 静 置 , 分 取 三 氯 甲 烷 液 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
* omg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 品 溶液 B 分 别 点 
于 同一 硅胶 G EERIE, LUET E-k R-k: 2: 1) 为 
展开 剂 ,展开 Bh, EF, ip 0. 5 26 Eli — BRE TRE HE. E 105 C 
加 热 约 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 盐酸 1ml 与 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 
流 工 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲 烧 液 ,用 干燥 滤纸 滤 过 ,滤液 蒸 
T , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 次 酸 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 
FE-LA -IKER : 20 :7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 


出 , 脉 干 , 喷 以 25% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C 加热 约 10 分 
钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 


【检查 〗 相对 密度 应 不 低 于 1.04( 通 则 0601) 。 


pH (& 应 为 4.5~5.5( 通 则 0631) 。 


少 阳 感冒 颗粒 
其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 
功能 与 主治 〗 六 凑 宣 泄 , 清 肺 平 喘 。 用 于 表 寒 里 热 , 身 
AO JA ,咳嗽 痰 盛 , 别 促 气 道 , 胸 肪 满 阅 ;急性 支气管 炎 见 上 述 
WERA. 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, — H 2—3 次 ;儿童 


规格 〗 每 支 装 10ml 
【贮藏 〗 密封 。 


颗粒 


Shaoyang Ganmao Kell 


LAHI  JESH 138g Ei 206g 
A 69g HEX 138g 
ARE 206g Tx 138g 


KX 138g Hm 206g 
LADI 以 上 八 味 , 柴 衣 、 干 姜 提 取 挥 发 油 , 药 渣 与 其 余 
黄 芬 等 六 味 ,加 水 前 煮 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 
三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ;加 
蔗糖 615g, 糊 精 适 量 , 混 匀 , 以 70% 乙 醇 制 粒 , 干 燥 , 喷 入 上 述 
挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 


[HERE 本 品 为 柠 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 芳 香 , 味 
Hel. 
【鉴别 A ORE m 16g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 的 混合 


溶液 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 田 取 黄 蕉 对 照 药 材 2g. 


同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 - 


乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10: 3:1: 2) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 
饱和 30 分钟 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 296 — 5L 
铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 16g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml。 合 并 乙酸 乙 
BE E Zs To FRE CBS 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
23 BUE EI HR 2j. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -水 (5 : 2: 0. DO 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HJ 9€ 26 REM o 

(3) 取 本 品 16g, Jii FH SS 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 蒸 干 , 残 泻 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 弃 去 乙醚 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml。 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 光 3 次 ,每 次 
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少林 风湿 跌 打 吝 


20ml。 弃 去 水 溶液 , 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p 分 别 点 于 同一 用 1%% 和 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :0.5:3: 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) P Ez T. 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 这 光斑 点 。 

【检查 】〗】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3 6 磷酸 溶 液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 到 
量 , 研 细 , 取 约 0. 35g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
醇 溶液 100ml, 称 定 重量 ,回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 乙 醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 袋 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (CHisOu ) 计 ,不 得 少 于 
30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 AREA, MiND IH. HTAR ISAIA 


阳 证 , 症 见 寒热 往来 、 胸 胁 音 满 . 食 欲 不 振 OE, O ATF. 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 和 袋 , 一 日 2 次 ,小 儿 酌 减 。 
【规格 〗 FRR Sg | 


[3x1 密封 , 置 干燥 处 。 


DAS AUS ER 3] S 


Shaolin Fengshi Dieda Gao 


处方】 Æ) 16g EEB 16g 
525 16g 日 及 16g 
白芷 16g EJ Sx 16g 
b 16g 木瓜 16g 
= 16g FEN 16g 
当归 16g JR^j 16g 
肉桂 16g 大 黄 32g 
EH 32g 血 竟 10g 
乳香 ( 炒 )6g 没 药 ( 炒 )6g 
-—- 6g 儿 茶 6g 
薄荷 脑 8g 水 杨 酸 甲 酯 8g 
VK 8g 
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[BEY ULL ETSI B KE BR ER OKT P, 
血 竭 、 乳 香 、 没 药 、 三 七 、 儿 茶 粉 碎 成 粗 粉 ,用 90% 乙 醇 制 成 相 
对 密度 为 1.05 的 流 漫 襄 ; 其 余生 川 乌 等 十 五 味 加 水 前 者 三 
次 ,第 一 .二 次 各 3 小 时 ,第 三 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 相对 密度 为 1.25—1.30(80'0 WAER. E LER 
谊 合并 , 待 冷却 后 加 入 薄荷 脑 . 水 杨 酸 甲 酯 、 冰 片 , 混 匀 , 男 加 
8. 5 一 9. 0 倍 重 的 由 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 , 制 成 涂料 ,进行 
涂 襄 , 切 段 , 盖 衬 , 打 孔 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 微 红 色 的 片 状 橡胶 膏 , 布 面 具有 小 圆 孔 ; 
AU ES 

【鉴别 〗 取 本 品 10 片 , 研 碎 , 置 250ml 平 底 人 烧瓶 中 ,加 水 
150m1, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 试 验 , 加 乙酸 乙 酯 5ml, 加 
热 回流 40 分 钟 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 用 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 人 荷 脑 对 照 品 ` 冰 所 对 照 品 
和 水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0.8mg 的 游 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 
乙 二 醇 20000(PEG -20M) 为 固定 液 , 涂 布 浓度 为 1026 , EK 
为 2m, 柱 温 为 130C 。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 洲 液 适 
量 ,注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 诺 峰 
保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检 查 〗 & E E ” 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 (通则 
0122 第 一 法 ) 检 查 。 每 100cm? ERESI TF 1. 5g. 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122) 。 

【功能 与 主治 〗 散 次 活血 , 舒 筋 止痛 , 祛 风 散 寒 。 用 于 跌 
TT 39 45 KOERA E IL b o E JA RR E R o 


A 


【用 法 与 用 量 〗 贴 患处 。 
[Ex 孕妇 慎 用 或 遵 医嘱 。 
【规格 〗 (1)5cmX7cm (2)8cmX9.5cm 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
少 腹 逐次 丸 
Shaofu Zhuyu Wan 

〖 处方 〗 当归 300g 3S 300g 

Tox jg CR 200g JR^j 200g 

isi d Ck Eb 100g $E 5] 38 Cl? 100g 

i 2g (b »100g Jil 4$ 100g 

肉桂 100g 炮 雪 20g | 
〖 制 法 〗 以 上 十 味 EFRON RUE xd 98 1623. 4E 100g 粉 


RMR 100— 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
〖 性 状 〗 本 品 为 棕 黑 色 的 大 蜜 丸 ; 气 芳 香 , 味 辛 SH. 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 
JE , 壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 花 粉 粒 黄色 ， 
类 圆 形 或 椭圆 形 ,直径 约 30pm, 外 壁 有 网 状 雕 纹 ( 薄 黄 )。 章 
酸 钙 簇 唱 直 径 7~~41pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 


D a ali 
3€ $5 
a% ouryao. com 


中 国药 典 2015 年 版 


一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 赤 芍 )。 纤 维 单个 散在 ,长 梭 形 , 直 
径 24 一 50km, 壁 厚 , 木 化 (肉桂 )。 草 酸 钙 复 品 细小 ,直径 约 
5pm ,一 个 细胞 含有 多 个 簇 唱 (小 茵 香 )。 糊 化 泻 粉 粒 团 块 淡 
黄色 ( 延 胡 索 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 硅 菠 土 10g,; 人 研 匀 ,加 乙醇 50ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 20ml 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 , 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, EJ ERR T., 
残渣 用 乙醇 20ml 溶 解 , 加 活性 炭 2. 5g ZK v8 M 3A 2 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, EAER mA. DRAHE 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 
10ul. 对 照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G RE R ED — 
毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5 :10:0.2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 蒜 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 有 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 功能 与 主治 〗 WA WEGE qb. H T 3E BE dS T 
致 的 月 经 后 期 .痛经 .产后 腹痛 , 症 见 行经 后 错 、. 行 经 小 腹 冷 
痛 、 经 血 紫 暗 、 有 血块 、 产 后 小 腹 疼痛 喜 热 、 拒 按 。 

【用 法 与 用 量 〗 温 黄 酒 或 温 开水 送 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 
2 一 3 次 。 | 


DESI 孕妇 忌服 。 

【规格 有 每 九重 9g 

【贮藏 〗 密封 。 

Zhongfeng Huichun Wan 

[4753 酒 当归 30g w) 5 30g 
红 花 10g 桃仁 30g 
丹参 100g 鸡 血 了 100g 
A Ape 100g 络 石 膝 60g 
Ah JE Gb 90g TER OU 30g 
RARE 60g JI ÆR 100g 
IRIA 5g Kb 3skE 30g 
全 蝎 10g 威 灵 仙 ( 酒 制 )30g 
kv f 30g 木瓜 50g 
金钱 日 花 蛇 6g 


CAGI 以 上 十 九 味 , 酒 当 归 、 酒 川 车、 地 龙 . 土 警 虫 、 蝇 
MS EREHE cD Jb Bl CP 50g 粉碎 成 细 粉 ,其 余 
红 花 等 十 味 和 丹参 的 剩余 部 分 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 静 置 24 小 时 , 倾 取 上 清 液 ， 
浓缩 至 适量 ,与 上 述 药材 细 粉 混 匀 , 制 叉 , 包 衣 , 干 燥 , 即 得 。 


中 风 回 春 丸 


CERI 本 品 为 棕色 至 红 棕 色 的 包 衣 浓缩 水 丸 , 除 去 包 
衣 后 显 黑 褐 色 ; 味 癌 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 肌纤维 无 色 至 淡 
棕色 ,微波 状 弯 曲 , 有 时 旦 垂直 交错 排列 (地 龙 )。 体 壁 碎片 元 
色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 僵 和 在) 。 体 壁 碎片 黄色 或 棕 红 色 ,有 
HEES, Hí 824p m RT DU Ai — Bg NE CE ERO. A 
管 壁 碎片 具 标 色 或 芮 绿色 螺旋 丝 , 宽 1 一 5pm, 丝 间 布 有 近 雹 

S 


ERYR. He RE RE He CE, EEG, A RU DR E 
形 毛 寅 ,有 时 可 见 棕 福 色 刚毛 (全 蝎 )。 
(2) 取 本 品 5g; 研 碎 , 加 乙酸 乙 酯 50ml, 加 热 回流 30 分 


钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 忍 冬 蕨 
对 照 药材 2g, 加 乙酸 乙 酯 20ml; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1; 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(8: Z: DARFA | FE JF , BUCH HP E RS YOGA] C365nmD 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 闪光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 碎 ,加 70% 乙 醇 50ml, 加 热 回 
时 , 滤 过 ,滤液 莱 去 乙醇 ,加 热 水 15ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 节 
pH 值 至 2, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 提取 
WRT , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 丹 参 对 照 药材 6g, 加 70%% 乙 醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (5: 2: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 碎 , 加 所 水 2ml, Z 50ml, 3€ 5]. f 
置 30 分 钟 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, fE 
KERMA. PJI. SAIRA E 0. 5g, 各 加 浓 氨 
IAE 2ml、 乙 醇 25ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光 主 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 醋 酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 5026 H Ez d 8E lml 含 40pg 的 溶液 (相当 于 每 lml 含 天 
参 素 36ug) BE. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 0. 4g, 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ;精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
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定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 985] Eoo C E E VC 
小 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 丹 参 以 丹参 素 (Cs HioO; ) 计 ,不 得 少 于 1. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 舒 筋 通 络 。 用 于 痰 瘀 阻 络 
所 致 的 中 风 , 症 见 半身 不 送 、 胶 体 有 麻木 .言语 塞 深 、 口 碧 
AER. 

【用 法 与 用 量 4 用 温 开 水 送 服 。 一 次 1.2—1.8g,—H 3 
次 ,或 还 医嘱 。 


GESTI 脑 出 血 急性 期 患者 忌服 。 
【规格 (1) 每 瓶装 16g 〈2) 每 袋 装 1. 8g 
DERI 密封 。 
Zhongfeng Huichun Pian 
【处 方 〗 酒 当 归 30g 川 营 ( 酒 制 )30g 
红 花 10g 桃仁 30g 
JH 100g X% fn BE 100g 
i EE 100g 2543) 60g 
地 龙 ( 炒 )90g 土鳖 虫 ( 炒 )30g 
(HAE 60g 川 牛 膝 100g 
WR 5g Kb 30g 
全 蝎 10g 威 灵 仙 ( 酒 制 )30g 
Ko fe d 30g 木瓜 50g 
A ETE 6g 
[5x3 以 上 十 九 味 , 酒 当归 、 川 营 38 Jb E ER LER MS 


金钱 日 花 蛇 ,全 蝎 、 炒 僵 友 、 丹 参 各 半 量 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 R 
余 量 与 其 余 红 花 等 十 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1.5 小 时 ,小 过 ,合并 滤液 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 20—1. 30€80 C ) 的 稠 膏 ,加 入 细 粉 , 混 匀 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 褐 
ERE. 
【鉴别 


(1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 肌纤维 无 色 至 淡 
棕色 ,微波 状 弯 时 ,有 时 旦 垂直 交错 排列 (地 龙 )。 体 壁 碎片 无 
色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 僵 和 耕 ) 。 体 壁 碎 片 黄色 或 棕 红 色 ， 
有 圆 形 毛 窗 ,直径 8— 24um., nT To d Ai S — Bg ze CHE E 。 
体 壁 碎片 淡 黄 色 或 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 标 
褐色 刚毛 (全 蝎 )。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 25ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 忍冬 芯 对 照 药 材 2g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
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各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (8 : 2 : 0. DARFA, ERN AH, CE SEED POET 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 HER E Bo , 研 细 ,加 7026 ZEE 50ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 去 乙醇 ,加 热 水 15ml 使 溶解 ,用 
稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 
JF BER RT ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 2g ,加 70% 乙 醇 溶 液 30ml, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 吸 干 , 置 紫 
外 光 灯 《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 浓 氨 试 液 2ml、 乙 醇 
50ml, $55] EAE 30 分 钟 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 约 Iml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 、 当归 对 照 药材 各 
0.5g, 各 加 浓 所 试 液 2ml、 乙 醇 25ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 主 斑点 。 | 


LEEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
【含量 测定 〗” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 项 充 剂 ;以 甲醇 -1%% 醋 酸 溶 液 (5 : 95) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 丹参 素 钠 40ng 的 溶液 (相当 于 每 
1ml 含 丹参 素 365g) , 即 得 。 

供 试 曲 溶液 的 制备 KAn 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50 76 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 30 分 钟 (功率 300W , 频 
率 40kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 ， 
$52]. , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 按 丹 参 素 (C, HioO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg. 

功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 ,每 盘 通 络 。 用 于 痰 瘀 阻 络 所 
致 的 中 风 ,证 见 半身 不 遂 、. 肢 体 麻 木 .言语 赛 滁 . 口 正牌 斜 . 

用 法 与 用 量 〗 OR. 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 ;或 


GEZI 脑 出 血 急 性 期 患者 忌服 。 
规格 〗 〈1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.3g (2) 糖 衣 片 OT 
心 重 0. 3g 


区 
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[47573 FHE 76. 8g kii 76.8g 
Hh HE 76. 8g 牛尾 菜 76.8g 
EARE 76. 8g HE JR 76. 8g 
马 药 76. 8g 红 杜 促 76. 8g 
Wf 76. 8g 山 桂 叶 76. 8g 
$H 76. 8g 刘 寄 妈 76. 8g 
过 岗 龙 76. 8g iid 76. 8g 
穿 破 石 76. 8g 毛 两 面 针 76.8g 
X& WE 76. 8g Xr 76. 8g 
岗 梅 76. 8g KT 76. 8g 
JT RIR 76. 8g KFA 76. 8g 
独活 76. 8g 苍术 76. 8g 
AET ”6.85 建 枯 76. 8g 
制 川 马 38. 4g 丁香 38. 4g 


香 附 153. 6g 黑 老 虎 根 153. 6g 
桂 枝 15. 36g 樟脑 3. 84g 

〖 制 法 〗】 以 上 三 十 二 味 , 除 樟脑 研 成 细 粉 外 ,其 余 牛 白 芯 
等 三 十 一 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 与 上 述 樟脑 粉末 混 匀 。 
100g 粉末 用 炼 蜜 25 一 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,用 10 26 Hj] e TE AR 
温润 后 ,加 黑色 和 氧化 铁 适 量 , 包 衣 , 干 燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 
Æ 140— 170g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 ， 

LERI ”本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 蜜 九 、 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 味 甜 , 微 辛辣 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 水 蜜 丸 7g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 
Ju 18g, 剪 碎 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 , 自 测定 器 上 
端 加 入 乙酸 乙 酯 2ml, 连接 冷凝 管 , 缓 组 加热 至 沸 , 并 保持 约 
1 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙酸 乙 酯 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 丁 香 
酚 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 Iml 含 16pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 再 取 独 活 对 照 药 材 0. 2g, 加 丙酮 2ml, 温 溃 过 夜 , 取 上 清 
液 , 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 1 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (8.5 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 
20% 高 氧 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 苍术 对 照 药材 0. 2g, 加 丙酮 2ml, 浸 渍 过 夜 , 取 上 清 
液 , 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
对 照 药 材 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 0. 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨 基 莱 甲醛 的 10%% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 席 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 一 个 污 绿色 主 斑点 。 


(3) 取 cx- 香 附 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
浴 液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 6 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G WARE ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 吧 以 二 硝 基 共有 讲 试 液 ,放置 片刻 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 杰 红 色 辛 点。 

[yix] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 5 DAZ BS -2K (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 2380m. 
理论 板 数 按 柏 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 唱 溶液 的 制备 PET ËH E mim ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 2g ,精密 
称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 约 3g, 
精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 , 置 水 浴 上 加 热 回流 


30 分钟, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 择 匀 , 滤 


过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dm EN ULT E COCOS Ha On ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 70mg;/h 3E JU AE 1g 不 得 少 于 0. 35mg; KE 3L 8E JUS 
得 少 于 2. 1mg. 

〖 功能 与 主治 〗 消 肿 止痛 , 舒 筋 活 络 , 止 血 生 肌 , 活 血 祛 
瘀 。 用 于 挫伤 筋骨 ,新 旧 瘀 痛 , 创 伤 出血 ,; 风 湿 瘀 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 3g.2 82 dL— 1X 6g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 儿 童 及 体 虚 者 减 半 ， 

[EAE Gu B BER d ndr ur P SE. 


〖 规 格 〗  CDZKSEJU 每 66 JL 3g (2) 小 蜜 丸 每 20 
丸 重 6g (3) 小 蜜 丸 每 30 丸 重 6g (〈4) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 6g 
KE» 密封 。 
Beiling Jiaonang 

LAAI JINA Ft -F-ff 

猪 去 氧 胆 酸 ATRE 

沉香 人 工 天 笠 黄 ( 飞 ) 

ABE RO. C KO Web CKE) 
〖 制 法 〗 LL EXER. SEA EIUS; ALT CK AE SURUBCRI 


T 43 TAIK € JI ZUR s R JM DARE SE To UR Ar ANDES S LER o 
ER JE T RA HEU P ERJ DL RES HE UR BS) A 5 38 E De 12 18 
匀 , 分 次 加 入 青 碟 石 细 粉 中 , 配 研 均匀 , 制 颗粒 ,过 入 ,再 加 适 
EERE W RARE , BUR 

CERI Æ A 8 R E, A A D A R E 98. GERE R A 


e 637 。 


一 一 一 一 一 一 一- 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 -一 -一 一- 一- 一 一 -一 -一 -一 


粒 ; 气 特异 , 味 微 若 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 稍 有 
光泽 ,均匀 分 布 裂 锋 状 或 长 圆 形 孔隙 (羚羊 角 ) 。 纤 维 管 胞 辟 
略 厚 ,有 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 人 字 状 或 十 字 状 (沉香 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, 置 具 塞 试 管 中 , 加 乙醚 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 2ml, 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醚 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靡 香 酮 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 
0. img 的 溶液, 作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 
试验 , 柱 长 为 2m, 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20M) MZ FER 
硅 氧 烷 为 混合 固定 相 , 涂 布 浓度 分 别 为 1.64 6 011. 3226 LE 
温 为 180C 。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 适量 ,注入 
气相 色谱 仪 。 供 试 唱 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 项 下 显 色 后 的 薄 展 板 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 
谐 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

[含量 测定 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 研 
细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 乙醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 180W ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 lyl、 对 照 品 溶液 
ln 和 34, 分 别 交 叉 点 于 同一 硅胶 G HE ERR ELA BS be 
醚 - 冰 酷 酸 (2 : 2 : DARFA, EF, KiE, ETF LA 10% 硫 
RER. E 105C 加 热 5 一 10 分钟, 放 冷 ,上 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫描 ,波长 : Xs 二 380nm, 测 量 供 
试 品 吸光 度 积 分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 猪 去 氧 胆 酸 (Czs Ha; Os) 应 为 85—115mg. 

功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,止咳 平 喘 。 用 于 痰 热 阻 肺 , 气 
Fig FX BR s LN JL ri Z VT I TE 3e ES De Je EN T VE Sc ^C 2e DS E 


EREEREI Ul. 一 次 0.6g, 一 日 3 次 ;小 儿 一 次 
0.15 一 0.6g ,周岁 以 内 酌 减 ,一 日 2 次 。 


〖 注 意 〗 大 便 渡 黎 者 不 宜 使 用 。 
〖 规格 〗 ROR 0. 3g 
[EE 密封 。 


iE: 炒 硼砂 的 炮制 方法 ” 取 硼 砂 原 药 ,除去 杂质 , 敲 成 小 
于 2cm 的 其 ,人 研 成 钥 粒 , 置 锅 内 , 炒 松 至 无 僵 粒 。 
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甘草 35g 


EB EE D EUER. E Wi UI BELLIS 6 AAK 
T, A HA KER UE EN, ZECI Ph o E Tr LE E E A BRE TAE PE E 
1l 海潮、 白 伺 、 地黄 .甘草 、 玄 参加 水 前 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 , 夏 枯 草 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 ,合并 以 上 前 液 ,浓缩 成 稠 膏 ;当归 用 乙醇 和 60 办 乙 
醇 各 加 热 回流 提取 一 次 ;桔梗 .可 过 用 60% 乙 醇 加 热 回 流 提 
取 , 合 并 以 上 乙醇 提取 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 。 将 上 述 浓 
缩 衫 合并 ,加 入 大 青 盐 等 粉末 及 辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
加 入 薄荷 脑 乙醇 溶液 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

CERI ZR dh AUR CB Pr LERRA TE o 

LSS (1) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 40ml, 28 5] «i8 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 滤 潮 备用 ,滤液 用 1% 氧 氧化 钠 溶液 适 
量 振 摇 洗 桨 , 充 去 碱 液 ,乙醚 液 挥 干 , 残 洽 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 
30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 
G 薄 展板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 滤 渣 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 CUT , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,加 
盐酸 lml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙酸 振 拖 提取 2 次 ,每 
次 20ml ,合并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 潜 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
运 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 浴 液 。 再 取 大 黄 素 和 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
im A lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 浴 液 各 5 一 10p 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G WEE b. d E C30 — 60 'CO-FB BE Z FR-FP TP 
(15:5: DJ E EY EJTEORI EST W SB XE AR P POG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谐 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 , 置 所 蒸气 中 惠 
后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 三 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 正 丁 醇 
至 干 , 残 演 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 了 哈巴 
俄 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
WW. RAE BEI GB 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 涂 液 
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各 3 一 5nl,; 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G wREEdE E. UZA 
烷 - 甲 醇 - 水 (12 : 4 : 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 虹 
干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 JW 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. d : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 迷 和 迭 香 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

XJ RR AGAR HEU SU Sy MEAE AUI I anii ETRAS PIE 
加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 6g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 稀 乙醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 
FE ERRER , EA , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 每 片 含 夏 枯草 以 迷 和 迭 香 酸 (CisHio6Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 22mg。 

功能 与 主治 〗 化 痰 , 软 坚 , 散 结 。 用 于 痰 湿 凝 滞 所 致 的 
JEU o JE Ws Ez P ER SACR JR. 


〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 
规格 〗 每 片 重 0. 6g 


一 次 4—8 片 , 一 日 1 一 2 次 。 


〖 贮藏 〗 密封 
FERRE 
Wushicha Jiaonang 
(LAAI ER 些 胡 
无 条 防风 
FE np 
EF 前 胡 
Lu RA 
I AERE 甘草 
桔梗 紫 苏 时 
FERT 红茶 
六 神曲 ( 炒 ) 
[5353 以 上 十 九 味 ,苍术 、 柴 胡 、 羌 活 、 了 防风、 白芷、 川 


P$. REGE LR] LESE K ER SE o SUE HE BUE TB 
A TRUE FO ZEE A RE; 25 1853 Lp SER DK RE — 

第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,与 上 述 水 溶液 
合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 — 1. ep 
乞 樟 使 沉淀 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 襄 o T R or E R 


^F Er ZR HE 


Ae pes 1000 s 500 粒 , 即 得 。 
ERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 
气 微 香 , 味 淡 ME 

LSI (1) 取 本 品 3g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 水 30ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 

3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,再 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 4 

次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, 对照 品 溶液 Ha 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 , 展 至 约 6cm, 取 出 , 晾 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(20:10:13:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 至 约 10cm, K Hh Bit 
干 , 喷 以 2%% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 晾 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 奕 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 渡 
DE, EWA T ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 三 氧 甲 烷 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烧 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 
2 次 ,每 次 15ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐 
酸 2ml, 加 热 回流 1 工 小 时 ,取出 , 放 冷 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提 取 3 
次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 次 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 浴 液 20 岂 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 本 -丙酮 -甲酸 (10: 
2:4:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 磷 钼 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 石油 醚 (30 一 60C )60ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蔡 术 对 照 药 材 0. 5g, 加 正 已 
bi 2ml, 超 声 人 处理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10— 
15pgl p HR Z5 E RR 10 由 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIE., 
VA 4 ili i£ (60 — 90 C) K JE JF 38] . HE JF, CHR. ECCE o E LÀ 
5%% 对 二 甲 氮 基 葵 甲 醛 的 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C Jl 
热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
” (49D 取 厚 村 酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 

通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 
MS: /中 ,分别 点 于 同一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 


。 039 。 
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置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 川 萌 对 照 药 材 0.5g, 加 石油 醚 (30 一 60C)20ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 浊 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 百 秋 李 醇 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 清 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 岂 及 上 述 对 照 品 溶液 5d» 3738] 
点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 607) -乙酸 乙 酯 - 冰 
醋酸 (95 : 5 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 526 — $86 
铁 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

[tsi] 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

含量 测定 〗 黑 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAEN; EA Z RS-0. 12 75 BERE TS HE C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栓 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 6000. 

对 照 品 溶液 的 制备 PORREN E mE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 盖 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重 量 ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补 是 减 失 的 重量 , 揪 义 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 o ml. 2& T. s JR 
潭 加 30% 乙 醇 10ml, 分 次 使 溶解 ,加 在 聚 酰 腕 柱 (60 一 90 H, 
3g, 内 径 为 1cm) 上 ,放置 12 小 时 ,用 水 25ml.10%% 乙 醇 75ml， 
依次 洗 脱 ,收集 两 种 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 , 转 
BE Sm EMP, M FERAE, 8E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k ái ORI BR A FAR SC ELE BET (Cos Ha Ons ) 计 ,5 规格 
(1)] 不 得 少 于 0. 10mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 20mg。 

功能 与 主治 〗 祛 风 解 表 , 化 湿 和 中 。 用 于 外 感 风 霖 、 和 内 
伤 食 积 证 ,证 见 恶 友 发 热 . 头 痛 身 楚 、 胸 腕 满 头 、 恶 心 呕吐 、 腹 
HAS. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 粒 [ 规 格 (1)] 或 一 次 3 8L 
[规格 (2)] ,一 日 1~2 次 。 

规格 〗 (1) 每 粒 装 0. 25g 

[EQ 密封 。 


(2) 每 粒 装 0. 5g 


Wushicha Keli 
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厚 朴 红茶 
六 神曲 ( 炒 ) 
〖 制 法 〗 以 上 十 九 味 ,苍术 、 紫 胡 、 羌 活 、 防 风 、 和 白芷 、 咱 
5 AEN .前 胡 、. 连 翘 、. 陈 皮 、 可 实 、 紫 苏 叶 、 厚 朴 提取 挥发 油 ， 


蔡 馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 渣 与 其 余 山 楂 等 六 味 加 水 前 部 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,与 上 述 
水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.12 (40— 50 CO B 3H 
E ,加 乙醇 等 量 使 沉淀 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ,加 
蔗糖 粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 加 上 述 苍术 等 挥发 油 ， 
混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

人 性状] 本 品 为 棕色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 . 微 兰 。 
LEI ORE m 12g, 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 , 残 鲨 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提 
取 2 次 (15ml,10ml), 弃 去 乙醚 液 。 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 4 X (15ml, 10ml, 10ml, 10mD ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杜 皮 背 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 1 一 
2 由 对照 品 溶液 4 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 三 毛 甲 
烷 - 丙 酮 -甲醇 (5 : 1 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,路 以 
296 — SIC SB Z, BRTR VL. UT E AGIT (G365nm) PAS HR, 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g, 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 渡 
Y, EAR TF, RÆK 30ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烧 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 (水 液 备 用 ), 莓 于 ， 
残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 0. 5g, 拌 匀 , 加 在 
中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 
70% 乙 醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲 醉 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 播 背 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 
品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 -甲酸 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 蚊 干 , 距 以 
5% 香 草本 硫酸 溶液 ,在 105C Jn 3A ze PES SE CLOS WE. DE 
ii dn 6 WE rp xk oM NS S6 gu dHM ME L.S S E 
的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 水 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗 
涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 营 干 ,残渣 加 水 10m| 
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牛黄 上 清丸 


使 溶解 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,用 三 握 甲 
烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 次 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 
溶液 5pl,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 -丙酮 -甲酸 (10 :2 :4:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
ir LA 5% EE SH Be Za BRI E. YE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 

供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HJ RE o 

GEI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
AH REGE S A L HR- 12%% 磷酸 溶液 (15 * 85) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栓 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


对 照 品 溶液 的 制备 PURE E X E mii E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1Iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 


细 , 取 约 6g T PRAE > pe 精密 加 入 甲醇 25ml， 
称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
vicem pete d a ioi 即 得 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 —À' 
1041, TE A WA C6 35 C , DE E. BU 48 

Zi di BER E DR Z PIER SE LUE e E CCa Haus ) 计 ,不 得 少 
T 0.60mg. | 

【功能 与 主治 〗 祛 风 解 表 , 化 湿 和 中 。 用 于 外 感 风 寄 、 内 
伤 食 积 证 , 症 见 恶 寒 发 热 .头痛 身 楚 、 胸 腻 满 问 、 恶 心 呕吐 、 腹 


用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 1 一 2 X. 
【规格 〗 FRR 6g 


【贮藏 〗 密封 。 
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〖 处方 〗 人 工 牛 黄 2g 薄荷 30g 
菊花 40g HI 16g 
白芷 16g J| 5 16g 
jE F 50g 黄连 16g 
黄柏 10g 黄 芬 50g 
XX 80g XE 50g 
IRAJ 16g 2H 50g 
地 黄 64g 桔梗 16g 
甘草 10g ^ff 80g 
冰片 10g 


KEY 以 上 十 九 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰 片 外 ,其 余 薄 荷 等 
十 七 味 粉碎 成 细 粉 ;将 冰片 研 细 , 与 人 工 牛黄 及 上 述 粉 末 配 
研 ,过 筛 , 混 匀 。 用 4% 炼 密 和 水 泛 丸 , 制 成 水 丸 ;或 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 120 一 130g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 柠 黄 色 至 深 棕 色 的 水 克 或 红 褐色 至 黑 褐 
EREDNEK AFRE, IRE. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 

壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 了 筷 沟 
细 ( 黄 芬 ) 。 we ua， 
(甘草 ) 。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 短 权 形 ( 连 疙 )。 
石 细 胞 鲜 黄 色 , 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 黄 柏 )。 种 皮 石 细胞 
黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规 
则 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 桩 子 ) 。 薄 壁 组 织 灰 
棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 TERRA GR). 草酸 钙 
f Hu He60—140umCX EO. 4E Mt 2S BUE. ES 24— 
34pm, 外 壁 有 刺 , 长 3— 5pm, A 3 个 萌发 孔 ( 菊 花 )。 pisi 
JE dn HUE EFE XE T 18 RE a E P o, ELS 7 一 4lpm, 常 排列 成 行 
aX —4- 2 H8 A AAE CAR AO. 48 BE ZUR Zi; ERE: , BE E 
厚 , 有 极 细微 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 果 皮 石 细胞 淡 棕 色 或 
淡 黄 色 ;多 成 片 ,细胞 界限 不 明显 , 垂 周 壁 稍 厚 , 深 波 状 弯曲 ， 
纹 孔 稀 朴 ( 荆 芥 穗 ) 。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 石 
Js 

(2) BUE JL 12g , 88 RAS, IOS rec RE BE E , 研 匀 ; 或 取水 丸 6g， 
研 细 。 加 三 氯 甲烷 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 

容 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 3ml 分 次 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,2g, 内 径 为 1cm) 上 ,以 甲醇 15ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 ,再 用 80% 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (95 : 5) 的 溶液 15ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药 材 20mg, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 
Jg 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 胆 酸 对 照 
品 ` 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.5msg 的 混 
合 溶 液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 涂 液 10u1l、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 Sul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -醋酸 -甲醇 
(20:25:2:3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,105C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 
PE. 

(30 S SE JL 3g, 剪 碎 , 加 适量 硅 菠 土 , 研 细 ; 或 取水 丸 2g, 
研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 2€ 
TF ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 30 
分 钟 ,立即 冷 却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 4 3f C, BER . 28 
于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 
对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 1091. 23 
别 点 于 同一 硅胶 OH 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 


Wi 


。641 >° 


oiu 
3e ok 
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HR-FHRECIS :5 
Tr X 外 光 (365nm) 下 检 视 。 供 ep 中 ， etiani AR 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 5T BIBIITITE GIC DES BARA PE 
后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(AORE AL 3g, 剪 碎 ; 或 取水 丸 2g, 研 细 。 加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 通过 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,3g; 内 径 为 lem) ,收集 流出 液 ,浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 责 连 对 照 药 材 0.1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处理 30 

分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 哟 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 ee 述 三 种 溶液 各 
oe 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 
酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 -水 -三 乙 胺 (3 : 3.5:1:1.5:0.5:1) 为 展 
开 剂 , 告 氨 藻 气 预 饱和 的 展开 生 内 , 预 饱 和 20 分钟 ,展开 , 取 
出 , 蚊 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 区 
JG BE i 

RÆ JL 12g. BS WE ; RRE ih zK JL 1g. ER. Jn Z RE 
30ml, 加 热 回 流 30 49b. EIL. VE WTE F CBE. IR OE 
Mi 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 当 归 对 照 药 材 0. lg, 
加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 10pl ,分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(ORE A E X E a Ae T T h R a E aE A 对 照 
品 ATZI E X ER o IR SEA SUBE RR 1ml EAE GO0ug, HE 


HoT E 


PH 20pg EWT A 10ug SBE 10pg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 试 验 ,分 别 吸取 [含量 


测定 J 项 下 的 供 试 品 瓷 液 和 上 述 对 照 蝇 
色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 图 中 ， 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 应 符合 丸 刑 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZIEN V 2TH A, 以 0.05%% 磷 酸 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm。 理 论 板 数 
TOUS TH METER DV IK T. 3000, 


à RUE 10u1, 注 入 液 相 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 


0 一 18 10-923 90—77 
155930 < 77—73 
30~35 dd 95 73—65 
397-40 39 65 
40 — 45 doc oU 65—50 
457-50 


2o cum 00—90 
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i ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml ERSE 60ng. Ae TE 20ug 
的 混合 溶液 , 即 得 
tix ane iu Hy m g 


Bu E ALEX E 2E : 异 项 下 的 大 窗 
丸 , 剪 雁 , 混 匀 ; 或 取水 丸 适 量 , 研 细 。 取 约 lg. 精密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 500 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,再 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70 吧 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 插 飞 , 涯 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10— 20501 与 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Z7 dh EE DEUS E CCa HOn — À 
于 15mg, 小 蜜 丸 每 1g FDF 2. 5mg  ZK JL A 1g 不 得 少 于 
5. 0mg; 本 品 会 横 子 以 柑 子 苷 (Cuy Ha Oio) FE A E AL EF ALA 
导 少 于 3. 6mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 60mg, 水 丸 每 1g 不 
导 少 于 1. 20mg. 
功能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 散 风 止 痛 。 用 于 热 毒 内 盛 、 风 
火 上 攻 所 致 的 头痛 眩 尝 、 目 赤 耳 鸭 、 咽 蛤 肿 痛 、 口 百 生 疮 、 牙 齿 
肿 痛 ,大 便 燥 结 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 6g, 水 蜜 丸 一 
水 妃 一 次 3g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 ,哺乳 期 妇女 慎 用 ,脾胃 虚 宕 者 忆 用 。 

【规格 (1) 大 蜜 丸 每 丸 重 6g . 

(2) 小 蜜 丸 每 100 丸 重 20g ,或 每 袋 装 6g 

(3) 水 丸 每 16 粒 重 3g 

(4) 水 蜜 丸 每 100 丸 重 10g. 或 每 袋 装 4g 

【贮藏 〗 密封 。 
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LAI 人 工 牛 黄 2g iQ 30g 


菊花 40g HI 16g 
白芷 16g JI 5 16g 
je T 50g 黄连 16g 
黄柏 10g BU 50g 
大 黄 80g XE 50g 
JRAj 16g 当归 50g 
地 黄 64g 桔梗 log 
HX 10g 4 8 80g 
冰片 10g 


以 上 十 九 味 ,人 工 牛 黄 .冰片 研 细 ;黄连 .大 黄粉 
碎 成 细 粉 ,过 筛 ; 连 普 . 荆 芥 穗 、. 薄 荷 提 到 挥发 油 , 提 取 后 的 水 
溶液 备用 ,药酒 加 水 前 者 一 次 , 滤 过 ; 黄 芭 、 杠 子 、. 桔 梗 、, 赤 广 、 
当归 .地 黄 .石膏 .甘草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 
合并 ;黄柏 . 川 营 .白芷 用 70% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 


3e ok 
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ip o n 


渡 液 ,回收 乙醇。 菊花 热 浸 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合 
并 ,并 与 上 述 提 取 液 合并 , 减 压 浓缩 至 笛 襄 ,加 入 黄连 .大 黄 细 
粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,低温 和 干燥 ,再 加 入 人 工 牛 黄 、 冰 片 
细 粉 , 喷 入 上 述 挥发 油 , 混 名, 制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 ， 
即 得 
DEIRI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
BERRE; AME, RM, E. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : HAER E E, 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 草 酸 钙 复 唱 大 , 百 径 60 一 140pm 
KRKE). 

(2) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药 材 20mg， 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药 材 深 
液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
i 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 10 ud X BR ZI TE MUA AT RR 
液 各 5 局 ,分 别 点 于 同一 硅胶 tera 
HR-F EQO : 25 : 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BET , 喷 以 10 为 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 和 对照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml( 剩 余 滤 液 备 用 ) ,回收 溶剂 
ET ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 
30 分 钟 , 立 即 冷 却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ， 
回收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 本 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
WW. 23 BU SSOUE BR ZU 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2 一 10pl ,分别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (30 一 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 


开 , 取 出 , 肪 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 在 


本 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 5 个 相同 的 术 色 荧光 次 点 ; 
首 捞 蒸气 中 加 后 ,斑点 变 为 红色 ， 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 剩余 滤液 ,浓缩 至 20ml, 通 过 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 1. 0cm) ,收集 流出 液 ， 
浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g. JL HH 
Bi 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml fr 0. 5mg 的 溶 
il itin 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

we 1 一 2 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
Sci 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 -三 乙 胺 (3 :3.5 1175 
1.5* 0.531) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 亿 和 的 展开 缸 内 ，, 预 饱 
和 20 4 bh , EF MH S CCP o E SE P 3G (365nmD FEE 36. E 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 1 Fr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 碎 ,加 石油 醚 (30 一 


60C )2ml, 振 播 1 分 钟 , 静 置 , 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
冰片 对 照 品 ,加 石油 栈 (30 一 60C ) 制 成 每 lml & lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 
乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 2% 香草 醋 
硫酸 溶液 ,在 100'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 唱 色谱 中 ;在 


与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(ORE A EE OS] BR n AE T EOS BR i XEGEL HS HE A 对照 


品 «^j ZU H XT RB m o JUL FP REA] SU d RE 1ml ARSH 40pg a 
FE 205g. HRS A l0ug, AAE 10pg 的 溶液 ， TH 
品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 试 验 , 分 别 吸取 [ 含 
测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 oe 
色谱 仪 。 供 试 品 色谱 图 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 

〖 检 查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 [ido RR iU 

为 填充 剂 DA ZEA WES 4H A, 以 0.0595 BEES Oy TEETH B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm。 理 论 板 数 
按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, | 


ome 
0 一 18 10-23 90—>77 
18~30 23—>27 77—>73 
30 一 35 Z4 cm 35 (9-55 
357-40 35 65 
40— 45 35-50 65—50 
nga: 50—90 
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对 照 品 溶液 的 制备 RTR 5 和 板子 背 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml EH 40pg.d E 20ug 
的 混合 溶液 , 即 得 

供 RAS ME BU B 10 片 (糖衣 片 除去 包 衣 ), 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
和 70%% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 500 W , JE 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10-2001 与 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

ee 不 得 少 于 
1. 1mg; & fl& T LA Ttf CC Ha O16 ) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg. 

功能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 散 风 止 痛 。 用 于 热 毒 内 感 、 风 
火 上 攻 所 致 的 头痛 腕 党 . 目 赤 耳鸣 SUBIRE ET SS AEG LT AR 
E PE 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2 次 。 

CEEI 孕妇 ,哺乳 期 妇女 愤 用 ,脾胃 虚 寒 考 慎 用 。 

规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 265g 

〖 贮藏 〗 密封 。 
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[47573 人 工 牛 黄 2g 薄荷 30g 
菊花 40g FTE 16g 
白芷 16g Il 16g 
HET 50g 黄连 16g 
黄 相 10g Ei 50g 
XS 80g xEXH 50g 
ZR^j 16g I 50g 
地 黄 64g 桂 梗 16g 
甘草 10g 4 80g 
冰片 10g 


[GEI 以 上 十 九 味 ,人 工 牛 黄 、 冰 片 研 细 ;黄连 、 大 黄粉 
RRD EA . 荆 芥 穗 、 薄 荷 提取 挥发 油 后 , 药 潭 加 水 前 者 一 
次 , 滤 过 ; 黄 芬 .板子 .桔梗 赤 芍 、 地 黄石 谨 、 甘 草 加 水 前 者 二 
次 ,每 次 加 8 倍 量 水 ,前 者 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ;菊花 加 水 
热 浸 二 次 ,每 次 加 4 倍 量 水 , 热 浸 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 S 
液 与 上 述 各 药 液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.08 
COOKER, TERTERA, JA, AE, 
70% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 沪 , 收 集 渗 沪 液 ,回收 乙醇 , 减 压 浓缩 
成 稠 喜 状 , 加 入 黄连 KEA RA ,真空 干燥 (60 一 80"C ) 成 
干 浸 膏 ,与 上 述 干 浸 膏 合并 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 人 工 牛 黄 、 冰 片 
细 粉 , 混 匀 ,过 100 目 第 ;再 加 入 连 扫 等 挥发 油 , 另 加 植物 油 
350 一 400g, 研 磨 , 滤 过 , 灌 封 , 制 成 软 胶 宫 1000 粒 , 即 得 。 

MERI 本 品 为 软 胶 圳 ,内 容 物 为 棕 褐色 的 油 膏 状 物 ; 气 
ERE, 

[E30]. 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 
厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 ) 。 草 酸 钙 篮 晶 大 ,直径 60~140pm( 大 黄 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.6g, 加 三 所 甲烷 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 Iml fA 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 牛黄 对 照 药 材 20mg, 加 四 
REX 5ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 d. X. RR 
药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -醋酸 -甲醇 (20:25:2:3) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.6g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml( 剩 余 滤液 备用 ) ,回收 溶剂 至 干 , 残 河 
加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
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立即 冷却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶 
剂 至 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 20ml,; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2--10gl.4 534 FI] — RENE H 8E EAR EL dl BE C30 — 
60 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 深 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 5 个 相同 的 检 色 区 光斑 
点 ; 置 氨 蒸 气 中 填 后 ,斑点 变 为 红色 ，。 

(4) 取 [鉴别 2(3) 项 下 的 剩余 滤液 ,浓缩 至 20ml, 通 过 中 
TE SUE fatt C100—200 目 ,3g, 内径 为 1. 0cm) ,收集 洗 脱 液 ， 
浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g, 加 甲 
RE 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 亡 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg W 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 1~~2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 5-4 酸 乙 酯 - 异 肉 醇 -甲醇 -水 -三 乙 胺 (3:3.5:1: 
1.5 ;0.5:1) 为 展开 剂 , 置 氨 藻 气 预 饱和 的 展开 和 红 内 , 预 饱 和 
20 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,了 肪 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 人 钢 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 菊 光 斑点 。 

OREA EE ORE BHL e PHONE BB dh LYEGBL BR EE ALONE HR 
i AJ ZU E AT RO d o M P PRA) al RE 1ml A XR 40ng. 8 
TH 20ug.YEBRE TH A lOong.^3Zg dr lOng 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 (含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 试验 ,分 别 吸取 [含量 
测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 10 岂 ,注入 液 相 
色谱 仪 。 供 试 品 色谱 图 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

检查】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 〗 SEF Bgm XO OW E GB 
0512» M 5E , 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 IZ Ht 23 LR A, L 0.05% 磷 酸 为 流动 相 B, d 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm., TRE DUX 
按 黄 今 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 


NERA u—À 7 -h 05 
0 一 18 10—23 90—77 
18~30 23—>27 77—>73 
30 一 35 27->35 73—>65 
307-40 35 65 
40745 35—>50 65—50 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 和 柱子 背 对 照 铝 ; 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml ir CART ug lE T t. 2098 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 内 容 物 , 混 匀 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醉 


x 
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50ml TRAE EE ER ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 E] SURGE. 


取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10~~20pl 与 供 试 品 


溶液 10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 芬 背 (CC His On ) 计 ,不 得 少 于 
1. 1mg; & Ji T ELS TE (Cu Ha O16) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg。 

大 黄 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :甲醇 -0. 176 ERA IRE IL C90 : 10) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 15ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRH 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲酸 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加 热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml， 
置 烧瓶 中 , 挥 去 溶剂 ,加 8%% 盐 酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
150 W ,频率 40kHz)5 分 钟 , 再 加 三 氯 甲烷 10ml, 加热 回流 
1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 酸 液 再 用 三 氯 甲烷 提取 3 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 减 压 回收 溶剂 至 干 ,加 甲醇 使 次 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 上 述 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs HioO; ) 计 ,不 得 少 于 80ug。 

功能 与 主治 〗 清热 演 火 , 散 风 止痛 。 用 于 热 毒 内 盛 、 风 
火 上 攻 所 致 的 头痛 上 胶 晕 、 目 赤 耳 鸣 .咽喉 肿 痛 .口舌 生 疮 、 牙 鼎 
肿 痛 、 大 便 燥 结 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 次 。 

GISI 孕妇 、 哺 乳 期 妇女 愤 用 ,脾胃 虚 寄 者 异 用 。 
【规格 〗 每 粒 装 O. 6g 
〖 贮藏 〗 WB. 


牛黄 上 清 胶囊 
Niuhuang Shangging Jiaonang 


〖 处 方 3〗 人 工 牛 黄 2. 9g 薄荷 44. lg 
菊花 58. 8g HITIA 23. 5g 
HIE 23. 5g J| # 23. 5g 
HET 73:5g 黄连 23. 5g 
黄柏 14. 7g OU 73. 5g 
大 黄 117. 7g E 73. 5g 
Z8 Aj 23. 5g HA 783. 5g 
地 黄 94. 1g 桔梗 23. 5g 


甘草 14. 7g 

冰片 14. 7g 

〖 制 法 〗 以 上 十 九 味 ,大黄 ,冰片 .人工 牛 黄 分 别 粉 碎 成 

细 粉 ,过 第 ,备用 ; 菏 荷 、. 荆 芥 穗 、. 白 芷 . 川 谊 .当归 、 菊 花 . 连 起 

蒸馏 提取 挥发 油 , 蒸 馆 后 的 水 溶液 另 器 收集 备用 ; 药 漆 与 横 子 

等 九 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 

上 述 燕 馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1. 36 

(55C) 的 稠 膏 , 加 入 大 黄粉 ,在 80C 以 下 干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ， 

过 得 ,用 配 研 法 加 入 人 工 牛 黄 .冰片 ,挥发油 用 乙醇 溶解 喷 入 ， 
18.53 ax ti REAL BE SE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 棕 黄色 至 深 标 色 的 粉 


4i 8 117. 7g 
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f& 60—140umCK D, 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.2g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 洼 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 工 牛 黄 对 照 药 材 20mg, 加 甲醇 
5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 胆 酸 对 照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10n1l、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶 
液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烧 - 乙 酸 乙 
酯 - 酷 酸 - 甲 醇 (20: 25 : 2 ; 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jin 2 28 DIE js td. (6 
清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. 2g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 5ml( 剩 余 滤液 备用 ) ,溶剂 回收 至 干 , 残 漆 加 水 
10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 
冷却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,溶剂 回收 至 
干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 
对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60 人 C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15: 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 5 个 相同 的 栖 色 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 重 
后 ,斑点 变 为 红色 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 剩余 滤液 ,浓缩 至 20ml, 通过 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 1.0cm) ,收集 流出 液 ， 
浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. lg, JF 
醇 10ml, 超声 处 理 30 ph , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶液 . 
再 取 盐 酸 小 局 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 O.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 1~~2pl1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
E 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 寞 丙 醇 -甲醇 -水 -三 乙 胺 (3:3.5:;1:; 
1.5: 0.5: 1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 生 内 , 预 饱 
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和 20 分 钟 EJT, BU T, Æ hE G65nm) FEM. GE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1.2g, 加 三 毛 甲 烧 20ml, 超声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 1Iml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 
品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10pl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G SES AR E. UAR S BR S BS CIT : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 加 热 至 开 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 诺 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑点 。 

OREA EEOSE B n de T HOMERO i8 E a a TH A 对照 
品 A] ZU BON BR i n HP IESU d ERE lml ARAH 40pg NE 
TH 20g EAE A 10pg、 芍 药 背 10pg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 5 含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 试 验 ,分 别 吸取 [含量 
测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl1, 注 入 液 相 
色谱 仪 。 供 试 品 色谱 图 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 
测定 。 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 


色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm。 理 论 板 数 
按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


x03 
0—18 10—23 00—77 
18-30 23—27 77—73 
30~35 217—35 73-65 
35-40 35 65 
40~45 35—50 65-50 
50—90 


45750 90—10 


对 照 品 溶液 的 制备 RESE E m Ae T E X RR n is 
fb KB APRE MP EE SS RRImld EC 40ng.Yü T 8 20ug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 , 混 匀 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7025 甲醇 
50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7076 甲醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10 — 2001 与 供 试 品 
溶液 10p1, 注 人 高 效 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 芬 背 (C His Ou ) 计 ,不 得 少 于 
1. 5mg; & H T EU P (Cu Ha O16) 计 ,不 得 少 于 0. 60mg. 

大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% ERE ZA Y COO : 10) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 20ml, 加 执 
回流 2 小 时 , 放 冷 ,加 三 氯 甲烷 30ml, 加 热 回流 1 小 时 ,分 取 
三 氯 甲 烷 液 , 酸 液 继续 用 三 氯 甲 烷 加 热 回流 3 次 ,每 次 20ml， 
每 次 1 小 时 ,合并 三 氯 甲 烧 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 取 
三 氯 甲烷 液 燕 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 仿 大 黄 以 大 黄 素 (Cis HioO;) 计 ,不 得 少 于 0. 22mg. 

冰片 ” 照 气 相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 140'C, 。 理 论 板 数 
按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

校正 因子 测定 “取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 龙 脑 对 昭 
品 20mg, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶 液 溶解 并 稀释 至 刻度 , 氮 
名 ,吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 10ml, 
USE , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300 双 ,频率 25kHz)15 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 吸 取 1nl, 注 入 气相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 6. 2mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 散 风 止痛 。 用 于 热 毒 内 感 、 风 
火 上 攻 所 致 的 头痛 眩 党 、 目 赤 耳 鸣 、 咽 喉 肿 痛 EL ES LOT A 
肿 冯 ,大便 燥 结 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 


注意 〗 孕妇 、 哺 乳 期 妇女 慎 用 ,脾胃 虚 赛 者 慎 用 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 
CIA 密封 。 
Niuhuang Qianjin San 
[4h53 全 蝎 120g f 3& C0 120g 
牛黄 24g 朱砂 160g 
冰片 20g 黄连 160g . 
胆 南星 80g XH 160g 
H5 80g 
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牛黄 化 毒 片 


〖 制 法 〗】 以 上 九 味 , 除 牛黄 ,冰片 外 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ; 
其 余 全 蝎 等 六 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 牛黄 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉末 
RUE. ilo IRA]. BIS. | 

PERI 本 品 为 柠 红 色 的 粉末 ; 气 和 芳香 , 味 辛 凉 而 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 体 壁 碎片 淡 黄 色 
至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 
蝎 )。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 僵 蛋 )。 厚 壁 细胞 
多 角形 或 长 多 角形 ,直径 70~180um; 壁 较 厚 , 微 木 化 , 纹 孔 明 
显 ( 天 麻 )。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 纤 维 束 
周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 不 规则 细 
小 颗粒 上 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 0. 6g, 加 水 反复 漂洗 至 剩 少 量 暗 红色 沉 泻 , 取 
沉 洗 物 加 盐酸 -硝酸 (3 : 1) 的 混合 溶液 2ml 使 溶解 ,车 二 ,加 
水 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 显 汞 盐 ( 通 则 0301) 与 硫酸 盐 ( 通 则 
0301) 的 鉴别 反应 。 | 

(3) 取 本 品 0. 6g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 由 .对照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25: 3: 2) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
iA in £A T P ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 次 
光斑 点 。 | | 

(4) 取 黄连 对 照 药材 0.1g, 加 乙醇 10ml, 照 [鉴别 ](3) 项 
下 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 


对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 


液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 
供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lp1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (12 : 3 : 6 : 3: 1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 生 
内 ,展开 ,取出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
黄色 荧光 斑点 。 | 

(5) 取 本 品 2g, 加 三 氯 甲 烷 25ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ， 
药酒 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 fl\ 对 照 品 溶液 2 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 香草 
降 硫 酸 试 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 药 潭 ,加 水 饱和 正 丁 醇 25ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 酒 加 水 2ml 使 溶解 ,加 少 
量 中 性 氧化 铝 , 拌 匀 , 烘 干 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
4g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 10% 乙 醇 25ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 


麻 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
Sul ITE MAW 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -甲醇 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奉 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Z B-k (50 : 500 (每 100ml P Jim gl ge — 4 dm 
0. 34g 5j F — Ji dk W RR GAO. 17g) 2a V zh d D 2 
346nm, Pit E SERE SERUETHAE WEAR IST. 6000, 

E ERE MES E MY E EUR QE E 2: 
4E ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 20pg 的 溶 
液 , 即 得 。 | | 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 混 匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 60C 水 浴 中 加 热 15 分 钟 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 盐 
酸 -甲醇 (1-~100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 3E] , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3E] , 滤 过 ， 


取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


10nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 lg Ar OE DL SERE BERE CCS Hi NO, © HCD 计 ， 
不 得 少 于 6. 0mg。 | | 
【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 次 定 惊 。 用 于 小 儿 惊 风 高 
Ahora NAUES SY. | 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.6 一 0.9g, 一 日 2 一 3 次 ; 
三 岁 以 内 小 儿 酌 减 。 | 
【规格 〗 每 瓶装 0. 6g 
【贮藏 ” uw. 


FAKSA 
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[4h75] 制 天 南星 81g 


XE 162g 
金银花 162g 白芷 81g 
甘草 54g 乳香 27g 
没 药 27g 人 工 牛 黄 5. 4g 


〖 制 法 〗 以 上 八 味 , 制 天 南星 .白芷 .乳香 、 没 药粉 碎 成 细 
粉 ,备用 ;金银花 .上 甘草、. 连 账 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 
滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 襄 , 加 入 制 天 南星 等 细 粉 和 人 工 牛 黄 
及 适量 辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 ;或 压制 
成 500 片 , 包 薄 腊 衣 , 即 得 。 "e 


* 647 。 
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牛黄 至 宝 丸 

[IE XR 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
f&, 28 YE pk (LER E VE. 

【鉴别 ORA m E US PXUSE. SCR P5 eL an Hu iR 
或 散在 IE] um RAE). WEB j dhiETE EE 


细胞 中 , 呈 圆 徐 状 或 类 圆 形 ,直径 约 18&m AE). 

(2) 取 本 品 糖 衣 片 14 户 , 或 薄膜 衣 片 7 AREAK, W 
细 ,加 热 水 50ml, 振 摇 使 溶解 ,离心 5 分 钟 , 取 上 清 液 加 乙酸 
乙 酶 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 提取 液 ,水 液 加 
盐酸 4 一 5 滴 调 节 pH EE 1 一 2, 加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药材 1g ,加热 
水 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 四 
BET ARE Im img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2~~6p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2. 50 RJ 
上 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
ti E. B EA E DEG BEL. 

《3) 取 本 品 糖衣 户 8 片 , 或 薄膜 衣 片 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 
细 ,加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
W. ARER RAH 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加热 回流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8 由 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 供 试 品 溶液 ,浓缩 至 约 2ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲 醉 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) iX 3 , De Ub pO S E 2 — 61 op RR dn 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 己 
酯 - 酷 酸 -甲醇 (3 : 16 : 0.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 糖 衣 片 16 片 , 或 薄膜 衣 片 8 H REEK, H 
细 , 加 乙醚 20ml, 浸 渍 30 分 钟 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 药 渣 备用 , 渡 
WET ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 日 焉 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4~~8pl、 对 照 药材 溶液 45 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60%C)- 乙 醚 (3: 
2) 为 展开 剂 ,在 25C 下 展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nmj 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 备用 药 湘 , 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml 


。 648 。 
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使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
TERRA. MAKER 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 
液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, yi 30 分 钟 ,时 时 振 摇 ， 
滤 过 ,药酒 挥 干 乙醚 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 05020 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 — bul, 对照 药材 溶液 
Aul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 
酸 - 水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 昧 干 , 吧 以 10% 硫 
RE REIR R E 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

GE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
y XR SCRI s U A Rer 2K C20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 连 出 苷 峰 计算 应 不 低 于 12 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 POA E X R mon a o AA t RE 
加 70% 乙 醇 制 成 每 lml 含 10ug 的 溶液 BITS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 糖衣 片 20 片 ,或 薄膜 衣 片 
10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 , 人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 15ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 200W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 加 在 中 性 氧 
4t, 55 $E C100—120 目 ,1g, 内 径 lcm) 上 ,用 70% 乙 醇 50ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 LAE REA 15ml, 转 移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 洲 液 10 一 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Jk d 8 HS EGER E a E CCo. Ha Os ) 计 ,糖衣 片 不 得 少 
T 0.10mg; E IBUK Hr APT 0. 20mg. 
〖 功 能 与 主治 〗 解毒 消 肿 , 散 结 止痛 。 用 于 疮 疡 、 乳 痛 红 
肿 疼 痛 。 
【用 法 与 用 量 〗 UHR. 糖衣 片 一 次 8 片 , 薄 腊 衣 片 一 次 
4 片 ,一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 
【规格 (1) 糖衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 
(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.62g 
(CERI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Niuhuang Zhibao Wan 


〖 处方 〗 ÆW 120g Wir 120g 
大 黄 60g TAH 60g 
4 60g Tie 60g 
陈皮 60g Ad 45g 


E 2 
3€ WE 
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) € 75g 人 和 人工 牛黄 5g 
冰片 10g 雄黄 15g 


〖 制 法 〗 以 上 十 二 味 , 雄 黄 水 飞 成 极 细 粉 ;人 工 牛 黄 、 冰 
片 分 别 研 细 ,其余 连 出 等 九 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 雄 黄 等 三 味 
A Ji BOUE Sab , 混 义 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 145 一 150g 制 成 
大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 黄色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 苗 、 诗 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 草酸 锯 方 唱 成 厂 
存在 于 注 壁 组 织 中 (陈皮 )。 草 酸 钙 簇 唱 大 ,直径 60 一 140pnm 
(大 黄 )。 非 腺 毛 1 一 6 Hi. ARRE EF). AA 
碎 块 金黄 色 或 柳 黄 色 , 具 光泽 (雄黄 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵 
fi acd. IB ME GERD. PRA SB E GS UR GL. RR 
WE ,完整 者 长 多 角形 、 长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 
纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 (板子 )。 

(2) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 三 氯 甲 烷 25ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg WRR., 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
xh BEA AREE 10pl、 对 照 品 溶液 Zl. 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3: 2) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10 兴 硫酸 乙醇 
溶液 ,在 105 人 CC 加热 10 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 帘 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 闫 色 
I e JG PE ES. 

(3) 取 大 黄 对 照 药材 0.2g, 加 三 氯 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
约 材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml & Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](2) 项 
下 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 10 : 0.5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙 
黄色 亚 光 班 点 ; 置 氨 蒸气 中 重 后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(4) 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 振 播 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 挥 至 4ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 及 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 
MERE 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 环 
CEG: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 
H.E 105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
KAEM; DA Za S -2K ERR CIA : 86 : 0.05) 为 流动 相 ;检测 波 
E 239nm fili 40C, Jit dk Eo dg T E ETE EIE 
Me 4000, 


牛黄 抱 龙 丸 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


甲醇 制 成 每 Im E 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 ， 
取 约 3g; 精 密 称 定 ,再 精密 加 入 硅 藻 土 3g, WA ,精密 称 取 
1g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 100 双 ,频率 40kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 横 子 以 柑 子 苷 (Cv Ha Oo ) 计 ,不 得 少 于 8. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 泻 火 通 便 。 用 于 骨 肠 积 热 所 
致 的 头痛 眩晕 、 目 赤 耳 鸣 . 口 燥 咽 干 .大便 燥 结 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 〗 孕妇 忌服 。 | 

【规格 〗 FILE 6g 


DERI 密封 

KAI 牛黄 8g JE ra Æ 200g 
0 (Ra 100g 
琥珀 50g ALRT 4g 
全 蝎 30g kbd 60g 
雄黄 50g 朱砂 30g 


了 制 法 AEFR BREER ATEREA UE SE XI 
IK KRIE E RER E B E ERAR RER ATRE, 
ERED, ERRE sx e. PE 100g E) JI ER SES 
90— 100g tl JU 8E AL s BIS. 

DERI 本 品 为 黄 棕色 至 红 棕 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 ， 
UR ER E o 

LSI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6pm( 人 茯苓 )。 体 壁 碎 片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 
窝 , 有 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 ( 全 蝎 ) 。 体 壁 碎片 无 色 ,表面 有 极 细 
的 菌 丝 体 ( 僵 和 蛋 ) 。 不 规则 碎 块 淡 黄 绿色 或 棕 黄 色 ,透明 或 半 
透明 ( 正 珀 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 柱 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 
不 规则 细小 颗粒 瞳 棕 红 色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 胆 酸 项 下 的 方法 试验 ,分 别 置 
日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 议 点 ,紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 AL, BIRR, J P AE 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 廊 香 酮 对 照 品 , 加 无 水 乙 
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牛黄 净 脑 片 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 15mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 


色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20MD) 为 固 
定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm,; 膜 厚度 为 
1. Oum) ; 柱 温 为 180 C ,分 流 比 为 5 : 1。 分 别 吸 取 对 照 品 溶 
液 和 供 试 品 溶液 各 1 注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检 查 〗 游离 胆 红 素 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 ( 避 光 操作 ) 。 | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 含 量 测定 ] 胆 红 素 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
二 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 6.5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 5 丸 , 剪 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 加 入 无 水 碳酸 钙 适 量 ( 约 为 取样 量 的 3 倍 ) ,充分 混 匀 后 研 
细 , 取 粉末 适量 (相当 于 本 品 0.5g) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 二 毛 甲 烧 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 涡 旋 混 匀 , 冰 浴 
超声 处 理 ( 功 率 500W, 频率 53kHz)40 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 
二 握 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 
转 ) ,分 取 二 氯 甲烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 位 
置 上 出 现 的 色谱 峰 面 积 应 小 于 对 照 品 色谱 峰 面 积 或 不 出 
现 色 谱 峰 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

[SEWE] EE ” 取 本 品 10 丸 , 剪 碎 , 取 约 4g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 等 量 硅 藻 土 , 研 细 , 取 约 1.0g, 精 密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回流 7 小 时 ,提取 液 燕 干 , 残 湘 
精密 加 入 乙醇 10ml, 称 定 重量 ,水 浴 中 先 加 热 再 超声 使 溶解 ， 
WA ,再 称 定 重 量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 (转速 
为 每 分 钟 10000 转 ), 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0.10mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,精密 
吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 2pl 与 8pl1, 分 别 交叉 后 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -36% 醋酸 -甲醇 
(20 : 25: 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 二 次 ,取出 , 蚊 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,上 承 
干 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 ,周围 用 胶布 固定 , 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 (1 小 时 内 
完成 ) ,波长 : Xs 二 460nm。 测 量 供 试 品 吸光 度 积分 值 与 对 照 
品 吸 光度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 牛黄 以 胆 酸 (CwH4oO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 50mg。 

胆 红 素 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 航 
为 填充 剂 EZ. R1 6 UK BS RR TR VL COD : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 10ug 的 溶液 , 即 得 。 


e 650 > 


供 试 品 溶液 的 制备 MEERA I P HIZ i DIR, RA 
2g, 精 密 称 定 IB AIA E E RE dE E CZJ BRE 2 480 , 3G 
分 混 匀 后 研 细 , 取 粉末 适量 (相当 于 本 品 0.25g) ,精密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 10% 草 酸 溶液 ( 含 0.15% 十 六 烷 基 三 甲 
Ai SUI EE) 10 m1, 85 3€ , 18 JE EL 23 ,精密 加 入 水 饱和 二 所 甲烷 
50ml, 25 2€ , 称 定 重量 , 涡 旋 混 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W , 频率 
53kHz, 水 温 25 一 35"C )40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 
二 氯 甲 烷 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 
转 ), 分 取 二 氯 甲烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 牛黄 以 胆 红 素 (CsaHsNsOe ) 计 ,不 得 少 于 
1.8mg., 

【功能 与 主治 〗 ARAR ARAE., HEIL NUES ZE 
盛 所 致 的 惊 风 ,证 见 高 热 神 昏 、 惊 风 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 一 2 次 ;周岁 以 
内 小 儿 酌 减 。 

【规格 〗 每 九重 1. 5g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


牛黄 净 脑 片 


Niuhuang Jingnao Pian 


[451 人 工 牛 黄 0.21g . 金银花 21g 
XE 30g RA 52g 
黄连 5g AE 51g 
Haw 73g 珍珠 2.1g 
朱砂 2. 1g IB HB] 11g 
IU 21g 赭石 51g 

HR 2. ig 冰片 5.3g 
雄黄 56g 麦 冬 52g 
天 花粉 52g 葛根 30g 
地 黄 37g 板蓝根 50g 
Z2 52g HEF 30g 
大 黄 37g. 郁 金 41g 
甘草 51g 


〖 制 法 〗 MEZHER, ATER, DIR, 冰片 分 别 粉 碎 
成 极 细 粉 ;雄黄 、 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ; 连 撼 、 大 黄 、 黄 连 、 石 育 、 
焊 石 决 明 、 赭 石 、 烛 磁 石 、 猪 胆 襄 混 匀 , 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 黄 仿 
等 十 二 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 成 稠 襄 ,加 入 连 旋 等 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,再 加 入 人 工 牛 
黄 等 极 细 粉 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 或 包 糖 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 片 或 糖衣 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 后 
显 柠 神色 ; 气 清凉 , 味 昔 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 唱 大 ,下 
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径 60 一 140pm( 大 黄 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 石 
膏 ) 。 不 规则 雁 块 金黄 色 或 栖 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 雁 
块 大 小 不 一 ,黑色 (磁石 )。 

(2) 取 本 品 2 Hr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 10ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 和 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 iml E lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅 胺 G EBRE, 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 于 , 喷 以 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 20ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 
盐酸 0. 5ml, 置 水 浴 中 加 热 水 解 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 
RETE 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 2E T «FIRES RS 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 、 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
R GAEIL. LUA iW SE COO — 90'CO0-Z. ER Z FE- TP HS C15 : 
5: DBJ E EZ 8 TR ARRA, RE JF RU P E XR PP OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 杰 黄 色 菊 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相 
Nj PEU UU 

变 为 红色 。 

RE 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100~200 目 ,2g， 内 径 为 lcem) 上 ,用 甲醇 20ml 洗 脱 ， 
收集 洗 及 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
WU. 为 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 表 
iUi ERN BE OS RE s Jn FR BE d f$ lml 含 0. 05mg 的 游 
液 ， Re 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 三 种 溶液 各 a i G Wt E, A P 
ee 醇 - 水 (12 : : 0.6) 为 展开 
剂 , 置 氨 蒸 气 饱和 的 展开 缸 内 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 15 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 
入 盐酸 调节 pH 值 约 至 2, 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 乙醚 液 ,再 用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 
毛 甲 烷 液 (水 溶液 备用 ) , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 连 搬 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
HAW ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 冰 醋 酸 (14 : 2 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
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Hi BEES MEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C Jn 3A 28 BE ja 3 E 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, i ARX 
潭 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml E lmg "n. 作为 对 e 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 — 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10 : 
1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
KICHA. 

MRC 


鉴别 ](6) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 氨 试 液 调 至 中 性 ， 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,再 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 
于 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 
照 品 . 柱 子 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 -水 (14 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 葛根 素 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 桶 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 5% 香草 梧 硫 酸 溶 
液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 横 子 
昔 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 10 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 ， 
精密 称 定 ,人 研 细 , 精 密 称 取 适量 ( 约 相 当 于 0.4 片 的 重量 ), 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ,加 水 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 2ml, 加 盐酸 5ml 与 水 
21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 所 显 砷 斑 颜 色 
不 得 深 于 标准 砷 斑 。 | 

其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEEM A Z HR-F E-o. 1% ERR TA V CAO : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 
31-5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 

iE ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 素 Sug, KED 
10pg 的 洲 液 , 即 得 。 
EHHE 取 本 品 20 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 适量 ( 约 相 当 于 2 片 的 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 15ml, 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 水 解 40 分 钟 , 放 
A ,加 10% 氧 氧化 钠 溶 液 2ml, 揪 匀 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 
甲醇 分 次 洗涤 容 咒 , 洗 液 并 人 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 9€ 53 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


供 试 品 溶 ; 
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牛黄 降 压 丸 中 国药 由 2015 年 版 
测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ”乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 


10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 售 大 黄 以 大 黄 素 (Cis Ha 00 5S XS 
(Ci; Hio O4). 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 25mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 信安 神 。 用 于 热 盛 所 致 的 
神 昏 狂躁 ,头目 上 胶 紧 ,咽喉 肿 痛 等 症 。 亦 用 于 小 儿 内 热 , 惊 风 
抽 搞 等 。 

《用 法 与 用 量 〗 ul. 一 次 2 一 4 片 , 一 日 3 次 ;小 儿 酌 
减 ,或 遵 医嘱 。 


【规格 Ho ”每 片 重 0. 34g 
〖 注意 〗 体 弱 或 低 血 压 愤 用 ,孕妇 忌服 。 
CERI 密封 ,防潮 。 
Niuhuang Jiangya Wan 
(RAI RFA 珍珠 
水 牛角 浓缩 粉 人 工 牛 黄 
KH EH 
党 参 Ld: 
WC BH A 
黄 今 提取 物 甘 松 
18 nr b dz 
KADAI LL E-F, BRATR, gk kA FB YR HU 


外 BRIK KERE TEN I CES 9 2E E A s ER AAT 
等 九 味 粉碎 成 细 粉 ;人 工 牛 黄 LUK Pr .水 牛角 浓缩 粉 研 细 ,与 上 
述 粉 未 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 用 炼 蜜 65 一 75g 与 适 
量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 窄 丸 ,或 每 100g 粉 未 加 炼 蜜 100 一 
120g, WKZ AL, BI 

LERI 本 品 为 深 标 色 的 水 蜜 丸 ,或 为 浅 棕 绿色 至 深 棕 
色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 甜 \. 苦 , 有 清凉 感 。 

LI ORA m 2g, BU RE . TIE SE E 2g. UE] ,加 三 氧 
甲烷 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 浓 缩 至 2ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 0. 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 试验, 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G $E EU 
WER- LAREO: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
PER LERWA ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, BRE, IMER E 2g, 研 匀 ,加 甲醇 30ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 由、 对 照 
im AR 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 正 丁 酸 - 
冰 酷 酸 (8 : 5 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 虹 以 10%% 磷 钼 酸 


* 652 。 


与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 Sg, D, MERE 2g, 研 匀 , 加 乙醚 30ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 6~~10p1、 对 照 药材 溶液 241; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
SEARE. UHER- ORAMO: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 剪 碎 ,加 水 50ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 放 冷 ， 
离心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, FEA 
液 , 取 正 丁 醉 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 一 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :6: 210'C 以 
下 放置 过 夜 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

”〖 检 查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 
【含量 测定 〗 自 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

y XR ERI s VEA S -K C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 

理论 板 数 按 罗 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 盗 液 的 制备 ”精密 称 取 三 药 革 对 照 品 适量 ,用 入 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蹇 丸 , 切 碎 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 蚤 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 超声 处 理 45 分 钟 (功率 
220W ,频率 50kHz) ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) ,精密 吸取 
上 清 液 10ml, 加 至 聚 酰胺 柱 (3g, 内 径 为 15mm) ,用 水 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 60ml, 水 浴 蒸 干 , 加 稀 乙 醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 
瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶液 
97 10ul, ZE A GR TH € 35 C2 xg» BIST 

Æ m A AA MAAA E CCSHaO01 HE 27K 82 JU&E 1g 不 得 少 
T 0. 70mg; REILE JU fS F 1. 12mg. 

黄 仿 提取 物 “ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 - 水 (40 : 1 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 

长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 用 
稀 乙 醇 溶液 制 成 每 lml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 切 碎 , 取 约 1g, 精 密 


x 
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称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ， 
精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,下 
称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 充 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 绪 
滤液 5ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 播 习 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh E dà BUE LEA Cs His Ou ) 计 ,水 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 55mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 70mg。 

【功能 与 主治 清心 化 痰 , 平 肝 安 神 。 用 于 心肝 火 旺 、 痰 
热 讲 盛 所 致 的 头 坚 目 上 .头痛 失 眼 、 上 烦躁 不 安 ; 高 血压 病 见 上 
述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 Hk. K3EJL—3K 20 一 40 JL, KÆ JL— 
次 1 一 2 丸 ,一 日 1 次 。 

【注意 腹泻 者 忌服 。 

[XR Dki — 8E 20 JUXE 1. 3g 

(2) 大 蜜 丸 ”每 九重 1.6g 

[I ERR 密封 。 
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(AFI RFA 珍珠 
水 午 角 浓缩 粉 人 工 牛 黄 
冰片 日 性 
和 党参 9i RS 
决明子 ig: 
黄 今 提取 物 HM 
18 a Tb e 
[5853 以 上 十 四 味 , 除 人 工 牛 黄 LUKE .水 牛角 浓缩 粉 、 


呐 今 提取 物 外 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ,羚羊 角 甸 研 成 细 
78 ;决明子 用 70 色 乙醇 回流 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,残渣 备用 ,滤液 浓缩 至 笛 襄 状 , 减 压 
干燥 得 干 谨 ; 川 营 、 甘 松 、 郁 金 、 薄 荷 提 取 挥 发 油 , 蔡 馏 后 的 水 
溶液 浓缩 至 相对 密度 为 1.02 — 1. 10(60'C) 的 清 襄 ,加 入 乙醇 
使 含 醇 量 达 65% ,充分 搅拌 均匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 稠 膏 状 , 减 压 干燥 得 干 膏 ; 黄 苞 、 白 区 用 70% 乙 醇 回 流 提 
取 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 滤 
液 浓缩 至 稠 膏 状 , 减 压 干燥 得 干 谨 ;党 参加 水 前 者 二 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 与 决明子 醇 提 后 的 残渣 合并 ,亡者 1 小 时 ， 
滤 过 ,合并 前 液 , 浓 缩 至 稠 膏 状 , 减 压 干燥 得 干 膏 ; 取 上 述 干 育 
粉碎 ,合并 ,加 入 除 冰 片 外 的 水 牛角 浓缩 粉 等 细 粉 及 淀粉 、 微 
品 纤 维 率 等 辅料 制 成 颗粒 ,干燥 ,备用 , 取 上 述 细 粉 ,加 入 冰片 
及 川 各 等 挥发 油 , 混 匀 ,再 与 颗粒 混 匀 ,密闭 30 分 钟 后 加 入 硬 
脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

IERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 色 至 标 色 


气 微 香 , 味 微 蔡 、 有 清凉 感 。 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 无 色 
或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 具 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 淤 液 各 2 一 4j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 异 壮 烷 - 正 丁 醚 - 冰 酷 酸 (8 : 5 :5) 为 展开 剂 , 展 
JF ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10 26 88 5H R2 Z BERT TAE S ILIA Z8 PE a, E 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 12 Fr BEI JL RE 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 车 二 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苞 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对照 品 溶液 4 岂 , 条 带 点 样 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 -水 
(13:7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BETEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 8 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml EE 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 ,用 乙酸 振 播 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 
洲 剂 RAMZ CH oe 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 大 
黄 素 对 照 品 、 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Jy ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10 巾 对照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅 
We G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 : 
1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 藻 气 中 十 后 ,斑点 变 为 红色 ，。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗 自 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. RE -K C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 敬 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苛 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 超声 处 理 ( 功 
R 50W ,频率 40kHz)45 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) 
5 分 钟 ,精密 吸取 上 清 液 10ml, 通 过 聚 酰胺 柱 (80 一 100 H, 
3g, 柱 内 径 为 15mm, 于 法 装 柱 ), 用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 
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60ml, 2 T 9X TE JUS C. ERE VR ESTE SS 10ml 量 瓶 中 ,稀释 
至 刻度 $853 BI. 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 


本 品 每 KEHN "d Hse Oi T FP 不 得 少 2» 
JT 9.70mg, 
黄 苓 提取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 DU x 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 人才 有 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 pn 条 计算 应 a 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KEAT A BE nis E ,精密 称 定 ,加 
7026 乙醇 制 成 每 1ml Sr 60pg Pun dE. 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ， 
取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 如 乙 
EZ 100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 50 W , A SS 40kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 
^] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 
Bg 2:20] BE $$ J.B fS. 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 蝇 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 FRRO IRSCH K ` 得 少 
-F 46. 0mg, 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20MD) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 
厚度 为 lunO ; 柱 温 为 1507C ; 进 样 口 温度 为 200C WU mm le 
度 为 250C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 15000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 0. 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 龙 脑 对 
照 品 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 精 
密 量 取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml, 加 乙酸 
乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pyl,; 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 200 双 ,频率 40kHz2 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 乙酸 乙 酷 补足 减 失 的 重量 ,离心 5 一 10 分 钟 ( 转 速 为 每 
分 钟 3000 $5) ,精密 量 取 上 清 液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 
入 内 标 洲 液 2ml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 ul, TE ACA 
相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 冰片 以 龙 脑 (Cio HisO) 计 ,不 得 少 于 9. 4mg. 

【功能 与 主治 〗 ALEK, FZ., HTF OAT KHE, 
TA ZE 1 T SLE 3 E RR, SK R KR ERAI C s T IL HD DU E 
述 证 候 者 ， | 

用 法 与 用 量 〗 ul. 

DEI 腹泻 者 忌服 。 

规格 4 每 片 重 0. 27g 

【贮藏 〗 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 2 片 ,一 日 Ads 
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外 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;羚羊 角 刍 研 成 细 粉 ;其 余 日 芒 
等 九 味 粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 、 冰 片 .水 牛角 浓缩 粉 研 细 , 与 
上 述 粉 末 配 研 , 过 往 , 混 名 , 装 入 胶 宫 , 即 得 

CEAI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 暗 黄 色 的 粉末 ; 气 微 
香 , 味 微 甜 . 苦 , 凉 。 

鉴别 〗 《1) 取 本 品 内 容 物 1g «JI — SAC oe 30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 浓 缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
冰片 对 照 品 ,加 三 所 甲烷 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 loul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 忆 
松 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 5 96 ETHER Z 
醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 操 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 yE 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 Gpl, OE RB o TRE TR 
2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 正 丁 醚 - 冰 酯 
酸 (8 : 5 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 噶 以 10%% 磷 钼 酸 乙 
莓 溶液 ,在 105'C 加 热 至 诬 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ,加 
活性 痰 适量 摇 匀 (使 洲 液 至 近 无 色 ) , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 
材 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 一 10m4、 对 照 药 材 溶液 
2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 沧 灯 (365nm) P f 

。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
a 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙 
酸 乙 酯 ,水 溶液 用 以 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
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20ml,&3f1E T BET BOE. Hj SUA DE UR 2 次 ,每 次 20ml, 取 
iE T BRETT SEDIT ER 1ml BEY ft. TE S BO RTL. B 
MEEA BRL ELE E qj] V, 8E 1ml 含 0. Smg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 6 一 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
十; 以 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 6 : 2)10 和 以 下 放置 过 夜 的 下 
屋 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 咏 干 , 噶 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 , 显 相同 颜色 的 问 光 斑点 。 

检查】 应 符合 腕 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 H5 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 . | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及 - 水 (15 : 85 ) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 广 药 背 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 用 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 —— 

供 试 铝 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
A HC lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 50ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kH2245 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 
分 钟 3000 $2) ,精密 量 取 上 清 液 10ml, 加 在 聚 酰 胺 柱 (3g, 内 
径 为 1. 5cm) 上 ,用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 60ml. 2& TF EE 
乙醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 pl. 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 芍 以 芍药 背 (CzsHzs O41) 计 ,不 得 少 


3-0.00mg; 
黄 区 提取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 - 水 (50 : 1 ; 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 用 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 称 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 提 取 物 以 黄 蕉 背 (Ca His O14) 计 , 不 得 少 
F 38mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 WLR, PIEI, FOKE, A 
热 秦 万 所 致 的 头晕 目 胺 ,头痛 失眠 .烦躁 不 安 ; 高 血压 病 见 上 
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BRERA. 
用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 1 次 。 
EIE BSES. 


规格 〗 AERE O. 4g 
【贮藏 】 密封 。 
Niuhuang Xiaoyan Pian 
处 方 〗 ATER 4. 8g 珍珠 母 9.6g 
WEE 2. 9g T B 3. 8g 
天 花粉 9. 6g 大 黄 9.6g 
雄黄 9. 6g 


KENDARI 以 上 七 味 ,雄黄 水 飞 成 极 细 粉 ,珍珠 母 粉碎 成 极 
细 粉 ;3 大黄、 天 花粉 粉碎 成 细 粉 ; 青 黛 和 人 工 牛 黄 分 别 研 细 ; 购 
酥 加 白酒 研 成 糊 状 , 与 上 述 粉 末 及 辅料 适量 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 


[UD S PEN S Po 
LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 黄 绿色 ， 


长 方形 .椭圆 形 ,类 方形 、 多 角形 或 纺锤 形 ,直径 27 一 72wm， 辟 
较 厚 , 纹 孔 细密 (天 花粉 )。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 60 — 140pm 
(大 黄 ) 。 不 规则 块 片 或 颗粒 蓝 色 ( 青 黛 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 
或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )， | 

(2) 取 本 品 10 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 5ml, 振 摇 提 取 
30 分 钟 iE SE. 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 
0. 3g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 握 甲 
烷 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 7 ul. 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 甲 
酸 (15 :5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 分 别 置 
日 光 和 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 青玉 
红 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜 色 的 斑点 ;在 与 
大 黄 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(3) 取 胆 酸 对 照 晶 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 对 照 品 
溶液 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ， 
EF Hob LECT EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C An dA E pE 
点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

含量 测 定 〗 ME KAARE CE 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 


* 655 * 


oiu 
3€ HW. 
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为 填充 剂 A LR- 5%% 磷 酸 二 氧 钾 浴 液 ( 用 磷酸 调节 pH 值 
至 3.2)(50 : 50) 为 流动 相 ; 柱 温 为 407C ;检测 波长 为 296nm。 
理论 板 数 按 华星 酥 毒 基 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 . 脂 蟾 毒 配 基 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 50ug 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 25 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
人 研 细 , 取 10 请 量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 插 久 ,放置 过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 抒 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A i BE Hr S BR DIL 48 S EISE dE C Cas Ha. Oe 87S 88 TE HU 
Ak (Ca Ha; O4 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg。 

人 工 牛 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% BE RR TEL CTS : 25) 为 流动 相 ; 用 蒸发 
JG BER TS DU suu DU. 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 0.4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 蟾 酥 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 
试 品 溶液 10ml, 蒸 干 , 残 洽 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 
短 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 lOul.l5ul.BtiX d YE 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 工 牛 黄 以 胆 酸 (Czs HsoO;s) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg. 

【功能 与 主治 〗 AAR HAER. HT A E A n r 
S5 E] FER US HP AR JY JS OW. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 片 ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 ; 
外 用 研 末 调 甫 患处 。 

【注意 〗 孕妇 忌服 。 

[ix wA. 


牛黄 蛇 胆 川 贝 液 
Niuhuang Shedan Chuanbei Ye 


蛇 胆 半 薄荷 脑 | 
【 制 法 〗】 以 上 四 味 , 取 人 工 牛 黄 研 细 后 ,用 乙醇 浸泡 


24 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 川 贝 母 研 碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 
溶剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 ,浓缩 至 适量 。 取 芒 糖 . 峰 密 适量 ， 
加 水 制 成 糖浆 ,与 蛇 胆 汁 、 上 述 人 工 牛 黄 与 川 贝 母 提取 液 、 薄 
荷 脑 0. 04g 及 尼 泊 金 乙 酯 0. 5g 混 匀 ,加 水 至 1000ml, 搅 匀 ， 


* 656 。 


滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 黄色 至 标 黄色 液体 ; 味 甜 、 微 苦 , 有 
凉 喉 感 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 加 稀 盐 酸 1 一 2ml, 加 三 氯 甲 
烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 三 氯 甲烷 液 , 水 液 用 氮 试 液 
调 至 碱 性 ,加 三 氯 甲 烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 
Jodi RT , 残 漆 加 稀 盐 酸 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,分 置 三 支 试 管 
中 ,— E FP ACC LE Bp PESCE 1 一 2 滴 ,生成 红 棕色 沉淀 ;一 管 
"FJ ECL, 2e PR IE 1 一 2 滴 , 生 成 白色 沉淀 ; 另 一 管 中 加 入 硅 
钨 酸 试 液 1 一 2 滴 , 生 成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 40ml, 加 稀 盐 酸 6ml, 用 三 氯 甲烷 振 揪 提取 2 
次 ,每 次 40ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 于 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药材 28mg, 加 乙醇 
30ml, 超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蔡 干 , 残 酒 加水 40ml 使 溶 
解 , 自 “ 加 稀 盐 酸 6ml” 起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -正己 烷 - 冰 醋酸 -甲醇 
(16:2: 1: DARFA, HE JF . CHA» BP ii A o E - B AF- 
无 水 乙醇 (1 : 1 : 10) 的 混合 溶液 ,在 110 C Jm 29 10 分 钟 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 50ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 再 用 正 丁 醇 饱和 
的 水 洗 3 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蛇 胆汁 对 照 药 材 10mg, 加 正 
丁 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 EL. B "滤液 用 氟 试 液 洗 涤 2 
次 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 Iim E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5ml、 对照 药材 溶液 
和 对 照 品 次 液 各 2l. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 - 冰 酷 酸 -水 (4 : 0.5 : 4) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bst TF , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2%% 醋 酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ;用 燕 发 
JE CERES DU eR DU, 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
酬 制 成 每 1ml E 80ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 精密 量 取 本 品 10ml, 加 稀 盐 酸 
1ml, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 5 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ， 
ax Ie FH ERE TRE ERR ZR 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
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度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5pl1、20pl, 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 
计算 , 即 得 。 

Ak dni mlg 
不 得 少 于 45p8g。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 .化 痰 、 止 咳 。 用 于 热 痰 、 燥 痰 咳嗽， 
症 见 咳嗽 、 痰 黄 或 干咳 、 咯 痰 不 丈 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次; 小儿 酌 减 
或 遵 医嘱 。 

【规格 
装 150ml 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 处 保存 。 


含 人 工 牛黄 和 蛇 胆 汁 以 胆 酸 (CaH4Os) 计 ， 


(1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml (3) 每 瓶 


牛黄 清心 丸 ( 局 方 ) 
Niuhuang Qingxin Wan 
[47] 牛黄 25. 7g MH 45g 
J| 39g 甘草 150g 
山药 210g HUS 45g 
炒 苦 杏仁 37. 5g 大 豆 黄 卷 57g 
AGE 90g BAR 75g 
RE 48g 桔梗 39g 
防风 45g 些 胡 39g 
阿胶 olg TÆ 25g 
HA 75g AS 75g 
六 神曲 ( 炒 )75g 肉桂 54g 
FZ 44g Hs 22.5g 
浦 黄 ( 炒 )7.5g Eid x ACLER2 6.4g 
冰片 16. 1g 水 牛角 浓缩 粉 28. 5g 
H Ef 28. 4g 朱砂 69.7g 
雄黄 24g 


〖 制 法 〗】 以 上 二 十 九 味 , 除 牛黄 、 廊 香 或 人 工 廉 香 、 冰 片 、 
水 牛角 浓缩 粉 外 ,朱砂 、 雄 黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ; 冷 羊角 铁 研 
成 细 粉 ;其 余 山 药 等 二 十 二 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 牛黄 、 廊 香 或 人 
TRE IKA .水 牛角 浓缩 粉 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 
^], f 100g 粉末 加 炼 蜜 90~110g 制 成 大 蜜 丸 ,或 用 水 (加 入 
4% 炼 蜜 ) 泛 九 , 制 得 水 丸 , 即 得 。 | 

DERI 本 品 为 红 褐色 的 大 蜜 丸 或 水 丸 ; 气 芳香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4~ 
6um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 簇 晶 直 径 18— 32pm, Te TE T 38 BE 4 T 
中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 白 芍 )。 草 酸 钙 
针 晶 细小 ,长 10 一 32um, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白 
TO. HMRI Eh 3E 1€24— 50um Tr Te F [BUE sf E JE Ek 


颗粒 ,并 有 不 规则 纵 长 裂 锋 (水 牛角 浓缩 粉 ) 


牛黄 清心 丸 ( 局 方 ) 
液 细 胞 中 ( 麦 冬 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 
晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 韧 皮 纤维 淡 黄 色 , 梭 形 EE ILAE). 


联结 乳 管 直径 14~25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 (桔梗 )。 石 细胞 
杰 黄 色 ,贝壳 状 , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 显 ( 炒 苦 杏 仁 )。 果 
皮 表 皮 细 胞 黄 标 色 至 红 标 色 ,表面 观 多 角形 ,断面 观 角质 层 厚 
约 10pm( 大 囊 ) 。 种 皮 栅 状 细胞 淡 黄 色 ,长 45 一 80pkm( 大 豆 黄 
10. 。 花 粉 粒 黄色 ,类 圆 形 或 椭圆 形 ,直径 约 30km, 外壁 有 微 
细 疣 状 突起 ( 薄 黄 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 
暗黑 色 ( 朱 砂 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 术 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 
不 规则 碎 块 灰白 色 或 浅 灰 黄色 , 稍 具 光 泽 , 表 面 有 灰 棕 色色 素 
无 定形 团 块 淡 
黄 棕 色 , 埋 有 细小 方形 结晶 ( 廊 香 ) 。 

(2) 取 本 品 10 XL, 88 PE. CZ] 1.2g, 加 入 等 量 硅 藻 土 , 研 
细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 3 小 时 ,提取 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
5ml 超 声 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 
酸 和 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
精密 吸取 供 试 品 溶液 10pl、 上 述 两 种 对 照 品 溶液 各 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 
(20: 25 : 3 : 20 B. E ES TG TC S JE JF 30 ,展开 二 次 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 置 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 胆 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 及 殉 
IDEM o 

(3) 取 本 品 大 蜜 丸 6g, BI, MER E 3g, 研 匀 , 或 取水 丸 
4g, WERE ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 备用 , 滤 
渣 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 泪 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 15ml 微 热 使 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 为 1 一 2, 用 
乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ， 
残 注 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 i 
品 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4-6, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 


(5:3:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 296 — SUE 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 本 品 大 蜜 丸 15g, BRE, LESE E 7g. EJ ,或 取水 
Ju 8g, WERE, Ju] — A P oe 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE b. 3E 
三 握 甲 烷 液 ,残渣 挥 去 溶剂 ,加 水 饱和 正 丁 醇 50ml, 超 声 处 理 
40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 三 倍 量 氨 试 液 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 层 , 薰 
TRAFE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 昔 
Rb, XE HER A SR E Re X Em ASEP Rg p BR b, Jun FB 
醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ee 4T 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (65 : 3 
10)10 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
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晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](3) 项 下 乙醚 提取 液 , 挥 二 乙醚 , 残 漆 加 
乙酸 乙 酯 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 
药材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 
于 , 残 酒 加 乙酸 乙 酷 0.5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 洲 液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6 一 
10ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
十 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(REI 猜 去 氧 胆 酸 照 [ 鉴 别 ](2) 项 下 方法 进行 试验 。 
Bt um td rn ,在 与 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 
45 ti TH Fr] DLE. B] DE at I De OG DE A o 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 〗 ALEK, AEE. ATAK H S 
Er S BU 3k zm H EZ SEU ZEE SUP SRL VEA AI T8 a R A HH 
& NUM o 

用 法 与 用 量 】 
1. 6g, 一 日 1 次 。 

〖 注意 〗 idm. 


口服 。 大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,; 水 丸 一 次 


〖 规格 〗 (1) 水 丸 每 20 粒 重 1. 6g 
DKEA FILE 3g 
UER 密封 。 


【处 方 〗 人 工 牛 黄 1.7g 麦 冬 170g 
5 170g 莲子 心 170g 
天 花粉 170g 甘草 170g 
X 170g He 170g 
地 黄 100g j£% 100g 
fi 100g 玄 参 70g 
雄黄 185g 水 牛角 浓缩 粉 340g 
朱砂 135g 冰片 35g 
金银花 335g ATRE 1.78 


〖 制 法 〗 以 上 十 和 八 味 , 除 人 工 和 牛黄、 冰片、 人 工 磨 香 和 水 
牛角 浓缩 粉 外 ,朱砂 .雄黄 水 飞 , 其 余 黄 荟 等 十 二 味 粉 碎 成 细 
粉 ; 将 人 工 牛 黄 、 冰 片 、 人 工 磨 香 和 水 牛角 浓缩 粉 研 细 ,与 上 述 
药粉 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 110 一 130g 制 成 
KEA. BI. | 

CERI 本 品 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 将 、 
XE VIR. 


【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 5) T HE 
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色 , 19 JE , BER, TLA S CERO. ERE PSAE dh. BS 50— 
140pm( 大 黄 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 
多 角形 .长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红 
色 ( 柱 子 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵 横 交 错 ,纤维 短 梭 形 ( 连 普 ) 。 
不 规则 雁 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 碎片 灰 
F1 6, 2X 1 IK 98 G8, , 稍 具 光 泽 ,表面 有 灰 标 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 
规则 纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 )。 不 规则 细小 颗粒 瞳 棕 红色 ， 
有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 约 76um ,外 
RETE DRE EC. EL 3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 )。 

(DRA m 3g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 2g; 研 人 匀 , 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml fi YR 
解 , 再 加 盐酸 1ml, 加热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 落 干 , 残 酒 加 三 握 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 洲 液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EAE 
上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15:5:1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 五 个 栖 黄 色 效 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 BARAER MRENE. 

(3) 取 本 品 6g, BRY, Jn Rb SE E 4g, 研 色 , 加 石油 醚 
(60—90'C5)30ml, HI EA 30 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 尽 
石油 醚 ,加 无 水 乙醇 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 泪 过 ,滤液 燕 
于 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 铝 溶液 。 兄 取 桩 子 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
G: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 2g,; 人 研 匀 ,加 甲醇 10ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 绿 原 酸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 1041, o] RR 
品 溶液 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 - 甲 
酸 -水 (7 : 2.5: 2.5) 的 上 层 洲 液 为 展开 剂 SOT RC ETF, 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (46 : 54 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 深 液 的 制备 KEZI E mE E ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml Sr 60pg 的 溶液 , 即 得 。 
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牛黄 清 感 胶 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 约 1g TA PRAE JA SEEERESE T. ES], EE 100ml 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% 8 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 黄 苓 以 黄 蕉 并 (CaHisOu ) 计 ,不 得 少 于 5. 0mg。 

〖 功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 惊 安神 , 目 渴 除 烦 。 用 于 热 
入 心包 、 热 成 动 风 证 , 症 见 身 热 烦躁 、 芭 迷 、 舌 杰 层 和 干 、 诡 语 狂 
躁 AREE BETERI. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 


DÆI 孕妇 禁用 ;不 宜 久 服 。 
规格 〗 每 九重 2. 2g 
(I ER 密封 。 
Niuhuang Qinggan Jiaonang 
〖 处 方 〗 黄 芬 166.7g 金银花 166. 7g 


XE 333. 3g 人 工 牛 黄 50g 
珍珠 母 166.7g 

CANAI 以 上 五 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,珍珠 母 粉 碎 成 细 粉 ; 
金银花 、 连 项 加 水 (用 醋酸 调节 pH EE SORAK. 88 — 
次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密 
度 为 1. 30~1. 35 (60 ) 的 稠 襄 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ; 黄 苓 加 水 
WALKER 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05— 1.10 (800) B 3E EE. 10% 盐 
酸 溶液 调节 pH 值 1.0 一 2.0, 在 80'C f 2 小 时 , 静 置 24 小 
时 , 渡 过 ,沉淀 加 8 一 10 倍 量 水 ,用 40765 SUDO SP IG ETE 3 
pH 值 至 7.0, 再 加 等 量 乙醇 ,加 热 至 60C ,搅拌 使 沉淀 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 用 10%% 盐 酸 溶液 调节 pH 值 至 2.0.1k 60'C 保温 
1—2 小 时 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 pH 值 为 2.0 的 酸性 水 
洗涤 2 次 ,收集 沉淀 ,在 60C 和 干燥, 粉碎 成 细 粉 ,过 第 。 取 人 
工 牛 黄 细 粉 ,与 上 述 三 种 细 粉 及 滑石 粉 20g RI RARR, 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 浅黄 标 色 至 黄 标 色 的 
DES S 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 
岂 ,表面 多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 多 
数 为 不 规则 锯齿 状 ( 珍 珠 母 )，。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 . 绿 原 
蚂 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 


述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 注 膜 上 ,以 醋酸 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 | 

(DRE HR Z5 p. 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 20 分 
th UE VERWER I RAA AR. 5) DUE R OD BS Jn H 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 、 上 
述 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 辛 点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 人 工 牛 黄 对 照 药材 0.1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 另 取 胆 酸 
对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 img 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 , 上 述 对 照 药材 溶液 
各 4 由 上述 对 照 品 洲 液 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20:25:3:2) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
105C 加 热 数 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bii £5, B5] De 2G BE o 


REI MACRA FARKE GA] 0103). 
〖 含 量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 芮 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 黄 芬 背 对 照 品 10mg, 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 适量 , 置 水 浴 中 加 热 使 溶解 , 放 
冷 , 加 50% Hi RAE, 摇 匀 , 即 得 (每 lml ERAH 
0. Img). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 0.7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% f R 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 抬 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50 96 H8 f 
稀释 至 刻度 8] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5~ 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak for A EE DL EE E CCS Hi Ou HR f P 
Jj l0.0q1g. 

CHASER WLDUEtXE ,清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 , 内 
郁 化 火 所 致 的 感冒 发 热 ,咳嗽 , 咽 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 粒 ,一 日 3 次 ;儿童 酌 
减 或 遵 医嘱 。 


。 659 * 


牛黄 解毒 丸 


〖 规格 〗 每 粒 装 0. 3g 
贮藏 〗 密封 。 


E ues UL qo dem pA Sg 


Niuhuang Jiedu Wan 


[4751 ATEH 5g 雄黄 50g 
石膏 200g 大 黄 200g 
黄 今 150g 桔梗 100g 
冰片 25g 甘草 50g 


制 法 〗 以 上 八 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰片 外 ,雄黄 水 飞 成 极 
ZI] s ;其 余 石 襄 等 五 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 冰片 人工 牛 黄 研 细 ，, 与 
上 述 粉 末 配 人 研 , 过 第 , 混 匀 。 每 100g Wok Hk 25 26— 36g 与 
适量 的 水 o Z FL > MRK E AL ,低温 干 燥 ; 或 每 100g 粉末 加 炼 
Æ 100— 110g 制 成 天窗 丸 , 即 得 。 

性 状 了 本 品 为 标 黄色 的 大 密 丸 或 水 密 丸 ;有 冰片 香气 ， 
US ENSEM 

〖 鉴别 〗 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : M) A TED HE 
色 , 梭 形 , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 芬 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 
257r Sh JE BR ECE). HEBR TS eh. Efe 60 一 140pm 
(大 黄 )。 联 结 乳 管 直 径 14 一 25pum，, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 村 
醒 ) 。 不 规则 雁 块 金黄 色 或 橙黄 色 ,有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 请 
Ri mE, A FEAA R). 

DORE i 2K E JL 3g WI, 2X BU S L 3g, 剪 碎 , 加 硅 藻 
土 2g, 研 匀 ,加 三 氯 甲 烷 15ml, 超 声 处 理 20 4r, E zb de A 
备用 ,滤液 蔡 干 ,加 乙醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 湾 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 - 
甲醇 -醋酸 (20 : 25: 3 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bp , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 10 分 钟 , 置 紫 
外 淆 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 冰片 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg BUR 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 20 ,分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 [鉴别 62) 项 下 的 滤 渣 , 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 超 


声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml.zk D CR URGROZECY 8 
Hb ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 
钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 ， 
挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 
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黄 对 照 药材 0. 1g;, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶 
液 各 3pl, 分别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 
H 38 ES E ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 
D BJ E JZ T8 Tit 29 JE JF 300, ET. HU BUE EA h EAT 
(0365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 5 4 $E GL DeOG BE Ei ELA ZR ICD SUE S DE X 
变 为 红色 。 

(05) 取 [鉴别 ]04) 项 下 的 备用 残渣 ,加 乙醇 适量 使 洲 解 ,加 
在 聚 酰胺 柱 (14 一 30 目 ) 上 ,用 水 125ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 
以 85 为 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 
无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 今昔 对 照 品 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Gpl, XER m 18 
Wi 3ul. TALR FE EA 4 V6 SALA HI X2 HT AE ZT 2E R A YA VR 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 
1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 和 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 浴 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

检查 〗 水 分 大 蜜 丸 不 得 过 17.0% (通则 0832) 。 

三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 ,人 研 雄 , 精 密 称 取 1. 9g， 
或 取 大 蜜 丸 适 量 , 剪 碎 , 精 密 称 取 2.9g, 加 稀 盐 酸 20ml, 时 时 
搅拌 40 分 钟 , 滤 过 ,残渣 用 稀 盐 酸 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅 拌 
10 分 钟 。 洗 液 与 滤液 合并 , 置 500ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 € 
义 。 精 密 量 取 2ml, 加 盐酸 5ml 与 水 21ml, 照 砷 盐 检 查 法 ( 通 
则 0822 第 一 法 ) 检 查 ,所 显 砷 斑 颜 色 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
FH BE RR 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 大 蜜 丸 , 剪 
KE IR S]. CZ 1g, 精 密 称 定 ;或 取 本 品 水 密 丸 ,人 研 碎 , 取 约 
0. 6g ,精密 称 定 ,加 70% Z AE 30ml, X8 P$ b 3830 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 少量 70264 B A X UETRT d T 
残渣 , 洗 液 滤 和 人 同一 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 至 刻度 , 播 义 ;精密 
ER 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 7026 Z, BE 28 ZU BE , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ade CABLE, (Ca Hu O01) 计 , 水 蜜 刀 每 1g 不 得 
少 于 10. 0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 20. 0mg。 


-H 
H 
C 
4 


〖 功 能 与 主治 〗 ARAME. HTAA AR RI AT 
BR PORE. O TT E H A o 
〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 2g, X E JU — X1 


丸 , ,一 日 27-3 次 。 
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【注意 〗 孕妇 禁用 。 
【规格 〗 KÆ L 100 九重 5g; KEAL FALE 3g 
【贮藏 】 密封 。 
FARSA 
Niuhuang Jiedu Pian 

处 方 〗 人 工 牛 黄 5g 雄黄 50g 

^i '& 200g Kd 200g 

$i 150g 桔梗 100g 

冰片 25g 甘草 50g 
〖 制 法 〗 以 上 八 味 ,雄黄 水 飞 成 极 细 粉 ;大 黄粉 碎 成 细 


粉 ; 人 工 牛 黄 、 冰 片 研 细 ; 其 余 黄 蕉 等 四 味 加 水 前者 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 或 干燥 成 干 漫 襄 ,加 
人 人 大黄、 雄黄 粉末 , 制 粒 ,干燥 ,再 加 入 人 工 牛 黄 、 冰 片 粉末 , 温 
匀 ,压制 成 1000 片 (大 片 ) 或 1500 片 ( 小 片 ) ,或 包 糖 衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 素 片 .糖衣 片 或 薄膜 衣 片 , 素 片 或 包 衣 片 
除去 包 衣 后 显 柠 黄色 ;有 冰片 香气 , 味 微 否 、 辛 。 


【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : SETTE BA 
直径 60 一 140km( 大 黄 ) 。 不 规则 碎 块 金 黄色 或 橙黄 色 , 有 光 
EER). 


(2) 取 本 品 5 Fr EZ A C56 10ml, 充 分 振 播 ,放置 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙 
醇 制 成 每 lml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5p1, 对 照 品 溶液 241, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRTF. BEDA 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 Hr , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 10ml 研磨 , 滤 过 ,滤液 
RT ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 照 牛黄 解 
毒 丸 [鉴别 ](2) 项 下 自 “ 另 取 胆 酸 ” 起 试验 , 显 相 同 的 结果 。 

(4) 取 本 品 1 片 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 10ml, 2E F, EE K 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 
lml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 茸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 以 送 甲 基 纤 维 素 钠 为 铬 合剂 的 
硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 5 个 柳 黄 色 荧 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相 


py B9 4 E E. S TH [n] F5] EE EC, 9 OG DE R3 EAR AUD ER JR PE 
点 变 为 红色 。 | 

(5) 取 本 品 4 片 , 研 细 , 加 乙酸 30ml, 8 PS RP ER 15 分 钟 ， 
滤 过 , 弃 去 乙醚 , 滤 涛 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 , 残 酒 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 滴 加 盐酸 调 
节 pH 值 至 2 一 3, 加 乙酸 乙 酯 30ml REER, TRARA 
液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
HOSTE REL SS Jn FH dl 8E 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 以 全 4% 醋酸 钠 的 凌 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 
3 :1 ;1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 哎 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 20 片 ( 包 衣 片 除去 包 衣 ), 研 细 , 加 石油 醚 
(30—60'CO-Z, BR C3 : 1) 的 混合 溶液 30ml, 加 10% EMRA 
钠 溶 液 1 滴 , 摇 匀 ,超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,滤纸 及 
滤 渣 置 90C 水 浴 上 挥 去 溶剂 ,加 三 氯 甲烷 30ml, 超声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 90'CIK18 Ez& Z3 T A0 4&8 — 
APEPRE: 2) 的 混合 溶液 1ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药材 20mg, 加 三 氯 甲烷 
20ml, 加 10% 亚 硫酸 氨 钠 溶液 1 滴 , 播 匀 , 自 “超声 处 理 15 分 
钟 ? 起 , 同 法 制 成 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 10 几 ,分别 点 于 同 
一 硅胶 G EE E. DA d E C30 — 60'Co- — ARCHI -HP SR 
酯 -甲酸 (20:3:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 
干 , 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 及 荧光 斑点 ; 
加 热 后 ,斑点 变 为 绿色 。 

〖 检查】〗 三氧化二砷” 取 本 品 适 量 ( 包 衣 片 除去 包 衣 )， 
研 细 ,精密 称 取 1. 52g, 加 稀 盐 酸 20ml, 时 时 搅拌 1 小 时 , 滤 
过 , 残 漆 用 稀 盐 酸 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅 拌 10 分 钟 , 洗 液 与 
滤液 合并 , 置 500ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 
取 5ml, Æ 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 2ml， 
加 盐酸 5ml 与 水 21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 
查 ,所 显 砷 斑 颜 色 不 得 次 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NUS 20 片 ( 包 衣 片 除去 包 衣 ), 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 7095 6 BE 
30ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 70% 乙醇 分 次 洗涤 容器 和 
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残渣 , 洗 液 滤 和 人 同一 量 瓶 中 ,加 70% 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ;精密 
量 取 2ml, Er 10ml 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 至 刻度 3$ 5] . BS 

测定 法 分 别 精密 吸 到 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
10pl, 注 入 液 相 色 详 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 芬 以 黄 芬 背 (Cz Hi O11) 计 ,小 片 不 得 少 于 
3. 0mg; 大 户 不 得 少 于 4.5mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 火热 内 盛 , 咽 喉 肿 痛 , 牙 
眠 肿 痛 , 口 百 生 疮 , 目 赤 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 片 一 次 3 片 , 大 片 一 次 2 片 ,一 
H 259 x. 

【注意 站 GM. 

[EE 密封 。 


Niuhuang Jiedu Ruanjiaonang 


[4773 人 工 牛 黄 2. 5g 雄黄 25g 
^8 100g 大 黄 100g 
B Ug 桔梗 50g 
冰片 12. 5g H5 25g 
[5:53 以 上 八 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,冰片 研 细 ;雄黄 水 飞 


成 极 细 粉 ;大 黄粉 碎 成 细 粉 ;其 余 黄 蕉 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ， 
每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ,加 入 雄黄 、 大 
黄粉 末 , 混 匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 人 工 和 牛黄 、 冰 片 及 大 豆 
iili 18.5] REALE RE ol p, 1000 粒 , 即 得 。 

CEI 本 品 为 软 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 黄 色 黏 笛 状 液体 ;有 
UK Rr ACCRUE SE 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 
块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 为 
60—140um CK D , 

DRA ái P3] 2g, 加 二 氯 甲 烷 25ml, 研磨 10 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml, 研 磨 2 分 钟 , 取 上 清 液 作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 im 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 
3 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 C Ji E PE d id. C TE BUE. E XX P 3G C365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 水 20ml, $k f 1ml, 加 热 回流 
40 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 , 残 
漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 
对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
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G ER EE.UU B EEC30—60'COo-H Eg Z, Fü-H RS CIS 1 5: 
DE E ESTER IR 7 FE JT A, ET B MT E RP 36 (365nm) 
下 检视 。 供 试 草 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 区 光斑 点 。 l 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 人 3 : 1) 的 混合 溶 
W 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 节 干 , 残 酒 用 乙醚 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 游 液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3: 1: DIR FH. 
JF BUB BTE EDI 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml O.1mg 的 次 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 H 

(iE) 三 氧化 二 砷 ， 取 本 品 内 容 物 适量 , 混 匀 , 取 
1.52g, 精 密 称 定 ,加 稀 盐 酸 20ml, 时 时 搅拌 1 小 时 ,离心 ( 转 
速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 ,分 取 上 清 液 ; 残 演 用 稀 盐 酸 洗浴 
2 次 ,每 次 10ml, 搅 拌 10 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 F) 
5 分钟 ,分 取 上 清 液 ,与 上 述 上 清 液 转移 至 分 液 漏斗 中 , 混 勺 ， 
EE 30 分 钟 ,分 取 上 清 液 ,转移 至 500ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 全 
刻度 , 播 匀 。 精 密 量 取 2ml, 加 盐酸 2ml 与 水 21ml, 依 法 ( 通 
则 0822 第 一 法 ) 检 查 。 所 显 砷 斑 颜 色 不 得 次 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

(EENEI 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEGC- 
20M) 为 固定 相 ,; 涂 布 浓 度 为 10%; 柱 温 为 155'C 。 理 论 板 数 
按 正 十 五 煤 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

校正 因子 测定 取 正 十 五 烷 约 125mg, 精密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,用 石油 醚 (60 一 90C ) 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勾 ， 
作为 内 标 溶液 。 男 取 冰 片 对 照 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 
量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 5ml, 用 石油 醚 (60 一 90C ) 溶 解 并 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1 一 2 则 ,注入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 
校正 因子 。 

供 试 品 溶液 的 制 第 


mr 
Ez 


取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.9g， 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 淤 
液 5ml, Ef 95: JL Ar 3 SE (60 — 90 7C) 20m, $8.5] , 滤 过 , 取 续 
滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lyl, 注 入 气相 
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色谱 仪 , 测 定 , 以 龙 脑 、. 异 龙 脑 峰 面 积 之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰 片 (Cio HisO) 不 得 少 于 8. 8mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 火热 内 盛 , 咽 喉 肿 痛 , 才 
Hg EUR DI RE H zRIUR . 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 一 3 次 。， 


DESI 孕妇 禁用 。 
〖 规格 〗 每 粒 装 0. 4g 
〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 
牛黄 解毒 胶囊 
Niuhuang Jiedu Jiaonang 

[45751 人 工 牛 黄 5g 雄黄 50g 

石膏 200g 大 黄 200g 

B 150g Ti BE 100g 

冰片 25g 甘草 50g 
[EY 以 上 八 味 ,雄黄 水 飞 成 极 细 粉 ;大 黄粉 碎 成 细 


粉 ; 人 工 牛 黄 研 细 ;冰片 研 细 ,或 用 倍 他 环 糊 精 包 合 ; 其 余 黄 从 
等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 并 浓 
缩 至 适量 ,加 入 雄黄 和 大 黄 的 粉末 ,或 加 入 雄黄 、 大 黄粉 末 及 
适量 淀粉 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,或 粉碎 成 细 粉 ,再 加 入 人 工 牛 
黄 .冰片 或 冰片 包 合 物 , 混 匀 REALE SE sl. 1000 粒 或 1500 
粒 , 即 得 。 | 

DERRI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 的 颗粒 和 粉末 
或 粉末 ;有 冰片 香气 、 味 微 兰 LE. 

[2301 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :不 规则 碎 块 金黄 
EREE G, AtA UER). HRA mK. BEAN 60 一 
140umCX XD, 


(2) 取 本 品 内 容 物 适量 (相当 于 饮片 约 1.7g) ,进行 微量 


升华 ,所 得 白色 升华 物 ,加 甲醇 0.2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 
乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 内 容 物 适量 (相当 于 饮片 约 1.7g), 加 三 氯 甲 
烷 15ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 乙 
醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 
胆 酸 对 照 品 , 分 别 加 乙醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 
FR-HH BE-NÉER(20 : 25 : 3 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
th BRF BEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 


位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 适量 (相当 于 饮片 约 1.7g), 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 三 
A FUE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 
0. 2g ,加 甲醇 5ml, 自 “ 超 声 处 理 20 分 钟 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 大 黄 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 
同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 置 氨 蒸 气 中 午后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 
变 为 红色 。 | 

(5) 取 本 品 内 容 物 适 量 ( 相 当 于 饮片 约 1.7g), 加 乙醚 
30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 LE D PEU RE ,加 
甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 
20ml, 加热 使 溶解 , 滴 加 盐酸 调节 pH fx 2—3. MARZ 
30ml 振 摇 提 取 , 分 取 乙 酸 乙 酯 提取 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黄 苓 对 照 药 材 1g, 自 “加 乙醚 
30ml* 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲 
醉 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5u, 分别 点 于 同一 
以 含 4% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 ;在 与 对 照 唱 色谱 的 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 的 暗 
绿色 斑点 。 | 

【检查 〗 三 氧化 二 砷 。 取 本 品 内 容 物 适量 , 研 细 , 取 适 
量 ( 相 当 于 雄黄 0. 188g) ,精密 称 定 ,加 稀 盐 酸 20ml, 时 时 搅拌 
1 小 时 , 滤 过 ,残渣 用 稀 盐 酸 洗 涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅 拌 10 分 
钟 , 洗 液 与 滤液 合并 , 置 500ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , t% 
匀 。 精 密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 
量 取 2ml, 加 盐酸 5ml 与 水 21ml, 依法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 
查 。 所 显 砷 斑 颜 色 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01032 . 

LERNE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 曲 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 混 匀 , 研 细 , 取 适量 (相当 于 饮片 约 0.7g) ,精密 称 定 , 置 锥 
形 瓶 中 ,加 甲醇 80ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 
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牛黄 镇 惊 丸 


100ml 量 瓶 中 ,残渣 及 容器 用 甲醇 20ml 分 次 洗涤 DE TR YR UE. 
入 同一 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 3$ 5] , f 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 101l, TE 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca His O14 ) 计 ,5 规格 (17] 不 
得 少 于 6. 0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 4. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 火热 内 盛 , 咽 喉 肿 痛 , 才 
ARAH, O TÆ. H ARA. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 [ 规 格 (1)] ,或 一 次 3 粒 
[规格 (2)] ,一 日 2 一 3 次 。 
] 孕妇 禁用 。 
(1) 每 粒 相当 于 饮片 0.78g 


规格 
0. 4g, 每 粒 装 0. 5g (2) 每 粒 相 当 于 饮片 0. 52g ”每 粒 装 0. 3g 


每 粒 装 0. 3g  RETUR 


[I IRR) 密封 。 


Niuhuang Zhenjing Wan 


LAI 牛黄 80g 全 蝎 300g 
炒 伪 看 100g 珍珠 100g 
ATRE 40g 朱砂 100g 
EU 100g K Pk 200g 
FH RE 100g 防风 200g 
3&3H 60g 胆 南星 100g 
制 日 附子 100g 半 夏 ( 制 )100g 
KÆR 100g 冰片 40g 
iEn 100g 甘草 400g 


〖 制 法 〗】 MEHAR IRER ATRE kH Sh HEA, 
朱砂 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;其 余 全 网 
等 十 二 味 粉碎 成 细 粉 ;将 牛黄 、 人 工 廊 香 . 冰 片 研 细 , 与 上 述 粉 
末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 35~508g 与 适量 的 
水 , 泛 丸 , 低 温 干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 110 一 140g 制 成 小 
塞 丸 或 大 密 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 
T ERI LIRE 

LEAI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 厚 壁 细胞 多 角形 
或 长 多 角形 ,直径 70~180um, 壁 较 厚 , 微 木 化 , 纹 孔 明显 (天 
麻 )。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30nm( 防 风 )。 草 酸 钙 砂 
品 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 含 晶 细胞 连接 成 行 ( 钩 蔬 )。 纤 维 
束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 维 (甘草 ) 。 腺 鳞 头 
部 8 细胞 , 扁 球形 ,直径 约 9g0um, 柄 短 , 单 细胞 (薄荷 )。 不 规 
则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 ,有 光泽 ,有 了 时 可 见 细密 波状 纹 
理 (珍珠 ) 。 不 规则 碎 块 淡 黄 绿色 或 棕 黄 色 ,透明 或 半 透 明 ( 歼 
珀 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 栖 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 ) 。 不 规则 组 
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小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 体 壁 碎 片 无 
色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 僵 蚕 )。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ， 
有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 

(2) BUR Eh zK 82 JL 5g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 8g, 前 
RRMEBEL 5g, 研 名。 加 三 氧 甲烷 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 蒸 寺 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 多 
合剂 的 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 (2) 项 下 的 药酒 , 挥 去 三 氯 甲 烷 , 加 7%% 硫 酸 
的 45% 乙 醇 溶液 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ,冷却 , 滤 过 ,滤液 挥 
尽 乙 醇 , 用 石油 醚 (30 一 60C ) 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 
石油 醚 提取 液 , 挥 干 , 残 泻 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 
钠 为 黏合 剂 的 硅胶 GE, 省 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 甲 
-LRZ -IER (10 : 20:7:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

〖 功 能 与 主治 〗 镇 惊 安神 , 祛 风 豁 疾 。 用 于 小 儿 惊 风 ,高 
热 抽 搞 , 牙 关 紧 闭 MERE., 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 .水蜜 丸 一 次 1g, 小 蜜 丸 一 次 
1. 5g; 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 1~3 次 ;三 岁 以 内 小 儿 酌 减 。 

【规格 〗 KEJL HILE L 5g 


po 
m 
Qitong Wan 
[4h753 木 香 165g HX 165g 
IRA jK 662g Hsc Gb 110g 


AU E 35g 

〖 制 法 〗 以 上 五 味 , 除 朱砂 粉 外 ,其 余 木 香 等 四 味 粉 碎 成 
ZUES o x tt , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 ,用 朱砂 粉 包 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 朱红 色 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 暗 你 
ZL (6,28 £L (8; C ER Ho MFR. 

【鉴别 ORA m 5g, UAI EHA P ER E R E E 7 
炭化 , 放 冷 至 室温 ,加 硫酸 2ml 使 湿润 ,加 热 至 硫酸 蒸气 除 尽 
后 , 置 600 炽 灼 使 完全 炭化 , 放 冷 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 , 渡 
过 , 取 滤 液 1ml, 加 氨 试 液 数 滴 , 即 生成 白色 胶 状 沉淀 ,再 加 再 
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素 磺 酸 钠 指 示 液 数 滴 ,溶液 变 为 樱 红色 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 湘 备用 ,滤液 挥 干 , 残 泻 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 - 丙 酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 126 8 
EMRA R TE 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤 深 ,加 甲醇 50ml, 超声 处 
HE 20 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 少量 甲醇 洲 
解 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内径 为 1. 5cm) 上 ， 
用 甲醇 40ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 40%% 甲 醇 40ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
FE MR ,残渣 挥 尽 乙酸 , 自 " 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 " 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5u1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.50 10'C DAR CE B. EE 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 碘 点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(ORA i 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
mR. PRRI ZIE 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 
取 芋 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 涂 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
i Gul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 
(10 : 3) 为 展开 剂 , 置 氨 藻 气 饱 和 15 分 钟 的 展开 迄 内 ,展开 ， 
取出 , 眩 干 , 喷 以 草 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[19293 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

《含量 测定 〗 木 香 ”上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 , 检 测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 去 氧 木 香 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 去 氧 木 香 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml g 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 2. 5g, 精 密 
称 定 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
10 几 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 木 香 以 去 氨 木 香 内 酯 (CsHisO; ) 计 ,不 得 少 


本 

朱 础 粉 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 
形 瓶 中 ,加 硫酸 25ml 与 硝酸 甸 2g, 加 热 使 成 微 黄色 溶液 , 放 
冷 , 缓 缓 加 水 50ml, 滴 加 4% 高 鳃 酸 钾 溶 液 至 显 粉红 色 , 再 滴 
加 2 办 硫酸 亚 铁 涂 液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 镑 指示 液 2ml, 
Hit SUR BUB ER CO. 02mol/L) 滴 定 。 每 1ml i SC RE £93 A 
il (0. 0Zmol/LO fH 4 F 2. 326mg W RAER HgS). 

本 品 每 lg ERWA AMAER HgS, AN2A 36mg., 
〖 功 能 与 主治 〗 行 气 止 痛 , 健 胃 消 澡 。 用 于 气 机 阻 清 he 
JE KR. 


f 3 口服。 一 次 3. 4g, 一 日 1 一 2 次 。 
规格 〗 每 瓶 ( 袋 ) 装 3. 4g 
《贮藏 〗 密封 。 
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[4h75] KH hift E dj 2 
TE MiA 
KHE HA 


KEDAI LÀ EZNSSR.ES SES] REE, A A a DAE o 2H 
粉 LZ ESI RUE SU] S. GASSE KHE, MA M tE k 
前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 清 襄 , 加 入 
上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ,加 入 辅料 适量 , 混 匀 , 制 
粒 , 干 燥 , 压 制 成 500 片 , 包 注 膜 衣 , 或 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
EX I E iot o 

鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 厚 壁 组 织 碎片 绿 
黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 
孔 细密 ( 延 衣 索 ) 。 草 酸 钙 复 晶 , 直 径 18—32uüm.Tf TET 08 8 
细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 复 晶 ( 白 芍 ) 。 

(2) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 UTAH LC 7.5g, 加 乙醇 50ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蔡 干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 芍 药 背 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml E img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 7.5g, 加 水 40ml, 强 
力 振 摇 约 5 分 钟 使 溶解 ,离心 5 分钟 (转速 为 每 分 钟 3000 
转 ), 取 上 清 液 , 用 氨 试 液 调 太 pH 值 至 9, 用 乙醚 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 洽 加 三 握 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 
成 每 mE Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


* 665 。 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5> 10pl. 分 别 点 于 癌 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (8 : 2.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 鱼 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 咒 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 10g, 加 石油 醚 (30 一 
60'C) 40 ml , HFT A XE 20 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 ,加 乙 
醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 取 上 清 液 VH E T PEEL CS RS 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 水 
40ml; 煎 者 40 分 钟 , 放 冷 , 泪 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 石油 醚 
(30— 60'C) 40ml , 超声 处 理 20 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 
干 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 取 上 清 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 周 ,分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (2 : 2 :0.1) 为 展开 
剂 ,展开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 广 药 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml E 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 或 20 片 ( 糖 衣 片 ), 除 
去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 赛 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 PEE XE XE E HB P l 
醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 区 以 芍药 昔 (Cs Ha On) tH, GL CDIA 
得 少 于 6. 0mg;[ 规 格 (2)J 不 得 少 于 3. 0mg。 | 

功能 与 主治 〗 FFAA, ARIM. HTPR A , 胸 
Jis BI E» ES oc ARR e 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 HORS CDI 6 Hr UE 
(2)] ,一 日 3 次。 


CGE] uum. 

【规格 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 5g 
(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 25g 

E mE 密封 。 
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〖 处 方 〗 柴 胡 醋 延 胡 索 
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AGRI DEAR, IAR aE, ES DN ERE Ad PER W 
及 水 提 液 备用 HERE., Monk S3] SE URIK — 1X 86 
一 次 2 NRI L, A Ek REIR A P 58 LBS 0 BR 19 
水 提 液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.18 — 1.23 
(5075 ) 的 清 膏 , 加 芒 糖 和 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 , 嘎 人 挥发 油 , 混 


5). BD f. 

DERI 本 品 为 淡 棕 色 至 棕 黄 色 颗 粒 ; 有 共 特 寞 香气 , 味 
甜 、 微 否 辛 。 

LEII 〈1) 取 本 品 15g,; 加 乙醇 40ml, ix dg 1 小 时 ,时 时 


振 揪 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加水 5ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 30ml 振 摇 提取 , 正 丁 醇 液 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, RIE 
T BEREZECT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
节 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 4ul; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 隧 干 , 喷 以 5 兴 香 草 醛 硫 酸 浴 液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清 上 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫色 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 Ap b UE E SUE 
RRT ,残渣 加 ARRA R 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 提取 2 次 ， 
每 次 15ml, 分 取水 层 , 用 氨 试 液 调 pH 值 至 9, 再 用 乙醚 提取 2 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 漆 加 三 氯 甲 烧 1ml TR 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 
成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 LO OE Gm RE Sul, 分 
别 点 于 同一 以 2%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 极 上 ,以 
正 已 煤 - 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 
于 , 置 碘 燕 气 中 下 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 。 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 何 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

DREI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.02mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (28 : 72) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 背 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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升 血 颗粒 


Zk dh BASE AA A^IZPH CCn Ha On ) t ^8 


F 7.5mg. 
(HRS FAAA, ABI. HITOTb CHE s 
Ji BRE B DERM. 
【用 法 与 用 量 〗 Fk. —GÓX148.—H 33K. 
DEAE Gu. 
【规格 〗 ERR 5g 


cs 


升 气 养 元 糖浆 
ohenggi Yangyuan Tangjiang 


LFI 3$ 125g 黄芪 125g 
龙眼 肉 50g 

〖 制 法 〗】 以 上 三 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ; 静 置 , 取 上 清 液 浓 缩 至 相对 和 密 
度 为 1.07 一 1. 11(60~80C ) 的 清 襄 ,加 蕊 糖 500g, 加 水 适量 ， 
溶解 ,者 沸 , 加 入 茶 甲 酸 钠 3g, 搅 匀 , 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 混 
匀 , 即 得 。 | 

性状 了 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 味 甜 。 

[303 (1) 取 党 参 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 30ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 [ 含 量 测定 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 
量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl、 上 述 对 照 药 材 溶液 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 
加 热 3-5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
” “(2) 取 黄芪 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 30ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 同 5 含 量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 豚 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul, EEX R A A 
液 10p1 及 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 RHE, F, mE 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C 加 
涩 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.18( 通 则 0601) 。 

pH 和信 应 为 4.0~-5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (82 : 180 WE ZB JH 2 ROG TCR 8 


测 顺 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 氏 甲 并 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
An FP EE d Iim p 0. Smg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 25ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 
转移 至 Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 


液 9 Bl 得 o 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl, 供 试 品 溶 液 


1l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计算 , 即 得 。 
本 品 每 1ml 含 黄 氏 以 黄 工 甲 芽 (CsHesOu ) 计 ,不 得 少 
T 40ug. | 
〖 功 能 与 主治 〗 益 气 , 健 脾 , 养 血 。 用 于 气 血 不 足 、 脾 胃 
虚弱 所 致 的 面色 获 黄 ,四肢 乏力 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 2 次 。 
规格 〗 (1) 每 瓶装 20ml (2) 每 瓶装 250ml 
ERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
Tt Sj du 
shengxue Keli 
[4h77 8 | H 
山楂 新 阿胶 
AR 
〖 制 法 〗 — UA ELTE BR se 9L L3 RT He 4-391] E 8c REOR b] IN ZR 


13 HARE EAE C UKUNDK BU LY oa IER E SE TE RCYÉ Af 
至 适量 ,加 入 1.5 信和 量 乙 醇 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 回 收 乙 
醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 辅料 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CHERI 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 酸 。 

鉴别 (1) 取 本 品 4g, 辕 击 吉 中 , 炽 灼 至 完全 灰 化 后 ， 
滴 加 10 滴 硝 酸 , 继 续 加 热 至 烟雾 消失 , 放 冷 ,加 盐酸 1ml, 加 
热 使 残渣 溶解 ,加 水 9ml, 滤 过 , 取 滤 液 , 照 铁 盐 的 鉴别 方法 
(通则 0301) 试 验 , 显 相同 的 反应 。 | 

《2) 取 本 品 2g, 研 细 , 置 具 塞 试管 中 ,加 6mol/L 盐酸 溶液 
10ml 253€ , Et 105 C HERB rP JL 6 小 时 ,加 水 8ml, $E]. JE 
LUAR T REM 5096 FREE lOml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
B APPEAR IS HE i L- ja A R X EE h D 50% 甲 醇 制 
成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 茶 酚 -0. 5% 硼 砂 溶液 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 0.2% 节 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 
至 闹 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g. BF 2H UU F EE 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 yë 


。 667 。 


ANY 


RE 


仁 青 芒 


EERST IRAK 10ml, 加 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 浓 氨 试 液 洗涤 2 
次 ,每 次 10ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 
下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (32 : 680 为 流动 相 ; 用 莹 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 工 甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 入 甲醇 50ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kKHz) 60 分 钟 , 滤 过 , 滤 漆 及 滤器 
用 甲醇 10ml 分 2 次 洗涤 , 洗 液 并 人 滤液 , 蒸 干 , 残 漆 加 水 
20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 授 提取 4 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 浓 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 50ml， 
弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 薰 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 20p1. BA 
溶液 10~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 
BIEN. 

Æ h fy lg A RE AE E P E C Ca Heu) Ho 8 187P 
Fo DO. 

〖 功 能 与 主治 〗 补 气 养 血 。 用 于 气 血 两 虚 所 致 的 面色 淡 
白 . 胶 晕 .心情 、 神 疲乏 力 ` 气短; 缺 铁 性 贫血 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 儿 周 岁 内 一 次 5g, 一 至 三 岁 一 
X 10g, — X LA ERBA-—IK15g,—H 31x. 


GIZI 禁用 茶水 冲服 。 
〖 规 格 〗 每 袋 装 (1)5g (2)l0g (3)15g 
【贮藏 】 密封 。 


€ n 
Henging Mangjue 
本 品系 藏族 验方 。 HUE SIT Lili BE PEEL AE IRSE LENDER. 


朱砂 . 马 钱 子 等 药 味 加 工 制 成 的 丸剂 。 
LERI 本 品 为 黑 神 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苦 . 甘 、 涩 。 


* 668 。 
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LEII (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 4ml, 密 塞 , 振 揪 
5 一 10 分 钟 , 静 置 , 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 红 花 对 照 
药材 20mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 展 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲酸 -水 (4 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 的 黄色 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 乙醚 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 , 药 渣 备用 ;滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 去 氧 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 
1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 LO pl XI REG TREE Sul, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 (10: 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑点 。 

《3) 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 备用 药 渣 , 挥 干 ,加 乙酸 乙 酯 
20ml, 加 热 回流 30 r9b.2& zb. UE RE RE To Xi DU C E C.N 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 姜 黄 对 照 药材 0. 2g, 加 甲 
EZ 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 
照 注 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 
0.4 : 0. 6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(4) 取 丁香 对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 ,上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 lul KEX 
照 药材 溶液 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60~90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (9: 1: 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HERT REA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 评点 显 色 清晰 , 阜 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 效 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 硫酸 溶液 (2 一 500)20ml 溶解 ,转移 至 分 
液 漏斗 中 ,用 乙酸 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 , 花 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 万 取 
胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 浴 液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10n1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (1 : 1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , Hi 
于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧光 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


中 国药 典 2015 年 版 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 01mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 用 10% 磷酸 
溶液 调 市 至 pH 2.5)(25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 254nm。 
理论 板 数 按 士 的 宁 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 士 的 宁 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 。 精 密 量 
取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 租 ) 约 0. 9g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 三 氯 甲 烷 50ml ji YR SRI 
液 2ml, 密 塞 , 轻 轻 振 摇 , 称 定 重量 ,放置 24 小 时 ,再 称 定 重 
量 , 用 三 握 甲 烧 补 是 减 失 的 重量 ,充分 振 揪 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 20ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 硫酸 溶液 (3 一 100) 振 插 提 取 5 
次 ,每 次 20ml, 合 并 硫酸 提取 液 , 用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 
9 一 10 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲烷 
提取 液 , 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 用 流动 相 溶 解 ,转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 E53 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
10p 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 马 钱 子 以 士 的 宁 (CHNsOs ) 计 ,应 为 
0. 20—0. 60mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 desde ATAR. D DEH, fos M 
什 强 号 。 用 于 自然 毒 、 食 物 毒 .配制 毒 等 各 种 中 毒 症 ;“ 培 根木 
布 ”, 消 化 道 溃疡 , 急 慢 性 骨 肠 炎 ,萎缩 性 胃炎 ,腹水 ,麻风 病 等 。 

【用 法 与 用 量 〗 研 碎 开 水 送 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 次 。 


【注意 〗 服药 期 禁用 酸 腐 .生冷 食物 ;防止 受凉 。 
〖 规格 〗 ILE 1 一 1. 5g 
[I3 密封。 

一 三友 ge, 

位 B3 e um 
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本 品系 藏族 验方 。 由 珍珠 、 朱 砂 JOBS EEE IT. 
牛黄 `, 人 工 廉 香 . 西 红 花 等 药 味 加 工 制 成 的 丸剂 。 
CERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 甘 、 微 苗 、 梁 。 
[303 (1) 取 本 品 lg, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 


品 溶液 。 另 取 西 红 花 对 照 药材 20mg, 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 


对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10n1、 对 照 药 材 溶液 51, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (4 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 承 
干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 黄色 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 上 述 混合 深 
液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 屠 碱 对 照 品 ,加 
中 醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
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色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 10 岂 对 照 品 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 
醇 - 甲 醇 - 水 (4:2:1:1:0.2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 平衡 
15 分 钟 的 展开 低 内 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 亮 黄色 殉 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 漆 加 三 氯 甲烷 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
屁 床 子 对 照 药 材 0. 3g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 ,上 清 
液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 深 液 10 和 .对照 药材 溶液 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERR E, 
以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧光 斑点 。 

(4) 取 去 氢 木 香 内 酯 对 照 品 ,加 三 氧 甲 烧 制 成 每 1ml g 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 1091 J& E XR Xp HR h 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氧 甲 
烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 1% 
香草 醛 的 10% 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 斑点 。 

(5) 取 安县 香 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 ,上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 3(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 10ul 及 
上 述 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
idi BE C60— 90'CO-Z, RZEC : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄 绿 
色 荧 光斑 点 。 

ORE m 1g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 2% 三 氛 化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黑色 斑点 。 

GREI 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

含量 测定 让 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 440nm, 
理论 板 数 按 西 红 花 背 - 工 峰 计算 应 不 低 于 3000。 | 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 西 红 花 苷 - 工 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
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HE 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kH 2020 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 黎 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 ESI. SC ET E UR: 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照旧 
10ul. TE A WI £6, 88 IX. , DU xg , 即 得 

本 品 每 1g 含 西 红 花 以 西 红 花 背 -T (Cs Hea O24) 计 ,不 得 
2 0 Ore: 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 ,调和 滋补 。 用 于 "“ 龙 . 赤 巴 Gu 
根 ” 各 病 ,陈旧 性 胃 肠 炎 ,溃疡 ，“ 木 布 ? 病 , 鞭 缩 性 胃炎 ,各 种 中 
毒 症 ; 梅 毒 ,麻风 ,陈旧 热 病 , 炭 姜 , 疝 痛 , 干 黄 水 ,化脓 等 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 重病 一 日 1g; 一 般 隔 三 天 至 七 天 
或 十 天 服 1g; 开 水 或 酒 泡 ,黎明 空腹 服用 。 

〖 注意 〗 服用 前 后 三 天 忌 食 各 类 肉 、 酸 性 食物 ;服药 期 
间 , 禁 用 酸 、 腐 .生冷 食物 ;防止 受凉 ;禁止 房事 。 


【规格 (1) 每 4 丸 重 lg (2) 每 九重 1g 
DERI 密封 。 


Pianzaihuang 


本 品 为 牛黄 、. 魔 香 三 七 、 蛇 胆 等 药 味 经 加 工 制 成 的 狂 剂 。 

DEIRI 本 品 为 类 扁 椭圆 形 块 状 , 块 上 有 一 椭圆 环 。 表 
面 棕 黄色 或 灰 褐 色 , 有 密 细 纹 , 可 见 考 斑 。 质 坚硬 , 难 折 断 。 
折断 面 微 粗 米 , 呈 棕 褐色 ,色泽 均匀 , 偶 见 少量 菌 丝 体 。 粉 末 
呈 棕 黄色 或 淡 柠 黄色 , 气 微 香 , 味 苗 、 微 甘 。 

〖 鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 研 细 , 取 0.3g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 
甲醇 3ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 放 置 30 分 钟 , 取 上 清 液 作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 三 七 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 游 
W. HRABE Rb WEE m ASEH Ra 对 照 品 、 三 七 
BP R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 ~ 分 别 点 于 同一 硅胶 G HEESAR b. AZAR iE E- 
水 (465 : 35 : 10)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 , 研 细 , 取 0. 3g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
乙醇 (7 : 3) 混 合 溶液 10ml, 依次 加 入 10%% 亚 硫酸 氧 钠 2 滴 , 盐 

酸 ]1 滴 , 播 匀 , 密 赛 ,于 瞳 处 放置 2 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 红 素 对 照 品 , 加 二 氯 甲烷 制 成 每 1ml 
€ 0.1mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 ERU 
梭 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， aa 
10ul 及 其 余 三 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 - 冰 醋酸 -水 (10 : 10 : D 10'C 以 下 放置 分 层 的 上 层 溶液 为 
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展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 胆 红 素 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 斑点 。 嘎 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 胆 
红 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 绿色 斑点 。 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 胆 酸 对 照 品 及 去 氧 胆 
酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

【检查 〗 重量 差异 ” 按 丸 剂 项 下 [重量 差异 ] 第 一 法 检查 
(通则 0108) , 

干燥 失重 WARMA 1g, 精 密 称 定 , 在 105'C FR ze dH 
IR , 减 失 重量 不 得 过 13.0% (通则 0831) 。 

其 他 ”应 符合 锭 3 ee A 0182), 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) WE 

以 交 联 5%% 茶 基 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 腊 
厚度 为 0.25jm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 150C ,保持 
30 分 钟 ,以 每 分 钟 20 的 速率 升温 至 250 C ,保持 15 分 钟 ; 进 
样 口 温度 为 250C ,检测 器 温度 为 300C ; HW b RC DS B 
5000, 


ae 2mg 的 溶液 ， 溶液 。 ien 
香 酮 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 
适量 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 吸取 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ， 
精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 揪 匀 ,吸取 
lpl, 注 入 气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 , 研 成 粉末 (过 五 号 筛 ), 混 匀 , 取 约 1g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 内 标 溶 液 2ml, BETÉ 28 
加 入 无 水 乙醇 3ml, 混 匀 , 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
300 W ,频率 40kHz)10 分 钟 ,放置 2 小 时 ,再 称 定 重量 ,用 无 
水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ll, 注 入 气相 
色谱 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 | 

本 品 每 lg ELENCO. HsoO 〇 ) 计 ,不 得 少 于 0. 27mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 热 
毒 血 竣 所 致 急 慢性 病毒 性 肝炎 , 痢 丫 疗 疮 ,无 名 肿 毒 , 跌 打 损 
伤 及 各 种 炎症 。 
用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.6g, 八 岁 以 下 儿童 一 次 
0.15—0. 3g, — H 2—3 次 ;外 用 人 研 末 用 冷 开 水 或 食 醋 少许 调 
匀 涂 在 患处 (溃疡 者 可 在 患处 周围 涂 甫 之 ) ,一 日 数 次 , 常 保持 
湿润 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 〗 孕妇 忌服 。 

〖 规格 〗 每 粒 重 3g 
[EY 密封 , 置 干燥 处 。 
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〖 制 法 】〗 BUT £38 300g ,粉碎 成 细 粉 ,加 羧 甲 基 纤 维 素 
钠 适 量 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 Tz, RES 

PERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 柠 黄 色 的 颗粒 及 细 粉 ; 
HERE MH. 

LSI 〈1) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, TAE EJE HP A FR 
BE 3ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ,放置 30 4p fh EC E38 RENA Bt 
MAR. ARZE RAH Og. EE 
ERASE Rb XR m. AS md Rg 对 照 品 、 三 七 皂苷 
Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 浴 液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
ee , 以 三 氯 甲 烧 -甲醇 -水 


(65: 35 :10)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
HL HB ET m 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 226 Z8 PE a f 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 


应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
《2) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 二 氯 甲 烷 - 乙 
醇 (7 : 3) 混 合 溶液 10ml, 依 次 加 入 10% 亚 硫酸 毛 钠 2 滴 , 盐 
酸 1 滴 , 播 匀 , 密 寨 , 于 暗 处 放置 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 红 素 对 照 品 ,加 二 氯 甲 烷 制 成 每 
lml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 、 
去 氧 胆 酸 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg WRR, 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 胆 红 
素 对 照 品 溶液 10p1、 其 余 三 种 溶液 各 6p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 冰 醋 酸 -水 (10 : 10: 1)10C 以 下 放置 分 
层 的 上 层 咨 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ; 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 胆 红 姆 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 兽 点 。 吐 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
遇 色 谱 中 ,在 与 胆 红 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 绿 
色 斑 点 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 ,在 与 胆 酸 对 照 品 及 去 
氧 胆 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
— Sl] 干燥 失重 RERA 1g, 精 密 称 定 


燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 13. 004 (通则 0831). 
其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 


《含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 交 联 5% 茶 其 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 膜 
厚度 为 0.25um) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 150C ,保持 
30 分钟, 以 每 分 钟 207C 的 速率 升温 至 250%C ,保持 15 分 钟 ; 进 
样 口 温度 为 250" ,检测 器 温度 为 300'C ;理论 板 数 按 谥 香 柄 
峰 计 应 不 低 于 5000, 
校正 因子 测定 ” 取 百 秋 李 醇 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 廊 香 酮 对 
照 品 约 10mg ,精密 称 定 , 置 50ml EB llZozk zou RE TA 
FERRAR , 摇 匀 ,精密 吸取 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 
入 内 标 溶液 2ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 Lel, È 
气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因子 。 
测定 法 取 装 量 差异 的 本 品 内 容 物 , 研 细 , 混 义 , 取 约 
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县 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml, 再 精 
密 加 入 无 水 乙醇 3ml, 混 义 , 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
300 鸡 ,频率 40kHz2 10 分 钟 , 放 置 2 小 时 ,再 称 定 重 量 , 用 无 
水 乙醇 补足 


减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 ln1l, 注 入 气相 


lg. PRAE. 


色谱 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 磨 香 以 魔 香 酮 (Cis HaoO) 计 ,不 得 少 于 0. 07mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,党 血 化 瘀 , 消 肿 上 止痛。 用 于 热 
毒 血 瘀 所 致 急 慢性 病毒 性 肝炎 , 冶 冶 疗 疮 ,无 名 肿 毒 , 跌 打 损 
伤 及 各 种 炎症 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 , 一 至 五 岁 儿 童 一 次 1 
粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

[EE 孕妇 忌服 。 

[EI 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 〗 密封 。 

化 积 口服 液 
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LEFI REEK) YEE ER 
BIASE 栈 三 楼 
Hi 3 ZN 红 花 
Fi Up 1E JL 
EEN [UR T 


LENEI 以 上 十 味 , 雷 丸 、 炒 鸡 内 金粉 碎 成 粗 粉 ,加 水 温 
B 2 小 时 ,小 过 ,滤液 备用 。 药 渣 与 其 余 伏 苓 等 加 水 适量 , 蔷 


馏 二 次 ,合并 蒸馏 液 , 备 用 , 药 漆 中 的 水 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 1 : 1, 加 乙醇 调 至 含 醇 量 为 65% ,冷藏 过 夜 , 滤 过 ,加 


收 乙醇 ,加 水 适量 稀释 至 1 : 1, 冷 藏 过 夜 , 滤 过 。 另 取 芒 糖 
340g 制 成 单 糖浆 ,加 入 上 述 滤 液 及 羟 茶 乙 酯 0.5g, 混 匀 ,者 
沸 , 放 冷 至 60°C ,加 入 上 述 温 浸 液 . 痊 馏 液 ,加 橘子 香精 1ml， 
加 水 调 至 1000ml, 混 匀 ,分 装 , 即 得 

CERI R8 2g XU CB 1818 RU s ACIES SER SH LIU 

鉴别 | (1) 取 本 品 140ml, 加 乙醚 及 饱和 和 氯 化 钠 溶液 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 加 乙醚 90ml 及 饱和 和 氯 化 钠 溶 液 2ml, 分 取 
乙醚 液 ,低温 挥 干 ,残渣 加 正 已 烷 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 茯 蕉 对照 药 材 4g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 , 挥 干 ,残渣 加 正 已 烧 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 40 ul, Xp RR 
药材 溶液 30p1l,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60'C )- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (84: 1 : 15) 为 展开 剂 , 置 用 展开 
剂 预 饱和 15 分 钟 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ， hn 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 90ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摊 提 取 3 次 ,每 次 
60ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 离 


。671 ° 


Tt FEE 


心 , 取 上 清 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 红 花 对 照 药 材 1. 5g, 加 
水 Z50ml RIZK 1 小 时 , 趁 热 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 乙醇 
10ml, 混 匀 ,使 沉 活 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ， 
目 “ 加 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 Spl, X 
照 药材 浴 液 1041, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 
APEC: 3) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 15 27 eR BS FE JT E 
内 ,展开 ,取出 , 蒜 干 ,在 氨 藻 气 中 十 15 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 60ml, 加 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 2 次 ,每 次 40ml, 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 H 10g. PLUS 
为 1.2cm) 上 ,收集 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
ft ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 稚 乱 对 照 药 材 1g, 加 水 60ml, (cie 
前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 2 倍 量 乙醇 使 沉淀 , 滤 过 ,滤液 燕 
至 无 醇 味 ,加 水 至 40ml, 加 乙酸 乙 酯 , 同 法 制 成 对 照 药材 深 

。 照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 
a lOul, IALA FE — ER G HE, A R 
茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (5 4:0. DARFA, JEN, Bob s s 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

检查 相对 密度 应 不 低 于 1.10( 通 则 0601)。 

pH 应 为 5.5 一 7.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

〖 正 丁 醇 提 取 物 〗 精密 量 取 本 品 50ml, 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 置 已 干燥 至 
TH cR H5] ZEE UL | 2E P SE 105C 于 燥 3 小 时 , 移 置 于 燥 需 中 ， 
冷却 30 分 钟 ,迅速 精密 称 定 重量 , 即 得 。 

本 品 含 正 丁 醇 提取 物 不 得 少 于 0.6074, 

功能 与 主治 E Re WE. RRA. M FIRA ME ES 
所 致 的 痊 积 , 症 见 面 黄 肌 瘦 、 上 腹胀 腹痛 、 厌 食 或 食欲 不 振 、 
大 便 失 调 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 周 岁 以 内 一 次 5ml, 一 日 2 次 ;二 
全 0mlys5 晶 必 光 3 于 鸭 习 上 5 二 次 0m8 
次 ;或 名 医嘱 。 

【规格 HR 10ml 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


Huazhi Shuan 


[4h75] KEETE 200g "A 370g 
黄 相 92. 5g 洋 金 花 55. 5g 
冰片 30g 
〖 制 法 〗 以 上 五 味 , 苦 参 、 黄 柏 、 洋 金 花 加 水 煎 煮 二 次 ,第 


一 次 4 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 静 置 12 小 时 , 取 
上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.12(60~65C) 的 清 襄 , 干 燥 ， 
成 最 细 粉 ;将 2. 6g 的 源 茶 乙 酯 用 适量 乙醇 溶解 ; 另 取 基质 
量 , 加 热 熔化 ,加 入 次 没食子 酸 饼 、 上 述 最 细 粉 .冰片 以 及 16. 8g 
A LEE S0 ESAE £L BR CERTE 18653 TEL DE «eU. 1000 粒 , 即 得 

CERI 本 品 为 暗 黄 褐 色 的 栓剂 。 

KEII DRA ih 5 粒 , 切 碎 , 缓 缓 炽 灼 至 完全 灰 化 , 放 
Ve , 滴 加 硝酸 使 溶解 ,溶液 显 馈 盐 的 鉴别 反应 (通则 0301) 。 

(2) 取 本 品 2 粒 , 切 碎 , 加 水 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,于 
10C 以 下 放置 30 分 钟 使 基质 凝固 , 滤 过 , 取 滤 液 Sml, Er 
einen me 
次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 置 水 洽 上 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 兰 参 碱 对 照 品 ,加 三 
APERE Im E o 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 
(2 :4:3:0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 奈 干 , 噶 以 改良 础 化 镁 
钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

GE] 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107), 

【含量 测定 KERAF READ TAA m, 
TIRE.HU 3g, 16 2 PRE EIH IA P s IC i TA 8 633 a TJ 2E IN 
REZL (5, ,再 在 550— 600°C HRK 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,加 硝酸 溶 
i (1—203—5ml 使 溶解 ,用 适量 水 将 溶液 移 至 500ml 4E JE H 
中 ,加 水 至 约 300ml, 摇 匀 , 加 儿 茶 酚 紫 指示 液 10 滴 ( 临 用 新 
配 ) ,次 液 应 显 蓝 色 ( 若 显 紫 色 或 紫红 色 , 滴 加 氨 试 液 至 显 纯 蓝 
色 ) ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L) 滴 至 淡 黄 色 ， 
即 得 。 每 1ml 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 4(0.05mol/L) 相 当 于 
11. 65mg H3 = SCIL Sk (Bi: Os ) 。 

Zi RR UCET BR B VL — AA CBi; O 3E EON 
94—114mg. 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛细管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. Oum) , 柱 温 为 150'C。 分 流 进 样 ,分 流 比 40 : 1。 理 论 板 数 
按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 1900。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 为 取 龙 脑 对 照 
品 约 10mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 浴 液 
2ml, 用 乙酸 乙 酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 ,吸取 0.5pl, 注 入 
气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 ，。 

测定 法 ” 取 本 品 10 粒 , 精 密 称 定 , 切 碎 , 取 1g; 精密 称 
定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 深 液 5ml, 加 乙酸 乙 酯 天 
t ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33kHz)20 分 钟 ,取出 , 放 冷 ， 
加 乙酸 乙 酯 至 刻度 $E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 吸 取 0. Sul, 
注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 以 龙 脑 (CioHisO) 计 ,不 得 少 于 12. 6mg. 
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【功能 与 主治 清热 燥 湿 , 收 涩 止血 。 用 于 大 肠 湿 热 所 
致 的 内 外 兰 IR GREG. 

〖 用 法 与 用 量 〗 患者 取 侧 卧 位 ,置信 肛门 2 一 2.5cm 1X 
处 。 一 次 工 粒 , 一 日 1 一 2 次 。 

规格 〗 每 粒 重 1. 7g 

EX 30°C 以 下 密闭 贮存 。 


Huayu Quban Jiaonang 


[AI KHH 18: 4n] 
Bi 当归 
ZL 4E ZR ^j 
KAEI 以 上 六 味 EE LI] LIA TEUBSTS BLARUS) S dA EL 


花 等 三 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
次 1 工 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 。 加 入 上 述 细 粉 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

性状 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 袍 色 的 颗 
TAL TUB ZI EISE V RUE o 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超声 
处 理 5 分 钟 , 小 过 ,滤液 燕 干 FG CER 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 浴 液 。 另 取 赤 区 对 照 药 材 lg, 加 乙醇 10ml, 超声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Suls 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 * 5 : 10 : 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DRAE m AAH 10g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 5 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
5 对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烧 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORA m ARH 10g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,残渣 挥 干 溶剂 ,加 50% 乙 醇 
40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 加 水 
lO0ml,FliE T Ez FE dE EC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 
和信 等 体积 的 氨 试 液 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 层 , 荧 干 , 残 酒 加 甲醇 
“ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 1g ,加 甲醇 
<0ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 漆 加 水 10ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 上述 两 种 溶液 各 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 


(k Jk E E Hr 


甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7: DICATET ERA AEH 
剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 虐 以 2% 对 二 甲 和 氨基 茶 甲醛 的 40% 硫 酸 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 或 获 光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 今 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 95 HI 
醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33KHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 弘 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 70%% 甲 醇 稀释 至 
Za BE, $55], BUR. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 芬 昔 (Cx Hzs Ou ) 计 ,不 得 少 于 3. 6mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 玻 风 清热 ,活血 化 病 。 用 于 黄 褐 兽 、 酒 
入 .粉刺 属 风 热 次 阻 证 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 32g 
[U^ LB. 


LAOK 
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[4h75] ”益母草 112g 红 花 14g 
OR) 14g AKIE 14g 
当归 28g JAX l4g 
HB — be 14g Wei 14g 
JI E 14g 降 香 14g 

MEM 14g A 42g 
ARZ 14g Xd .4g 

ix 23 EK) 14g kb sd. 21g 
X 56g ATRE 14g 
ibid 21g 桃仁 21g 

Tx gs COS $60 14g 和 蝗虫 14g 

E HH e 112g J*r21g 

Hi EUIS 14g HAJ 28g 

iHi 2X 14g JL Ci $6014g 


"Fi OBO lg 制 吴 荣 葛 14g 
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ME 14g 
Mii 14g 
AX X1 l4g 

〖 制 法 〗 以 上 三 十 五 味 , 除 人 工 廊 香 、 阿 魏 .熟地 黄 、 益 母 
T EFRI ERZ TRES, BE 430g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 
部 分 和 益母草 用 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,加 入 警 甲 胶 , 淤 
化 后 ,浓缩 成 稠 请 。 阿 魏 用 水 加 热 溶化 ,熟地 黄 水 前 取 汁 ,分 
别 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 。 两 喜 合 并 ,加 入 细 粉 拌 匀 , 干 
燥 , 研 细 ,用 乙醇 制 粒 ,干燥 ,再 加 入 研 细 的 人 工 廉 香 , 混 匀 , 压 
制 成 1000 Hr. BERE, 

LERI 本 品 为 标 黄 色 片 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

Lal (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 体 壁 碎片 金黄 
EREHE., BAENA. A A m IL pE R E Er A ARR 
EER). EPA i t , X JE sd JE. EA 30um, K 
TEL. PLACE SC GEER). WAME BOE. HA 16pm( 丁 
香 )。 纤 维 成 束 , 红 棕色 或 黄 棕 色 , 辟 其 厚 ( 醋 香 附 )。 糊 化 
DELI EDAX 0EPuES S. xe zz. mU 
有 党 黄色 ,外 壁 木 栓 化 增 厚 ,和 常 旦 次 状 或 瘤 状 突入 细胞 内 (两 
头 尖 ) 。 非 腺 毛 2 一 6 细胞 , 胞 腔 有 的 充满 红 棕 色 物 ( 制 吴 茶 
黄 )。 淀 粉 粒 棱 档 形 ,长 24~44um 或 更 长 , 脐 点 点 状 , 短 缝 
状 或 三 叉 状 (高 恨 萎 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 长 方形 ,直径 
32~88um, BE — H JE 3E A FE). ER RR $5 x dn EAS ES 
60—140nmCK 38). dE MEI SR JE sU BI . Eee 2y 60nm, 
外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 ,加 80%% 乙 醇 50ml, 加 热 回流 1 
小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 深 加 1% 盐 酸 溶 液 5ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 加 碳酸 钠 试 液 调节 pH 值 至 8, 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 
i IN 8076 Z, BS 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 
苏 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
MAR. EEJ EA OE 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10 一 20 岂 ,分 别 点 于 同一 层 析 滤纸 上 上 行 展开 ,使 成 条 
状 , 以 正 丁 醇 - 醋 酸 -水 (4:1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
JF Sic Hi s si sog L Fa REB CIRC. RUE 6 小 时 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ;, 显 相同 颜色 的 
斑点 。 

(3) 取 本 品 40 片 , 研 细 , 加 水 150ml, 者 沸 30 分 钟 , 放 冷 ， 
离心 (转速 为 每 分 钟 8000 转 )30 分 钟 , 取 上 清 液 用 乙酸 乙醚 
振 播 提取 两 次 ,每 次 50ml, 合 并 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 
iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 木 对 照 药 材 lg, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 
办 酮 -甲酸 (8 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 二 ,放置 6 小 
时 。 供 试 晶 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 40 上 请 , 研 细 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, EK 8 
上 上 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 氮 试 液 100ml 洗涤 , 弃 去 洗 
涤 液 , 取 正 丁 醇 液 花 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 


肉桂 14g 
熟地 黄 28g 
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溶液 。 另 取 人 参 对照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 
ASH Rb HR m ASEE Re XW m ASEE Rg 对 
BR ER ,加 甲醇 制 成 每 lml FEE lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 昭 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
154l.、 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 
H 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 二 氧 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2) 10C 
以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 曲 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 唱 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 
(5) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 5ml. 3 F ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙醚 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -四 
酸 (15: 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 置 紫 
外 光 灯 365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 5 A RES DEO BE ELIGE ICD SE 
后 ,斑点 变 为 红色 。 vs 
【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0100. 
〖 含 量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硕 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 280am。 理 论 板 数 按 丁 香 酌 
峰 计 算 应 不 低 于 3000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 流动 相 BC%) 
0—5 o 0 85-25 65—75 


97-40 LOr qs 75 


[re a: = —— 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
80% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 10 片 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 100ml 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 
HEE 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频率 
25kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 加 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 片 含 丁 香 以 丁香 酚 (Cio Ha 0; ) 计 ,不 得 少 于 0. 34mg. 

【功能 与 主治 〗 消瘦 化 瘀 。 用 于 瘀 血 内 阻 所 致 的 瘦 积 、 
妇女 干 血 痊 、 产 后 血 次 、 少 腹 疼 痛 拒 按 。 

【用 法 与 用 量 〗 饭 前 温 酒 送 服 。 一 次 5~6 片 ,一 日 2 次 。 
GESI 孕妇 禁用 ， 
【贮藏 〗 密封 。 
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处方 A KÑ 80g 盐 车 前 子 40g 


黄 今 80g RÆ 40g 
fh 40g 黄 相 40g 
大 黄 120g M 8 40g 
E XE 40g 知 母 40g 
泽 演 40g 板子 40g 
甘草 20g 滑石 80g 


LAGAJ 以 上 十 四 味 ,滑石 粉碎 成 极 细 粉 ;其 余 木 通 等 十 


三 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 。 取 上 述 细 粉 ,用 水 制 丸 ,干燥 ， 


用 滑石 粉 包 衣 , 打 光 , 干 燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 白色 至 灰白 色光 亮 的 水 丸 , 丸 芯 为 黄 棕 
GEARRE REY, 

[4303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 直 水 合 握 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4~ 
6um( 茯 苓 )。 菌 丝 医 结 成 团 ,大 多 无 色 ; 草 酸 钙 方 晶 正八 面体 
形 ,直径 32 一 60pm( 猪 苓 ) 。 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 类 长 方 
形 , 壁 微波 状 , 以 数 个 细胞 为 一 组 , 略 作 久 向 状 排列 ( 盐 车 前 
子 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 )。 纤 维 束 鲜 
黄色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 , 含 唱 细 胞 的 壁 森 
化 增 厚 (黄柏 ) 。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 60~140nm( 大 黄 )。 草 
酸 钙 针 蝇 成 束 或 散在 ,长 26 一 110km( 知 母 ) 。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细胞 含 草 酸 钙 复 晶 , 形 成 晶 纤维 , 含 晶 细 胞 纵向 成 行 (四 
麦 )。 叶 表皮 细胞 平 周 壁 有 角质 线 纹 ,气孔 不 等 式 , 副 卫 细胞 
3 个 ;上 下 表皮 均 可 见 机 栏 组 织 ( 亡 昔 )。 注 壁 细胞 类 圆 形 , 有 
椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 重 周 壁 波 状 弯曲 , 较 厚 ， 
木 化 ,有 稀 朴 细 孔 沟 ( 泽 泻 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕色 ,多 破 
WW SUE SHE EU .长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 
TL a per e OR TO. 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 知 母 对 照 药材 0.1g, 加 甲醇 
3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 8 1.06] RR 
药材 溶液 31. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (2.5 :1 :4:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混 
合 溶液 ,在 105C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 主 
BE. | 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 去 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,用 盐酸 调节 pH fü 
全 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 


分 清 五 淋 丸 


ROR T REP E 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 - 
水 (5: 3:1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ;了 脐 干 , 喷 以 5% 三 氧化 
铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 0 | 

(4) 取 黄柏 对 照 药材 0. 15g Ag or RR Zt 0. 2g, 分 别 加 
甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ,上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 对 照 药 材 溶 液 
和 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 3 一 5 内 分别 点 于 同一 硅 
Be G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 :7 :1 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,热风 歇 干 。 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 
视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 相 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ; 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 -乙醇 


“(1 :6) 的 混合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 枯 子 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
EREK. 

(5) 取 大 黄 对 照 药材 0.3g, 加 甲醇 3ml, 超声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 和 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
各 3 一 5p 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (Qi2: 3: 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 约 3cm, 取 出 ,热风 吹 干 ， 
再 以 同一 展开 剂 展开 , 展 距 10cm,; 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(6) 取 甘草 对 照 药 材 0.15g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 对 照 药材 溶液 与 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 
3 一 6p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 
异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12: 6 : 3: 3.5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
展 距 11cm 以 上 ,取出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 至 两 个 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; EA RS p-o. 1%% 磷 酸 溶液 (42 : 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
s 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 大 黄 酚 12ug XXX Sug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 〈1) 取 本 品 适 量 , 研 细 ( 过 三 号 筋 )， 
取 lg, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 
(10: 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回 流 
30 分 钟 , 阁 瓶 壁 有 黏附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 放 冷 ,再 称 定 重 


ZEE IS ES 


bdsm 


量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 2% 氧 氧化 钠 溶 液 1ml, 加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 
含量 。 

(2) 取 本 品 上 述 粉 未 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 160 双 ,频率 


50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 


摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 游离 大 黄 酚 、 游 离 大 黄 
素 的 含量 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 上 述 两 种 供 试 品 
溶液 各 10 一 20 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 分 别 计算 
总 大 贡 酚 和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 率 的 


总 量 

含 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Cis HoO,) 和 总 大 黄 素 
量 计 , 不 得 少 于 1.2mg; 以 游离 大 黄 酚 
大 黄 素 (Cs Hio Os ) 的 总 量 计 , 不 得 少 


本 品 每 1g 
(Cis Hi, 000 的 总 
(Cis Ho O04) 和 游离 
于 0. 70mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 利 尿 通 
致 的 淋 证 , 症 见 小 便 黄 赤 、 dedos 尿道 

〖 用 法 与 用 量 〗 ul. 

[ESI 孕妇 慎 用 。 

[mE wm... 


淋 。 用 于 湿热 下 注 所 


R CHA 


Dangi Pian 


处方 | 丹参 250g 三 七 250g 

LADRI 以 上 二 味 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ;丹参 加 水 前 锥 三 
次 ,每 次 1 小时, 剖 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 
三 七 细 粉 及 泻 粉 . 糊 精 适量 , 混 匀 ,干燥 ,压制 成 1000 Fr ,或 包 
A A zt E AC» BIS 

CERI 本 品 为 浅黄 棕色 的 片 ;糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 浅 黄 标 色 ; 气 微 , 味 微 苦 、 甜 。 

鉴别】 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :树脂 道 
色 分 泌 物 (三 七 )，。 

(2) 取 本 品 5 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 70%% 乙醇 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 
uk. BEER 也 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 m 含 1mg BUR 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
丁 酯 -水 -甲酸 (14:2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EF EI 1% 三 氧化 铁 溶 液 与 1% 铁 氰 化 钊 溶液 的 等 量 混 合 
浴 液 ( 临 用 新 配 ) 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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《3) 取 本 品 1 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 ,加 水 0. 5ml, H 
匀 , 再 加 以 水 饱和 的 正 丁 醇 8ml, 4 XE. JR FÉ 10 分 钟 ,放置 
2 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 , 加 正 丁 醇 饱和 的 水 25ml, 摇 勺 , 取 正 
丁 醇 层 , 芋 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 人 参 皂 并 Rgl、 人 参 皂 并 Rb 及 三 七 皂苷 R 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Lul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 1,2- 二 握 乙 烷 - 正 丁 醇 - 甲 
醇 - 水 (6 : 8 : 3: 5) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 ， 
喷 以 硫酸 洲 液 (1 一 10) ,在 105%C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 
别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 灯 下 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s VA ZB 2 d s 4H A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
T Ri 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


时 间 (分钟) 流动 相 ACAD 流动 相 BC(%) 
0 一 20 20—40 80—60 
60—80 


207-206 40—20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 七 皂苷 Ri HE. A A Rd 
Re X RE A ZR Ep Rb. 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml EZET RO. 05mg, A & & if Rgl0. 2mg、 人 参 
BE Rbl0. Zmg 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 包 衣 片 除 去 包 衣 , 精 
密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
人 50% FR S 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 160W, 频 
率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 
的 重量 EJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
20ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 三 七 以 三 七 皂 昔 R (Cr Hao O18 )、 人 参 电 于 
Rg: (C4; HOn) MAAE Rb; (Css Ho Ozs) 的 总 量 计 ,不 得 
Ap TASSI. 

功能 与 主治 〗 8 güfed pki. HI T S gi A BH Br 
FRI HU JL DJ REOR» A A A o 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 5 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 孕妇 慎 服 。 

【规格 DRF ”每 片 重 0. 3g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.32g 

(3) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 

CER CH. 


溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
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液 ,作为 对 照 品 溶 渡 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
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[4575] 丹参 当归 
AL 桃仁 
红 花 柴 胡 
TAS 
〖【 制 法 〗 — D E-E BR, ELSE SHORE 5. dà BUCO 8 UK 2g 


3000ml. 3& Z& f] ,收集 浓 芳 香水 300 ml, 72 I d FH s A LIA d 
保存 ;药酒 与 其 余 丹 参 等 五 味 合并 ,加 水 前 者 三 次 ,合并 煎 液 
与 上 述 药 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1. 20 
(60'C ) 的 清 膏 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 5076 ,放置 12 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.13 一 1.15460C) 
的 清宫 ,加 入 浓 芳 香水 及 适量 的 水 , 混 匀 ,用 10% 氨 氧化 钠 溶 
液 调节 pH 值 至 6.0 一 7.0, 冷 藏 , 滤 过 , 取 0. 5g AAR A M, H 
适量 的 乙醇 溶解 后 加 入 上 述 滤液 中 , 搅 匀 ,加 水 至 1000ml, 搅 
5] ,分 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LEI 本 品 为 深 棕 色 的 液体 ; 气 微 S PI RC o 

Lal (1) 取 本 品 10ml, 加 水 30ml, $8 5J . Hl ZR Z WR 
Jk EE SEX 2 次 ,每 次 25ml, 分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 挥 干 , 残 渣 加 甲 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 1g, 加 
水 200ml, RE 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 40ml, 放 冷 ,用 
乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 提取 液 KAET. 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 深 液 。 再 取 原 儿 茶 醛 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
品 溶液 各 2p1l、 对 照 药 材 溶液 6u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (10 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 
去 乙醚 液 ,再 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 3 
乙酸 乙 酯 液 , 置 水 浴 上 薰 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 柳 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 用 0.576 58 fe 5818 
液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (10: 
1.7 : 1. 3D 2 JETER E JT WH, mF DI 1% 三 氧化 铝 
一 醇 溶液 ,在 105'C d ZA b, EE P ROGA] C365nm) F i 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 当归 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药 材 各 lg, 分 别 加 甲醇 
15ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 作 为 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 阿 魏 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 


[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 三 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 
4 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 等 量 1% 三 氢化 铁 
溶液 和 1% 铁 氰 化 钾 溶液 的 混合 溶液 ( 临 用 前 配制 )。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10ml, 加 水 30ml, $2.5] ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ， 
每 次 25ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 置 水 洽 上 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 柴 胡 对 照 药材 lg, 加 水 
200ml, 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 放 冷 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -甲醇 -无 水 甲酸 (14 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 
TELA 2% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 主 斑 点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 色 
的 荧光 主 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH í& 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (10 : 87 : 1) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 278nm。 理 论 板 数 按 原 儿 茶 醛 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml ZOug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 加 水 30ml, 摇 
匀 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 ,乙酸 乙 酯 液 置 水 洽 上 
蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 适量 溶解 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 丹 参 以 原 儿 茶 醛 (Cr HeOs: ) 计 ,不 得 少 
F 0.13mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 WIER. FATA., ATAN m 
起 的 视 物 不 清 、 突 然 不 见 症 ;视网膜 中 央 静 脉 阻塞 证 的 吸收 期 
见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】 
摇 匀 。 

【注意 〗 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛辣 油腻 食物 。 

【规格 〗 FLR 10ml 

【贮藏 〗 密封 。 


口服 。 一 次 10 一 20m ,一 日 3 次 ,用 时 
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〖 处方 〗 丹参 1000g 

〖 制 法 〗 取 丹 参 , 加 90% 乙 醇 回 流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 
[nu e. EE REP ZU iB KR AR 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 秽 
宫 合 并, 减 压 浓缩 至 适量 ,加 辅料 适量 , 混 匀 ,干燥 , 制 成 颗粒 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 色 
至 棕 褐 色 RAE A. | | 

C3 HÀ 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml fis 
摇 , 放 置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 丹参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
FA. ERASMI 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 Soul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,至 少 显 3 个 相同 颜色 的 
主 斑点 ;在 写 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 上 暗 红色 斑 后 。 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 
【含量 测定 〗” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; VA FR -Z-A B8 -7K (30 ; 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 深 液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 ,加 水 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 适 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kH 2 20 分 钟 , 放 冷 ,加 水 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 lml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC;sHsoO016) 计 ,不 得 少 于 mg. 

功能 与 主治 〗 Wie. H T i A BE Dr B hy g 
将 , 症 见 胸部 疼痛、 痛处 固定 、 舌 质 紫 瞳 ; 冠 心病 心绞痛 见 
上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 ,一 日 3 次 。 

[EP 密封 。 
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桃仁 降 香 
三 楼 莪术 
TH TE 酒 大 黄 


Ék3 以 上 和 八 味 ,丹参 加 乙醇 回流 提取 1.5 小 时 ,再 加 
80% 乙 醇 回 流 提取 1 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 
并 浓缩 成 相对 密度 为 1. 30 一 1. 35 55 CO IE TB EE RR ET, 
可 党 提取 挥发 油 , 藻 馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 潭 与 丹参 药 漆 
及 其 余 桃 仁 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,合并 两 次 前 液 及 上 述 水 湾 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 30~1. 35650 RA R, 
与 上 述 清宫 合并 ,加 入 适量 的 糊 精 和 甜菊 京 10g RA TAR, 
粉碎 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 芳 术 等 三 味 的 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

CEIRI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 昧 甜 、 微 音 。 

《鉴别 〗 (1) 取 本 品 15g, 加 乙醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 川 芝 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 营 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 
(8 : D 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 系 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g, 加 乙醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 劝 
取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 乙醇 50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 注 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul 2T 
别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15: 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 JST RGB LECT 
用 氨 花 气量 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(DRA i 10g, 研 细 LL d SE C607 90'C020ml, 28 28, 
振 摇 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 莪 术 醇 对 照 
品 ,加 石油 配 (60~905C ) 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10 一 20 岂 .对 照 品 溶液 1pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (060 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
FRIE 15cm, GR BC BEDA 1% 香 草 荆 硫酸 溶液 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 玫瑰 红 
EREA. | 

【检查 
0104). 

〖 醚 溶性 漫 出 物 〗 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 10g, 精 密 称 定 ， 
置 250ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醚 100 ml, 8$ 2E PEE EE 
E ,超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醚 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 ,用 干燥 滤器 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 50ml, 置 已 干 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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Ms EC BUE DL m RECTE. $ 105 C 4E 3 小 时 , 移 置 干燥 
器 中 ,冷却 30 分 钟 ,迅速 精密 称 定 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 醚 溶性 浸出 物 不 得 少 于 0. 2076. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ATA dE SEE RENE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm; 
柱 温 20C 。 理 论 板 数 按 丹 参 酮 DA 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAAM Ta 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 4pg BURG BUE. 

供 弃 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 运 量 ,人 研 细 ， 
取 lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 星 ， 
称 定 重量 ,加热 回流 1 小时, 取出, 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 咨 液 各 5 一 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹参 酮 下 (CeHsOs ) 计 ,不 得 少 
P 0:90rüg. 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 行 气 通 络 , 用 于 高 脂 血 症 属 气 
ji NEC E e 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 


【规格 每 袋 装 10g 
Emm; 密封 , 置 干 燥 处 。 
PESMA 
Danguixiang Keli 

〖 处 方 〗 KRK Hp. 
细节 aA 
ZL 4E 当归 
ALS Jh ^j 
丹参 和 
1E $8] 38 Hr 3638 
BE 我 术 
Ki dE 
BSE EE 
黄连 地 黄 
X Hg | 

[8/753 以 上 二 十 三 味 , 延 胡 索 加 乙醇 加 热 回流 2 小 


时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ; 桂 枝 、 吴 荣 
更、 肉桂 、 细 辛 、 桃 仁 、 当 归 、 川 葛 、 赤 芍 、 牡 丹 皮 、 片 姜黄 ,三 
恢 、 芒 术 , 木 香 、 可 壳 提取 挥发 油 , 燕 馏 后 的 水 溶液 和 药 潭 与 
EE ES EN Spe QUEE EE SUPE T, E E ME 
将 至 适量 ,加 入 上 述 延 胡 索 提取 液 和 适量 芯 糖 与 糊 精 ,喷雾 
于 燥 制 成 颗粒 , 喷 人 上 述 挥 发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g; 或 滤液 


Jt 


Es 


p 
浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 延 胡 索 提取 液 混 匀 ,喷雾 干燥 ,加 入 
适量 的 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 人 上 述 挥发 油 , 混 匀 ， 
制 成 750g ZG BET BD. 

DERI Æi PE G EER RUNE EIUS R E O 
END. 
[X303 (1) 取 本 品 8g 或 6g OG RE WO BLA. E R E SE 
形 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 4 PS Jb EE 20 2r 9h UE XXL. UE ZRCYS R 
漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 0. 15mol/L 氧 氧化 钠 溶 液 调节 pH f 
至 8~9, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 ETF. 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲 烷 - 甲 
醇 - 二 乙 胺 (10 : 6: 1: 0.050 2 FE TG] , ERF, CH | EC FH 
而 燕 气 重 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 8g 或 6g( 无 蔗糖 ) , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 
甲醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 ,用 氮 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 30ml ZEE DER. ET EAR TF., 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,与 适量 中 性 氧化 铝 拌 匀 CT SUI E 
中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1g, 内 径 为 10 一 15mm) 上 ,用 甲 
醇 40ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HER 
上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5:10:0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 32g 或 24g OG PE BO . E 500ml 烧瓶 中 ,连接 
挥发 油 提 取 咒 ,加 水 适量 , 自 测定 右上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 ,并 洪流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 5ml, 加 热 回流 4 小 时 ， 
取 乙 酸 乙 酯 液 作 为 供 试 品 洲 液 。 另 取 当 归 、 川 营 对 照 药材 各 
1g, 分 别 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 5 分钟, 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 洲 
液 各 10u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 8g 或 6g( 无 芒 糖 ) , 研 细 ,加 乙醇 50ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 泪 过 ,滤液 车 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 壳 对 照 药材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 柚 皮 昔 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


ln 


。 679 ， 


Jt iH 


通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4T 3l] Ea 
Wk G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : : 1.3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 卫 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谐 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 8g 或 6g( 无 芒 糖 ) , 研 细 ,加 水 50ml, 加 盐酸 
0. 1ml, EJE Ab 3E 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 
次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 茸 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 酚 酸 B 对 照 师 ,加 甲醇 制 
成 每 m 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 

通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅 
R G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (2 : 


于 同一 大 


3:4:0.5:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 于 , 喷 以 2%% 三 氯 化 
铁 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 议 点 。 

【检查 〗 水 分 应 符合 规定 (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 EEG 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
JH REOR ; A GH- C32. : 68) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检 测 
器 检测 ;理论 板 数 按 黄 民 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 瓷 液 的 制备 ”精密 称 取 黄芪 甲 背 对 照 品 适 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. Smg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 16g 或 12g( 无 莽 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 
40kHz)60 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 加 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
$8 5] UE XL ,精密 量 取 续 滤液 50ml, Z& TF , 残 酒 加 水 30ml 分 次 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氨 试 液 洗 次 2 次 ,每 次 50m, KETERAK T ,残渣 
加 甲醇 使 溶解 并 转移 至 Sml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 揪 
5] Tig xb BUTS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1001.2051 5j BtiX dn 
溶液 20u1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 


以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 


量 ,加 


# (Ca He) 计 , 不 得 少 


黄连 取 闭 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 0.2g 或 
0. 15g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 
1ml, 充 分 振 揪 使 涂 散 ,再 精密 加 入 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
i ,超声 处 理 ( 功 率 500 双 ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,加 乙醇 补足 减 失 的 重量 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 
品 涂 液 。 另 取 盐 酸 小 局 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml ZOug 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
精密 吸取 供 试 品 淤 液 5pyl、 对 照 品 溶液 2pl 和 6p1, 分 别 交 又 点 
于 同一 硅胶 G 沙 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (5 ; 1: DOE 


e 680 。 


ie À 


通则 0502 $ ES HF 
一 365nm, 测 量 供 试 品 与 对 Ha 


in 2€ 26 s BE WERD E ,计算 , 即 得 。 

Ak i Afer E E A Ek RD gE D CCo Hir NO, e HCD 计 ， 
不 得 少 于 12. 0mg。 

功能 与 主治 了 RM d iip 


PEX, ba Fi Iber UA Pm Ex IP 9 25 ERRA JA 
BK ;慢性 萎缩 性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 
Aa HUE, e a HOSX 
服用 ;8 周 为 一 个 疗程 ,或 遵 医嘱 ，。 
GEZI 妊娠 、 月 经 过 多 者 禁用 ;有 自发 出 血 倾 回 及 有 
中 医 热 证 或 阴 虚 火 旺 证 者 愤 用 ; 偶 见 轻 度 骨 腕 不 适 , 一 般 可 
H ÍT fE 


, 饭 前 半 小 时 


DERE 8g 
OERI 密封 。 


(2) 每 袋 装 6g ZG PERO 


Danyi Pian 
和 处方】 丹参 900g 益母草 600g 
马鞭 草 500g sa ^F 300g 
黄柏 400g HAS 300g 
王 不 留 行 300g 
[R3 以 上 七 味 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 


液 , 沽 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1. 10(65C) ,加 
乙醇 使 含 醇 量 达 6096,88 m 24 小 时 ,了 到 上 清 液 , 减 压 回收 乙 
酬 并 浓缩 至 稠 襄 , 减 压 干燥 ,得 干 浸 襄 ,粉碎 ,过 100 H fü s. 
A BUE DESI 37g、 微 唱 纤 维 素 16g pr 
450g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60C 干 燥 , 加 入 便 脂 酸 镁 og ik, JE 
制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 注 膜 衣 后 显 柠 福 色 ; 
RME o 
LEII (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙醇 


50ml, 加 热 回流 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 (10ml,10ml,5mlD ， 合 

Te BUR 2x IEEE FR BE ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 万 
取 黄 相对 照 药 材 1g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 放 冷 ,小 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 


材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 


试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 a 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 极 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 豚 
干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 
(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 


Ie 
i 
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回流 40 分 钟 HS du ib ES 3ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,小 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 转移 至 分 液 漏斗 中 ,加 水 15ml, 用 石 
iti C60—90C )20ml 振 摇 提取 ,提取 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 唱 溶液 。 男 取 牛 膝 对 照 药材 
1.5g, 加 乙醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 与 
对 照 药材 溶液 各 10p1、 对 照 品 溶液 5p1; 分 别 点 于 同一 硅 股 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
To RU 5% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DKA m 10 Fr ,除去 薄膜 衣 , 人 研 细 ,加 乙醇 30ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 车 和 干 ,残渣 加 5 加 盐酸 溶液 适量 
使 溶解 ,通过 已 预 处 理 好 的 732 型 阳离子 交换 树脂 柱 ( 柱 内 径 
为 0.8cm, 柱 高 为 25cm), 用 水 洗 脱 至 洗 脐 液 无 色 , 再 用 
Zmol/L 氨水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蔡 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml E 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml È 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色 详 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正 杆 醇 -盐酸 -水 (4 : 1 :0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hio B vi LA Fi UE d PE SC. TE H OG PS HE. HEI m (d 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点。 

HEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗” 丹参 ( 原 儿 茶 醋 )” 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
jill 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -2% 冰 醋酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 原 儿 茶 醛 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

XpREaRIB GE Rye — BUR JLZR ERO] RR dnd ESTAS RAE 
加 甲醇 制 成 每 1ml E lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 薄膜 衣 , 精 密 称 
AE. » ESI. CAZA] 2.25g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 适量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 26. 5kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 水 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 深 加 甲 醇 
溶解 并 定量 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 深 液 与 供 试 品 涂 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 原 儿 茶 醋 (CHeO;) 计 ,不 得 少 
ne 

7 $9 (HER B) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -甲醇 -1.7% 甲 酸 溶 液 (6 : 27 : 67) 为 流动 
但 ;检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
CF 2000, 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0.1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75% FH BE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs HsoO1) 计 ,不 得 少 
T Omg 

黄柏 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
2g 3R SER] s EA Z H-0. 05mol/L ER ASA HE COO : 500 (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 为 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
AE. ;加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
FECI: 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
R 250W ,频率 33kHz)40 分钟, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 相 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Har NO, e HCD FH, 
不 得 少 于 0. 30mg。 

功能 与 主治 活血 化 瘀 ,清热 利 湿 。 用 于 慢性 非 细 菌 
性 前 列 腺 炎 瘀 血 阻 浪 、 湿 热 下 注 证 , 症 见 尿 痛 、 尿 频 、 尿 急 、 尿 
道 灼 热 . 尿 后 滴 沥 ,天 红 蔡 黄 或 黄 腻 或 舌 质 点 或 有 瘀 点 瘀 斑 ， 
脉 弦 或 汲 或 滑 ，。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。4 周 为 一 
疗程 。 

【注意 〗 个 别 患 者 出 现 轻 度 肝 功 能 异常 ;少数 患者 出 现 
轻 度 胃痛 、 腹 演 等 消化 道 不 适 症 状 。 


【规格 〗 每 片 重 0.47g 
E^ Ed» E. 
Hh 
Danlou Pian 
LAI MÆ 86g WF 40g 
葛根 138g NS 52g 
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丹参 138g IRAJ 52g 
PETS 138g ER ll4g 
EX 26g Wh 52g 


〖 制 法 〗 METIR JS EB SE LETS a E JG ZRUES asd ii 
混 匀 ; ZR ^j JI 2E He, de E JE 70%% 乙 醇 加 热 回 流 提 取 二 次 ,每 
次 1.5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1.25 一 1 30€65'0 ; 葛根、 丹参 ( 单 包 ) 加 乙醇 回流 
提取 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙 
述 , 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 25~1. 30(65'C); 黄 茎 、 骨 碎 补 及 丹 
参 醇 提 后 的 药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 渡 
过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.25~~1.30(65%C); 将 三 种 
RBE -S ERA EA , 减 压 干燥 ,粉碎 , 制 粒 ,压制 成 1000 片 ， 
包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 神 
fe ERE LE MR. 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 类 圆 形 ， 
有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ( 泽 演 )。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 60ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 
总 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10h， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~~90'C)- 乙 酸 乙 
酯 (8 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 60ml, 加热 回 
流 1 小时, 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 水 20ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 浓缩 至 1ml, 加 中 性 氧化 
$a (200 目 )2g, 置 水 洽 上 拌 匀 , 燕 干 , 装 在 预先 填 装 好 的 中 性 
氧化 铝 柱 (200 目 ,2g, 柱 内 径 为 2cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 
(1 : 1) EAW 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 赤 芍 对 照 药材 
1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 光 药 苷 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5~10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 - 
甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 二 ,时 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 丹参 对 照 药材 1g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 丹 参 酮 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 
的 供 试 品 洲 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 、. 对照 品 溶液 各 5 一 
10 则 ,分别 点 于 同一 茬 胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 


e 682 ° 
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(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 | 

(5) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 60ml, 浸渍 
1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 60ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 (20ml, 20ml,15ml,15ml)， 
合并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 E 
丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,用 
水 40ml EL. 3E E VE Bo y ,再 用 4096 Z, BR 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 , 继 用 7076 7, BR 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 萌 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10nl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 - 甲 醇 - 水 (13: 
7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 必 .加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 10 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 昭 
药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5~10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 


照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧 
光斑 点 ， | LN 
〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)， 


n 
n 


测定 〗 葛根 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 | | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DU AGERE GEO HORE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (15 : 82 : 3) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 249nm。 理 论 板 数 按 万 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 ^ 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 a 

本 品 每 片 含 葛根 以 万 根 素 (Ca HzoOs) 计 ,不 得 少 
"CF 12 emi: i 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000。 


流动 相 B(%) 


时 间 ( 分 外》 流动 相 ACK) 
0~30 | 10 90 


2 90 50 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 克 药 普 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Ah EO Ar RC DL ZIP CC Ha Ou) 计 ,不 得 少 
-F 0. 42mg. 

〖 功 能 与 主治 〗  WOMDSIN. IE ECECAS dx ILE. HFA 
PEE. £s PRESB D MAD RC C JR o E DAI Fol IR NEA HE E B ER 
JD D URL ERIEK. 

5 用 法 与 用 量 〗 饭 后 服用 。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 。 

GESI 孕妇 禁用 ;产妇 及 便 渡 泄 泻 者 愤 用 ;部 分 患者 服 
药 后 可 出 现 大 便 偏 稀 ;少数 患者 服药 期 间 可 出 现 口 干 。 

〖 规 格 〗 (1) 糖 衣 片 、 片 心 重 0. 3g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.3g 

DERI 密封 。 


Danxi Keli 
〖 处方 〗 丹参 500g Æ RE 400g 
天 麻 100g 牡丹 应 334g 
赤 芍 400g JIE 167g 
生地 黄 400g iEE-EZE 300g 
SR WE 400g jE F 200g 
决明子 200g KRIZ 200g 


Cal 以 上 十 二 味 AA AR ARE JIS, KRE 
粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 回 流 提 取 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.05~1. 1560C) 


的 清宫 ,备用 ; 药 漆 与 其 余生 地 黄 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 


密度 为 1.05—1. 15(60'C) 的 清 襄 ,与 上 述 清 谊 合并 ,浓缩 至 


FE B BUB 


相对 密度 为 1.20 一 1.25(207 ) 的 漫 襄 ,加 入 糊 精 适 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

DERI 本 品 为 标 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、. 微 苦 。 

LENI (1) 取 [鉴别 (2) 项 下 的 备用 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 
照 药 材 1g, 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 Iml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 丹 
参 酮 [对照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 


量 , 制 成 


xp PE i nR 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.15) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 日 光 下 


检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 蝇 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

(2) BU fà 20g , Ut 28] ,加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 波 
过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 
3 次 ,每 次 15ml, 合 并 水 洗 液 ,备用 。 正 丁 醇 液 燕 干 REM 
BE 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 B. 10g, 柱 直径 
为 1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 40ml 洗 脱 , 收 集 乙 酸 乙 酯 液 , 备 用 ; 
再 用 乙醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 旷 皮 省 酮 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml4r img 的 次 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 吧 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 16g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 敬 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 淫 羊 蓝 对照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 淫 
2E SECEPOSE RR m o DP REB EX, 8E lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5nl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲醇 -水 (10: 1: 1 : DARFA. EF, BULL BC A 
三 氯 化 铝 试 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
f& BS 9e JG DE Xx. 

CA) CCS 900 C20 XL P B6 HK VEW 2T FIEL S BE 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柏 子 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 梳 子 背 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 
每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
蜡 干 , 吧 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， TANIRA MEER 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


色谱 相应 


e 683 ， 


风 热 清 口 服 液 


(5) 取 本 品 10g; 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 盐酸 1ml, 加热 
回流 30 分 钟 , 沽 过 ,滤液 花 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取决 明子 对 照 药 材 0.2g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 ` 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 分别 点 于 同一 奎 

胶 G 湾 层 板 上 ,以 环 已 煤 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.15) 为 展 
FA ,展开 ,取出 , 卜 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[ri] EA] GE EC E, De OG BE ia, s EL ARA ER Jos 后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 
变 为 红色 。 

〖 检查】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 AS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
AJ SEL s LL HT B - 0. S - FB RS SK C30 : : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
T 3000, 

对 照 品 涂 液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 lml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g， Hu E EDU 精密 加 入 
7576 B£ 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 
再 称 定 重量 ,用 HINT RM E UNES T S 
续 滤 液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照旧 
10nul ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


和 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


本 品 每 袋 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCC HsoO16) 计 ,不 得 少 
Ea 

天 麻 ” 照 局 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DL Ra RUR EA RR 


为 填充 剂 EA S -0. 05 V6 RRA : 97) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 有 读 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 iml E 50pg 的 次 液 , 即 得 。 

供 试 品 咨 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 的 ONG ER E SEJEGR ruf SUAM ER 
AE M XE RE ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 2% 
于 , 残 酒 加 7076 7, E 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,10g, 柱 内 径 为 1~15cm) 上 ,用 70% 乙 醇 100ml Yt 
脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 潭 用 水 溶解 ,并 转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 8853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ad REESE COBRA CAORPR CC Hu O01 ) 计 ,不 得 少 
T l.5mg. 

【功能 与 主治 养 阴平 肝 , 熄 风 通 络 ,清热 除 烦 。 用 于 中 


50ml, 密 3E 
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风 病 中 经 络 恢复 期 次 血 阻 络 兼 肾虚 证 Je 625 Ep ANGE S.D SIE 


RF TORTE M RZN o A a F R IE E R E, E E R E 
见 上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 


规格 〗 每 袋 装 10g 
Eum». 密封 , 置 阴 凉 处 。 
MAAORI 
Fengreqing Koufuye 
长处 方 〗 山 银 花 RE JE X7 
re 桔梗 
JR 38 Be 甘草 
KADAI 以 上 六 味 , 除 能 胆 粉 外 , 取 青 黛 ,用 80% 乙 醇 


MEXXI iR 24 小 时 后 ,进行 活 渡 ,收集 渗 滤 液 , 药 漆 备用; 
山 银 花 重 蒸 饮 ,收集 芳香 水 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 保存 , 药 
渣 备 用 ;桔梗 、 瓜 萎 皮 .甘草 加 水 浸泡 半 小 时 ,前 煮 工 小 时 , 波 
过 ,滤液 备用 ; 药 潭 与 上 述 各 药 漂 合 并 ,前 者 二 次 , 滤 过 , 合 
并 各 次 滤液 及 藻 饮 后 的 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
Hj 1.10—1.15(90'C5, Jn ZEEE BE E XS 80% ,放置 , 滤 

过 ,滤液 与 渗 沪 液 合并 ,回收 乙醇 ,加 芳香 水 及 熊 胆 粉 ,用 
et a di 
液 加 甜菊 素 1. 5g, XS AE CLER 2.0g. dr EE TS 1. 5ml, 加 水 至 
1000ml, 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 深 棕 色 的 液体 ; 气 微 腥 , 味 吾 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 用 三 氧 甲烷 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 浓 缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 为 
取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 售 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TX Us , TC ERG 
上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅 胺 G 薄 层 板 上 ,以 四 

三 氯 甲烷 -丙酮 05: 4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 20mL ZF , 5 3 Jl H1 Bg. 10ml 使 溶解 , 沽 过 ， 
滤液 蒸 至 近 干 ,加 氧 氧 化 钠 浴 液 (1->5)5ml, 加 热 回流 6 小 


时 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ， 
每 次 5ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 


另 取 能 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 es er A 一 硅胶 GNE E. 


以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (10: : 1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 肛 以 5% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 Jm 3&5 分 钟 ,取出 , 放 冷 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 


Bii m € d rm ak ma 
HI R JG PEM o 


色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
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(3) 取 本 品 20ml, 加 盐酸 1ml 与 三 握 甲 烷 20ml, 加热 回 
Wi 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 
制 成 每 iml e lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 清 层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60'C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 - 冰 醋 
酸 (10 : 20:7:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,路 以 10 好 
磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.04( 通 则 0601) 。 

pH 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2%% 三 乙 胺 溶液 -磷酸 (20 : 80 : 0.1) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 328nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 
低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 10ml EORR 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 
滤液 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含山 银 花 以 绿 原 酸 (CisHisOs) 计 ,不 得 少 
d 2. 5mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 宣 肺 透 表 , 利 咽 化 痰 。 用 于 外 
感 风 热 所 致 的 感冒 ,证 见 发 热 、. 微 恶 风 寒 头痛、 咳嗽 . 口 渴 、 咽 
痛 ; 急 性 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 一 4 次 ,重症 加 
量 ,儿童 酌 减 或 遵 医 嘱 。 

【规格 每 文 装 10ml 

KU EY 密封 , 置 阴凉 处 。 


Fengtong'an Jiaonang 


[4771 防 已 250g 通 草 167g 
桂 枝 125g 姜黄 167g 
石膏 500g m D 333g 
木瓜 250g iT Z 167g 
We 333g 黄柏 250g 
itd 250g — XE 333g 


[5851 以 上 十 二 味 , 取 滑石 粉 167g 与 其 余 防 已 等 十 一 
际 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 


时 ,前 液 渡 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 剩余 的 滑石 粉 , 混 
A ,干燥 ,粉碎 ,过 入 , 混 匀 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

〖 性状 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 黄色 至 黄 棕色 的 颗粒 
或 粉 来 ;味香 。 

LEII (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 1%% 盐 酸 溶液 15ml 使 溶解 ， 
用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 三 氯 甲 烷 提取 两 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 粉 防 已 碱 对 照 品 和 盐酸 小 亦 碱 对 照 品 ,分 
别 加 乙醇 制 成 每 lml p 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (50: 
10 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 盐酸 小 亡 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ;再 喷 以 稀 础 化 饼 钙 试 液 , 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 粉 防己 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
UBI. IEW D XR EE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 
另 取 姜 黄 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 姜 
黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
甲酸 (96 : 4 : 0.7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 评点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ,; 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 石油 酶 (60 一 90C )20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 茶 干 ,残渣 加 石油 栈 (60 一 90C )1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 营 改 仁 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60~-90C )- 乙 酸 乙 酯 -醋酸 (10 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 连 普 对 照 药材 1g, 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 
干 ,残渣 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 男 取 连 撼 苷 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 
癌 溶 液 及 上 述 对 照 药材 和 对 照 品 溶液 各 24l, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 BT SEDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 
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风湿 马 钱 片 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 «DAE SLM ASR 

2 XR SEG $ A LR -0. 225 — ZEE VL C70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 

波长 为 281nm。 理 论 板 数 按 防 已 诺 林 碱 峰 计算 应 不 低 

-F 4000, 

X BR SA RRRHUTE ERO 取 粉 防己 碱 和 防 已 诺 林 碱 对 照 品 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 粉 防 已 碱 0. 1mg、 防 
己 诺 林 碱 0. 05mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 浓 氨 试 液 3ml 
使 湿润 ,加 三 氯 甲 烷 适 量 , 回流 提取 至 无 色 ,三 氯 甲 烧 液 花王 ， 
残 漆 加 无 水 乙醇 使 溶解 ,并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 
至 刻度 , 摇 匀 ,有 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 粒 含 防 已 以 粉 防 已 碱 (Cas Haz Na O06) 和 防 已 诺 林 
fii CC; Ho NsO6) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 活 血 通 络 。 用 于 湿热 阻 络 所 
致 的 兽 病 ,证 见 天 玉 红 肿 热 痛 、. 肌 肉 酸 枇 ; 风 湿性 关节 炎 见 上 
述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 

【注意 】 


一 次 3 一 5 粒 , 一 日 3 次 。 
ET 体 弱 年 迈 及 脾胃 虚 寒 者 愤 用 。 
每 粒 闭 0. 3g 

【贮藏 〗 密封 。 


Fengshi Magian Pian 


〖 处方 〗 马 钱 子 粉 125g HER 19g 
乳香 ( 炒 )19g 没 药 ( 炒 )19g 
全 蝎 19g 牛 膝 19g 
苍术 19g WR 19g 
HX 19g 
LANAI — DÀ EJLER A 1S LL e A TE COE E 


细 粉 ;麻黄 ,苍术 分 别 用 70%% 乙 醇 作 溶 剂 进行 渗流 ,收集 
渡 液 约 180ml, 回 收 乙 醇 ,浓缩 成 稠 襄 ; 甘 章 和 牛 膝 加 水 前 
者 三 次 ,第 一 、 二 次 各 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 , 滤 
液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 ,与 上 述 稠 膏 合 并 ,加 入 马 钱 子 粉 及 全 
蝎 等 四 味 的 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 
BE HI. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 棕 褐色 ; 昧 苦 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 3 HAREEK, D, HAAA 
0.5m RZA PIE 5ml, 密 塞 ,超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 和 马 钱 子 碱 对 昭 
品 ,加 二 氯 甲烷 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 昭 
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TAW. REEERE GEN 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 10gul, 分别 点 于 同一 用 0. 2mol/L 氧 氧 化 钠 溶 液 制 备 的 硅 
WE G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲 烷 - 环 已 烧 - 乙 醇 (3: 1;1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 0.5ml 及 
二 所 甲烷 10ml, 密 塞 , 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 


干 ,残渣 加 二 所 甲烷 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 
麻黄 碱 对 照 晶 ,加 二 握 甲 烧 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 


为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 洲 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 
醋酸 -水 (8 : 2: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 , 噶 以 二 三 酮 试 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 


【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -醋酸 -三 乙 胺 (65 : 200 : 2. 4 : 0.3) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 土 的 宁 峰 计算 应 不 低 
于 3000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 取 士 的 宁 对 照 品 适量 , 狂 密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 24pg 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 扫 试 液 2ml 
和 三 氯 甲 烷 50ml, 密 塞 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 置 100ml E fi 
中 ,用 三 氧 甲烷 分 次 洗浴 容器 和 残渣, 洗 液 滤 入 同一 量 瓶 中 ， 
加 三 握 甲 烷 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 D0ml, EOK18 E3& T , 残 
漂 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10p 注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

A E H E R FA E F CCa Ha N:O) tH MEA. 
0. 8 一 1. Img, 

《功能 与 主治 〗 祛 风 除 湿 , 活 血 祛 瘀 , 通 络 止痛 。 用 于 风 
湿 闭 阻 、 瘀 血 阻 络 所 致 的 痹 病 , 症 见 关 节 疼 痛 、 刺 痛 或 疼痛 较 
STE E ET Je .坐骨 神经 痛 见 上 述 证 候 着 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 常 用 量 : 一 次 3~4 片 , 极 量 : 一 
次 5 片 ; 一 日 1 次。 有 睡 前 温 开 水 送 服 。 连 服 7 日 为 一 疗程 ,两 
疗程 间 需 停 2 一 3 日 。 : 

【注意 〗 孕妇 忌服 ;年 老 体 弱者 慎 服 或 遵 医嘱 。 

Qu P NE. EM 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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KFI 八角 栅 1500g EiiE50g 


中 国药 典 2015 年 版 


IREM 150g 甘草 20g 
〖 制 法 〗 MEOR, AERA KI 15g 粉碎 成 细 粉 ,过 
jg. AS AR ISE CR IS TRU ZK EW 2 小 时 ,水 燕 气 蒸馏 6 7 BEL ZR 
ME E ERA USE A CREE DO 4 Fa Z8 IAS 
22 Ju AK UR AK 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 浓缩 至 适 
量 , 与 上 述 粉 末 混 匀 ,干燥 , 研 成 细 粉 ,加 辅料 适量 , 制 颗 粒 , 干 
燥 , 加 入 丹 皮 酚 ( 用 适量 乙醇 溶解 ) , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 


糖衣 , 即 得 。 | 
〖 性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 , 显 棕 黑色 ; 气 香 , 味 
MUN. 
LESI (1) 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 


30ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 乙 
BE iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 乙醇 
制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
iB LSU SEDE SE BEER PER 5% 三 氧化 铁 乙醇 深 液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 芷 对 照 药材 1g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 约 m, 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 逐 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 尽 乙 醚 ,加 甲 
E 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 层 ,用 
正 丁 醇 饱和 的 水 10ml 洗涤 362: 72 1E T EIS ACT RAJN 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
了 到 上 述 两 种 溶液 各 Bul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 


共 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (7 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 喷 


以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 
光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 两 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 Fr ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 30ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 尽 三 氯 甲 烷 ,加 浓 氨 试 液 2ml、 
乙醚 50ml, 置 水 浴 上 回流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 
加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 八 角 枫 对 
照 药材 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 511, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (90: 5 : 8) 为 展开 
剂 , 置 氨 闵 气 饱和 的 展开 缸 内 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 碘 化 
角 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 ， 显 相同 颜色 的 斑点 。 


AOE Rr 8 HE 


Livi] 总 生物 碱 限 量 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 ,精密 
称 定 ;人 研 细 ,精密 称 取 组 粉 适 量 ( 约 10 Hr HD, EGER E HUN 
中 ;加 甲醇 - 浓 氨 试 液 (95 : 5) 混 合 溶液 适量 ,加 热 回 流 提 取 至 
近 无 色 , 挥 干 甲 醇 , 残 演 用 3% 硫 酸 溶液 10ml 溶解 ,再 用 3% 
硫酸 溶液 10ml, 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 入 酸 液 中 ,加 三 握 甲 烷 
JR Ede 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,用 3% 硫酸 溶液 
10ml 振 摇 提取 , 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,合并 前 后 两 次 的 酸 液 ,加 浓 
氮 试 液 调 节 pH 值 至 9 一 10 ,再 用 三 氯 甲 烧 振 摇 提取 4 次 ,每 
次 10ml, 合并 三 氯 甲烷 液 ,通过 铺 有 无 水 硫酸 钠 1g 的 漏斗 ， 
渡 过 ,滤液 置 于 105C 干燥 至 恒 重 的 节 发 焉 中, 水浴 上 燕 于 ， 
残渣 在 105C 干燥 至 恒 重 ,计算 , 即 得 。 本 品 每 片 含 总 生物 碱 
不 得 过 1.2mg. 

其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAK; A ZAR- (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml p 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 ,精密 称 取 细 汾 约 0.15g, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 
至 刻度 $853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 徐 长 卿 以 丹 皮 酚 (Cs HioO;) 计 ,不 得 少 
+F h Omg, | 

〖 功能 与 主治 〗 散 风 除湿 , 通 络 止痛 。 用 于 风湿 阻 络 所 
致 的 闻 病 , 症 见 关节 疼痛 ;风湿 性 关节 炎 ,类 风湿 关节 炎 ，, 肋 神 
经 痛 , 坐 骨 神 经 痛 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2 次 。6 天 为 一 


疗程 。 
〖 注意 〗 孕妇、 儿童、 心脏 病 、 过 度 豪 弱者 禁用 。 
规格 有 WKK HOGE O. 22g 
LERI 密封 。 
Fengshi Gutong Jiaonang 
LAAI 制 川 马 ifi E. E 
ZT 4E 甘草 
木瓜 马 梅 
IRE 
[5 ER AEE, Eai vi] ERES H CSI E E A 


1t $8 35.5] FCR ZLAE SE VU B TIL ZK RU X — WX ER 2 小 时 , 合 


° 687 。 
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前 液 , 小 过 ,小 液 浓 缩 至 秽 襄 状 , 加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 粉 
雁 成 细 粉 , 装 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 Z dh 2 85 pe SE . PL] 2 3989 E S C US A 
ER. 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 长 方形 或 
类 方形 , 壁 稍 厚 ( 制 川 乌 、 制 草 乌 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 
Eg $57; i o JÉ I du ZF AE CH SO. 

《2) 取 本 品 内 容 物 58, MRAR 0. 5m 湿润 ,用 三 毛 
甲烷 加 热 回 流 提 取 2 次 (50ml,50ml) ,每 次 2 小 时 ,提取 液 
滤 过 ,合并 滤液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
* lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4: 1: 0.1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 , 喷 以 草 三 酮 试 液 , 在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清 上 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

[tyi] 马 头 碱 限 量 取 本 品 内 容 物 4.8g, 研 细 , 用 浓 
氮 试 液 润 湿 ,加 三 氯 甲 烷 20ml, 冷 浸 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
潭 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 
照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
lOl 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
bt- 4M Em- REC3Z : 18 : 5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 饱和 的 
展开 人 策 内 展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 稀 丰 化 铅 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 
品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 BAAP HEMARA RS 
头 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 三 氧 甲 烷 制 成 每 iml E 
0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 ml, 2ml, 3ml, 
4ml.5ml, 分 别 置 分 液 漏 斗 中 ,依次 精密 加 和 三 氯 甲烷 至 
20ml, 再 精密 加 入 酷 酸 盐 缓冲 液 CpH 3.0)( 取 无 水 酷 酸 钠 
0. 15g, 用 水 洲 解 ,加 冰 酷 酸 5. 6ml, 用 水 稀释 至 500ml, $$]. 
并 在 pH 计 上 校正 )10ml 和 0.1%% 省 甲 酚 绿 溶液 ( 取 溴 甲 酚 绿 
0.2g, 加 0.05mol/ 工 氧 氧 化 钠 溶液 3. 2ml 使 溶解 ,用 水 稀释 
至 200ml,$55])2ml.s J Di $& 5 分 钟 , 静 置 20 分 钟 , 分 取 三 
毛 甲 烷 层 ,用 干燥 滤纸 滤 过 ,以 相应 试剂 为 空白 ,滤液 照 紫 外 - 
可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,分 别 在 412nm 波长 处 测定 吸光 
FE. IR YEBE J JEER ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 ,人 饶 细 , 取 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醚 -三 氧 甲 烷 -无 
水 乙醇 (16 : 8 : 1) 的 混合 溶液 25ml MAAR 1. 5ml, $8 53 
PREE E ERRIRE A LIRA 3 次 ,每 次 2 分 钟 ,放置 过 夜 ， 
再 称 定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 ,再 置 快速 混 义 
器 上 振荡 2 分 钟 , 静 置 。 倾 取 上 清 液 ,精密 量 取 5ml, 置 分 液 
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源 斗 中 ,加 乙 配 5ml, FH 0. 05mol/L 硫酸 溶液 振 摇 提 取 4 次 ， 
每 次 10ml, 分 取 人 硫酸 提取 液 , 滤 过 ,合并 滤液 , 置 男 一 分 液 漏 
斗 中 ,加 浓 氨 试 液 4ml, 摇 义 , 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 4 次 ,每 次 
l10ml,; 分 取 三 握 甲 烷 液 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 
于 105C 加 热 1 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 分 次 溶解 ,转移 至 
25ml 量 狐 中 ,加 三 氯 甲 烷 至 刻度 , 播 义 。 精 密 量 取 20ml, E 
分 液 漏 斗 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 ,上 自 “ 精 密 加 入 栈 酸 
盐 缓冲 液 ……10ml" 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 
供 试 品 深 液 中 含 乌 头 碱 的 量 Crxg), 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 乌 头 总 生物 碱 以 马 头 碱 (CH2NOD DIF, 
为 0. 25—0. 80mg, 

麻黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) JN 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 - 水 -磷酸 -三 乙 胺 (3 : 97 : 0.1 : 0.1) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 205nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻 黄 碱 计算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
E ,加 流动 相 制 成 每 1ml p 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 3g ,精密 称 定 , 置 圆 底 人 烧瓶 中 ,加 入 5mol/L AAAA 
溶液 120ml, $55] . JI SCIL SAL 7.5g, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 
率 50kHz)30 分 钟 ,加 水 100 ml, W, MWERA 0. 5mol/L 
盐酸 溶液 10ml 的 250m] RIER AR 150ml, 加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio His NO © HCD FF, 4A 
得 少 于 0. 18mg. 

功能 与 主治 〗 温 经 散 寒 , 通 络 止痛 。 用 于 寒 湿 闭 阻 经 
络 所 致 的 兽 病 , 症 见 腰 准 疼痛 、 四 及 关节 冷 痛 ; 风 湿性 关 方 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 2 次 。 

DEEI due uU RTL ZR IR TH RR. 


【规格 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 密封 。 
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〖 处方 〗 WA 81g 红 花 40g 
-F4Ef& 81g 制 川 马 24g 
防风 81g i| 5 B, 24g 
乳香 ( 炒 )40g 制 马 钱 子 8g 
木耳 81g 没 药 ( 炒 )40g 


5/753 以 上 十 味 , 地 枫 皮 .千年 健 、 防 风 三 味 加 水 适量 3€ 
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泡 8 小 时 ,提取 挥发 油 , 备 用 ; 药 液 滤 过 , 药 演 加 水 前 者 1 小 时 ,前 
液 滤 过 ,合并 上 述 滤液 ,浓缩 至 适量 ,其 余 红 花 等 七 味 粉 碎 成 细 
粉 ,与 上 述 浓 缩 液 混 匀 ,干燥 , 粉 雁 , 加 洽 粉 适量 , 混 匀 ,过 租 , 喷 人 
挥发 油 , 混 久 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 浒 膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 色 
或 棕 褐 色 ; 气 香 , 味 将 、 微 麻 。 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 圆 球 形 或 
椭圆 形 ,直径 约 至 60kum ,外壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 

(2) 取 本 品 15 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 超声 处 理 2 次 
(30ml,30mD ,每 次 10 Zr t TE xb. Zu d d Hm PO BE. 
ET- RAMEKA 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
乳香 对 照 药 材 0.2g、 天 然 没 药 对 照 药材 0.1g, 分 别 加 乙醚 
5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90'C )- 乙 酸 乙 酯 (19 : DARFA, 
展开 ,取出 , 茎 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,放置 1 小 时 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 河 , 挥 尽 乙醚 ,加 申 醇 
30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 提取 , 取 正 丁 醇 液 , 用 和 氨 试 液 
30ml 洗 次 ,分 取 正 丁 醇 液 ,浓缩 至 干 , 残 演 加 甲醇 1ml ETE 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 防 风 对 照 药 材 1g, 加 丙酮 20ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
mie 10p1l、 对 照 药材 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 系 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

【检查 】 士 的 宁 、 乌 头 碱 限量 取 本 品 8 片 ,除去 包 衣 ， 
WES , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 2ml, 搅 匀 ,加 三 毛 甲 烷 
30ml, 轻 轻 振 播 , 放 置 过 夜 , 滤 过 , 残 酒 用 三 氯 甲 烷 洗 涤 4 次 ， 
每 次 5ml, 洗 液 与 滤液 合并 ,用 硫酸 溶液 (3 一 100) 提 取 3 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 酸 液 ,加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9 一 10, 再 用 
ZAF ER 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 用 铺 有 少量 
无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 低温 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
lm & 1. 4mg 的 溶液 ;再 取 乌 头 碱 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 
每 lml 含 0.25mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
C38 JJ 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 4: DOSE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 于 , 喷 以 稀 砚 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 十 的 宁 对 照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 
士 的 宁 对 照 品 的 斑点 ;在 与 乌 头 碱 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 
出 现 的 斑点 应 小 于 乌 头 碱 对 照 唱 斑 点 或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 


【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AFP -A E-O. 7 16 磷酸 溶液 (26 : 2 : 72) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 403nm。 理 论 板 数 按 羟基 红 花 黄色 素 A 峰 计 
算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 羟 基 红 花 黄 色素 A 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 25% 甲 醇 制 成 每 m E Gug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 O. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 25% 
甲醇 50ml, 85 2E, MK AE EE dE Je dj 10 分 钟 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 25% 甲 醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 红 花 以 羟基 红 花 黄色 素 A(CzrHsoO1s) 计 ,不 
得 少 于 0.28mg。 

功能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,活血 通 络 。 用 于 风寒 闭 阻 ,次 
血 阻 络 所 致 的 兽 病 ,证 见 关节 疼痛 、 腰 腿 疼 痛 , 冷 痛 或 刺 痛 、 局 
VIR S 28 DX. MURRER n JE f AI GR 

用 法 与 用 量 〗 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 3—4 片 ,一 日 
2 次 ES ES UR. 

【注意 孕妇 禁 服 。 

DEI (1) 沙 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 31g 

DKF FOE O. 3g 

qa. 封 。 
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[4h55] 陈皮 100g 法 半 夏 150g 


青皮 100g 昔 查 仁 100g 
R3 100g A UE 100g 
五 味 子 100g 桑 日 皮 100g 
H5 100g E38 150g 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 除 生 雪 外 , 音 奋 仁 压 榨 去 油 , 与 其 余 
陈皮 等 八 味 共同 粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,备用 。 生 姜 加 水 前 
者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 粉 来 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

CEIRI 本 喇 为 呐 标 色 至 标 褐色 的 水 丸 ; 味 微 苦 。 

鉴别 〗 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 石 细胞 淡 黄 
柠 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 筷 沟 细密 , 胞 腔 合 瞳 棕色 物 
CERF). SIL A ,保卫 细胞 侧面 观 呈 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 石 
IR JE TE RC, o D SEJE , 壁 较 厚 , 较 宽 的 一 边 纹 孔明 显 ( 音 奋 仁 )。 
纤维 束 周围 注 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 草 
酸 钙 针 鲁 束 ,长 32 一 144nm，* 存 在 于 黏液 细胞 中 (法 半 夏 ) 。 


* 689 。 
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(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 乙 配 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 三 握 甲 烷 50ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 ,小 过 , 药 汗 备 用 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10u 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 本 (3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 影 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ]42) 项 下 三 氯 甲 烷 提 取 后 的 药 潭 ,加 甲醇 
50m1, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 酒 加 水 20ml, 加 
热 使 浴 解 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 二 次 ,每 次 
20ml, FHE TER. 3 T ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 
液 作为 供 旗 品 浴 液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 淤 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 0.5%% 氢 氧化 钠 的 羧 甲 
A G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (100: 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 5cm ,取出 , 晾 干 ,再 以 甲苯 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10:1:1) 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
展 距 12cm, 取 出 ,上 承 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 SC biblia 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
Hs 7A XR EGRE; EA ZG Se 0.396 EZ gi 0. 02mol/L 磷酸 二 


ABE TVAE H ERR USUS pH 值 至 3. 00 (4 :96) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 PK ERE E TT SE IE AI TI 
3 20940 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 和 盐酸 伪 腑 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻 
黄 碱 15pg、 盐 酸 伪 脉 黄 碱 15pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加热 
回流 45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~ 
200 目 ,3g, 内 径 为 lcem) 上 ,收集 流出 液 , 用 乙醇 50ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 ,合并 流出 液 及 洗 脱 液 ,加 盐酸 1 滴 , 蒸 干 , 残 渣 加 
甲醇 5ml 使 溶解 , 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 磷酸 1 滴 , 加 水 稀释 至 
刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 诬 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio。 His NO © HCD 和 盐 
梭 伪 麻黄 碱 (Ci。Hi; NO。HCD 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 68mg。 

功能 与 主治 〗 宣 肺 散 寒 , 祛 痰 止咳 。 用 于 外 感 风 寒 、 肺 
气 不 宣 所 致 的 咳 哎 , 症 见 头 痛 扯 塞 . 痰 多 咳嗽 、. 胸 头 气 跨 。 


用 法 与 用 最 〗 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 


e 690 。 


GESI 阴 虚 干咳 者 慎 服 。 
【规格 每 袋 装 6g 
KU ERE 密封 。 


Fenghan Kesou Keli 


【处 万 〗 陈皮 100g 生产 150g 
法 半 夏 150g 青皮 100g 
$T 100g WR 100g 
紫 苏 时 100g 五 味 子 100g 
RAH 100g A H5 100g 
KANAI AET ER ER Bz EPISCO T De BUE IZ HL 2 T 


的 水 溶液 男 妖 收集 ;药酒 与 其 余 法 半 夏 等 八 味 ,加 水 前 者 三 次 
CS S EK WB JS LAO ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 38— 1. 40€60'CO B 
HBE. BIE DREIE 、 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 
陈皮 等 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 

CERI 本 品 为 浅 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、 微 昔 。 

UEa DRA m 5g, 加 水 20ml f YA fet . FH Z BE UR TE 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 置 水 浴 上 燕 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 权 皮 苷 对 照 品 ,加 甲 
o lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 

通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 
用 o. es 硅胶 G WIRE A AR Z M- 
甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 3cm, Wh, BMT E 
以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10:1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
MEEA 8cm, 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ， o 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 浓 氨 试 液 0. 5ml、 
三 氯 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ,分 取 三 氯 甲烷 滚 , 挥 干 , 残 
漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Gpl I 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 
(4 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

HEI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

(GEWEI 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512W 4E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (1 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 254nm。 
理论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


5 IAR 


对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 态 黄 碱 对 照 品 约 15mg ,精密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 水 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 
取 5ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 取 
10ml, & 25ml HiP , JUA re; B E TRE WE CO. 25g 10mD 1ml, 
0. 25mol/L A A 45 4 18 d. 2. 5ml, 摇 义 ,放置 30 分 钟 ,用 
0. 5mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 7, 加 甲醇 至 刻度 $3 53 . BI 
得 (每 lml 中 含 盐酸 麻黄 碱 Gpe). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
3g, 精 密 称 定 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 入 5mol/L 氧 氧化 钠 溶 液 
120ml, 播 与, 加 氯 化 钠 7.5g, 超 声 处 理 ( 功 率 250W , Jj R 
50kHz)30 分 钟 ,加 水 50ml, Z& (8, H] Boc E 0. 5mol/L 盐酸 
溶液 5ml 的 100ml 量 瓶 收集 蒸 馅 液 近 95ml, 加 水 至 刻度 $E 
匀 ,精密 量 取 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 对 照 品 溶液 的 制备 项 
下 的 方法 , 目 " 加 入 高 碘 酸 溶液 ”起 ,至 “加 甲醇 至 刻度 "依法 操 
fg 1&5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio His NO * HCD 3E 7R 
得 少 于 2. 0mg. | 

功能 与 主治 〗 宣 肺 散 寒 , 祛 痰 止咳 。 用 于 外 感 风 寒 . 肺 
气 不 宣 所 致 的 咳 嘴 , 症 见 头 痛 鼻 塞 . 痰 多 咳嗽 .胸闷 气喘 。 

《用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 2 次 。 


CIEI 阴 虚 干咳 者 慎 用 。 
规格 每 袋 装 5g 
[E ES) 密封 。 
Bo n s 
Wubei San 


KAAI ig UR CX 850g 浙 贝 母 150g 

〖 制 法 〗 以 上 二 味 , 海 晨 峭 、 浙 贝 母 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 陈 
皮 油 1. 5g B5 ost t BE. 

CERI Add Du ERE CLIE C IRIURE ME 

(32903 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 透明 薄片 
或 碎 块 , 具 细 条 纹 或 网 状 纹理 (海王 峭 ) 。 淀 粉 粒 卵 圆 形 ,直径 
35~48pm; 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 ,位 于 较 小 端 , 层 纹 细 
密 ( 浙 贝 母 ) 。 

(2) 取 本 品 粉 末 10g,; 加 浓 氨 试 液 5ml, 拌 匀 , 放 置 30 分 
钟 , 加 三 氯 甲 烷 50ml, 超声 处 理 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 落 
于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 浙 贝 母 对 
照 药 材 2g, 加 浓 氨 试 液 5ml, 拌 名, 放置 30 分 钟 ,加 三 氧 甲烷 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 对 照 品 与 贝 母 
系 乙 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
HR YR ME 10p1、 对 照 品 溶液 及 对 照 药 材 溶液 各 4~~6p1, 分 别 点 于 


同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 
(8 :12:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 干 , 喷 以 改良 奢 化 招 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAZA; UZAR- zo HR C65 : 35 : 0.01) 为 流动 相 ; 用 蒸 
发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 甲 峰 计 算 应 不 低 
F 2000 

对 照 品 溶液 的 制备 KI BEES P X HH Sn RE DI BESE ZI 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml 各 含 贝 母 素 
甲 与 贝 母 素 乙 20pg 的 混合 溶液 及 各 售 80pg 的 混合 溶液 ， 
HEES | 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 4g, 精 密 称 定 , 加 浓 氨 溶液 
4ml, 密 塞 , 放 置 5 分钟 , 摇 匀 ,放置 30 分 钟 ,精密 加 入 三 握 甲 
烷 - 甲 醇 (4: 1) 混 合 溶液 50m, 混 匀 , 称 定 重量 , 置 80C 水 浴 
中 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 (4 : 
1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, E 
RR PRF ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , $55] , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 两 种 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20ul,; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 按 外 标 两 点 法 以 对 数 方程 分 别 
计算 贝 母 素 甲 DI BEER BS E BITS. 

本 品 每 lg rut DL REA DUREE HI CCo; Has NO, ) 和 贝 母 素 
Z (Ca Ha NO ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 〗 制 酸 止 痛 , 收 敛 止 血 。 用 于 肝 胃 不 和 所 
致 的 胃 腕 疼痛 、. 泛 吐 酸 水 哮 杂 似 饥 ; 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 见 上 
述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 饭 前 口服 。 一 次 3g, 一 日 3 次 ;十 二 指 
肠 演 疡 者 可 加 倍 服 用 。 

【规格 】 每 瓶装 45g 


DERI 密闭 ,防潮 。 
c n 8 xu 
Wubei Keli 


〖 处方 〗 TE ER 638g Wi Bk 112g 

KEDAI DELE LER. PERGHS yp UL REOS) RE DX, ZRUBE «LA. 
皮 油 1.1g 混 匀 ,过 得 ,加 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 , 包 衣 ,干燥 , 制 
成 1000g, 即 得 。 


DERI 本 品 为 芮 日 色 的 包 衣 颗粒 ; 气 微 香 , 味 微 苗 。 
【鉴别 〗】 (1) 取 本 喇 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 透明 薄 毛 


ny fS ER. , EL 20 2 Zr mV, POL A t E Cj ES d D, 
(20 BU à 20g, 人 研 细 ,加 浓 氨 试 液 10ml, 漫 润 工 小 时 ,加 
环 已 烷 80ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
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甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药材 
1g, 加 浓 氨 试 液 适量 , 漫 润 1 小 时 ,加 环 已 烷 20ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 对 照 品 与 贝 母 素 乙 对 照 品 , 分 
别 加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 101. 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 
(6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 溶化 性 取 本 品 lg,; 加 盐酸 溶液 (9 一 1000， 
37 C 2C )20ml, PAFF 5 分 钟 ,立即 观察 ,应 能 全 部 深 散 ,并 不 
得 有 焦 导 等 异物 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 浙 贝 母 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZB -K-— 6B CO : 30 : 01.032 AAM 2E I 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 甲 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 贝 母 素 甲 对 照 品 和 贝 母 素 乙 对 昭 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 4mg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 
(过 四 号 筛 ) , 取 约 10g, 精 密 称 定 , 加 浓 氨 试 液 5ml, 浸 润 1 小 
时 ,加 三 氧 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 80ml, 加热 回 流 2 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 三 氯 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 20ml 分 
次 洗涤 容 需 与 残渣 , 滤 过 ,合并 滤液 与 洗 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 
溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 择 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl1, 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 浙 贝 母 以 贝 母 素 甲 (Cx Hss NO;) 和 贝 母 素 乙 
(Cz; Ha NO; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 30mg。 

EEN 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 2g， 
钴 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 10ml, 加 热 使 溶解 ,加 水 
120ml 与 甲 基 红 指示 液 1 滴 , 滴 加 氧 氧 化 钾 溶 液 (1->10) 至 显 
黄色 ,继续 多 加 10ml, 再 加 钙 黄 绿 素 指 示 剂 少许 ,用 乙 二 胶 四 
酷 酸 二 钠 滴 定 液 (0.05molL) 滴 定 , 至 溶液 黄 绿 色 获 光 消 失 
而 显 橙色 。 每 1Iml 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0. 05mol/L) 相 
x F 5. 005mg 的 CaCOi 。 

本 品 每 袋 含 海 蛙 晴 以 碳酸 钙 (CaCO, ) 计 ,不 得 少 
F 1. 4g. i 
【功能 与 主治 I ” 制 酸 止 痛 , 收 化 止血 。 用 于 肝 胃 不 和 所 
致 的 胃 膀 疼痛 、. 泛 吐 酸 水 、 嘲 杂 似 饥 ; 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 见 上 
述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 饭 前 口服 ,服用 时 将 颗粒 倒 人 口中 ,用 温 
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开水 送 服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;十 二 指 肠 溃 疡 可 加 倍 服用 。 
【规格 】 FRR 4g 
DEP 密封 , 置 干燥 处 。 


pem EXUAS p 
Tem 
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LANAI 以 上 十 味 , 取 姜黄 200g 粉碎 成 细 粉 ;其 余 乌 梅 
等 九 味 及 剩余 的 姜黄 加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 
滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10— 1. 20€80 CO BS 8E EE ,加 
3 信和 量 乙醇 ,搅拌 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1.25~1.35(70%C ) 的 稠 膏 ,加 入 上 述 姜黄 细 粉 及 硬 脂 酸 
镁 适量 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅黄 
棕色 至 棕 褐 色 ; 味 微 苦 。 

LEII (1) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml， 
研磨 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 佛 手 和 大 黄 对 照 药材 各 1g ,分 别 
加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 燕 干 ” 起 , 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
TX n RE S~ 10pl, p BR ZEE TR V 2 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (75 : 25 : 
2) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 10cm, WH, ET. EXER OBAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 佛手 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 在 与 大 黄 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 四 个 相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 置 所 
RAPER ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 四 个 相 
同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 40ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 1ml gie 
解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 机 实 对 照 药 材 1g, 加 三 
AIF Ki 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 冰 醋 酸 (15 * 1 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 
PE. | 

(3) 取 本 品 10 Hr Bi de C BE ZR i A i RE C60 — 90C) 
40ml, 加 热 回流 30 分 钟 UE cb URGE T o REEL FR BE 1ml 使 
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溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 至 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 照 溥 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SER E.U B BE 
(60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (15 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 主 
JE E o 

(D BUgg Toup RR ZU I 1g, 照 [鉴别 ](C1) 项 下 佛手 对 照 药材 
溶液 的 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药 材 溶液 5 一 10m, [鉴别 ](1) 项 
下 的 供 试 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 -醋酸 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 1 加 对 二 
甲 氨 基 茶 甲醛 的 1mol/L 盐酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 
颜色 的 主 斑 点 。 

(5) 取 姜黄 对 照 药材 1g, 同 [鉴别 ](1) 项 下 佛手 对 照 药 
材 溶 液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 - 无 水 乙醇 - 浓 氨 试 液 (30 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 ; 取 出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 


中 ,在 写 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 严 光 
PE Ei. 
【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 


【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 害 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, RS K C15 * 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 

论 板 数 按 枯 子音 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
DEA. CZ 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 人 处理 (功率 320W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,高 
心 * 取 上 清 液 , 即 得 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ d 8H S ST DUET EE (CS Ha Ow) 计 ,不 得 少 于 2. 5mg。 

功能 与 主治 〗 MITAA, RII BED SEXIES. MFA 
HE XE S2 Jr t G Jn ét, HELL RO UI RR Rt ERR s EH RE 6 
胆道 感染 或 胆道 术 后 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 HH. 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ; 鼠 烟 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 

【规格 〗 (1) 注 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 32g 

(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 31g 

【贮藏 〗 wu. 


Wuling Jiaonang 
和 处方 — S XP 330g. 
LAGI RERA. RARE, Ak 1000 粒 , 即 得 。 

人 性状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 浅 棕色 至 棕色 的 粉末 ; 
气 特异 , 味 甘 、 淡 。 

〖 鉴别 〗 DORE im PEU 2g, 加 稀 乙 醇 20ml, 置 水 浴 上 
回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 灵 菌 粉 对 照 
药材 2g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 0.426 2 HH 
基 纤 维 素 钠 溶 液 和 3. 85% 磷 酸 毛 二 钠 溶 液 等 量 混合 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -水 - 浓 氨 试 液 
(4:2:1:0.1:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 ,立即 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
亮 氨 酸 对 照 品 . 两 氮 酸 对 照 品 及 统 氮 酸 对 照 品 , 加 水 制 成 每 
1ml 4 55 4 ERI AER fe Ims, EMAR O.5mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
BETA REIR Aul XR mM lp1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (8 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BF , 喷 以 草 三 酮 试 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 灵 菌 粉 对 照 药材 
1. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 5- FB dE uS Hp XOU] HG 
品 适 量 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 U ZIEK NA A, 以 0.2%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30%C ,检测 波长 为 
248nm。 分 别 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 记 
录 色 谱 图 。 供 试 品 应 呈现 与 o-tB AEGEE h E ZO] HG s (5 
保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 , 并 呈现 与 乌 灵 菌 粉 对 照 药材 保留 时 


间 相同 的 七 个 色谱 峰 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH) 流动 相 BC(%) 
0 一 35 2 75—>25 
307-36 75->90 RoT) 
36— 43 90 10 
43-44 00-25 10->75 
44~57 25 75 
[检查 】 应 符合 腕 冲剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103. 


〖 人 含量 测定 〗 甘露 醇 类 物质 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 
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容 物 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 水 20ml, 称 定 重 
量 , 置 水 浴 上 加 热 回 流 2 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 贮备 液 。 
精密 量 取 供 试 品 贮备 液 2ml, 置 碘 瓶 中 ,精密 加 和 人 高 碘 酸 钠 
( 钾 ) 洲 液 [ 取 硫酸 溶液 (1->20)90ml 与 高 碘 酸 钠 ( 钾 ) 溶 液 
(1 一 1000)110ml 混合 制 成 j50ml, 置 水 浴 加 热 15 分 钟 , 取 出 ， 
AUS ,加 碘化钾 试 液 10ml, 密 塞 , 放 置 5 分 钟 , 用 硫 代 硫酸 钠 
滴定 液 (0.02mol/L) 滴 定 ,至 近 终 点 时 ,加 淀粉 指示 液 1ml, 继 
续 滴 定 至 蓝 色 消 失 , 并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校正 。 
1ml 硫 代 硫 酸 钠 滴定 液 (0.02mol/L) 相 当 于 0. 3643mg 的 甘 
露 醇 (Cs Hu O6). 

本 品 每 粒 含 甘露 醇 类 物质 以 甘露 醇 (Ces Hu O。 ) 计 ,不 得 
iF 24.0mg. 

腺 车” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 UU I 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 04mol/ 工 磷酸 二 氢 钾 洲 液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 腺 蔡 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 腺 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 水 
制 成 每 1m HRS 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 甘 露 醇 类 
物质 项 下 的 供 试 品 贮备 液 各 10 几 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 与 灵 梢 粉 以 腺 苷 CCoHisNsO: ) 计 ,不 得 少 
TO Ome; 

【功能 与 主治 补肾 健 脑 , 养 心安 神 。 用 于 心 肾 不 交 所 
致 的 失眠 \ 健 筷 、 心 必 心 烦 、 神 疲乏 力 . 腰 膝 酸软 . 涉 举 耳鸣 . 少 
气 懒 言 、 脉 细 或 沉 无 力 ;神经 衰弱 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 33g 

KERI 密封 。 


ET: 马 灵 兽 粉 质量 标准 


ERE 


本 品系 谈 棒 菌 科 痰 棒 菌 属 (Xylaria sp.) 真 菌 , 经 深层 发 
醇 而 得 到 的 菌 丝 体 干燥 品 。 

[ 制 法 ] 取 新 鲜 炭 棒 梢 属 真 菌 上 分 离 得 到 的 菌 种 ,通过 
深层 发 酵 获 得 的 菌 丝 体 再 经 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅 标 色 至 棕色 粉末 ; 气 特异 , 味 甘 痰 ， 


CSI MERREJ) DD. ORFFEN, 
显 相同 的 结果 。 


[检查 ] 水 分 不 得 过 6.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残渣 不 得 过 6. 5%( 通 则 0841) 。 : 

[含量 测定 ] 甘露 酵 类 物质 ” 取 本 品 0. dg, FL D LER 
[含量 测定 ] 甘 露 醇 类 物质 项 下 依法 测定 , 含 甘 露 醇 类 物质 以 
HRC Hi, O06) 计 ,不 得 少 于 8.094, 

BE KARO 5g, 照 乌 灵 胶囊 [含量 测定 ] 腺 苷 项 下 依 
法 测定 , 含 腺 苷 (Ci Has NsO, ) 不 得 少 于 0.07896, 


。 694 。 


[贮藏 ] 密封 。 
[制剂 ] 5 RRE 
Wuji Baiteng Wan 

[4753 乌鸡 (去 毛 爪 肠 )640g 鹿角 胶 128g 
酷 鳌 甲 64g AB FE S 48g 
AES 48g A 128g 
BR 32g 当归 144g 
Hj 128g 醋 香 附 128g 
X 64g HE 32g 
地 黄 256g 熟地 黄 256g 
川 划 64g 银 柴 胡 26g 
丹参 128g 山药 128g 
英 实 ( 炒 )64g 鹿角 霜 48g 

LAGI 以 上 二 十 味 , 熟 地 黄 、 地 黄 、 川 这 .鹿角 霜 、. 银 柴 


8] 2€ Sz .山药 .丹参 八 味 粉碎 成 粗 粉 ,其余 乌 鸡 等 十 二 味 ,分 
别 酌 予 碎 断 , 置 缸 中 , 另 加 黄酒 1500g, 加 盖 封 闭 , 隔 水 炖 至 酒 
尽 , 取 出 ,与 上 述 粗 粉 混 匀 ,低温 干燥 ,再 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 
^]. f 100g 粉末 加 炼 蜜 30 一 40g 和 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 
成 水 蜜 丸 ; 或 加 炼 蜜 90 — 120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 黑 褐 色 至 黑色 的 水 蜜 丸 .小 蜜 丸 或 大 密 
JL s BR MEE ME o 
【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ERT fR GE 


径 20—68um,.T jh S02 CA. 250. SE BR $5 x m H 18 一 
32um,4f dE T ERE Z8 f vb vo WE TU Xr xx — A HL 8T 
A XU i m AA. E EE n ROTE TET i8 10 e e P d. 
80—240um, 4 m ELS 2—5pumCIli 255, 186 RE Hm jE Zi ERE . 
壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 薄 壁 组 织 灰 标 
[UE IS IUE EUER MUERE EE RES EU E 
HE vj Jii] E] 185 EE Zo MAL x Ne 5 7r in JE Ben £F 2E CH 80. 2f 
Z JM EAE NE JE A EUN SE EE Er ED 
FREER). EP HER UR £L (5 2X 3E E K o EE EE EE CBS 
香 附 )。 石 细胞 长 方形 或 长 条 形 ,直径 50 一 110pkm, 纹 孔 极 
细密 (天 冬 )。 木 栓 细 胞 黄 棕 色 , 辟 薄 , 微 波状 弯曲 ,多 层 重 
县 ( 川 蔚 )。 不 规则 碎 块 淡 灰 黄色 ,表面 有 和 裂 际 或 细 纹 理 
( 醋 整 甲 )。 不 规则 块 片 半 透 明 , 边 缘 折 光 较 强 , 表 面 有 红 
细 短 纹理 和 小 孔 以 及 细 裂 际 ( 鹿 和 角 霜 )。 长 条 形 肌 纤维 成 
束 , 表 面 有 细密 的 微波 状 弯 曲 纹理 (乌鸡 )。 

(C2 BUR 5h 7k 5E Ju 2X ^ 2E JU 12g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 
18g, BIEZ. IER E 12g, 研 名。 加 乙醚 80ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 . 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g ,加 
乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 905C ) 为 展开 剂 , 展 至 约 8cm, 取 出 ， 
晾 干 ;再 以 石油 醚 (60~~90%C )- 乙 醚 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药酒 , 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 80ml, 加 
热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 和 氨 溶 液 ( 备 用 ) , 正 丁 醇 液 
回收 溶剂 至 干 , 残 漆 用 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 2g， 
在 水 浴 上 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g， 
105'C f 4E 1 NE A 15mm) E, A 40% FR E 100ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 ARCE RAK 5ml 使 溶解 ,通过 CIS E AH ZE FC 
小 柱 (500mg ,用 甲醇 10ml 预 洗 .水 20ml 平衡 ) ,依次 以 水 、 
30% 甲 醇和 甲醇 各 20ml 洗 脱 ,收集 30% 甲 醇 洗 脱 液 (备用 )， 
甲醇 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
IE ZR T , 残 漆 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 背 
Rg 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml fp 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13:7: 
2)10 必 以 下 放 徊 的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 宽 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑 
点 ;紫外 光 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 备用 的 氨 溶 液 ,用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 3~4, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 5g; 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 菩 干 , 残 演 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲酸 - 冰 
栈 酸 -水 (15: 1:1:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《5) 取 本 品 水 蜜 丸 或 小 蜜 丸 各 4g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 6g， 
9T RE Ju RESE E 4g, 研 匀 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
Jk 18 63.2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 REM 1ml 使 溶 
AE ER Bex RE. JH CARERE B 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
iml & Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
"502) 试 验 , 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GPzss 注 层 板 上 ,以 甲 蘑 - 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 〈2 : 


3:4: Z t: 0.5) Jg RE OF 380, JE FP, BU Hi, BEP, RE P 3G 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
含量 测定 BS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A TER s Z -0. 1%% 磷 酸 溶液 (12 :88) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 和 导 药 苷 峰 计 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 研 细 , 或 取 
重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 6096 Z, BE 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,加 60%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

mS AALSA CCa Ha Ou ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 35mgi/h SE JU AE 1g 不 得 少 于 0. 22mg; ACE 3L E LR 
得 少 于 Z.0mg. 

EE ” 取 本 品 水 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 研 细 ;或 取 重 量 差异 项 
下 的 大 蜜 丸 , 前 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 (通则 0704 
第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 总 氮 (N) 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 16mg, 小 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 10mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 90mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补 气 养 血 ,调经 止 带 。 用 于 气 血 两 虚 , 身 
体 瘦弱 , 腹 膝 酸软 ,月 经 不 调 , 崩 漏 带 下 。 

【用 法 与 用 量 有 口服。 水 蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 刀 , 一 日 2 次 。 

[348] kEi HAE 9g 

Dey) 密封 。 


Wuji Baifeng Pian 


(RAI — 535 540g( 去 毛 爪 肠 ) JE TRE 108g 


MH 54g PEI 40g 
Adm 40g A 108g 
AE 27g 当归 122g 
HA 108g 酷 香 附 108g 
VA 54g 甘草 27g 
地 黄 216g AHERE 216g 
川 营 54g TR Ae] 22g 


丹参 108g 山药 108g 
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英 实 ( 炒 )54g ER TS 40g 

EE — DA E T BR sul Zl .JEE fa RB o 0E E ZR s B 
F BS de BUPE 05538 0] LAN B KC RR 工 小 时 , 趁 热 加 入 
x5 t FS Rs] Ar s d PEE RC TR (6. RUE RE EE Sc dt es i 
体 , 鹿 液 搅 成 匀 浆 ,加 入 适量 的 木瓜 蛋白 酶 ,搅拌 ,水 解 5 小 
时 ,煮沸 5 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 成 稠 襄 , 减 压 干 燥 
成 干 意 ; 酮 浆 甲 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ， 
滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 成 稠 膏 , 再 减 压 干 燥 成 于 膏 ; 人 参 、 
EAS CHER .天 冬 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
减 压 浓 缩 至 相对 密度 约 为 1.07(50C ) ,通过 D101 型 大 孔 吸 
附 树 脂 柱 ,用 5 倍 量 水 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 90%% A BE UE Ro E 
洗 脱 液 无 里 苷 反应 为 止 , 洗 脱 液 减 压 回 收 乙醇 并 少 缩 至 笛 训 
RARETAT E; FA ERE RR JS, h, RR 
W 7526, B [ul p e C X» EAR 1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ， 
减 压 回收 乙醇 并 浓缩 , 减 压 干燥 成 干 膏 ; 其 余 笑 牡 昨 等 五 味 加 
水 前 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ;合并 滤液 ， 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 28— 1. 33(60'C) 的 清 膏 ,加 乙醇 至 
含 醇 量 达 60% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 
膏 ,再 减 压 干燥 成 干 膏 ;将 上 述 干 谊 与 山药 和 鹿角 胶 的 细 粉 及 
适量 微 晶 纤 维 素 混 合 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 制 成 颗粒 , 混 匀 , 干 
燥 , 喷 加 醋 香 附 挥 发 油 , 混 匀 , 闽 润 ,加 入 适量 人 硬 脂 酸 镁 ,压制 
成 1000 Hr. HEU . BER. 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 ; 味 甜 、 微 盏 。 

鉴别 〗 DORE m 20 片 , 研 细 , 加 乙醚 40ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 澶 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、 川 营 对 照 药 
材 各 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C ) 为 展开 
剂 Æ EHA 8cm, Wih, F, BE EUG dB SE C60 — 90 C 0- Z, BF 
(10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
分 别 显 相同 颜色 的 获 兴 斑点。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 药 湘 , 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 80ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 菩 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
HARAR 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 和 氨 溶 液 ( 备 用 ), 正 丁 醇 液 
HRN ETF , 残 酒 用 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 2g， 
在 水 浴 上 拌 习 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g， 
105 活 化 1 小 时 ,内 径 15mm) E, LI 4096 HE SE 100ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 CIS 固 相 萃取 
小 柱 (C500mg ,用 甲醇 10ml 预 洗 、 水 20ml 平衡 ), 依 次 以 水 、 
30% 甲 醇和 甲醇 各 20ml 洗 脱 ,收集 30% 甲 醇 洗 脱 液 (备用 )， 
取 甲 醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 
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TF Reg 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13:73:2)10C 以 下 放置 的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bst TF o MELD 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ， 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜 
E B 9e JG DE R . 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 30 96 HH BE B ZETA Jn 
乙醇 1ml [TR ft VE Ty Bog SS TR. RAA E RR n 
BEA RE 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 加 热 至 次 点 显 色 清 晰 。 供 试 晶 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 氨 溶 液 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH [B 
至 3 一 4, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 甘 草 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
UE TR ZEE , 残 漆 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 
酵 振 揪 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 :1: 
1: DARFA, HE JF, EH, BE EA 10 26 B RR SER 1S 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 6 片 , 研 细 ,加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 游 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (2: 
3:4:2:0.5) 为 展开 剂 , 展开 , RH BF. ELE PP OG 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


HEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
【含量 测定 A5 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 EZ. 8-0. 126 EB TR IR C12 : 88) 为 流动 相 ;检测 流 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 敬 药疹 峰 计 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ，, 取 约 
0. 5g; 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 50ml, 
称 定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 加 60% 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul,; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 芍 以 芍药 背 (CssHzsOun) 计 ,不 得 少 
T 0. 70mg, 

总 氮 量 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 0.05g, 精 
密 称 定 , 照 氨 测定 法 (通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 所 CN) 不 得 少 于 15. 0msg。 

〖 功 能 与 主治 〗 补 气 养 血 , 调 经 止 带 。 用 于 气 血 两 虚 , 身 
388 88 , 腰 膝 酸软 ,月 经 不 调 , 骨 漏 带 下 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 2 次 。 

规格 〗 每 片 重 0. 5g 


【贮藏 】 密封 。 
Wuji Baifeng Keli 

【处 方 〗 乌鸡 (去 毛 爪 肠 )5948g HERES 119g 
MH 59g RIEN 45g 
Aga 45g AZ 119g 
*IE30g 当归 134g 
HA 119g 酷 香 附 119g 
XA 59g 甘草 30g 
地 黄 238g 熟地 黄 238g 
JIŽ 59g 银 柴 明 24g 
丹参 119g 山药 119g 
闪 实 ( 炒 )59g JE fa $8 45g 

LANGAI UL E RES ERE EAE LIEU 、 酷 香 附 、 


JS EU UR JHZK Z& ^C2E 88 . EFEK 600ml, 备 用 , 药 液 滤 
过 ,药酒 加 水 前 者 1.5 / NE UE SE. m P uEdRG GR LESER UR 
TUS AR EN ERE ASJ CX Ae SEES EAE HP REUS 7508. JI 
查封 闭 , 隔 水 炖 至 酒 尽 , 取 出 ,与 其 余地 黄 等 七 味 混合 ,加 水 前 
六 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,并 
写 上 述 人 参 等 四 味 滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 适量 的 清宫 ,加 入 庵 
角 胶 料 化 液 和 上 述 芳 香水 , 搅 匀 ,喷雾 干燥 ,加 乳糖 适量 , 混 
^] , 制 成 颗粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

性状 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甘 、 微 苦 。 

LEAI (1) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 乙醚 80ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 , 滤 漆 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 、. 川 营 对 照 药 材 各 
0. 9g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 


乌鸡 白 凤 颗粒 


硅胶 G Wik b. D dB SE C60—90'Co ARRA . FE 8 25 
8cm, HUI IRT EVA if E (60 9000-7, BE C10 : 3) 为 展 
FA, ET CH BSEC E E PRG C365nnm0 FRIW., BE ih 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 l 

(2) BC D DOH P B 28 2 FECE A BE, FP HR 80m1., Jin 
热 回流 B EID UE WAS T ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
HARMER 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 氨 溶 液 , 备 用 , 正 丁 醇 液 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 2g， 
在 水 浴 上 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g， 
105'C 5 45 1 7 SE TE PI 1$ 15mm) 上 ,以 40% PI 100ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 T. RA k 5ml 使 溶解 ,通过 CIS 固 相 
蔡 取 小 柱 (500mg, 用 甲醇 10ml 预 洗 .水 20ml 平衡 ), 依 次 以 
水 .30% 甲 醇和 甲醇 各 20ml 洗 脱 ,收集 30 04 EE BE UE BOE £ 
用 ,甲醇 洗 脱 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 LUE 
ERR T ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 
TF Rg 对照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 
癌 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13:7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 , 显 相 同 颜 色 的 更 
点 ;紫外 光 下 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 | 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 30 26 FF SEI RTT s PR 
潭 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (40: 5: 10 : 0. 20 y RE FA, E JF BC HB e mF. m yA 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 .在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 氨 溶 液 , 用 稀 盐 酸 调 节 pH 
值 至 3 一 4, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 
BRI ZEE ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
甘草 对 照 药材 0.5g ,加 甲醇 30ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
WZT ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1: 1: DAR 
JF EF, HH ET LIRE DA. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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(5) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 注 加 水 20ml 微 热 使 溶解 ;用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 , 加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶 渡 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GF,:, 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(2:3:4:2:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 蝇 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 水 分 “不 得 过 7.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 〗 EAS MEA RM CL dE DS CO RI 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 重 -0.1%% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 背 峰 计 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml dr 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 乙 醇 50ml, 称 
定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 60% 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
2$ D 75 Zt 3 CC Ha On) Hb R 1 ZIP 
于 0. 86mg, 

总 氨 量 ， 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
,; 照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 总 氮 (N) 不 得 少 于 33. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 补 气 养 血 ,调经 止 带 。 用 于 气 血 两 虚 , 身 
体 瘦弱 , 腰 膝 酸软 ,月 经 不 调 , 骨 漏 带 下 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

[UE 每 袋 装 2g 

【贮藏 〗 密封 。 


el 


Wumei Wan 


[4:773 S4 120g 花椒 12g 
细 18g 黄连 48g 
UH 18g T 3$ 30g 
附子 ( 制 )18g 桂 术 18g 
AŽ 18g 当归 12g 
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KADZI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ， 混 匀 。 用 水 泛 丸 ,十 
燥 , 制 成 水 丸 ; 或 每 100g 粉末 加 炼 蜜 120 — 130g, ARAK E 
丸 , 即 得 。 | mE 
CERI 本 品 为 黄 褐色 的 水 丸 或 棕 黑 色 至 黑色 的 大 蜜 
JU i Bg LER CK XL ER ARE oe LER CREE AD. 

《鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 非 腺 毛 单 细 
胞 , 平 直 或 弯曲 , 胞 腔 内 充满 黄 棕 色 物 (乌梅 )。 糊 化 淀粉 粒 团 
块 类 日 色 ( 附 子 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 
纤维 束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 唱 纤 维 , 含 品 细 
胞 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 ) 。 

《2) 取 水 丸 5g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 10g, 剪 碎 。 加 甲醇 
50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渔 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,区 
TRAA d E C30 — 60 CO E. 2 次 ,每 次 15ml C 18 
约 2 4910 . fi 2s BE L3 283 IL TG 7K. Za EE 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 马 梅 对 照 药 材 2g; 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 会 
0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 :5: 
8 :0,.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105 CN A 5 分 钟 , 在 紫外 光 灯 (365nm) 检 视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 
上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 水 丸 lg. Wa; a RE IL 2g, 剪 雁 。 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 和 黄柏 对 照 药 材 各 0. 1g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 己 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 到 上 述 四 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 栈 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (6: 
1.5:3:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 饱和 的 展开 和合 内 ， 
展开 ,取出 ,上 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 
的 黄色 荧光 斑点 。 

(4) 取 水 丸 5g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 10g, 88 UE , D EE SE E 
量 , 研 匀 。 加 乙醚 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ， 
IRM BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 淤 液 。 另 取 当 妇 对 照 药 
材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 8E 
板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : DARFA ET CB LH 
干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色 谐 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 水 丸 5g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 10g, BS WE. D REED 还 
E P5] ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE SES UBTRE T sU 
渣 加 乙醚 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 干 姜 对 照 药 
材 0.5g, 加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
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法 (通则 0502) 试 验 , 吸 到 供 试 品 溶液 10 — 2001. X ER 25 4 18 
ili 541; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 -三 握 甲 烷 - 


乙酸 乙 酯 (2: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虞 干 , 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 


位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 含量 测定 〗 黄柏 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
REAREN ; A 508-0. 1 75 EE ER TAS VL CE 100ml 加 十 二 烷 基 础 
REN 0.2g) (32 : 68) ;检测 波长 为 285nm。 理 论 板 数 按 盐酸 黄 
柏 碱 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 黄 柏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 
密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 密 丸 , 剪 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 


定 , 置 具 寺 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 


放置 12 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 59kHz)1 小 时 (使 
完全 溶 散 ), 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 EERME ORA Ca Hz NO, * HCD t, 7k 3t ff 
lg 不 得 少 于 0.14mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 0.21mg。 

黄连 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 L Z Hi -0.05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (38 : 62) (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 至 4.0) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 黄连 碱 峰 计 
算 应 不 低 于 5000, 


对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 辟 碱 和 盐酸 黄连 碱 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ， oo (100 : 1) 的 混合 


溶液 制 成 每 ml 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 适量 , 研 细 , 取 约 0.5g， 
精密 称 定 ;或 取 大 蜜 丸 , 切 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
眶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 的 混合 溶液 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 59kHz)1 小 时 (使 完全 
溶 散 ), 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 的 混合 溶液 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照旧 Eaa 
A ues 测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 连 和 黄柏 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Har NO, * HCD 
计 , 水 丸 每 1g 不 得 少 于 6.5mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 8.5mg。 

本 品 含 黄连 以 盐酸 黄连 碱 (Cis His NO,。 HCD PFK AL 
每 lg 不 得 少 于 1.6mg; 大 蜜 丸 每 九 不 得 少 于 2.4mg. 

【功能 与 主治 〗 AmA R A LAF. ATR, AA, 


itg EEI 50ug、 盐 酸 黄连 碱 20ug 的 


E d, YE A 


厥 阴 头 痛 , 证 见 腹痛 下 痢 、. 晤 顶头 痛 、 时 发 时 止 . 躁 频 哎 吐 、 手 
ERR. 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 丸 一 
sg esq. 
【注意 】 
LX fà 3 
i 3g 
Eu EEG 密封 。 


次 3g,; 大 蜜 丸 一 次 2 JL» 


孕妇 禁 服 。 


DKI EROR 3g 《〈2) 大 蜜 丸 每 丸 
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LESI SHEAR) ' 防风 
ERF 关 黄 相 
苍术 ( 泡 ) 红 参 须 
TETTE 蛇 胆 汁 
"Am ATAR 
当归 
Kal 以 上 十 一 味 , 取 防风 、 苞 术 704g、 蛇 床 子 1395g、 


3525 100g 和 牡丹 皮 100g 加 水 前 者 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 
稠 膏 , 另 取 关 黄柏 ,当归 、 红 参 须 . 乌 梢 蛇 及 剩余 的 苍术 ES, 
ERT .牡丹 皮 共 粉碎 成 细 粉 ,与 稠 膏 混 匀 , 干 燥 , 粉 碎 , 配 研 
加 入 人 工 牛 黄 、 蛇 胆汁 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 , 包 衣 , 制 
成 1000g，, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 浓 缩水 丸 ,除去 包 衣 后 显 棕 
CIS HN T NE: 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 横 纹 肌 纤维 淡 黄 
色 或 黄色 ,多 碎 断 ,边缘 较 平 整 , 有 细密 平 直 或 微波 状 明暗 相 
间 的 横 纹 ( 乌 梢 蛇 )。 草 酸 钙 簇 晶 存在 于 无 色 薄 壁 细胞 中 ,有 
时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 329m. 
不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (苍术 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 蛇 床 子 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 


则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 21 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 围 茶 - 正 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 8 : 2) 为 展开 剂 ， 


展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
fA HI DE JERE o 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 关 黄柏 对 照 药材 le Sog m ZU lg, 
别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 、 苦 参 碱 
对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 1ml 0. 5mg 和 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 


= 699 + 


M 


一 一 一 


人 


种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HORA E DL REDIERE 
醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (5 : 1.5: 3:1.5:0.3) 为 展开 剂 ,男模 
加 入 等 体积 的 浓 氨 试 液 , 预 饱 和 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,了 脐 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 关 黄 柏 对 照 
药材 色谱 和 盐酸 小 避 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 置 碘 蒸 气 中 二 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 蔡 参 对 照 药 材 色谱 和 昔 参 碱 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
| 【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
”〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
73 3 7638] s A C. RR -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (24 * 76) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 玄 碱 峰 计算 应 
不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 Bib EEG HR anie E f E 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 溶液 (1->18)- 甲 醇 (1: 1) 的 混合 
溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 率 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 溶液 (1->18)- 甲 醇 (1: 1) 的 混合 
溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分 别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A R D t Mh D CCo HNO, © HCD 
i ,不 得 少 于 0. 50mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 养 血 祛 风 , 燥 湿 止 痒 。 用 于 风湿 热 邪 总 
于 肌肤 所 致 的 净 疹 、 风 瘙痒 , 症 见 皮肤 风 团 色 红 、 时 隐 时 现 、 瘙 
痒 难 忍 ,或 皮肤 阁 痒 不 止 、. 皮 肤 干 燥 、. 无 原 发 皮疹 ;慢性 等 厅 
疹 .皮肤 瘙痒 症 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2.5g, 一 日 3 次 。 

【注意 孕妇 层 用 。 

〖 规格】 10 丸 重 1. 25g 

Cm E» 密封 。 

ik: [1]5 M$ECE IBS $0 EAD E v UJ 
^E. PORSA RIEF R, T4. 5 100kg -5 TH E 
用 白酒 20kg。 

[2j 苍 术 ( 泡 ) ”除去 杂质 , 洗 净 ,人 蚀 中 片 , 干 燥 。 取 净 苍 术 ， 
置 沸 米 滑 水 中 ,再 痢 沸 ,取出 ,用 清水 迅速 漂洗 1 次 , 沥 干 水 , 干 
燥 ( 米 洪水 制 法 : 米粉 2kg 加 水 至 100kg, 充 分 搅拌 即 得 ) 。 
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滑石 粉 600g 甘草 100g 
以 上 二 味 , 甘 草 粉 碎 成 细 粉 ,与 滑石 粉 混 久 ,过 
e 700 。 


以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


ji BUR. 

CERI — ZR AR ZR URERCER EIL ZR AHEHE. FiA W 
滑 感 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 无 
色 , 有 了 层 层 剥落 痕迹 (滑石 粉 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 售 草 酸 
钙 方 晶 OE Xm £F HECHO, 

(2) 取 本 品 2g, 加 盐酸 1ml, — $& FP x 15ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 。 滤 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 洲 液 。 另 取 上 甘草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酮 酸 (10 : 20 : 
7 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -磷酸 二 氧 铵 溶液 ( 取 磷 酸 二 氢 贸 1.725g, 加 
水 300ml 溶解 ,用 磷酸 调节 pH 值 至 3. 5)(65 : 35) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 不 低 
于 3000。 - i 

对 照 品 溶液 的 制备 PHARE RDA 12mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 
(每 1ml 中 含 甘 草酸 饺 0. 24mg。 相 当 于 甘草 酸 0. 2351mg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 1.5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 
和 流动 相 25ml, 称 定 重 量 , 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
2041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css HezO16) 计 ,不 得 少 
T 2 bme: 

〖 功 能 与 主治 〗 清 暑 利 湿 。 用 于 感受 暑 湿 所 致 的 发 热 、 
Ff OA 汇演 小 便 黄 少 ; 外 用 治 瘫 子 。 


【用 法 与 用 量 〗 调 服 或 包 煎 服 。 一 次 6 一 9g ,一 日 1 一 
次 ;外 用 , 扑 撒 患 处 。 


【贮藏 〗 密闭 ,防潮 。 


Liune Dingzhong Wan 


LAAI TÆR 16g 紫 苏 叶 16g 
T lôg 木 香 36g 
檀 香 36g 姜 厚 朴 48g 


中 国药 典 2015 年 版 


六 应 丸 


TH 76 Ob )48g Wk Ez 48g 

Tu BE 48g 甘草 48g 
Tk 48g 木瓜 48g 

炒 日 扁豆 16g 炒 山 楂 48g 
六 神曲 ( 炒 )192g 炒 麦芽 192g 


WRF 192g 
〖 制 法 〗】 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 用 水 泛 


丸 , 干 燥 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 酸 、 闸 。 


【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
HEE , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 
维 (甘草 )。 表 皮 细 胞 纵 列 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相连 
接 , 长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 ) 。 石 细胞 无 色 ` 淡 黄 
t& a FE EE, ELT 20~80um, 层 纹 大 多 明显 ,和 孔 沟 细 , 有 的 胞 
腔 内 含 棕色 或 红 棕色 物 ( 木 瓜 ) 。 果 皮 石 细胞 淡 紫 红色 、 红 色 
或 黄 标 色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 至 125pnm( 炒 山楂 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, dx o 4 小 时 ,时 时 振 
播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 
试 品 溶液 5 一 10ml、 对照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 的 蓝 色 斑 点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 1 对照 药材 溶液 Suls TAA 
于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 醇 - 冰 醋酸 (18 : 1 : 0.5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
KERA. 

(4) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 2% 和 氢 氧 化 钠 溶液 振 播 提取 3 次 ,每 次 
“0ml, 合 并 碱 液 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 用 水 50ml 洗涤 ZA 
让 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 后 ,80C 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
iml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 ， 


加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 


色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 25 凡 .对照 品 溶液 
"用 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 石油 本 
60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
D BRE EDI 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 条 斑 。 


【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (磷酸 调节 pH 值 至 3)(18 : 82) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 285nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 昔 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml & SOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 
定 ; 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ,放置 14 小 时 ,再 超 
声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg Wise LUE CCC H Ou) H R 4 
T 1. 6mg. 

【功能 与 主治 〗 祛 暑 除湿 ,和 中 消食 。 用 于 夏 伤 暑 湿 , 宿 
f f Tit ,寒热 头痛 , 胸 间 恶心 , 吐 泻 腹痛。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 一 3 次。 

[mig 密封 。 
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[451 丁香 WS BR 
雄黄 牛黄 

珍珠 冰片 


〖 制 法 〗 以 上 六 味 ,雄黄 水 飞 成 细 粉 ,其 余 丁 香 等 五 味 分 
别 研 成 细 粉 。 加 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 丸 ,干燥 ,以 黑色 氧化 铁 包 
衣 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 黑色 有 光泽 的 水 丸 ,除去 包 衣 显 深 黄色 ， 
RE FARER. 

[EJ] (1) 取 本 品 30 JL. WR, Jn — ACH REE 3 
次 ,每 次 15ml, 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 ,加 三 氯 甲 烷 0.5ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丁 香 酚 对 照 品 .冰片 对 照 品 ,加 
三 氯 甲烷 分 别 制 成 每 1ml p lol 和 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 丁香 酚 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 E 

(2) 取 本 品 30 丸 , 研 碎 , 加 三 氯 甲 烷 lml, 振 播 ,放置 1 
小 时 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 脂 蟾 毒 配 基 对 照 品 , 加 


。 701 。 


六 应 丸 


烷 制 成 每 m E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
RR 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 iul. 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氯 甲烷 -丙酮 
Cd4:3:3) 为 展开 剂 , 在 用 展开 剂 预 平 衡 15 4 dh h ET T 
内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 的 蓝 绿色 斑点 。 


(3) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0.07g, 加 甲醇 25ml, 加热 回 流 ， 


3 小 时 ,提取 液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml 超声 处 理 使 溶解 ,离心 ， 
了 收 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 、 去 氧 胆 酸 和 猪 去 氧 胆 
又 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
LOnl, 上述 三 种 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 2 : 2) 的 上 层 
人 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 置 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 胆 酸 和 去 氧 胆 酸 对 照 
让 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 及 荧光 斑点 。 

【检查 】 AEREE ” 照 [ 鉴 别 ](3) 项 下 方法 进行 试验 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 
得 显 相 同 颜 色 的 斑点 及 荧光 斑点 。 

三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 精 密 称 取 0. 5g, 加 稀 盐 
Mg 25ml, 振 摇 并 不 断 搅拌 30 分 钟 , 滤 过 FRE PHP SE RR UE TK 3 
次 ,每 次 20ml, 振 摇 并 搅拌 10 分 钟 。 洗 液 与 滤液 合并 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 10ml, E 
30ml 量 憩 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 加 盐酸 
oml 与 水 21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 所 显 
砷 斑 颜 色 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

游离 胆 红 素 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 
X RED, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 胆 红 素 
项 下 。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 6. 5ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 成 最 细 粉 , 取 约 
22mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 氯 甲 烷 20ml, 
密 塞 , 称 定 重量 , 涡 旋 混 匀 , 冰 浴 超声 处 理 (功率 500W ,频率 
53kHz)30 分 钟 ,再 称 定 重 量 ,用 二 氯 甲烷 补足 减 失 的 重量 PE 
5] ,离心 ( 转 速 为 每 分 钟 4000 转 ), 分 取 二 氯 甲烷 液 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 gd. 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 晶 
置 上 出 现 的 色谱 峰 面 积 
色谱 峰 。 

重量 差异 ” 取 本 品 5 丸 为 1 份 , 共 取 10 份 , 按 丸 重 差异 
第 一 法 (通则 0108) 检 查 ,应 符合 规定 。 


色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 位 
应 小 于 对 照 品 色谱 峰 面 积 或 不 出 现 


e 702 。 
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其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 SEBR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 

测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 38 36380 ; LAZ 8-0. 5% ERR — SUPRIR COO : 500 CHI BEER yal 

节 pH 值 至 3. 2) 为 流动 相 ;检测 波长 为 296nm。 理 论 板 数 按 

华 蟾 酥 毒 基 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 脂 蟾 毒 配 基 对 照 品 . 华 蟾 酥 毒 基 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 80yg 和 
50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 蟾 酥 以 脂 蟾 毒 配 基 (Cz Ha Oa ) A0 4E 88 BRE 
JE CCo, H5 0Os ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 6. 5mg。 

BHAR 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 操 

IE. 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 

硅胶 为 填充 剂 A Z BRE -1 26 VK B BR TRE C9 5 : 5) 为 流动 相 ; 

检测 波长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计 算 应 不 低 

于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 25ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 成 最 细 粉 , 取 约 
20mg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 10% 草 酸 溶 液 ( 含 
0.15%% 十 六 烷 基 三 甲 基 氯 化 铵 )10ml, 密 塞 , 涡 旋 混 匀 ,精密 
加 入 水 饱和 二 氯 甲 烷 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 涡 旋 混 勺 ,超声 
处 理 ( 功 率 500W， 频 率 53kHz, 水 温 25 — 35'C030 分 钟 , 放 

冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 二 氯 甲 烷 补足 减 失 的 重量 185] 离 
心 ( 转 速 为 每 分 钟 4000 转 )， 分 取 二 握 甲 烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤 


" 液 , 即 得 。 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 54， 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 牛黄 以 胆 红 素 (CssHsN4Os ) 计 ,不 得 少 
F 26. 2mg。 

【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 , 消 肿 , 止 痛 。 用 于 火 毒 内 
戌 所 致 的 只 痹 、 乳 蛾 , 症 见 咽喉 肿 痛 、 口 苦 咽 干 、 喉 核 红肿 ; 
咽喉 炎 、 扁 桃 体 炎 见 上 述 证 候 者 。 亦 用 于 病 首 郊 疡 及 虫 咬 
肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 服 。 一 次 10 丸 , 儿 童 一 次 5 JL, 
儿 一 次 2 丸 ,一 日 3 次 ;外 用 。 以 冷 开水 或 醋 调 甫 患处 。 

【规格 】 每 5 丸 重 19mg 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 党 参 200g Ek kb FAR 200g 
R% 200g ZF M 200g 
陈皮 100g X H& 100g 
【 制 法 】 UL ER CELREIA RUE xd 98 1852. 05 BUE X 


100g, KE 200g, 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 。 上 述 粉 末 
用 滤液 泛 丸 ,干燥 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 至 棕 褐 色 的 水 丸 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 渐 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 
3~~8um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 针 吕 成 束 ,长 20— 14pm FE TE T 6 
液 细胞 中 或 散在 ( 姜 半 夏 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘 草 )。 

(2) 取 本 品 7g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
大 孔 吸 附 树脂 (内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 15cm), 依 次 用 水 
100ml 和 1026 Z B£ 50ml 洗 脱 , 收 集 10% 乙 醇 洗 脱 液 ,备用 ; 
继续 依次 用 30% 乙 醇和 5026 LER 50ml 洗 脱 ,收集 5076 Z 
RE UE LAE. ACE LR dn pE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 15ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 : 1 : 1 : DARFA. ERF. Aih EF, EA 10 26 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 5 鉴别 ](2) 项 下 的 10 加 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
106 乙醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 
0. 5g, 加 甲醇 15ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 Wa 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
ROT Huh BF BELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JI SA SE E 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 和 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER; AZ HR- (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 285nm。 

论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40p8g 的 溶液 , 即 得 。 


ARA AR 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 、 
置 100ml 基 瓶 中 ,加 入 甲醇 40ml, 超 声 处 理 (功率 300W ,频率 
25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1g 含 Me TTA ) 计 ,不 得 少 
T 3.2mg. 

【功能 与 主治 】 补 脾 益 气 RREK. AT R E.R 
量 不 多 ,气虚 痰 多 ,腹胀 便 注 。 

【用 法 与 用 量 】 OW. 

【规格 】 每 袋 重 9g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


喇 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 9g, 一 日 2 次 。 


入 味 木 香 散 


Liuwei Muxiang San 


本 品系 蒙古 族 验 方 。 
【处 方 】 木 香 200g 
石榴 100g MÆ E 100g 
iu 70g TEZ 70g 
以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 至 黄色 的 粉末 ; 气 香 , 味 辛 、 蔡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 石 细胞 黄色 
或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , g 
厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 柑 子 ) 。 石 细胞 无 色 , 椭 圆 
形 或 类 圆 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 密 ( 石 榴 )。 E 
或 标 红 色 RMK E AJE, E, M Ar EMR E). A 
i E A 网 纹 导 管 直 
径 32—90umCKR 10. 。 花 粉 粒 呈 四 面体 形 的 四 合体 ,有 3 个 萌 
A 4L OW 2E 4E. 

(2) 取 本 品 lg, 加 乙醚 15ml. iE 10 分 钟 ， tipi 


He T 150g 


【 制 法 】 


滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 交 R 
妨 取 梳子 并 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 4mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 


”溶液 各 5 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丙 


酮 -甲酸 -水 (10 : 7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 、 p 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 址 点 。 

(3) 取 木 香 对 照 药材 EE EON RR Z5 E O. 5g ,分 别 加 乙醚 
10ml, 振 摇 10 分 钟 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 乙酸 乙 酯 
10ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 胡 椒 碱 对 照 品 , 加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


e 703 。 


六 味 地 黄 丸 


(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 丙 
酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 景 下 ,和 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
芝 莹 对 照 药 材 色 谱 和 胡椒 碱 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 焉 点 ;再 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 , 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
rU. 75 BU] E Xt BR Z6. 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 溥 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同 一 硅胶 G 注 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 环 己 烷 -乙酸 乙 
此- 甲醇 (5 : 4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10%% 三 氧 
(96 — SC DIR E ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 栈 对 照 品 .去 氧 木 香 内 
栈 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 60pg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,放置 过 夜 , 超 声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Kinti lg 含 本 香 以 木 香 烃 内 酯 (Cis Hu ODMARA 
WI BR CC; Hi O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 开 郁 行 气 止 痛 。 用 于 寒热 错 杂 、 气 灌 
中 焦 所 致 的 骨 腕 交 满 疼痛 、 吞 酸 嘻 杂 、 咀 气 腹胀 .腹痛 、 大 
ERR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【规格 】 每 袋 装 15g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


一 次 2~3g,— H 1 一 2 X. 


ZNURHO £8 


Liuwei Dihuang Wan 


【处 方 】 熟地 黄 160g 
牡丹 皮 60g 


酒 英 肉 80g 
山药 80g 
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RA 60g iETS 60g 

LAGAJ 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 和 中, 混 匀 。 用 乙醇 沁 
JL ,干燥 , 制 成 水 丸 , 或 每 100g 粉末 加 炼 蜜 35 一 50g 与 适量 的 
水 , 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 80 一 110g 制 成 小 蜜 丸 
或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黑 色 的 水 九 、 水 蜜 丸 、 棕 褐色 至 黑 福 色 
的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 而 酸 。 

Lal (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 


不 规则 分 术 状 团 块 无 色 ,3 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 , 直 
径 4~6um( 茯 苓 )。 薄 壁 组织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ， 


草酸 钙 簇 唱 存 在 于 无 色 注 壁 细胞 
中 ,有 时 数 个 排列 成 行 ( 牡 丹 皮 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 ,表面 
观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连 珠 状 增 厚 ( 酒 黄 肉 )。 薄 壁 细 胞 类 圆 形 ， 
有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波 状 村 曲 , 较 
E ZR 4e UR Pub 8 1515 GE T8 , 

(2) BUR ih 7K JU 3g, 7K Æ JL 4g, 人 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 
Ju 6g, 剪 碎 。 加 甲醇 25ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 
干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : DRAR 
液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ,用 氨 溶 液 (1 一 10) 
20ml 洗涤 , 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 莫 诺 苷 对 照 品 、 马 钱 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 品 溶 
Wi 21, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (3 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 尺 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
KERER 

(30 BUS dh ZK JU 4. 5g. ZK 8E JL 6g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 
KÆ IL 9g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 4g, 研 勺 。 加 乙醚 40ml, 回 流 1 
小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 洁 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 丸 4. 5g、 水 蜜 丸 6g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 9g. BRE. EE SE dE 4g. UE]. A RS C, RS 40ml, 加热 
回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 0. 5ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 另 取 泽 泻 对 照 药材 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 40ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (12 :7 : DOSE HT GR] HE JF LECHE 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 


内 含 标 色 核 状 物 (熟地 黄 )。 
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供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
38 7638] ; DLL ZB AMA A, 以 0. 3 76 VERA TAE VR 7J DL 5] 48 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 莫 诺 苷 和 马 钱 苷 检测 波长 为 
240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 
莫 诺 苷 . 马 钱 苷 峰 计算 均 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 BOW 
0~5 ! 5-8 9592 
5 一 20 8 92 
20— 35 | 8—20 92—80 
35—45 20—60 80—40 
457-55 60 40 
对 照 品 溶液 的 制备 D SE Wü Hp Bu. Hox Ba 


和 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 iml 
中 含 葛 诺 苷 与 马 钱 苷 各 20pg、 含 丹 皮 酚 45pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ”取水 丸 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 或 取水 蜜 
丸 , 研 细 , 取 约 0. 7g ,精密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 
的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 50%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

án d WE DD Sd OC. Ha On) f$ 35 df 

(C;; Ho, Ow ) 的 总 量 计 ,水 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 9mg; 水 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 0.75mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 50mg; 大 蜜 丸 
每 丸 不 得 少 于 4. 5mg; 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (C,HioO;) 计 ,水 丸 
每 lg 不 得 少 于 1. 3mg; 水 蜜 丸 每 lg 不 得 少 于 1.05mg; 小 蜜 
丸 每 1g 不 得 少 于 0.70mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 6. 3mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补 吧 。 用 于 肾 阴 亏损 ,头晕 耳 鸣 , 腰 
MERE LET ZR LAS ETT GRUT HIS. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 丸 一 次 5g.7K E XL— IX 6g, 小 
蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 上 丸 , 一 日 2 次 。 d 

【规格 】 OKEI HALE 9g;(2) 水 丸 FRR 5g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


入 味 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 


Liuwei Dihuang Wan 


【处 方 】 熟地 黄 120g iiS A 60g 


六 味 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 
TETTE 45g 山药 60g 
茯苓 45g HIS 45g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 牡 丹 皮 用 水 蒸气 蒸馏 法 提取 挥发 性 
成 分 ;药酒 与 酒 黄 肉 20g、 熟 地 黄 .茯苓 . 泽 泻 加 水 前 者 二 
每 次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 ; 山 药 与 剩余 酒 
英 肉 粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,与 上 述 稠 膏 和 特 丹 皮 挥发 性 成 
4 E 5] , 制 丸 ,干燥 , 打 光 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 标 褐色 或 亮 黑色 的 浓缩 丸 ; 味 微 甜 、. 酸 
WE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : Hb Bre He HR 6 
黄色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 略 连 珠 状 增 厚 ( 酒 英 肉 )。 尝 粉 
粒 三 角 状 卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24 — 40p m , rst A BER SX ACE. 
状 ( 山 药 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 人 研 细 ,加 水 100ml, 温 热 使 充分 溶 散 ,加 
热 至 沸 , 放 冷 ,用 脱脂 棉 滤 过 , 取 滤 液 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 
2 次 (必要 时 离心 ) ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 甲醇 1Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药 
材 4g, 加 水 60ml, Bit a£ 30 分 钟 , 放 冷 , 用 脱脂 棉 滤 过 , 取 滤 
液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 溥 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 5 岂 , 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (1 : DOE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 2, is 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 - 乙 
ROBO: 1) 混 合 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 
液 , 用 氨 溶 液 (1 一 10)20ml 洗涤 , 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 

1 : 1) 混 合 溶液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 莫 诺 苷 对 照 品 . 马 钱 背 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 浒 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 o lop BR S TA 
ik 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 一 握 申 烷 -甲醇 
3: D 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上, 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 

过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 忆 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : DARAH, RER. Ah, iT. mi SE RR P 
性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105 "C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 


e 705 。 


六 味 地 黄 软 胶 讲 


ORE i 5g, 人 研 细 ,加 水 30ml, 温 热 使 充分 溶 散 , 放 冷 
滤 过 , 药 渣 用 水 30ml 洗涤 ER 
小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 所 
甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 山药 对 照 药材 1g, 加 30%% 盐 酸 溶液 50ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -丙酮 
9 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm): 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
(6) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 正己 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
RO ee i Nn R 
滤液 落 干 , 残 湘 加 正己 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 ma 
材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 E24 E» EL ii SE COO — 
90 C)-Z, BECS : 20 2g ET GRE RA, UHR S BE E hT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 
(7) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 100ml, 温 热 使 充分 溶 散 ,加 
热 至 沸 , 放 冷 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 用 石油 醚 (60 一 905 ) 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 50ml( 必 要 时 离心 ), 合 并 石油 醚 提取 液 ， 
z& T . 5 ie D d SE C60—90'Co1ml f£ 76 8 , E Oy BEA E TAE 
液 。 男 取 泽 泻 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, 3i 30 分 钟 , 放 冷 ， 
用 脱脂 棉 滤 过 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 20 1 Xt BR 28 91 TER 
10ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 38 EA E LULA il E COO — 90 C )- 
三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (2 : 1: DARFA, ERF, GUB BC, 
Ws LA 5% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
EERS. 
【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 EA £L RB 2 Vio A, DA 0.3% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 
fg F KP m A E ETT ES BEUE C; SEV TERT Ub RB UU KA 
240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 
EH . 马 钱 背 峰 计算 均 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0~5 5—8 95—92 
5 一 20 8 92 
20~35 8—20 92—80 
35—45 20--60 80--40 
457-55 60 40 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 莫 诺 苷 对 照 品 、 马 钱 苷 对 照 品 


丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50 和 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 
。 706 > 
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葛 诺 苷 与 马 钱 苷 各 Oue EHER ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50 淮 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
: 本 品 每 丸 含 酒 黄 肉 以 莫 诺 背 (Cv Ha Ou) AH EE 
(Cir Hz; O90 88 A RETE IP F0. 37 mgi E FETTE RE LA FH 
(C, HioO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 32mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 。 用 于 肾 阴 亏损 ,头晕 耳鸣 , 爵 
膝 酸 软 , 骨 蒸 潮 热 ,盗汗 遗 精 , 消 淘 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 8 九重 1.44g( 每 8 丸 相 当 于 饮片 3g) 

【贮藏 】 密封 。 


ARBRAR E 


Liuwei Dihuang Ruanjiaonang 


【处 方 】 熟地 黄 480g 酒 英 肉 240g 
牡丹 皮 180g 山药 240g 
茯苓 180g 泽 演 180g 


【 制 法 】 以 上 六 味 ， ai 
的 水 溶液 男 器 收集 ; 酒 英 肉 用 70% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,每 次 
2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 备用 。 mW 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 与 上 述 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 15—1. 20€50'C) , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 48 小 
时 , 取 上 清 液 与 上 述 酒 英 肉 提取 液 合 并 , 减 压 回收 乙醇 至 无 醇 
味 ,备用 ;茯苓 加 水 煮沸 后 ,于 80C 温 浸 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ， 
滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15~1.20(50C) 
的 清宫 ,与 上 述 备 用 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30(50C) 
的 稠 膏 , 减 压 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 技 丹 皮 挥 发 性 成 分 及 精 
制 大 豆油 , 混 匀 , 制 成 软 胶 守 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 软 胶 囊 , 内 容 物 为 棕 褐 色 的 襄 状 物 ; 味 
H AR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 60ml, 加 热 回流 
1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醚 至 干 , 残 漆 用 石油 本 
(30—60'C)i iB 2 次 ,每 次 15ml GR 18 2] 2 分 钟 ), 倾 去 石油 
醚 液 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 为 取 
熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20 : 5 :8:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 
干 , 喷 以 10 站 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
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供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10nl, 上 述 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 576 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ， 
热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 ARA 照 高 效 液 相 色 谱 0512) 
WE. | 

BERIS fS GEH TETUR — 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; DL Z Bl -0. 05% BERE ERE CO : 91) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 苷 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50 76 FR BR 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 50%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 。 精 密 量 取 
续 滤 液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H., 4g, PE 
X lcm) E, H 40% 甲 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 流出 液 及 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 50%% 甲 醇 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 
中 ,加 50%% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 播 勺 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 酒 黄 肉 以 马 钱 苷 (CrHasOio) 计 , 不 得 少 
于 0. 30mg. 

牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 dd 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : a 274nm, 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 


0. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml，， 


密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7076 
乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs。HioO;) 计 ,不 得 少 
T 0. 70mg. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 。 用 于 肾 阴 亏损 ,头晕 耳鸣 , 腰 
膝 酸 软 , 骨 蒸 潮 热 ,盗汗 遗 精 , 消 淘 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 。 


AGE R 
【规格 】 每 粒 装 0. 38g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
AREER 
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【处 方 】 熟地 黄 1408g i X A 704g 

牡丹 皮 528g 山药 704g 

RA 528g 泽 泻 528g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 取 茯苓 110g 粉碎 成 细 粉 , 筛 余部 分 


与 剩余 茯苓 加 水 前 者 三 次 ,每 次 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 至 稠 襄 状 ; 酒 黄 肉 加 乙醇 回流 提取 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ， 
药 渣 备 用 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 稠 襄 状 。 牡 丹 皮 用 水 
蒸气 蒸馏 ,并 在 收集 的 蒸馏 液 中 加 入 1mol/L 盐酸 溶液 使 结 
db , 滤 过 , 结 唱 用 水 洗涤 ,低温 干燥 , 研 成 细 粉 ; 蒸 馆 后 的 水 溶 
ik A tb P) Bz 23 i& . 酒 黄 肉 药 酒 与 其 余 熟地 黄 等 三 味 加 水 前 者 
三 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,通过 大 孔 吸 附 树脂 ,用 
70%% 乙 醇 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 稠 喜 状 , 加 入 上 
ERA RUE . 酒 英 肉 笛 襄 及 茯苓 细 粉 ,混合 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 
细 粉 ,加 入 上 述 牡 丹 皮 提取 物 细 粉 和 适量 辅料 , 混 匀 , 装 人 胶 
3& ha 1000 粒 , 即 得 [规格 (1)]。 

以 上 六 味 , 取 茯苓 350g 粉碎 成 细 粉 ; 酒 英 肉 加 乙醇 回流 
提取 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 ， 
浓缩 至 稠 总 状 ;牡丹 皮 用 水 茹 气 蒸馏 ,蒸馏 液 加 入 1mol/L 盐 
酸 溶 液 使 结晶 ,备用 ;蒸馏 后 的 水 溶液 及 牡丹 皮 药 漆 . 酒 黄 肉 
药酒 .剩余 茯苓 与 其 余 熟 地 黄 等 三 味 加 水 煎 煮 三 次 ,每 次 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 稠 襄 状 ; 加 入 上 述 茯 苓 细 粉 及 酒 黄 
A DIE IR SJ ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 上 述 牡丹 皮 提 取 物 
和 适量 辅料 , 混 勺 , 装 人 胶 赛 , 制 成 2000 粒 , 即 得 [规格 (2)]。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 浅 棕色 至 棕色 的 粉末 
和 颗粒 ; 味 苦 、 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
3 c €, , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6rpm 
(茯苓 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 6g[ 规 格 (1)] 或 2g[ 规 格 (2)] ,加 乙 
醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 丙酮 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 
制 成 每 Im E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
Be G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Ub BC LEAL 5% 酸 性 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 (5% 三 握 化 铁 乙 醇 
溶液 10ml, 加 盐酸 2ml, 混 匀 ), 热 风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 山茶 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 


e 707 。 


六 味 地 黄 颗 粒 


制备 方法 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 ; 男 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 m E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 


溶液 及 上 3 OO 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 
层 板 上: ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (12 :4: 0.5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 加 


d 分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) FE 
。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
a oni in 


(4) 取 本 品 内 容 物 0.9g[ 规 格 (1)] 或 3g[ 规 格 (2)], 加 石 
汕 醚 (60 一 90C )30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
渣 加 石油 栈 (60 一 90C)1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
渗 演 对 照 药材 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅 

G 溥 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2: 0.5) 为 展 
E HEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g[ 规 格 (1)] 或 6g[ 规 格 (2)] ,加 乙 
ME 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 茯 苓 对 照 药 材 
4g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20u1l, 对 照 药材 溶液 10wl ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -石油 酶 (60 一 90C)C1: DD 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 


供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 灾 光 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
OTOSI 

【含量 测定 】 牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色 详 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 —— 
细 , 混 匀 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml， 
超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 35kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10u1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ee a a 

少 于 3. 0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 1. 5mg。 

HRA ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适量 , 研 细 , 混 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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^] , 取 细 粉 约 0. 6g[ 规 格 (1)] 或 2g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 索 
ee 
加 无 水 乙醇 -三 氯 甲烷 (3 : 2) 混 合 溶 液 适 量 , 微 热 使 溶解 
量 转移 至 5ml 量 瓶 内 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ， sini 
另 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg BUS 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 
吸取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 品 溶液 4pl 与 Sul. 2p A AE XT 
o G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(25 : 15 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,了 晾 干 ,在 薄 层 板 上 
覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 , 波 长 : As =520nm, àr = 
700nm。 测 量 供 试 品 吸光 度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积 分 值 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 酒 英 肉 以 能 果 酸 (Co Has 0Os ) 计 ,5 规格 (17] 
不 得 少 于 0. 60mg; [规格 (2)J 不 得 少 于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 。 用 于 肾 阴 亏损 , 头 尝 耳鸣 , 腰 
膝 酸 软 , 骨 蒸 潮 热 , 盗 汗 遗 精 , 消 泡 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 工 粒 [规格 (1) 或 一 
[规格 (2)] ,一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 ,防潮 。 


次 2 粒 


(2) 每 粒 装 0. 5g 


JA DRHE SS RAU 
Liuwei Dihuang Keli 
[4h75] 熟地 黄 320g i9 pA 160g 
HEF 120g ili zy 160g 
Tk 120g 泽 泻 120g 
【 制 法 】 以 上 六 味 ,熟地 黄 、 人 茯苓 , 泽 演 加 水 前 者 二 次 ,每 
次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 1.32 一 1.35 
(80'C ) 的 稠 襄 , 备 用 ; 酒 黄 肉 ` 山药 .牡丹 皮 粉 碎 成 细 粉 ,与 浓 
缩 液 混合 ,加 糊 精 适量 和 甜蜜 素 溶 液 适 量 , 并 加 75 如 乙醇 适 
量 , 制 粒 , 干 燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 
DERI 本 品 为 村 褐色 的 颗粒 ; 味 微 甜 、 
特异 香气 。 
【鉴别 】 


酸 、 微 亩 ,有 


(1) 取 本 品 5g, 加 水 150ml, 搅 拌 使 溶解 ,高 
心 , 取 沉积 物 置 显微镜 下 观察 : TR Eze Hz AB HER (LE 
面 观 类 多 角形 , 垂 周 辟 连珠 状 增 厚 ( 酒 英 肉 )。 草 酸 钙 簇 品 
存在 于 无 色 注 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 草 
酸 钙 针 晶 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 80 一 240pm, 针 晶 直 径 
2--5pgmCIl Z5). 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 100ml, 温 热 使 充分 溶 散 ,加热 
至 沸 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
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供 试 品 溶液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药材 4g, 加 水 60ml, 前 者 30 分 
钟 , 用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 

种 溶液 各 Bo eel A 
CERO : DOS EGER] EO GA Ho ELI 2,4- — R83 3E HT 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 -乙酸 乙醚 

: 1) 混 合 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ,用 
氨 溶液 (1 10) 20m] 洗涤 ， FRAM, ETE- CRZL: 
DRAR T IRW D P BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 莫 诺 苷 对 照 品 、 马 钱 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
RE 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (3 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 2 
至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
区 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 5g, 人 研 细 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小时， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 丙 酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 ml E lmg W 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : DARFA, RF, Dh, F, 
以 盐酸 酸性 5% 三 氢化 铁 乙醇 溶液 ， V ERE 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 

过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 正 已 烷 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 茯苓 对 照 药 材 2g, 加 乙醚 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 
滤液 挥 干 ,残渣 加 正己 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2041. RAE 
材 溶液 loul, ^r X RT fn] — ERE G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 
90'CO-Z, BEC3 : DHARRA, E JF , DE, MF, E IET 
(365nm) FRX. Bii sh CE rp , E or BR ZU E (LER IJ 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 tn 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LAAN TC AR. A, 以 0. EE 
Bp BI ME ETIPS BEUERU; SLVR TERIS CBE FU UK DJ 
240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 
RAH. DREIER IMEF 4000。 


ZCKEOB B 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOW) 
0 一 5 0—8 95—92 
5~20 8 92 
20~35 8—20 92—80 
35 一 45 20—60 80—40 
45-55 60 40 


Xd BR ane ERU Sr B BOUE RR i Lb ER E XT BU dà 
丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 中 含 
葛 诺 苷 与 马 钱 苷 各 20pg、 含 丹 皮 酚 45ng 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶 液 的 制备 SORHGGUNTHERBNENSS 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 5076 HH BR RR JE URL IS E REL € 5] LE SE LR 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

7k dn SCA WS AU SO CC Han) 4 55 H 
(Ciz Ho OO. 的 总 量 计 , 不 得 少 于 4. 5mg; 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 
(C; Ho, O; ) 计 ,不 得 少 于 6. 3mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 。 用 于 肾 阴 亏损 ,头晕 耳鸣 , 腰 
膝 酸 软 , 骨 蒸 潮 热 ,盗汗 遗精 , 消 渴 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 袋 装 5g 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


NRZ AR ZE 


Liuwei Anxiao Jiaonang 


【处 方 】 jd 23. 81g KE 95. 24g 
IÆ 47. 62g d5 3€ zK 43 CB 119. 05g 
HF 71. 43g 碱 花 142. 86g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 算 , 混 匀 , 装 人 胶 守 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 
DERI 本 品 为 胶 训 剂 ,内 容 物 为 灰 黄色 至 黄 棕 色 的 粉 


末 ; 气 香 , 味 苦涩 , 微 咸 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 ,和 置 显 微 镜 下 观察 :淀粉 粒 圆 形 .椭圆 
形 或 类 三 角形 ,长 10 一 30pkm, 脐 点 及 层 纹 不 明显 ( 山 泰 )。 草 
酸 钙 复 唱 大 ,直径 60 一 140km( 大 黄 ) 。 菊 糖 无 色 , 呈 扇形 或 不 
规则 碎 块 状 ( 藏 木 香 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
BOA , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 土 木 香 内 酯 与 异 土木 香 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lm EA lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 用 
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六 味 安 消散 


4 为 醋酸 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C) -乙酸 乙 酯 (8 : 1) 为 展开 剂 EF RH BP LI 526 
香草 醛 硫酸 溶液 ,105 它 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 大 黄 对 照 药 材 0. lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 1 小 
时 , 滤 过 , 取 滤液 5ml, 3 T , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
1ml, 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 ,再 取 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
fe et ts Oe oa 

述 两 种 对 照 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荧 光 
斑点 ; 置 氨 气 中 对 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(4) 取 山 泰 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 
项 下 供 试 品 溶 液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 游 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(15;4:2:0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 575 E E 
RE Bi, RR TR HE 105 C f 3A. 5 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 灾 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 
Ph , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 ml 使 溶解 ， Moa. 
CAR. AAA TXR 0. 5g, 同 法 制备 对 照 药材 溶液 。 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1， 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(3: 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 HUE REDE REG GERE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 125 磷酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 以 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 大 黄 素 8ug、 大 黄 酚 
16ng 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ”(1) 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 ， 
混 匀 , 取 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 
盐酸 (10 : 1) 混 合 溶液 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 
50ml 量 瓶 中 ,用 适量 甲醇 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 50ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,测定 总 大 黄 素 和 总 大 黄 
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酚 的 含量 。 

(2) 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 
0. 7g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 ， 
重量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 取 下 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,测定 游离 
大 黄 素 和 游离 大 黄 酚 的 含量 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
被 各 10~20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 素 和 总 大 
黄 酚 的 总 量 与 游离 大 黄 素 和 游离 大 黄 酚 的 总 量 ;, 用 总 大 黄 素 
和 总 大 黄 酚 的 总 量 与 游离 大 黄 素 和 游离 大 黄 酚 的 总 量 的 差 
值 ,作为 结合 草 醒 中 的 大 黄 素 和 大 黄 酚 的 总 量 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大黄 以 总 大 黄 素 (Ci; Hi。 O0 和 总 大 黄 酚 
(Cis HioO,) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.70mg; 以 结合 草本 中 的 大 
wR (C; Hio Os) 和 大 黄 酚 (Ci; Hi O04) 的 总 量 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg. 

【功能 与 主治 】 和 胃 健 脾 , 消 积 导 灌 ,活血 止痛 。 用 于 四 
痛 胀 满 、 消 化 不 良 .便秘 .痛经 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3~6 粒 ,一 日 2~3 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


六 味 安 消散 
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本 品系 蒙古 族 .藏族 验方 。 
【处 方 】 ARKE 50g 
IÆ 100g 15 3E kA O80 250g 
if 150g 碱 花 300g 

以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 , 即 得 。 

本 品 为 灰 黄 色 或 黄 棕 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 苦涩 、 


大 黄 200g 


【 制 法 】 

【性 状 】 
微 咸 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 市 观察 : 淀粉 粒 圆 形 、 椭 

圆 形 或 类 三 角形 ,直径 10 一 30wm, 脐 点 及 层 纹 不 明显 ( 山 泰 ) 。 
草酸 钙 篮 晶 大 ,直径 60 一 140wm( 大 黄 ) 。 菊 糖 无 色 8 BUE XX 
不 规则 碎 块 状 ( 藏 木 香 ) 。 

(2) 取 本 品 0. 1g, 加 稀 硫酸 5ml, 有 气泡 产生 。 

(3) 取 本 品 1. 5g, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 3g、 山 泰 对 照 药材 
0. 2g ,分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 昭 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 3 一 6 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 GFos 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 置 紫外 光 灯 
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(254nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 山 泰 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 。 

(A) cin] P x4 H8 Z8 d. 0. 2g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶 
各 3 一 6 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFs4 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; A Z AA- TE 0. 1% 磷酸 溶液 (42 : 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 大 黄 酚 lug, KER ug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 〈1) 取 本 品 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (10 : 1) 混 合 溶液 25ml, 称 定 
重量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 若 瓶 壁 有 黏附 物 , 须 
超声 处 理 去 除 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 085] UE 
过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 2 76 WAA AA TRE 
液 1ml, 加 甲醇 至 刻度 $5] , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 
黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

(2) 取 本 品 0.7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 30 分 钟 ( 功 率 160W , 频 
率 50kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
名, 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 
含量 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ;, 用 总 大 黄 酚 
和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 总 量 的 差 值 ， 
作为 结合 草本 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 总 大 黄 酚 (C Hio O0 RI CK RR 
(Cs Hio0O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1.4mg; 以 结合 草本 中 的 大 
黄 配 (Ci; H 
于 0.8mg。 

【功能 与 主治 】 RB GRE , 消 积 导 灌 ,活血 止痛 。 用 于 脾 
骨 不 和 、 积 滞 内 停 所 致 的 胃痛 胀 满 、 消 化 不 良 、 便 秘 、 痛 经 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1.5~3g, 一 日 2~3 次。 

【注意 】 iul. 

【规格 】 (1) 每 袋 装 1. 5g 
装 18g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


(2) 每 袋 装 3g GFR 


"0 ) 和 大 黄 素 (Ca Ho 0 ) 的 总 量 计 , 不 得 少 ， 


— 
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[4:751 ^d 500g 盐酸 小 辟 碱 40g 
SK 500g HAJ 500g 
Z EE RM 500g Hz 500g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 除 盐酸 小 辟 碱 外 ,其 余 木 香 等 五 味 分 
别 粉 碎 成 粗 粉 ,可 实 提取 挥发 油 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 
FA^j 、. 姜 厚 朴 分 别 加 水 郁 煮 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 
1 小 时 ,合并 项 液 与 蒸馏 后 的 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 约 1.2(60C) 的 清 彰 ,加 乙醇 2 倍 基 , 静 置 24 小时, 取 上 
清 液 , 回 收 乙醇 ; 姜 厚 机 药 漆 与 木 香 、 槟 权 用 乙醇 回流 提取 二 
次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙 
醇 , 与 上 述 醇 沉 后 的 水 前 液 合 并 ,浓缩 成 稠 膏 ,80C 以 下 干燥 ， 
粉 雁 成 细 粉 ,加 入 盐酸 小 竖 碱 、 可 实 挥发 油 , 加 演 粉 适量 吸收 ， 
5 Ex 2E E) IR 5] REALE E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI Æ dn AERE, PLE DL OLIO ^C 
f RIR T o 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 1g, 加 浓 氨 试 液 3 滴 和 甲 
醇 10ml, 振 摇 片 刻 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 
辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2ul. 3 xà T IR] — BERE G 薄 层 板 上 ,以 正 于 醇 - 冰 醋 酸 -水 
(5:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 20ml 振 摇 提 
取 , 痉 去 乙醚 液 ,水 液 加 乙酸 乙 酯 振 授 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 检 皮 霸 对照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 再 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml X 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 由 ,分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 溥 膜 上 ， 
以 丙酮 -水 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铅 
试 液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
unte 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
JC PE A, 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 3g . IL — A E 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 药材 溶液 511, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 陈 干 , 噶 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn dA z 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 


TI 
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色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 厚 朴 酚 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 
溶液 各 5p 分别 点 于 同一 以 小 甲 基 纤维 素 钠 为 条 合剂 的 硅胶 
G iJ B L. DA 4a df SE C60 — 90CO- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (85 : 

2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 AE 
105'C Jo fA 4E PE Sj A M E GFR. ER AP, 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 
【含量 测定 HKN KENA HEN GA 
0512) lll 5E , 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KH 7658] : AZ, S -0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 以 磷酸 调节 
pH 值 为 3.0)(25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 345nm。 理 论 
板 数 按 盐 酸 小 局 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


对 照 品 溶液 的 制备 “” 取 盐酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 


XE ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 1ml E 25pg 的 
溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 


细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处理 ( 功 率 
500W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
Cl: 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

7k dh REBEL T dk R7) SE BR CCo, His CINO, 
36. 0—44. 0mg。 

姜 厚 机 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) DRE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
2 XE RI s LA ZR -0. 1% 甲 酸 溶 液 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3800, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 厚 朴 酚 36pg、 和 厚 
朴 酚 30pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 50ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)40 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ipic eia un EE FIER CC, His O2) 5 RUE fb Sg 
(C, Hr O 的 总 量 计 , 应 不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 a. HTA SRi , 红 


。 712 。 
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EUR ,腹痛 下 了 验 ,小 便 不 利 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 2 次 。 
【注意 】 uu. 
【规格 】 每 粒 装 0. 34g 


【贮藏 】 密封 ,防潮 , 置 阴 党 处 。 
心 zc BB € 


Xinyuan Jiaonang 


本 品系 由 制 何首乌 .丹参 .地 黄 等 药 味 加 工 制 成 的 胶 


DERRI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 标 色 至 棕 褐 色 的 颗 
DE UE SERE MS SE o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 20ml, 浸 渍 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 0. 5ml, 加 
热 回流 20 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml， 
合并 乙醚 液 ZR T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
男 取 何首乌 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 
黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
3 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 也 蒲 展 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 氨 蒸 气 中 惠 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醚 30ml, 浸 渍 1 小 时 , 滤 过 ( 药 
渣 备用 ) ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
WA. nR Sa 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 蘑 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， Wih mT. H 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， T FH [n] Ht 
色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 潜 ， RET BE. P 
醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 入 中 
性 氧化 铝 (100 一 200 目 )4g, 拌 匀 , 蒸 干 ,加 入 40% 甲 醇 15ml, 
搅 匀 , 滤 过 ,用 4026 FR RE 10ml VETE TE E , 洗 液 并 人 滤液 中 2E 
干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 插 提 取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 30ml 洗涤 «3$ E DE VR WR 
再 加 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 FEARR, RE] EAZ 
干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 气 
# Rb, XJ BA, ASEE Re X Em, ASEH Rg 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 
10p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
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甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10 驴 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 三 个 紫红 色 斑 点 ; 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 显 三 个 相同 颜色 的 痰 光斑 点 。 

(4) 取 芍药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5 891. 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 
醚 硫酸 溶液 ， 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 胶 训 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01037, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 W E GRE JG 
RE). 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ADR ERI SL ZAE- O9 : 81) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm. 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 54 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
p-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 
乙醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl\ 供 试 品 溶 液 各 
5~~10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 制 何首乌 以 2,3,5,4“- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
B-D- I EHE CCo Ho Os ) 计 ,不 得 少 于 2. 5mg。 

【功能 与 主治 】 BEA. Sgt. RIOT EI 
虚 .心血 瘀 阻 证 , 症 见 胸 问 不适 、 胸 部 刺 痛 或 绞 痛 、 或 胸痛 彻 
$$ .固定 不 移 , 人 夜 更 甚 , 心 导 盗汗 ,心烦 不 宁 、 腰 酸 膝 软 、 耳 鸣 
头晕 ; 冠 心病 稳定 型 劳累 性 心绞痛 、 高 脂 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 ， 


I g $» A 
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[4^5] 和 丹参 294g 葛根 294g 
三 七 19.6g 山楂 294g 
木 香 19. 6g 


NER 


[5:5] 以 上 五 味 , 取 三 七 、 木 香 及 部 分 山楂 粉碎 成 
粉 ,剩余 的 山楂 .葛根 加 入 60%% 乙 醇 温 浸 30 分 钟 , 回 流 提 
二 次 ,合并 醇 提 液 , 回 收 乙醇 ,备用 ;丹参 加 水 前 者 二 次 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 备 用 液 合 并 , 混 匀 ,浓缩 至 适量 ,加 
上 述 细 粉 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 (小 片 ) 或 500 片 ( 
片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕色 ;和 气 # 
UK RE LUE. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :树脂 道 碎片 含 
色 分 泌 物 (三 七 )。 木 纤维 成 束 ,长 梭 形 ,直径 16 一 24pm, 纹 
口 横 裂缝 状 .十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 

(2) 取 本 品 4 片 5 规 格 (1)] 或 2 片 [ 规 格 (2)] ,人 研 细 , 加 
醇 50ml, 加 热 回流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， 
潭 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 取 正 
醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 
材 溶液 。 再 取 人 参 皂 形 Rg XE m, ASY Rb, Xf Bj 
人 参 皂 并 Re 对 照 品 及 三 七 皂苷 R; 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
lml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 
效 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7: 2107€ 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,10C 以 下 展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑 : 
紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 Hr GN f& CO 2& 3 片 5 规 格 (2)], 研 细 ， 
20% 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 离 心 ( 转 速 为 每 分 钟 40 
转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 加 在 聚 酰胺 柱 〈100 一 200 日 , 柱 内 径 
1. 5cm,2g, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 20% 乙醇 150ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
液 , 继 用 30% 的 乙醇 200ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 
7076 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 丝 桃 苷 对 
品 , 加 70 和 % 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅 煤 
合 硅 胶 为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 的 三 氟 乙 酸 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30% 
检测 波长 为 355nm。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 任 峰 计 算 ,应 不 低 
3000。 分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ml, 注 入 液 相 色谱 仪 。 
试 品 色谱 中 应 呈现 2 个 主要 色谱 峰 , 其 中 一 个 峰 的 保留 时 
与 金 丝 桃 背 对 照 品 色谱 峰 的 保留 时 间 相 对 应 , 另 一 个 色谱 
以 金 丝 桃 苷 峰 为 参照 物 峰 ,相对 保留 时 间 应 为 1. 06% 土 2? 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC 
0~10 17 83 
10~20 17—19 83—81 
【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101: 
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【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 丹 参 、 葛 
根 项 。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 对 照 药材 0. 5g, 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 70% FH BE 50ml. 8 P3 4E 30 分 钟 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 作为 对 照 药 材 参 照 物 溶液 。 再 取 [ 含 量 测定 ] 丹 参 、 葛 根 
项 下 对 照旧 溶液 ,作为 对 照 品 参 照 物 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 同 5[ 含 量 测定 ] 丹 参 .葛根 项 。 

测定 法 ”精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1011, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 应 呈现 8 个 与 对 照 特 征 图 谱 相 对 应 的 色谱 
峰 ; 其 中 1,2,4,8 的 号 峰 保留 时 间 应 与 丹参 素 钠 、 原 儿 茶 醋 、 
葛根 素 、 丹 酚 酸 B 对 照 品 色 谱 峰 的 保留 时 间 相 对 应 ;3、4、5、6、 


7 号 峰 的 保留 时 间 应 与 对 照 药材 参照 物色 谱 中 的 5 个 主 色 谱 
峰 的 保留 时 间 相 对 应 。 
mAU 
100 
80 
60 
4 
40 ; | 5 8! 
8 
0 RIAM NR NE lll du 
0 20 40 60 100 min 
对 照 特 征 图 谱 


峰 1: FSRA 峰 2: 原 儿 茶 醛 ” 峰 3: 3 -羟基 万 根 素 
, 峰 4. 葛根 素 峰 9: 3 - 甲 氧 基 葛 根 素 峰 6. LX E RE S B: 
峰 7: 大 豆芽 峰 8: 丹 酚 酸 B 


【含量 测定 】〗 丹参、 葛根 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 的 三 气 乙 酸 
溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 
25C ;检测 波长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 BIET SA 
不 低 于 100 000, 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC) 流动 相 B(%) 


0~20 5 95 
20~30 5->9 95—91 
30~60 9 91 
60— 80 9—22 91—>78 
80~ 120 22 78 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 、 原 儿 茶 醛 对 照 
un .JHHS RE B 对 照 品 .葛根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 7026 
申 醇 制 成 每 1ml 含 丹 参 素 钠 50wg( 相 当 于 丹参 素 45 pg JEJL 
ARE 20ng. FERRE B 100ug ,葛根 素 150pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% FR BE 50ml， 
密 塞 , 称 定 重 攻 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
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取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勾 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCCs Hi O16) 计 , [规格 (1)] 
不 得 少 于 1. 0mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 2.0mg; 以 丹参 素 
(C; HioO;) . 原 儿 茶 醋 (C; Hs 0;) 与 丹 酚 酸 BCCs Hao Os 


， 总 量 讨 , [规格 (1)] 不 得 少 于 1. 5mg, [规格 (2)J] 不 得 少 于 


3.0mg。 含 葛根 以 葛根 素 (C Ho 0, ) 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 于 
3. 0mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 6. 0mg. 

KE MAAHERRA OK 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z A-K C45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 225nm。 
理论 板 数 按 去 氢 木 香 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 . 去 氟 木 理 内 
酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 木 香 烃 内 酯 
20ug.X &SUK E LIS 30ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 木 香 以 木 香 烃 内 酯 (Ci Hoo O; MEARE 
A BECC His0Os ) 的 总 量 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 于 0. 32mg, C 
格 (2)] 不 得 少 于 0. 64mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 行 气 止痛 。 用 于 气 澡 血 瘀 引 
pop INE NE NE 头痛、 颈项 疼痛 ; 冠 心 病 心 绞 痛 、 高 血 
BE .高 血压 ,心律 失常 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 [规格 (1)J 或 2 片 [ 规 格 
(2)] ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 lbs 
【规格 】 每 片 重 (D0.3lg (2)0.62g 
【贮藏 】 密封 。 z 


心 宁 R 


Xinning Pian 


【处 方 】 丹参 300g HEIE 150g 
JII 150g 三 七 54g 
红 花 150g EA 150g 
JR^j 150g 
【 制 法 】 以 上 七 味 ,三 七 川 营 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 ; 其 余 丹 


参 等 五 味 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
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次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 , 与 上 述 细 粉 混 
匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 筛 ,加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
500 片 ( 大 片 ) 或 1000 片 ( 小 片 ), 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
28 ERG (5 RE., 

【鉴别 DREM 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 
50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 
氧 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 芝 对 照 药材 
lg, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 上 65nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 药 渣 , 挥 干 ,加 甲醇 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 50ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 60ml1。 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 三 七 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 同 
i NOSE BR ZUM EG WE. BENE —- BG OR. 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 LHP , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

Aa 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
m a : 95 ) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 
低 于 6000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 50pg 的 溶液 (相当 于 每 1ml 含 丹 
参 素 45ng) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 深 
液 (1->50)50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 盐酸 溶液 补足 减 失 
的 重量 ,加 氢化 钠 5g; 摇 匀 , 离 心 ,精密 量 取 上 清 液 25ml, 置 分 
Wc rh. HH ZR CRAS ds TE Te HC 4 次 (50ml, 30ml, 20ml. 
20mD .&3fF ZR ZA, Inc. RS LBS SE. iR 50% FR 
醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 50% H E 28 Zu HE . 865] a8 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹参 素 (C, HioO; ) 计 ,小 片 不 得 少 于 
0. 40mg, 大 片 不 得 少 于 0. 80mg。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


【功能 与 主治 】 理气 止痛 ,活血 化 瘀 。 用 于 气 灌 血 瘀 所 
致 有 移 瘟 , 症 见 胸 闽 、 胸 痛 、 心 尾 、 气 短 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 
(小 片 ) ,一 日 3 次 。 

【注意 】 uu. 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 2 一 3 片 ( 大 片 ) ,一 次 6 一 8 片 


i^ fl m" A 


Xinxuening Pian 


[4:75] AEN PEU 150g 山楂 提取 物 25g 

[5:51 以 上 二 味 ,加 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 注 膜 衣 , 即 得 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 注 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
ERRE: RE ME. 

【鉴别 取 本 品 2 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(7:2.5:0.25) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 王 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (23 : 77 : 0.5) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
3076 乙醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W , 频 
率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (C Hs Oos ) 计 ,不 得 少 
dq L3. mise: 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 络 止 痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 引 
起 的 胸 瘟 ,心痛 ,有 眩晕; 冠 心病 心绞痛 ,高 血压 ,高 脂 血 症 等 见 
上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 
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【规格 】 
片 重 0.21g 
【贮藏 】 密封 。 


附 :1. 葛根 提取 物质 量 标准 


(1) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0.2g 2) 薄膜 衣 片 ”每 


E IR 3 CAS 


本 品 为 葛根 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 葛 根 ,用 80% 一 90%% 乙 醇 加 热 回流 提取 三 
次 ,第 一 、 二 次 各 4 小 时 ,第 三 次 3 小时, 滤 过 ,滤液 合并 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.33(60'C ) if 8 
T ,干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅 棕 黄色 至 深 褐色 的 块 状 物 ; 气 微 , 味 微 
苦涩 。 

[鉴别 ] 取 本 品 粉 未 0. 4g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 

0 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶 

液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 MUZA 
甲烷- 甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
sh 

[检查 ] 水 分 不 得 过 6.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (25 : 75 : 0.5) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 
sp 200105 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 50mg, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
ht ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kH2220 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
里 其 ,用 30 加 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 葛根 素 (C Ho 0Os ) 不 得 少 
于 10.0%, 

[贮藏 ] 密封, 置 干燥 处 。 


2. 山楂 提取 物质 量 标准 


品 适 量 , 精 密 称 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


山楂 提取 物 


本 品 为 山楂 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 
CARO 取 山 楂 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.22 
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(80 ) 的 清 襄 , 加 入 清 襄 量 20% 的 盐酸 , 边 加 边 搅拌 ,升温 至 
90'C ,保温 2 小 时 , 静 置 ,吸出 上 清 液 UCUE VI HK Ut E AH 
的 酸性 ,过滤 至 干 , 取 出 沉 活 物 干 燥 , 即 得 

[性状] 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 块 状 物 ; 气 微 ,时 

[鉴别 ] 取 本 品 1g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 30ml, 超声 处 到 
20 分 钟 ， 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , A P oe EUN, 
Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 清 层 色谱 法 (通风 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Anl. TALA F IH] — RE C 
注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (40 : DARFA., 展开 ,取出 
EF, 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 评点 显 色 溢 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 效 
色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
[含量 测定 ] 对 照 品 溶液 的 制备 NUUS pM Ri dn 
精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 , 置 水 洽 上 微 热 使 涂 
解 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 。 即 得 (每 lml 含 户 本 

0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml 
4ml,5ml 与 6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 6ml, 加 5% 
亚 硝酸 钠 溶液 1ml, 混 匀 , 放 置 6 分钟 ,加 10 75 8 B2 $5 76: 38 
1ml, 摇 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 氧 氧化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 多 
度 , 摇 匀 ,放置 15 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) ,在 500nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 
度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 , 绘 制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形状 
中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 这 
250W ,频率 33kHz) 20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补 古 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 2ml, 置 25ml RO 
中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 水 至 6ml” 起 ,依法 
测定 吸光 度 ， M a 试 品 溶 液 中 芦 丁 的 重量 
(ug) ,计算 , 即 得 。 0o 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 mE AAT COse Hs Os ^ 


lO0mg 


得 少 于 1.0%. sr 


[贮藏 密封 , 置 干 燥 处 。 


WITRE 


Xinxuening Jiaonang 


【处 方 】 KREW 300g 山楂 提取 物 50g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,加 诞 粉 等 辅料 运 量 ， 
混 匀 ,用 乙醇 适量 制 粒 , 干 燥 , 装 入 胶 守 , 制 成 1000 E. 
即 得 . 


DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅 棕色 至 黑 褐色 的 箱 
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【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 0.4g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Zul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 -水 (7: 
2.5: 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). l 

LE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 酷 酸 (25 : 75 : 0.5) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 
T 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 80ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 50mg, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 i ) 计 ,不 得 少 
于 27. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 络 止痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 引 
起 的 胸 兽 ,心痛 ,有 眩晕 ; 冠 心 病 心绞痛 ,高 血压 ,高 脂 血 症 等 见 
ERRA. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【规格 】 每 粒 装 O. 4g 

【贮藏 】 wH. 


液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 2 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医 嘱 。 


注 : 葛根 提取 物 .山楂 提取 物质 量 标准 同心 血 于 广 


心安 宁 片 


Xin’ anning Pian 


【处 方 〗 KAR 213g 山楂 244g 
制 何首乌 183g 珍珠 粉 3g 
【 制 法 】 以 上 四 味 , 制 何首乌 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 4 小 
时 ,第 二 ,三 次 各 3 小 时 ;山楂 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 4 小 时 ， 
第 二 次 3 小 时 ;合并 以 上 前 液 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 稠 襄 ; 


SETA 


葛根 粉碎 成 粗 粉 ,与 稠 谨 搅 匀 , 烘 干 ,粉碎 成 细 粉 ,与 珍珠 粉 和 
适量 的 辅料 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 和 
薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 至 棕 褐 色 ; 气 微 , 味 甘 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 Fr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲 
醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 :0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 .加 甲醇 30ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 芋 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 拖 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 制 何 首 
马 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 
大 黄 素 对 照 品 ` 大黄 素 甲 醚 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 4:1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 灾 光 斑点 ; 置 所 蒸气 中 醒 2 2) fh. HOC F FS TU. DE 
点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 25 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 山 楂 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 15p1l、 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上， 
以 环 己 烷 -三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 本 -甲酸 (20 : 5 : 0. 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铁 试 液 ,在 105 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
50 26 甲醇 制 成 每 1ml 含 605g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 注 膜 衣 片 , 研 
细 ; 或 取 糖 衣 片 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kHz)30 分 
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钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 万 根 以 葛根 素 (CaHxO, ) 计 ,不 得 少 于 4. 6mg。 

【功能 与 主治 】 养 阴 宁 心 ,化 瘀 通 络 , 降 血 脂 。 用 于 血脂 
过 高 ,心绞痛 以 及 高 血压 引起 的 头痛 、 头 举 、 耳 鸣 bE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~5 片 ,一 日 3 次 ;或 遵 
医嘱 。 

【规格 】 (1) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 30g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


心 荣 口服 液 
Xinrong Koufuye 
[4h75] AK 地 黄 
A A ERT 
IRAJ Hs 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 滤 过 ;滤液 


浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 75%% , 摇 匀 ,0 一 5 冷藏 , 取 
L R , 滤 过 ;滤液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 ,加 蔗糖 和 山梨 酸 
钾 使 溶解 ,用 10% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 6.0, 加 活性 
B ,煮沸 , 趁 热泪 过 , 放 冷 ,加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 灌 封 ， 
灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 液 体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 浓 缩 至 稠 襄 状 , 趁 热 加 乙醇 
20ml, 19515] , 温 热 数 分 钟 LUE XE SUE TR ZR T ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 


RER G 浒 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (8 : 1 : 4) 为 展 
开 剂 ,展开 15cm, 取 出 , 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 
B BEAR mf. HEA m CE B , HE NE BIS E TÉ JB EIS] fr 


置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, Jii idi SE C30 — 60 CO fi E 3 次 ,每 
次 30ml, 弃 去 石油 醚 液 ,水 液 用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 水 
洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 提取 液 加 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 
过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 黄 人 氏 甲 芭 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 | 
溶液 各 10m, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
酬 -水 (13 : 7 : EM E 
Bi fij 30 分 钟 ,JEOT CHE EF EDI 10 76 Bi RR Za BETA VE, 


。 718 。 
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加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (30 : 70 : 0.5) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 交 药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml Œ M 
中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)5 分 钟 ， 
放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml4 ^j VA ^j £8 tf C CHO 0 dE «8S fS IP 
F 2.0mg; 


【功能 与 主治 】 助 阳 , 益 气 , 养 阴 。 用 于 心 阳 不 振 、 气 阴 
两 虚 所 致 的 胸 瘤 , 症 见 胸 头 隐痛 .心情 气短 AR BERE PS S D 
言 面色 少 华 ; 冠 心病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 ,六 周 为 一 
疗程 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ; 偶 见 口 干 ,恶心 ,大 便 失调 ,一 般 不 影 
响 治疗 ;本 品 久 置 可 有 沉淀 , 摇 匀 后 服用 。 

【规格 】 8X 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


IR CP ERE E 
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[477] 黄连 334g ~ X 250g 
IRZ 250g RSK 167g 
常山 250g 莲子 心 42g 
u$ 250g Tid 250g 
AS 167g Z 250g 
甘草 167g 


【 制 法 】 L4 Ed IR, XE ARX, A ET G oe S 
60% 乙 醇 回 流 提取 2 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 , 渡 
液 减 压 回收 乙醇 ,继续 浓缩 至 相对 密度 为 1.36— 1. 38 (60°C 
测 ) 的 稠 膏 ,80C 干燥 成 干 襄 。 取 人 参 、 人 茯苓 SE E 7076 Z 
醇 回 流 提 取 2 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ， 
药 渣 与 麦 冬青 贰 .甘草 合并 ,加 水 前 者 2 次 ,每 次 1 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.06(80 人 L 测 ) 
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的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 70%, 搅 匀 , 静 置 24 小 时 。 取 上 
清 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 人 参 RA . 半 夏 提取 液 合并 , 减 压 回 
Wc Z BE. E S TK HR ze ROSE E REOS 1.36 — 1. 38 C60 C Wi) K) d] 
膏 ,80C 于 燥 成 干 膏 。 将 上 述 两 种 干 膏 合并 ,粉碎 成 细 粉 ,加 
人 适量 糊 精 , 混 匀 , 装 胶 上 时, 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 黑 色 粉 末 ; 味 
FME o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 5g. A., I P B 10ml, 加 
热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 力 
取 黄 连 对 照 药材 50mg, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 再 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 

溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 Lu 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 281. 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 异 肉 醇 - 浓 
氨 试 液 (12 :6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 饱和 的 层 析 
缸 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 

的 黄色 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， — 20ml 4r 3 次 
加 热 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 
3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙醚 
液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.4mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 441, 分 别 点 于 同一 以 含 0.5% 氧 氧 
化 钠 的 凑 甲 基 纤 维 素 钠 为 茜 合 剂 的 硅胶 G W JAA L o A Z 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6 : 2:3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,有 晾 干 , 喷 以 1% 三 氮 化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 的 黄色 区 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回 
流 1 小时, 奔 去 三 氯 甲 烷 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 水 饱和 的 正 
丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 洗涤 2 
次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 渣 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 
lg, 加 三 氯 甲烷 40ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 
df Re 对 照 品 
Iml & aeaiaioe 照 注 层 色 谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 0.1mol/L 盐酸 溶液 30ml, 
放置 15 分 钟 , 混 匀 , 滤 过 ,滤液 用 lmol/L A AAE SPALTE VR VS 


AE mm Rg, 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 | 


cd 


pH E 10, 加 氯 化 钠 使 饱和 ,用 三 氯 甲 烧 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 昔 参 对 照 药 材 0. 5g, 加 0.1mol/L 盐酸 溶液 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 槐 定 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 


成 每 lml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 以 含 


2%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 
沙 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (2:4:2:1)10C 以 下 放 
置 的 上 层 溶液 为 展开 剂 REI , Bo iE 0D e R EL s 
试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 盐酸 1ml 和 乙醚 15ml. 
加 热 回流 提取 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗涤 3 次 ,每 
次 5ml, 弃 去 水 液 , 挥 干 乙 醚 溶液 , 残 酒 加 乙醇 ml ft 7 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 21, 分别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C)- 甲 茶 - 乙 酸 
Z BE-vKBÉERRCIO : 20 : 7 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 .有 景 
干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 乙醇 深 液 , 在 105C 加热 约 5 分钟. 在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
二, 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DA Z RS -7K (48 : 520 (每 1000ml p Z gt Re — ^x en 
3. 4g, FIRER REA 1. 2g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 盐 酸 小 龙 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适 其, 精密 称 

XE ,加 甲醇 制 成 每 1ml e 255g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐 
酸 -甲醇 (1: 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
iE ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 右 碱 (CzoH1;NO， 
得 少 于 8. 0mg。 

【功能 与 主治 】 ARMAK, T OE. MTAA H O A 
55 BU ER s eg P] oo B. ES DC O FO AER RAPERE ki 
A EDIN DARE PE UL A6 5 ee I) e .中 度 室 性 过 早搏 动 见 上 
YF uE TER o 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 (1) 有 骨 病 者 宜 饭 后 服用 。(2) 服 药 中 出 现 恶心 


。 HCDit.^ 
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心 悦 胶 赛 


等 反应 时 ,可 减 量 服 用 或 暂停 用 药 。 

吐 等 副作用 ,应 用 时 应 注意 其 不 良 反 应 
【规格 】 每 粒 装 0. 48g 
【贮藏 】 密封 。 


(3) 本 品 组 方 中 常 山 有 众 
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【处 方 】 西洋 参 茎 叶 总 皂苷 50g 
【 制 法 】〗 取 西 洋 参 荃 叶 总 皂苷 ,加 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 粒 ， 
干燥 ,粉碎 , 装 和 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 


LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 淡 黄 色 粉 末 ; 气 微 ， 
UR up. 
【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 0. 6g, 加 甲醇 10ml 使 溶解 , 作 


KmA. RRASË Rg HRT 
Fu XR m, ASEP Re Xj E m I A S a dT Rb, 对照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ AR ELLA IE T. BE- 7, BS 

酯 -水 (4:1: 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 9 — 
12cm, 取 出 ,了 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑 
点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[iz] A$zn KASZ E P E i, D P A h 
成 每 1ml 含 10mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶 
WE 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 
酯 -水 (4: 1 : 2) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 9 一 12cm， 
Hu Bs EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 呈现 与 对 照 品 色谱 完 
全 一 致 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 西洋 参 莹 叶 总 皂苷 ” 对照 品 溶液 的 制备 
KASEP Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
omg 的 溶液 , 摇 勺 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 15p1、 200]. 
25p1、30p1、35p1, 分 别 置 具 塞 试管 中 , 挥 干 溶剂 ,精密 加 入 8% 
香草 醛 乙醇 溶液 0.5ml,77%% 硫 酸 溶液 5ml, $£ 5] , E 60'C fH 
温水 浴 中 加 热 15 分 钟 ,取出 , 置 冰 水 浴 中 冷却 15 分 钟 , 摇 匀 ， 
以 相应 试剂 作 空 白 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 
540nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 度 为 横 坐 
ER ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ”精密 吸取 [含量 测定 2] 人参 皂 车 Rg .Re.Rb; 项 


SPLASH 


e 720 。 
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下 供 试 品 溶液 40p1, 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 置 具 塞 
试管 中 ”起 依法 操作 ， 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 
溶液 中 相当 于 人 参 皂 苷 Re 的 含量 。 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 A o Re (Cas Hg Hi ) 
计 , 应 为 37. 5—50. 0mg。 

A $ 8€ Rg Re, Rb, 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 气 
tf Re 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BA) 
0 一 35 19 81 
35e255 1929 81—71 
55-70 29 71 
70 一 100 29—40 71—60 


XpBRSnIARGdEÉ NE KASEP Rg HE m ASEP 
Re X E m E A S iR Rb; 对照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1Iml 含 人 参 皂 苷 Rg 0.1mg, A 2 8 dT Re & A S fg d 
Rb; 各 0. 4mg 的 混合 溶液 , 摇 勺 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 — 
研 细 , 取 约 0. 75g ,精密 称 定 ， 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 使 
溶解 并 稀释 至 刻度 TES] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k 5h RAE Pu SÉ S CE np OS m! d D OA S8 
Rg: (C4 Hz; O40, A & gif Re(Css Ho; O) RAZE itf Rb, 
(C5; Hso Ozz ) 总 量 计 ,不 得 少 于 6. 0mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 养 心 , 利 血 。 用 于 冠 心病 心绞痛 属 
于 气 阴 两 虚 证 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 


都 


I ipd Sr B E 


Xinnaoning Jiaonang 


【处 方 】 银杏 叶 400g 小 时 黄杨 400g 
丹参 400g 大 果木 姜 子 400g 
HE H 400g 

【 制 法 】 ETIR, AE EL E JL A l i 48H] KR 


木 姜 子 用 水 蒸气 蒸 饮 提取 挥发 油 , 水 液 备 用 ,药酒 与 银杏 叶 、 
小 时 黄杨 .丹参 三 味 用 75%% 乙 醇 提 取 ,提取 液 减 压 回收 乙醇 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.20—1.25(80'Co B, HH. Zu iE BEI 
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水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 液 合 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20~1.25(80C ) 的 清 谨 ,再 与 乙醇 提取 的 清宫 合并 ,浓缩 至 
相对 密度 1. 30 一 1. 35C80 C ) 的 稠 膏 ,加 入 欧 白 细 粉 , 混 匀 , 干 
燥 ,粉碎 ,过 得 ,加 入 挥发 油 混 匀 ,再 加 入 淀粉 适量 1E SJ , 装 人 
胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 或 颗粒 ; 气 香 , 味 辛 而 后 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 50275 P3 Bi] 150ml, 加 热 
回流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 营 至 无 丙酮 味 , 放 冷 , 残 酒 用 乙酸 
乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 用 15% 

乙醇 溶解 ,加 于 聚 酰胺 柱 (30~60 H.2g. N4 1. 5cm) E. 594 
乙醇 200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 浓 缩 至 约 50ml, 放 冷 , 用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 丙酮 
Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 银 查 内 酯 AERIS LR s 
内 酯 B 对 照 品 .银杏 内 酯 C 对 照 品 及 白果 内 酯 对 照 品 , 加 丙酮 
制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 风 ,分 别 点 
于 同一 含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 3 
层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 (10 :5 : 5 : 1) 为 展开 剂 ， 
在 15C 以 下 展开 ,取出 , 晾 干 ,在 140 一 160C 加 热 约 30 分 钟 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 70% Z E 50ml, E Wi ETC s d 

摇 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 稀 盐 酸 调 

节 pH 值 至 1 一 2 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 
液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
丹参 对 照 药材 0. 5g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 水 
至 10ml, 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1~2, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1Iml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 6 : 0.8) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
EET , 喷 以 10% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204 甲 法 ) 
加 水 50ml, 置 250ml 烧瓶 中 ,测定 管内 加 乙醚 2ml, 缓 缓 加 热 
蒸馏 1 小 时 ,分 取 乙 醚 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 果木 姜 子 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BE ELA 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 110 C Ja d 8 DE id OLI 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4. 5g, 加 正己 烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 正 已 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 药 白 对 照 药材 4g, 加 正己 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 


SB Td 


材 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(10 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 浓 氨 试 液 5ml 与 甲醇 50ml, 摇 
5] ,加 热 回 流 3 小 时 LACUS , 滤 过 ,滤液 薰 干 ,残渣 加 水 25ml 加 
热 使 溶解 ,用 浓 氢 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 
3 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 所 甲烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 
使 溶解 ,通过 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 柱 内 径 1— 
1. 5cm) ,用 甲醇 -三 氯 甲烷 (3 : 2) 混 合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 小 叶 黄 杨 对 照 药 材 1.5g, 加 浓 氨 试 液 5ml 与 甲醇 
50ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 环 维 黄 杨 星 D 对 照 品 
加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 药材 
溶液 各 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G HE 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
A iiim 
明 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 


【含量 测定 】 总 黄酮 醇 背 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512), 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 14% 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 
异 鼠 李 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 
WEEK 30ng. URK 30pg、 异 鼠 李 素 20pg 的 混合 溶液 ， 
即 得 

Ea POR E A F AAR i A RH. 
混 匀 , 取 约 2.5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W, 频 率 20kHz)30 4 fh. di YS . Hi 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml， 
加 甲醇 10ml1 和 25%% 盐 酸 溶液 5ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 


“滤液 , 即 得 ， 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,分 别 计算 三 种 黄酮 并 元 的 含量 ， 
以 下 式 换 算 成 总 黄酮 醇 苷 的 含量 。 总 黄酮 醇 苍 含量 = ONDE 
素 含 量 十 山 泰 素 售 量 十 异 鼠 李 素 含量 )X2.51。 

本 品 每 粒 含 银 杏 叶 以 总 黄酮 醇 背 计 , 不 得 少 于 1. 2mg。 

丹参 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 — 
为 填充 剂 ; AP -L R1. 7 96 FR RR TRE IC C20 : 10 : 70) 为 流动 


e 721 。 


心 脑 欣 丸 


相 ; 检 测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 水 制 成 每 Iml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 坛 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
义 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 10ml, 超 声 处 
理 ( 功 次 150W ,频率 20kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 加 水 至 刻度 , 摇 
5] ES «Bt LE R , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lO0nl YE AG FH (8 R5 C ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC HsoO16) 计 ,不 得 少 
于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 】 活血 行 气 , 通 络 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 的 
PA] JE . hod SHE E ORE TAL RT po] B i soo ERA T o k R FIL ED 
病 、 脑 动脉 便 化 见 上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2~3 粒 ,一 日 3 次 。 
【注意 】 usi. 
【规格 】 每 粒 装 0. 45g 
DERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
IM BR FR XL 
Xinnaoxin Wan 
[47551 £L x X 2000g 枸杞 子 1000g 


沙 环 鲜 浆 286g 

【 制 法 】 以 上 上 三味, 红 景 天 加 7026 乙醇 回流 提取 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 后 备用 ; 
枸杞 子 加 水 砷 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 备 
用 ; 沙 糠 人 鲜 浆 与 上 述 醇 提 液 和 水 前 液 混 合 , 浓 缩 至 适量 ,干燥 ， 
加 入 淀粉 及 辅料 适量 , 制 丸 ,干燥 , 制 成 1000g[ 规 格 (1) 规格 
(2)]; 或 加 入 汪 粉 ,干燥 ,粉碎 ,再 加 入 淀粉 适量 , 混 匀 ,用 水 泛 
AL «dil AX, 5000 丸 [ 规 格 (3)] ,干燥 , 即 得 。 

CERI 木 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 浓缩 水 九 , 气 微 , 味 
UR CURE CIO .规格 (2)]; 或 为 黑色 至 黑 褐色 的 浓缩 水 丸 ; 
气 微 , 味 淡 [ 规 格 (3)]。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 2. 5g, 人 研 细 ,加 水 50ml, ££], TE HE. 
滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml Jig ££ BEC. ^) CC, BR C. RR RC TH 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 枸 杞 子 对 照 药 材 0.5g, 加 水 
oOml. Wb 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 104l， 
分 别 点 寺 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 葵 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 
12: 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
和 视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 址 点 。 

(2) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 摇 勺 ,超声 处 理 
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30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 景 天 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 红 景 天 区 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 
蒲 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 册 酮 -水 (15; 
4:1: 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 ,以 碘 蒸 气 杆 
至 壕 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 


品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

粒度 ”按照 粒度 测定 法 (通则 0982 第 二 法 , 双 筛 分 
HO ,不 能 通过 一 号 利和 能 通过 二 号 筛 的 丸 总 和 不 得 过 
15% [规格 (1)]。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (8 : 92) 为 流动 相 ;检测 波长 为 223nm。 
理论 板 数 按 红 景 天 并 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.15g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处理 (功率 300W, 频 率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 


BI fS. 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 


注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 红 景 天 以 红 景 天 形 (CiHzoO;) 计 ,不 得 少 
于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 。 用 于 气虚 血 妾 所 致 的 头 军 ， 
头痛 ,心情 ,气喘 ,乏力 ; 缺 氧 引起 的 红细胞 增多 症 见 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 ROLKA) [5 规格 (2)]， 
一 次 5 丸 [ 规 格 (3)] ,一 日 2 次 ; 饭 后 服 。 


【规格 】 (1) 每 袋 装 1. 0g( 约 1250 丸 ) (20 &E $87 1. Og 
( 约 30—40 丸 ) (3) 每 丸 重 0.2g 
【贮藏 密封 。 | 


Bh: XD RR EE k I E An E 


D pk SŽ R 


7k m ART EHEM EE Hippophae rhamnoides [成 就 
果实 的 鲜 计 ,秋季 果实 成 熟 时 压榨 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅 棕 黄色 液体 。 气 微 异 , 味 极 酸 。 

[鉴别 ] CO BUR m , 滴 于 滤纸 上 , 吹 干 , 滴 加 1%% 三 氯 化 
铝 乙醇 溶液 ,于 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 显 淡 黄色 荧光 ,再 
HAAT, KICHI. 

(2) 取 本 品 5ml, 加 硝酸 银 试 液 0.5ml, 产 生 棕 色 沉 省 。 

[相对 密度 ] 应 不 低 于 0. 95( 通 则 0601), 
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[含量 测定 ] 精密 量 取 本 品 2 一 4ml, 置 锥 形 瓶 中 ,加 新 
沸 过 的 冷水 50ml, $2 5], vr. B FH ti xg WE (CO. 02mol/LO AE - 
4 Hl A 9t p pe Rl DOA LIP VE RI EUR A De d zs LR EAE 
LEKKER. BKA. BR 1ml BE E HE CO. 0Zmol/L) 
相当 于 1. 761 mg 的 抗坏血酸 (Ce Ha Oo), 

本 品 每 1ml 含 抗坏血酸 (Cs Ha O,0 R1 P F 5. 0mg。 

[贮藏 ] 置 阴凉 干燥 处 。 

[制剂 ] 心 脑 欣 片 ; 心 脑 欣 丸 ; 心 脑 欣 胶 赛 。 


I9 fx [PR RA? 3€ 


Xinnaoxin Jiaonang 


we 


【处 方 】 红 景 天 1000g 
vb E EEJE 143g 

【 制 法 】 以 上 上 三味, 红 景 天 加 70 办 乙醇 回流 提取 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 后 备用 ; 
ee 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 备 

; 沙 琼 鲜 浆 与 上 述 醇 提 液 和 水 前 液 混合 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.05—1. 10€50'CO K W A. EF 8 C70 — 90 CO ,粉碎 ,加 入 淀粉 
X ut ELS] RARR, X. 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 Eim 2 88 pe E. ANAURA CLITA SIC 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 2. 5g. 加 水 50ml $$ 5] , 滤 过 ， 
滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 0.5g, 加 水 
50ml, 者 沸 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
"—M 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lOl, 

分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 

12 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 景 天 对 照 药 材 
0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 红 景 天 苷 对照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 消 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 .以 三 氧 甲烷 -甲醇 -丙酮 -水 (15 : 4 : 1 :*1) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,以 碘 蒸 气量 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 


枸杞 子 500g 


红 景 天 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


硅烷 键 合 硅胶 


心 脑 健 片 


为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (8 : 92) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 223nm.、 
理论 板 数 按 红 景 天 车 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 着 对 照 品 适 
用 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 其 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
10ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 . 反 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 景 天 以 红 景 天 葵 Cu HO; dE 8 4 tbe 
FT 2. 5mgs 

枸杞 子 RREA BORA Gh PIA E]. RA 2g. 
精密 称 定 ,加 8076 S£ 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,用 
80 76 Hi fi 30ml 分 次 洗涤 残渣 和 滤器 ,合并 洗 液 与 滤液 ,浓缩 
至 10ml, 用 盐酸 调 pH 值 至 1, 加 入 活性 痰 lg, 加 热 者 沸 ,. 放 

冷 , 滤 过 ,用 水 15ml 分 次 洗涤 ,合并 洗 液 与 滤液 ,加 入 新 配制 
的 2. 5% 硫 氰 酸 铬 铵 溶液 20ml, 搅 名 ,10C 以 下 放置 3 小 时 。 
用 G4 垂 熔 漏斗 滤 过 ,沉淀 用 少量 冰 水 洗涤 , 抽 于 ,残渣 加 两 
柄 使 溶解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 丙酮 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 
AnA. ARERR IRAS IE mii E ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 4msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 lul 与 
4 分 别 交 叉 点 于 同一 高 效 侍 胶 G 注 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙 
酬 -甲酸 (10 : 6 :3) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱 和 30 分 钟 的 
展开 人 季 中 ,展开 ,取出 , 挥 干 溶剂 ,立即 喷 以 新 配制 的 改良 碘 化 
饼 钾 试 液 ,放置 1~~3 小 时 至 斑点 清晰 , 照 溥 层 色谱 法 (通则 


与 供 试 品 溶液 各 Sul. 


0502 18 EZ: (6, iW H Ti A) E fr A, E IE 1A. = 5150m, Àr = 
590nm, 测 量 供 试 品 吸光 度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 枸杞 子 以 甜菜 碱 (C; Ha NO,) 计 ,不 得 少 
TF 0. 70mg. 

【功能 与 主治 】 WAW. MFA d Ir Sum 3; 4. 
XR UERSUM. Z JI d SC UE BS E A RH Ae E V, pF ye WE 
候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 Ul. 
【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 。 


一 次 2 粒 , 一 日 2 次 ; 饭 后 服 。 


IM Bu $8 A 
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[45755] 
【 制 法 】 


茶叶 提取 物 100g 
取 茶 叶 提 取 物 ,加 入 微 唱 纤维 素 ( 于 80 — 100€ 


e 723 。 


NEUE 3 


干燥 4 小 时 )100g 淀粉 94g, 用 40% 乙 醇 制 粒 , 低 温和 干燥 ,加 
入 硬 脂 酸 镁 1. 5g, 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 即 得 

DERI 本 品 为 淡 黄 褐色 至 棕 褐色 的 片 ; 气 微 , 味 汲 。 

【鉴别 】 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 
Ph , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 
照 品 . 表 没食子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 硅胶 
GPFzs4 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -甲酸 (9 : 9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , ETERA REHA 1 分 钟 ,取出 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【特征 图 谱 】〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 咖 啡 因 对 照 品 、 表 儿 茶 素 对 照 品 、 


没食子 酸 对 照 品 . 表 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 
茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 25% 甲 醇 制 


成 每 1ml 含 咖啡 因 14pg、 表 儿 茶 素 GB, RETR 190g. K 
儿 茶 素 没食子 酸 酯 0. 14mg, 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 
0. 85mg BU TE TE, , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 , 其 中 5 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 一 致 ,以 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 
子 酸 酯 参照 物 峰 相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 2,6 的 相对 保 
留 时 间 ,其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 10% 之 内 ,规定 值 
为 :0. 42( 峰 2) 、1. 00( 峰 52,1. 24( 峰 6), 


[mAU] 


700.00 5(S) 


558.00 
416.00 


274.00 
7 


132.00 1 | 
6 
2 4 | | 


Alu A 


-10.00 1 nda A 


0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 Se UNI 
min 


对 照 特 征 图 谱 
峰 1 :没食子 酸 峰 2: 表 没食子 儿 茶 素 峰 3: 咖 啡 因 
峰 4: 表 儿 茶 素 峰 5(S) : 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 
峰 6 :没食子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 
峰 7 : 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 


e 724 。 
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【检查 】 咖啡 因 和 没食子 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 咖 啡 因 对 照 品 和 没食子 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 25% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 咖啡 因 145g. 
没食子 酸 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 项 下。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 
20nl ,注入 液 相 色 谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 咖啡 因 (Cs Hio N O，, ) 不 得 过 2. 0mg, 含 没 食 
HF ER CC; HeOi ) 不 得 过 3. 0mg。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 各 项 规定 (通则 0101), 

照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
IB 2 3 TER]; DL ZR -0. 2 96 8 BR VE C10 : 90) 为 流动 相 
A, Z.li8-0. 2 96 BERE TR WE C80 : 20) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 
的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 40 C ;检测 波长 为 280nm。 

论 板 数 按 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 峰 计 算 应 不 低 
F 3000, 


m A HE E 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~10 100 0 
10~30 100—>90 0->10 
30 一 50 90->100 10—0 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 表 儿 茶 素 对 照 品 . 表 儿 茶 素 没 食 


子 酸 酯 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,分 别 加 25 兴 甲醇 制 成 每 1ml 含 表 儿 茶 素 68ug. XUL 
茶 素 没食子 酸 酯 0.14mg, 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 
0. 85mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 混 
匀 , 取 约 0. 1g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 25% 甲 醇 适量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 25% 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 表 儿 茶 素 (Cis His 0,0 与 表 儿 茶 素 没食子 酸 
Bi CCo? HisOio ) 总 量 计 不 得 少 于 7. 5mg; 含 表 没 食 子 儿 茶 素 没 
食 子 酸 酯 (Cz His Oil ) 不 得 少 于 36. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清 利 头目 , 醒 神 健 脑 ,化 浊 降 脂 。 用 于 头 
举目 肪 , 胸 闽 气短 , 倦 铺 乏力 ,精神 不 振 ,记忆 力 减 退 。 亦 可 用 
于 心血 管 病 伴 高 纤维 蛋白 原 症 及 动脉 粥 样 硬化 ,肿瘤 放疗 化 
疗 所 致 的 白细胞 减少 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 含 茶 叶 提 取 物 0. 1g 

【贮藏 】 遮光 ,密封 。 
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附 : 茶叶 提取 物质 量 标准 


茶叶 提取 物 


本 品 为 山茶 科 植 物 茶 Camellia sinensis CLinn.) O. Ktze 
的 干燥 嫩 叶 (绿茶 ) 经 提取 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 绿 茶 , 加 水 前 者 , 滤 过 ,合并 滤液 加 碱 调 届 
pH 值 至 碱 性 , 静 置 ,沉淀 物 加 酸 调 节 pH 值 至 酸性 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 , 减 压 回收 溶剂 ,干燥 ,粉碎 ， 
即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 褐色 至 棕 褐色 的 无 定形 粉末 ; 气 微 
i4 Wat E. 

本 品 在 水 中 极 易 溶解 ,在 乙醇 和 乙酸 乙 酯 中 易 溶 。 

[鉴别 ] 取 本 品 0.1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 照 
品 、 表 没食子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -甲酸 (9 : 9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , ETAURA REHA OD 分 钟 ,取出 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[特征 图 谱 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测 定 ] 项 下 。 

参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 咖 啡 因 对 照 品 . 表 儿 么 素 对 照 品 、 
没食子 酸 对 照 品 . 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 
茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 25 76 FP JS h 
lm 含 咖啡 因 lug x JLZR 3& 68ug .没食子 酸 19ng. K 

茶 素 没食子 酸 酯 0.14mg, HI EE T LIRGRIEEGT M 
0. 85mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 项 下。 

测定 法 “分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 , 其 中 5 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 一 致 ;以 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 
子 酸 酯 参照 物 峰 相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 2.6 的 相对 保 
留 时 间 , 其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 士 10% 之 内 ,规定 值 
为 :0.42( 峰 2) 、1.00( 峰 5) 、1.24( 峰 6) , 

[检查 ] 酸度 取 本 品 0.5g, 加 水 50ml 溶解 ,依法 测定 
(通则 0631) ,pH 值 应 为 3.0 一 4.0。 

水 分 不 得 过 5.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

咖啡 因 和 没食子 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测 定 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 咖 啡 因 对 照 品 和 没食子 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 25% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 咖啡 因 14pg. 


心 脑 健 片 


274.00 


—10.00 
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 


[min] 


对 照 特征 图 谱 
峰 1: 没 食 子 酸 ; 峰 2: 表 没食子 儿 茶 素 ; 峰 3: 咖 啡 因 ; 峰 4; 表 儿 
ARR E 5(S) : 表 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 ; 峰 6: 没 食 子 儿 茶 素 
没食子 酸 酯 ; 峰 7: 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 


没食子 酸 19pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 咖 啡 因 (CsHioNiO; ) 不 得 过 2.096. 含 
没食子 酸 (C, He O; ) 不 得 过 3.096, 

乙酸 乙 酯 残留 ” 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 0861 第 二 法 ) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 6% 氰 茶 基 -94% 二 甲 基 
聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 
0. 53mm, 膜 厚度 为 3um); 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 
40'C ,维持 10 分 钟 ,以 每 分 钟 10 C JE fà 8 70C ,再 以 每 分 钟 
50 必 升温 至 240C ,维持 8 分 钟 ;检测 器 温度 250°C ; 进 样 口 温 
度 200C ;和 载 气 为 氮气 。 顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温度 为 95 人 C， 
平衡 时 间 为 30 分 钟 。 理 论 板 数 以 乙酸 乙 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 乙 酸 乙 酯 0.2g, 精 密 称 定 , 加 二 
甲 基 甲 酰胺 5ml 使 溶解 ,再 加 水 稀释 成 每 1ml 含 0.1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 精 密 量 取 10ml, 置 20ml D zn s 
封 瓶 口 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 20ml 
顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 水 9.8ml, 密 封 瓶 口 , 择 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 量 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 顶 空 瓶 
气体 1ml, 注 入 气相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 , 按 外 标 法 以 峰 面积 
计算 , 即 得 

品 含 乙酸 乙 酯 不 得 过 0.5%。 

RRE 取 本 品 1.0g, 依 法 检查 (通则 0841) ,不 得 过 
0.396, 

ESE PURIA EU 
0821 第 二 法 ) ,不 得 过 10mg/kg。 


留 的 残 酒 ,依法 检查 (通则 


。 723 。 


NB E Ex * 


砷 盐 BUS 1.0g, 加 入 盐酸 5ml 57K 23ml 溶解 后 , 依 
法 检查 (通则 0822 第 一 法 ) ,不 得 过 2mg/kg。 

(含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 un 

4 HE CI LA C H8 0.2 76 IER VE TL CYO : 90) 为 流动 相 A. 
LL 0.2 95 Bt RI HECSO : 20) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
砚 定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 40 C ;检测 波长 为 280nm。 理 
沦 板 数 按 表 没食子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 峰 计 算 应 不 低 
十 3000 。 


T fa] CA BO 流动 相 ACA 流动 相 BOLD) 


0~10 100 0 
10— 30 10090 0-10 
30~50 90--100 10—0 


对 照 品 溶液 的 制备 取 表 儿 茶 素 对 照 品 . 表 儿 茶 素 没 食 
于 琶 本 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酷 对 照 品 适量 , 精 
党 称 定 ,分 别 加 25% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 表 儿 茶 素 68pg、 表 儿 
RRR FRE 0.14mg, 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 
0. 85 mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 0.1g, 精 密 称 定 , 置 
50ml 其 憩 中 ,加 25% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 25% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 粕 密 吸 取 对 照 品 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 ， AU ED NOSE UE 
LR FRAC His O16 ) 总 量 计 不 得 少 于 7.5%; 含 表 没 食 子 

儿 茶 素 没食子 酸 酯 (Cz His O01 ) 不 得 少 于 36.096, 
[贮藏 】 遮光 ,密封 , 置 干燥 处 。 


溶液 和 供 试 品 溶液 各 


I Bog 8 RA: € 


Xinnaojian Jiaonang 


【处 方 】 茶叶 提取 物 100g 

LADAJ 取 茶 叶 提 取 物 ,加 辅料 适量 , 混 匀 ,或 制 粒 ; 装 入 
Moe h 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 便 肌 上 吉 ,内 容 物 为 淡 标 色 至 黄 棕 色 的 粉 
AR al, SEU RUE] ZR s CC S S TEE 

【鉴别 】 取 本 品 1 粒 的 内 容 物 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 表 儿 茶 素 没食子 
酸 酯 对 照 品 、. 表 没食子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 im 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 硅 
Bé GE; 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -甲酸 (9 : 9 : 2) 为 展开 剂 , 展 
JF PGR Bp. EET BR ZE ^C HB SE Z5 1 分 钟 ,取出 ,在 紫外 光 


* 726 。 
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(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 咖 啡 因 对 照 品 `. 表 儿 和 茶 素 对 照 品 、 
没食子 酸 对 照 品 、. 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 
茶 素 没食子 酸 酯 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,分 别 加 2576 HP RS di 
成 每 1nal 含 咖 啡 因 14vg、 表 儿 茶 素 Bug WATR 19pg 、 表 

儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 0.14mg, 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 西 

0. 85mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 ,其 中 5 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 一 致 iE 
子 酸 酯 参照 物 峰 相应 的 峰 为 S$ 峰 , 计 算 特 征 峰 2.6 的 相对 保 
en 之 内 ,规定 值 
为 :0.42( 峰 2) .1.00( 峰 5)、1.24( 峰 6)。 


600.00 .. 
[mAU] . 5(S) 


479.00 = 


- ! d. 
* od A. | 6 


—5.00 rre Hor EE 68 s pDTYT mE T £3 y, E SPEO p 
0.00 4.00 4 8.00 12.00 16. 00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40. 00 


min] 


对 照 特征 图 谱 : 

峰 1 :没食子 酸 ” 峰 2: 表 没食子 儿 茶 素 “ 峰 3: 咖 啡 因 
峰 4: 表 儿 茶 素 峰 5(S): 表 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 本 
峰 6: 没 食 子 儿 茶 素 没食子 酸 酯 “ 峰 7: 表 儿 茶 素 没食子 酸 酯 
【检查 】 咖啡 因 和 没食子 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 

0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 

对 照 品 浴 液 的 制备 HON A X BR i 
适量 ,精密 称 定 ,分别 加 25% 甲 醇 制 成 每 1m] 
和 没食子 酸 l9ug 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 项 下 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 咖啡 因 (Cs Hao Ns 0; ) 不 得 过 2. 0mg, 含 没 食 
PRCC HO; ) 不 得 过 


同 [ 含 量 测定 J 项 下 。 
和 没食子 酸 对 照 品 
含 咖啡 因 14ug 


3. 0mg。 
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其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 DA Z Ri -0. 2%% 磷 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 
A, A Z B-0. 2 76 B RR TREE CSO : 20) 为 流动 相 B, 按 下 表 中 
a 40 ;检测 波长 为 280nm., 


论 板 数 按 表 没食子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC 
0~10 100 0 
10~30 "100--90 0—10 
30—50 4,907100 10—0 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 表 儿 茶 素 对 照 品 . 表 儿 茶 素 没 食 
子 酸 酯 对 照 品 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,分 别 加 25% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 表 儿 茶 素 68pg、 表 儿 
茶 素 没食子 酸 酯 0. 14mg 和 表 没 食 子 儿 茶 素 没 食 子 酸 酯 
0. 85mg 的 溶液 , 即 得 

dREXSME 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 25% 甲 醇 适 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 25% 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 蝇 
20ul, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 表 儿 茶 系 (Cus i oO DERE EM 
B CC; Hi Oi ) 总 量 计 不 得 少 于 7.5mg; 含 表 没 食 子 儿 茶 素 没 
食 子 酸 酯 (C His Ou ) 不 得 少 于 36. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清 利 头目 , 醒 神 健 脑 ,化 浊 降 脂 。 用 于 头 
党 目眩 ,胸闷 气短 , 倦 仿 乏力 ,精神 不 振 ,记忆 力 减 退 。 亦 可 用 
于 心血 管 病 伴 高 纤维 和 蛋白 原 症 及 动脉 粥 样 便 化 ,肿瘤 放疗 、 化 
疗 所 致 的 白细胞 减少 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 含 茶叶 提取 物 0. 1g 

【贮藏 】 遮光 ,密封 。 

注 : 茶叶 提取 物质 量 标 准 同 “ 心 脑 健 片 ”。 


溶液 和 供 试 品 溶 液 各 


心 脑 康 片 


Xinnaokang Pian 


【处 方 〗 丹参 40g 制 何首乌 30g 
IRAJ 30g 枸杞 子 30g 
葛根 30g 川 营 30g 
ZL 4E, 20g PETS 30g 
ÆR 30g 地 龙 30g 
Hb 3g 远志 ( 蜜 灾 )30g 


心 脑 康 片 


Jui Es 30g 炒 酸 束 仁 20g 
bý 30g 甘草 20g 

【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 除 鹿 心 粉 外 , 川 车 、 红 花 、 泽 泻 、 牛 
ME 、 郁 金 、 远 志 、 九 市 匣 薄 、 炒 酸枣 仁 、 甘 草 粉 碎 成 细 粉 ,过 
得 ,备用 。 其 余 丹 参 等 六 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ， 
第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 工 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
TEXT EEH 1.251. 30€60 CO BS TEE EE LLLA ERJ E ^ 4g 
Pi R5] ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 鹿 心 粉 , 混 匀 410 75% 乙 醇 
制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 H. 
包 薄 膜 衣 , 即 得 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 色 ; 味 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 圆 球形 
ak ME RJE ,直径 约 至 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 三 个 萌发 筷 ( 红 
W). ERI m HI 14~55pm( 远 志 )。 内 种 皮 细 胞 棕 
黄色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 辟 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 束 
位 ) 。 

(2) 取 本 品 10 上 请 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 30ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 稀 盐 酸 调 pH 值 至 2 一 3 ,加 乙 
醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 回 收 溶剂 至 ,成 
潭 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 
照 药 材 0. 5g, 自 “加 水 30ml” HE , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 原 儿 茶 醛 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml E Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 

品 溶液 5 一 10p1, 对 照 药 材 溶液 5p1, 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 5 : 0. 8) 
为 展开 剂 ,展开 UB S HC LED 2%% 三 氯 化 铁 溶液 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

ODORE m 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 
使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,加 二 氯 申 烷 振 
TE fe C3 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲烷 液 , 回 收 溶剂 至 十 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 a 
照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 自 “加 热 回 流 1 小 时 ?起 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 — 10g. Xp B8 25 p YR ROME EG 1E 
WE Sul, ee 


90C )- 乙 酸 乙 酯 - 冰 了 醋酸 (15 : 1.5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HORT EAZA EFA mW. pts. 
IESNAS GL AUXE BB dh C, R AH B fre o. S AH E ji 
色 的 斑点 。 


(4) 取 本 品 20 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 赤 区 对 照 药 材 0. 5g, 自 “加 甲醇 
50ml" 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芍 药 共 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 


«727 e 


n RU Ee x dE 


色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40:5:10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
考点 。 

(5) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 水 50ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 加 水 
10ml, 自 “加 热 回 流 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 

薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 og. 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 二 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (2: 

: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 灾 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 40ml, 放 置 
2 小 时 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
CRECH 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药 
材 0. 5g, 自 “加 乙 配 40ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Zyl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
JF8] ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
BEH 3E SERI A Z RS -0. 05%% 磷 酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 赤 村 以 芍药 苷 (CHzsOn ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 活血 化 瘀 , 通 窃 止痛。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
致 的 胸 痹 、 眩 学 , 症 见 胸 问 . 心 前 区 刺 痛 、 眩 党 .头痛 ; 冠 心病 心 
绞 痛 、 脑 动脉 硬化 匈 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 0. 25g 

【贮藏 】 uH. 


e 728 。 
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心 脑 康 胶 喜 


Xinnaokang Jiaonang 


【处 方 】 丹参 40g 制 何首乌 30g 
IRAJ 30g 枸杞 子 30g 
葛根 30g . 川 车 30g 
红 花 20g PES 30g 
^F E 30g 地 龙 30g 
郁 金 3g XU s XE X30g 
JLi B ili 30g 炒 酸 吏 仁 20g 
鹿 心 粉 30g 甘草 20g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 RE GSJ LEEAE PETS A 
R . 郁 金 .远志 、 九 节 草 蒲 、 炒 酸 吏 仁 .甘草 粉碎 成 细 粉 ,过 
筛 ,备用 。 甚 余 丹 参 等 六 味 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ， 
第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
相对 密度 为 1.25 一 1.30(60 ) 的 清 襄 ,加 入 上 述 川 芳 等 细 
粉 , 混 匀 , 干 燥 , 粉 碎 , 过 筛 ,加 入 鹿 心 粉 , 混 匀 , 装 入 胶 训 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 深 标 色 的 颗 
TERUEL SERE 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 圆 球 形 或 
椭圆 形 ,直径 约 至 ee 具 三 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 草 
酸 钙 复 晶 直 径 约 14 一 55pm( 远 志 )。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 
a ne bid nii 

(2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 研 细 , 加 水 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 加 乙醚 
振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 
酯 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
0.5g, 自 “加 水 30ml, 加 热 回 流 1 小时” 起, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 再 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 me 

溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 混 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
液 5 一 10pl, 对照 药材 溶液 Sul, 对照 品 溶 流 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE, 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(6:5:0.8) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 
溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 盐酸 
lml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ,加 二 握 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 二 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 制 何首乌 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 自 “加 
热 回流 1 小 时 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10md, 对 照 
药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
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上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : : 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 氨 蒸 气 中 种 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 赤 区 对 照 药 材 0. 5g, 自 “加 甲醇 50ml" 起 , 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 革 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 二 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, 人 研 细 ,加 水 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 柜子 对 照 药材 1g, 加 水 10ml, 
热 回流 30 分 钟 "起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 3 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

(6) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 聚 酰胺 柱 
(60—90 目 ,3g, 内 径 1.5cm, 用 水 预 洗 ), 用 稀 乙 醇 80ml vt 
脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 葛 根 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 浸 泡 2 小 时 ,超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 10u1, 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 二 所 甲烷 -甲醇 -水 


(7:2.5:0.25) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 


品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 条 斑 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醚 40mjl, 放 置 2 小 时 ， 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 总 对 照 药材 0.5g. A 
“加 乙醚 40ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 和 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(8) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 
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时 , 滤 过 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 上 照 
药材 1g, 自 “加 乙醚 40ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 

于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 

1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 
0103)。 

【含量 测定 】 赤 芍 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
EER 2g 3R E R; DL Z 8-0. 05 96 ERR TAE HL C14 : 86) 为 流动 
TH E HN UE KON Z230nm. 38 i5 BB RE Aj 25 $E TE EE EUIS 
于 3000, 

HEMARA — UAI ZU HOM B nis Eb d SERIE ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 
25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 4h. 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 赤 误 以 区 药 苷 (CHxsOil ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 窍 止痛。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
AC Er) JA] RE. RR , 症 见 胸 问心 前 区 刺 痛 .眩晕 .头痛 ; 冠 心 病 心 
绞 痛 、 脑 动脉 硬化 匈 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 


应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


【注意 】 孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 25g 
【贮藏 】 密封 。 
IM Rx B9 A 
Xinnaojing Pian 
[4h75] 莲子 心 11g 珍珠 母 46g 
槐 米 64g 黄柏 64g 
KE 7g 黄 芬 286g 
夏 枯草 214g FI Rk 214g 
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龙 胆 71g 淡 竹 叶 36g 
铁丝 威 灵 仙 179g 制 天 南星 57g 
甘草 14g 人 工 牛 黄 7. 1g 
KRET. lg 冰片 19. 3g 
【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;莲子 心 .珍珠 


母 . 槐 米 、 黄 柏 、 木 香 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ;人 工 牛 黄 .冰片 分 别 研 
细 ,过 科 ; 其 余 黄 芬 等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 24 一 1.28(80"C ) 的 清高 ， 


加 入 连 子 心 等 粉末 及 辅料 , 混 匀 ,与 朱砂 配 研 , 制 成 颗粒 , 干 


BROF MAAT EE .冰片 粉末 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 
BAN aX ERN . BI £3. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 注 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
全 傈 褐色 ; 气 香 , 味 微 苦 、 凉 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 块 片 表面 
多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 , 边 缘 为 不 规则 
锯齿 状 (珍珠 母 ) 。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗 
RERE). 

DWE i 3 Fr ER GLK W, I EAP E 30ml, 超 声 
处 理 15 4p Ph. UE I. URGE RH UERR TO. EU — A P ox 
2ml (EF E EAER m E WR. 25 NU RA] SE DR XT BE d s DU E 
AIH ERE 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 — Gul, Xp BR S 
溶液 2pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 使 成 条 状 , 以 甲 茶 - 异 
丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6 : 1.5: 3: 1.5 : 0. D 2g JEGT 70] E 
A 2 ^C RI BU ET RI PN. RET. h, BP. BEA ah oe k 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 条 斑 。 

(3) 取 冰 户 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ]01) 项 下 的 供 试 品 溶液 2 — Gul, 上述 对 照 品 溶液 Zyl, 
分 别 点 十 同一 硅胶 G 注 层 板 上 使 成 条 状 , 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酷 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 噶 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,加 热 至 二 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
RS EE T.» e FH Ie] RE (n A) ZR XE 

(4) 有 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 滤 潭 ,加 甲醇 25 ml, i8 P3 Ab XH 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
uhi. HPK XX RR Z5 E 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 
照 约 材 溶 液 。 上 再 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
溶液 ， itia 照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 上述 沽 种 溶液 各 4 一 8A, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 
成 条 带 状 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 承 二 , 晓 以 5 加 三 氧化 名 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 约 3 分 
钟 ， BRHOCRT G65nm) FRI, 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
置 碘 蒸 气 中 于 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 科 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
70 兴 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 称 
定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 50 W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 70%% 甲 醇 稀 释 至 刻度 tE 
义 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5~10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄花 以 黄花 霸 (CaHis0Ou) 计 ,不 得 少 
T 100mg, 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 ,清心 安神 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 
EAS Ez vp XC , 症 见 头 晤 目眩 .烦躁 不 宁 .言语 不 清 、. 手 足 不 

也 可 用 于 高 血压 肝 阳 上 元 证 。 

【用 法 与 用 量 】 ul. 一 次 4 片 , 一 日 1 一 3 次。 

【注意 】 孕妇 忌服 ;本 品 不 宜 久 服 ; 肝 肾 功能 不 全 者 
慎 用 。 

【规格 】 (1) 注 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 

DEKH KOGE O. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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Xintong Koufuye 
[4551 AE 党 参 

A AC 何首乌 
Ex 葛根 
当归 Bo x 
时 角 刺 海江 
昆布 Tl 8n 
TASC 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 取 葛根 .丹参 ,加 70 加 乙醇 加 热 回 
流 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 乙醇 提取 液 , 备 用; 药 渣 与 黄芪 等 十 
一 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1000ml, 与 乙醇 提取 液 合 并 ,加 适量 乙 
醇 使 含 醇 量 达 65% ,冷藏 24 一 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
并 浓缩 至 870ml. T$ 4 24 — 48 小 时 , 滤 过 ,加 单 糖 浆 210g, 用 
20% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7.0, 加 水 至 1000 ml, $65 . 
滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 . 微 否 。 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 5ml, 用 三 氯 甲 烷 10ml d f£ fe BC. 5$ 
去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 正 丁 醇 10ml 振 抒 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 ， 
TF ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (7 : 
0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 噶 以 a 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 10ml.z& T Jit Jn 27K £, B£ 20ml. BKA E 


充分 搅拌 DOR LUE SUE ZR 3 ELTE H RE 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 iml 4€ 


Img 的 溶液 ， AC Ma 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 05025 iX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 o 点 于 同一 硅胶 G MU 
上 ,以 甲 某 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 1%% 铁 氰 化 钾 溶 液 和 25%% 三 氯 化 铁 溶液 的 等 量 混合 
液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 三 握 甲 烷 20ml 振 摇 提取 , 弃 去 三 
甲烷 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 奔 去 洗涤 液 , 取 
IET BER ZEE ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—120 H.5g. HX 1~1. 5cm) E. 4096 HH BE 100ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 置 水 浴 上 蒙 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 x 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 

,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 


JF. HUS BE BELI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 
钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
(6 R5 RER , 


(4) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml $8 X 
乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
JEJE T BR LZARCT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 
男 取 何首乌 对 照 药材 0.25g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 
2.3,5,4 -四 羟基 二 匠 乙 烯 -2-0-B-D- 和 葡萄 糖苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 A EZ (Lin 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3l — 
硅胶 G 泗 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -丙酮 -水 (7 : 65 : 55 : 
12) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 磷 钼 酸 硫酸 溶液 ( 取 磷 钥 
酸 2g, 加 水 20ml 使 溶解 ,再 缓 缓 加 入 硫酸 30ml, £6 53D , DH 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 20ml, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 淫 羊 柬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 


lmg I) 78 


液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
述 两 种 溶液 各 3ul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 洲 层 板 上 使 成 条 
状 , 以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (12 : 7 : 3) 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 . 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 105C 加 热 约 2 分 钟 . 
置 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 1{ 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 赴 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631), 

其 他 应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合体 胶 
inpia : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm， 

论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 约 1i mg. f ER 
定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 择 名 ,精密 二 
取 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 30 96 FH Bs RS E 8 AIRE 565] . Ba 
(每 im 中 含 葛 根 素 44ug)。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, E 50ml ie Hi 
中 ,加 丙酮 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 ,精密 吸取 上 上 清 液 5ml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 30% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 


本 品 每 lm E BR DA ES 3X GHO HE. S fob 
F 2.2mg。 
【功能 与 主治 气 活血 ,化 痰 通 络 。 用 于 气 阴 两 虚 、 疾 


395 3t BH Ur Sic RS Rt 8E RE UL oC» JR LA pe] HC LPS LA E iof oo dig 
心绞痛 见 上 上述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 一 3 IX, 


【注意 】 和 孕妇 禁用 ;如 有 服 后 泛酸 者 ,可 于 饭 后 服用 ， 
【规格 】 每 文 装 10ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
I $» m H 
Xinshuning Pian 
[4:755] 毛 冬 青 1080g 银杏 时 540g 
葛根 170g 益母草 330g 
5h d 8. 330g Rin] 40g 
[57x] 以 上 六 味 , 柿 叶 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 银 桩 叶 等 开 味 
加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 Was AN, Bü 


襄 , 加 柿 叶 粉 末 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 硬 脂 酸 镁 if E d. 
制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐色 ; 味 苦 
微 甘 。 


【鉴别 (1) 取 本 品 2 H.E BEKK EZ ILE E 10ml， 


。 731 。 


nf X 


超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 iS pleins 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 会 4% 
酷 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -中 酸 -水 (5 : : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 ,加 水 20ml, 盐 酸 溶液 
(5 10005 滴 ,水 浴 温 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 15%% 乙 醇 5ml 
使 溶解 ,通过 聚 酰胺 柱 (60 一 80 目 ,6g, 内 径 为 1 一 1.5cm, 用 
水 湿 法 装 柱 ), 用 5 加 乙醇 溶液 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 水 
洽 上 北 去 乙醇 , 残 液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 内 酯 AO BU SS. HR EU NS B 对 照 品 
银 禁 内 酯 C 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 0. smg t 
合 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5m, 分 别 点 于 同一 以 含 14% 醋酸 钠 的 
AVAAMA MENR G MERE 以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 (10 :5:5:1) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 
和 15 4 ERES ETT RE VI 4E 15'C DA FR JEJE | CHR | SC S TE BET 
AUS 15 rh. Uh BsF Æ 140—160 C 中 加 热 30 分 钟 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
DRE ih 20 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 在 活性 类 -氧化 铝 柱 
(活性 每 100—200 日 ,lg, 置 于 中 性 氧化 铝 100—120 目 ,4g 
上 ,内径 为 1. 5cm) 上 ,用 乙醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 
别 点 于 同一 人 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 正 丁 醇 -盐酸 (1 : 
8: 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 -1% 
三 氧化 铁 乙醇 溶液 (10 : 1) 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
ne 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
WE CZ 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 
乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 
E a , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 


适量 ,精密 称 定 ,加 


e 732 。 


RS Odo 33 0 ET Oel D 29] CDS f. S E L XR 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (CHzooOs) 计 ,不 得 少 
于 1.5mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 。 用 于 心 脉 瘀 阻 所 致 的 胸 瘟 、 
证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5~8 片 ,一 日 3 次 。 
【规格 】 糖衣 片 、 片 心 重 0. 29g 
【贮藏 】 密封 。 


M i BR € 


Xinshu Jiaonang 


[45] 7$ 63g 三 七 50g 
冰 卢 50g Wie cr XX 250g 
KE 50g Jt d 13g 

【 制 法 】 UERR. PRAK 125g, 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1. 35(60°C 
测 ) 的 稠 襄 ; 取 丹参 三 七 、 木 香 和 剩余 的 芯 合 欢 ,粉碎 成 粗 粉 ， 
与 上 述 稠 膏 混 匀 .干燥 (60 一 75C) ,粉碎 成 细 粉 ;将 冰片 研 细 ， 
加 入 上 述 细 粉 中 ,过 筛 , 混 匀 ;加 入 苏 合 香 , 混 匀 ,加 入 淀粉 适 
量 , 用 乙醇 制 粒 ,50C 干燥 1 工 小 时 , 装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 RE, 
即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 黄 色 至 棕色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 芳 香 , 味 苦 LEUR. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸发 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 为 取 
丹参 酮 TE A SER b, Ju FP BS bl ERE 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
种 溶液 各 nc c EN 

: D 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 20 分 
Ah , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,残渣 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 分 液 漏斗 中 ,用 2% 碳 酸 毛 钠 水 溶液 洗 
X 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
RA. PPAS Rb X Rm, AS EË Rg 对 照 品 及 三 
mE Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 
层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 BUT REDI. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
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色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 2g ,加 乙醚 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 低温 挥 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 (19 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5 加 香草 醛 硫酸 
溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 2% 碳 酸 钠 溶液 50ml 振 摇 洗 涤 , 取 乙醚 液 加 无 水 
硫酸 钠 5g EP ER 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 至 5ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 藤 合欢 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2j1, 分 
别 点 于 同一 用 1.0%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 低温 蒸发 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2wl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 , 以 石油 醚 -丙酮 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 歧 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 ” 丹参 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 膊 -甲酸 -水 (30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 l B 峰 计 算 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0.05mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 ， 
取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 ?5% 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 20kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 
人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 
于 2.0mg。 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


酸 BCC: H Om 2T, 不 得 少 


Xr u mo 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
f Rbi 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0 一 15 18 82 
15 一 70 18—35 8265 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 医 Rb RSS ASEE 
Rg 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.2mg 的 
溶液 , 即 得 

供 试 品 济 湾 的 制 各 XU dà. 20 粒 , 精 密 称 定 内 容 物 的 重 
量 , 混 匀 , 取 约 2g, 加 乙醚 约 90ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
渣 及 滤纸 挥 尽 乙醚 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 20kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 的 失重 量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 . 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 由 ,注入 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rb (Cs H2O) MASE 
# Rg: (Csz Hrs Ou) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2.0mg。 

【功能 与 主治 〗 行 气 活血 , 通 窍 , 解 郁 。 用 于 冠 心病 引起 
的 胸 闽 气短 ,心绞痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【注意 】 ue. 

【规格 】 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 3 粕 ,一 日 2 一 3 次 。 


双 丹 口服 液 


Shuangdan Koufuye 


【处 方 】 丹参 600g 牡丹 皮 300g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,牡丹 皮 蒸 馏 , 蒸 馅 液 另 器 收集 。 药 渣 
和 丹参 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 部 
a an A 14 —1. 16C60'Co KFE, 
加 乙醇 使 含 醇 量 达 6075 , 混 匀 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 
siesta 14~1.16(60C ) 的 清宫 ,加 入 牡丹 皮 蒸 


饮 液 和 水 至 约 900ml, i] ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 入 峰 


蜜 150g. HI REK 3g, 加 水 至 1000ml， 

【性 状 】 本 品 为 红 棕色 的 液体 ; 味 辛 、. 微 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 20ml, 用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 
乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 


PSJ , 灌 装 , 即 得 


。 733 。 


G: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 526 — 5C 
化 铁 乙 障 溶 液 , 加 热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 癌 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
为 十 元 剂 ;以 甲醇 -1% 醋 酸 溶液 (8 : 92) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

RAME ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 溶液 (相当 于 每 1ml 含 丹 参 素 
36ng) . HI ft, 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, E 50ml 量 瓶 
中 .加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 50ml 量 瓶 中 ， 


加 水 全 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl. 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ah f$ 1ml d M. QO); ) 计 ,不 得 少 
于 2. 0mg, 


R SERI Wiik BKIER. HTP Wo EH Br 
SAC TS HJ JE REG RA po]. RS. 
【用 法 与 用 量 】 OR. 
【规格 】 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 。 


一 次 20ml, 一 日 2 次 。 


XX S BT RUNI 
Shuanghu Qinggan Keli 
[4:5] 人 金银花 EL 
ALAA LA 
丹参 野 菊花 
紫花 地 丁 法 半 夏 
Ak kb EAS 甘草 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 除 金银花 外 , 野 菊 花 提 取 挥 发 油 ， 
花 饮 后 的 水 溶液 滤 过 ,滤液 另 器 收集 ;丹参 加 80% 乙醇 回流 
考取 二 次 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 , 药 液 备用 , 药 渣 与 
共 余 清 公 瑞 等 九 味 加 水 前 煮 二 次 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 
述 水 洲 液 合并 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 丹参 乙醇 液 合并 , 减 压 
浓缩 全 适 其 , 喷 笼 干燥 ,加 糊 精 、 甜 菊 素 , 混 匀 , 加 乙醇 适量 , 制 
成 碧 粒 ,于 燥 ,加 入 上 述 野 菊花 挥发 油 ( 用 乙醇 适量 溶解 ), 混 
分 . 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI "Rin D bct CBS URL LIU LER DIOS. 

[3530] (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 
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30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
虎 杖 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3nl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 醇 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 盐酸 小 忌 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 
吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 3pl A pb R I EH i E 
ln1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 
HE-HHEE-ZK (6: 1.5:3:1.5: 0. D Jg JE JF 78] , 3 4 2 ^C TL RII 
f RE JT REV. RET. Bh, F o E P RÓOCAT G65nm) P 2E, 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 
KEEA. 

(3) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 加 水 10ml 与 盐酸 1ml, 用 石油 配 (60 一 
90'CO Je E BEC 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 石油 醚 液 , 节 干 ,残渣 加 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 月 花 眩 和 再 草 对 照 欧 
b 3g, 加 水 前 者 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 15ml， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 ,吸取 上 

述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙醚 - 

ZARR: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钥 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 加 水 60ml, 温 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 乙醚 振 抒 
提取 2 次 ,每 次 60ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 开 A 对照 品 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 (19: 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 100ml. maii 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 通过 已 
处 理 好 的 732 型 氧 型 阳离子 交换 树脂 柱 (内 径 为 1. 0cm, 柱 高 
为 10cm) ,用 水 洗 至 洗 脱 液 澄明 ,再 用 氨 溶 液 ( 浓 氮 试 液 3. 5 一 
100)100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 弗 林 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 水 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 
Jy ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 10pl, 对 照 品 FERA 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶 液 
为 展开 剂 ,展开 SC HB s HF LA 0.5% 苗 三 酮 乙醇 溶液 ,在 
105'C Jp dA ze BE GG Sj CE BE. Dei Gun E Soup B ds (Li 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 
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照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (90 : 25 : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 

长 为 288nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im EKER 324g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 插 匀 ,小 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 , 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 水 沦 
上 加 热 回流 30 Bh, ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 4 次 (20ml， 
15ml,15ml,15ml) ,合并 乙醚 液 ,低温 蔡 干 , 残 注 加 甲醇 适 
使 溶解 , 移 至 Se 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 强 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

Pe n e ) 计 ,不 得 少 于 4.0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 ,化 痰 宽 中 ,理气 活血 。 用 于 湿 
d^ P3 Z& Fr Sc i5) A Rb P6] . 口 干 不 欲 饮 .恶心 厌 油 . 食 少 纳 差 、. 胁 
肋 隐 痛 、 腹 部 胀 满 , 大便 黏 滞 不 爽 或 臭 秽 ,或 身 目 发 黄 , 丘 质 
Hit . 边 红 ,舌苔 厚 腻 或 腻 , 脉 弦 滑 或 弦 数 者 ;慢性 乙 型 肝炎 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 


【含量 测定 】 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 1 一 2 袋 ,一 日 2 次 ;或 


遵 医嘱 。 
[tx MEEA EH; ARE neu. 
【规格 】 HRR 12g 


【贮藏 】 UH. 


双 黄 连 口服 液 


Shuanghuanglian Koufuye 


金银花 375g E 375g 

XE 750g 

LÀ E UR SCA OK BH E X LB X 2 小 时 ， 
,滤液 浓缩 并 在 80°C 时 


【 处方】 


【 制 法 】 
第 二 .三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 


加 入 2mol/L 盐酸 溶液 适 d P ME 2. 0, [i 1 小 


时 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 加 6 一 8 倍 量 水 ,用 40% 氧 氧化 
钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0, 再 加 等 量 乙 醇 ,搅拌 使 咨 解 , 滤 过 ， 
滤液 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH fH € 2.0.60'C 保温 30 分 
钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 乙醇 洗 至 pH 值 为 7.0, 回 收 乙 
醇 备用 ;金银花 . 连 轴 加 水 温 浸 30 分 钟 后 ,前 者 二 次 ,每 次 
1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1. 25(70 一 80%C ) 的 清高, 冷 至 40C 时 缓 缓 加 入 乙醇 ,使 含 醇 
Eik 75% ,充分 搅拌 , 静 置 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 ,残渣 加 75 94 


XU XE B BR 


CBE m MA. AAE 12 小 时 , 滤 过 ,合并 乙醇 液 ,回收 乙醇 至 
无 醇 味 ,加 入 上 述 黄 蕉 提取 物 , 并 加 水 适 基 ,以 40% 毛 氧化 钠 
A xg pH 值 至 7.0, 搅 匀 , 冷 藏 (4 一 8C)72 小 时 , 滤 过 , 滤 
VAL BRE 300g ,搅拌 使 溶解 ,或 再 加 入 香精 适量 ,调节 pH 
值 至 7.0 ,加 水 制 成 ACRAS 500ml C 
A C30) Eo] if EE 12 小 时 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 标 红 色 的 澄清 液体 ; 味 碘 . 微 苦 [ 规 格 
(1)、 规格 (2)]; 或 为 深 标 色 的 澄清 液体 ; 味 苦 、 微 醋 5 规 格 
43) 5 

和 鉴别】 (1) 取 本 品 1ml, Hi 7595 £, Bg 5ml. 4&5] . fg y (H 
WX ani. 75 BOR CS HOS BR d V Zi gt RE RH s 7) 9E 75 4 
乙醇 制 成 每 1Iml 含 0. 1mg ARR, EAX mR. HR 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 2l. 7) MI 
点 于 同一 聚 酰胺 注 膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 .取出 , 咏 十 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 葵 此 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 
品 色 谐 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 考点 。 

(2) 取 本 品 1ml[ 规 格 (1)、 规 格 (2)J 或 0. 5ml[ 规 格 (3)]， 
加 甲醇 5ml, 振 摇 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 
73 BU X EZA 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 问 流 20 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) iX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 洲 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 i s. RIRH, BE Fo miD 
10% 人 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 人 由 问 辣 
色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 不 低 于 1.12( 通 则 06010 [规格 
OD .规格 (2)] 或 不 低 于 1. 15[ 规 格 (3)]。 

pH 应 为 5.0~7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 G5 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DA d A E AE RE oc Bb 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50: 50 : DN wi d s 
检测 波长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 并 峰 计 算 应 不 低 
于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 并 对照 品 适 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ”精密 其 取 本 品 lml, 置 50ml fe Jf 
中 ,加 50% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 20 分 钟 ， 放置 全 室温 .加 50% 
甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 吕 溶液 各 5nl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 im E RS AES C Ca Hi On ) 计 ,不 得 少 于 
10. 0mg[ 规 格 (1)、 规 格 (2)J 或 20. 0mg[ 规 格 (3)]，。 

金银花 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 体 胶 


A SERA. 


«735 。 


ACE XE 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (20 : 80 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
标 色 量 瓶 中 ,加 水 制 成 每 1ml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 i 

本 品 每 1ml 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Cis His 0s ) 计 ,不 得 少 于 
0. 60mg[ 规 格 (1) .规格 (2)] 或 1. 20mg5 规 格 (3)]。 

YES ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
Senn : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 278nm。 

论 板 数 按 连 普 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 PUE WH X BS anii ht RS EFIE ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1 ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 上 品 1ml, 加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 120 目 ,6g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 70%% 乙 醇 40ml 洗 
脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 加 50% 甲 醇 适 量 , 温 热 使 溶 
解 ,转移 至 Sml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 人 不 得 少 于 
0. 30mg[ 规 格 (1) 、 规格 (2)] 或 0.60mg[ 规 格 (3)]。 

【功能 与 主治 】〗 巩 风 解 表 , 清 热 解 毒 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 感冒 , 症 见 发 热 .咳嗽 . 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20mlC 规 格 (1) .规格 (2)] 或 
10ml[ 规 格 (3)] ,一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 文 装 (1)10ml( 每 1ml 相当 于 饮片 1.5g) 
(2)20ml( 每 1ml 相当 于 饮片 1. 5g) 
(3)10ml( 每 1ml 相当 于 饮片 3. 0g) 

【贮藏 】 密封 , 避 光 , 置 阴凉 处 。 


AX BOXER 


ohuanghuanglian Pian 


[4551 金银花 1875g $4 1875g 
iE 3750g 
[5/751 以 上 三 味 , 黄 蕉 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 


第 二 ,三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 03—1. 08(80'CO B 3 EE , F 80'C FH 2mol/L 盐酸 溶液 调 pH 
值 至 1.0—2.0, Rf 1 / NIE, RR BE 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 水 洗 
至 pH 值 为 5.0, 再 用 70% 乙 醇 洗 至 pH 值 为 7.0, 低 温和 干燥， 
备用 ;金银花 . 连 贡 加 水 温 浸 30 分 钟 后 ,前 者 二 次 ,每 次 
1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 — 


e 736 。 
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1.25(80Y ) 的 清 膏 , 冷 至 40'C ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 75% ,充分 
搅拌 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 ,残渣 加 75% 乙 醇 适量 , 搅 匀 ， 
静 置 12 小 时 , 滤 过 ,合并 二 次 滤液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,浓缩 
成 相对 密度 为 1. 34 一 1. 40(60°C ) 的 稠 谊 , 减 压 干燥 ,加 入 上 述 
黄 芬 提 取 物 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 微 晶 纤 维 素 、 羧 甲 淀粉 钠 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 
薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 薄膜 农 片 ,除去 注 腊 衣 后 显 棕 黄 色 至 栋 
红色 ; 气 微 , 味 苦涩 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 75% 惫 
醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 田 
取 黄 芬 车 对 照 品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 
上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 苷 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) BU SD] BR Zh EE 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 置 水 浴 上 加 热 回 
流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 
5: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 黄 蕉 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
50 为 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 术 品 , 研 细 , 取 约 
0. 2g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50 叹 甲醇 适量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 加 56% FERRE 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
50%% 甲 醇 至 刻度 E , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 量 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (CHisO ) 计 ,不 得 少 
于 50msg。 

金银花 照 高 效 液 相 色谱 o 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (15 : 85: Dee 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
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棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 量 , 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh H A BED SER BR CC HisO,) 计 ,不 得 
-cF 5. 5mg., 

YER BRE CUIR CET GB DU] 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ADR ERI TUA Z AE- C25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 英 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 万 溶液 的 制备 ” 取 连 鞠 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 取 出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 用 70%% 乙 醇 5ml 使 溶解 (必要 时 
超声 处 理 ), 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 , 6g, 内径 为 
lcm) 上 ,用 70% 乙 醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 至 约 1ml, 用 
甲醇 适量 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 连 疯 以 连 贡 苷 (CCzyHaeOi ) 计 ,不 得 
TL 

【功能 与 主治 】 疏 风 解 表 , 清 热 解 毒 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 感冒 , 症 见 发 热 \. 咳 嗽 、 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 或 
HEH. 

【规格 】〗 每 片 重 0. 53g 

【贮藏 】 密封 。 


品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 


AX Bm XEM 


Shuanghuanglian Shuan ， : 


[4h75] 金银花 2500g $4 2500g 
iE 5000g 
【 制 法 】 以 上 三 味 , 黄 蕉 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 


第 二 .三 次 各 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.03—1. 08(80'C), Æ 80C 时 加 2mol/L 盐酸 溶液 ,调节 pH 
值 至 1.0 一 2.0, 保 温 1 小 时 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 物 加 
6 一 8 倍 量 水 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7. 0 一 7. 5 ,加 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (40 : 60 : 


等 量 乙 醇 , 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 。 滤 液 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 
pH 值 至 2.0,60C 保 温 30 分 钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 
水 洗 至 pH 值 至 5.0, 继 用 70% 乙 醇 洗 至 pH 值 7.0。 沉 淀 物 
加 水 适量 ,用 40% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7.0 一 7.5, 搅 
拌 使 溶解 ,备用 ;金银花 、 连 诱 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ， 
合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 — 1.25 (70 — 
80C ) 的 清宫 , 冷 至 40'C 时 搅拌 下 缓慢 加 入 乙醇 ,使 含 醇 量 达 
7575.8 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 , 回 收 乙醇 ,浓缩 液 再 加 乙醇 
使 含 醇 量 达 85% ,充分 搅拌 , 静 置 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 ,回收 
乙醇 至 无 醇 味 。 加 上 述 黄 苓 提取 物 水 溶液 , 搅 匀 , 并 调节 pH 
值 至 7. 0 一 7. 5, 减 压 浓缩 成 稠 襄 , 低 温 干 燥 , 粉 碎 ; 另 取 半 合 
成 脂肪 酸 酯 780g, 加 热 溶 化 ,温度 保持 在 40 C 士 2C ,加 入 上 
述 干 膏 粉 , 混 匀 , 浇 模 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 或 深 棕色 的 栓剂 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1 粒 , 加 水 20ml, 置 温水 浴 中 ,用 
10% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0~7.5, 使 熔化 , 置 冷 处 使 

基质 凝固 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 无 水 乙醇 4ml, 置 水 浴 中 振 摇 

数 分 钟 ,放置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 
品 . 绿 原 酸 对 照 品 分 别 用 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 4mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 3 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 丁丁 -甲酸 -水 (7 :4:3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 展开 全 
中 预 饱 和 30 分 钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 苷 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 粒 , 加 水 20ml, 置 热 水 浴 中 加 热 使 溶 , 取 出 
置 冷 处 使 基质 凝固 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
Sml 超声 处 理 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 者 
对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 
烷 - 甲 醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107), 

【含量 测定 】 S ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ee 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 并 对 上 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50 为 甲醇 制 成 每 lml & 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 粒 , 精 密 称 定 , 研 碎 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 烧杯 中 ,加 水 40ml, 置 温水 浴 中 使 溶解 ,用 
10% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7.0 一 7.5, 移 至 50ml 量 瓶 
中 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 


。 737 。 


AXE XE 


10ml 3f P Jk E Z0 RE , $55] . BE 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh fL XXE DAE UG (Ca Ha On) db. MA 
T 65mg. 

EA RE e CURAR EREE GB DU] 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BK C21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 

Ye UC Ye RE Er AE TE SE AS IK F 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 锤 并 对 照 品 
FH RETI AE lml 含 0. Img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 粒 , 精 密 称 定 , 研 碎 , 取 约 
1. 5g. 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， € 50ml, 密 塞 , 置 水 
洽 中 加 热 80 分 钟 使 溶 散 , 摇 匀 ,取出 ,迅速 冷冻 (一 4 一 一 31C ) 
80 os lOml.z& T. 
残渣 加 水 1ml 使 溶解 , 置 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H «6g. HJ 
径 为 lcem) 上 ,用 70% 乙 醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 
二 ,残渣 加 50% 甲 醇 适量 , 温 热 使 溶解 , 移 至 5ml 量 瓶 中 .并 
加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 蝇 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

7k án BEL YkGHDLAGE PTEE 不 得 少 
T 324 0B 

【功能 与 主治 】 HKK. WARRE. H T Ih AA SI 


6 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


i du. as IKE ,加 


6 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 


致 的 感冒 , 症 见 发 热 . 咳 嗽 、 咽 痛 ; 上 呼吸 道 感染 、 肺 炎 见 上 述 
iE fx d 
【用 法 与 用 量 】 直肠 给 药 。 小 儿 一 次 1 粒 , 一 日 2 一 
【规格 】 每 粒 重 1. 5g 
【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


双 黄 连 胶 喜 
ehuanghuanglian Jiaonang 
[475] 金银花 1875g 黄 芬 1875g 
XE 3750g 
【 制 法 】 以 上 三 味 , 黄 蕉 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 .三 次 每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1.05~1.10(80C ) ,于 80C 时 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 
值 至 1.0 一 2.0 ,保温 1 小 时 , 静 置 24 小时, 滤 过 ,沉淀 物 用 水 
洗 至 pH 值 为 5.0, 继 用 7076 Z, BEUE 28 pH 值 为 7.0, 低 温 干 
燥 , 备 用 。 金银花 . 连 杰 加 水 温 浸 30 分 钟 ,前 者 二 次 ,每 次 
1.5 小 时 , 剖 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1. 25(75—80'Co ,冷却 至 40C 时 ,搅拌 下 缓 缓 加 入 乙醇 ,使 含 
Bii 7576.75: Tu jb. 8$ EE 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 ,残渣 加 


e 738 。 
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75% 乙 醇 适量 , 搅 匀 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,合并 乙醇 液 ,回收 乙 
醇 至 无 醇 味 ,加 入 上 述 黄 苓 提取 物 , 并 加 水 适量 ,搅拌 使 混 上 甚 ， 
用 40% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7.0, 搅 习 , 浓 缩 成 稠 襄 ， 
低温 干燥 ,粉碎 ,加 淀粉 适量 , 混 匀 ,或 制 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 
过, 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 棕色 的 粉末 
或 颗粒 和 粉末 ; 气 微 , 味 否 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0.4g, 加 75% Z 10ml, H 
声 处理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 葡 苷 对 
照 品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,分 别 加 75% 乙 醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 
上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 苓 苷 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 丈 光 二 点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
HOERA XI BR Z5 BE 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 
滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 
氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 26 ft 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 LRE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 水 为 流动 相 A, 以 乙 膊 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 , 柱 温 32'C 28 AE OC BIUM fu DU d Ty DU ;理论 


板 数 以 灰 秸 毛 忍 冬 电 苷 乙 计 算 应 不 低 于 5000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC) 
0—12 80—72 20—28 
19:527 72-67 28—33 
27— 30 67 * 33 
30—33 67—80 33-20 
“33~40 80 pe 20 


对 照 品 溶液 的 制备 RAEE AE LX BR SE S. 
精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml O.12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 ,人 研 细 , 取 
约 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 ,超声 处 
OHR 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 使 溶解 ,放置 至 室温 ,加 
50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 20pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 图 中 ,不 得 出 现 与 对 照 品 色谱 
对 应 的 色谱 峰 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 


峰 保 留 时 间 相 
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【含量 测定 】 金银花 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 酷 酸 (20 : 80 : ee 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% FH BRE d X. RE 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 50% 
甲醇 至 刻度 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， HEES 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 10ul, Œ 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 a TS 不 得 少 
于 3.0mg. 

黄花 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 金 银 花 5 含量 测定 ] 项 下 的 
续 滤液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 ee 不 得 少 
于 50mg. 

连 禾 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
tingit une) : 77) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 

论 板 数 按 连 砖 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 翘 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲醇 制 成 每 1Iml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 研 
细 , 取 1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 10ml.Z& F RAM 70 6 £, BS 1ml 使 溶解 ,加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 ~ 200 目 ,6g, 内 径 lcem) 上 ,用 70% Z HER 
60 ml XE fi . ic E v o. 2E T o FR EET 50% 甲 醇 适量 , 温 热 使 
溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 50 5 FR BS 28 Z0] E 3€ 5] . BR. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 15pl 与 供 试 品 溶液 104], 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak dh LA YEGHDDA YVEGHD T CHa On) Y. £8 Ib 
c 1.50mg. 

【功能 与 主治 】 MRR, AAE. HIT INR A BT 
致 的 感冒 , 症 见 发 热 、 咳 嗽 、 咽 痛 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 
或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 ， 


双 黄 连 颗粒 


Shuanghuanglian Keli 
【处 方 】 金银花 1500g 
黄 芬 1500g 

【 制 法 】〗 以 上 三 味 , 黄 芬 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 ,三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 05—1. 10(80°C), F 80C 时 加 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH fii 
至 1. 0 一 2.0, 保 温 1 小 时 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 水 洗 至 
pH ff 5. 0, 4K Fl 7076 C, BUE E pH 值 为 7.0, 低 温和 干燥 ,备用 ， 
A RAE EAK 30 分 钟 后 ,前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,分 
次 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20~1. 25 (70—80'C) 
WAB , 冷 至 40C 时 ,搅拌 下 缓 缓 加 入 乙醇 ,使 含 醇 量 达 75%.、 
充分 搅拌 , 静 置 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 , 残 漆 加 75% 乙 醇 适量 , 搅 
匀 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,合并 乙醇 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,并 浓 
缩 成 相对 密度 为 1. 30 一 1. 32060 — 65 CO B TREE URL TR. 53 
上 述 黄 苓 提取 物 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 糊 精 等 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g( 无 蔗糖 ); 或 加 入 芒 糖 、 糊 精 等 辅料 适 
E , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 2000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 标 黄 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 . 微 苦 或 味 若 ， 
fot iH CIG RE PR. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 2g 或 lg CICERO. 7526 乙醇 
10ml, 置 水 浴 中 加 热 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 荟 芭 对 照 品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,分 别 加 75% 乙 醇 制 成 每 1ml 

含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 2ul. 4r 3 ex E — 3 RE 
胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 苓 背 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g 或 0.5g( 无 蔗糖 ), 加 甲醇 10ml, 置 水 浴 
中 加 热 使 溶解 ， 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 普 对 
照 药 材 0. 5g， 加 甲醇 10ml, 加热 回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 . 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GUEHL. 
ZAP CH BR CS : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 蜡 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， ei 
的 斑点 。 

【检查 】 


xEXH 3000g 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


。 739 。 


双 黄 连 滴 眼 剂 


0104), 

【含量 测定 】 #5 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
腕 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (50: 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 1500, 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 , 


50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. Img 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 研 细 , 取 约 
lg 或 0. 5g( 无 蔡 糖 ) ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 
适量 ,超声 处 理 20 分 钟 使 溶解 , 放 冷 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻 
度 FECI , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 
甲醇 称 释 至 刻度 BE] BUR. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m ERE EA UEA E CCa Hi 011 ) 计 ,不 得 少 于 (1) 
100mg,(2)200mg( 无 芒 糖 ) 。 

连播 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z AA- (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 矶 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 灾 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
FH Rd X. RE lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1. 5g 或 0.75g( 无 芒 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A HPR 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
40kH2230 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
车 基 , 抒 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 3 F .5i& Hj 7076. 
醇 5ml 使 溶解 (必要 时 超声 处 理 ) ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
120 日 ,6g, 内 笃 为 lcem) 上 ,用 70% 乙 醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ik ,浓缩 至 约 1ml, 用 甲醇 适量 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 稀 释 人 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 5 一 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k üh Bi fS Ux YEGHLUL YER dE CC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 (1) 
3. Omg, (226. 0mg (ERER. 

[8E 5 ES MKR ARRE. MHT IR A T 
致 的 感 骨 , 症 见 发 热 、 咳 嗽 . 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 或 开水 冲服 。 一 次 10g, 一 日 3 次 ; 
6 个 月 以 下 ,一 次 2 一 3g5;56 个 月 至 一 岁 ,一 次 3 一 4g; 一 岁 至 三 
多 ,一 次 4 一 5g; 三 岁 以 上 儿童 酌 量 或 遵 医嘱 。 无 蔗糖 颗粒 服 
MERE. 

【规格 】 HRR 5g 
净 饮 片 30g( 无 芒 糖 ) 

【贮藏 】 wu. 


(1) 相 当 于 将 饮 片 15g (2) 相当 于 


e 740 。 
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双 黄 连 酒 眼 剂 


Shuanghuanglian Diyanji 
【处 方 】 连 500g 金 银 化 250g 
mA 250g 
【 制 法 】 以 上 三 味 , 黄 蕉 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 渡 
过 合并 滤液 ,滤液 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 1.0 一 
2.0, 在 80C 保 温 30 分 钟 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 , 沉 演 加 水 搅拌 ， 
用 40% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 6.0 一 7.0, 加 等 量 乙 醇 ， 
搅拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 
2.0,80'C 保温 30 分 钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 乙醇 洗 至 
pH 值 至 4.0, 加 水 搅拌 ,用 40% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 
6.0—7. 0. JA, 0.5% 活 性 炭 , 充 分 搅拌 ,50 仿 保温 30 分 钟 ， 
加 入 乙醇 ,搅拌 均匀 后 ,立即 滤 过 ,滤液 用 2mol/L 盐酸 溶液 
调节 pH 值 至 2.0,80C 保 温 30 分 钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 , 沉 
淀 用 少量 乙醇 洗涤 后 ,60C 以 下 干燥 ,备用 ;金银花 、. 连 锋 分 
别 加 水 浸渍 30 分 钟 后 ,前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 鹿 液 渡 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20~1.25(70C ) 的 清高 , 冷 至 
40'C ,组 组 加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 75% ,充分 搅拌 , 静 置 12 小 
时 , 滤 取 上 清 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 水 静 置 12 小 时 , 滤 取 
上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15(80C ) 的 清宫 , 冷 至 
40'C ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 8596. 88 BR 12 小 时 以 上 , 滤 取 上 
HA ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,备用 。 取 上 述 黄 苍 提取 物 , 加 入 适 
量 水 ,加热 ,用 40%% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0 使 溶解 ， 
加 入 上 述 金 银 花 . 连 疯 提 取 物 ,加 水 至 1000ml, 加 入 0. 5 26 T8 
FEX 5g ,调节 pH 值 至 7.0, 加 热 微 沸 15 分 钟 ,冷却 , 滤 过 ,加 
注射 用 水 至 1000ml,115C 灭 菌 30 分 钟 ,冷藏 , 滤 过 ,浓缩 , 冷 
冻 干 燥 , 制 成 粉末 ,分 装 成 1000 文 , 即 得 。 
另 取 氯 化 钠 45g FILES AE BR 2. 5g, 加 水 5000ml, tH FEIE 
之 溶解 , 滤 过 ,115'C 灭 菌 30 分 钟 , 冷 却 , 分 装 成 1000 支 , 即 得 


滴 眼 溶剂 。 
DERI 本 品 为 棕 黄色 的 粉末 ,有 引 湿性 , 味 苦 、 深 。 滴 


眼 溶 剂 为 无 色 澄 明 的 液体 。 B 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1 支 的 内 容 物 ,加 7576 4 B 10ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 力 
取 黄 芬 苷 对 照 品 . 绿 原 酸 对 照 品 , 分 别 加 75 加 乙醇 制 成 每 1ml 
各 含 0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2m, 分 别 点 于 同一 聚 本 
胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 苷 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 支 的 内 容 物 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 册 对 照 药 
材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
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药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 
(5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 必 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 LRE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
JAZA; UZIA AAA A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 , 柱 温 32°C ;蒸发 光 散 射 检测 器 。 理 论 板 
数 按 灰 秸 毛 忍冬 时 昔 乙 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACHO 流动 相 BC%) 
0~12 20—28 80—72 
19 —27 28— 33 12—67 
27— 30 33 67 
30539 33—20 67—80 
33-40 20 80 


XpEEangGE Rd — HUKSCGEGSAHWBELNHI BER. 
精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 [含量 测定 ] 
金银花 项 下 的 供 试 品 溶液 20 由 ,注入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 液 
相 色 谱 图 ,在 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 位 置 上 不 得 
出 现 色 谱 峰 。 

pH 取 本 品 1 支 的 内 容 物 ,用 滴 眼 溶剂 1 支 溶解 后 ， 
依法 测定 (通则 0631) ,应 为 6.0— 7.0, 

装 量 差 异 ” 冻 干 药粉 ”应 符合 规定 (通则 0102). 

滴 眼 溶剂 ”应 符合 规定 (通则 0102), 

可 见 异 物 应 符合 规定 (通则 0904). 

其 他 应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0105), 

【含量 测定 】 金银花 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (20 : 80 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 4Opg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
60mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 溶解 并 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 支 含 金银花 以 绿 原 酸 (Ci Hi Os,) 计 ,应 为 
1.0~1. 4mg。 

黄 蕉 ”上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 栈 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 芽 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 [含量 测定 金银花 项 下 的 
续 滤液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50 26 甲醇 稀 释 至 刻度 4€]. 
HEES 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 支 含 黄花 以 黄 蕉 背 (CsHisO1) 计 ,应 为 15~21mg。 

EA ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
KAAM; EL LK (O23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 犯 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 抛 共 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
50mg, 精 密 称 定 , 加 水 1ml, 加 热 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,6g, 柱 内 径 为 lcem) 上 ,用 70% 乙 醇 40ml VERE. 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 50% 甲 醇 适 量 , 温 热 使 溶解 ,转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 , $5] Bp f 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zküh F a YEGER LA YEGHD dT CCS Ha On ) 计 ,不 得 少 
E05 35mgs 

【功能 与 主治 】 IKUR H, ERS. HDOTOXUHDXA HUI 

【用 法 与 用 量 】 滴 入 眼 瞪 内 ( 临 用 前 将 1 支 药 粉 与 1 支 
溶剂 配制 成 溶液 ,使 充分 溶解 后 使 用 )。 一 次 1~2 滴 ,一 日 4 
次 。 四 周 为 一 疗程 。 

【注意 】 (1) 对 本 品 过 敏 者 忌 用 ;(2) 在 使 用 过 程 中 如 药 
液 发 生 混 浊 ,应 停止 使 用 ;配制 好 的 滴 眼 液 , 应 在 一 个 月 内 用 
完 , 不 宜 久 存 后 使 用 ;(3) 药 粉 与 溶剂 混 匀 后 ,残留 于 玻璃 瓶 内 
的 药 液 量 在 计量 范围 之 外 ,请 勿 刻意 取 净 ;(4) 取 塞 、 扣 接 、 混 
合 过 程 中 应 避免 瓶 口 污染 。 

【规格 】 每 文 装 60mg; 滴 眼 溶 剂 每 支 装 Sml, 

【贮藏 】》 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Bow BH 
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【处 方 〗 天 花粉 200g 葛根 200g 
麦 冬 133g AŽ 133g 
人 茯苓 133g 乌梅 133g 
E 133g 甘草 133g 
地 黄 133g 五 味 子 133g 
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【 制 法 】 A ETIR, KHEN, ASAR: AR LE 
A .五 味 子 用 75 加 乙醇 回流 提取 三 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 提 
取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15(505?C ) 
HJIPE. HONTE. .乌梅 黄芪、 甘草、 地 黄 加 水 浸泡 1 小 时 
厅 点 总 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 鹿 液 , 滤 过 ， 
PEU 1. 10 — 1. 15 €60'C ) 的 清 襄 , 放 冷 , 加 
AE ut BU C BEDS]. eR EE 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 
味 , 将 上 上述 提取 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1.30 
C60 C ) 的 清 基 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ， 
加 入 糊 精 二 其 , 混 匀 , 制 粒 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 守 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 — 
粒 及 粉末; 味 酸 甜 、. 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 醚 液 , 残 浴 加 水 30ml 与 盐酸 
2ml. JW ZA Inl 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ， 
BEK 20ml, 分 取 醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 
(8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 70% 甲 醇 30ml, 加 热 回 流 

1 小 时 , 滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 用 0. 1mol/L 的 所 氧化 钠 溶液 
20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 乙 酸 
CARW. ZT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 
酬 四 对照 品 . 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2 一 6p, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF»; 浒 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲醇 (15 : 5 : 0.3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 
I , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 25ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 取 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 溥 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2— Apul, Ce 
乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1:1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 
p EPA 10% 人 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 区 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 40 分 钟 ， 
必 冷 . 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 30ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
PEIRIER 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 
次 ,每 次 20ml, 奔 去 氨 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
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使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 iml S lmg HRA. PHRASE Rb XE m. ASEH 
Re 对 照 品 及 人 参 皂 并 Rgi 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 10 周 ,分别 点 于 同一 高 效 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层次 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10 办 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
,105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 面 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103 ) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nms 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 BAAR K X E im 
70% 甲 醇 制 成 每 lml 含 38ng 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 er nn T MULA UR 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 70% 8 B 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液， 
BD fS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
含 葛 根 以 葛根 素 (C HzoO,) 计 ,不 得 少 


适量 ,精密 称 定 ,加 


品 每 粒 
于 3.4mg. 
【功能 与 主治 】 FHAA ,生津 止 渴 ,清热 除 烦 。 主 治 气 
阴 不 足 , 口 渴 多 饮 ,消食 善 饥 ;糖尿 病 属 上述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 , 一 日 4 次 。 
【注意 】 孕妇 忌服 。 定 期 复查 血糖 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 。 


Yuquan Keli 
[4h75] 天 花粉 200g 葛根 200g 
Æ Z 133g 人 参 133g 
茯苓 133g 乌梅 133g 
黄芪 133g 甘草 133g 
地 黄 133g 五 味 子 133g 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 天 花粉 人 参 粉 碎 成 细 粉 ;葛根 、 志 
A 五味子 用 75%% 乙 醇 回流 提取 三 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 提 
取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 。 其 余 茯 苓 .乌梅 , 黄 工 、 
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甘草 .地黄 加 水 浸泡 1 小 时 后 ,前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 

次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 

1. 15(60%C ) 的 清 育 , 放 冷 ,加 等 量 的 乙醇 措 色 , 静 置 24 小 时 ， 

滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,将 上 述 提 取 液 合并 ,浓缩 至 相 

对 密度 为 1. 28 一 1. 30€60 C ) 的 清 育 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 减 
M 粉碎 成 细 粉 ,加 入 微 唱 纤维 素 350g, 制 成 1000g. F 


【性 状 】 本 品 为 标 黄 色 或 棕 宰 色 的 颗粒 ; 味 酸 甜 、 微 而。 
【鉴别 (1) 取 本 品 5g. DEZ. Zo EE 30ml. Jit Z [ul jfi 


1 小 时 ROS , 滤 过 , 弃 去 醚 液 , 残 酒 加 水 30ml 与 盐酸 2ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
分 取 醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 外 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 工 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 (8 : 2) 为 展开 
3]. RE JT UU LUE REDI. 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 7026 FH RS 30ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 0. 1mol/L 的 氧 氧 化 钠 溶液 20ml 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 乙 酸 乙 酯 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 
味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 
6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF, W JA AR E. A A idi BE C30 — 
60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲醇 (15 : 5 : 0. 0 E JEGTE 30] , FE JT XC 1H. Hi 
干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 凑 色 的 考点 。 

(3) 取 本 品 5g, 人 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 用 水 25ml 洲 解 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 25ml, 取 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 

溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 

2 一 6p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 醋酸 -水 (15 : D: 1 ; 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 
日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 区 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 放 冷 

过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 30ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
Om FEAH. IE T BEIGE T 3X EDD EE 1ml 使 溶解 ， 
ERMA W. 53 BOXE E H H X BG n o DR Bl 8E 1ml 
含 Img WAW. PRASE Rb 对 照 品 、 人 参 皂 并 Re 对 
BR UA AS RE Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
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验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 煤 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 .及 干 , 噶 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C 加 
热 至 十 点 显 色 清 晰 ， ee 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 


斑点 或 灾 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 WU a 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
7076 甲醇 制 成 每 1ml EH 40pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 Se NUS B 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 7026 P RE 50ml, FE i 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 770% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 . 
即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 loul 与 供 试 品 溶液 
5 一 10 周 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Am ERE KARARIR CCa HgOs ) 计 ,不 得 少 
于 17.0mg. 

【功能 与 主治 】 FHT ,生津 止 渴 ,清热 除 烦 。 主 治 气 
阴 不 足 , 口 渴 多 饮 , 消 食 善 名 :糖尿病 属 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 4 次 。 

【注意 】 ZOS. EHE A MA. 

【规格 】 每 袋 装 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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Yupingfeng Koufuye 
【处 方 】 X 00g 
月 本 ( 炒 )200g 
【 制 法 】 以 上 三 味 , 将 防风 酌 巴 雄 断 ,提取 挥发 油 , 莱 饮 
"后 后 的 水 溶液 为 带 收集; 药酒 及 其 余 黄 代 等 二 味 加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ， 合并 前 液 . 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
适量 ,加 适量 乙醇 使 沉 尝 , 取 上 清 液 减 压 回 收 乙醇 ,加 水 搅 匀 
静 置 , 取 上 清 液 滤 过 ,滤液 浓缩 。 取 蔗糖 400g 制 成 糖浆 ,与 | 
述 药 液 合并 ,再 加 入 挥发 油 及 蒸 馅 后 的 水 溶液 ,调整 总 量 至 
1000 ml, $315] , JE 3x «TEE TRE» CBE. BI‘ 
【性 状 】 M"— UR RH iiit LIE s 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 20ml， 


防风 200g 
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TRAGE 


FEAR. IE JERAR T, , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 蕊 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 于 述 两 种 溶液 各 2 一 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 一 乌 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7: 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 


的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 


显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(20 BU ái 20 ml. HA iB SE C30 — 60 CO Jc $8 1E RC 2 次 ,每 
次 25ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 呈 溶液 。 男 取 白 术 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, 前 者 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 溥 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 , 喷 以 5 为 对 二 甲 氨 基 葵 甲醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1ml, 加 甲醇 至 10ml, 摇 勺 ,离心 , 取 上 清 液 作 
为 供 坛 品 溶液 。 另 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 昔 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 60ng 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 
谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 
以 甲醇 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 分 别 吸取 
对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 10 周 ,注入 液 相 色 谱 仪 。 供 试 品 
色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 16( 通 则 0601) 。 

pH fü 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
HHA SERI s EA ZAR- C35 : 65) 为 流动 相 ; 用 茹 发 光 散 射 检测 
AUN. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 K P BOUE BG E SE ,精密 称 定 ， 
加 申 醇 制 成 每 Im 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 
本 醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 
洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 提取 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 
LR, B. 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 20u] 及 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 


AG ID EP Ë COCUHaOu ) 计 ,不 得 少 
于 0. 12mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 , 固 表 , 止 汗 。 用 于 表 虚 不 固 , 自 汗 
AS PAL. ifi CIE s aX P Hao RARE 
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【用 法 与 用 量 】 uil. 
【规格 】 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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Yupingfeng Jiaonang 


[4h75] 黄 氏 3000g 
RHR 1000g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 防 风 提 取 挥 发 油 , 蔡 馏 后 的 水 溶液 男 
器 收集 ; 药 渣 与 其 余 二 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 和 另 器 收集 的 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 相对 密度 为 1.02~1.05(75C) ,加 等 体积 的 乙醇 ,搅拌 ,天 
置 , 取 上 清 液 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.07 一 1. 10 
(80C ) 的 清 襄 ,喷雾 干燥 ,加 入 防风 挥发 油 , 密 闭 2 小 时 , 制 
Ti REALE SE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 胶 宫 剂 ,内 容 物 为 黄 棕色 的 颗粒 和 粉末 ; 
味 若 、 微 甜 。 

Lal (1) 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 
测定 2 项 下 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (17 :7 :2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 76 B. RR C 
醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 灯 
(365nm) P f 4E, S 4H e] Zt C, 0] De OG BE A 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 20ml, 边 振 播 边 
滴 加 氨 试 液 1ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲 
醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C) -乙酸 乙 酯 (4 : DOS ROT 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (3659m) 下 检视 。 供 试 品 色 

谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 d 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 热 水 30ml, 振 摇 使 溶解 , 放 
冷 ,加 乙醚 30ml, S f£ £X. Z, SEHE ZR T A JI E B 0. Sml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 0.5g, 加 水 
100ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 放 冷 , 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 15y1l、 对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G E 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 
干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨 基 葵 甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 


防风 1000g 


中 国药 典 2015 年 版 

【检查 】 应 符合 胶 训 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
vingt n : 65) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 忒 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 工 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 lg, 精密 称 定 ,加 水 20ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 3 
次 ,每 次 20ml, 洗 液 弃 去 ,再 用 水 20ml 洗涤 一 次 ,分 取 正 丁 醇 
BRT RAP RAE 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Spul, 2001 及 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 


品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 背 (CuaHesOi ) 计 ,不 得 少 
于 0.60mg. 
【功能 与 主治 】 益 气 , 固 表 , 止 汗 。 用 于 表 虚 不 固 , 自 汗 


恶 风 ,面色 皖 白 ,或 体 虚 易 感 风 邪 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 .防潮 ,在 阴 凑 处 保存 。 


玉屏 风 袋 泡 茶 


Yupingfeng Daipaocha 
[4h75] 黄 氏 1000g 防风 333g 
AHRC) 333g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 白 术 粉 雄 成 粗 粉 ;其 余 黄 工 等 二 味 加 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 ,浓缩 成 稠 襄 ; 另 取 甜 叶 菊 16. 7g 粉碎 成 粗 粉 ,与 上 述 日 术 
粗 粉 及 辅料 适量 混合 ,加 入 上 述 笛 襄 中 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 粗 
粉 , 制 成 1000g ,分 装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 袋 
和 粗 粉 ; 气 香 SR ACE odor RC 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 针 蝇 细 小 ， 
长 10~32pm, 散 在 或 不 规则 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 )。 

(2) 取 黄芪 对 照 药材 1g, 加 水 200ml, RÆ 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 
AORT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 项 下 的 供 试 品 溶 
液 和 对 照 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 4u1, 分 别 点 于 同一 奎 


i 泡 茶 ,内 容 物 为 黄 UR BUE BUS E AUR 


EHAR OR 


B G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (17 :7 :2)10C 下 放置 

过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 
[3] Bii E f] je J'G DIE ex 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 石油 酶 (30 一 60C)25ml, 超 声 处 
Jg 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 洁 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 和 白术 对 照 药 材 lg, 加 石油 醚 (30 ~ 60'C) 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TR 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (7.5 : 2.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 的 10% 人 硫酸 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 丙酮 25ml, 超 声 处理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 防 风 对 照 药 材 1g, 加 丙酮 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 升 诬 素 芽 、5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 此 对照 品 , 分 别 
加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 — 2091. Xp ER Zt 
材 溶液 4py1, 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF: W JE 
板 上 使 成 条 带 状 , 以 三 握 甲 烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 陈 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188), 

【浸出 物 】 取 本 品 3g, 精 密 加 水 100ml, 照 水 溶性 浸出 物 
测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 浸 法 测定 ,以 干燥 品 计算 ,不 得 
少 于 60.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A LBS SK (35 : 65) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 POE RH HOO BU m us he OS EFE. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 本 品 , 混 匀 , 研 细 ， 
取 约 4g, 精 密 称 定 ,加 甲醇 加 热 回 流 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 第 
一 次 1 小 时 ,第 二 次 30 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 
饱和 正 丁 醇 50ml 使 溶解 (必要 时 超声 使 溶解 ) ,转移 至 分 液 漏 
斗 中 ,用 氮 试 液 30ml 分 次 充分 洗涤 容器 ,转移 至 同一 分 液 漏 
斗 中 ,充分 振 摇 ,放置 , 弃 去 水 液 ,再 加 入 氨 试 液 30ml, 充 分 振 
TÉ ,放置 FAAR, , 取 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 . 残 河 加 申 醇 
使 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 9E] , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 20ul, BETA ih 1 
W 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 ， 


。 745 。 
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即 得 . 

本 品 每 袋 含 黄芪 以 黄芪 甲 苷 (CaHesO ) 计 ,不 得 少 
于 0. 96mg。 

【功能 与 主治 RA HKR. JEF. MTK EAE, KY 
E ifti EA eX P E D RARE. 

【用 法 与 用 量 】 开水 浸泡 15 分 钟 后 饮 服 。 
日 23 次 。 

【规格 】 每 袋 装 3g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


一 次 2 袋 ,一 


EAMAN 


Yupingfeng Keli 
【处 方 】 R 600g 
防风 200g 
[5751 以 上 三 味 , 将 防风 酌 予 碎 断 ,提取 挥发 油 , 蒸 饮 
后 水 溶液 男 右 收集 ; 药 潭 及 其 余 二 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
70% ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙 
醇 ,与 上 述 敬 馏 后 的 水 溶液 搅 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 
a 30~1. 3370C) K W A , Jor AA ANHE E h 
成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 加 上 述 防 风 挥 发 油 , 混 匀 , 制 成 500g, 
即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 至 棕 红色 的 颗粒 ; 味 涩 而 后 甘 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 
SAER 2 次 (25ml,15ml) ,合并 三 氯 甲烷 提取 液 , 蒸 
T. AmE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 对 
照 药 材 6g, 加 水 前 者 二 次 (250ml,150m1l) ,每 次 30 分 钟 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 乙醇 3 倍 量 使 沉淀 , 静 置 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 溶解 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 用 三 氯 甲 
Biek 2 次 "起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 Sul 对照 药材 溶液 
1 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR b. UU ii SE COO — 90'C5- Z, 
basin 
2%% 三 氯 化 铁 试 液 等 量 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
《2) 取 本 品 5g, 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 石油 醚 
(30—60'C) Js ££ SE HC 2 次 (25ml,20ml), 合 并 石油 醚 液 , 挥 
T ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 
照 药 材 2g, 加 水 250ml, RÆ 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
10ml ,加 乙醇 30ml fis $E , 静 置 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 无 醇 味 , 自 " 用 
f iti B C30 — 60 C ) 提 取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10818] 
照 药 材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨 


白术 ( 炒 )200g 


。 746 . 


'(60—99'CO-Z RZA : 


1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1% 铁 氰 化 钾 - 
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基 葵 甲醛 的 10% 硫 酸 溶 液 , 在 105C 加 热 8 分 钟 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 防风 对 照 药材 2g, 照 [鉴别 ](2) 项 下 对 照 药 材 溶液 
制备 方法 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10p1、 上 述 对 照 
药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 本 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BK (32 : 680 29 Tft 5] 4B ; FH 28 OG RC E Sr 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 工 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 工 甲 并 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml EDESHUH O.12mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 Heu chaud o ER 
£j 2.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 100ml, 加 热 回 
流 至 提取 液 无 色 ( 约 6 小时), 提 取 液 回收 溶剂 并 浓缩 至 干 ， 
残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 4 
次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 充 分 洗涤 2 次 ,每 次 
40ml, 合 并 氨 试 液 并 用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 氨 试 液 ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 使 浴 解 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 10ul.20pl. H 1A dh 
溶液 10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄芪 以 黄芪 甲 苷 (CoaHesOias ) 计 ,不 得 少 
于 3.5mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 , 固 表 , 止 汗 。 几 于 表 虚 不 固 , 自 汗 
A XL E £5.86 F4» x, s M 4 Je XU E 


【用 法 与 用 量 】 JAokW. —x14.—H 3X. 
【规格 】 每 袋 装 5g 
【贮藏 】 密封 。 
E 真 HB 
Yuzhen San 

[457551 生 白 附子 706g 防风 58. 8g 

生 天 南星 58. 8g 白芷 58. 8g 

天 麻 58. 8g 羌活 58. 8g 
【 制 法 】 AEA, ARARA «ib 98 R » BD 48 
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LERI 本 品 为 淡 黄 色 至 淡 黄 棕 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 
RAE. 
【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 油管 含 金 黄色 分 


泌 物 ,直径 约 17 一 60pnm( 防 风 )。 厚 壁 细 胞 多 角形 或 长 多 角 
形 ,直径 70—180u m, E SZ JE, KAE EC TL BI m CUBO, 

(2) 取 本 品 4g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 25 分 钟 , 滤 过 , 滤 
A T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 防 风 
对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 
米 醇 苷 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 

品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 3—5pyl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
冰 醋 酸 -水 (15 : : 1.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 吕 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g, 加 乙醚 50ml, 浸 泡 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 
柱 (100 一 200 目 ,15g, 内 径 为 lem) E. MZZ 15ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 芷 对 照 药 
材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 浸 泡 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ， 
残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 下 取 欧 前 胡 
素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 
一 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60 C- 
乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,10C 以 下 展开 , 展 距 13cm, 取 出 ,上 脐 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 75ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 16cm) ,用 水 
80ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 20% 乙醇 50ml 洗 脱 (流速 
1ml/min) ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 对 照 药材 0.5g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 —— € G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (9 : 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 磷 钥 酸 乙 醇 深 液 ,在 105C 加热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
ART , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
羌活 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 5nl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C )- 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 


: 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
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开 剂 ,展开 CHR ETF. EIE (365nmD FRIW., Hi 
sida 在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 次 
光斑 点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0%%( 通 则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 40'C ;检测 波长 为 254nm。 理 论 
板 数 按 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0 一 35 33 67 
35—45 95 5 


对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 昔 


对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 50kHz)90 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

品 每 lg 含 防风 以 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 华 (Cz Hos Ou) 
计 , 不 得 少 于 70pg。 

【功能 与 主治 】 烽 风 ,镇 痉 , 解 痛 。 用 于 金 创 受 风 所 致 的 
破 伤 风 , 症 见 筋 脉 拘 急 、 手 足 抽 搞 , 亦 可 外 治 跌 扑 损伤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 1.5g, 或 遵 医 嘱 。 外 用 ， 
取 适 量 数 于 患处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】〗 每 瓶装 1. 5g 

贮藏 】 密封 ,防潮 。 
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LERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 若 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 圆 球形 或 
RUE. EIS 2 60pm, 外 壁 有 刺 , 有 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 纤 维 
束 周 用 的 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 鸡 血 芯 )。 石 细胞 
痰 黄色 、 黄 色 、 检 黄色 、 检 红色 或 黄 棕 色 , 贝 党 形 或 类 多 角形 ， 
壁 不 均匀 增 厚 , 孔 沟 牙 密 不 一 (桃仁 )。 油 管 直 径 17~60um， 
充满 金黄 色 分 泌 物 (防风 )。 

(2) 取 本 品 9g, 人 研 细 ,用 浓 氨 试 液 湿润 ,加 乙醚 100ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 5% 盐酸 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 提取 液 , 用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9, 再 用 乙醚 
振 反 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 钩 
BEXT EE ZIA 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 一 20 岂 .对 照 药 材 溶 液 2 — 
5 由, 分别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -两 酮 - 浓 氮 
IA C50 : 20 : 0.3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 喷 以 稀 碘 化 
饼 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORA m 5g, 研 细 , 加 水 300ml. Bi 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 
加 无 水 乙醇 至 含 醇 量 达 75%, 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 
干 ,残渣 用 水 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 


30ml, 奔 去 三 毛 甲 烷 液 ,水 涂 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 
次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 


UR- E] ERR T ,残渣 用 水 20ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
i HP CN CRI 30ml 溶 解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 区 对 照 药材 1.5g, 加 水 
50ml, RE 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 
次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 自 “ 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
50ml 洗 次 "起, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 硒 药 芽 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (7 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 蜡 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
太 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 麻 黄 对 照 药 材 1g, 用 浓 氨 试 液 湿润 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 溃 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 10 一 
20nl op B8 a RE 2 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 

三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(CO BA d 10g, 人 研 细 , 加 水 80ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 再 加 
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Af itl i C60 — 90'C ) 50m], HFE Ab E 30 分 钟 , 分 取石 油 醚 液 ， 
RT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 为 取 独 
活 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2j, 分 别 点 于 同一 硅胶 Gi 
层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
， 【检查 】 双 酯 型 生物 碱 取 本 品 8g, 研 细 , 加 氢 试 液 
15ml, 振 摇 10 分 钟 使 浸润 ,加 乙醚 150ml, 振 摇 30 分 钟 ,放置 
2 小 时 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 2ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 新 乌 头 碱 对 照 品 .次 乌 头 碱 对 照 品 . 乌 头 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 10n1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 
iilii 以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (16 : 9 : 2.50 g 
FA, ERARA FÉ 20 分 钟 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 稀 砚 化 饼 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑 
点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DA ZI SK (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HUS ZI BOSE B nii E ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 im E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 。” 取 本 品 30g, 研 细 , 取 约 1g, 精 密 
称 定 , 加 50% 乙醇 15ml, 超 声 处理 ( 功 率 200W, 频 率 
59kHz)30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ; 用 适量 的 50% 乙 醇 洗涤 容 
器 和 残渣 , 洗 液 并 人 滤液 中 , 蒸 干 ,残渣 用 80 办 甲醇 5ml 
溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4.5g, 柱 内 径 为 
0. 9em) E , JH 80 26 FH RE 80 ml i Jit , c Se vo 2X T SX 
渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg d E ^P AA dr (Cs Hoa On ) 计 ,不 得 少 
T 0. 72mg., 

【功能 与 主治 】 WX i3 F , 通 络 止痛 。 用 于 外 
RR AFR . 瘀 血 阻 络 、 血 虚 失 养 、 肝 阳 上 亢 引 起 的 偏 涉 痛 、 紧 张 性 
头痛 .神经 性 头痛 、 颈 椎 病 型 头痛 、 经 前 头痛 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 服用 。 一 次 6g, 一 日 2 一 3 次 。15 
天 为 一 个 疗程 。 

【注意 】 
(3) 宜 饭 后 服用 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 60g 

【贮藏 】 密封 。 


2.0mg 


溶液 与 供 试 唱 溶液 各 10p1, 注 


(1) 用 药 期 间 注 意 血 压 监 测 。(2) 孕 妇 慎 用 。 
(4) 有 心脏 病史 ,用 药 期 间 注 意 监测 心律 情况 。 
(2) 每 袋 装 Og 
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IE X HR E 
Zhengtian Jiaonang 

[4h75] Ek 336g JI| 25 303g 
麻黄 168g 7H3- 168g 
BU HL 168g 白 芍 201g 
羌活 168g 独活 102g 
防风 168g 地 黄 168g 
当归 168g 35 did 507g 
"HKZ 102g 红 花 102g 
白芷 168g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 红 花 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ; 钩 蕨 粉碎 
成 最 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 浸渍 二 次 ,每 次 24 小 时 , 滤 过 ,合并 渡 
液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 襄 ,70C 以 下 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ; 
药酒 与 其 余 白 区 等 十 三 味 , 加 水 煎 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,同时 
收集 饮 出 的 挥发 油 ; 水 前 液 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 10(80 一 85C ) 的 清宫 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 为 6076, 
静 置 ,分 取 上 清 液 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ; 挥 
发 油 用 7 倍 量 的 倍 他 环 糊 精 包 合 ,与 上 述 干 膏 粉 . 红 花 细 粉 混 
合 均匀 , 制 粒 ,干燥 , 装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
味 微 若 。 | 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;花粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 壁 有 齿 状 突起 , 具 3 个 萌发 筷 ( 红 花 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 9g, 用 浓 氨 试 液 湿润 ,加 乙醚 100ml, 加 
热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 5%% 盐 酸 溶液 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 提取 液 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 再 用 乙醚 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 
加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 钩 芯 对 照 药 
材 1g, 用 浓 氨 试 液 湿润 ,加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15 ud. 
对 照 药 材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -丙酮 - 浓 氨 试 液 (50 : 20 : 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
Tou DUM BE GERE. Deis Cu rn ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 麻黄 对 照 药 材 1g, 用 浓 氮 试 液 湿润 ， 加 乙醚 40ml, 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， 残渣 加 无 水 之 醇 

ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 
10ul 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 5 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 苗 三 酮 试 液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


EKR € 


(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 60ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 石油 醚 (60 一 90C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 合 
石油 醚 液 ,浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 细 辛 对 照 药 
材 2g, 加 甲醇 60ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 
Ai itti BE C60 — 90'C ) 振 摇 提 取 2 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90°C )- 
乙酸 乙 酯 (17 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 2% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 十 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 三 毛 甲 
烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 毛 甲 煤 液 ,水 液 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 
丁 醇 饱和 的 水 50ml 洗 涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 
潭 加 水 20ml (8 V8 E , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 30ml 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
nid. ARAA X EZ A 1. 5g, 加 水 50m, BER 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 
丁 醇 液 , 自 “ 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 ”起 , 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (7 : D A ET GRIEF HUBS EE LEE 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 20ml, 再 加 石油 醚 (60 一 90'C ) 
20ml, 超 声 处 理 25 分 钟 , 分 取石 油 醚 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分别 点 于 同一 硅胶 G SEGA 
上 ,以 石油 酝 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (6 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 80% 丙 酮 溶液 5ml, 密 塞 , 振 摇 
20 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
E. SIBI EO BI SER. 

【检查 】 双 酯 型 生物 碱 ” 取 本 品 内 容 物 5.0g. FAR . Ji 
SEXE 15ml, 振 摇 10 分 钟 ,使 浸润 ,加 乙醚 150ml, 振 摇 30 分 
钟 , 放 置 2 小 时 ,分 取 乙 醚 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 新 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 
碱 对 照 品 、 乌 头 碱 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 


: 749 - 


1. Omg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) iX Js; ,精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 溥 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (6.4 : : 1) 为 展开 
剂 , 置 用 氮 蒸 气 饱 和 20 pinos icis 
LABS RAE SE PREA dE. Diu Gn C BE rh dE 5E BR ih (LE TH BU 
位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 出 现 斑点 。 

其 他 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01032, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z H-0. 15 26 SERA T V C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SJ WA 2g ,精密 称 定 ,精密 加 水 100ml, 称 定 重量 ,超声 (功率 
250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 25ml, 用 三 氯 甲烷 振 
EER 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 30ml 振 摇 提取 , 正 丁 醇 液 用 饱和 和 氯 化 钠 溶液 10ml 洗 
次 ,分 取 正 丁 醇 液 ,加 无 水 硫酸 钠 8g, 振 摇 , 滤 过 ;水 液 再 同 法 
提取 三 次 ,每 次 用 同一 饱和 和 氯 化 钠 溶液 洗涤 ,并 用 同一 无 水 硫 
酸 钠 处 理 , 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 
转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 AOE 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 克 以 芍药 苷 (CsHzsOu) 计 ,不 得 少 
Fd- Img: 

【功能 与 主治 】 MKS d.i FA. ER. HT Ah 
RLRE S MIL EE A a E IAE LBEPH ELS DE BU E RR LORI Np 2S 
性 头痛 ,人 颈椎 病 型 头痛 ,经 前 头痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 了 
饭 后 服用 ;(4) 有 心脏 病史 者 ,用药 期 间 注 意 监测 心律 情况 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 45g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


正 心 降 脂 卢 
Zhengxin Jiangzhi Pian 
[405751 -EZLHB 370g 决明子 260g 
陈皮 130g 何首乌 162g 
"iK 364g 丹参 260g 
葛根 163g Hi 130g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 槐 米粉 碎 成 细 粉 ; 羊 红 脐 切 碎 , 加 水 
站 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 


。 750 。 


(1) 用 药 期 间 注 意 血 压 监 测 ;(2) 孕 妇 慎 用 ;(3) 宜 
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滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10— 1. 15€60"C ) 的 清 襄 , 加 乙醇 至 
含 醇 量 为 50%% 一 55% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ; 黄 莽 加 水 
前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 滤 
液 浓缩 至 适量 ;其 余 决 明子 等 五 味 , 用 60% 乙 醇 加 热 回流 提 
取 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 后 与 羊 红 脐 、 
黄芪 的 浓缩 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20(60C )， 
喷雾 干燥 。 与 槐 米 细 粉 及 适量 淀粉 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 
1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 宰 
色 ; 气 微 , 味 淡 、 微 深 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 含 草酸 
FaK). 

(2) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 8g, 加 乙醇 30ml, 加 
热 回流 提取 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 下 对 照 品 , 加 乙酸 忆 
酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 


一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 


上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 2g. ER IX DE a 
中 ,加 石油 醚 (60 一 90%C ) 适 量 , 加 热 回 流 提取 2 小 时 , 弃 去 提 
取 液 , 药 渣 挥 干 , 再 加 甲醇 适量 加 热 回 流 提取 3 小 时 ,甲醇 提 
取 液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 € 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 所 化 铅 试 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 3g, 置 索 氏 提取 顺 
中 ,加 2%% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶 液 适 量 , 加 热 回流 提取 至 无 色 , 提 
Bu ZEE ,残渣 用 20ml 水 溶解 ,用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 乙醚 液 ,水 液 再 用 水 饱和 的 三 氯 甲烷 - 正 丁 醇 (2 : DREE 
溶液 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 下 属 溶液 ,用 0. 1mol/L 的 所 
氧化 钾 溶 液 洗涤 三 氯 甲烷 - 正 丁 醇 液 US PER TR GR ZAR T OX 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 o 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 
2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 。 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 
点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 1.5g, 加 石油 本 
(30 一 60C )15ml, 放 置 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 静 置 , 径 去 石油 
配 液 , 药 渣 挥 干 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 波 
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液 蒸 干 , 残 酒 加 水 1ml 使 溶解 ,加 在 聚 酰胺 柱 (40 目 ,2g， 
内 径 为 0.8~1.0cm) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 奔 去 水 液 ,再 用 
乙醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
W 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1 :1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

Pieri 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 和 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30976 乙醇 制 成 每 1ml 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 0.6g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 
乙醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
BI f. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (CzHzoOs ) 计 ,不 得 少 
于 1.2mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 , 祛 痰 降 闻 。 用 于 气虚 血 瘀 , 痰 
ph Zi 4 Fr CEU] RA RE oc dé LEO LER 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【禁忌 】 心动 过 缓 及 低 血压 患者 慎 用 。 

【规格 】 COEBUKJOT ”每 片 重 0. 31g 

DAKE HGE 0.3g 

【贮藏 】 密封 。 


正 心 泰 片 
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[451 EK LES 
机 寄生 丹参 
山楂 E: 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 取 川 营 45g 粉碎 成 细 粉 。 锡 根 加 


85%% 的 乙醇 加 热 回流 提取 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 提取 液 , UE 
过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ~。 山楂 和 丹参 加 乙醇 加 热 回 流 提 取 
1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 。 黄 芪 、 榭 寄生 及 剩余 咱 
苟同 上 述 山楂 \、 丹 参 醇 提 后 的 滤 渣 一 并 加 水 前 者 三 次 ,每 次 
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1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 ,与 上 述 浓缩 液 合并 , 减 压 浓缩 
至 相对 密度 为 1. 18 一 1.20(60'C ) 的 稠 襄 , 加 入 川 划 细 粉 , 混 
5] ,干燥 , 粉 雁 , 加 适量 乙醇 制 粒 , 干 燥 , 加 硬 脂 酸 镁 等 适量 , 压 
制 成 1000 Fr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 村 褐色 ; 气 微 , 味 微 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 取 约 2g, 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 
渣 挥 干 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
AMAR. RRAZ Ia 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 

A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : DO RESI, ETE WE, ATF., 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 滤 渣 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 , 置 分 液 尘 斗 
中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 , 用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, ETER TF. JA Jr Hn 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 区 甲 华 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 
下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ,紫外 光 下 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Sul, 7) 91] 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 
0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105'C Jin £ 28 3t x EER. DE m GrP ES mai 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 斑点 。 

(4) 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
对 照 药材 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 请 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DAE RUE S ER 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


e 751 。 
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甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
WAH . HU 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 30 分 钟 ( 功 率 300W ,频率 
40kHz) ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 基 取 续 滤液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 曲 
10x1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛 根 以 万 根 素 (Cs HzoOs) 计 ,不 得 少 
于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 补 气 活血 ,化 瘀 通 络 。 用 于 气虚 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸痛 、 胸 闽 、 心 怪 、 气 短 、 乏 力 ; 冠 心病 心绞痛 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 36g 

(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 36g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 , 置 阴凉 干燥 处 ，。 


,溶液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 
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[4751 xk 葛根 
丹参 榭 寄生 
ME AS 
[5x1 A EKR. DJS 45g 粉碎 成 细 粉 。 葛 根 用 
85% 乙 醇 加 热 回 流 提取 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 回收 乙醇 ， 


浓缩 ;山楂 、 丹 参 用 95% 乙 醇 加 热 回 流 提 取 一 次 , 减 压 回收 乙 
醇 ;其 余 黄 区 、 榭 寄生 及 剩余 川 营 与 上 述 山楂 .丹参 醇 提 后 的 
残 凌 加 水 前 疼 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 ,与 上 述 浓 缩 液 合 
并 ,浓缩 至 相对 密度 1.35 — 1. 40(60"C ) 的 稠 膏 。 稠 襄 加 入 川 
芋 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 ,干燥 ,过 筛 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 
F. BI E. 

【性 状 】 
UK fS o 

【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 10g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙 
配 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 药 渣 备用 ,乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 甲 
醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 下 A 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 湘 , 挥 尽 溶 剂 ,加 甲 


本 品 为 便 胶 宫 , 内 容 物 为 棕 宰 色 的 粉末 ; 气 微 ， 
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R$ 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 饱和 氯 化 
钠 溶 液 30ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 176 AAMAR RUE UR 2 次 ,每 次 
20ml, 继 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 至 中 性 , 取 正 丁 醇 液 , 茹 和 干 ， 
残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 氏 甲 甘 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (65 : 35 
10)10 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 灾 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 10% 盐 酸 乙醇 溶液 30ml, 超 声 
处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 加 水 20ml 溶解 ,用 三 
SCHEDE Ue FE ROC 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 藻 
干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,5g, 内 径 为 1.0cm) 上 ,用 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 (20 : 1)50ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 桥 寄生 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
对 照 药材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 

烷 - 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 (10 : 2 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ， 
展开 , UHR F SEED 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 4 GE Rex 8 nl 


01035, 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 磅 酸 (280 : 0.15) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。- 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz) 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 离 
心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 素 (CzHzooOs ) 计 ,不 得 少 
T 5.0mg. 

【功能 与 主治 】 bd. fex. RIT CS TOES P 
Be HS Rs] JR RE DAL Rs i 8 po] oo ER LC LE 7J sb D SD RR T 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 


一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 
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每 粒 装 0. 46g 
【贮藏 密封 。 


正 金 油 软 高 
Zhengjinyou Ruangao 
【处 方 】 iW 150g 薄荷 素 油 120g 
樟脑 80g 樟 油 80g 
核 油 30g 丁香 罗勒 油 30g 
【 制 法 】 以 于 六 味 , 混 匀 ;将 适量 石蜡 `. 地 蜡 、 蜂 蜡 及 凡 士 
Mon dd gh , 滤 过 , 放 冷 至 100 以 下 ,加 入 薄荷 脑 等 六 味 的 
混合 物 , 制 成 1000g , 混 匀 ,分 装 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 的 固 状 油 襄 ; 气 和 芳香 , 具 清 产 
【鉴别 】 取 本 品 适 量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 6mg 的 
溶液 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 ; 另 取 核 油 精 、 薄 和 谷 脑 、 
樟脑 .丁香 酚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 件 ,进行 试 
验 。 分 别 吸 取 供 试 品 溶 液 和 对 照 品 溶液 1px1l, 注 入 气相 色谱 
仪 , 测 定 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 
同 的 色谱 峰 
【检查 】 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109) , 
【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R E 20000 (PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 腊 厚度 为 
0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 : 起 始 温度 80C ,以 每 分 钟 10C 的 
速率 升温 至 220C ,保持 1 分 钟 ; 载 气流 速 为 每 分 钟 1ml; 分 流 
进 样 ,分 流 比 为 10 : 1. 理论 板 数 按 蔡 峰 计算 应 不 低 于 
15 000; 樟 脑 、 注 荷 脑 、 蔡 的 分 离 度 应 符合 要 求 。 
校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 为 取 樟 脑 对 照 品 约 
10mg .清和 荷 脑 对 照 品 约 20mg, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 内 标 溶液 
25ml 使 溶解 , 摇 勺 ,吸取 lxl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 
因子 。 
测定 法 ” 取 本 品 约 60mg ,精密 称 定 , 置 具 窄 离心 管 中 , 精 
密 加 入 内 标 溶 液 10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
30 分钟, 取出 , 摇 匀 ,于 冰 浴 中 放置 30 分 钟 ， 取出 , 离 . Ò (转速 
为 每 分 钟 3000 转 ) 10 分钟, 吸取 上 清 液 lu1, 注 入 An 6 i 
仪 ,测定 , 即 得 
本 品 每 lg 含 樟脑 (Co His 〇 ) 应 为 0.060 一 0. 10g; & 18i fur 
Bii CCo Ha OO y 0. 16— 0. 22g。 
【功能 与 主治 】 KAXA Jan ib EE. HIDTBEX 
E ,伤风 鼻塞 , 蚊 叮 虫 咬 。 
【用 法 与 用 量 】 外 用 。 涂 于 患处 。 
【规格 】 HAR 〈1)3g (2)4g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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Zhenggu Shui 


[475] 九龙 川 木 香 
海风 项 E 
DEEA Keff 
香 加 皮 技术 
3C PR ER 过 江 龙 
香 樟 徐 长 多 
降 香 两 面 针 
碎 骨 木 羊 耳 菊 
虎 杖 HU s: 
Firik 朱砂 根 
横 经 席 Sf RE Jl 
EAS Fh 草包 
薄荷 脑 樟脑 

【 制 法 】 以 上 二 十 六 味 , 除 徐 长 卿 、 两 面 针 、 降 香洲 荷 


脑 、 榜 脑 及 部 分 五 味 芯 外 ,其 余 九 龙 川 等 二 十 味 及 剩余 的 五 味 
芯 , 置 提取 色 中 ,加 入 乙醇 1000ml 及 水 适量 ,密闭 ,加 热 串 流 
提取 7 小 时 后 ,进行 蒸馏 ,收集 东 馏 液 约 1200 ml, $& KA. 9j 
面 针 、 降 香 及 剩余 五 味 芯 分 别 粉碎 成 粗 粉 ,加 入 上 述 蒸馏 液 
中 , 搅 匀 ,浸渍 48 小 时 。 取 浸渍 液 , 加 入 薄荷 脑 .樟脑 ,搅拌 使 
溶解 , 滤 过 ,调整 总 量 至 1000ml, 即 得 

【性 状 】 本 品 为 标 红色 的 泪 清 液体 ; 气 芳香 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 15ml, 置 分 液 漏斗 中 ,加 有 有 油 醚 
(30—60'C )25 ml, fk £& ER. IAF, TKR 2x D o5 
i& 7576 7, RE Aml [ETE fSE -üE E E TE D BE A E. vj 
取 降 香 对 照 药材 1g, 加 75%% 乙 醇 lOml i 30 分钟 , 滤 过 
滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (90 : 9 : DX 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 


试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 o i AH l A 
的 斑点 。 
(20 BLZ d E 2 EX uh RYE. 7) HX PEZ Bop HR 5. JH 


60 96 Z, B til X, 8E 1 ml 含 0. omg Re EOM Bau. Rü 


薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 供 试 品 溶液 LO qud oer RO hi 
AW 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G W i AN -R CE 
(20: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 蜡 王 , 噶 以 盐酸 酸性 5% DXX 


化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 .在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 考点。 

(3) 取 本 品 15ml, 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 浴 液 。 另 取 两 面 针 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 上述 两 种 溶 


ese. + 


JE X% HH ik FOT 


W Aul I F -—R5EBE G E EDIT -Z Z RÉ- 
HE5: 2: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nmD) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
E 上. 量 相 问 颜色 的 痰 光斑 点 。 

CDJBCAS ih 1ml, 加 乙醇 至 50ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
模 脑 对 昭和 、 清 向 脑 对 照 品 , 分 别 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 
| mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 . 柱 长 为 3m, 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 , 涂 布 
浓度 为 10%, 柱 温 为 160'C 。 分 别 吸取 上 述 三 种 溶液 适量 , 注 
入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 应 显现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 
的 色谱 峰 。 

【检查 】 乙醇 量 JVA 56% ~66% GMMJ 0711). 

其 他 应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120). 

【含量 测定 】 挥发 油 HAERA mh 10ml, 置 分 液 漏 斗 
中 ,加 饱和 氧化 钠 浴 液 100ml, 振 摇 1 一 2 分 钟 ,放置 1 一 2 小 
时 ,分 取 上 上层 液 ,移入 圆 底 烧 瓶 中 ,用 热 水 洗 涤 分 液 漏 斗 数 次 ， 
洗 液 并 入 阅 底 烧瓶 中 , 照 挥 发 油 测 定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 
慎 , 含 挥发油 不 得 少 于 9. 5%。 

徐 长 卿 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DUE SEDE HER BERE 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 -三 乙 胺 -磷酸 (28 : 72 : 0.1: 0.1) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 274nm。 理 论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 
十 3000。 

对 照 融 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
£o RE dil I E 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 25ml E Hi 
中 .加 乙 隙 稀释 全 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 呈 .注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Aiii RE 1ml 含 徐 长 卿 以 丹 皮 酚 (CHi,。O;) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 】 活血 祛 瘀 ,每 筋 活络, 消 肿 止痛 。 用 于 跌 
打 持 伤 , 竺 折 脱 位 以 及 体育 运动 前 后 消除 疲劳 。 

【用 法 与 用 量 】 用 药 棉 苹 药 液 轻 所 患处 ;重症 者 用 药 液 
Wi xS 2 Mn BUR RB 1 小 时 ,每 日 2 一 3 次 。 


【注意 】 所 内 服 ;不 能 所 入 伤口 ;用 药 过 程 中 如 有 瘙痒 起 
VE .暂停 使 用 。 
【规格 】 每 瓶装 (1)12ml (2)30ml (3)45ml 
(1988ml 
【贮藏 】 H. EHA., 
IE AGB TRRIURU 
Zhengchaihuyin Keli 
【 处方】 WH 100g 陈皮 100g 


e 754 > 
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防风 80g 甘草 40g 
JjR^j 150g 生姜 70g 


【 制 法 】 以 上 六 上 昧 ,加 水 前 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 
前 液 。 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.20(50C) ,加 
乙醇 使 含 醇 量 达 50% ,搅拌 , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1. 30650 C ) 的 清 育 ,有 取 清 谨 109 08 
BH 2 份 , 糊 精 1.5 份 , 混 匀 , 制 成 颗粒 .80 以 下 干燥 后 整 粒 ， 


制 成 颗 和 站, 即 得 。 或 回收 乙醇 ,浓缩 全 相对 密度 为 1.25 一 1.30 


(50'CO , 减 压 干燥 成 干 膏 ,粉碎 , 取 干 癌 粉 1 份 , 糊 精 1.5 份 ， 
以 适量 乙醇 制 粒 .80C 以 下 十 燥 后 整 粒 , 制 成 颗粒 (无 其 糖 )， 
BI fS. 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 红 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 或 味 
微 苦 (无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 1 袋 , 人 研 细 ,加 申 醇 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 VEE JERAR T ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IE T BR EXC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正本 醇 液 .用 氮 试 液 洗 涤 2 
次 (20ml,10ml) , 洗 液 弃 去 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml, 弃 去 洗 液 , 分 取 正 丁 醉 液 ,浓缩 至 干 , 残 渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药 材 1g, 加 水 
75ml, 前 者 2 次 ,每 次 30 2p fh. a OP RUE EUR TR T X 
潭 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 溥 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 上 述 两 种 溶液 各 pl. 2r BU ROT [8] — 8E 
R G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2: 1) 为 展开 剂 , 展 
JF XU BUE REEL 50%% 香 草 醛 硫酸 溶液 -甲醇 - 冰 栈 轰 (1 : 
25 : 250 IRE A TAE TL LA E BE b Cd MT. DET S (o EB. 
TE 5 XF RR Zt t C RE AH DE P DEC. e RIF] PE C AS DE X o 

(2) 取 本 品 1 袋 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 0.5g, 加 甲 
醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 绸 
取 柳 皮 并 对照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 .作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 王 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (100: 17 : 
13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 出 :上 晾 玉 ,再 以 甲烷- 乙酸 
乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10 : 1 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 展 
距 约 8cm, 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 识 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 区 光 霸 点 。 

(3) 取 防风 对 照 药材 1g., 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
另 取 升 肪 素 苷 对 照 品 .5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 昔 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 溥 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» WE. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
力 质 人 驳 剂 ;: 以 异 内 醇 - 申 醇 -醋酸 -水 (2: 25 : 2 : 71) 为 流动 相 ; 
Fr JE [Cy 230nm, X ie HB X d ^j 25 d ME TES LAS IK 
] 3000, 


对 照 品 溶液 的 制备 RAI Er TE i xt e uS E FE I 


Mi ERI f Iml S 0. 1mg 的 溶液 . 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 POR EE BUD PB RJ NA. 
纠 . 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 基 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 适 量 , 超 
m ae RK 500W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,加 稀 乙 
nr NP e AE BESJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 忆 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

xu E R T XR A A S 9] d$ CC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 28mg, 

【功能 与 主治 】 发 散 风 寒 , 解 热 止 痛 。 用 于 外 感 风 寒 所 
化 的 友 热 显 定 、 无 汗 、 头痛 .鼻塞 、 喷 吨 、 咽 痒 咳 嗽 .四 肢 阁 痛 ; 
流感 初 起 、 轻 度 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 10g 或 3g IC RERO .一 
H 3 次 .小 儿 的 减 或 遵 医嘱 。 


【规格 】 DHR log (2058 $8 3g( 无 芒 糖 ) 
【贮藏 】 UB. 


FARATA 
Zhengqing Fengtongning Pian 


【处 方 】 ihe TP BEA 20g 

【 制 法 】 有 取 盐 酸 青 苹 碱 ,粉碎 成 细 粉 ,加 淀粉 或 预 胶 化 淀 
粉 竺 辅料 适量 ,混合 均匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 Fr £L TE 
iB SAM BITS. 


【性 状 】 本 癌 为 肠 溶 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 白 色 或 类 
H LIRE. 
【鉴别 (1) 取 本 品 1 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 水 5ml, f 


TE fI EHE , 滤 过 ,滤液 显 毛 化 物 的 鉴别 反应 (通则 0301). 

(2) 取 本 砷 工 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 10ml 与 氨 试 液 
0. 1ml, 拓 摇 使 溶解 . 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 蔷 
DRIER ii EAER Gi 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 游 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
?2ul. 2r 90 v du] — nE HE G 薄 层 板 上 ,以 甲醇 - 浓 氨 试 液 -水 
(8 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 噶 以 稀 砚 化 包 钾 试 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0100. 


正清 风 痛 宁 片 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AL ZR -0. 78% B^) GER — CN EL CY2 : 88) 为 流动 
JH Edu K y 265nm. iC B CER P Tg ie cue TOS IAS f 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HUP BE RUNE BR n Z1] 20mg, 精 密 称 
XE EB 100ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 30ml 使 溶解 ,加 流动 相 稀 释 到 
刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 ,精密 称 取 适量 ( 约 相 当 于 盐酸 青 蕨 碱 20mg), 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 乙醇 30ml, 氨 试 液 0.1ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 
频率 25kHz) 20 分 钟 , 放 冷 , 加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,小 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐酸 青 芯 碱 以 青 蕨 碱 (Ce Ho NO,) 计 ,应 为 
16.0 一 19.8mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 ,活血 通 络 , 消 肿 止痛 。 用 于 风 
寒 温 兽 病 , 症 见 肌肉 酸痛 ,关节 肿胀 .疼痛 、 届 伸 不 利 、 伪 便 、 上 及 
体 麻木 ;类 风湿 关节 炎 、 风 湿性 关节 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 4 片 , 一 日 3 次 ;二 个 月 
为 一 疗程 。 

【注意 】 支气管 哮 嘴 、 肝 肾 功能 不 全 者 禁用 ;如 出 现 皮 疹 
或 发 生 白 细胞 减少 等 副作用 时 ,应 立即 停 约 。 

【规格 】 HART I 20mg 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 保存 。 


附 : 盐酸 育 荐 碱 质量 标准 


盐酸 青 藤 碱 


CU EO 取 青 风 萨 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 15% 的 氧 氧 化 钙 粉 
未 和 一 倍 量 的 水 ,搅拌 均匀 ,使 药材 湿润 , 碱 化 堆放 4 小 时 ， 
碱 化 后 的 药材 加 三 氯 甲 烷 于 多 功能 提取 负 , 密 闭 回 流 提 取 三 
次 ,每 次 加 2 倍 量 三 氯 甲 烷 , 第 一 .二 次 回流 3 小 时 ,第 三 次 回 
流 2 小 时 。 提 取 液 回收 三 氯 甲 烧 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 2， 
冷却 至 室温 ,放置 24 小 时 ,离心 ,干燥 得 粗 品 。 取 粗 品 ,加 入 
2.5—3 倍 量 水 , 稍 加 热 ; 加 入 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3; 加 热 至 
完全 溶解 (水 温 约 80C)。 加 入 4% 18 TEX 80'C 保温 搅拌 30 
分 钟 ; 趁 热 滤 过 ,滤液 冷却 至 室温 ,放置 24 小 时 ,结晶 ,离心 
甩 干 ,用 适量 5C 以 下 水 冲洗 至 冲洗 液 无 色 , 取 出 ,加 2 一 3 4i 
量 水 重 结 员 1 一 2 次 ,离心 ,70C EA FEET TR BITS, 

[性 状 ] 本 品 为 白色 或 类 白色 结 咒 性 粉末 ;无 臭 , 味 昔 。 

本 品 在 水 中 易 溶 ,在 乙醇 中 溶解 ,在 三 氮 甲 烧 . 乙 醚 中 


不 溶 。 
[鉴别 ] (1) 取 本 品 20mg, 加 水 20ml, 振 授 使 溶解 , 取 
1ml, 加 碱 性 铁 氰 化 钾 溶液 ( 取 铁 氰 化 钾 1g, 加 0. 1molL AR 
化 钠 溶 液 10ml 使 溶解 , 即 得 )2~3 滴 , 即 显 紫 褐色 。 


€ 755 * 
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(2) 林 后 的 水 溶液 应 显 握 化 物 的 鉴别 反应 (通则 0301) 。 

(3) 取 本 唱和 挝 其 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 中 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 供 坛 品 溶 液 。 男 取 青 蒋 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml S 
2mg | 的 洲 液 .作为 对 照 品 溶液 。 照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js EDUC AR MI Brito WE $e 2 风 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 18: ER 
LODIA 浓 氮 试 液 : 水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 
以 稀 候 化 包 刨 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
ELS DEPE sb REL] 9E C0, A DE 6 o 

[检查 ] 酸度 Ah 0.2g. AK 20ml 溶 解 后 ,依法 测 
AE Cni Ul] 0653.pH 值 应 为 3.0~6. 0, 

干燥 失重 We. (E000 十 燥 全 性 午 , 减 失重 量 不 得 
过 0.05 Cul Mill 0831), 

炽 灼 残 洒 MU. KE FE CB UU 08410 ,遗留 残渣 不 


重金 属 MODUS gk if JL pv ER BJ Sx iE. TR DE FS dx Coi DUI 
0821 第 -法 ). 合 重金 属 不 得 过 20mg/kg. 

三 氯 甲烷 残留 量 IN II GB 0861) 测 定 。 

生活 条件 与 系统 适用 性 试验 弹性 石英 毛细 管 柱 
DB 62130m > 0. 32mm. 1. 8ym) . FID 检测 天。 进 样 口 温度 

OC . 柱 温 65 C . Fr ga BE 230€ .平衡 温度 70'C ,平衡 时 

1o 分 钟 , 进 样 体 积 Lml, 理论 板 数 按 : 毛 甲 烷 峰 计算 应 不 

fik pF 20 000, 

XJ Beanie WE A — 取 Lx DE CGU 
A. MK | FE di DRE Iml A 3. Ong 的 溶液 . 即 得 。 

[Eu an ifr) dü f UA dh £3 0. 5g. Fi S PRAE. EL 20ml 
Tor ^x RC Pr E RAK lunml, 密 封 , 振 择 使 溶 散 , 即 得 。 

测定 法 分别 了 对 照 品 深 液 与 供 斌 向 洲 液 . 质 空 进 样 , 记 
XC (a s sd IKERRI EIT fap HU SET BR ER e 

«anc Lx M bi SE LI 60ppm, 

[含量 测定 ] Heg UR Ci US Cni Ou] 05 120 jill 

色谱 条件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 煤 基 侍 烷 键 合体 胶 
Aj Hb o I SPAM 0.78 7 ERE RUN TREE CI2 : 88) 为 流动 相 ; 
Fr dg S 265nm. PC B BU rT k DE TEE SE 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取经 105 FR 4e dH dH Pg BE UNT 
Has d 20mg fw ERE TE 100ml OR HP LZ RE 30ml 超声 
Ab PECIA 300W WiK 25k1zo 15 分 钟 使 溶解 ,加 流动 相 稀 释 
4 AH E. dai oJ. di] hg Iml A 0.2mg[ H^ F £k RS T BE gà 
CC EHE GNO, * HOCD0. 222mg 的 洲 液 . 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 AA Zy 20mg. E 100ml sf. 
Hi EK MA R OT W DEZ NE 30ml. e; Ab PE OJ K 
OOW BOE 25kIbo 1o 分 钟 使 溶解 . 放 冷 ,加 流动 相 稀释 至 刻 
让 .所 2 人. 瀑 过 .上 到 续 滤 液 . 即 得 ， 

WEE ^pa aso BO aj 3 (5 oC E WC gl. 
iE AGER (6t (XC SHIEH: 

AK htk DEE EI o EM 
hy A b qp 0r. Ua 

[贮藏 ] KAIRI. 


E d OE PE 


Pg RE X CCS He NO, * HCD 
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功劳 去 火 片 
Gonglao Quhuo Pian 
[4h75] Zo; 604g 黄 相 302g 
黄 分 302g Wu F 302g 
【 制 法 】 以 上 四 味 , 取 黄柏 100g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 黄 
柏 与 功劳 木 加 水 前 者 三 次 .每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 成 稠 襄 。 黄 芬 . 杠 子 加 水 前 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 遇 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 育 。 上 述 两 种 稠 襄 分 别 加 入 黄 相 粉 ， 
混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 Hr. fl 
糖衣 ;或 压制 成 600 片 , 包 溥 膜 衣 , 即 得 


【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 溥 膜 衣 片 ,除去 包 胡 后 , 显 标 黄 
HERRE RE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 品 纤维 , 含 品 细胞 壁 森 化 增 厚 
《真相 ) 。 


(DRE dà 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 0.6g, 加 甲醇 10ml， 
超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ， 
用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 提取 液 «2X T , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 

癌 溶 液 。 男 取 黄 苓 甘 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 上述 两 种 溶液 各 3 一 5 分别 点 于 同一 硅胶 G wA LE. 
以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -醋酸 -水 (10 : : 3) 的 上 层 溶 液 为 展 
FR]. HE JE LIB LE EDI 2% 三 毛 化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 


RU JE ui. 

(3) 取 本 品 5 HAREEK. WHR O. 6g, 加 乙醇 10ml， 
加 热 回流 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 
子 攻 对 照 品 .加 甲醇 制 成 每 Im 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 


溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10pgl, 分 别 点 于 同一 人 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 一 氧 甲烷 - 申 醇 
7 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 ,. 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 人 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 加 热 至 姓 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,. 显 相同 颜色 的 址 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

Hoan 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) EIE 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

MEM ti 51:1: 64) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 265nm; 柱 温 为 30C 。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 竖 

峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 亡 碱 对 照 品 适 
^E ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 HOURS 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. lg, 精 密 称 定 ,. 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 


1 wE n 
其 ,精密 称 
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60% 甲 醇 (1 : 100) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 70C 水 
浴 中 加 热 45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

.测定 法 2r 2E RE BOND BR GE 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 功劳 木 和 黄柏 以 盐酸 小 蚂 碱 (Cz Hi; NO, * HCD 
计 ,糖衣 片 不 得 少 于 1. omg: WKH fb T 2. 5mg。 

【功能 与 主治 】 清热 开 音 。 用 于 风 热 犯 肺 引起 的 失 音 声 
旺 ; 风 热 犯 肺 引 起 的 急性 咽炎 出 现 的 咽 痛 、 咽 干 灼热 . 咽 黏 膜 
充血 等 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 糖衣 片 一 
S py uses H9 Aa 

【注意 】 本 品 仅 适用 于 实 热 火 毒 .三焦 热 盛 之 证 , 虚 寒 者 
慎 用 , 虚 寒 重症 者 禁用 。 

【规格 】 FRKA HEO. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


上 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


次 5 片 ,薄膜 衣 片 一 


甘 村 水 梅 片 


Ganjie Bingmei Pian 


【处 方 】 桔梗 100g 注 荷 100g 
射 干 100g t i 50g 
乌梅 (去 核 )50g 冰片 5g 
Hx 100g 青果 100g 
【 制 法 】 以 上 八 味 , 取 桔 梗 粉 碎 成 细 粉 ,备用 ; 薄 傈 水 蒸 


气 蒸馏 提取 挥发 油 ,将 挥发 油 与 冰片 溶 于 适量 乙醇 中 ,备用 ; 

药 渣 与 射 干 等 五 味 ,加 水 前 阁 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,分 次 滤 过 

合并 滤液 并 浓缩 成 相对 密度 为 1. 10 一 1. 15(60C ) 的 清 癌 ,加 
述 细 粉 和 淀粉 , 拌 匀 ,干燥 , 研 细 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 羚 

甲 基 淀 粉 钠 8g、 便 脂 酸 镁 2g 挥发油 及 冰片 的 乙醇 液 , 混 匀 ， 

压制 成 1000 Hr , 包 糖 衣 , 即 得 | 

本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 显 褐色 ; 气 香 , 味 辛 、 


【性 状 】 
M o 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 


20ml, 加 热 回 流 2 小时, 滤 过 ,滤液 挥 干 ,再 管 沸 水 浴 上 加 
热 1 小 时 (全 无 冰片 . 注 荷 气 ), 残 浴 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 
5: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 
溶液 -乙醇 (1 : 1) 混 合 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 


HH 


为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 RET GIRL BC F. 
Ws LA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 加热 至 考点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 ,加 申 醇 30ml, 加 热 加 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正本 醇 液 , 用 水 
洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 全 干 , 残 酒 加 
甲醇 Dml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 dg. 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 渡 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 1% 氧 氧化 钠 溶液 制备 
的 人 硅胶 G 溥 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 了 畏 酸 -水 (15 :1: 
1 : 20g E JE K, HE JF CH BE S 5€ DA 10 26 A 8C RE fi PR TA 
液 ,在 105 'C HIR 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 突 光 
ERA. 

(4) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 密 塞 ,超声 处 理 
30 分 钟 DOR , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 局 
醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 十 ,成 
i& JN HI BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 P RENE IG 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
BR BEES C RE TES GB UJ 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ml ,分 


别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 申 酸 
(66:4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 虹 以 1% 三 氢化 铁 乙 


WE. nan. fet x RS 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 甘草 ”了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 十 八 烷 基 体 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5% 冰 醋酸 溶液 (70 : 30) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 252nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 于 20( 

对 照 品 溶液 的 制备 取 革 草酸 铵 对 照 品 12mg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 溶解 并 稀释 至 刻度 95] - H3 
(甘草 酸 重 量 二 甘草 酸 饺 和 里 量 /1. 0207), 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 轩 具 塞 欠 形 眶 中 ,精密 加 入 流动 机 
50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 30 分 钟 . 放 冷 ,再 称 定 重 荆 ,用 流 
动 相 补 足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 . 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
2011, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 甘 草 以 甘草 酸 
0. 3omg。 

桔梗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 


色谱 相应 的 位 置 上 e AH 


溶液 各 


酸 CC; Hez Oy Dues 不 得 ^b 于 


e Ws 3 


甘露 消毒 丸 


色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HAH ZHR- (26 : 74) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 桔梗 皂 芽 DD 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 时 溶液 的 制备 ”到 桔梗 皂苷 D 对照 品 适量 ,精密 称 
E AME REG ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 . 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
IF CZ 10 片 的 重量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A 50% 申 醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W. 频 率 
40kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 其, 用 5076 HH BE P IE UAI fj 
dr. DE] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 4 次 (30ml. 
30ml,25ml,20ml) RHE T ER. MARRA 2 次 ,每 次 
30ml, 介 去 氧 液 ,分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 四 
醇 适 其 使 溶解 ,定量 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 . 反 
5) WIRE. 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sud .10ml, 供 试 品 深 
液 10~~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 桔梗 以 桔梗 所 上 背 DCC: Ho Os) 计 ,不 得 少 
于 907pg。 

【功能 与 主治 】 清热 开 音 。 用 于 风 热 犯 肺 引 起 的 失 音 声 
呢 ; 风 热 犯 肺 引起 的 急性 咽炎 出 现 的 咽 痛 、 咽 干 灼热 、. 咽 黏膜 
LE 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 3 一 4 次 。 

【规格 】 糖衣 片 ” 片 心 重 0. 2g 

【贮藏 】 密封 。 


甘露 消毒 丸 


Ganlu Xiaodu Wan 


【处 方 】 滑石 300g WE 220g 


^i &il 120g A3 100g 
5] F 80g kb 80g 
XE jg 80g Wi 200g 
川 贝 母 100g 4d 80g 
i 80g 


【 制 法 】 以 上 二 一味 ,滑石 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ; 其 余 
贞 陈 等 十 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 滑 石粉 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 
学 九 或 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 灰 黄 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 、 微 辛 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 周 围 细 胞 


"JU SERA $577 in o JE I a £F ZEE C BE TEO iJ Be ZT TE TA E (LT 

IL .MEEEL LIAE CA AO ;淀粉 粒 广 卵 形 或 贝壳 形 , 直 径 40 一 

64pm, 膀 点 短 颖 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 察 见 ( 川 贝 母 ) 。 
(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 石油 酝 (30 一 60C )50ml, 超 声 处 


。 758 。 
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Jg 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 英 陈 对 照 药 材 Lg, JI £3 THE SE C30 — 60€) 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 溥 层 色谱 法 (通则 05020 iX 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G i Ja dA 
上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (10 : DOSE JEJE Bo Bs P. 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 主 坊 点 。 

(3) 取 石 草 狂 对照 药 材 0. 5g - DI dE E C30 — 60€ )20ml. 
同 5 鉴 别 ](2) 项 下 方法 制 成 对 照 药 材 深 液 。 照 溥 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 . 吸 取 [5 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 一 10wl 与 
对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 健 胶 G 溥 层 板 上 ,以 甲 本 - 乙 
REGO: DARFA ,展开 .取出 ,上 防 十 ,放置 1 小 时 后 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 欧 材 色 
BER ZB DE D. TH el Bit (6, 89 e OC E DE A. 

【检查 】 重金 属 WA ih. AF. 1.0g, 依 法 检查 ( 通 
则 0821 第 二 法 ), 含 重金 属 不 得 过 10mg/kg。 

砷 盐 。” 取 本 品 , 研 细 , 取 0.2g, 加 气 氧 化 钙 1g, 加 少量 水 ， 
搅 匀 , 烘 干 ,用 小 火 缓 缓 炽 灼 至 器 化 ,再 在 500 ~ 600€ JUS] E 
完全 灰 化 (同时 作 空 白 , 留 做 标准 砷 考 用 ), 放 冷 ,加 盐酸 7ml 
使 溶解 ,再 加 水 21ml, 依 法 检查 (通则 0822 第 一 法 ), 含 促 盐 
不 得 过 l0mg/kg. 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% ERE IG UL CA2Z * 58) 为 流动 相 ; 检 测 小 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 基 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 60% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 60% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 0 

本 品 每 lg EES ARS H CCa Hi On ) 计 ,不 得 少 
Jq 10.6mg. 7 

【功能 与 主治 】 芳香 化 湿 , 清 热 解 毒 。 
dA BC «59 Pol IK > ER XS CIE 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 


L3 


HFAA, H 


【注意 】 RAWE SR 63 me y. 
【贮藏 】 UH. 
S BN RE S XL 
Aifu Nuangong Wan 
[45751 X nrOxo120g Rim 240g 
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T] X A 80g 肉桂 20g 
当归 120g JI 2$ 80g 
白 革 ( 酒 炒 )80g 地 黄 40g 
炙 黄 区 80g 续 断 60g 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 R5]. $E 100g 粉 
末 加 炼 蜜 110— 130g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 褐 色 至 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 ， 
BH mw wx. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 工 字 形 毛 棕色 或 
焦 黑 色 ,弯曲 , 柄 2 一 4 细胞 (艾叶 )。 非 腺 毛 2 一 6 细胞 , 胞 腔 
有 的 充满 红 棕色 物 ; 腺 毛 头 部 多 细胞 , 樟 圆 形 , 含 标 黄 色 至 标 
红色 物 , 柄 2 一 5 细胞 ( 制 吴 荣 英 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 
棕色 至 红 棕 色 分 沁 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排 列 ( 醋 香 附 )。 
薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 上 ,有 极 微细 的 斜 问 交错 纹理 (当归 )， 
E RR P5 ih ELIO Z^] 45ym., 存 在 于 淡 柠 黄色 皱 缩 的 注 壁 细胞 
中 ,常数 个 排列 成 行 ( 续 断 ) 。 纤 维 直 径 15 35pm , BEJEE, GC 
化 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 (月 加 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 
纵 裂 纹 ,两 端 断 裂 成 沉 状 或 较 平 截 ( 炙 黄 氏 )。 石 细胞 类 方形 
或 类 圆 形 , E — iE 3E E CIA] IO 

(2) BUR dh 9g. BERE. TL. SE 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 正 已 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 正己 烷 制 成 每 1ml E 2m 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 20p1、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF» W JEA 
上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (19 : DARFA. REF. WE. ET.ES 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 噶 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 
液 ,放置 片刻 ,考点 渐变 为 检 红 色 ，。 

(3) 取 本 品 4. 5g, 筋 碎 , 加 乙醇 10ml, 加热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 条 芮 对照 药材 0. 2g， 
同 法制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 .分别 点 于 同一 硅胶 G WERE. 
正 丁 醇 -醋酸 -水 (2 : 1 : 1) 的 上 层 深 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 水 5ml 浸润 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, $5] ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 2 BUS £i HON RAS Jn Z Bl 
成 每 lml fr 2mg 的 溶液 .作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10nl ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G MEE b. — M iE OEC RICH NS 
(40 : 5 : 10 : 0. 2 28 JETER] ETT PWE, EF iA 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 水 5ml 浸润 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml. $$ 5] ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 扫 试 液 洗涤 2 次 ， 
每 次 30ml, 弃 去 氮 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 深 


解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 溥 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 Spl. 7) 9] js 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 申 醇 - 水 (13 : 7 : 2) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10 外 硫酸 乙醇 溶 
液 ,在 110C 加 热 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ., 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 


【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合体 胶 
为 填充 剂 EZ. 8-0. 176 BERE TEE C12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 导 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 计 药 匠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 小 蜜 丸 , 切 碎 , 取 2g, 精 密 称 
定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 其 ,超声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 基 ,用 
50 如 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 . 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芍 以 芍药 昔 (C: Ho Oi ) 计 ,小 蜜 丸 等 1g 不 得 
少 于 0.45mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 理气 养 血 , 暖 宫 调经 。 用 于 血 虚 气 滞 .下 
焦 虚 寒 所 致 的 月 经 不 调 、. 痛 经 , 症 见 行经 后 错 、 经 量 少 . 有 血 
H LN IA ERAT INS V TER REA BRE ERR o 


【用 法 与 用 量 】 UN. 98: XL— 3X 9g. X EDU K 1 
Jb, E] | 次 。 
【规格 】 KEIL 每 丸 重 9g 


【贮藏 】 密封 。 


A HS E 


Jiaolong Jiaonang 


[4h55] HÄH 80g DAJE IH 26 tit) 
CA GAJ 取 龙 胆 总 车 粉 ,加 适量 的 淀粉 , 制 颗 粒 , 装 入 胶 
圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


【性 状 】 本 品 为 便 胶 赛 ,内容 物 为 黄色 至 棕色 的 颗粒 ; 味 
[3 0 
【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0.1g, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ， 


滤 过 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 龙 胆 苦 并 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
GF 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (20 : 2: 1) 为 展开 剂 , 展 
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开 , 取 出 ,了 蜡 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 , 照 (含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色 谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 普法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
a : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 

论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 龙 胆 若 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1m] 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 内 容 物 ,人 研 细 , 取 
约 20mg, 精 密 称 定 , 置 20ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 溶 解 并 稀释 至 
刻度 HESI , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ak dh BOREGE JE RH wWPdT CCua Ho Oo ) 
90. 025 —110. 0%. 

【功能 与 主治 】 清 肝 泄 热 。 用 于 功能 性 消化 不 良 属 肝 骨 
HRUE Æ JE Ii A Meta k RRE O FOE. 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


应 为 标示 量 的 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。4 周 为 一 

【注意 】 〈1) 偶 见 恶心 .呕吐 、 食 欲 不 振 、 腹 痛 及 轻 度 
B S. 

(2) 脾 胃 虚 寒 者 忌服 。 


【规格 】〗 FAA REH 80mg 
【贮藏 】 密闭 , 置 阴 疗 干燥 处 。 


Je dme Xd 


Æ dh H Je REEL FLU] S JU Gentiana macrophylla Pall. 的 
干燥 根 经 提取 加 工 制 成 的 总 苷 。 

[ 制 法 ] 取 和 桑 欧 粗 粉 , 照 流 浸 襄 与 浸 襄 剂 项 下 的 渗 渡 法 
(通则 0189) ,用 80% Z BETETRGRI ,浸渍 48 小 时 后 ,进行 渗 渡 ， 
收集 渗 滤 液 。 渗 滤液 回收 乙醇 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 通过 D101 
卉 大 孔 吸 附 树脂 柱 ,用 30% 乙 醇 洗 脱 。 收 集 洗 脱 液 , 减 压 浓 
缩 ,干燥 ,粉碎 , 即 得 

[性 状 ] 本 品 为 黄色 至 棕色 粉末 或 小 块 ; 气 微 , 味 苗 、 
MHE o 

[鉴别 ] 取 本 品 20mg, 加 甲醇 10ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
i. 25 BUE B iE PONE BR as vn HR PE | EX RE 1ml d lmg B978 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (20 : 2: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 


e 760 > 


VAN dE dE RE DLE RENE 。 


中 国药 典 2015 4E, 


相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 中 不 溶 物 取 本 品 1g, 精 密 称 定 ,加 水 25 
搅拌 使 溶解 , 置 离心 管 中 , 离 心 1 小 时 (速度 为 每 分 钟 10 
转 ) ,或 离心 30 分 钟 ( 速 度 为 每 分 钟 2000 转 ), 弃 去 上 清 液 ， 
淀 再 同 法 重复 5 次 ,每 次 用 水 25ml。 沉 深 用 少量 水 洗 入 已 
燥 至 恒 重 的 玻璃 蒸发 阵 中 , 置 水 洽 上 蒙 干 ,在 105 'C T RE 

遗留 残渣 不 得 过 5.026. 

干燥 失重 ” 取 本 品 约 0.5g ,精密 称 定 ,在 105C 干燥 至 

重 , 减 失 重量 不 得 过 9.0%% (通则 0831). 

炽 灼 残渣 ” 取 本 品 1g, 精 密 称 定 ,依法 测定 (通则 0841 
遗留 残渣 不 得 过 2.026, 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nt 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 及 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 WAE in 0g MERERI E 10 
量 瓶 中 ,加 流动 相 适 量 , 超 声 处理 ( 功 率 300W ,频率 25kH 
10 分 钟 。 加 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 龙 胆 若 苷 (Cie Hz 0s ) 不 得 
CT 50.096, 

贮藏 ] 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


[制剂 ] HÈRE 
古 汉 养生 精 口服 液 

Guhan Yangshengjing Koufuye 
[4^5] 人 参 XE 

AE 枸杞 子 

女 贞 子 ( 制 ) o RAT 

PEF HAJ 

KHA 炒 麦芽 

黄精 ( 制 ) 
【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 、 微 吉 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提 各 


次 (30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,依次 用 氨 试 液 20ml, 
20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g ,内径 为 10 一 15mm) 上 ， 
水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 5026 LE 100ml DEL. i 
洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 

取 人 参 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WT ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正本 醇 振 播 提 
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2 次 ,每 次 20ml， 
解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 人 参 皂 并 Rb KASEP Rg 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg BUTS UR. TEAM BS GROS 
液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 与 对 照 
药材 溶液 各 Sul. BEI m A A € 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ 
板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (4: 1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 'C Ji 2A 
至 广 点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 黄芪 申 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 
DARF A. HE JF. CHR. BEES DA. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 伟 加热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 

(3) 取 本 品 20ml, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, RI% 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 乙 酸 乙 酯 
液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
ee T 60 Ce 
酸 (20: 10 : 0. D JE TRI E JF, Bc iH B. o 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
位 置 上, 显 相同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 加 乙酸 乙 酯 50ml, 振 摇 提 取 , 取 乙酸 乙 
酯 液 , 蒸 干 . 残 河 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 淫 羊 荐 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 1041, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EE M&S D. S E 


酷 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10:1:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 
于 , 喷 以 2 名 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点， 
【检查 】 相对 密度 应 为 1.15~1.20( 通 则 0601), 
pH 值 应 为 4.0 一 6.5( 通 则 0631) 。 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER A HR- C30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 

论 板 数 按 淫 羊 履 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORE P X) E mi E AH A BRE, 
加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 BONDEN 5ml, Æ 50ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, Ai R 25kHz) 30 分 


合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
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钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml EEFE NFE dT (Ca HO ) 计 ,不 得 少 
于 0. 60mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 , 滋 肾 , 益 精 。 用 于 气 阴 亏 虚 、 肾 精 
不 足 所 致 的 头 举 、 心 怪 、 目 有 眩 、 耳 鸣 、 人 健忘、 失眠 、 阳 痿 遗精 、 疲 
乏 无 力 ; 脑 动脉 硬化 、 冠 心病 .前 列 腺 增生 .更 年 期 综合 征 、 病 
后 体 虚 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 

【规格 】 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 黄精 ( 制 ) 


一 次 10—20ml.— H 2—3 XX, 


EUR GERE C UE UR L2 IE CUERO HE T3 ISTE HC 


出 ,和 干燥。 
古 汉 养生 精 片 
Guhan Yangshengjing Pian 
【处 方 】 人 参 X EUR 
AT 枸杞 子 
女 贞 子 ( 制 ) $& ££ 
EE EE H^j 
Hg kb AE Ze 
黄精 ( 制 ) 
LERI 本 品 为 注 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 神色 至 黑 宰 
色 ; 味 微 否 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 


50ml ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 莱 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 董 华 对 照 品 , 加 申 醇 制 成 每 
1ml & lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 十 同一 健 胶 G 
溥 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 -本 酮 -甲酸 -水 (10 : 1:1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 "C 加 
热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 赴 点 。 

(2) 到 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 溥 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y - 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 10 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 十 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 

DRA m 20 上 请 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 

理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 以 水 饱 


。 761 * 
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和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 (30ml,20ml, 20ml) ,合并 正 丁 醇 
液 , 依 次 用 氨 试 液 20ml, 水 20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 敬 药 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 Spl, BETA m 8 
液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 
M-P AE-IP AS CAO : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 和 干 , 喷 
以 5%% 香 草酸 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
án € RE "P ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 局 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 剩余 的 供 试 品 溶液 ,加 在 中 性 氧化 
fif C100— 200 目 ,8g, 内 径 为 10 一 15mm) 上 ,以 水 50ml 洗 
脱 , 奔 去 水 液 ,再 用 50% 乙 醇 100ml zt cu S ERE ZR. 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 
材 1g, 加 用 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 若干 ,残渣 
加 水 20ml 使 溶解 ,用 以 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 .每 次 
20mjl, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb AAS Ë Rg Xf BUS Jn HH 
醇 制 成 每 1ml 各 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 
Sul. Bi in ERR 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
萨 -乙酸 乙 酯 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bx cT. mEUA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 , 置 紫 外 光 灯 (365nmy) 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 ，。 

(5) 取 黄芪 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](4) 项 下 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 洲 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1:1) 
为 展开 剂 ,展开 .取出 ,上 晾 干 ,; 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
103 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 二, 显 相同 颜色 的 议 点 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 四 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 礁 胶 
为 填充 剂 A ZHE- : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 幕 疹 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 
率 300W ,频率 25kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 18 51, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m GH E E XX A AE P CC Ha OD tH, RED 
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于 1.2mg。 

【功能 与 主治 】 补 气 , 滋 肾 , 益 精 。 用 于 气 明 亏 虚 、 肾 精 
^ Re Br Sc f 3 Se b, EL RE LEES Ls AR. R EUR 
乏 无 力 ; 脑 动脉 硬化 、 冠 心病 .前 列 腺 增生 ,更 年 期 综合 征 、 病 


EEN ERRERA. 
【用 法 与 用 量 了 了 口服 .一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 片 重 0.41g 
~- [ER] 密封 。 
ENFERMA 
Guhan Yangshengjing Keli 
【处 方 】 A28 $ E E 
ERT Hd 
女 贞 子 ( 制 ) RT 
EE E 
X Hx 炒 麦芽 
黄精 ( 制 ) 
【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 至 深 棕 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、 
EC o 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 40g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 


10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 敬 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IET BR d HER. 3 次 (30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 依 
次 用 氨 试 液 20ml, 水 20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 lml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 
为 10 一 15mm) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 5006 BE 
溶液 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 lml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 Lm] 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 站 
Rb RASET Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 各 含 1mg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 对 照 品 溶液 与 对 照 药 材 溶液 各 5pl, 供 试 品 溶液 10pj， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -水 
(411: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 避 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 黄芪 甲 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 深 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 曲 溶液 各 5~ 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 柄 -甲酸 -水 
(5:3:1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 105 尼 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 冒 紫 外 光 灯 (365nm) 
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下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 乙酸 乙醚 
50mjl, 超 声 处 理 30 分 钟 , 取 乙酸 乙 酯 液 , 燕 于, 残 漆 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 加 水 
100ml.J 3X 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 1041. 2r 31 d TT 8] — 8E EE G 薄 层 板 上 ,以 石油 
配 (30~60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 更 点 。 

(4) 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 m 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。. 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
对 照 品 溶液 及 -鉴别 (3) 项 下 供 试 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 1 1 : 
l1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2 名 三 氯 化 铝 乙醇 溶 
液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) F f$ 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 20g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 3 次 (30ml, 20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 到 液 , 依 次 用 氮 
试 液 20m1. 水 20ml HR, RETER., Z T RA i p A 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
R lmg 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 Sul BED S TRE 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 (40:5:10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 596 E 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 土 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 财 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
AAAA: LAZAR- GO : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蕊 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RUE BO Boi HO NEUE. 
加 甲醇 制 成 每 m 含 25pg 的 溶液 , 即 得 . 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 适量 , 研 细 , 取 约 
2. 5& ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 称 
定 重 量 ,加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 汛 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g AEE E E E H CC Hio。O1s ) 计 ,不 得 少 
于 0. 36mg. 

【功能 与 主治 〗 补 气 , 滋 肾 , 益 精 。 用 于 气 阴 亏 虚 、 肾 精 
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不 足 所 致 的 头晕 .心地 目眩 .耳鸣 .健忘 、. 失 眠 .阳痿 遗精 、 疲 
乏 无 力 ; 脑 动脉 硬化 、. 冠 心病 .前列腺 增生 .更 年 期 综合 征 . 病 
后 体 虚 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 10~208g, 一 日 2 次 。 

【规格 】 (DERE 10g (DERF 15g 

[rl EH. 
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【处 方 】 

【 制 法 】 
于 燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 特异 , 味 苦 、 广 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 非 腺 毛 2— 6 细胞 , 胞 腔 内 有 的 充 
满 红 棕色 物 ; 腺 毛 头 部 多 细胞 ,椭圆 形 , 含 棕 黄色 至 棕 红 色 物 ， 
A 2 一 5 细胞 ( 吴 荣 英 )。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 2g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 右 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 iml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 3pl、 对 照 药材 溶液 及 
对 照 品 溶液 三 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 沙 层 板 上 ， 
以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12:3:6:3:1) 
为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 佐 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 闫 色 的 荧光 考点 。 

(DER R A X R A H 0.2g, 加 乙醇 10ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 吴 荣 贡 次 碱 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 ， 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [5 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 
品 溶液 5 由. 上述 对 照 药 材 深 液 和 对 照 品 溶 液 各 lp1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 申 醇 
(19 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙醇 
溶液 ,在 105C 加 热 3 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
HARA: UA Z A-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 (磷酸 调 pH 
值 至 3.0)(25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 350nm。 理论 板 数 
按 盐 酸 小 殉 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 盐酸 小 驳 碱 对 照 品 适量 .精密 称 


黄连 600g RRA 100g 
LA E — SR ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 丸 ， 
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定 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 Iml 含 50pg 的 溶 
m BIB. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 液 
100ml, 称 定 重 量 , 冷 浸 1 小 时 后 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 扬 
色 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 l 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黄连 以 盐酸 小 万 碱 (Czo。 Hi NO, * HCDit, 
不 得 少 于 31mg。 

【功能 与 主治 】 泻 火 , 玖 肝 , 和 胃 ,止痛 。 用 于 肝火 犯 胃 ， 
腕 胁 疼痛 , 口 苦 嗜 杂 ,呕吐 酸 水 ,不 喜 热 饮 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 密封 。 


TERR 


Zuojin Jiaonang 


[475] 黄连 1284g RRA 214g 

[50:51 VUA EUR. EUR ES 71g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 
吴 荣 黄 与 黄连 用 60% 的 乙醇 加 热 回 流 提取 三 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1.5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,回收 
乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ,加 人 吴 荣 英 细 粉 , 混 匀 , 烘 干 ,粉碎 ,加 人 
适量 的 泻 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 红 棕色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 特 异 , 味 苦 。 

(EI) (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 荣 英 对 照 药材 
0.2g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 吴 荣 黄 次 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 水 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
lp 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 围 
醇 (19 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105'C 加 热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 稀释 10 倍 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 局 碱 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Im 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (12 :3:6:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 燕 气 预 饱 和 的 展 
开 和 内 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 


* 764 。 


中 国药 典 2015 年 版 


品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA Z RE -0. 05 mol/L. SERe — SUPR ARS : 75) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 繁 碱 峰 计 算 应 
不 候 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 1m] 含 30pg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. lg, 精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 混 合 溶液 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 ， 
摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 殉 续 滤 液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
12 000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 或 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 记 碱 (Cz H NO, * HCD èH, 
不 得 少 于 40mg。 

【功能 与 主治 】 演 火 , 疏 肝 ,和 骨 , 止 痛 。 用 于 肝火 犯 胃 ， 
Wc PET, CU ZEE ,呕吐 酸 水 ,不 嘉 热饮 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 服用 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 2 次 。 


15 日 为 一 个 疗程 。 
[Xl 每 粒 装 0. 35g 
【贮藏 】 密封 。 
€ 6X, 
Shihu Yeguang Wan 
Mus 
[4721 fi 30g - . AŽ 120g 

山药 45g ”茯苓 120g 
甘草 30g AAKA 30g 
枸杞 子 45g ATF 45g 
地 黄 60g 熟地 黄 60g 
五 味 子 30g 天 冬 120g 
ZZ 60g e [45g 
防风 30g ME 30g 
AX Eb 156 30g 黄连 30g 
ÆRE 45g 菊花 45g 
ikAw 30g HÉT 30g 
决明子 45g 水 牛角 浓缩 粉 60g 
山羊 角 300g 
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【 制 法 】 以 上 二 十 五 味 , 除 水 牛角 浓缩 粉 外 ,山羊 角 键 研 
成 细 粉 ;其 余 石狮 等 二 十 三 味 粉 碎 成 细 粉 :将 水 牛角 浓缩 粉 与 
上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 名 。 每 100g 粉末 用 炼 守 35 一 50g 加 
适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 如 :或 加 炼 蜜 95 一 120g 制 成 小 
蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 的 水 蜜 丸 、 棕 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 
丸 ; 昧 甜 而 苗 。 

[3590] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 气 醚 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , H 
6pm( 茯 苓 )。 纤 维 表面 类 图 形 细胞 中 含 细 小 圆 形 硅 质 块 , 排 
列 成 行 ( 石 解 )。 红 维 束 周 转注 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 
纤维 (甘草 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 种 皮 
石 细 胞 淡 黄 色 , 壁 波状 弯曲 ,有 时 内 含 棕色 物 (枸杞 子 ) 。 种 皮 
表皮 石 细胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 
腔 含 暗 棕 色 物 (五 味 子 )。 石 细胞 长 方形 或 长 条 形 ,直径 50— 
110pm, 纹 孔 较 细密 (天 冬 )。 石 细胞 橙黄 色 , 贝 壳 形 , 壁 较 厚 ， 
较 宽 一 边 纹 孔明 显 ( 苦 杏仁 )。 种 皮 细 胞 暗 红 棕色 ,表面 观 多 角 
形 至 长 多 角形 ,有 网 状 增 厚 纹理 ( 青 和 茜 子 )。 种 皮 栅 状 细 胞 一 
列 , 其 下 细胞 中 含 草酸 钙 簇 唱 及 方 晶 (决明子 )。 花 粉 粒 类 圆 
形 ,直径 24~34pm, 外 壁 有 刺 , 长 3 一 5pm, 具 3 个 萌发 孔 ( 菊 
花 ) 。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30um( 防 风 )。 不 规则 碎 块 
WAR LERMA. KEHRA DARLA). 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, GE BRE; R BUDE L kE L 9g, 剪 
碎 。 加 甲醇 50ml, 置 水 浴 上 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 4g, 加 甲醇 20ml, 
置 水 洽 上 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 
了 到 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 5pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 lnl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 乙 酸 乙 酶 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 饱和 的 展开 和 内 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 填 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 条 , 显 相 同 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 

(3) 取 川 车 对 照 药材 1g, 加 石油 酶 (60 一 90C )10ml, 浸 泡 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 及 上 述 对 


照 药材 溶液 ud, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 . 


(60—90'C)-Z, BE Z, BR C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2? 项 下 的 剩余 供 试 品 溶液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 
10ml 使 溶解 ,加 在 已 处 理 好 的 聚 酰胺 柱 (30 一 60 目 , 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 15cm, 水 湿 法 装 柱 ) 上 , 先 用 水 洗 脱 至 洗 脱 液 
近 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 
TY ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 新 橙 皮 童 
对 照 品 . 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0.5mg 的 混 


石 解 夜光 丸 


合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 由, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 两 
酮 -醋酸 -水 (4 : 1: S REGTEGRI ER UB LUE EZR 
化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
碎 。 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 
挥 干 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 。 滤 
液 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 15ml 
洗涤 FERRA RETER., T. RA h P 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 昔 Rg XL GALA S SH 
Re 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
104]. 对照 品 溶液 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 
甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 及 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 到 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
碎 。 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 秸 用 
水 20ml 溶解 ,加 盐酸 2ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 
冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 
酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取决 明子 对 
照 药材 0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 甲 醚 对 
照 品 .大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 2mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (30 一 60C) -甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 氨 蒸 气 中 隅 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】》 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA: AZ, BRE 85 Re — CER PER [ A-o. 05 mol/L 磷酸 二 
氧 钾 溶 液 ( 每 100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g(25 : 750. Bi 
以 磷酸 调节 pH 值 为 4.0](30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
265nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 右 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 右 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 制 成 每 1m] 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 1. 5g. 精 密 
称 定 ;或 取 小 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 2. 5g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 
下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 2. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
JA sk R- FR ECT : 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 上 述 混 合 溶 液 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Suls 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m ey ER XE DA SERES SERE CC Hi NO, * HCD T ,2K 8E 
丸 每 1g 不 得 少 于 0.41mg:; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 27mg; 大 
蜜 丸 每 妨 不 得 少 于 1. Smg. 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 补肾 , 清 肝 明 目 。 用 于 肝 肾 两 亏 , 阴 
Hi CHE POBRE EI FIEL EIE. 


[HikS5RE) 口服 。 水蜜 丸 一 次 7.3g.)3EAL— X7 


11g, 大 蜜 丸 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 大 蜜 丸 ”每 丸 重 5. 5g 
[ml 密封 。 
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[575] 广 金 钱 草 3125g 

【 制 法 】 取 广 金钱 草 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 ,加 5 倍 量 85% 乙 醇 , 充 分 搅拌 ， 
静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 高 状 , 王 燥 , 加 辅料 适量 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Hr ,或 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 宰 色 的 片 或 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ; 包 衣 
Hr BR BU Je ERG ES kE E. 

[3501 《〈1) 取 本 品 研 成 细 粉 , 取 约 1g, 加 1% 盐酸 的 
707€ C, BER 10ml, 温 热 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 去 乙醇 ,加 水 
5ml 使 溶解 , 滤 过 。 取 滤液 各 lml, 分 置 两 支 试管 中 。 一 管 中 
JU BR (E SE BR AGO 2 滴 , 生 成 橘红 色 沉 淀 ; 另 一 管 中 加 三 硝 枯 莱 
酚 试 液 2 滴 , 生 成 黄色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 研 成 细 粉 , 取 约 1g, 加 稀 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 去 乙醇 , 残 潜 加 水 5ml 使 溶解 ,用 乙酸 
乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15mjl, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 无 水 乙醇 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 金钱 草 对 
照 药材 2g, 加 稀 乙 醇 30ml. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1l, 分 别 点 于 
同一 以 含 1%% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 -本 酮 (6 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 
KAPE ,斑点 颜色 加 深 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 , 通 淋 排 石 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 的 热 淋 . 石 淋 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 水 痛 、 或 尿 有 砂 石 ; 尿 路 结 
石 ` 肾 重 肾 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 HETRE O0. 12g 

【贮藏 了 密封 。 
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[45] BT 750g 肉桂 120g 
ER 75g 红 花 375g 
du 60g 

【 制 法 】 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 , 即 得 . 


DERI 本 品 为 浅 红 棕色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 酸 、 辣 ， 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : OMETE. H 
圆 形 或 类 圆 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 密 ( 石 榴 子 ) 。 石 细胞 类 圆 形 或 类 
长 方形 ,直径 32 一 88km, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 种 皮 细 胞 红 标 
色 ,长 多 角形 ;* 整 连珠 状 增 厚 ( 划 芒 )。 花 粉 粒 圆 球形 或 燃 圆 
É ,直径 约 60pm;, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 内 种 皮 厚 
壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 
E). 

(2) 到 本 品 约 3g, HL — CEP o 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 E 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芝 蓉 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 到 胡椒 碱 对 照 品 适量 ,加 三 氧 甲 烷 制 成 每 
iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 园 一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 晓 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
及 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
到 肉桂 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 ,再 取 桂 皮 醛 对 
昭 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 本 (60~90C )- 忆 
酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 喷 以 二 硝 基 葵 有 时 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 及 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 加 甲醇 15ml, 回 流 提 取 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 ( 临 用 新 制 );。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 忆 
酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 0.4: 2 : 3) 为 展开 剂 STE RGB BST. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 的 相应 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (70 ; 30 : 0.06) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 343nm。 理 论 板 数 按 胡 椒 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 胡椒 碱 对 照 品 适量 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 胡 椒 碱 0. 2mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
80W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
A B8 BERE] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A nie EX UL BM CC; Hs NO;) 计 ,不 得 少 
F 1.0mg. 

【功能 与 主治 】 漫 胃 益 火 ,化 滞 除 温 , 温 通 脉 道 。 用 于 消 
化 不 良 .食欲 不 振 、 寒 性 腹泻 等 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 一 3 次。 

【规格 】 每 袋 装 1.2g ” € 
【贮藏 】 Em we. 


右 n 
Yougui Wan 
【处 方 】 熟地 黄 240g 炮 附 片 60g 
肉桂 60g 山药 120g 
MARN 90g 黄 丝 子 120g 
鹿角 胶 120g 枸杞 子 120g 
当归 90g 盐 杜仲 120g 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 除 鹿角 胶 外 ,熟地 黄 等 九 味 粉碎 成 细 
粉 , 过 得 , 混 匀 。 鹿 角 胶 加 所 酒 炖 化 。 每 100g W R An Hk SE 
60— 80g 与 炖 化 的 鹿角 胶 , 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 
至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 石 细胞 类 
圆 形 或 类 长 方形 , 壁 一 面 非 薄 ( 肉 桂 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 , 表 
面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 略 连 珠 状 增 厚 ( 酒 黄 肉 ) 。 淀 粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 , 直 径 24 一 40wm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 种 皮 
石 细 胞 淡 黄 色 , 壁 波状 弯曲 ,有 时 内 含 棕色 物 ( 枸 杞 子 )。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204 乙 法 )， 
用 正己 烷 替 代 二 甲 蘑 ,加热 蒸 馆 1 小 时 , 取 正 已 烷 液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 » 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 桂皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lul 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ]3(2? 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 Aih, MF, A — f$ 3E CE BE C, BET 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
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色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 适量 , 剪 碎 , 称 取 18g, E 
REEE P., MARR 10ml, 拌 匀 , 放 置 2 小 时 ,加 乙醚 
100ml , 振 摇 1 小 时 ,放置 24 小 时 , 滤 过 , 滤 酒 用 20ml 乙醚 分 
次 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,用 稀 盐 酸 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 酸 液 ,加 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 乙醚 振 摇 提取 3 
次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,精密 称 定 , 加 无 水 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 EARNE RAR., MA 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15d XE BS dS PE W 
Aul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -二 
乙 胺 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 到 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 
试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,出 现 的 
斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 出 现 斑点 。 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LJ Qu A nx nij FH Bg- 7, 58-0. 05 6 REPRE EE (1 14 : 
8: 87) ÀJ UL AH REO IK Oy 236nm., MiA AGk E e drug 
计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 革 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 
党 丸 , 剪 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 
40kHz)15 分 钟 使 溶 散 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10kl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 酒 莫 肉 以 马 钱 苷 (Cu Hes Oo ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 20mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 80mg. 

【功能 与 主治 〗 AIAH RA. ATAARE. fr 
LAGE REA US ,精神 不 振 EE BER LH REGULIS COE UE, 
尿频 而 清 。 

【用 法 与 有 用量】 口服 .小 塞 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 1 
丸 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 
E 9g 

【贮藏 】 密封 。 


(1) 小 蜜 丸 每 10 iLE 1.8g (2) 大 蜜 丸 每 丸 
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乳酸 钙 炒 鸡 内 金 
维生素 D: 葡萄 糖 酸 钙 


[5/75] 以 上 十 六 味 , 炒 鸡 内 金粉 碎 成 细 粉 ,党 参 . 黄 共 、 
I X A BHAR .山药 . 醋 南 五 味 子 .茯苓 .大 吏 HAWAA 
三 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ; 醋 龟 甲 EA R 
加 水 煎 豆 四 次 ,每 次 2 小时, 滤 过 ,滤液 与 党 参 等 提取 液 合 并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.32—1.38(2070 I 88 E. EUER XS 1: 
粉 .维生素 D; .乳酸 钙 SORORE NE PERI EERE A ERE. 
香精 适 若 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 糊 
Té P RN . 阿 司 帕 坦 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 放 冷 ,加 入 橙 油 , 混 
^] Bl iX 600g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 淡 黄 色 至 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

LNI (DORER 3g, 研 细 , 加 水 15ml, 加 少量 活性 炭 
脱色 , 滤 过 ,滤液 调节 pH (Bf s ESTE. DISC EE GEI ER 
HENE: DA ,沉淀 不 湾 于 醋酸 ,但 溶 于 盐酸 。 

《2) 取 本 品 30g 或 18g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 正 丁 醇 100ml， 
超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ， 
每 次 35ml, 继 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 至 中 性 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 
FRAT RAMP 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芪 甲 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 上 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 土 ,以 三 气 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 水 (10 : 20 : 11 : 5)10C 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 亿 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 楷 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 人 殿试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,日 光 下 显 相同 的 棕 褐 色 斑 点 ;紫外 光 下 显 相 同 的 橙黄 色 
荧光 斑点 。 

(3) 到 本 品 30g 或 18g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 饱和 的 正本 醇 
80ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 
IE T BSERRRACT ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
BAR I RE A kt 0.5g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 15ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 
RAT RAMAR 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 巾 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 (19: 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 30g 或 18g (无 蔗糖 ), 加 水 100ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙 
醋 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 振 扬 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 


: 768 > 
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0. 5gy 加 水 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 葵 取 两 
次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 
次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 弃 去 
水 液 , 正 丁 醇 液 置 水 洽 上 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药 
材 溶液 lp EARR 5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 
液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 冰 柄 酸 -甲酸 -水 
(15.:1:1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10 76 lii Z 
醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g 或 6g (Jc BE BIO . BT 28. 2 5 d SE C30 — 
60'C)35ml, 超声 处 理 30 2p fh 28 zb UE RE BET 3X d DLL IS 
10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 维 生 素 Do 对 照 品 ,用 甲 
醇 制 成 每 1ml A loug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 
色谱 法 (通则 0512)7 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 填充 
剂 ; 以 申 醇 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 10p1, 分 别 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

《检查 】 除 溶化 性 不 检查 外 ,其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 碳 酸 钙 基准 物 约 
60mg, 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 10ml 湿润 后 ,用 稀 盐 酸 5ml 溶 
解 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 25ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 4$], S HR 1.0ml、1. 5ml, 2. 0m1, 2. 5ml 和 3.0ml, 分 
31H 25m 量 瓶 中 ,各 加 铀 试 液 1ml, 加 水 至 刻度 , 播 勺 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 义 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 0. 5g 或 0.3g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 100ml EA 
中 ,用 水 10ml 湿润 后 ,用 稀 盐 酸 5ml 溶 解 , 加 水 至 刻度 , E 
5 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 铀 试 液 
1ml, 加 水 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 ” 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 ,依法 (通则 0406 
第 一 法 ) 在 422. 7nm 的 波长 处 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 钙 (Ca) 不 得 少 于 45. 0mg。 E 

【功能 与 主治 】 强 筋 壮 骨 , 和 骨 健 脾 。 用 于 治疗 和 预防 
小 儿 斧 偿 病 .软骨 病 ; 对 小 儿 多 省、 夜 集 、 食 和 欲 不 振 、 消 化 个展 、 
发 育 迟 缓 也 有 治疗 作用 ，。 | 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 二 岁 以 下 一 次 5g 或 3g( 无 
芒 糖 ) ,二 至 七 岁 一 次 7. 5g 或 4. 5g OG REND ,七 岁 以 上 一 次 
10g 或 6g CREBRO ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (DERE DRRR ER) 

【贮藏 】 密封 
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地 黄 76g 当归 61g 
HEF 61g 菊花 6lg 

盐 车 前 子 61g 决明子 61g 
柴 胡 61g 防风 6lg 
E olg KW 6lg 
黄连 olg Miu 6.33g 
大 黄 101g 冰片 8g 

熊 胆 粉 1. 27g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 熊 胆 粉 、 浒 荷 脑 , 冰 片 .黄连 分 别 
研 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 其 余 龙 胆 等 十 三 味 , 加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1. 30~1. 32(60'C) 的 稠 畜 ,干燥 ,粉碎 ,过 籍 , 与 
上 述 粉末 及 适量 淀粉 混合 ,过 筛 , 混 义 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 浅 棕 色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 ; 气 清凉 , 味 苦 MF. 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 
B 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 莱 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 
振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,浓缩 至 约 20ml, 用 
12%% 碳 酸 氢 钠 湾 液 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 碳酸 氢 钠 
液 ,用 乙酸 乙 酯 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 碱 液 
用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 男 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 10mi, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 到 上 述 三 种 
溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 三 氯 
甲烷 - 冰 和 醋酸 (8 : 8 : DARRA, RETE LUIS BUT BEDA 196 
铁 氰 化 钾 -1% 三 氢化 铁 (1 : 1) 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 横 子 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 柑 子 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G WU AR E DL CB CUR EEG : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 BsF EDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药 林 色谱 
相应 的 位 置 土 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 乙醇 50ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 氨 试 液 10ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 (20ml,20ml,10ml) ,合并 正本 
醇 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 20ml PESE. RETER, RT, R 
iN 8E 4ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~200 目 ,3g， 
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内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 乙醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 
照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 
(2 :4:3:0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 艳 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
R lm 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 3p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6 : 
1.5:3:1.5:0.3) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 缸 内 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,至 少 显 三 个 相同 颜色 的 荧光 
Pra. 

ORE d P3 2. 5g, 加 乙醇 20ml, 加 热 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 燕 干 ,残渣 加 10% 氨 氧化 钠 溶 液 10ml, 超 声 处 理 使 溶解 ， 
在 120C 加 热 水 解 2 小 时 , 放 冷 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3， 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 熊 去 氧 胆 
酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 
冰 酷 酸 - 水 (10 :5:3:5:1) 的 上 层 洲 液 ( 临 用 配制 ?为 展开 
JR] ,展开 LECHE LEUTE SEU 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C Jn d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 RUE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.4g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 混 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
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104], 3E A CIR. HEC ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 粒 含 龙 胆 以 龙 胆 苦 苷 (Ci Ha Os ) 计 ,不 得 少 
T 09. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 散 风 ,止痛 退 冉 。 用 于 风 热 或 肝 经 
湿热 引起 的 目 赤 肿 痛 .着 明 多 泪 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 

【贮藏 】 密封 。 


龙 胆 泻 肝 丸 


Longdan Xiegan Wan 


【处 方 〗 同 龙 有 盟 演 肝 丸 (水 丸 ) 

【 制 法 】 以 上 十 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 。 每 100g 粉 
Jn f SE 160— 170g HRE ARKE A, B. 

【性 状 】 本 品 为 黄 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 苦 M. 

【鉴别 】 同 龙 胆 泻 肝 丸 ( 水 丸 )[ 鉴 别 ](1)，。 

【检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 】〗 清 肝胆 , 利 湿热 。 用 于 肝胆 湿热 , 头 掌 目 
赤 , 耳 鸣 耳 萝 , 耳 肿 疼痛 , 胁 痛 口 蔡 , 尿 赤 涩 痛 , 湿 热带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 6 一 12g(30 一 60 丸 )， 
大 蜜 丸 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 uum. 

【规格 】 (1) 小 蜜 刀 每 100 AE 20g 
重 6g 

[PI 密封 。 


DKEA 


龙 胆 泻 肝 丸 (水 丸 ) 


Longdan Xiegan Wan 


JE BB 120g 
A 60g 
HE 120g 
盐 车 前 子 60g 酒 当 归 60g 
地 黄 120g KHA 60g 
LETER, A DE RN RUP sl 006 R53 AKE L, 


柴 胡 120g 
Wü Y (Rb 60g 
木 通 60g 


【处 方 】 


【 制 法 】 
FTH, Big. 

【性 状 】 本 品 为 暗 黄色 的 水 丸 ; 味 苦 。 

[45/1] 〈1) 取 本 品 , 旺 显微镜 下 观察 : 纤维 束 周围 薄 壁 
细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 冬 甘 草 ) 。 韦 皮 纤 维 淡 黄色 ， 
RIE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 苓 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破 
碎 , 完 整 者 长 多 角形 ,长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 图 形 
纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 (板子 })。 注 壁 细胞 类 加 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ， 
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集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 次 曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀 玖 
细 孔 沟 ( 泽 洱 )。 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 类 长 方形 , 壁 微波 状 ， 
以 数 个 细胞 为 一 组 , 略 作 锯 嵌 状 排列 ( 盐 车 前 子 ;。 湾 壁 组 织 
淡 灰 棕色 至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 标 色 核 状 物 ( 地 黄 )。 油 
管 含 淡 黄 色 或 黄 棕色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25pm( 柴 间 ) 。 

(2) 取 本 品 14g; 研 细 , 加 正 已 烷 20ml, 加 热 回 流 2 小 时 ， 
滤 过 , 弃 去 滤液 。 药 汗 加 丙酮 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
弃 去 滤液 ,药酒 加 甲醇 20mi, 浸 溃 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 lml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (120 目 ,1g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 
甲醇 洗 脱 至 洗 脱 东 无 色 , 洗 脱 液 浓 缩 至 约 1Iml, FE S BETA ia 
液 。 另 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. omg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (30 2 10: 3) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 障 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 7g, 研 细 , 加 乙醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 洗涤 3 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正本 醇 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 拌 人 
少许 中 性 氧化 铝 ,水 浴 上 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氢化 铝 柱 
(100—200 目 ,2g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 板子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丙 
酮 -甲酸 -水 (5 :5 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 右 油 本 (60 一 90'C)40ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗 淋 3 次 , 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 
AATF , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 
对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
W 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 11 2) 为 展 
FA ER. MH, MTF EL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.2% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 oe T d m CS S 
峰 计 算 应 均 不 低 于 3000, 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACK) 流动 相 BCOW» 
0~25 20 80 
25~30 20—43 80—57 


30 一 50 43 57 


对 照 品 溶液 的 制备 BE E R m, ET E X R 


和 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m Ar JE RB 
B duge f 30ug. AFE 85ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 le MERE, E 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 龙 胆 以 龙 胆 苦 萌 (Ci。 Ho Os ) 计 ,不 得 少 于 
0. 80mg; e HF LUHET PC Ha Oo ) 计 ,不 得 少 于 1. 30mg; 
TERURE Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 于 3. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 清 肝 胆 , 利 湿热 。 用 于 肝胆 湿热 ,头晕 目 
jk ELI EE p , 耳 肿 疼痛 , 胁 痛 口 苦 , 尿 赤 涩 痛 , 温 热带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
IX c 
Wuji Wan 

[4:57] 黄连 300g 吴 荣 黄 ( 制 )50g 

白 芍 ( 炒 )300g 
[HA] 以 上 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 往 . 混 匀 , 用 水 泛 丸 ， 

干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄色 的 水 丸 ; 味 苦 , 稍 有 麻辣 感 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 


EAF , 纹 孔 明显 (黄连 ) 。 草 酸 钙 能 晶 直 径 18 一 32pkm, 存 
在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 徐 
晶 ( 白 芍 )。 非 腺 毛 2—6 细胞 , 胞 腔 内 有 的 充满 红 棕 色 物 ; 
腺 毛 头 部 多 细胞 ,椭圆 形 , 含 棕 黄色 至 棕 红 色 物 , 柄 2 一 5 
qu READ. 

(2) 取 本 品 0. 7g, 研 碎 , 加 乙醇 10ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 效 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄连 对 照 药材 与 白 芍 对 
照 药材 各 0. 3g. 吴 荣 黄 对 照 药材 0. 1g ,混合 后 同 法 制 成 对 照 
药材 混合 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 1041, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 醋 
酸 -水 (2 : 1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 。 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
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材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 黄连 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2 3 SERI s LA Z BE -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3. 00 (30 : 70) 为 流动 相 ! 检 测 波 长 为 350nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 此 碱 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml g loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重 
JE. A [ubt 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 混 合 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 Sml, E 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Adda lg 含 黄连 以 盐酸 小 网 碱 (CC Hi NO,，， HC1) 计 ， 
不 得 少 于 15. 0mg。 

炒 号 汶 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 D RE SK COL : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm， 
理论 板 数 按 芍药 苷 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1mi 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 35ml 超声 处 理 ( 功 率 240W， 
频率 45kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g E AAAA A Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 7.0mg。 

LYSER SAFAR, EXILE., AFFELE. 
胃 不 和 所 致 的 和 胃 腕 灼热 疼痛 E., oO e LETS. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 次。 

LERI 密封 。 


XE Br P8 XL 


Pinggan Shuluo Wan 


[4h75] 柴 胡 45g 
陈皮 45g 
乌 药 45g 


酷 青 皮 30g 
佛手 45g 
Ki EUM 45g 
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yd 


KE 45g 檀 香 45g 

丁香 30g 沉香 150g 
dE 45g 砂 仁 45g 

Wu 45g KIF Fh 45g 
kE 45g 羌活 45g 

白芷 45g 4k ££ gi fili GPL 45g 
细 辛 45g 木瓜 45g 

防风 45g £Jk 45g 

kb dE 45g BH Bg EE CE 075g 
KÆR 30g Ad 45g 
何首乌 (黑豆 酒 灾 )45g FR 45g 

川 芝 30g 熟地 黄 45g 

酷 龟甲 45g 酷 延 胡 索 45g 

dL Cibo 45g 没 药 ( 制 )45g 
白 及 45g AÊ 45g 

炒 白 术 45g dk 45g 

肉桂 30g 黄连 45g 

冰片 45g 朱砂 150g 
RFA 15g 


【 制 法 〗 以 上 四 十 三 味 , 除 羚羊 角 粉 外 ,朱砂 水 飞 成 极 
细 粉 ,冰片 研 细 ;其 余 柴 胡 等 四 十 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 
末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 140— 160g 制 成 大 
Æ 3L. BI 48. 

DERI 本 品 为 棕 红 色 的 大 蜜 丸 ; 气 凉 香 , 味 苦 E. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6xm( 茯 苓 )。 非 腺 毛 1 一 6 Mm, RARR EE). A 
皮层 细胞 棕色 或 无 色 , 壁 三 边 厚 一 边 薄 ,形似 尺 状 (铁丝 威 灵 
仙 )。 体 壁 碎片 无 色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 僵 乔 ) 。 纤 维 束 
鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ; 石 细胞 鲜 黄色 (黄连 )。 不 规则 细 
小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) BU ih 2 AL, B, MER E 12g, 研 匀 ,加 乙醚 50m, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙 配 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
Wi 5p1、 对 照 药材 溶液 1 一 2nul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SNC IR 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 乙 本 提取 后 的 药酒 , 挥 干 ,加 
乙醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲 
醇 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 上 由、 对照 药材 溶液 1p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7:1:2) 
为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
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色 的 荧光 斑点 。 
【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【功能 与 主治 〗 平 肝 玖 络 , 活 血 祛 风 。 用 于 肝气 郁结 经 
络 不 叭 引起 的 胸 胁 胀 痛 、 肩 背 串 痛 、 手 足 麻木 . 筋 脉 拘 挛 。 
【用 法 与 用 最 】 温 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 13L,—H 
2 次 。 
【规格 】 每 九重 6g 
【贮藏 】 密封 。 


X 消 HB 


Pingxiao Pian 


[4.7551 郁 金 54g 


fili f$ 3$ 54g 
五 灵 脂 45g FIL 54g 
硝 石 54g T OB 18g 
Ak kb R75 90g 马 钱 子 粉 36g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 干 漆 ,五 灵 脂 、 白 矶 . 硝 石 粉碎 成 细 
粉 ; 郁 金 . 歼 炒 可 壳 粉碎 成 最 粗 粉 ,用 70% 乙醇 为 溶剂 ,进行 
渗 注 ,收集 渗 渡 液 600ml; 药 潮 与 仙鹤 草 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ; 渗 滤 液 回收 乙醇 后 ,与 上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 
BUE ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 马 钱 子 粉 .上 述 细 粉 及 辅料 适 
量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 ， 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 深 灰 
色 圣 黑 灰色 ; 气 微 香 , 昧 苦 、 涩 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 单 细胞 非 腺 毛 形 
似 纤维 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 马 钱 子 粉 )。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 4g, 加 三 氢 甲 烷 - 
乙醇 (10 : 1) 混 合 液 10ml 与 浓 氨 试 液 0.5ml, 密 塞 , 振 播 5 
分 钟 ,放置 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 
宁 对 照 品 . 马 钱 子 碱 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5~10pl1; 分 草 点 于 同一 
硅胶 G 薄野 板 上 ,以 甲 荃 -丙酮 -乙醇 - 浓 氢 试 液 (4 : 5: 
0.6 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 锐 鱼 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 甲醇 20ml， 
加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 皮 埋 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 iml g lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 品 及 
对 照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲酸 -水 (10 : 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 , 喷 以 三 气 化 铝 试 液 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 
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【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0.01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02mol/L BERE 
二 氢 钾 等 量 混合 溶液 (用 10% 磷酸 调节 pH 值 至 2.8) 
(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 士 的 宁 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
三 气 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0.3mg 的 溶液 。 精 密 量 取 m, € 
10m] 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 含 士 的 
T 60pg) 。 D 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 MERE, 
研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 三 毛 甲 
È 20ml、 浓 氨 试 液 lml, 称 定 重量 ,加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 三 氯 甲烷 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,用 铺 有 少量 无 
水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 稀释 至 刻度 585] BO48 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 马 钱 子 以 士 的 宁 (Ca Hz N: 上 Oi) 计 , 应 为 
0. 20~0. 35mg. 

【功能 与 主治 】 AER BA, RELER. XIRETIC 
内 结 所 致 的 肿瘤 患者 具有 缓解 症状 ,缩小 瘤 体 , 提 高 机 体 免 疫 
力 , 延 长 患者 生存 时 间 的 作用 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 8 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁 用 ;不 宜 和 久 服 。 

【规格 】 片 心 重 0. 23g 


LER) 密封 。 
Y SRE 
Pingxiao Jiaonang 
[4:5] fibi 54g AESA 54g 
五 灵 脂 45g HIRA 54g 
硝 石 54g 干 漆 ( 制 )18g 
PS iioc 90g 马 钱 子 粉 36g 
[9k] 以 上 八 味 , 干 潜 、 五 灵 脂 、 白 砚 、 硝 石粉 碎 成 弧 


粉 ; 郁 金 .的 炒 可 这 粉碎 成 最 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 为 溶剂 ,进行 
渗 济 ,收集 渗 注 液 600ml, 回 收 乙醇 ,备用 ; 药 湘 与 仙 瞧 草 加 水 
前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 与 上 述 渗 渡 液 合 并 , 减 压 浓缩 成 
竺 这 ,干燥 ,加 入 马 钱 子 粉 .上述 细 粉 及 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 粒 ， 
干燥 , 装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 深 灰 色 至 黑 灰 色 的 颗 
NH VE IE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显 微 镜 下 观察 : 可 见 单 


3 gd X 


4i Bu dE B E JE (DL £T E . E UR Ur, E BD EA EL 8 BRL LK (E CS 
RTH). 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g WA MEARE : 1) 混 
合 液 10ml 与 浓 氨 试 液 0. 5ml, 密 塞 , 振 摇 5 分 钟 ,放置 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 . 马 钱 子 
碱 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TAL UR RC 1: YR PI 
种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 - 
乙醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 5 : 0.6 :0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 
干 , 喷 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 20ml, 加热 回流 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 机 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溢 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Gpl 及 对 照 品 溶液 441, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10 : 2 : 3) 的 上 
层 深 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 晾 干 . 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAEN: Z, RE-0. O1 mol/L. Be GE E Re 9 5; 0. 02mol/L. 磷酸 
— Sp A BER PROHE CHI 1096 磷酸 调节 pH 值 至 2.8) 
(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,可 
三 氛 甲 烷 制 成 每 lm 含 0. 3mg 的 溶液 。 精密 其 取 2ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 ,扬名 , 即 得 (每 1mi 含 十 的 
T 605g). 

供 试 品 溶液 的 制备 RUE SS 30 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 三 氧 甲 
bt 20ml,?& 20i HX 1ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 , 用 三 气 甲 烷 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,用 铺 有 适量 无 
水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 嫩 取 续 滤液 5ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 1€] RHS., 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 马 钱 子 以 七 的 宁 (Cs Hz N: 0;) 计 ,应 为 
0. 25~0. 35mg。 

【功能 与 主治 】〗 活血 化 瘀 , 散 结 消 肿 ,解毒 止痛 。 对 毒 凉 
内 结 所 致 的 肿瘤 患者 具有 缓解 症状 ,缩小 瘤 体 , 提 高 机 体 免 疫 
力 , 延 长 患者 生存 时 间 的 作用 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 一 8 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;不 宜 久 服 。 

【规格 】 FAK O. 23g 


*。 773 。 
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【贮藏 】 密封 。 
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[47] 黄花 1112g 刺 五 加 浸 高 50g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 取 黄芪 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ， 
牛 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 稠 膏 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,将 
则 五 加 浸 高 温 热 ,加 入 上 述 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 颗 粒 , 干 
R.E hia 1000 Hr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 沙 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
Ko. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 7526 7, RR 
i0ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶 
F HI — SU Ec dd HEC 2 次 ,每 次 oml, qa 3t — SP E LA 
二 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 刺 五 加 对 
RAE 5g ,加 7576 ZE 50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
异 嗪 皮 喧 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A lmg 的 溶液 ,作为 对 
遂 晤 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
RE 10pl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 
49 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nmy) 下 
答 视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 黄 忒 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1mi 含 0. 5mg 的 
容 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
么 (含量 测定 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5ul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 
43 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 谨 开 剂 ,展开 ,取出 ， 
际 干 . 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn d ERAR (8 
断 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
E B BERE. 

【检查 】〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 谦 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 : LZ, BR-7K (32 : 68) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检 测 
峰 检 测 。 理 论 板 数 按 黄 工 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
如 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 40 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
是 细 , 取 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 50ml， 
陈 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 , 放 
伶 ,再 称 定 重 址 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 25ml, 置 水 洽 上 蒸 于 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氨 试 液 20ml 洗 洪 , 弃 去 氨 洗 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
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20ml BER FAKER ETERA TF, ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 . 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10 与 20p1 及 供 斌 
品 溶液 10 则 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄芪 以 黄芪 甲 背 (Cu Ha Ou) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg, 

【功能 与 主治 】 益 气 健 牌 , 宁 心 安神 。 用 于 心 脾 两 虚 、 必 
神 不 宁 所 致 的 失眠 多 梦 . 体 虚 乏 力 、 食 欲 不 振 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 每 片 重 0. 3g 

(2) 薄 膜 衣 片 每 片 重 0. 5g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

【贮藏 密封 
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【处 方 】 北 豆 根 握 取 物 120g( 相 当 于 总 生物 碱 30g) 

【 制 法 】 取 北 豆 根 握 取 物 ,加 淀粉 适量 , 混 义 , 制 粒 , 干 
燥 , 加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 或 2000 Hr BL 
衣 或 洲 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 棕色 
至 黑 棕色 ; 味 苦 。 

【鉴别 了 取 本 品 1 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 15ml 
及 氨 试 液 0.5ml, 振 播 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 潜 加 乙酸 
乙 酯 1mli 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 北 豆 根 对 照 药材 
0. Sg. WMZ EZA 15ml 及 氮 试 液 0. 5ml, 加热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 
板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 氨 试 液 (9: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
d RT EDUC. tits Guil rh ok SON PE 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)， 

【 含 最 测定 】 总 生物 碱 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 
称 定 , 研 细 ,精密 称 取 适量 ( 约 相 当 于 总 生物 碱 80mg) 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 25ml, 振 播 30 分 钟 , 滤 过 ,用 乙酸 乙 酯 
10ml 分 三 次 洗涤 容器 及 滤 渣 , 洗 液 与 滤液 合并 ,和 置 水 浴 上 永 
干 ,残渣 加 无 水 乙醇 10ml 使 溶解 ,精密 加 入 硫酸 滴定 液 
(0. 01 mol/L)25ml 与 甲 基 红 指示 液 2 滴 , 用 氧 氧 化 钠 滴 定 液 
(0. 02mol/L) 滴 定 , 即 得 。 每 iml 硫酸 滴定 液 (0.01mol/L) 相 
当 于 6. 248mg 蝙 晤 万 碱 (C;s Hu N; Os)。 

本 品 含 总 生物 碱 以 蝙蝠 葛 碱 (Cs Haa No Os) 计 ,应 为 标示 
其 的 90.096 — 110. 096, 

蝙蝠 葛 碱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 BE 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 LA Z H-0. 05 96 三 乙 胺 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 蝙蝠 葛 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蝙 蝙 葛 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 蝙蝠 万 碱 0. 13mg 的 溶 
液 , 即 得 ( 临 用 前 配制 , 避 光 保存 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 REEK MERE. 
研 细 , 取 约 70mg[ 规 格 (1)J 或 35mg[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 
其 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 似 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 蝙蝠 葛 碱 (Ca Ha N: O6), [规格 (1)] 不 得 少 
于 6.0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 12.0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,止咳 , 祛 效 。 用 于 咽喉 肿 痛 ， 
Ri B4 26 ,慢性 支气管 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 60mg,—H 3 X. 

【规格 】 (1) 每 片 含 总 生物 碱 lmg (2) 每 片 含 总 生物 
pÈ 30mg 


[mil] 密封 . 


KERRE 


Beidougen Jiaonang 


【处 方 】 北 豆 根据 取 物 120g( 相 当 于 总 生物 碱 30g) 

【 制 法 】 将 北 豆 根 握 取 物 与 适量 淀粉 制 颗粒 ,于 60'C F 
燥 , 加 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 灰 棕色 至 黑 棕 色 的 颗 
粒 及 粉末 ; 味 苗 。 

【鉴别 了 取 本 品 内 容 物 适量 ( 约 相当 于 总 生物 碱 30mg) ， 
加 乙酸 乙 酯 15ml 及 浓 氨 试 液 0.5ml, 振 播 握 取 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 北 豆 根 对 照 药材 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 15ml 及 浓 氨 试 液 
0.5ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 燕 干 ?起 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 蝙 蝠 葛 碱 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml A 8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GG 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (9 : 1 : 0.05) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 及 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 


Jd Aj 33€ 3L 


【含量 测定 】 总 生物 碱 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 
物 , 研 细 , 取 适量 ( 约 相 当 于 总 生物 碱 80mg) ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 25ml, 振 播 30 分 钟 , 滤 过 ,用 乙酸 乙 
Bi lom 分 三 次 洗涤 容器 及 滤 酒 , 洗 液 与 滤液 合并 , 置 水 洽 上 
燕 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 10ml 溶解 ,精密 加 入 硫酸 滴定 液 
(0. 01 mol/L)25ml 与 甲 基 红 指示 液 2 滴 , 用 氢 氧 化 钠 滴 定 液 
(0.02mol/L) 滴 定 , 即 得 。 每 1ml 硫酸 注定 液 (0. 01mol/L) 相 
当 于 6. 248mg We 3 9E (Css Ha N; Os ) 。 

本 品 含 总 生物 碱 以 蝙蝠 葛 碱 (Ci Has N:Os ) 计 ,应 为 标示 
dg 90.026 —110. 0, 

蝙 旺 慕 碱 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -0. 05% 三 乙 胺 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 284nm。 理 论 板 数 按 蝙蝠 葛 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 蝙 蝠 葛 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 蝙蝠 万 碱 0. 13mg 的 溶 
液 , 即 得 ( 临 用 前 配制 , 避 光 保存 )。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 其 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz) 
30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 LE 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh BELA REC CC Hau N:Oe ) 不 得 少 于 12. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,止咳 , 祛 羔 。 用 于 咽喉 肿 痛 ， 
扁桃 体 炎 RELIER. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 含 总 生物 碱 30mg 


[mik] 密封 。 
归 欧 地 黄 丸 
Guishao Dihuang Wan 
【处 方 〗 当归 40g 酒 白 芍 40g 
熟地 黄 160g Wi A A 80g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
侠 苓 60g HIS 60g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 名。 每 100g 粉 
AR FEE 35 一 50g 加 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
Jk 3€ 80 一 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 邯 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑色 的 水 蜜 丸 . 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 味 甜 、 微 酸 . 

{鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 粒 团 块 


*。 775 。 


归 为 地 黄 丸 


类 日 色 ( 酒 白色) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氧 本 试 液 
溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6pnm( 茯 苓 )。 薄 壁 细 胞 纺 
锤 形 , 辟 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 癌 交 错 纹理 (当归 )。 薄 壁 组 织 灰 
柠 色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 果 皮 
表皮 细胞 橙黄 色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 摩 ( 酒 英 
肉 )。 草 酸 钙 针 晶 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 80—240pm, £r d 
直径 2~8pxm( 山 药 )。 木 栓 细 胞 长 方形 , 壁 稍 厚 , 浅 红 色 至 微 
紫色 (牡丹 皮 )。 注 壁 细胞 类 图 形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 
群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 ,本 化 ,有 稀 朴 细 孔 沟 
GEB. 

(20 B dn 7K SE 3L 6g , WES; oi RC] BE AU EXC SE JL 9g. BU 
BE Ju BE SE E 3g, 研 人 匀 , 加 乙醚 40ml, 低 温 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醚 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
当归 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DA 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 光 (365nom) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 前 
碎 , 加 硅 藻 土 4g, 研 匀 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 m 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 车 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
im € Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 本 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草本 硫酸 溶液 ， 
在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

CD BUR mK 8 JL 6g, WA; REUE XU SE XU 9g, 剪 
EMERE 3g, 研 人 匀 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 
(23: 1) 混 合 溶液 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 用 
S PL C1 10020 ml AR 3E E CE HE 2: XUIE T. 88-0, Re UL 
EO: 1) 混 合 溶液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 山 茱 英 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 马 钱 苷 对 照 品 、 莫 诺 苷 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1Im] 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 onu. A 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 甲 醉 (3 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 Iml E lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [上 鉴 
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别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 使 成 条 状 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酷 
(3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 盐酸 酸性 的 5% 
三 氢化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 于 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.3% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 莫 诺 苷 . 马 钱 苷 和 芍药 苷 检测 
波长 为 240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm。 理 论 板 数 按 马 钱 
HW mI. 4000, 


流动 相 B 6 


95—92 


时 间 ( 分 钟 ) Us ACH 
0 一 5 5—8 
5~20 8 92 
20-35 92--80 

35745 80-740 


45-55 60 40 


对 照 品 溶 液 的 制备 BREH E m, E REG US 


药 华 对 照 品 及 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml & Xiftt 204g. £&1f 20kg A528 1f 40kg、 丹 皮 酚 40pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 刀 或 小 蜜 丸 , 切 碎 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 大 蜜 九 ,前 碎 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% P 
醇 补 足 减 失 的 重量 EA] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 . 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 含 白 芍 , 牡 丹 皮 以 芍药 苷 (CasHsgOu ) 计 ,水 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 0. 70mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 50mg, KEA 
每 丸 不 得 少 于 4. 5mg; & URR AREK: Ha On) 8 
ff CC; Hz O9 088 BE KEALE 1g 不 得 少 于 0. 64mg, 小 
EILE 1g 不 得 少 于 0. 48mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 3mgi E 
b PE HE DÀ PE RE B CC. Hi OD H KEAL g 不 得 少 于 
0. 80mg ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 60mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 
于 5.4mg. 

【功能 与 主治 】 滋 肝 肾 , 补 阴 血 , 清 虚 热 。 用 于 肝 肾 两 
亏 , 阴 虚 血 少 , 头 当 目眩 ,耳鸣 咽 干 ,午后 潮 热 , 腰 腿 疗 痛 , 足 跟 
疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 赛 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2~3 次 。 

【规格 〗 KELGIL g 

【贮藏 】 EH. 
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归 B X 
Guipi Wan 

[4h75] 党 参 80g 炒 白 术 160g 
KRE 80g & H5 40g 
茯苓 160g 制 远志 160g 
炒 酸 束 仁 80g 龙眼 肉 160g 
当归 160g 木 香 40g 
大 来 (去 核 )40g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 泣 , 混 匀 。 每 100g 
a ok HH SE 25 — 40g 加 适量 的 水 制 刀 ,于 燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
加 炼 蜜 80 一 90g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐色 的 水 蜜 九 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 ; 气 
微 , 味 甘 而 后 微 苦 LE. 

LEAI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 气 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6ym( 伏 苓 );。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 , 表 面 现 多 角形 或 类 方形 , 垂 
周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 吏 仁 )。 纤 维 成 束 或 散 离 ,多 碎 断 , 壁 
JE. ,表面 有 纵 裂 纹 ,两 端 断裂 成 需 状 或 较 平 截 ( 秋 黄芪 )。 纤 维 
束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 秋 甘草 )。 网 纹 
导管 直径 约 90um( 木 香 ) 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
奶 取 党 参 对 照 药 材 1g, 间 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1~3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (7 : 2: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 LEUTE L 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
BE ,加 甲醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
于, 残渣 加 甲醇 10mi 使 溶解 ,加 盐酸 溶液 (10 一 100)30ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 沉 演 加 三 氢 甲 烷 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志和 皂苷 元 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (14 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C Am dA E 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 九 9g WE: a BU] SEL SX XE Ju 12g, 88 
8 DIZ SE S0ml, 8f 3E 32 3E 4 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 
干 , 残 渣 加 甲醇 1mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 
药材 、 木 香 对 照 药材 各 lg, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酝 (9 : DAER 


JH RE JL OR H8 30) 


MER BHE LBSCT ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 当归 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 
JG SE A LEE 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(5) 在 [含量 测定 ] 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 应 呈现 与 对 照 
品 色谱 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 l 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
3X3 ERE: DL Z BECK (32 : 680 为 流动 相 ;* 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 苞 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 九 适量 , 研 碎 , 取 10g， 
精密 称 定 : 或 取 小 蜜 丸 适量 ,前 碎 , 取 15g, 精 密 称 定 ;或 取 重 
量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 15g, 精 密 称 定 。 精 密 加 
人 甲醇 100ml, 称 定 重量 , 密 塞 , 冷 浸 过 夜 , 加 热 回流 2 小 时 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 50ml, 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 10ml, 微 热 使 溶 
解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 ,用 氨 试 液 充 分 洗涤 3 次 ,每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 
丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,并 转移 至 5ml EUR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 LE] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 5pl 与 20p1、 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 ，。 

AEREE E H Ca Hett kE lg 
不 得 少 于 0. 10mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 578g KEARI 
不 得 少 于 0.52mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 , 养 血 安神 。 用 于 心 脾 两 虚 , 气 
ALR RRES, LEALE, MEZI AE H H a E n. 

【用 法 与 用 量 】 用 温 开 水 或 生姜 汤 送 服 。 水 蜜 丸 一 次 
6g, 小 蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 1 JU 3 X. 

{规格 】 KELELE 9g 


【贮藏 〗 密封 。 
归 脾 丸 ( 浓 缩 丸 ) 
Guipi Wan 

【处 方 〗 党 参 80g kb ER 160g 
RAR 80g HX 10g 
ik 160g 制 远 志 160g 
kb Ee X7 80g 龙眼 肉 160g 
当归 160g KRE 40g 
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ARE BO40g 
【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 党 参 . 当归. 甘草、 木 香 粉 碎 成 细 
粉 ,其 余 炒 白术 等 七 味 , 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.33 一 1.38 
(60'C ) 的 稠 膏 , 与 上 述 粉 末 混 匀 , 制 丸 ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 


[ERJ 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 , 味 甘 而 
HAR F. ` 
LEa ORE n, Eb S2 PORT LAE : £T ER J E ERE 


ZH HR ANE PST FER EF HEC H ED. PX SEE ELS ZU 
90umCR 8. 

《2) 取 (5 含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 党 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 3 岂 , 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 HIE LESE REEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C fn d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 济 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 溶液 
(10 一 100)30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ,沉淀 加 三 氟 
F g 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 皂 苷 元 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (14 : 
8 : 0.5) 为 展开 剂 REGE UHR LUE SEDI 5769 EIE LER T 
液 , 在 105°C hn dA E BE RR 2 (6E MEE LE HOT HR. BETA a E 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 50m], SE E E DRE 4 小 时 ,时 
时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 、 木 香 对 照 药 材 各 lg, 分 别 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
RZ ZRO: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 当归 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 在 [含量 测定 ] 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色 谱 应 呈现 与 对 照 
品 色谱 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 在 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 工 甲 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml A 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 本 品 适 量 , 研 碎 , 取 
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约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 甲醇 50ml, 超 声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,用 适 
最 甲醇 冲洗 锥 形 瓶 与 滤纸 ,合并 滤液 与 洗 液 , 回 收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 了 到 液 , 用 氨 试 液 充分 洗 沪 2 次 ， 
每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 于 , 残 污 加 甲醇 


、 溶解 ,并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 ， 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5p1、20pi 与 供 试 品 
溶液 20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

A ALE K R A A E P E C Ha O;,s) 计 ,不 得 少 
F 10g. 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 , 养 血 安神 。 用 于 心 脾 两 虚 , 气 
TLR RRES, AELE EL RAM ESI 

【用 法 与 用 量 了 了 OR. 一 次 8 一 10 丸 , 一 日 3X. 


【规格 】 每 8 丸 相 当 于 饮片 3g 
【贮藏 】 密封 。 
| ms: 
Guipi Heji 

[475] 党 参 68g Xy FAR 136g 
KRR 68g KHA 34g 
ik 136g 制 远 志 136g 
kb Re t|. 68g 龙眼 肉 136g 
当归 136g Kd 34g 
大 束 ( 去 核 )34g 生姜 17g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 炒 白术 、 木 香 和 当归 分 别 蒸馏 提取 
挥发 油 ; 当 归 药 洁 用 50% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 注 液 ， 
回收 乙醇 ;白术 和 木 香 的 药酒 与 其 余党 参 等 九 味 加 水 煎 者 三 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,第 党 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 渗 济 液 合并 , 静 置 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 约 1000ml, WAEREA 3g, 放 冷 , 加 入 上 述 挥发 
油 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 红 棕 色 至 棕 黑 色 的 液体 ; 气 芒 香 , 味 微 
Hos. 

【鉴别 】 (1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IE T BRE ERES 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 
40ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 
醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 包 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
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供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 盐酸 无 水 乙醇 溶液 
(10-7100) 20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 水 
30ml, HERP pci d d C2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提 
取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 


娘 取 远志 对 照 药材 1g. 自 “ 加 盐酸 无 水 乙醇 溶液 (10 一 100) . 


20ml 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
洲 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 气 甲 烷 - 丙 酮 (0.2 : 8 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 ,在 105 C 3n $8 € 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 
乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 , 照 5 含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 黄芪 甲 苷 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 
色谱 峰 ， 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601). 

pH 估 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AREA s EA Z BK (32. : 680 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
AEDEM. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 E GS E iE RE E E PE, 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 25ml, 置 分 液 漏斗 
中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 (首次 轻 轻 振 播 ), 每 次 
25ml, 合 并 正 丁 醇 担 取 液 ,用 氨 试 液 25mi 分 3 KAR. ET 
FART , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 产 中 ,加 甲醇 至 
刻度 HEA , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 和 20pl、 供 试 品 溶液 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A K EAR E R HC Ca Ha 〇 4) 计 , 不 得 少 
于 long。 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 , 养 血 安神 。 用 于 心 脾 两 虚 , 气 
ALE RRES, LELE REZI AKER, , 崩 漏 便血 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 ;用 时 


ja B XU 
. #5. 
【规格 】 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml (DHM 
装 120ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
归 黎 颗粒 
Guipi Keli 
【处 方 】 党 参 140g 炒 白术 280g 
* WE 140g KRHA 70g 
茯苓 280g 制 远 志 280g 
. WRR 140g 龙眼 肉 280g 
当归 280g 木 香 70g 
大 更 (去 核 )70g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 
二 次 0, 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10~1.15(50C) 的 浸 襄 ,加 和 人 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 
1000g , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甘 . 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1~3pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 醇 -水 (7 : 2 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 在 
105 人 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6g, DER Ju FR BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 溶 
液 (10 一 100)30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ,沉淀 加 三 
LI O Sm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远志 皂苷 元 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 mil 含 Img 的 洲 液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 咀 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 
酸 (14 :8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 5% 香草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 深 剂 至 干 ,残渣 趁 热 加 水 20ml 使 溶解 , 放 
冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 醚 液 , 挥 二 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、 
木 香 对 照 药材 各 lg, 分 别 同 法制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 24l, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 (9: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 


。 779 。 


四 方 崩 片 


谱 中 ,在 与 当归 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 ; 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[8] 33i & BO BE . 

(4) 在 [含量 测定 ] 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 应 呈现 与 对 照 
品 色谱 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检 测 
ARM. Eie M HORE E P METRO CRT 5000。 

Xj HR AR EHREBUSE EE PERPER mA, AERE. 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 ,和 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 人 甲醇 50ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 
过 ,用 适量 甲醇 冲洗 锥 形 瓶 与 滤纸 ,合并 滤液 与 洗 液 ,回收 
溶剂 至 于 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 3 次 ,每 次 40mi, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 充 
A Ut UK 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 ,正本 醇 液 回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
$£ ^J. Bl 18, 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 54.2051 与 供 试 品 
溶液 20kl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

Aa ERR KARR P E Ca Ha 0 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 , 养 血 安神 。 用 于 心 脾 两 虚 , 气 
OE, KRES, AELE, REZI, AKER , A tE m. 

【用 法 与 用 量 】 FKR. —cKR1$6$.—H 3X. 


【规格 〗 每 袋 装 3g 
【贮藏 】 密封 。 
广角 片 
Sifangwei Pian 
【处 方 〗 i$ R4 156g 黄连 39g 
Hi N E 78g 炒 川 杯子 78g 
e 39g 柿 霜 39g 
RRR CGEK]D20g 沉香 12g 


延 胡 索 ( 醋 制 )39g 
【 制 法 】 以 上 九 味 ,将 柿 霜 溶解 于 7076 ED h, R 
蛇 峭 等 八 味 粉碎 成 细 粉 , 混 匀 ,与 柿 箱 糖 浆 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 压 制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 


780 。 
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【性 状 了 本 品 为 灰 黄 色 至 棕 黄色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,薄膜 
衣 片 除去 包 衣 后 显 灰 黄色 至 棕 黄色 ; 气 微 香 , 味 微 苗 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 稀 甘 油 装 片 , 置 显微镜 下 观察 UE 
粉 粒 卵 圆 形 ,直径 35~48pm, 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 ， 
位 于 较 小 端 , 层 纹 不 明显 ( 浙 贝 母 )。 不 规则 透明 薄片 或 碎 
Ek, FLA R OX ax, LR CER. (HER BHO. US m XD PS ik IS 


. 量 , 浸 溃 片 刻 , 滤 过 , 取 适 量 滤 潭 用 水 合 气 醋 透 化 后 装 片 , 置 


显微镜 下 观察 : 种 皮 表 皮 细 胞 与 红 棕 色素 层 细胞 相连 ,表面 
观 多 角形 , 胞 腔 不 明显 ,有 较 密 颗粒 状 纹理 ( 炒 州 杯子 )。 石 
细胞 淡 黄 色 或 鲜 黄 色 , 贝 壳 形 , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 显 
(EE). 

(2) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 1000 20ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 
材 30mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 适 
景 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (12 :3:6:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 饱和 的 展开 
氏 内 ,展开 ,到 出 , 凡 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 浊 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 吴 荣 葛 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 吴 荣 英 次 碱 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药 材 溶 液 各 2 一 5 和 4 对照 品 溶 
液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 
BECA : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 三 氢化 铝 
乙醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 4 

(4) 取 本 品 2 片 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml E fA nr oA R 
至 碱 性 ,用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml 合并 乙醚 液 , 挥 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 
索 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 
乙 素 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 和 对 照 药 材 溶 液 各 2 一 5 对 照 品 溶液 Med ,分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ， 
ER- -WHE EFT EAKA HE3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 
吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 10 Hr , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 20ml 使 溶解 ， 
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滤 过 ,滤液 用 浓 氨 试 液 调节 pH fH zx 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 KTF LR EE DL KC 
甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药材 
0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 对 照 品 适量 ， 
加 三 氧 申 煤 制 成 每 img o0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 ud 对照 
药材 溶液 2pl, 对 照 品 溶液 1pl, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 
钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 水 (3 :4:2:1)1oC 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA Z R-0. 03mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (每 100ml 
0. 03mol/L AR AAAA mt — c 3E ERE S. 0. 1g) (45 : 
55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 璧 碱 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 局 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 60kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 薄 膜 衣 片 除去 包 衣 ， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 8g, 精 密 称 定 , 和 车 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 和 人 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤液 
2ml, 加 在 碱 性 氧化 锅 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 lem) k, H 
甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 陪 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 
并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1l. 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 以 盐酸 小 克 碱 (Cz Hi NO,，HC1) 计 ， 
不 得 少 于 1. 26mg. 

【功能 与 主治 】 调 肝 和 胃 , 制 酸 止 痛 。 用 于 肝 胃 不 和 所 
致 的 胃 腕 疼痛 .呕吐 吞 酸 、 食 少 便 注 ;消化 不 良 . 胃 及 十 二 指 肠 
省 疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 OW. 一 次 3 片 , 一 日 2~3 次 。 

【注意 】 ZORA. 

【规格 〗 (DEK ”每 片 重 0. 64g 

(2) 洲 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 65g 

LEE] 密封 。 

注 : [1J 延 胡 索 ( 醋 制 ) 取 净 药材 ,加 净 药 材 量 20% 的 白 
BE GE ,不 时 翻动 ,者 至 醋 被 吸 尽 后 取出 ,80C BLUT TF 

L2]R EE CAUK D. 取 净 药材 , 另 取 净 药 材 量 3% 的 食 
盐 加 适量 水 溶解 后 加 入 吴 荣 葛 中 闷 润 12 小 时 , 吸 干 盐水 , 文 
火 炒 干 或 干燥 
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IE X 
Sizheng Wan 
【处 方 】 TEE 90g FE 90g 
紫 苏 叶 90g 日 芷 90g 
. 檀 香 30g 木瓜 90g 
法 半 夏 90g ERA CS X090g 
KRE 90g 陈皮 90g 
HARC) Og 桔梗 90g 
RÆ 90g EHE 30g 
HE kkt )90g 山楂 ( 炒 )30g 
”六 神曲 ( 堵 炒 )90g Æ F )30g 
白 扁豆 (去 皮 )90g 甘草 90g 


【 制 法 】 以 上 二 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 170 一 180g fü ER X SEE JL Bi. 

【性 状 】 ARIS ERIS ELS XE LUE RAE LEUR. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 叶肉 组 织 中 有 细 
NE KR ESSE NETS 4 一 8pxm( 紫 苏 叶 ?。 不 规则 分 枝 状 团 块 
无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 : 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6pm 
(茯苓 )。 纤 维 成 束 , 局 围 薄 壁 细 胞 含 草 酸 钙 方 品 , 形 成品 纤维 
(甘草 )。 内 胚乳 细胞 碎片 白色 , 壁 友 ,有 和 较 多 大 的 类 图形 纹 和 孔 
CETÉDO 

(2) 取 本 品 6g, BE RE. MEEA E 4g, 研 勺 , 加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 稀 盐 酸 20ml 溶解 ,用 
三 毛 甲 烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,用 276 
氢 氧 化 钠 溶液 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 氢 氧 化 钠 溶 液 ， 
用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20mjl ,合并 三 氯 甲烷 液 , 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 燕 干 , 残 酒 加 甲 
醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 和 厚 
朴 酚 对 了 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05023 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , 在 氨 燕 气 亿 和 的 层 榜 缸 内 展开 ,取出 ,及 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 5% 醋 酸 溶液 (39: 61) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 


: 781 >° 


四 君子 丸 


IRA 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)45 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pi, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 陈 皮 ARTE DLE RETE CC H3,O1s) 计 ,不 得 少 
于 7.0mg。 

【功能 与 主治 】 社团 解 表 , 化 汐止 泻 。 用 于 内 伤 湿 滞 ,外 
感 风寒 , 头 党 身 重 , 恶 寒 发 热 ,恶心 哎 吐 , 饮 食 无 味 ,腹胀 泄 泻 。 

【用 法 与 用 量 】 美 汤 或 温 开水 送 服 。 一 次 2 丸 , 一 日 
2 次 : 

【规格 】》 每 九重 Gg 

【贮藏 】 密封 
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Sijunzi Wan 


[475] 3£5 200g 炒 白 术 200g 

茯苓 200g KHF 100g 

LHI LEE, M SER ADEL I, RJ. RER 
90g, KE 100g, 分 次 加 水 前 者, 滤 过 。 取 上 述 粉末 ,用 施 液 泛 
AL CER BUTS, 

CERI 本 品 为 棕色 的 水 丸 ; 味 微 甜 。 

【鉴别 《〈1) 到 本 品 , 晤 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 * 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6xm( 茯 苓 );。 联 结 乳 管 直 径 12 一 15um, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 
参 ) 。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10~~32pm ,不 规则 地 充 守 于 薄 壁 细 
胞 中 ( 炒 白术 )。 纤 维 束 周围 薄 辟 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 
FERH). 

(2) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 正 已 烷 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 正己 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 0. 2g, 加 正己 烷 2ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
新 制备 的 溶液 各 10pi, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
ni BE C60 —90'CO- 7, E 7, R8 C20 : 0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEF , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 碎 ,加 水 40ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
用 正 丁 醇 振 揪 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合并 正本 醇 液 , 用 水 洗 沪 
3 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 注 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 四 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
4p1l、 对 照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 揽 氧化 钠 溶 液 制 
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备 的 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酮 酸 - 水 (15 : 1 9 
1: DHARAM, RAF. Mi, TF, L 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105 仿 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 Q512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2mol/L BE B &E?R -ok BEI (67 :33 : D 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 
不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 BHAR EIE i 10mg, 精 密 称 
定 , 加 0.5% 所 溶液 -甲醇 (1 : 1) 的 混合 溶液 制 成 每 mA 
0. 2mg 的 溶液 (相当 于 每 1ml EHEM 0.1959mg)， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ， 
取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0:526 
溶液 - 甲 醉 (1 : 1) 的 混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 20kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2041 E 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 于 
1. 5mg. 

【功能 与 主治 】 
p (EUR. 

[R;iE5REI 口服 ,一 次 3 一 6g, 一 日 3 次 。 

[rl 密闭 ,防潮 


益 气 健 脾 。 用 于 脾胃 气虚 , 骨 纳 不 佳 , 食 


四 君子 颗粒 


Sijunzi Keli 
【处 方 〗 党 参 200g 卖 炒 白术 200g 
茯苓 200g KHË 100g 


【 制 法 】 以 上 四 味 , 另 取 干 姜 8. 4g KE 100g Jn 7K BUR 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.32~ 1.35 (80T), 加 适量 苏 糖 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1500g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 , 微 若 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 水 50ml 使 溶解 ,离心 ， 
取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 
ETER. MARWAH pH 值 9 一 10, 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10m 使 
溶解 ,通过 D101 大 孔 树 脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cmy)， 
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依次 用 水 50ml、10%% 乙 醇 80ml, 5096 Z BK 80ml 洗 脱 ,收集 
5076 ZEEN A , A T BE D P AS 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
BER. PREEN BR m. MFR 8E 1ml 1mg 8978 
WE ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 对 照 品 溶液 5pl, 供 试 品 溶液 15pl ,分别 点 于 同一 高 效 硅 
E G 水 层 板 上 ,以 正 于 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1: 0.5) 为 展开 剂 ， 


ERF BH ET AL 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,100 加 热 至 斑点 . 


清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g. BE 8 ,加 水 30ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 
液 , 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶 
MEF RAPE 1Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
白术 对 照 药材 0.3g, 加 水 20ml 前 者 30 分 钟 ,离心 , 取 上 
清 液 , 自 " 用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 54, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 德 
(4 * 1) 为 展开 剂 , 展 开 oH BUE LEAL 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,105C 加 热 至 斑点 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 30g , 研 绍 ,加 乙醚 70ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 滤 加 正己 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 茯 苓 对 照 药 材 0.2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,上 吸取 人 殿试 品 溶液 20pl、 
对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C )- Z, BSEC3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 正 丁 醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 正 丁 醇 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 封 草 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 1091 ,对 照 药材 溶液 ,对照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 洲 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1: 1: 
2) 7H RR JF 30] . HE JF. oH CE (REEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
105 已 加 热 至 斑点 清晰 , 置 紫外 光 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 237nm。 理 论 
板 数 按 甘 草 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 


四 妙 丸 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC) 
0~8 19 81 
8~35 19—50 81—50 
35~36 50—100 50->0 


0-81 
40-50 19 81 


MERGER HOHER ME BOX R 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 分 别 含 甘草 苷 20ug .甘草 
Mk 0. 2mg 溶液 , 即 得 ( 甘 章 酸 重量 = 甘草 酸 铵 重量 / 
1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 3g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 还 (功率 250W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 15ml, 燕 二 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 , 移 至 Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

"daB ife X*HGSXLDHYES43 Ca Hi; O,) 不 得 少 于 
1. omg: A HERC: Ha; O46) 不 得 少 于 4. 9mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 。 用 于 脾胃 气虚 , 骨 纳 不 佳 , 食 
DEM. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 RHK. 

【规格 】 FRH 15g 

【贮藏 】 密封 。 


36~40 100—19 


W 丸 
Simiao Wan 
【处 方 〗 ËR 125g 4- ME 125g 
盐 黄 柏 250g E Dia 250g 

【 制 法 】 LEAR, ARA, EP E AKA, 
干燥 , 即 得 。 UT 

LER] 本 品 为 浅黄 色 至 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 * 味 苦 、 汲 。 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 纤维 东 鲜 黄色 ， 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱 ,形成 晶 纤 维 * 石 细胞 鲜 黄 色 , 分 枝 状 ， 
壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 盐 黄柏 )。 

(2) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 静 
置 , 取 上 清 液 20ml, 加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,浓缩 至 约 
5ml, 加 水 10ml, M A si BE C60 — 90'C) 20m] 振 播 提取 ,提取 液 
RT , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 膝 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5 一 10pl, 对照 药材 
溶液 和 对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ， 


e 783 。 
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以 三 氧 甲烷 -甲醇 (10: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
磷 钼 酸 试 液 ,在 110 伟 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 苍 术 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 菠 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (20 : 0.5) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 弃 
去 乙醚 液 ,残渣 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
RT RAMP 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 
小 龙 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 青 取 黄 柏 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
1~2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 蚌 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (6 11.5: 3: 2: 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(CO BUR in 5g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 惹 芯 仁 对 照 药 材 
2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 二 种 溶液 各 5ul ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 (10 : 3 : 0.1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,和 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AREN; AZ BE-0. 1% 磷 酸 溶液 (45 : 55) (每 100ml 加 十 二 
MERR O. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐 酸 小 系 碱 峰 计 算 ,应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 三 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 55yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 溶 液 约 40ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,加 盐酸 -甲醇 
(1: 1000 78 3 E ZALBE , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, EA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄 柏 以 盐酸 小 繁 碱 (Czo。Hi: NO, * HCD YF, 
不 得 少 于 8. 0mg。 


* 784 。 
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【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 。 用 于 湿热 下 注 所 致 的 瘟病 ， 
症 见 足 膝 红肿 、 筋 骨 疼 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 um. 

【规格 〗 每 15 粒 重 1g 

【贮藏 】 密封. 


四 味 土木 香 散 


Siwel Tumuxiang San 


本 品系 蒙古 族 验方 。 
[451 土木 香 200g 苦 参 200g 
PIT KR CER 100g lÆ 50g 


以 上 四 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 黄白 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 极 若 、 微 辛 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 圆 形 NS 

圆 形 或 类 三 角形 ,直径 10 一 30km, 脐 点 及 层 纹 均 不 明显 ( 山 

来 )。 薄 壁 细胞 无 色 , 长 圆 形 或 长 多 角形 , 含 户 形 菊 糖 块 ( 土 

木 香 ) 。 纤 维 束 无 色 , 周 围 薄 壁 细 胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 

纤维 ( 苦 参 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 木 香 内 酯 对 照 品 和 异 土木 香 内 酯 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 25 96 硝酸 银 溶 液 制备 的 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 石油 本 (60~90C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (5 : 1: DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 茄 香 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 王 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
L.S Bg uk XE BER. 

(3) 取 本 品 lg, 加 三 毛 甲 烷 25m] 和 浓 氨 试 液 0. 3ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 三 钢 甲 烷 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 、. 槐 定 碱 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 EAR mA. R 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6pl, 分 别 
点 于 同一 2% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 蔡 - 
丙酮 -甲醇 (8 : 3 : 0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm OR ih, B 
于 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (2 :4:2:1)10C 以 下 放置 
后 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 
碳化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 的 橙 红 色 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 对 甲 氧 基 肉 桂 酸 乙 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 smg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ， 
UEC- LELEO: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 禁 


【 制 法 】 
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外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 


应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

[iei] 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
28 3 TERI LA Z A-O. 04 75 BERE TEE 3E C50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 异 土木 香 内 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 土木 香 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 其 
塞 锥 形 撼 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 过 
夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10yl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EKER tAE AMCC, HzoO 〇 ; ) 计 ,不 
得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清 瘟 解 表 。 用 于 痉 病 初期 ,发 冷 发 热 , 头 
痛 琉 嗽 ,咽喉 肿 痛 , 胸 胁 作痛 。 

【用 法 与 用 量 】 KAR. — K 2.5 一 3.6g, 一 日 2 一 
3 次 。 

【规格 〗 FRE 20g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


四 味 珍 层 冰 和 硼 滴 眼 液 


Siwel Zhenceng Bingpeng Diyanye 


[475] 珍珠 层 粉 天 然 冰片 
i eo 硼酸 

[dE] 以 上 四 味 , 珍 珠 层 粉 加 水 搅 匀 ,煮沸 ,每 中 2 
小 时 搅拌 一 次 ,保温 48 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
E , 放 冷 , 滤 过 ,测定 滤液 中 的 总 氮 量 ,备用 :硼酸 、 册 砂 加 
人 适量 水 中 , 青 加 气 化 钠 适 量 , 加 热 , 搅 拌 使 溶解 , 趁 热 加 
和 人 和 人 适 量 的 葵 氧 乙醇 及 上 述 珍珠 层 粉 提取 液 , 搅 匀 , 加 热 至 
100'C HRA 30 分 钟 ,冷却 :天然 冰片 用 适量 乙醇 溶解 ,在 
搅拌 下 缓 组 加 入 上述 溶 液 中 , 搅 勾 ,加 水 至 规定 量 , 混 匀 ， 
滤 过 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 近 无 色 至 微 黄 色 的 澄明 液体 ; 气 香 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1ml, 加 10965 84b 8878 3. 2 08 E 
5j ii DU 0. 526 BLBR LEE , 播 匀 ,溶液 显 紫 红色 。 

(2) 取 本 品 1ml, 加 硫酸 3ml, 混 匀 ,加 甲醇 12ml, 点 火 燃 
烧 , 即 产生 边缘 带 绿 色 的 火焰 

(3) 到 本 品 15ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 


四 味 珍 层 冰 硼 滴 眼 液 


乙醚 液 , 挥 散 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 右 旋 龙 脑 对 照 
品 2mg, 加 乙醚 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60T )- 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 的 10 76 BRL 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 世 加热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 15ml, 加 硫酸 0. 3ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 2 小 
时 , 放 冷 ,通过 732 型 氢 型 阳离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm， 
柱 高 为 10cm) ,用 水 200ml 洗 脱 ,再 用 10% 氨 溶液 100ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 LARCT ,残渣 加 稀 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丙 氨 酸 对 照 品 .甘氨酸 对 照 品 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 
lml 各 含 0. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4 中、 对照 品 溶液 1p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 水 (4 :1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 , 喷 以 划 三 酮 试 液 ,在 105" C n 
至 更 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 7.0 一 ?7.8( 通 则 0631) 。 

其 他 应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0105), 

【含量 测定 】 AR 精密 量 取 本 品 10m, RAWEA 
(通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 总 氮 (CN) 应 为 93 一 107Ppg。 

天 然 冰片 ” 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 1076 ;程序 升温 : 初始 温度 为 
140'C ,保持 12 分 钟 ;以 每 分 钟 10 信 的 速率 升 至 170C ,保持 
10 分 钟 。 理 论 板 数 按 右 旋 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 1900。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 右 旋 龙 脑 
对 照 品 12. 5mg, 精密 称 定 , 置 25mzy 量 瓶 中 ,用 内 标 溶 液 
溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 2yl,; 注 入 气相 色谱 仪 , 计 
算 校正 因子 。 - 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 具 塞 试管 中 ,精密 加 入 内 
标 溶液 5ml, 振 扬 提 取 , 静 置 使 分 层 ,分 取 上 清 液 ,吸取 2pl, 注 
人 气相 色谱 仪 ,测定 , 邑 得 。 

本 品 每 1ml 含 天 然 冰片 以 右 旋 龙 脑 (Cuo HisO) 计 ,不 得 
少 于 0. 28mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解 痉 , 去 丑 明 目 。 用 于 肝 阴 不 足 、 肝 
气 偏 盛 所 致 的 不 能 久 视 , 轻 度 眼 胀 . 根 痛 、 青 少年 远视 力 下 降 ，; 
青少年 假 性 近视 .视力 疲劳 . 轻 度 青光眼 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 滴 于 眼 瞪 内 。 一 次 1 一 2 滴 , 一 日 3 一 5 
次 ;必要 时 可 酌情 增加 。 

【规格 】 每 瓶装 ”(1)8ml 

【贮藏 】 密封 , 置 凉 暗 处 。 


《2)15ml 
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Vy f| de T xU 
UU) es PN XL 
Sizhi Xiangfu Wan 
[557551 香 附 400g 熟地 黄 100g 

当归 ( 炒 )100g 川 营 100g 
k AJ 100g 炒 白 术 75g 
泽 兰 75g 陈皮 75g 

关 黄 柏 25g KHE 25g 


[987551 以 上 十 味 , 将 香 附 分 成 四 等 份 ,分 别 用 米 洪 水 
50ml( 大 米 ,糯米 或 小 米 10g 淘 洗 之 水 ) .黄酒 50ml、 醋 50ml 
和 盐水 ( 含 食盐 8g) 浸 泡 , 待 溶液 被 吸 干 后 加 适量 水 者 透 ,至 
溶液 完全 吸 尽 ,干燥 .将 上 述 香 附 与 其 余 熟 地 黄 等 九 味 粉碎 成 
细 粉 ,过 第 , 混 勾 。 每 100g 粉末 用 炼 密 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 

《性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 水 蜜 丸 ; 味 苦 、 微 甘 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 石 细胞 浅黄 
色 ,类 方形 或 多 角形 ,直径 37 一 64pkm, 壁 厚薄 均匀 ,多 数 个 
成 群 或 散在 ( 炒 白术 )。 纤 维 束 周围 洲 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
dh JE NL SRÉTHECA H EO. AREA MA 18—32yum.f£ 
在 于 溥 壁 细 胞 中 A HE RIT x A 2 RR BE CIR a 
(b A6 AD. 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 冷 浸 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
de HP ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 理 附 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 a EHE 
酮 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15d 
对 照 药材 溶液 Sud Op BR SR ERE 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF2;， 
游 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 甲 茉 -乙酸 乙 酯 (10: 1: 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 62? 项 下 的 备用 滤 渣 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 
HE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药 材 0.5g ,加 无 水 乙醇 20ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 橙 皮 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2uxl、 对 照 药 材 溶液 和 对 
照 品 溶液 各 141, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 洲 膜 上 ,以 三 气 甲 烷 - 丙 
酮 -甲醇 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 了 干 , 喷 以 三 毛 化 铝 
试 液 ,用 热风 吹 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 关 黄 柏 对 照 药材 0.1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 盐 酸 小 玄 碱 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 
品 溶液 Sul 及 上 述 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (12: 6 : 3: 3: DARFA., EARTH RRN AA. 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
黄色 荧光 斑点 。 i 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA; UL £L RR SK : 86 ) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 其, 研 细 , 取 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 呈 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 声 , 摇 色 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 白 芍 以 芍药 此 (Ci; Ha O01 ) 计 ,不 得 少 


于 1.0mg. 

【功能 与 主治 〗 理气 和 血 , 补 血 调 经 。 用 于 血 虚 气 滞 ,月 
经 不 调 , 胸 腹 胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗》 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次。 

LER] 密封 。 


物 合剂 
Siwu Heji 
- 1$ 
【处 方 】 当归 250g A 250g 
向 芍 250g 熟地 黄 250g 


【 制 法 】 以 上 四 昧 ,当归 和 川 车 冷 淄 0. 5 小 时 ,用 水 蒸气 
蒸馏 ,收集 燕 馏 液 约 250ml, 蒸 馅 后 的 水 溶液 另 器 保存 , 药 渣 
与 白 芍 、 熟 地 黄 加 水 前 壹 三 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 ,三 次 各 
1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 18 一 1. 22(65Y7 ) 的 清 斋 ,加 入 乙醇 ,使 含 醇 量 达 
55%, 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 26~1. 30(60'C) BS B8 E hi A XR ZR IR W, E ER 8I 3g 及 
蔗糖 35g, 加 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 ,或 灌 封 、 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 至 棕 褐色 的 液体 ; 气 芳香 , 味 微 
苦 、 微 甜 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 20ml, 加 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 水 液 备 用 ,合并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
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溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 、 川 苟 对 照 药材 各 
0. 5g, 分 别 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 Fx 
ie ILC RE ZR 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 


(2) 取 [鉴别 (1) 项 下 乙醚 提取 后 的 水 液 , 用 水 饱和 的 正 “ 


丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,以 正 丁 醇 饱和 
的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
Iml $ 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
在 105 必 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 加 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 2 次 ,每 次 30ml, 
合并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熟 地 黄 
对 照 药材 3g, 加 水 60ml, B 3$ 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 一 10ml ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 
乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2. 4- — R$ AES 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 的 黄 标 色 主 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.06( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 丙 醇 -甲醇 -水 -醋酸 (2: 25 : 71 : 2) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm; 柱 温 35"C 。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 芍药 苷 对 照 品 
iX RE Im 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 25m ER 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 $5] , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 Iml m AA AA 25 df CCo Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
T l.6mg. 

【功能 与 主治 〗 iW. HF dde Er SiC ri (5 35 x. 
ACER AE o ER AUR H £e YR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 15ml, 一 日 3 次 。 

【规格 DEE lom (2) 每 瓶装 100ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


适量 ,加 水 


四 物 益 母 丸 


四 物 益 母 丸 


Siwu Yimu Wan 


[4h75] 熟地 黄 400g 当归 ( 酒 炒 )400g 
J| 100g El Aj GERE )100g 
益母草 800g 


【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 益母草 切 碎 , 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
2 小 时 ,合并 衣 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 适量 的 清 膏 。 其 余 当 归 
等 四 味 药材 粉碎 成 细 粉 ,过 篇, 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 
10 一 20g ,与 益母草 清 襄 及 适量 的 水 混 勺 , 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 ; 气 香 , 味 微 
8H E. 

LEa (ODORE 5. Eb id AUR PLEX : ERRARE ER Sh ELE 
18—32ym , FTE T W RE 4g Re P , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
有 数 个 簇 晶 ( 白 芍 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 
向 交错 纹理 (当归 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 ， 
内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 )。 螺 纹 导管 直径 8—23um , Jin Jt RE 
互相 连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, i 9E 24 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药 材 2g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

两 种 溶液 各 4 一 8 中, 分别 点 于 同一 硅胶 GFo 薄 层 板 上 ， 
以 石油 配 (60~907 )- 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, WERE 5g. F5]. JI 5 BS 40ml, 浸渍 
1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 、 川 
营 对 照 药材 各 lg ,分 别 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 
Noir pns G JIRE, AHE H-N 

9: DARFA, ERF, CHR F, EE P396 (365nmD FP fj 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 亮 蓝 白 色 菊 光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 
20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 手 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 10: 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 4g, 加 硅 藻 土 3g, 研 细 , 加 水 30ml 使 溶解 ,加 


e 787 。 
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稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2 , 滤 过 ,滤液 通过 732 钠 型 强酸 型 阳 
离子 交换 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 0. 9cm, 柱 长 为 12cm) ,以 水 洗 至 
流出 液 近 无 色 , 弃 去 水 液 , 再 以 2mol/L 208 i 60ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 ,水 浴 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10kjl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正 丁 醇 - 盐 酸 -乙酸 乙 酯 (8 : 3 : DARIA, EA, DH, A 
十 ,在 105C 加 热 10 分 钟 , 喷 以 稀 碘 化 锭 钾 试 液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 间 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 九 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 :以 乙 且 - 水 (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍药 芽 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 芍药 并 对 照 品 适量 ,加 稀 
乙醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 2g, 研 细 , 取 0.4g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 20ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 240W, 频 率 45kHz)1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 勾 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg S ADAN A E C C Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0.50mg。 

【功能 与 主治 〗 补血 ,活血 ,调经 。 用 于 血 虚 血 滞 ,月 经 
^J. 


【用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 
【贮藏 】 密封 。 
物 颗粒 
Siwu Keli 
【处 方 〗 当归 625g 川 芝 625g 
白 芍 625g 熟地 黄 625g 


【 制 法 】 以 上 四 味 ,当归 . 川 营 蒸馏 提 取 挥 发 油 , 用 倍 他 
环 糊 精 包 合 , 包 合 物 备用 ;蒸馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 湘 与 
日 区 、 熟 地 黄 用 蒸馏 后 的 水 溶液 配 成 的 50% 乙 醉 溶液 作 溶 
剂 ,回流 提取 2 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 提取 
液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 3060C) AY A 
党 ,加 入 包 合 物 、 可 溶性 淀粉 150g、 糊 精 350g、 阿 司 帕 坦 10g、 
FZR 2. 5g 和 乙 基 麦芽 酚 2.5g, 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 


e- 788 。 


中 国药 典 2015 年 版 


DERI 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 芳 香 , 味 微 
e RH. 

【鉴别  COX dà 10g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 二 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 . 州 营 对 照 药 材 各 0. 5g, 分 别 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 - 乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 湾 液 。 另 取 毛 蔓 花 糖苷 对 照 品 适 量 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 Zug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 
色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 
剂 ; 以 乙 有 哺 -0.1% 醋 酸 溶液 (16 : 84) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 
334nm。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 
相 色 谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 保留 时 
间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 HAJS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 176 SERE EIC CSO ; 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 321nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适 景 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 1mi 含 ong 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ， 再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 à RNEGURHNASENSÉEANEMA 
1041, SE A GRE JH 8,3866 ME , B 48. X 

本 品 每 袋 含 当归 和 川 莹 以 阿 魏 酸 (Cs Ho O,) 计 ,不 得 少 
于 1]1.2mg。 

白 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 当归、 川 营 项 下 的 供 
试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10xl\、 供 试 品 溶液 
5p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 唱和 每 袋 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Hzs Ou ) 计 ,不 得 少 
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于 25mg。 


【功能 与 主治 】 养 血 调经 。 用 于 血 虚 所 致 的 面色 获 黄 、 


XE BR JE oo e ^U RH SR WE, 
【用 法 与 用 量 】 温 开 水 冲服 。 一 次 5g, 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 袋 装 5g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


四 3B 汤 

Sini Tang 
[4:5] 58A 300g 
KRHA 300g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 淡 附 片 、 炙 甘草 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 子 液 , 滤 过 ;: 干 姜 用 水 蒸气 茹 
馅 提取 挥发 油 ,挥发 油 和 蒸 馆 后 的 水 溶液 备用 ; 姜 秸 再 加 水 前 
& 1 小 时 ,前 液 与 上 述 水 溶液 合并 , 滤 过 ,再 与 淡 附 片 、 炙 甘草 
的 煎 液 合并 ,浓缩 至 约 400ml, 放 冷 , 加 乙醇 1200ml $^] , 8$ 
置 24 小 时 , 滤 过 , 减 压 浓缩 至 适量 ,用 适量 水 稀释 ,冷藏 24 小 
时 , 滤 过 ,加 单 糖 浆 300ml, Æ FB Me 4 3g 与 上 述 挥发 油 , 加 水 
至 1000mljl, Hi5 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 辛 。 

[33/3 (1) 取 本 品 20ml, 用 正 丁 醇 20ml 振 播 提取 , 取 
ETER, AT REPA 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
弃 去 乙醚 液 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
ACT ,残渣 用 水 20ml 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 用 1% 氢 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酷 - 冰 醋酸 -甲酸 -水 (15 : 1 : 1 : DARAM, RE JE AH., A 
干 , 喷 以 10 儿 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 干 姜 对 照 药材 5g, 加 水 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 40ml REER RETER, KT. 
渣 加 甲醇 2mi 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 
药材 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
醚 (1 : 1) 为 展开 剂 RETE XU LEUTE SEDE ERE LIE TAL, 
在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 。 

【检查 】 乌 头 碱 限量 取 本 品 70ml, 加 浓 氨 试 液 调节 
pH 值 至 10, 用 乙醚 振 播 提 取 3 次 ,每 次 100ml, 合 并 乙醚 液 ， 
回收 溶剂 至 二 , 残 浊 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 2. 0ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 与 次 马 头 碱 对 照 品 适 量 , 加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1ml 各 含 2. 0mg 与 1. 0mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 


FÆ 200g 


Vj d Ju 


品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
6p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (5 : 5 : 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 锯 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 
现 斑点 。 
相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601) 。 
PHE 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2mol/L M R € TH R- Mi OM 
(67: 33 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草 
酸 峰 计算 店 不 只 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 40mg 的 溶液 (相当 于 每 1ml AH 
草酸 0. 3918mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 50ml IRR 
中 ,加 流动 相 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Aif lm EKHE AH ER C: He O16) 计 ,不 得 少 
T 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 AFHZ, RR. HT HR A, 
TF BH NUR BESE. TAHAE. AAE. 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 ;或 遵 


医嘱 。 
【规格 】 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
fp X 
Sishen Wàn ~ 
[处 方 】 肉 豆 藻 ( 爆 )200g BEGER )400g 
五 味 子 ( 酷 制 )200g — RA OBI 100g 
大 来 (去 核 )200g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 另 取 生 美 


200g 0R ,加 水 适量 , 压 樟 取 汁 。 取 上 述 粉 末 用 生姜 计 和 水 
泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 褐色 至 褐色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 , 威 
MER F. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 表皮 石 细胞 
淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕 色 
物 ( 五 味 子 )。 非 腺 毛 2 一 6 细胞 , 胞 腔 有 的 充满 红 棕 色 物 ; 腺 
毛 头 部 多 细胞 ,椭圆 形 , 含 棕 黄 色 至 棕 红色 物 , 柄 2~5 细 胞 ( 疾 
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A8). 。 果 皮 表 皮 细 胞 黄 棕色 至 红 棕 色 ,表面 观 多 角形 ,断面 
观 角质 层 厚 约 Oum KE), 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 试 
验 , 加 乙酸 乙 酯 2ml 及 水 适量 ,加 热 回 流 1 小 时, 取 乙酸 乙 酶 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 豆 阁 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5 一 10ML、 对照 药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 游 层 
板 上 ,以 石油 醚 人 (60 一 90C )- 甲 蔡 (1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 脉 干 , 喷 以 10 为 硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
主 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加热 回流 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 沽 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 补 骨 脂 豪 对 照 品 、 异 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙醚 
制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 醋 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 于 ,路 以 10 和 % 氧 氧化 钾 甲醇 溶液 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 莱 英 对 照 药材 0. 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 


述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 


醋酸 -水 (2: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 溶 散 时 限 应 在 2 小 时 内 全 部 溶 散 (通则 
0108), 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AR 638] LA Z. BÉ -2K (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 245nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 16y8g 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 lg, 精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 甲 醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 
1 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 33kH2) 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 其 ,用 70 加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 lg 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He Os) 和 蜡 补 骨 脂 
X (C4 HO ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3.0mg. 
【功能 与 主治 】〗 ARER, DILLE. AFER E 
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致 的 汽 泻 , 症 见 肠 鸣 腹胀 .五 更 滑 演 、 食 少 不 化 、 久 海 不 止 、 面 
RER. 

【用 法 与 用 量 】 HH. 一 次 9g, 一 日 1~2 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


神 片 
Sishen Pian 
[4551 P9375 085189g 盐 补 骨 脂 377g 
酷 五 味 子 189g f| Rx 94g 
大 束 ( 去 核 )189g FË 94g 


【 制 法 】 以 上 六 昧 ,大 率 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 合 
Jt BUE Te 48 EABOMESE HE 1.20— 1.30055 C A E RE HR 
Ak 38 , 盐 补 骨 脂 、 栈 五 味 子 用 605% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 注 ; 干 姜 
用 乙醇 作 溶 剂 进行 渗 沪 , 上 述 渗 渡 液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 ， 
与 大 京 浓缩 青 及 适量 的 淀粉 等 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 
冷 ,压制 成 1000 片 , 或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 , 除 
去 包 衣 后 显 黄 棕色 至 深 褐 色 ; 味 酸 、 辛 。 

LEa (DRAR 2 片 , 研 细 , 加 乙醇 1 5ml, 超声 处 理 
40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 荣 黄 对 照 
药材 0. 4g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -三 乙 腕 (19:5 :151) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 紫外 
光 (365nm) 王 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 补 骨 脂 率 对 照 品 . 异 补 骨 脂 豪 对 照 品 ,加 乙酸 乙 栈 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 恨 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 4nl, 分 别 
点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (他 一 90C)- 三 气 甲 
烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 1 : 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奖 
X SES. 

(3) 取 本 品 5 片 ; 研 细 , 加 水 40ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 0. 1mol/L 氢气 化 钠 溶 液 20ml 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酷 提 
取 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 加 水 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 2 一 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs4 注 层 板 上 ,以 石 
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油 醋 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲醇 (15 : 5 : 0. 3) 为 展开 剂 , 展 


开 , 取 出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 盐 补 骨 脂 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARAM: AAIR- : 72) 为 流动 相 ;检测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 蜂 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ”分别 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、. 异 补 骨 脂 
素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 补 骨 脂 素 
5ug、 异 补 骨 脂 素 "pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 ， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 素 片 约 0. 5g, 或 取 注 膜 衣 片 0.25g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 基 , 超 
声 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 
量 找 中 ,加 甲醇 至 刻度 ,扬名 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 率 (Cl, He ORI SERI EE EG 
(Ci HeO;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 6mg。 

MERKT 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 乙 铺 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (34 : 66) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 
10 000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 
衣 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 素 片 约 1g, 或 取 薄 膜 衣 片 0. 5g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 
重 莉 ,超声 处 理 (功率 200 允 ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha O; ) 计 ,不 得 少 
于 0.42mg。 

【功能 与 主治 】 ASRR, ADLE. MATEAK EÉ 
3X ES OE TES , 症 见 肠 鸣 腹胀 .五 更 注 泻 、 食 少 不 化 、. 久 海 不 止 , 面 
9 B. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 次 。 

【规格 】〗 (1) 率 片 ” 每 片 重 0.6g (2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 
重 0. 3g 


【贮藏 】 密封 。 
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[47571 FHE 60g 4H BS 60g 
生姜 30g 
。【〖 制 法 】 LA EZR, REE SHIRE BEELRE IUEUES ^E xU 
为 薄片 , 照 症 剂 项 下 的 浸渍 法 (通则 0120) ,用 75% 乙 醇 作 溶 
剂 , 密 盖 , 时 加 搅拌 , 漫 溃 七 日 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,压榨 药 湘 , 榨 
出 液 与 滤液 合并 ,加 75% 乙 醇 至 1000ml, $8655] , 88 EE 24 小 时 ， 
滤 过 ,分 装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 澄清 液体 ; 气 香 。 

DESI] (1) 取 本 上 品 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 
素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
0. 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 站, 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF HUH BC EL 10% 氨 氧化 钾 溶 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 蓝 白 色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 40ml, 蒸 于 ，, 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 
无 水 乙醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羡 羊 花 对 照 药 
材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
AT XXE UK BE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲醇 (4: 5: DON 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 障 干 , 蜡 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 ZEN ”应 为 45% 一 55%% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 把 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01175. 

[SERE] . 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 SEE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 华 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 BhA E RUE BR m. A TRE RR 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 1ml A S 20ng 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 25m BOR 
中 ,用 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1Iml 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ci H OREL SCRI RE HR 
X (Ci He O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0, 4mg。 

【功能 与 主治 】 温 经 通 脉 。 用 于 经 络 阻 隔 、 气 血 不 畅 所 
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致 的 油 风 , 症 见 头 部 毛发 成 片 脱落 .头皮 光亮 .无 痛 痒 ;斑秃 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 涂 擦 患处 ,一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 局 部 皮肤 破损 处 禁用 ;切忌 口服 及 人 人 眼 ; 发 生 过 
敏 反 应 时 停 用 ;不 可 大 剂量 或 长 期 使 用 。 

【规格 〗 每 瓶装 20ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


生 血 宝 合 剂 
Shengxuebao Heji 
【处 方 】 制 何首乌 344g 女 贞 子 430. 7g 
3&3 430. 7g 5R ELSE 430. 7g 
日 性 344g 黄芪 344g 
狗 消 344g 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,加 水 浸泡 20 分 钟 , 郊 者 二 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 
1000m!l, 加 入 甜菊 素 5g , FEZA 1. 5g, 混 匀 ,分 装 , 即 得 。 

KERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 
H ME. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 18 3 ,加 水 饱和 的 
正 于 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 湘 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 乙 酸 乙 酯 - 浓 氨 试 
液 (50:20:10:2.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 哮 以 5%% 
香草 醋 硫 酸 溶 液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 混 匀 ,再 加 盐酸 3ml, 置 水 浴 
上 加 热 1 小 时 ,立即 冷却 ,加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙醚 液 ETE RAZA Pi 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 制 何首乌 对 照 药 材 3g, 加 水 适量 ,前 春 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 盐酸 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 
对 照 品 .大黄 素 甲 醚 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 供 试 品 溶液 10 由 .对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 晾 于 ,在 紫外 光 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 水 20ml 185] ,加 乙醚 轻 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 
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Kx 8E EL SEE RE Z5 HE 4g. JI EE 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10ul、 对 照 药 材 溶 液 
2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 
O: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 位 置 上 , 显 
相同 的 绿色 荧光 王 点 。 

”(4) 陪 本 品 10ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 5% 碳酸 钠 溶 液 洗 肖 3 次 ,每 次 15ml， 
再 以 水 10ml 洗涤 2 次 , 弃 去 水 层 , 正 丁 醇 液 置 水 浴 上 蒸 干 ,加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 210€ DJ 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 术 干 , 喷 以 5 多 硫酸 
乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 。 

(5) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 
去 氨 试 液 ETERA T, ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 特 女 贞 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 一 5 由 ,对照 品 溶液 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GF:: 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -水 
(4:5:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 于 ,在 紫外 光 (254nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

【含量 测定 】 自 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 Es 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及 - 水 -磷酸 (13 : 87 : 0. 15) 为 流 动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 以 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml ER 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1090 iE 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 白药 以 芍药 苷 (Cz Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 2.9mg. 

HAKS ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) WE GR 
光 操 作 )。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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2J3R 7578] A Z RB -7K (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-OD-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 2,.3,5,4'-u XS d& Æ 7, 46-2-O- 
8-D- 葡 萄 精 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml CX 
中 ,加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 4385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, iE A GR JH & iE 6 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 制 何首乌 以 2,3,5,4'- 四 羟基 二 苯 乙 烯 -2- 
O-g-D-95 Sj Pitt (Co Hz O, ) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 益 气 生 血 。 用 于 肝 肾 不 足 ` 气 
血 两 虚 所 致 的 神 疲 乏力 .和 腰 央 疲软 .头晕 耳鸣 .心情 .气短 、 失 
眠 、 咽 干 . 纳 差 食 少 ; 放 、 化 疗 所 致 的 白细胞 减少 , 缺 铁 性 贫血 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 15ml, 一 日 3 次 。 


【规格 】 每 瓶装 100ml 
【贮藏 】 密封 ,图 阴凉 处 。 
*E ndn se Seu 
shengxuebao Keli 
【处 方 】 制 何首乌 女 贞 子 
AS m LE 
AHA [8-3 
$5 Tf 
[57:5] 以 上 七 味 , 酌 予 碎 断 ,加 水 浸泡 20 4 eb 95 C f 


热 , 动 态 提取 1 小 时 ,冷却 至 50C 以 下 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 
至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 甜菊 素 lg 及 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 粒 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 灰 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 , 微 苦 。 

【 监 别 】J (1) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 无 水 乙醇 Imi 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lm X img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 526 2108€ (b 88 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 (15 : 6 : 9 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 墨 旱 莲 对 照 药材 3g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 


AE dux BUR 


层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9: DARAN, ER, HGB BR 


干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 广 点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 正 于 醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 20mi 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -有 甲醇 -甲酸 
(40:5: 10 : 0. 2 9 JREERI JER WH BUT PEL 5%% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
d f Ed] Ez C E. Ei: ISTE C E) BE 

(4) 取 本 品 Sg, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 以 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 1%% 的 氢 氧 
化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氢 氧 化 钠 液 ,再 用 以 正 丁 
醉人 饱和 的 水 洗 至 中 性 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 短 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 孽 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 中 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 土 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 醋 -水 (4: 1: DEEA 
液 为 展开 剂 ER CB S F LIEU 1026 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 40kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 .下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 
20ml, £8 Pi &F 38 hE 300 允 ,频率 25kHz)15 分 钟 , 滤 过 , 残 
渣 用 甲醇 重复 处 理 2 次 ,合并 滤液 ,用 甲醇 30ml 分 次 洗涤 残 
酒 及 滤器 , 洗 液 与 上 述 滤 液 合并 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶 
解 , 移 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10xl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ， 

本 品 每 袋 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Ha Oi ) 计 ,[ 规 格 (1)] 不 
得 少 于 32mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 16mg。 

【功能 与 主治 〗 滋补 肝 肾 , 益 气 生 血 。 用 于 肝 肾 不 足 . 气 
血 两 虚 所 致 的 神 疫 乏力 ERAK ARES, GE, TE R 
RETF . 纳 差 食 少 ; 放 、 化 疗 所 致 的 白细胞 减少 , 缺 铁 性 贫血 


。793 > 


生 脉 饮 


见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 8g, 一 日 2 一 3 次。 


【规格 】 (DERE 8g DYRE 4g 
LERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
^ BK 饮 
Shengmaiyin 
【处 方 】 红 参 100g 麦 冬 200g 
五 味 子 100g 


【 制 法 】 以 上 三 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 6526 ERE TR JO] , 浸 
NR 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 约 4500ml, 减 压 浓缩 至 约 
250ml, 放 冷 ,加 水 400ml 稀释 , 滤 过 , 另 加 60% 糖 浆 300ml 及 
i& BEB;N RE L3F VE pH 值 至 规定 范围 ,加 水 至 1000ml, fi 
5AE, , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 红 棕 色 的 证 清 液体 ; 气 香 , 味 酸 
AH Lu. 

【鉴别 】 CD BU dà 20ml, HE TA 20m! 振 摇 提取 , 正 
T BEHGACE ,残渣 加 硫酸 的 45% 乙醇 溶液 (7 一 100)15ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 挥 去 乙醇 ,用 三 氢 甲 烷 10ml 振 摇 提取 ,分 取 三 
氯 甲 烷 液 ,用 水 洗 至 中 性 ,用 适量 无 水 硫酸 钠 脱水 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 im, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 二 醇 对 照 品 .人 参 三 


醇 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 Im 各 含 img 的 混合 溶液 , 作 


为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 洲 层 板 上 ,以 环 已 烷 -再 
柄 (2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,时 以 硫酸 甲醇 溶液 (1 一 
2) ,在 105C 加 热 约 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 盐酸 0. 5ml, 水 1ml, An 3 a 36 5 分 
钟 , 放 冷 ,用 三 气 甲 过 20m 振 播 提取 ,分 取 三 氧 甲 烷 液 ,浓缩 
至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 加 水 20ml， 
前 总 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0. 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
ik. BRE GE IE GB 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
Spl, 分别 点 于 同一 硅胶 G MEZ A E ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 (4 : 1) 
A RE TRI. EE. BUG BP. RE UL 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 
100 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 水 20ml, 摇 匀 , 用 乙醚 振 摇 提 到 3 次， 
每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 于 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g. JD — SCHH E 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 
F lim 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502)? 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 对照 药材 溶液 


。 794 。 
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与 对 照 品 溶液 2 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 


fi il SE C30— 60 C5- HI R$ Z, E&- IR RE C15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 08( 通 则 0601), 

pH 值 MA 4.5—7.0G89 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (56 : 44) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 蜂 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
XE ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 内 容 物 , 混 匀 , 精 
TER 10ml, 置 分 液 漏斗 中 ,加 水 20ml, 38 5], FH, BE E ti 
取 4 次 ,每 次 30ml, 再 用 乙醚 20ml 洗 涤 容 器 ,合并 乙醚 液 ， 
挥 干 ,再 置 水 滩 上 蒸 30 分 钟 ,残渣 加 无 水 乙醇 适量 使 溶解 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pml, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 支 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz Ha 07 ) 计 ,不 得 少 
于 0.25mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 复 脉 , 养 阴 生津 。 用 于 气 阴 两 亏 , 心 
性 气短 MAF. 

【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

[WI 密封 , 置 阴凉 处 。 


ct HEX. 


Shengmal Jiaonang 


Bo KM 


[4h51 红 参 330g 麦 冬 660g 
五 味 子 330g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 取 红 参 200g ,粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 剩 
余 红 参 粉碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 , 淄 涡 24 小 时 后 进行 
渗 沪 ,收集 渗流 液 715ml。 将 五 味 子 粉碎 成 粗 粉 ,水 蒸气 蒸 
18 ,蒸馏 液 备 用 ;残渣 与 麦 冬 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 1.20— 1.25 
(60'Co ,加 乙醇 使 含 醇和 量 达 60% , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 
至 适量 ,与 上 述 渗 渡 液 .蒸馏 液 及 红 参 细 粉 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 ， 
装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 标 褐色 的 颗 


粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 酸 、 甜 、 微 苦 。 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 取 上 清 液 加 3 倍 量 氨 试 液 , 摇 匀 ,放置 分 
层 , 取 上 层 液 车 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 红 参 对 照 药材 1g, 加 水 0.5ml 搅拌 湿润 ,加 水 饱和 的 正 
TA 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb; 对 照 
m ASEP Re 对 照 品 及 人 参 时 苷 Reg, 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 Imi 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2pnl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BET , 喷 以 10 加 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 C h 4A S PIE S Si 
晰 。 供 试 品 色 说 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 班 点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 
TH [c] 28i E 5 e ORE AR. 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 盐酸 0. 5ml、 水 15ml, 加 热 者 沸 
5 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氢 甲 烷 20ml f& ££ SE HG. RC — X 
甲烷 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 曲 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 
1g, 加 水 20ml, Ri 3& 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0. 5ml, 自 “加 
热 煮 沸 5 分钟 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 5xl\、 供 试 品 溶液 
5~20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 
(4: DJs RET RE TTE Dih, CE DELL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 100 辫 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 三 氛 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1 m1 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 照 药 材 溶 液 2 一 
Sul ik d PEE 5 一 20nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE; WERE, 
以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 | 

【检查 】 应 符合 胶 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAA RI LA ZL RE-0. 176 BERE TRE C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
KA 203nm. M it f UR EA Som d Rg 峰 计算 应 不 低 
于 6000, ` " a 

对 照 品 溶液 的 制备 KASEP Rg 对 照 品 . 人 参 皂 音 
Re 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 25mg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 本 品 30 粒 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 
细 , 混 匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 
30ml, 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 滤 
过 (必要 时 先 离心 再 滤 过 ) ,用 70% 乙 醇 20ml 洗涤 容器 及 波 
器 , 洗 液 并 人 滤液 中 , 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 


&hx* 


RIE J BE D $6 HE C 5 1x (20ml,20ml,20ml, 15ml.15mD ,合并 
正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 基 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 $5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl、 供 试 品 溶液 5 一 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 参 以 人 参 皂 苷 Rg: (CHO OMASE 
if ReCC4 Hi O ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.45mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 复 脉 , 养 阴 和 生津。 用 于 气 阴 两 可 où 
怪 气 短 , 脉 微 自 汗 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 3g (2) 每 粒 装 0. 35g 

[rel EH. 
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【处 方 】 辣椒 肉桂 
生姜 A tE W 

【 制 法 】 以 上 四 味 ,生姜 肉桂、 辣椒 分 别 粉碎 成 粗 粉 ,用 
乙醇 浸 溃 三 次 ,第 一 次 24 小 时 ,第 二 次 72 小 时 ,第 三 次 48 小 
时 , 浸 溃 液 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 为 
1. 30—1. 35 C70 C ) 的 笛 讲 ;加 人 由 橡胶 、 氧 化 名、 松香 等 制 成 
的 基质 ,再 加 入 肉桂 油 , 混 匀 , 制 成 涂料 ,进行 涂 宵 , 切 段 , 盖 
衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 橘 黄色 的 片 状 橡胶 谊 ; 气 芳 香 ， 

[35301]. (1) 取 本 品 6 片 , 除 去 盖 衬 ,前 成 约 lem 宽 的 
REREH F, MZE 50ml, 浸 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 置 
60~70L 水 洽 上 挥 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lul 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C)- , RR 7, BR C17 : 3) 为 展开 剂 RF, iH. T. 
UZIR. HER i Gabe M ELS 6G BER 3 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 , 除 去 盖 衬 ,加 三 氛 甲 烷 20ml, 搅 拌 使 基 
质 溶解 ,加 无 水 乙醇 30 ml, füt PEE 36 IRL SE FS] RE 10 分 钟 , 滤 
过 ,再 用 三 所 甲烷 与 元 水 乙醇 同 法 处 理 一 次 ,合并 二 次 滤液 ， 
AT ,残渣 加 无 水 乙醇 2m 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 缓慢 通过 
以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 的 固 相 萃取 小 柱 
(300mg) ,用 水 5ml 洗 脱 , 弃 去 洗 液 ;再 用 30% PAF 5ml t 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7076 FB BE 5ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 辣 椒 豪 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30g 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 
验 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 , 以 乙 且 -0. 1% 磷 酸 溶 
液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 柱 温 35C ,检测 波长 为 227nm。 理 论 


» 795 。 


白带 丸 


板 数 按 辣椒 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 


l0pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 
峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 含 高 量 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 检查 ( 通 
则 0122 第 一 法 )。 每 100cm*^ A BER ABK. 1. 7g。 

其 他 应 符合 贴 高 剂 项 下 橡胶 帝 剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122) 。 

[MAH] 取 本 品 2 片 ,测量 布 面 面 积 , 除 去 盖 衬 ,次 
成 小 片 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 50ml, 密 塞 , 浸 
泡 16 小 时 , 滤 过 , 滤 酒 及 容器 用 无 水 乙醇 洗涤 3 次 ,每 次 
10ml, 合 并 洗 液 与 滤液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 中 , 置 60 — 
70C 水 浴 上 挥 干 , 置 干燥 器 中 干燥 3 小 时 , 称 定 重量 ,计算 , 即 
得 。 每 100cm? 不 得 少 于 0. 20g. 

【功能 与 主治 】 温 通 经 脉 , 散 寒 镇 痛 。 用 于 风寒 阻 络 
所 致 的 痹 病 , 症 见 采 缘 、 由 肢 关 节 冷 痛 ; 寒 伤 脾胃 所 致 的 腕 
腹 冷 痛 . 虚 寒 汇演 ;慢性 风湿 性 关节 炎 .慢性 骨 肠 炎 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 根 据 病 证 , 按 穴 位 贴 一 张 。 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 处 。 


日 带 A 
Baidai Wan 
【处 方 】 黄柏 ( 酒 炒 )150g fi Rz 300g 
白 芍 100g 当归 100g 
Ni E 50g 


【 制 法 】 以 上 五 味 , 除 椿 皮 外 ,其 余 黄柏 等 四 味 粉 碎 成 细 
粉 , 过 筛 , 混 匀 。 椿 皮 加 水 前 考 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 适量 ,上述 细 粉 用 浓缩 液 ( 酌 留 部 分 包 衣 ) 与 适量 的 水 制 
九 , 用 留 下 的 浓缩 液 包 衣 ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 棕色 至 黑 棕色 的 浓缩 水 丸 ; 味 苦 。 

[350] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; MARERE, 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 , 含 唱 细胞 的 壁 木 化 增 厚 
(黄柏 )。 草 酸 钙 艇 唱 直 径 18 一 32xm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 
排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 白 芍 ) 。 薄 壁 细 胞 纺 
锤 形 , 壁 略 摩 ,有 极 微 绍 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 分 变 细 胞 类 
圆 形 , 含 淡 黄 棕 色 至 红 棕色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
MEER). 

《2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 温 泡 1 小 时 ,时 时 振 
播 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 中 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 3 一 5pl、 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 10 : 
0. 2) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 15 分 钟 的 展开 缸 内 ,展开 ， 
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取出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 波 
过 ,滤液 加 甲醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 
0. 1g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 各 碱 对 照 品 ,加 是 
醇 制 成 每 1ml 中 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2Hl ,分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 
氨 试 液 (12 :3:6:3:1) 为 展开 剂 , 置 用 氨 蒸 气 预 亿 和 15 分 
钟 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,和 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

Dex] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 INE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA; AZ BE-0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 ( 氢 氧 化 钠 试 
液 调节 pH 值 至 5.0)(25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 346nm。 
38 e BT Fi ib Re 7) REEL EE. AI E F 3000。 

HREAG S Hoi Ae EE go B8 unis REL E 
E ,加 甲醇 制 成 每 1 ml 含 25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 液 25 mL, RE 
重量 ,加 热 回流 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重 革 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黄柏 以 盐酸 小 右 残 (Czo Hi; NO, * HCD 计 ， 
不 得 少 于 1.5mg. 

【功能 与 主治 】 清热 ,除湿 , 止 带 。 用 于 湿热 下 注 所 致 的 
带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 `, 有 味 . 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 6g, 一 首 2 次 。 


【贮藏 】 密封。 
日 蚀 A 
Baishi Wan 
[45751 紫 草 ?1g 灵芝 595g 
降 香 ?71g 盐 补 骨 脂 357g 
丹参 71g ZL 4b Tig 
制 何首乌 595g mud 48g 
TE PEEL 71g 黄 药 子 71g 
AER GR 24g HE 48g 
著 获 1010g 龙 胆 24g 
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【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 取 柴草 .苍术 Lig UR ds REEL ES 
子 . 丹 参 . 灵 芝 .甘草 及 制 何首乌 357g 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 
4 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 高 ; 另 
取 盐 补 骨 脂 、 龙 胆 、 降 香 、 牡 丹 皮 . 红 花 及 剩余 的 制 何首乌 粉碎 
成 粗 粉 ,与 稠 高 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 ,用 水 泛 丸 ,于 
燥 , 用 黑 氧 化 铁 和 滑石 粉 包 衣 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑色 的 包 衣 浓缩 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 
神色 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 棕 色 LE 
甚 厚 ,有 的 周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 降 香 ) 。 花 粉 
粒 类 圆 形 或 桶 山形 ,直径 约 60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 
( 红 花 )。 草 酸 钙 簇 唱 存在 于 无 色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 
成 行 (牡丹 皮 )。 

(2) 取 补 骨 脂 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 另 取 补 骨 脂 紊 对照 品 和 异 
补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测 
定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 .对照 品 溶液 各 
Bul 4r 34 A TF [B] — nk RE G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酷 
(4 : DARRA RRA. KiE, BEF EA 10% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 石油 醚 (60~90'C) 
40ml 振 摇 提 取 , 分 取水 层 , 加 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 再 用 
CBE E HEC 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
1mjl, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 酚 酸 B 对照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 王 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 H 薄 层 板 上 .使 成 条 带 状 ,以 甲苯 -三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (2:3:4:0.5:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 12cm, 
取出 ,上 及 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 条 斑 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 酒石酸 饱和 的 乙醚 溶液 50ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 挥 干 乙醚 , 残 
渣 加 乙醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 甲 醚 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502? 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60CC )- 甲 酸 乙 
酯 - 冰 酯 酸 (9 : 1 : 0. 1) 为 展开 剂 JE HB LSU ECC PLC 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 8g, E28 , Dr] — CEP e 50ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 , 奔 去 三 毛 甲 烷 液 , 药 渣 挥 干 , 加 水 1ml, 搅 匀 ,加 水 饱 


白 薄 黄片 


“和 的 正 丁 醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 上 清 液 ,用 氨 


试 液 洗涤 3 次 (30ml,20ml,20ml) , 弃 去 洗涤 液 , 取 正 丁 醉 液 ， 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 获 蒙 对 
照 药材 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,使 成 条 带 状 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (6 : 
16 : 11 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 改良 对 二 甲 氨基 
AE FB RETS HE CHO] CB EC 3E E RE lg, 加 盐酸 34ml, 甲醇 
i100ml, 摇 匀 , 即 得 ) ,在 105'Cund& e BER mg C ME. Dti 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HRA. 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

[SRA] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 率 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20pg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 (过 三 号 得) 约 0. 5g, 精 
密 称 定 , 慎 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50mi, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 E 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He O) A F oh A ia 
X (C4 H,O ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. Smg. 

【功能 与 主治 〗 补益 肝 肾 ,活血 祛 瘀 , 养 血 驱 风 。 用 于 肝 
BEAR E . 血 虚 风 盛 所 致 的 白 阁 风 , 症 见 白 斑 色 乳 晶 ,多 有 对 称 、 
HURME, RERA, FALF ARR. ERR M . 

【用 法 与 用 最】 口服 .一 次 2. 5g, 十 岁 以 下 小 儿 服 量 减 


半 , 一 日 3 次 。 

[t€] 了 孕妇 及 肝 肾 功能 不 全 者 禁用 ;服药 过 程 患部 宜 
KH. p 

【规格 】 每 袋 装 2. 5g 

[ER] 密封 。 

注 : EKG) 取 巷 术 , 除 去 杂质 , 洗 净 , 刨 中 片 , 置 沸 米 


江水 中 ,煮沸 ,取出 ,用 清水 迅速 漂洗 1 次 , 沥 干 水 ,干燥 ( 米 洪 
水 制 法 : 米粉 20g 加 水 至 1000g, 充 分 搅拌 即 得 ) 。 


BS 


Baipuhuang Pian 


WX 830g 
黄柏 83g 


。797 。 


【处 方 】 HXH 830g 
黄 芍 83g 


E 3 XE X 


【 制 法 】 以 上 四 味 , 酌 予 碎 断 ,加 8076 7, BR YE S0'C E TRE 
4 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 。 药 酒 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
| 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,与 上 述 回 收 乙醇 后 的 提取 液 混合 , 浓 
缩 成 稠 膏 ,加 适 基 淀粉 , 混 匀 ,干燥 ,过 利 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 
成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 ， 

HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 宰 
ERME. , 

【 监 别 】 (1) 取 本 品 4g, 精 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 
40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 0. 5mol/L 
盐酸 溶液 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20mj], 水 溶液 备用 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
iml $ 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lul. 2 I CT [8I A 426 BR 
酸 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(5: 3;1;1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 226 — SCIES 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 ‘鉴别 ](1) 项 下 的 水 溶液 ,用 氨 试 液 调节 pH 值 至 
12, 冉 用 三 气 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 气 甲 烷 
WRT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
TELE BRL ZU bf O. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 药 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml & 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1~2pl1, 对 照 药材 溶液 和 对 照 
总 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 本 
酸 - 水 (7 : 2 : 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» 3I IE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (43 : 57 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HONOR H BR anis EE ,精密 称 定 ,加 
5026 B SE d 8$ 1ml 含 20g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KER 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
或 取 重 其 差异 项 下 的 本 品 ( 薄 膜 衣 片 ) , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 基 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 曾 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 20kl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 . 

Eint ARS AR ECC His O01) 计 , 不 得 少 于 
l. 5mg., 


【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 ,解毒 凉 血 。 用 于 大 肠 湿 热 , 热 
。 798 > 
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毒 剖 盛 所 致 的 痢疾 、 泄 泻 , 症 见 里 急 后 重 . 便 下 脓 血 ;肠炎 、 痪 
疾 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 Oi. 一 次 3 一 6 片 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 35g 
(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 
(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 
【贮藏 】 wd. 


BAME E 
Baidianfeng Jiaonang 

[4^ 751 HH 33. 33g ER 33. 33g 
红 花 33. 33g 川 营 33. 33g 
当归 33. 33g 香 附 33. 33g 
桃仁 33. 33g 丹参 33. 33g 
乌 梢 蛇 33. 33g 紫 草 33. 33g 
日 鲜 皮 33. 33g 山药 33. 33g 
干 姜 33. 33g 龙 胆 33. 33g 
BERE 433. 33g 


[5:51 MEER. RBS ELAE .当归 JiS BEIC 
X ERA 143g EE VE RN, ZEDER 08H S TERCER 5) 80S 
3x 3 JU zK BC — X58 — X. 3 小 时 ,第 二 次 .第 三 次 各 2 小 时 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 捞 拌 均匀 , 干 
DR ,粉碎 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 ; 味 辛 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,加 氨 试 液 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
25ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 40% 甲 醇 10ml 使 溶 
解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 1.5cm) 上 ， 
FH 40% EF BE 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 二 9 残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适 量 , 加 甲醇 
制 成 每 lml & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 流 ， 照 落 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210 CLR 
放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 10 多 硫酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 
照 品 适 基 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10u1.4r 93! AF [8] — 8E RE G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(8 :5:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 1%% 间 茶 三 酚 
乙醇 溶液 -硫酸 (1 : 1) 的 混合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 腿 
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品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 8096 IBS. 10ml E 2L 1 小时, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10nl、 对 照 药 材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 游 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 :0.4:2:3) 


为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 


谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 20ml, 浸 溃 12 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药 材 、 川 莹 对 照 药 材 各 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 
10pl、 对 照 药 材 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 游 展板 上 ,以 
正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,和 脉 干 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 甲醇 30ml, 浸 演 5 小 时 , 滤 过 ， 
ERAT IRAK 30ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 手提 取 2 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, KE TER , Z& T. RA mP 3ml 使 溶解 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,1g ,内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 洗 脱 至 无 
f^, ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 龙 胆 
藻 昔 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs, 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 (20 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
《254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
* Lr.gilEGBDaA. 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 蜡 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 15pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 率 (Ci He OO ISP RIEF BR R 
(C: Hs0Q;) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 21mg。 


AGRAR X HEX 


【功能 与 主治 】 W MITA, ARAS. BDT ES EN. 
C ifii As $5 Br Sc R5 ERE DL nk LARRE LOL PEE BELLI 
界 较 明 显 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 utl. 


【规格 】 每 粒 装 0. 45g 
【贮藏 】 密封 。 
KERARRKRE 

Guashuang Tuireling Jiaonang 

【处 方 】 AA KEKE 
a8 滑石 
磁石 Z 
水 牛角 浓缩 粉 REA 
甘草 FR 
TE 沉香 
AIRE 冰片 
朱砂 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 取 部 分 石 高 、 玄 参 、 升 腑 、 甘 草 、 沉 
香 五 味 加 水 前 者 两 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 
西瓜 逢 .水 牛角 浓缩 粉 ,混合 ,干燥 ,将 剩余 石 高 .次 手 角 、 滑 
Ai . 北 寒 水 石 .磁石 干燥 ,与 丁香 及 上 述 干 高 合并 粉碎 成 细 粉 ， 
再 将 朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ,人 工 麻 香 .冰片 两 味 分 别 研 细 ,与 上 
述 细 粉 配 研 , 混 匀 , 装 人 胶 襄 , 制 成 1000 fr BS, 

LER) 本 品 为 硬 胶 训 , 内 容 物 为 灰色 的 粉末 ; 气 芳香 ， 
际 咸 凉 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 不 规则 细小 颗粒 
暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 10 Ay pb ai 
过 ,滤液 挥发 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 9 另 取 丁香 对 照 药材 
30mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 冰 片 对 照 品 适量 ,加 乙 
配制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 焦 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 lul 分别 点 于 
同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (9 * 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
ELE, BHARA E HRES. 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.25mm， 
膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 1207C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 
不 低 于 5000。 


。 799 。 


乐 儿 康 糖浆 


校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 龙 脑 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml d 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 精 密 量 取 对 照 品 溶液 与 内 标 溶液 各 2m, E 
Sml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 lpl, 注 入 气 
相 色 谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 0.6g. 
精密 称 定 , 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 用 乙酸 乙 
酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,吸取 续 滤 液 lxl, 注 人 气相 
色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 0. 88mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,开窍 镇 停 。 用 于 热 病 热 人 心 
包 、. 肝 风 内 动 证 , 症 见 高 热 .惊厥 . 抽 摘 .咽喉 肿 冯 。 

【用 法 与 用 量 j 口服 .周岁 以 内 一 次 0.15 一 0,. 3g, 一 至 
三 岁 一 次 0.3~ 一 0. 6g ,三 至 六 岁 一 次 0,6 一 0. 75g, 六 至 九 岁 一 
次 0.75—0.9g, JUS VA E — XK 0.9— 1. 2g, I A. — 1X 1. 2— 
1.8g,— H 3 一 4 次 。 

【注意 】 不 宜 久 服 , 孕 妇 禁 服 。 


【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 "V. 
乐 儿 康 糖浆 
Le’erkang Tangjiang 

[4:51 党 参 77. 3g 太子 参 77. 3g 
黄芪 77. 3g 茯苓 51. 5g 
山药 77. 3g EHI 77. 3g 
AA 77.3g 制 何 首 马 77. 3g 
KÆ 25. 8g 焦 山 楂 25. 8g 
炒 麦 芽 25. 8g 陈皮 77. 3g 
Æ t 206. 2g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 并 浓缩 成 清 训 ,加 人 人 蓄 糖 603. 1g, 炼 蜜 220. 6g. 3€ 
Sb ,浓缩 , 滤 过 ,滤液 加 和 人 枸 楼 酸 适 量 和 葵 甲 酸 钠 或 山梨 酸 钾 
3g ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, 18 5] , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 、 
LEE 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 20ml, 加 水 20m, 18 57 , MZA Fi 
振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙酸 乙 
Ki 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 大 黄 衰 对照 品 ,加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl ,分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 - 甲 
酸 (15 : 5 : 1)10C 以 下 放置 分 层 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 


°- 800 >» 
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与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 
(2) 取 本 品 20mj, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 人 饱和 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 再 取 陈 皮 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


"BE ESSE ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 189 9 JEERÉ JE 


至 约 3cm WH, ET ,再 以 甲 荃 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 齐 , 展 至 约 8cm, RH LBSCTE EDI — 
氢化 铝 试 液 , 置 柴 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 和 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,3g ,内径 为 1.2cm, 用 甲醇 5m 预 洗 ) 上， 
用 甲醇 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 7 
解 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 烽 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 m € 30ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 
液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
充 剂 . LA C, Bl 7K (16 : 84) 为 流动 相 ; 柱 温 30C ,检测 波长 为 
215nm。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10ul, 注 人 液 
相 色 谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 


同 的 色谱 峰 
D$] 相对 密度 应 不 低 于 1. 28( 通 则 0601) 。 
pH 值 应 为 3.5 一 5. 5( 通 则 0631). 


其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
X BRI BLZ. BK (32 : 68) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 节 峰 计算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 车 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 3etml, 加 水 10ml, 混 
匀 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 6 次 ,每 次 70ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 100m, WET RART. R 
渣 加 甲醇 徽 热 使 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 
刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sul. 15ul. fiti im? 
液 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A € EL EE EH E OC Ha O41 ) 计 ,不 得 少 
T 22. Oug. 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 , 和 中 开 骨 。 用 于 脾胃 气虚 所 
致 的 食欲 不 振 、 面 黄 、 身 瘦 ; 厌 食 症 .营养 不 良 症 见 上 述 证 
BRE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 至 二 岁 一 次 iml, 二 岁 以 上 一 
次 10ml, — A 2 一 3 X. 


中 国药 典 2015 年 版 


Ar EK AL 


〖 规 格 〗 每 瓶装 100ml 
『 贮 藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


Lemal Wan 
〖 处 方 〗 丹参 998g Jil Æ 499g 
赤 芍 499g 红 花 499g 
香 附 249. 5g 木 香 249. 5g 
山楂 124. 8g 
〖 制 法 〗 — DE E-ER.JULZK RR XC REX 1 小时, 合 3 


前 液 , 滤 过 ,滤液 低温 (45~~50'C ) 浓 缩 成 清 膏 ,干燥 ,粉碎 ， 
加 入 适量 辅料 ,用 乙醇 和 大 豆油 制 软 材 , 制 丸 ,干燥 , 制 成 
1000g; 或 用 乙醇 制 软 材 , 制 丸 ,干燥 ,过 和 划 , 包 薄膜 衣 , 制 成 
800g, Bl fg, 

性 状 〗 本 品 为 黑色 的 浓缩 水 丸 或 棕 褐 色 至 褐色 的 包 衣 
浓缩 水 丸 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 浴 液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 Img HA 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 3~~5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 丙 酮 -甲酸 (8 : 4 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
干 , 喷 以 5 办 香草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 水 30ml, 研磨 使 溶解 ,转移 至 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 40ml, 强 力 振 摇 ,离心 ,分 取 乙 醚 液 , 加 无 水 
硫酸 钠 1g, 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 男 取 川 车 对 照 药材 0.2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
及 对 照 药 材 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DARFA, EF W, ET E 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORAE di 5g, 研 细 , 加 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
态 取 赤 芍 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 芍 药 背 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 
10 几 分别 点 于 同一 硅胶 G WERE, UZA pi- A A- 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0. 2 y JE JEGR] E JF CH BC o N 
以 5 为 香草 醛 硫 酸 浴 液 ,于 105@C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
看 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 


相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 香 附 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 20pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (92 : 5 : 
5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 ,; 园 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
9 JG PE A4 o 

ORCE C20 XR P Be m TRE VL , 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.5g JH 
乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 
HE 10ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 咨 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 15 pd Op BE ZEE TS IR. 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 酸 乙 酷 - 甲 酸 (15 : 
5 :1) 的 上 展 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 卫 干 , 喷 以 丁香 醛 试 
液 , 于 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 赤 方 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A Z 0. 05 25 SE RR T HL CI3 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 广 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 误 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适 量 , 人 研 细 ， 
HU 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 
WE , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh 4 49 E RAE AT A dT CCo Ha O14) 计 , 不 得 少 
d59.0mg. 

丹参 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEAN; VA o REI P B1. 7 V6 HP BR TREE CA * 27 :69) 为 流动 
TH ;检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 96 FR BS 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250 鸡 ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75 加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 洲 液 1041 5 BETA S IEEE 
sopa ideni 测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha O16) 计 ,不 得 少 
于 12. 4mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 FAI, xS NK. MFA L3 PT 
RUE NU Cp VESPERE WEZE EA sop 
上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 
E HE. 
规格 (1) 每 袋 装 1.5g( 浓 缩水 丸 ) (2) 
( 包 衣 浓缩 水 丸 ) 

〖 贮藏 〗 密封 ,防潮 。 


一 次 Iw 42, — H 3 Uim 


每 袋 装 1.2g 


乐 
Lemai Pian 
处方 | 丹参 499g Jil Š 249. 5g 
IRAJ 249. 5g 红 花 249. 5g 
香 附 124. 75g 木 香 124. 75g 
山楂 62. 4g 


〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 
并 滤液 . UE TCI di (45 — 50 C ) 浓 缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1. 30 
的 清 膏 ,加 辅料 适量 , 制 粒 ,加 入 适量 辅料 , 混 匀 ,压制 成 1000 
片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 黄 色 至 棕色 ; 
Wis i Sir o 

CEI (1) 取 本 品 适 量 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 
甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 XR 
加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
1g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浴 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 上 丹参 素 钠 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 5pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 44 
1. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 适量 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 水 30ml, 
研磨 使 溶解 ,转移 至 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 40ml, 强力 振 播 ， 
离心 ,分 取 乙 醚 液 ,加 无 水 硫酸 钠 1g. Ve dE DE E. UR VE In CTS 
剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 
对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p 分 别 点 于 同一 
硅胶 G AERE, APAR- RERO: 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
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对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 兽 点 。 

(3) 取 本 品 适量 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 正 丁 醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 游 剂 至 干 , 残 渣 加 甲 
B Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 六 对 照 药材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 计 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
iml € 1mg 的 溶液 ， ee 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 
os ie ww EOE 
0. 2) 为 展开 剂 ET , SC MF MA 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谐 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 适量 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 约 2g, 加 乙醚 
20ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 浴 剂 至 干 , 残 沽 加 乙 
REH 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 香 附 对 照 药 材 
2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 20Hl， ien 点 于 同一 硅胶 G p 
层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (92 :5 :5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 痰 光斑 点 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

含量 测定 】 赤 芍 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 05 5 BEBE TR Y C13 : 87) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 半 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 革 药 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 8528, 
称 定 重量 , 静 置 30 分 钟 , 超 声 处 理 (功率 250 玖 ,频率 33kH2) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,小 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ i B A A A A A E CCa Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 3. 0mg, 


丹参 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 0 


KAER; EZ SR R1. 7 9 FB ER LC CA *: 27 : 69) 为 流动 
TB ;检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 上 丹 酚 酸 VN 
c 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 BD BAR né ESI m o 


定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 25ml, 
密 塞 , 称 定 重量 , 静 置 30 分 钟 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , ILS 


33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 
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重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCCs Hs。O16) 计 ,不 得 少 
于 4. 2mg. 

功能 与 主治 〗 f^i. oS BK. RIT RC ML 38 PT 
zr [4] 3 i8 E AERE o ER s seio Jod o 0 JR. e c Tc RACE P6 UL 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6 片 ,一 日 3 次 。 


规格 〗 每 片 重 (1)0. 45g 
Emm» 密封 。 


(2)0. 6g 


Lemai Jiaonang 


丹参 499g JIL Æ 249. 5g 
赤 芍 249. 5g 红 花 249.5g 
香 附 124. 75g 木 香 124. 75g 
山楂 62. 4g 


CES 
液 , 滤 过 ,滤液 低温 减 压 浓缩 成 清 
混合 均匀 REALE SE B, 1000 粒 或 1333 粒 , 即 得 

CERI 本 品 为 硬 胶 吉 , 内 容 物 为 黄色 至 棕 神 色 的 颗粒 
或 粉末 ; 气 微 , 味 微 苦 。 


以 上 七 味 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 


襄 ,干燥 ,粉碎 ,与 适量 辅料 


€T 
回流 30 分 钟 ， 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 渣 加 甲醇 5ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g ,加 甲醇 20ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RE Im E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 5nl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 4 : 1.5) 为 展 
its 展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫 酸 溶液 。 供 试 品 色 

诺 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 30ml, 研 磨 使 溶解 ,转移 至 具 
EEEH IZE 40ml, 强 力 振 播 ,离心 ,分 取 乙 醚 液 ,加 无 
水 硫酸 钠 lg, 振 摇 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0. 2g, FE s A 
成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
供 试 品 溶液 10 — 2041, 对 照 药材 溶液 5~10p1, 分 别 点 于 同一 
TEE G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 正 丁 醇 30ml, 超声 处 理 


(1) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 


AR Bk e dE 


30 4r 9h UE 3S UE Y EA H S F EIU RR Sml (IRAE, 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 芍 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 img 的 深 
溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 

述 三 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 1: 10: 0. 2 2g JETER, 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 a 溶液 ,在 105 必 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 香 附 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 
20g], E G WIRE UL RF 2R- CR CBS VK BS 
(92: 5 : DARFA: REF WE MT E E P 25 (365nmD 
下 检视 。 Sa 
相同 颜色 的 获 沧 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 0. 5g ,加 
乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 10ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10~15p1、 对 照 药材 溶液 
Sab 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -甲酸 乙 酯 - 甲 
酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 BUE BT mE LE 
FEAR, TE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 上 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 F5 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A. Z E-O. 05 96 磷酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nrm。 理论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 SE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 粒 含 赤 芍 以 芍药 背 (Cs; Ha Oil ) 计 ,5 规格 (1) 一 
(3)]J 不 得 少 于 3. 0mg;[ 规 格 (4)] 不 得 少 于 2. 25mg. 

丹参 ”上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 


25ml, 密 塞 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


为 填充 剂 ; EA Zo HR 8-1. 7 96 甲酸 溶液 (4 : : 69) 为 流动 
相 ; 检测 波 长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 


。 803 ， 


乐 脉 颗粒 


F 2000; 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ; 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml g o. mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 搬 
^J , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 浴 液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 B(Cs Hso Oi) I GR CD — 
(3)] 不 得 少 于 4. 2mg;[ 规 格 (4)]J 不 得 少 于 3. 2mg。 

《功能 与 主治 〗 行 气 活 血 , 化 次 通 脉 。 用 于 气 滞 血 将 所 
致 的 头痛 、 有 眩 尝 、 胸 痛 、 心 尾 ; 冠 心病 心绞痛 、 多 发 性 脑 梗 死 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6 粒 [ 规 格 (1)、(2)、 
(3)] ,一 次 4 一 6 粒 [规格 (4)] ,一 日 3 次 。 


〖 规 格 〗 每 粒 装 (1)0.56g (2)0.5g (3) 0.45g 
(4)0. 42g 
[I E» 密封 。 
AA OR 
Lemai Keli 

【处 方 〗 丹参 499g JA|*$ 249. 5g 

JR^j 249. 5g 红 花 249. 5g 

香 附 124. 75g A 124. 75g 

IFE 62. 4g 
【 制 法 〗 以 上 七 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 各 


液 , 滤 过 ,滤液 于 离心 薄膜 蒸发 器 内 低温 (45 一 50"C ) 浓 缩 至 相 
对 密度 为 1. 10—1. 30 fO EE ,在 间歇 式 流 化 床 内 与 混合 均匀 
的 糊 精 - 预 胺 化 淀粉 600g(1 : 1) 及 甜菊 素 1396 ~ 296 AE bl 
成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI ”本 品 为 黄 棕色 至 棕色 的 颗粒 ; 味 微 昔 。 

鉴别] — CD SUR dà 5g, 加 水 30ml, Jie $8 ,加 乙酸 40ml， 
振 播 提取 3 分 钟 , 离 心 , 分 取 乙 醚 液 , 加 无 水 硫酸 钠 1g, 振 播 ， 
滤 过 , 残 酒 用 乙醚 10ml 分 两 次 洗涤 ,滤液 与 洗 液 合并 , 挥 干 ， 
残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 a 
对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0.7mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 一 15 则 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 川 营 对 照 药材 lg, 加 水 30ml, 振 播 ,加 乙醚 40ml， 
剧烈 振 摇 提取 3 分 钟 ,离心 ,分 取 乙 醚 液 ,加 无 水 硫酸 钠 1g， 


* 604 。 
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振 播 , 滤 过 ,残渣 用 乙醚 10ml 分 两 次 洗涤 ,滤液 与 洗 液 合并 ， 
ET. REMEE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 
与 上 述 对 照 药材 溶液 各 5ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 - 乙 醚 (1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 蚊 干 , 置 紫外 光 
条 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 5g, 加 水 30ml, PRIE ,加 乙醚 40ml, fe £5 E 
3 分 钟 ,离心 ,分 取 乙 醚 液 , 加 4%% 氧 氧化 钠 溶液 15ml, 用 力 振 
摇 提 取 ,分 取 乙 醚 液 ,加 无 水 硫酸 钠 1g, 振 摇 , 滤 过 , 残 河 用 乙 
Bf 10ml 分 两 次 洗涤 ,滤液 与 洗 液 合并 , 挥 干 , 残 漆 加 乙醚 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 唱 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0. 5g. 同 法 制 
成 对 照 药 材 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
MAW 1041,59] BR ZG E TA HE 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 正 已 烷 - 乙 醚 (1 : DARA, EDT BUB S Bst i EL TR 
香 醛 试 液 ,105C 加 热 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 


【检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104). 
[& & EJ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 WE. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 异 丙 醇 -甲醇 -醋酸 -水 (2 : 25 : 2 : 71) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 交 药 昔 峰 计 算 应 不 低 于 1000. 

对 照 品 深 液 的 制备 取 在 80C 王 燥 工 小 时 的 三 药 苷 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.1mg 的 次 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 PREA T HÆ m. iea W 
细 , 取 约 0.5g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 适 量 , 振 
摇 提 取 1 小 时 ,加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 op 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 赤 敬 以 芍药 背 (Czs Ha On ) 计 ,不 得 少 
于 15mg。 | 

〖 功 能 与 主治 〗 FA. (EPOR BK. FB ACH d 9T 
致 的 头痛 眩晕、 胸痛 、 心 尾 ; 冠 心病 心绞痛 、 多 发 性 脑 梗死 见 
上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 ,一 日 3 次 。 

【规格 FRR 3g 

【贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 
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(AI E 120g 地 榆 120g 
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外 感 风寒 颗粒 


柱子 120g X3 120g 
$E 120g m4 120g 
冰片 5g 


ADAI 以 上 七 味 , 紫 草 用 乙醇 作 洲 剂 ,浸渍 48 小 时 后 
进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 20—1. 30€60 CO I 1 8p iC BE ép 3 JE AK RU 2 — E 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 10 一 1. 20(80C), 放 冷 , 加 3 信和 量 的 乙醇 ,搅拌 ， 
静 置 48 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 约 为 1.25 
(80'C) RS i EF AE .黄柏 同 大 黄 等 三 味 的 制备 方法 ,分 别 制 
成 相对 密度 约 为 1. 25(80°C ) 的 浸 襄 ,合并 两 种 浸 襄 ,备用 ; 冰 
片 用 适量 液 状 石 晓 溶 解 。 取 适量 单 硬 脂 酸 甘油 酯 .三 乙醇 胺 、 
聚 山梨 酯 80、 液 状 石蜡 \ 十 八 醇 .羊毛 脂 、 硬 脂 酸 、 丙 二 醇 、 痉 
葵 乙 酯 .山梨 酸 钾 等 , 制 成 基质 ,将 上 述 浸 襄 和 冰片 溶液 加 入 
基质 中 , 混 义 , 制 成 1000g ,分 装 , 即 得 。 

LERI — 本 品 为 青 黄 色 至 标 黄色 的 软膏 。 

LEAI (1) 取 本 品 3g, 加 无 水 乙醇 20ml, 研磨 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 莹 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 杠 子 苷 对照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml e 
3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1nl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G od dA 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 (1 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi s BTE SEI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,110'C 加 热 约 10 分 钟 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, Jn FH Ex 30ml, fit fF. 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 稀 盐 酸 
1ml, 置 水 浴 上 加 热 30 分钟 后 ,立即 冷却 ,用 乙醚 提取 2 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 2g. Jn P gs 
20ml, 浸 涡 2 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 蒸 干 , 自 “残渣 加 水 
10ml 使 游 解 "起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 人 烷 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 2: 
0. 10 ZB JE JT A , JE T. CUR F ER P206 (365 nmD. 下 检 


视 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


(3) 取 本 品 15g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : DIR A IBI 40ml, 
DES ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 水 滩 上 莹 至 近 王 ,用 盐 
R-KO : 30) 混 合 溶液 30ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 
J ERRER 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 
十。 残渣 加 乙醚 5ml 浸泡 2 分 钟 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 加 无 水 乙 
BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 黄 芬 对 照 药 材 1g, 加 乙 
酸 乙 本 -甲醇 (3 : 1) 混 合 溶液 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 乙醚 少许 浸泡 2 分 钟 , 弃 去 乙醚 
液 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 黄 
AU BOSE BG JD FP EE ER lml g 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 


溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
6p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 乙酸 丁 酯 - 
甲酸 -水 (7 : 4: 3) 上 层 溶 液 作为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 取 冰片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 1 一 3 站、 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
.b.D da G~ 90 C0-H ZE-Z, EE Z, BR CO : 3 : 2) 为 展开 
38] ,展开 ,取出 ,上 肪 于 , 喷 以 5%% 磷 钼 酸 乙 醇 深 液 , 在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


LRE] 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01095, 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» jill E. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER; UZR- 175 ERR TEL CAS * 55) (每 100ml 加 十 二 
Jo d o IO. 1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 小 乐 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml ZOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 25ml, 称 
定 重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黄柏 以 盐酸 小 充 碱 (Co Hi; NO, * HCDiT, 
不 得 少 于 0. 12mg. | 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 散 瘀 , 消 肿 止痛 ,止血 生 
肌 。 用 于 跌 打 损 伤 ,上 骨折 脱 白 , 筋 伤 积 瘀 ,皮肉 损伤 化 脓 , 溪 
Xf. 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 。 涂 囊 患 部 ,一 日 1 次 ,或 制 成 软膏 
纱布 外 数 ,一 至 三 日 换 药 1 次 。 

【规格 〗 每 文 装 30g 

【贮藏 〗 密封 , 置 凉 暗 处 。 


A) 


Waigan Fenghan Keli - 
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防风 102g AH 102g 

JH Jr T 76g Jali 76g 

HAJ 102g ER 127g 
桔梗 76g db 76g 
HE 25g EZ 76g 


〖 制 法 〗 EL ET LERCHOBDGRTTTR. N68] .羌活 分 别提 取 
ERW: AEH 60% Z, BE TETRN , i 9t 24 小 时 后 缓 缓 渗 渡 ， 
收集 渗 滤 液 ; 药 得 与 防风 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 渡 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 
清 液 加 入 日 芷 提取 液 ,浓缩 至 适量 ;加 入 芒 糖 及 糊 精 (3 : DS 
乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,过 得 , 喷 加 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 


LEJI 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 昔 。 
LEJL (1) 取 本 品 10g,; 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 


1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 
AAW 20ml 洗 深 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 Om, FEARR. ETEA T XX IG 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 昔 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 
ih E 2 站, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5:，10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HF EI 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 吕 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g, WA, JUL dL RE C60 — 9070) 50ml, 25 28, 
放置 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, JE A BETA STRE 
液 。 另 取 荆 草 穗 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1091 XI RR Z5 
材 溶液 Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C) -乙酸 乙 酯 (37 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 
主 斑点 。 

(D BU m 12g, 研 细 ,加 水 50ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 揪 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 充 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 (20ml,20ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,加 等 体积 毛 
试 液 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 
20ml, 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 莹 
于 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 由 .对照 药 材 
溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 
水 (13:7 :2)107C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
20'C 以 下 展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 1% 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 硫 
酸 乙 醇 溶液 (1->10) ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
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外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 主 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 
€ B3 9e 6 3E BER. 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醇 30ml X8 P5 AREE 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 至 近 干 RAMZ 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 . 
另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 JU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 025mol/L 磷酸 溶液 ( 取 磷 酸 1.7ml, 8 
1000ml 量 瓶 中 ,加 水 约 800ml, 三 乙 胺 1.8ml, 再 加 水 至 刻度 ， 
EDOL: 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 
根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 韶 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30%% 乙 醇 制 成 每 1ml E 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 25ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 葛根 以 葛根 素 (Ca HzoOs) 计 ,不 得 少 
15. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 解 表 散 寒 , 退 
恶 寒 发 热 ,头痛 项 强 , 全 身 酸 疼 ， 
ED KE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 12g ,一 日 3 次 。 

规格 〗 每 袋 装 12g( 相 当 于 原 药材 12. 5g) 

DERI 密闭 ,防潮 。 


咳 。 用 于 风寒 感冒 ， 


FA IE HZ , 
B. 3E dB vB. UA. mm 


Donglingcao Pian 


[4h75] ZRH 3000g 

CAGI 取 冬 凌 草 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 乙醇 加 热 回流 提取 一 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,干燥 成 干 漫 膏 ,粉碎 ,加 入 淀粉 适量 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Fr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 
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DEIRI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 绿 棕 
色 至 绿 褐色 或 棕色 至 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

LERI 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 芭 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 盗 解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 冬 凑 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 则 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 , 以 二 氯 甲 烷 - 
丙酮 -乙醇 (36 : 1 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 30 好 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

EEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 年 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (52 : 48) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 239nm。 
理论 板 数 按 冬 姿 草 甲 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 冬 凌 草 甲 素 对 照 品 适量 , 狂 4 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 晶 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0, 5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 双 ,频率 40K Hz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
1l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dn E Fr T AC UE ER LAC Ue 3€ HI SR CCa Has O6) 计 ,不 得 少 
T0. 40g: 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 散 结 , 利 咽 止痛 。 用 于 热 
毒 歼 感 所 致 咽喉 肿 冯 .声音 呆 哑 ;扁桃 体 炎 .咽炎 .口腔 炎 见 上 
述 证 候 者 及 癌症 的 辅助 治疗 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 5 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 I (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 26g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.25g) 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Ji 


eR 
n 
- 


Ningshen Buxin Pian 
(AAI 丹参 112. 5g 
酒 女 上 页 子 150g 
墨 旱 莲 112. 5g 
石 草 猜 37.5g 首 乌 蕨 187. 5g 
合欢 皮 112. 5g 五 味 子 56.25g 
〖《 制 法 〗 以 上 十 味 ,丹参 粉碎 成 细 粉 ,其 余 酒 女 贞 子 等 
味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 24~1.26(90'C) 的 清 谊 ,加 入 


地 黄 75g 
熟地 黄 112. 5g 
Ek 750g 


T ids 

丹参 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 
H , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ，, 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 


E ; IRMA RR TI HE o 
鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 具 缘 纹 和 孔 导 管 直 


径 29 一 48pm, 纹 孔 细 蜜 (丹参 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烧 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 挥 干 溶剂 备用 ;滤液 回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 参 
酮 下 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5ul 对照 品 溶液 4 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (19 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 5 鉴别 (2) 项 下 的 药 漆 ,加 水 2ml 使 湿润 ,加 水 饱和 
的 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， 
7 16 T BER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 毛 蕊 花 糖 昔 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 ud E ER i 
溶液 Zul 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 使 成 条 状 , 以 甲醇 -本 
R-KO: 1 : 7) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 条 斑 。 

(4) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 20% 硫 酸 溶液 
10m ZAF pé 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,立即 冷却 ,分 取 三 氯 
甲烷 液 ,回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 首 乌 芯 对 照 药 材 0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 大 黄 对 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml fp 0. Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 
种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (19 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 英 光 闹 点 ; 置 氨 藻 气 中 站 
后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(5) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 厂 干 , 残 党 加 正 丁 醇 20ml, 水 浴 加 热 
5 分 钟 ,搅拌 使 溶解 , 倾 取 上 清 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 合 欢 皮 对 照 药材 0. 2g ,加 
甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 演 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G UE AR 
上 (点 样 后 , 置 五 氧化 二 磷 干 燥 器 中 干燥 2 小 时 以 上 ) ,以 三 氧 
甲烷 -丙酮 -无 水 甲酸 (6 : 0.25 : 0.2) 为 展开 剂 , 薄 层 板 预 平 
衡 30 分 钟 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 叉 加 热 至 评点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


。 807 。 


冯 了 性 风湿 跌 打 药酒 


检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 ASMI 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (78 : 22) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm. 
理论 板 数 按 丹 参 酮 下 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 洲 液 的 制备 RAA a 对 照 品 适 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 16ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
取 约 1. 0g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 

密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 

Th , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
组 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照旧 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 全 丹参 以 丹参 本 下 。 (Cis His Os ) 计 ,不 得 少 于 
0. 13mg。 
HERB 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEAN; AP -Z HP R-k : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 2386nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 了 B 峰 计算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,; 加 75% 甲 醇 制 成 每 lml 含 丹 酚 酸 B 60pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
取 约 0.7g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 75% 甲 醇 适 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 75% 甲 醇 至 
刻度 . 455] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 — 4r XD TE Gg UR EOD BR 
10 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹 酚 酸 
T 2: 0g 

〖 功能 与 主治 〗 养 血 安神 ,滋补 肝 肾 。 
A Jr SC B 3. Ej LEER, ER LES LH 

【用 法 与 用 量 〗” 口服 。 一 次 4 一 6 H.—H 3X; m 
医嘱 。 

DRY 〈1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.25g) 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 26g 

【贮藏 】 密封 。 


= WE me 
fa 小 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


则 0512) 测 定 。 


n TR E BETA TR RE 


P B (Cse Hy Ois) 计 ， 不 得 少 


A F HEBR BH dfi A 


tETx Tog 
Jii 65g 


e 808 * 
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当归 7. 5g JS 7. 5g 
Hi 7. 5g 4M HR 7. 5g 
乳香 7.5g 猪 牙 皂 7. 5g 
陈皮 33.1g 苍术 7. 5g 
厚 朴 7. 5g 香 附 7.5g 
木 香 7. 5g 只 壳 50g 
白术 7. 5g 山药 7. 5g 
黄精 20g RAT EE 
小 苘 香 7. 5g AECT Seg 
Æ I5 7. 5g 五 灵 脂 7. 5g 
EY 16. 2g 牡丹 皮 7. 5g 
没 药 7. 5g 


〖 制 法 〗】 以 上 二 十 七 味 , 除 乳 香 ERIS KE Z, 
E ER AE NAA A UBL SORA IARE TEN 
15] 2€ 2NR RE S EXRSLEP AE TUR G.S EE 
内 ,加 入 日 酒 10kg, % P] SE 18. 30 一 40 天 , 滤 过 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 黄 色 至 红 棕 色 的 液体 ; 气 香 , 味 微 
WB. 

LEII (1) 取 本 品 1ml, 加 甲醇 9ml, 18 5] . JE 29 BET 
品 洲 液 。 另 取 东 黄 车 内 酯 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
8ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
板 上 ,以 环 己 烷 -三 氧 甲烷 -乙酸 乙 醋 -甲酸 (6 :10:7: 
1.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 沧 灯 (365nm) F 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 蒸 去 乙醇 ,浓缩 至 2ml, 加 乙醚 10ml 与 
WE SA AD 1ml, 密 塞 ,放置 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 分 取 醚 层 , 加 盐 
酸 1 滴 , 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 2ml, 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml fp 1mg WA R., 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 
烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ， 
喷 以 匣 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 约 10 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 100ml, 加 石油 酶 (30 一 60C)100ml, 振 摇 所 
取 ,石油 酸 液 用 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 


厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 


种 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 蘑 - 乙 酸 乙 
酯 (18 : 3) 为 展开 剂 ,在 相对 湿度 70% 以 上 的 环境 下 展开 , 展 
WB 9cm, 取 出 , 景 干 , 喷 以 104 ICE LR ZEE oe 105 "C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) SU li 100ml, R d: ZE, Fit d E C30 — 607C) 30m] 
振 摇 提 取 , 分 取石 油 醚 液 , 挥 散 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
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E 


XHgueH 


另 取 桂 枝 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 密 塞 ,浸泡 20 分 钟 , 时 
时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 桂 皮 醛 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 Im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1. 对 照 药材 溶 
液 ul 和 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
防 干 , 喷 以 二 硝 基 某 腓 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 100ml, 蒸 去 乙醇 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 
(30ml, 20m) ,分 取 乙 醚 液 , 滤 过 , 挥 干 , 残 泻 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.25g, 加 乙 
BE 30ml, 密 塞 , 振 播 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 
Bb 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 去 氨 木 香 内 酯 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 药 
材 溶液 和 对 照 品 咨 液 各 3 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲烷 - 环 已 烧 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 
1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 


取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 


照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
10u1 和 对 照 品 溶液 1 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 为 展开 剂 ETT BUB S EC REL SS BR RR E 5%% 三 氯 化 铁 乙 
醉 溶液 (每 100ml 溶液 中 加 入 3 滴 盐 酸 ) ,加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

检查 〗 乙醇 量 应 为 35% 一 45%%( 通 则 0711). 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 25ml, E 1050P m HERE 
Zm P, F. E 105'C 干燥 至 恒 重 。 遗 留 残渣 不 得 少 
351: 270€ 

其 他 ”应 符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185), 


【功能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 风寒 湿 痹 , 手 
足 及 木 , 腰 腿 酸 痛 ; 跌 扑 损伤 ,次 滞 肿 痛 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 15ml, 一 日 2 一 3 次 。 
外 用 , 擦 于 患处 ;车 有 肿 痛 黑 瘀 ,用 生姜 捣 碎 炒 热 , 加 入 药酒 适 

CESI ZONK BERR. 

【贮藏 〗 密封 。 
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[457] ZS 275g X 4 275g 


H3 275g 桔梗 275g 

〖 制 法 ”以 上 四 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 三 次 每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 12 小 时 , 取 上 
清 液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10— 1. 20(60 —65 CO B LE, 
干燥 成 干 膏 。 取 干 膏 粉 与 适量 芒 糖 .淀粉 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 喷 
入 0. 3% 薄 荷 油 及 1% 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 , 制 成 1000 片 ;或 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 浅 棕 色 至 棕色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,薄膜 衣 
片 除 去 包 衣 后 显 浅 棕色 至 棕色 ; 味 甜 ,有 清凉 感 。 

LENI (1) 取 本 品 4 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
20ml, 微 热 使 溶解 ,用 乙醚 30ml 振 摇 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 
再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 玄 参 对 照 药 材 1g, 加 水 适量 ,前 者 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 20ml, 放 冷 , 加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ;吸取 供 试 品 溶液 10 pl E PR 
药材 溶液 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 
三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 主 斑点 。 

(2) 取 甘草 对 照 药材 1g, 照 [鉴别 ](1) 项 下 玄 参 对 照 药 
材 制 备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] (1) 项 下 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 
药材 溶液 各 2u 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 
状 , 以 三 氯 甲 烧 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
"BUT , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 主 斑点 。 

EE 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 玄 参 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (055 : 45) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 哈 巴 俄 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 哈 巴 俄 并 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 80%% 甲 醇 制 成 每 1Iml 含 3.5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 K [含量 测定 ] 甘草 项 下 的 供 试 品 
Ve WE. BITS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Emt H E ZA A EB R E CCa Hs。O1 ) 计 ,不 得 少 
F 44ug. 
甘草 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


°> 809 。 


ZEER 


为 填充 剂 A LHE- 1% 磷酸 溶 液 (37 : 63) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 镑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80% PERRE 1m 含 0. 1mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 (甘草 酸 
重量 三 甘草 酸 答 重量 /1. 0207) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 混 
^] , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 
25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 30 分 
钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 晶 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 甘草 以 甘草 酸 
l. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 滋 阴 , 祛 痰 利 咽 。 用 于 阴 虚 火 旺 , 虚 
KEF, OSF, IN ih. 

〖 用 法 与 用 量 〗 含 服 。 一 次 1 一 2 片 , 一 日 12 片 , 随 时 
服用 。 

Lail (1) 每 片 重 1.0g 

(2) 注 腊 衣 片 ” 每 片 重 1. 0g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 


ZEE 


Xuanmai Ganjie Jiaonang 


[4h75] X2 400g ZZ 400g 
甘草 400g Tid 400g 
KADI 以 上 四 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 


液 , 滤 过 ,滤液 静 置 12 小 时 ， ee a se 
1. 10(65 一 80C ) 的 清宫 ,喷雾 干燥 ,得 干 襄 粉 ,加 入 淀粉 适 
混 匀 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

HERI 本 品 为 硬 胶 夫 ,内容 物 为 浅 灰 褐色 至 褐色 粉末 ; 
RE. | 

LEII (1) 取 本 品 内 容 物 lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 热合 
溶解 ,用 乙醚 30ml 振 摇 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 再 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 
MEF ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 
参 对 照 药材 1g, 加 水 适量 ,前 者 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 20ml, 放 冷 ,加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 pL XE IESU 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RERE ERAR UZA 
甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香草 醋 
硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 


e 810 > 


合并 正 丁 醇 液 ,回收 深 
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斑点 。 
(2) 取 甘草 对 照 药材 1g, 照 [鉴别 ](1) 项 下 玄 参 对 照 药 
材 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] (1) 项 下 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 
药材 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 
状 , 以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105'C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,立即 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
€& I) 9e 6 3x: SE, 


【检查 〗 VEERENNI TA XR Hg IAE OB DU 
0103), 

【含量 测定 〗 甘草 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA ZR -0. 1% 磷酸 溶液 (37 * 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 (甘草 酸 
重量 一 甘草 酸 铵 重量 /1. 0207) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 
甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
^) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10ul1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

KREME HE UHER C: He O16 ) 计 ,不 得 少 于 
1. 9mg. 

玄 参 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (55 : 45) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 蛤 巴 俄 车 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 哈 巴 俄 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80%% 甲 醇 制 成 每 lml E Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 甘草 项 下 的 供 试 品 
溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 旱 
10 一 20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 玄 参 以 哈巴 俄 音 (Cs Ha On ) 计 ,不 得 少 
于 64ug. 

【功能 与 主治 〗 清热 滋 阴 , 祛 疾 利 咽 。 用 于 阴 虚 火 旺 , 虚 
火 上 浮 , 口 鼻 干 燥 , 咽 喉 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 ul. 一 次 3~4 粒 ,一 日 3 次 。 

〖 规格 〗 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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Xuanmai Ganjie Keli 


【处 方 〗 玄 参 80g ZX 80g 
HX 80g Tám 80g 

[50353 — LL E PUER JI ZK RR m X88 M X 1.5 小 时 ,第 
二 ,三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 12 小 时 , 取 上 清 
液 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 32 一 1. 35(65'C ) 的 稠 襄 。 取 笛 膏 ,加 
和 适量 的 蔗糖 及 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 芒 糖 
x5 E S 1E] , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 600g( 低 蔗糖 ); 或 加 糊 精 适 
量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

CERI 本 品 为 浅 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 , 味 甜 ( 含 蕊 糖 、 
[I RERO ;或 味 微 甜 (无 蔗 炉 )。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 1 袋 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 于 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
乙醚 30ml 振 择 提取 , 弃 去 乙醚 液 ,水 液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 回 收 浴 剂 至 干 , 残 
EIL BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 
1g, 加 水 适量 ,前 者 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 放 冷 ， 
加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 沙 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 15 由 、 对照 药材 溶液 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 
(5: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草本 硫酸 溶液 
( 临 用 新 配 ) ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 条 斑 。 

(2) 取 甘草 对 照 药材 1g, 照 [鉴别 (1) 项 下 玄 参 对 照 药 材 
制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 
2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 三 氧 甲 
烷 - 甲 醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 
否 草 醛 硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
立即 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 条 斑 。 


检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 〗 zxé 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 哈巴 俄 音 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 哈 巴 俄 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80% 甲 醇 制 成 每 lml 含 2ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 甘草 项 下 的 供 试 品 
溶液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


PERMA 


10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE Z A Aa E IRE CCa His Ou ) 计 ,不 得 少 
RS 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR- 1%% 磷 酸 溶液 (37 : 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 (甘草 酸 
重量 一 甘草 酸 馈 重量 /1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
量 , 研 细 , 取 约 2g 或 1g( 低 茂 糖 和 无 茂 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 
醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em ERE HAAHR C: He O16) 计 ,不 得 少 
3:918 

功能 与 主治 〗 清热 滋 阴 , 祛 痰 利 咽 。 用 于 阴 虚 火 旺 , 虚 
KEF, OS TIR IHR ih 

(ARSASI 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 一 4 次 。 


〖 规 格 〗 每 袋 装 (1)10g 〈2)6g( 低 蔗糖 ) 〈3)5g( 无 蔗 
糖 ) 
贮藏 】” 密封 
LHI 法 半 夏 360g KER 180g 
KER 360g A 30g 
ti ZN CKIH R) 36g 炒 日 术 80g 
茯苓 126g 陈皮 360g 
BETIS 36g JSI Bii Cb 69g 
kb zz F 39g 黄柏 54g 


LANEI 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 取 生姜 ， 
榨 汁 (每 100g 粉末 用 生姜 3g) , 药 渣 加 水 煎 煮 , 煎 液 滤 过 ,与 
汁 合并 , 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 水 丸 ; 味 昔 、 微 甘 。 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 纤维 成 束 或 散 
离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 ,两 端 断 裂 成 需 状 或 较 平 截 (和 炙 黄 芪 )。 
草酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 纤 维 束 鲜 黄色 ， 
周围 细胞 售 草 酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 , 含 晶 细胞 辟 木 化 增 厚 
GERD. E255 RUNGR K 32 一 144pm 存 在 于 黏液 细胞 中 
或 散在 (法 半 夏 ) 。 


e 811 。 


汉 桃 叶片 
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(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 提取 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 男 取 陈 皮 对 
照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 EO A E R i o 
加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 
0.5% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 C100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 12cm, 取 出 ,上 脐 干 , 吗 以 
三 氧化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 严 光 斑点 。 

(3) 男 取 黄 柏 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 同 [鉴别 ](2) 项 
下 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 忆 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 次 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 溶液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,及 干 ,和 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 交 
光斑 点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 1085. 

【含量 测定 有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZHR- (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柳 皮 芽 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 楼 皮 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 .25g.T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E R A R T (Ca Ha O1s ) 计 ,不 得 少 于 
10. Omg., 

功能 与 主治 〗 健 脾 祛 湿 ,化 痰 息 风 。 用 于 脾虚 湿 感 A 
浊 内 阻 所 致 的 肪 晕 3S UR DLE Lg Jp d P 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 w&'EUWW. 

规格 用 100 九重 6g 

D ml 83. 


汉 96 UT 


Hantaoye Pian 


KAAI 汉 桃 叶 3000g 


KANAI 取 汉 桃 叶 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1.2(50C) 的 清 襄 ,加 乙醇 至 
含 醇 量 达 60% , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 状 , 干 
燥 成 干 漫 谨 , 粉 雄 , 加 淀粉 适量 , 温 匀 , 制 粒 ,压制 成 1000 片 ， 
包 糖 衣 或 薄膜 家 , 即 得 。 

性状 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 标 黑 色 ; 味 音 。 

〖 鉴别 〗 取 本 品 1 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 至 近 干 , 残 酒 加 水 10ml, 加 稀 盐 
RIJ pH 值 至 2, 温 水 中 加 热 10 分 钟 , 放 冷 , 用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
E ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 汉 桃 叶 对 照 药材 3g, 加 乙醇 20ml， 
加 热 回流 提取 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 获 至 近 干 ”起 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 涂 液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 15 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 蚊 干 , 喷 以 
1% 三 毛 化 铁 和 1% 铁 氰 化 钾 的 等 量 混合 液 ( 临 用 配制 )。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 

REI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

〖 含量 测定 〗 对 照 品 溶液 的 制备 取 无 水 户 丁 对 照 品 约 
50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 60% Zi 35ml, 微 热 使 
溶解 , 放 冷 ,用 60% 乙 醇 稀释 至 刻度 , 摇 勺 。 精 密 量 取 10ml， 
置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 (每 1m] 中 约 含 无 水 
jT 0.2mg), 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml.2ml,3ml, 
4ml、5ml、6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 6ml, 加 526 MV TH 
酸 钠 溶 液 1ml, 混 匀 , 放 置 6 分钟 ,加 10% 硝 酸 铝 溶 液 1ml, 播 
匀 ,放置 6 分钟 ,加 和 毛 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻度 $85] 
放置 15 分 钟 , 以 相应 的 试剂 作 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) ,在 500nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 
标 V BE ZI RA b ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 
4 片 量 ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 70ml,80C 
加 热 30 分 钟 ,并 时 时 振 播 , 放 冷 ,加 6025 A EE 78 Za] RE , $651 
滤 过 。 精 密 吸 取 续 滤液 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制 
备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 水 至 6ml” 起 ,依法 操作 , 另 精密 吸取 续 
滤液 1ml, 加 水 稀释 至 25ml, 摇 匀 , 作 空白 ,依法 测定 吸光 度 ， 
从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 中 无 水 芦 丁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 黄酮 以 无 水 芦 丁 (Czr Hoo Ou ) 计 ,不 得 少 
T 14mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 祛 风 止痛 , 舒 筋 活 络 。 用 于 三 又 神经 痛 ， 
坐骨 神经 痛 , 风 湿 关 节 痛 。 | 

用 法 与 用 量 〗 OR. 一 次 3 一 5 片 ,一 日 3 次。 

【规格 (1) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.33g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.32g) 

[m EE» 密封 。 
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加 味 生化 颗粒 


Jiawei Zuojin Wan 


[4h77] ZR 36g RRR 36g 


wA 18g eu 36g 

KẸ 18g BEN 72g 

部 金 36g HAJ 54g 

HiT 54g Eb iR 54g 

陈皮 54g 酷 延 胡 索 54g 

当归 54g 甘草 18g 

LANJ 以 上 十 四 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 ,用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 即 得 。 


CERI 本 品 为 黄 棕 色 的 水 丸 ; 气 香 , 昧 蔡 、 辛 。 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : AFER a 
壁 稍 厚 , 纹 和 孔明 显 ( 姜 黄连 )。 注 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 
微细 的 斜 问 交错 纹理 (当归 )。 油 管 售 淡 黄色 或 黄 棕 色 条 状 分 
泌 物 ,直径 8~~25pm( 柴 胡 )。 分 泌 细胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 
红 标 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 酷 香 附 )。 草 酸 钙 
ikm ELS 18~32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 一 
个 细胞 中 含有 数 个 徐 唱 ( 白 区 )。 厚 壁 组 织 雁 片 绿 黄色 ，, 细 
胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细 
密 ( 醋 延 胡 索 )。 纤 维 束 周围 沙 辟 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 师 
纤维 (甘草 )。 

(DRE m 6g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml;, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 屋 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 一 90%C )- 乙 酸 乙醚 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
饮 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

《3) 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 对 照 药 材 咨 
液 制 备 方法 同 法 制 成 对 照 药材 浴 液 。 另 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 
与 去 毛 木 香 内 酯 对 照 品 ,分别 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl、 上 述 三 种 对 照 溶液 各 
op 分 别 点 于 同一 硅胶 GER EDU iit C60 90 C )- 乙 
RLS: DAR FH. EF, A ECCE mA 10 26 B RR. E 
BW, E 105°C n dA zm BEGu m E M. GEA m ou P, E 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 
值 至 9, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 RT., 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 明 罕 对 昭 


药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 
于 同一 用 0. 4% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
已 烷 -二 握 甲 烷 -甲醇 (7.5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
TEMPA 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) BC ZI SRORSE RR ZEE 0. 3g, 同 5 鉴别](2) 项 下 对 照 药材 
溶液 制备 方法 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 吴 荣 黄 次 碱 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 溶液 各 2p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (19: 5 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

人 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ, R0. 1mol/L 磷酸 溶液 (50 : 50) (每 100ml 加 
十 二 烧 基 磺 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 263nm。 理 论 
板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 50% 甲 醇 -盐酸 (100 : 1) 制 成 每 1ml 含 70ng 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
XE ,精密 加 入 50% 甲 醇 -盐酸 (100 : 1) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 -盐酸 (100 : 1) 混 合 溶液 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 姜黄 连 以 盐酸 小 避 碱 (Czo Hi NO, * HCD 
计 , 不 得 少 于 2. 0mg。 

功能 与 主治 〗 平 肝 降 道 , 朴 郁 止痛 。 用 于 肝 郁 化 火 . 肝 
ADAS LE 5) 9 foe os V] .急躁 易 怒 RARR AMSER. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

〖 规 格 〗 每 100 JLE 6g 

mE) 密封 。 


Jiawei Shenghua Keli 


KAI 当归 266g 桃仁 266g 


。813 >° 


加 味香 连 丸 


益母草 266g JR^j 200g 


wF 200g Ja 200g 
KHE 200g KZ 200g 
IIF 200g B 34g 


CADEI AETR, BRIT EEA, FER 25 4 S LRI A 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 , 静 
置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,备用 , 另 取 阿 腕 加 适量 水 加 热 溶化 后 ， 
加 入 上 述 备 用 液 中 ,继续 浓缩 至 相对 密度 约 1. 20 的 清宫 ,加 
入 诬 糖 和 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

CERI 本 品 为 黄 标 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 . 微 藻 。 

33 取 本 品 10g, 人 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饮 
和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 
2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 2g 拌 匀 ,水 浴 上 蒙 干 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内 径 为 0.8 一 lcm) 上 ,用 甲醇 
50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
EA mA. DRAH E X R mo MPRE 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 GER EU 
三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : : 0.2) 为 展开 剂 ， 
EF o H F o i A A 在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 消 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色 谐 条件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 罗 药 音 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药疹 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 

供 弃 品 深 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1.5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10npl 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A du BASE URAJUAAPEId (Ca Ha On ) 计 , 不 得 少 
于 12mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 温 经 止痛 。 用 于 瘀 血 不 尽 , 冲 
任 不 固 所 致 的 产后 恶露 不 绝 , 症 见 恶露 不 止 . 色 紫 暗 或 有 血 
Ex .小 腹 冷 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 了 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 3 次 。 

【规格 FRR log 

【贮藏 〗 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
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处方 木 香 120g 3e RE 180g 
黄 共 120g 黄柏 ( 酒 炙 )60g 
HAJ 120g 当归 60g 
姜 厚 朴 120g AX bi 120g 
B 60g 醋 延 胡 索 60g 
i ZR S 60g KHH 30g 

LAGEL LÀ ETZIREN EOM. iX 98.18 52. HDZK E 


Ju. FR BD, 
CERI ESOS EU €, E GKAL; AME RE. 
(SII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 姜 黄连 )。 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,了 筷 沟 细 
( 黄 食 )。 石 细胞 鲜 黄色 ,分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 黄 柏 )。 薄 
壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微 细 的 斜 问 交 错 纹 理 ( 当 归 )。 草 
酸 钙 方 品 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 ( 柳 炒 可 党 )。 内 胚乳 碎片 无 
色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 构 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 
细胞 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 炙 甘草 )， 
(2) 取 本 品 4g, 人 研 细 ,加 乙醚 15ml, 放置 2 小 时 ,时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
WR. HEARE EIE 0. 4g, 加 乙醚 15ml, El TA t CST HR 
药材 咨 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 对 照 药材 溶液 2u 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 叶 以 5% 香草 
EMRA W. E 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
63) 取 厚 朴 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 15ml, 放 置 2 小 时 ,时 
时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药 材 溶 液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1m] 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 
上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 注 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
癌 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ; 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
(4) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
BERSE EZI 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(3:7 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取出 ,上 晾 干 , ERE ROO 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 


B 
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加 味道 还 口服 液 ( 合 剂 


(5) 取 本 品 4g, 研 细 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调 节 pH fü 
至 9, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 斌 品 溶液 。 男 取 延 胡 案 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 到 上 述 三 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 
同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 
二 毛 甲 烷 -甲醇 (7. 5 : 4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 眩 干 , 置 碘 
PE 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 有 照 
品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HAN s A Z S -0. 126 ERR TRE CSO * 500 (每 100ml 合十 二 
joe dis s BIO. 1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 
TE BE BESSER TEE WIRKT 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 2g TH 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (100 : 1)50ml, 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W , ES. 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 -盐酸 (100 : DOR JAN EE EA). UE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄连 、 黄 柏 以 盐酸 小 己 碱 (Czo Hi NO, * HCD 
计 ,不 得 少 于 7.0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 祛 湿 ,化 滞 止 痛 。 用 于 大 肠 湿 热 所 
致 的 痢疾 JE IL KIE fe n E REA LE URGE. 

【用 法 与 用 量 〗 口服。 一 次 6g ,一 日 3 K. 

规格】 每 100 九重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


cm 
ra 


Jiawei Xiaoyao Koufuye 


〖 处方 〗 柴 胡 64g 当归 64g 
HAJ 64g HR GP 64g 
dk 64g HEFE 96g 
Ja -T- 39 3€096g iBf 13g 
甘草 51g 生姜 21g 
〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 柴 胡 当归、 白术、 牡丹 皮 ,薄荷 .生姜 


EKRAR ilc e zt UN. 600ml, 燕 馏 后 的 水 溶液 另 器 保 


存 ; 其 余 白 芍 等 四 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 与 
蒸馏 后 的 药 渣 合 并 前 者 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 落 
馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 
65% ,搅拌 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ， 
加 入 炼 密 125ml URR 1. 5g 及 上 述 燕 馏 液 ( 先 用 3 一 5ml R 
LA Na 80 搅拌 使 混 义 ), 混 勺 , 加 水 至 1000ml, 用 稀 盐酸 调节 
pH 值 至 4. 0,18 5] ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

TERI 本 品 为 标 红 色 的 液体 ; 气 特异 , 味 苦 、 微 甜 。 

LESI (1) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
40ml, &3f Z, BER, TET ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 洼 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
Iml 含 2mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 591. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
障 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 再 响 
以 盐酸 酸性 5% 三 氛 化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
E E a 

(2) 取 本 品 10ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
lcm, 柱 高 为 10cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 以 3026 Z, 
BE 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 桩 子音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml s 
Img 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1 :1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
HB BE EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110 C JIL SA Z8 PEU E 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 水 适量 ,前 者 30 分 钟 , 取 出 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 周 ,分 
别 点 于 同一 以 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
H BE BEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C JL TA 28 PER d 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
2 一 3 个 相同 颜色 的 斑点 。 

[15:93 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 应 为 3.5 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 鞋 胶 
HAER; A Z-O. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 洲 液 (15 : 85) 为 流 


e 8615 > 


加 味 遂 还 丸 
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动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 
T9000. 

对 照 品 溶液 的 制备 BAT HOM HU n E CIAR PRAE. ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml Sr 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 25ml EORR 
中 ,用 50 加 甲醇 稀释 至 刻度 $553 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 al E AA REEF AA Zi TE CCo; Ha O14) 计 , 不 
得 少 于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 和 舒 肝 清 热 , 健 脾 养 血 。 用 于 肝 郁 血 虚 、 肝 
脾 不 和 所 致 的 两 胁 胀 痛 、 头 党 目眩 RUE DH ERI IRI LEBER 
胀 痛 ; 更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

注意】 切忌 气 恼 劳 委 ; 忌 食 生冷 油腻 。 

〖 规 格 〗 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml OEH 

JE 150ml 
[I x3 密封 , 置 阴 凑 干 燥 处 。 
t: [规格 (2)、(3)] 为 合剂 。 
Jiawei Xiaoyao Wan 

〖 处 方 〗 柴 胡 300g 36H 300g 
HAJ 300g HR CK) 300g 
RÆ 300g 甘草 240g 
牡丹 应 450g HET CX $60450g 
imp 60g 


〖 制 法 ] D EJLHR BROAD t RA). NUES 
100g, 前 液 泛 丸 ,干燥 , 即 得 ， 

[MESE EROS BU KU SERE. 

(ERI) (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 深 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4~ 
óum CHR, FEBR G5 E ES ELA 18 一 32um 存 在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 复 晶 ( 白 芍 ) £p HR 
周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 ( 甘 章 )。 种 皮 石 细 
胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 不 规则 
形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红 色 ( 板 子 )。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, 密 塞 , 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 丹 皮 酚 对 照 晶 ,加 丙酮 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 
乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 


* 816 。 


(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 
液 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
EART OMS 22650 9 05 EE 10ml, 加热 30 分 钟 ， 
放 冷 ,加 正 丁 醇 10ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 提 取 液 RT. Z 
潭 加 甲醇 2ml 使 淤 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 明 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (30 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEF , 喷 以 2%% 对 二 甲 氨 基 葵 甲醛 的 10 办 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(ORE m 6g. BE ZR . n i E C30 — 60 C5 20ml, 超声 处 
FE 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 三 握 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液。 另 取 日 术 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C5-2, B& Z, BE C19 : DARFA, REA Wh, ETF 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](C4) 项 下 石油 栈 提 取 后 的 滤 渡 , 挥 干 溶剂 ,加 
乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml & 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C Jl 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.05moVL HRI L a AR 
0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 调节 pH 值 至 7.4)(23 : 77) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 
不 便于 50005 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 260W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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孕 康 合剂 ( 孕 康 口服 液 ) 


本 品 每 lg 含 白 芍 和 牡丹 皮 以 芍药 背 (Cz Hos On ) 计 ,不 
得 少 于 1. 9mg。 

【功能 与 主治 〗 和 舒 肝 清热 , 健 脾 养 血 。 用 于 肝 郁 血 
虚 , 肝 脾 不 和 ,两 胁 胀 痛 , 头 党 目 上 胶 , 倦 仿 食 少 , 月 经 不 贡 ， 
脐 腹胀 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 
GEZI 切忌 气 恼 劳 碌 ; 忌 食 生冷 油腻 。 
【规格 〗 每 100 九重 6g 

〖 贮藏 〗 密闭 ,防潮 。 


Jiawei Huoxiang Zhengqgi Ruanjiaonang 


[4753 EE AR XE 
ELE Eb EAR 
陈皮 半 夏 ( 制 ) 
EE RE 
T E 甘草 
JB BE ER 
KE 


[5753 以 上 十 一 味 , 姜 厚 朴 用 60% 乙 醇 提 取 三 次 , 渡 
过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 清 膏 工 ; 广 和 敬 香 、 紫 办 叶 、 陈 
E BEAR, HEKRA T8 PE pE I HH s 2808 a Hk TCU 
T RRAN; HESR RS .桔梗 .甘草 .大 腹 皮 、 生 
35 e KORR ZK Rl 3$ — X e JE RU ,与 上 述 水 溶液 合并 oO UR. 
滤液 浓缩 至 适量 ,离心 ,上 清 液 浓 缩 成 清 膏 下 ;合并 清 膏 工 和 
IL ,浓缩 成 稠 襄 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 科 。 加 入 挥发 油 及 
精制 大 豆油 、 蜂 晴 及 聚 山梨 酯 80, 经 胶体 磨 磨 匀 ,压制 成 软 胶 
Æ 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 软 胶 吉 ,内容 物 为 含 少量 悬浮 固体 粉末 
的 标 褐色 油状 液体 ; 气 芳 香 , 味 苦 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 500ml 圆 底 贷 瓶 中 ,加 
水 250ml, 混 匀 , 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 刻 
度 , 并 洲 流 入 烧瓶 中 为 止 ,再 加 入 石油 醚 (60~90%C)1.5ml， 
连接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取石 
油 醚 层 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 蓝 香 油 对 照 品 ,加 石油 醚 
(60—90'CO dil, Iml 含 0. 1ml 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 
(10 : DOS JE JT A, HE JF CUBE BC A 2 26 7r EC RE Bo ER TX 
液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, F 
去 乙醚 液 ,残渣 挥 尽 乙醚 ,加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BREER 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 落 干 , 残 注 加 甲醇 


5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 楼 皮 普 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 
胺 薄膜 上 ,以 丙酮 -水 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
1% 三 毛 化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 石油 醚 (60 一 90C)30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 弃 去 石油 本 液 , 药 漆 挥 干 ,加 三 氧 甲烷 25ml 和 盐 
酸 2ml, 置 水 浴 上 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲 
BE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml dr 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 高 效 液 
相 色 谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 
R, DL Z.N-0. 14 BERE Y VL CTO : 30) 为 流动 相 , 检 测 波长 为 
250nm 理论 板 数 按 甘 草 次 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000, 4p BUR 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色 
谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 


EEI 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01032, 
LORNE 上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) Til] zm . 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3800。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 30xg、 和 厚 朴 酚 
25ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SLR 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 容量 瓶 中 ,加 6026 7, BE38 & , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,加 60% Z BS 
至 刻度 , 振 摇 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20 风 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 厚 村 以 厚 朴 酚 (Cs His O2) 与 和 厚 朴 栈 
(Cis Hi Os;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 6mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 解 表 化 湿 ,理气 和 中 。 用 于 外 感 风寒 ,内 
f Vs UE o JE JLA JA ERR LR Ri e Pol i E HK Je URDU E TE 25S s ES 
肠 型 感冒 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 6g( 相 当 于 饮片 2.157g) 

Kf 贮藏】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Yunkang Heiji 
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HAEE) PAT 

XE 杜仲 ( 炒 ) 

补 骨 脂 党参 

DE AR) 

阿胶 地 黄 

MES 枸杞 子 

乌梅 H^ 

qub n du 

2t Kd 黄 苓 

A np 
Elk — 以 上 二 十 三 味 , 除 阿胶 外 ,其 余 山 药 等 二 十 二 味 
温水 浸泡 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 , 药 渣 加 水 前 者 三 次 ,第 一 

om 0. 5 小时, 滤 过 ,合并 上 述 滤 


液 , 加 入 阿胶 溶化 后 ,浓缩 成 每 Im 含 生 药 lg 的 清宫 ; 清 宦 加 
乙醇 使 含 醇 量 达 7075 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 入 蜂蜜 
83g. REMI 88g. 2E FH RE AI 3.0g 及 水 适量 , 混 匀 ,加 氧 氧 化 钠 试 
液 调 pH 值 至 5 一 6 ,加 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

CHERI 本 品 为 标 神色 的 液体 ; 气 微 , 味 甜 。 

鉴别 (1) 取 本 品 40ml, H T Bil dg ££ £8 C 3 次 ,每 次 
20ml, JF ERA, 2x E ,残渣 用 甲醇 5ml 分 次 溶解 ,加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g ,内径 为 10 一 15mm) 上 ,用 40% 
甲醇 150ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 二 ,残渣 加 氨 试 液 30ml 分 
次 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ;用 水 20ml 洗涤 1 次 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 芋 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苞 甲 背 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 o pls ITAA 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7:2) 
10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 承 于 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 石油 本 (30 一 60C)20ml W $E de XC, 
分 取石 油 醚 液 , 蒸 干 SX UL SER LBS 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 系 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 — 9 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 , 喷 以 10% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶 液 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 黄 苓 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

(4) 取 本 品 , 照 [ 含 量 测定 J 白 芍 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.13( 通 则 0601). 

pH [fü 应 为 4.5 一 6.0( 通 则 0631) 。 


e 818 。 
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其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 
含量 测定 〗 m ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 

为 填充 剂 ,以 甲醇 -1 只 醋酸 溶液 (44: 56) 为 流动 相 ; 检 测 波长 

为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 

50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 
供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 


中 ,加 50% 甲 醇 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 涂 液 各 


10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml m EDGE 
FTO SIME: 

BAS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 DU XE , 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A E. RS -0. 126 ERR TR IRL CL4 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 音 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m S 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 黄 芬 项 下 的 供 试 品 游 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
20n1,; 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 1ml & EIAS ALAS Zl df CCa Ha O11) 计 ,不 得 少 
于 0. 25mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 健 脾 固 肾 , 养 血 安 胎 。 
血 虚 弱 型 先兆 流产 和 习惯 性 流产 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 早 .中 、 晚 空腹 口服 ,一 
eng s 

DERI OIRA MN, ifc SE BUR CHE AC] o a 72 
运动 以 及 重 体 力 劳动 。 

(2) 几 难 免 流 产 , 异 位 妊娠 、 和 葡萄 胎 等 非 本 品 适 

KREI (1) 每 瓶装 10ml (2) 每 瓶装 20ml 


(C His Oil ) 计 ， 不 得 少 


nu 1041 与 供 试 品 溶液 


用 于 肾虚 型 和 气 


次 20ml, 


& FB IE BI. 
(3) fi 
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茯苓 炒 白术 
阿胶 地 黄 
IESI 枸杞 子 
Bf E 
砂 仁 益 智 
芝麻 根 A 
艾叶 


〖 制 法 〗 以 上 二 十 三 味 , 除 阿胶 外 ,其 余 山 药 等 二 十 二 
味 , 用 50—60'C i zK i 18. 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 , 药 渣 加 水 
前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,加 入 阿胶 溶化 ,浓缩 成 每 lml 含 生 药 1g, 加 乙 
醇 使 含 醇 量 达 70796,3540 5].8$» B 24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 , 渡 
液 减 压 浓缩 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 糊 精 .甜菊 素 等 辅料 
适量 IRL] , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 

DUERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 将 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 
丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 加 和 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 氨 液 , 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 演 加 甲醇 5ml 
使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 为 10 一 
15mm) 上 ,用 40% 甲 醇 150ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 洼 
加 甲醇 2ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 mios 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13: 
2)10 人 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 80ml 使 溶解 ,加 等 量 的 石油 
配 (30~60'C) , 振 摇 提取 ,分 取石 油 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g, 加 石 
iE C30— 60'C)2ml, d& $8, 1 388 2 小时, 取 上 清 液 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙醚 
(4 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) IP f 
UL. Bii C rh ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 三 药 昔 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 5~10pl 及 上 述 对 照 品 溶液 
?p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 
以 1% 香草 醛 硫酸 溶液 ,105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ，。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 30ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 盐 
酸 调节 pH 值 至 1~2, 置 80C 水 浴 上 加 热 约 15 分 钟 ,用 乙酸 
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乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同 
一 会 ee G WEI 
E UZEZ- -P R-k : : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 se a 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 骨 脂 素 对 照 品 适量 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 REF ARCU LECT EDI 1096 EC 
氧化 钾 甲 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 耸 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KASEI BR is EE ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml g 50pg 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
lg ,精密 称 定 ,精密 加 入 70 只 乙醇 100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 250W, 频 率 25kHz) 30 分 钟 ，; 冷却 ， 再 称 定 重量 ,用 
70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄 耸 以 黄 芬 苷 (Ca Hi O14) 计 , 不 得 少 
== 15. Omg. 

【功能 与 主治 〗 健 脾 固 肾 , 养 血 安 胎 。 
血 虚 弱 型 先兆 流产 和 习惯 性 流产 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 早 .中 、 晚 空腹 口服 ,一 次 1 
袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 (1) 服 药 期 间 , 忌 
运动 及 重 体力 劳动 。 | 

(2) 凡 难免 流产 . 异 位 妊娠 .葡萄 胎 等 非 本 品 适 

【规格 〗 每 袋 装 8g 

【贮藏 〗 避 光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


用 于 肾虚 型 和 气 


食 辛 六 刺激 性 食物 ,避免 剧烈 


用 范围 。 


ci LE 
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【处 方 】 -Z ES 1000g | 
[5/751 REEE, MKAMA, SEX 1 小 时 ,前 液 滤 


°. 819 > 


A, E s o Ee oc dE 


过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.10(80 一 85) ,加 
等 量 的 乙醇 使 沉淀 , 静 置 , 滤 取 上 清 液 D RORIS LAE 
乙 酯 0.3g、 羊 毛 脂 50g 与 凡士林 适量 , 混 匀 ，, 制 成 1000g， 
即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 福 色 或 褐 紫色 的 软 襄 。 

LEII 取 本 品 2g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 敬 干 , 残 污 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 没食子 酸 对 照 品 . 榭 皮 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 某 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0109), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WWE . 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 273nm。 理 论 板 
数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


流动 相 BC(%) 


100—89 


流动 相 ACÓ 


0—11 


时 间 ( 分 钟 ) 
0—15 
15—16 


11-100 89—0 


对 照 品 溶液 的 制备 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 lg, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 50 26 HH BE 50 ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EABAR RE TCC He O; ) 计 ,不 得 少 
于 1. 80mg. 

(DRESE REE AE TE R 4 T 
SCIRE E JT Js T RN IBEBUK KA. 

ERES REI JMH RABAH £X. 

【贮藏 ” 密闭 ， 


Di ao Xinxuekang Jiaonang 


〖 处方 〗 地 奥 心 血 康 
CADAL 将 地 负心 血 康 与 适量 的 淀粉 混 匀 , 制 颗粒 , 装 人 
胶 面 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


e 820 。 
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CERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 昔 。 

LEJI 取 本 品 内 容 物 0.18g, 加 甲醇 2ml, 振 摇 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 山药 所 车 对 照 提 取 物 适 
量 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50mg 的 溶液 ,作为 对 照 提 取 物 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5j 咱 分别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 条 合剂 的 硅胶 H 3 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (75 : 35 : 4) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Ui. BRE. NELLO E XGRDCBON — H! AE ZE HI BE lg, 加 甲醇 
75ml,$$5JJ5 Pf2E 2X JL Ac dh BE 25ml,$5 53).4E 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑点 。 

〖 检 查 〗 水 分 不 得 过 11.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

含量 测定 〗 省 体 总 皂苷 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 
物 ,混合 均匀 , 取 适 量 ( 约 相当 于 省 体 总 皂苷 元 0. 12g) ,精密 
称 定 , 置 150ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 硫酸 4076 Z BE T6 Vx (RC 60ml 
硫酸 , 缓 缓 注入 适量 的 40% 乙 醇 溶 液 中 , 放 冷 ,加 40% 乙 醇 溶 
WE 1000ml, 摇 匀 )50ml, 置 沸水 浴 中 回流 5 小 时 , 放 冷 ,加 水 
100ml, 摇 匀 , 用 105'C-F J& ze fH 3E Ff] 4 5 EA ER EE UE 
过 ,沉淀 用 水 洗涤 至 滤液 不 显 酸性 ,105C 于 燥 至 恒 重 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 和 省 体 总 皂苷 以 省 体 总 皂苷 元 计 , 不 得 少 
dq som. 

伪 原 暮 世 皂 苦 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 
TR TERI A Z E-k (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 
理论 板 数 按 伪 原 慕 蔬 皂苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 伪 原 慕 蕊 皂苷 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 75% 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名 , 取 约 0.35g, 精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 7525 乙醇 
70ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 59kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,加 
75% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 粒 含 伪 原 暮 蔬 皂苷 (C;; Ha On ) 不 得 少 于 15. 0mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 行 气 止 痛 , 扩 张 冠 脉 血管 , 改 
善心 肌 缺 血 。 用 于 预防 和 治疗 冠 心病 ,心绞痛 以 及 疗 血 内 阻 
ZAR RF AS OP IRM. | 

用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 1 一 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 每 粒 含 地 奥 心血 康 100mg 

〖 贮藏 〗 密封 。 


地 奥 心 血 康 


本 品 为 莫 蔬 科 植 物 黄山 药 Dioscorea panthaica Prain et 
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Burk, F J5 X pi Dioscorea nipponica Makino 的 根茎 提取 物 。 
[性 状 ] 本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 粉 末 ; 气 特异 , 味 普 ,有 


吸湿 性 。 
本 品 在 甲醇 或 热 乙 醇 中 溶解 ,在 水 中 略 浴 , 在 乙酸 中 
TT. 


[鉴别 ] 取 本 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 50mg K 
液 , 作 为 供 试 品 洲 液 。 另 取 黄 山药 皂 昔 对 照 提 取 物 适量 ,加 甲 
醇 制 成 每 Iml 含 50mg 的 溶液 ,作为 对 照 提 取 物 溶液 。 照 注 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 
于 同一 以 凑 甲 基 纤 维 素 钠 为 条 合剂 的 硅胶 HS ER DEL — 
毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (75 : 35 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 
LJ E TAGR] BOSE 5 HE 2 AE DE HH E 1g, 加 甲醇 75ml, 播 匀 后 再 
缓 缓 加 入 盐酸 25ml, $$ 5J) ,在 105 C Am ZA 3 一 5 分 钟 。 供 试 
品 色 详 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑 点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

酸 不 溶性 灰分 “不 得 过 0.2%( 通 则 2302) 。 

RE ” 取 本 品 1.0g, IH B AERA SAUL, 
逐渐 升 高 温度 至 500 — 600'C 使 完全 灰 化 , 放 冷 ,加 稀 盐 酸 
4ml, 微 热合 溶解, 滤 过 , 取 滤 液 ,依法 (通则 0807) 检 查 , 如 显 
色 , 与 标准 铁 溶液 2.5ml 制 成 的 对 照 液 比较 ,不 得 更 深 
(25mg/kg), 

重金 属 取 本 品 1.0g.H Hp P , 2E DEUM E 58 16 
时 ,逐渐 升 高 温度 至 500 — 600'C 使 完全 灰 化 , 放 冷 ,依法 ( 通 
则 0821) 检 查 。 重 金属 含量 不 得 过 20mg/kg。 

[含量 测定 ] idm BUk£Ó03sg T8 E. 
置 150ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 硫酸 40% 乙 醇 溶液 ( 取 硫 酸 60ml, 2€ 
组 注入 适量 的 40% 乙 醇 溶液 中 , 放 冷 ,加 40% 乙 醇 至 
1000ml, 播 勺 ) 50ml, 置 沸水 浴 中 回流 5 小 时 , 放 冷 ,加 水 
100ml, 3$ 5]. H 105'C TF J& ze dH 3E BJ. 4 5 EA DER XE 8 UE 
过 , 沉 诈 用 水 洗涤 至 滤液 不 显 酸性 ,在 105C 干 燥 至 恒 重 , 计 


本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 篆 体 总 皂苷 以 省 体 总 电 背 元 计 ,不 


HREmMEF ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
TR SERI s LA A H-k (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 
PEYE BRUTUS EE e HE RETE EA IET. 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 CDS ES S i EON RR n 38 8: s Jit 
75%% 乙 醇 制 成 每 1ml g 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 7596 乙醇 70ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
99kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,加 75 96 za ER z8 Z0] BE, $E 53. UE b CAR 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 游 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 ODDS E B E (Cs: Hez O21) 个 得 少 


地 栓 槐 角 丸 
1520904 
(H^ dEJ 密封 。 
BiRi 
Diyu Huaijiao Wan 

LAHI ”地 榆 惨 72g 蜜 槐 角 108g 

k^ TRE 72g 大 黄 36g 

EU 172g 地 黄 72g 

34H 36g 赤 芍 36g 

红 化 9g 防风 36g 


3H 4r BR 36g Ek ys 36g 

〖 制 法 〗】 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 140 一 160g HKE ŽL, RIRE 30 一 40g RE 
量 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 , 即 得 。 

性状 Aim NR C BASE JL UK 9€ JL i ^C DR SER E. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 种 皮 栅 状 细胞 
1 列 , 长 100~190um( 密 槐 角 )。 韦 皮 纤 维 淡 黄色 TRE. , RE 
厚 , 孔 沟 细 ( 黄 耸 ) 。 菏 壁 组 织 灰 标 色 至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 ， 
内 含 柠 色 核 状 物 ( 地 黄 )。 注 壁 细胞 纺锤 形 , 辟 上 略 厚 ,有 极 微 细 
的 斜 问 交 错 纹理 (当归 )。 花 冠 雄 片 黄 色 , 有 红 棕 色 或 黄 棕 色 
管道 状 分 泌 细 胞 ;花粉 粒 类 圆 形 或 椭圆 形 , 直径 43 ~ 66um， 
外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 内 果皮 石 细 胞 淡 棕 色 , 垂 周 
壁 深 波状 村 曲 , 密 具 纹 孔 ( 旗 芥 穗 )。 

DRE i 3E XL Ig, BIE, MEERE 0.5g, 研 匀 ,或 取水 
3E JL 0. 5g, 研 人 碎 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 醚 (60 ~ 900C) 
20ml, 2€ , I$ i 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 , 药 渣 挥 
尽 溶 剂 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
EINK 0. 5ml 使 游 解 ,加 在 聚 酰 胺 柱 (40 目 ,2g, 内 径 为 lem) 
上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 ,再 用 乙醇 50ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 兹 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲酸 - 
水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 三 氧化 铝 
乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 菊 光 斑点 。 

DRE i C 2E JL 3g, BRE LUE SE H1. 5g. E 5] ,或 取水 
蜜 丸 2g, 研 碎 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 20ml, 密 塞 , 冷 浸 1 小 
HR SERERE Die E UR E CURE 5ml, z& Tos FRE 10ml 使 溶 
解 , 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙酸 振 
EER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 二 ,残渣 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 加 
甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


e 821 。 
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0502) ELS ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 10 : 0.5) 为 展开 EH & X 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 Erlong Wan 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 显 相同 颜色 的 这 i 
沦 斑 点 。 【处 方 〗 龙 胆 500g 黄 芬 500g 
(4) 取 本 品 大 蜜 丸 10g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 匀 ,或 取水 wo EIE 500g 
8t JL 5g, 研 碎 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 木 通 500g 板子 500g 
ACT RAIK 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 T Ju HG 500g. 
次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 甘草 500g 35 3:48 25g 


次 ,每 次 10ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 1ml 加 中 
性 氧化 铝 适量 , 拌 匀 , 蒸 干 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,2g， 
内 径 为 lcem) 上 ,用 乙醇 50ml vt i. efe Ve CIR RT o A E 
加 乙醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 敬 药 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml à 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 内 对照 品 游 


液 5 ul. 4r 3 X F IB) — 8E BE G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 


酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 :0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 e 
KAAN; AP -Z jR- 0. 1% 磷 酸 溶液 (11 : 10 : 79) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 槐 角 苷 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 槐 角 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 255g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 
0. 3g, 精 密 称 定 ,或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , X 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 蜜 槐 角 以 槐 角 车 (Ca Hoy O16) 计 ,水 蜜 九 每 1g 不 
得 少 于 4. 0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 20mg. 

【功能 与 主治 〗 AKORI EZR. MFE K 
肠 火 盛 所 致 的 肠 风 便血 . 峙 疮 肛瘘 .湿热 便秘 ,肛门 肿 辛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 九 一 次 5g, 大 蜜 丸 一 次 
1 丸 ,一 日 2 次 。 | 

【注意 】 忌 食 辛辣 。 孕 妇 鼠 服 。 

【规格 〗 (1) 水 蜜 丸 ”每 100 丸 重 10g 

OKEI FILE 9g 

【贮藏 〗 密闭 ,防潮 。 


* 822 。 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 ,羚羊 角 镑 丝 ,用 羚羊 角 重 量 30 6 h 
淀粉 制 成 稀 糊 ,与 羚羊 角 丝 拌 匀 , 干 燥 , 再 与 龙 胆 等 九 味 混合 ， 
粉碎 成 细 粉 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 150 一 170g, 制 成 小 蜜 丸 或 
KÆ A, B., | 

DERI 本 品 为 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 密 丸 ; 味 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 韧 皮 纤 维 淡 黄 
色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 
破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 
纹 孔 , 胞 腔 棕 红 色 ( 板 子 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 
皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 咯 厚 ,有 
极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 纤 维 束 周围 的 细胞 含 草酸 钉 
方 晶 ,形成 晶 纤 维 (甘草 )。 不 规则 碎 块 稍 有 光泽 ,均匀 分 布 列 
链 状 或 圆 形 孔隙 (羚羊 角 ) 。 | 

(2) 取 本 品 12g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 10g, 研 匀 , 加 乙醚 40ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备 用。 滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 
酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g， 
加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 菏 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 去 乙醚 ,加 盐酸 3ml 与 三 
氯 甲烷 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 
品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， lE xr IS S 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(15 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 磷 钼 酸 深 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, BT RE, JE GE SE E 8g, 研 匀 , 加 乙醚 50ml， 
加 热 回流 40 分 钟 , 滤 过 , 取 药酒 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 20cm) ,用 水 
100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 乙醇 洗 
脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 杠 子 作对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 合 4mg 的 溶液 ， 
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作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 21, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EUR E DLE AC g- 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 以 下 放置 分 层 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 BU, MF mA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 黄 蕉 苷 对照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5 一 
10j 叶 ,分 别 点 于 同一 以 含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 
剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1: 
1) 为 展开 剂 REF WH ECCE EL 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
SRA 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 30 分 
钟 , 放 冷 , 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

KRAER URRE Ca His Ou ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 2. 6mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 18. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清 肝 泻 火 , 利 湿 通 窑 。 用 于 肝胆 湿热 所 
KELLA EREK EAR 00 | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 7g, 大 蜜 丸 一 次 
1 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 〗 忌 食 辛 辣 食 物 。 

【规格 〗 (1) 小 蜜 丸 ”每 45 iLE Tg 

DREI FILE Tg 

【贮藏 ” us. 


HEARN 


Erlong Zuoci Wan 


〖 处 方 〗 Tn 08020g 
山茶 英 ( 制 )80g 
山药 80g 


熟地 黄 160g 
牡丹 皮 60g 
dk 60g 


PETS 60g Trur 2858 20g 

〖 制 法 〗 以 上 八 味 LAELEES XL ZRUS x 2162]. E 100g 粉 
末 用 炼 蜜 30~ 50g 加 适量 的 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 ;或 加 炼 蜜 
90—110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

UHRI 本 品 为 柠 黑 色 的 水 蜜 丸 ,或 为 黑 褐 色 的 大 蜜 九 ; 
ER SH MR 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 握 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 艇 唱 存 在 于 无 色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 
排列 成 行 (牡丹 皮 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 
孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀 朴 细 和 孔 沟 
( 泽 演 ) 。 草 酸 钙 针 晶 东 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 80— 240p m , £f 
晶 直 径 2~8pym( 山 药 )。 油 管 含 黄色 或 棕 黄色 分 泌 物 ( 竹 叶 柴 
胡 )。 不 规则 碎 块 大 小 不 一 ,黑色 (磁石 )。 

(2) 取 本 品 0.1g, 加 稀 盐酸 5ml, 充分 捞 匀 ,加 热 者 沸 
2 一 3 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 照 铁 盐 (通则 0301) 的 鉴别 方法 试 
验 , 显 相同 的 反应 。 | 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 9g, 88 WI. JO i 
E 5g, 研 飞 。 加 乙醚 70ml, 低 温 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 
乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 
对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1m E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 醋 (3 : DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 
(每 100ml 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 中 ,加 入 5 滴 盐 酸 , 混 匀 ，, 即 
得 ) ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

(4) 取 能 果 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml g 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Aul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 
醋 - 冰 醋酸 (20 : 5 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 240nm。 理 论 板 数 按 马 钱 彰 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
80% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 ,人 研 细 , 或 取 重 量 
差异 项 下 的 大 蜜 九 ,前 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 , 铺 
密 加 入 80% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,加热 回流 60 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 , 用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 


。 823 。 


营 菊 上 清丸 (水 丸 ) 


10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

A dà dr LASER DA HERE CC Hog Ow 2 TF ZK 2E JU 8$ 1g 不 
得 少 于 0. 47mg; KE JL BE XU fS F 3. 0mg。 

功能 与 主治 〗 AAFF. FHOTOHREREINE. DUE EDRR.GL 
HH. 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 
妃 , 一 日 2 次 。 

规格 4 (1) 水蜜 丸 — 4 10 JL 1g 

(2) 水 蜜 丸 ”每 15 丸 重 3g 

(3) 大 蜜 丸 ”每 九重 9g 

贮藏】 密封 。 


KÆ JL— WX. 6g; KE JL — 
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LAHI JI 5 20g 菊花 240g 
$4 120g Wi 30g 
SRT 30g 黄连 20g 
Wf 20g xk 30g 
3H AFER 30g 羌活 20g 
SAM 20g Tá BH 30g 
防风 30g 甘草 20g 
HTE 80g 
KADAI 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 往 , 混 匀 , 用 水 泛 
丸 ,干燥 , 即 得 。 
CERI 本 品 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 水 丸 ; 味 苦 。 
鉴别 〗 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 韧 皮 纤维 淡 黄 
色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 全) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 


破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 
形 纹 筷 , 胞 腔 棕 红色 (板子 )。 宿 更 表皮 非 腺 毛 2 一 3 细胞 , 顶 
端 细胞 的 基部 稍 粗 , 壁 有 疣 状 突起 ( 炒 葛 荆 子 )。 木 纤维 鲜 黄 
€, ,成 束 , 较 细 长 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 内 果皮 纤维 上 下 
ES AE p ET ERU ERA OGE). 3R Bron SB DA GRE E RUE 
黄色 ;多 成 片 ,细胞 界限 不 明显 , 垂 周 壁 稍 厚 , 深 波 状 弯曲 , 纹 
孔 稀 朴 〈 草 芥 德 )。 油 管 含 金黄 色 分 泌 物 ,直径 约 30pm( 防 
风 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 
HO. EE LS BUE ,直径 24 一 34pm 外 壁 有 刺 ,长 3 一 5um， 
H 3 个 萌发 孔 ( 菊 花 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 备用 , 药 渣 挥 去 溶剂 ,加 稀 盐酸 [ml 5 ZH BR 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 菊 花 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 挥 去 溶剂 ， : 
稀 盐 酸 0. 5ml 与 乙酸 乙 酯 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 241,58 


。 624 。 
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点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 酸 -水 
(1:15: 1: 1: 2) RJ EJSTRIRCN RETI FEE EU UT RE 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酷 
0. 5ml 使 游 解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 川 谊 对 照 药材 1g, 加 乙 
配 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 药 材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 影 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黄 连 对 照 药材 30mg, 加 甲醇 
5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 药 材 溶 液 与 
对 照 品 浴 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
冰 酷 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 晶 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 4g, 人 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 浴 用 少量 乙醇 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 1g, 拌 匀 ， 
干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g,; 内径 为 lem) 上， 
以 乙醇 30ml Ut Ii ,收集 洗 脱 液 , 蒜 干 ,残渣 加 乙醇 Iml f RE 
ft ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枯 子 音 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 

含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 

试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Zul "qp 一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : : 10010 C 放 
置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5 为 香草 醛 硫 
酸 溶液 (必要 时 加 热 至 显 色 清晰 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 和 白芷 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分钟 , 渡 
过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 


材 溶 液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、. 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 lml 各 含 wer 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 pd oer R 


药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EJ 
上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 本 (5 * 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
ME h & dH I LES E. SR F BL 65 R8 ve 


应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) . 
取 本 品 6g, 研 细 , 过 四 号 筛 , 取 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 次 

液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,浸泡 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 200W 
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率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 溶剂 补足 减 失 
的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 精密 称 取 盐酸 小 
充 碱 对 照 品 适量 ,加 盐酸 -甲醇 (1: 100) 的 混合 溶液 制 成 每 
1ml & 60ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
05020 TÀ By ,精密 吸取 供 试 品 溶液 1 一 2pl、 对 照 品 溶液 lpl 与 
2 则 ,分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 - 异 丙 梧 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 6 3: DARFA ERA 
ABA a 展开 , 展 距 约 8cm, BUCH, BC , R 
层 色 谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 荧光 扫描 ,激发 波 
长 4 二 366nm, 测 量 供 试 品 荧光 强度 的 积分 值 与 对 照 品 严 光 
强度 的 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黄连 以 盐酸 小 局 碱 (Czo Hi; NO, 
不 得 少 于 0. 97mg， 

功能 与 主治 】 AAR, BUEL. M FIRI SI 
起 的 亚 风 吴 热 、 偏 正 头 痛 、 鼻 流 清 涕 、. 牙 疼 喉 痛 。 
【用 法 与 用 量 〗 OR. 
【注意 体 虚 者 慎 用 。 
〗 密闭 ,防潮 。 


HCD ib 9 


一 次 6g. —H 2-9. 
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处方 JIS 20g 菊花 240g 

A4 120g WE--30g 
B ST 30g 黄连 20g 
注 从 20g é 30g 
RI Zr ER 30g 羌活 20g 
AZ 20g 桔梗 30g 
防风 30g 甘草 20g 
HTE 80g 


[EX 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 
粉末 加 炼 密 150— 160g. ARKE XL , BITS 

CERI AR ih A 8 (28 ER ELI CER JL ER HE ME. 

[3&0 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 LU EET HE E E, 
RJE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破 
We ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 
SUL , 胞 腔 棕 红色 (要 子 ) 。 宿 苯 表 皮 非 腺 毛 2 一 3 细胞 ,顶端 
He oigo in iab HFP). KETE ME E, 
RER , 较 细 长 , 壁 稍 厚 We o 
PEZE TEER OE). E A EY a E UAR 
色 ,多 成 片 ， osito 年 周 壁 稍 厚 , 深 波状 弯曲 , 纹 孔 
Hh GRIZFSO , 。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30km( 防 风 )。 
纤维 东周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 花 
粉 粒 类 圆 形 ,直径 24—34p m ,外 壁 有 刺 , 长 3 一 5pm, 上 有 具 3 个 萌 
ETLE). 


十 筛 , 混 名 。 每 100g 


营 菊 上 清丸 


(2) 取 本 品 1 JL. B8 WE, JL RE SE E 6g, 研 勺 , 加 乙醚 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 干 乙 醚 备用 ;滤液 挥 干 乙 配 ， 
残 酒 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蜡 区 
前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， ss 
对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 d 3 , EXC S B x 
MRM 15 由、 对照 品 洲 液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G > 
上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 乙醚 (5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EC ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 湘 ,加 稀 盐 酸 1ml 与 乙酸 乙 酯 
50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菊 花 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲 莱 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (1 : 15 1: 2) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 本 品 1 3L, BERE TIU RE SE E 6g, 研 匀 , 加 甲醇 40ml, 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 少量 水 使 溶解 , 通 
过 D101 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 1. 5cm, 柱 高 12cm), 以 水 
100ml 洗 脱 , 充 去 水 液 ,再 用 3026 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 析 
子音 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4 中 分别 点 于 同一 硅胶 G 湾 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10C 放 置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 喷 以 5 办 香草 醛 硫 酸 溶液 (必要 时 在 105°C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ) 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 2g, 研 匀 ,加 甲醇 10ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 
药材 30mg, 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 
^h BE aor BR a JU FB ES d RE lml 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 
溶液 4ul、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶 液 各 i 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脉 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 欧 光 斑点 。 

LEl 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (46 : 54 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 昔 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 


e 825 。 


菊 上 清 乒 


i 


供 试 品 溶液 的 制备 PUE m HR, WA 1g, 精 密 称 定 ， 
加 硅 棠 土 0.6g, 研 勺 ,转移 至 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 70 为 乙醇 
50ml, 超声 处 理 (功率 120 W , HZ 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 70 中 乙醇 分 次 洗涤 容 需 和 
残 酒 , 洗 液 泪 和 同一 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 播 
名 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 蜡 
和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

A i B AL A E A E S P CCa Has On ) 计 ,不 得 少 
于 41. 0mg。 

功能 与 主治 〗 ARAR BER. HFR KRISI 
j& H3 zs A 32 i LE SIR a a a a Db V2 E RSR o 

用 法 与 用 量 了 Oik. 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 体 虚 者 慎 用 。 

每 九重 9g 
密封 。 


由 溶液 与 供 试 品 溶液 各 0ul 注 


deeem ondas 


zi - 


Xiongju Shanguing Pian 


[45753 JIS 40g 菊花 480g 
m4 240g He 60g 
kb £k 3RI-T- 60g 黄连 40g 
薄荷 40g XE 60g 
JH r$ 60g 羌活 40g 
莹 本 40g 桔梗 60g 
防风 60g 甘草 40g 
白芷 160g 
LADI 以 上 十 五 味 , 川 营 、 黄 连 粉 碎 成 细 粉 ,过 往 ; 薄 


fuf É 788 SRL AT de e ICE Ic THU » 29 18 JL ZR. 2 小 时 ,小 过 ; 
Jb SRI Y^ B PL RC SURE RU e SH SE K BUE — X 
每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ;白芷 .羌活 ,用 70%% 乙 醇 作 淤 
剂 ,进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 , 回 收 乙 醇 * 菊 花 热 浸 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 滤 过 。 合 并 以 上 各 滤液 , 减 压 浓 缩 成 稠 襄 状 ,加 入 川 
T$ 黄连 细 粉 及 糊 精 . 洗 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60C 以 下 干 
燥 Uo TO RE far E SER ORE ZT TR PE AR 185] ,压制 成 1000 片 , 包 
糖衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 黄 棕 色 至 黑 棕色 ; 
AME RME o 

LEII 《1) 取 本 品 3 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml， 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 取 药 渣 , 挥 去 乙醚 ,加 稀 盐 酸 0. 5ml 
与 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蕉 干 , 残 党 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 菊 花 对 照 药 材 
0. 5g;, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502514 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 站, 分别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 


* 826 。 
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甲 荃 -乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (1 : 15 1: 2) 的 上 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 2 个 荧光 斑点 。 

(2) BU hà 5 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 

0 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 少量 乙醇 使 溶解 ,加 中 性 氧 
化 铝 1g, 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 
径 为 lcem) 上 ,以 乙醇 30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙 
BE im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柑 子音 对 照 品 , 加 乙醇 
制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
onn 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 奎 

G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15: 

: 10)10 ene qiii 
以 N 在 105°C H A E E E E E i. 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 2 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 
40mg, 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐酸 小 码 
大 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 O. Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 

由 \ 对 照 药材 溶液 和 对 照 曲 épices quida 一 硅胶 G 
WJA E, AE T E-I R-KO : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 
JG BER. 

〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 010D 。 

人 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
n EB DL BC AK RENI C46 : 54 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 加 皇 
BE dM AR Iml E 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W, 频 率 
40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄花 并 (Cz His "WIS 不 得 少 
F 3.8mg., 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解 表 , 散 风 止 痛 。 用 于 外 感 风 那 引 
起 的 恶 风 身 热 、. 偏 正 头 痛 、 鼻 流 清 涕 、 下 疼 喉 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 次 。 

【注意 〗 体 虚 者 慎 用 。 

[XR (1) 糖衣 片 ” 片 心 重 0.25g 


(2) 糖 衣 片 ” 片 心 
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重 0. 38g 
[ERI 密封 。 


朴 沉 化 部 丸 


Pochen Huayu Wan 


〖 处 方 〗 MEM 50g 酶 延 胡 索 35g 
EXP IS 50g [Er 35g 
KF 35g 片 姜黄 lög 
柴 胡 35g 姜 厚 朴 75g 
丁香 35g 沉香 35g 
高 良 姜 25g 醋 青 皮 35g 
陈皮 100g 甘草 35g 
ki 35g MI 25g 
砂 仁 35g 肉桂 15g - 
LENZI 以 上 十 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 写 。 每 100g 


粉末 加 炼 蜜 160— 180g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 算 、 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 分 泌 细 胞 类 圆 
形 , 内 含 淡 黄 棕 色 至 红 棕 色 分 洲 物 ( 醋 香 附 )。 厚 壁 组 织 碎片 
绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯 曲 , 有 的 连珠 状 增 厚 ， 
纹 孔 细密 ( 栈 延 胡 索 )。 油 管 含 淡 黄 色 或 黄 棕色 条 状 分 泌 物 ， 
直径 8 一 25pm( 柴 胡 ) 。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 厚 
Pe EMRE ,长 24—44um 或 更 长 , 脐 点 点 状 、 短 缝 状 
或 三 又 状 (高良 姜 )。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 , 直径 32~ 
881m , BE — TRE SE EE NTE). 

(2) 取 本 品 1 JL, BH RE T RE SE E 3g T 53 Ji S HE 30ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 溶剂 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1m E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4j 分 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 | 

《3) 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Imi à 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 
述 对 照 品 溶液 各 4 一 6p, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 
上 ,以 石油 配 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (85: 15 : 2) 为 展 
并 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
m ER p ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
班 点 。 蝶 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 晶 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 


再 造 丸 


(4) 取 本 品 1 AL BA, MER E 3g, 研 匀 , 加 氨 溶 液 ( 浓 
氨 试 液 1 一 10)10ml, 再 加 三 氧 甲烷 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
分 取 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 0. 5g, 加 和 氨 溶 液 (1 一 10)1ml, 再 
加 入 三 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 分 取 三 氧 甲 烷 液 , 革 
TF ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 延 胡 索 
乙 素 对 照 唱 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
4~8p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -三 氯 甲烷 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (15 : 8 : 2 :0.2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 
展开 和 缸 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 碘 缸 中 约 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 
板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ;检测 波长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20ug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
取 2g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 滚 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cs His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis He O;) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 5. 6mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 琉 肝 解 郁 , 开 骨 消食 。 用 于 肝气 郁 灌 、 
肝 胃 不 和 所 致 的 胃 有 崇 刺 痛 、 胸 腹胀 满 、 恶 心 呕 叶 .停食 停 水 、 
at A ET 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 

GESI id. 

〖 规 格 〗 LE 9g 

【贮藏 〗 密封 。 


一 次 1 九 , 一 日 2 次 。 


Zaizao Wan 
LAFI Hie 20g 全 蝎 15g 
地 龙 5g kb ss 10g 
酷 山 甲 10g 豹 骨 ( 油 实 )10g 
ATHE 5g 水 牛角 浓缩 粉 15g 


e 827 。 


AL gm 25g Rifg 10g 
朱砂 10g XE 20g 
防风 20g Ji 20g 
白芷 20g 川 营 20g 
葛根 15g 麻黄 20g 
肉桂 20g "3E 10g 
附子 ( 附 片 )10g 油 松 节 10g 
桑 寄 生 20g 骨 碎 补 ( 炒 )10g 
威 灵 仙 ( 酒 炒 )15g T Ag 20g 
当归 10g IRAJ 10g 
FZM 2.5g Nx 7. 5g 
zB 乳香 ( 制 )10g 
没 药 ( 制 )10g AÊ 20g 
H 20g 炒 日 术 18g 
RÆ 10g 甘草 20g 
REW 10g 制 何首乌 20g 
AHE 20g X2 20g 
黄连 20g 大 黄 20g 

化 橘红 40g 酷 青皮 10g 
沉香 10g 檀 香 5g 

) ÆF 20g BE] dy 10g 
冰片 2.5g IZ 10g 
xis 10g BRE 20g 
酷 香 附 10g Wi 3k 22 Cli ll) 20g 
££ Hii 40g ZL HH 5g 


Él IRE 以 上 五 十 八 味 , 除 人 工 魔 香 .水 牛角 浓缩 粉 、 人 
工 牛 黄 冰片 外 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 蘑 蛇 肉 等 五 十 三 味 
粉 肆 成 细 汾 ;将 人 工 魔 香 、 水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 牛 黄 、 冰 片 妍 
细 ,与 上 述 粉 来 配 研 ,过 得, 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 120 一 
150g til] EX X 88 3L » HI f 

LERI RAS OA S CLR] CAE XU SIUE SER ICH. E o 

(SII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 浴 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6xm( 侠 稚 )。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30pm C; RO ,. 2T 
维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 纤 维 束 红 棕 色 或 黄 棕 
色 , 壁 其 厚 ( 酷 香 附 )。 纤 维 成 束 ,周围 细胞 中 含 草酸 钙 方 品 ， 
形成 品 纤维 , 含 晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 (葛根 )。 纤 维 束 周围 注 
壁 细胞 含 草酸 钙 方 蝇 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 ， 
壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 ,两 端 断裂 成 需 状 或 较 平 截 ( 黄 芪 )。 气 孔 
FF ,保卫 细胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 有 麻黄)。 石 细胞 类 圆 形 或 类 
长 方形 、 壁 一 面 菲 注 ( 肉 桂 )。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 , 类 长 方 
É .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 94pm( 玄 参 )。 音 
酸 钙 方 唱 成 片 存在 于 泗 壁 组 织 中 ( 醋 青 皮 )。 草 酸 钙 针 曲 细 
小 ,长 10 一 32um, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 )。 非 腺 
毛 1 一 6 细胞 , 壁 有 疣 状 突起 ( 广 缆 香 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 
柠 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 棕 色 细 胞 中 充 
满 黄 棕 色 、 棕 色 和 红 棕 色 物 ,并 合演 粉 粒 ( 制 何首乌 )。 具 缘 纹 
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了 筷 管 细胞 成 束 , 直 径 约 25um( 油 松 节 )。 不 规则 肌肉 纤维 块 
片 淡 棕色 ,密布 有 整齐 的 波状 纹理 ( 昔 蛇 肉 )。 体 壁 碎片 淡 黄 
色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窜 , 有 时 可 见 标 神色 刚毛 (全 
申 )。 鲜 甲 碎片 无 色 , 有 大 小 不 等 的 圆 孔 (穿山 甲 ) 。 

DRE m 9g, BS E. D EE SE d 5g. DE 5]. JI — SRCFP dx 
50ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 5 75 V RECAP YR 
振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 碱 液 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2， 
继 用 乙醚 振 抒 提取 2 次 ,每 次 40ml, AH AME T E 
加 甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1、 对 照 品 溶液 2p1 分 
别 点 于 同一 硅胶 G HERE, IR Ehil R E -oki R 
(15 : 7 : DJERF K, EF. WHE. ECCE ML 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 痰 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 匀 , 加 甲醇 50ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 15ml 使 溶解 ,再 
加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5 :1) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ST RE ECT ARAPE, 
置 系 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, BH EE LL RE SE E 4g, 研 匀 ,加 乙醚 50ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 和 川 营 对 照 药 材 各 1g, 加 乙醚 
25ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) T 
验 ,吸取 供 试 品 深 液 LO ul op RR ZB TR CAR nuls 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 痰 光斑 点 。 

(5) 取 本 品 18g, BRR, DIERE E 9g, 研 匀 , 加 浓 氨 试 液 数 
滴 ,再 加 二 氯 甲 烷 80ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 loul X R 
品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G JA E DL ST DEP 
BEC3O : 1) 为 展开 剂 , 置 以 氨 藻 气 饱 和 的 展开 包 内 ,展开 , 取 
出 ,上 肪 干 , 喷 以 匣 三 酮 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
H3 3X d . 

UES] 乌 头 碱 限量 取 本 品 , 剪 碎 , 取 20g. pk 9E E 
10g, 研 匀 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 氨 试 液 30ml, 再 加 乙醚 100ml, 振 
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摇 10 分 钟 ,超声 处 理 30 分 钟 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 用 2%% 盐 
酸 溶液 提取 2 次 (50ml, 40ml), 合 并 酸 水 液 , 用 氨 试 液 调 节 
pH 值 至 9, 再 用 乙醚 提取 3 次 (40ml,20ml,10ml) ,合并 乙醚 
提取 液 , 挥 十, 残 酒 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 2ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 马 头 碱 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 洲 液 与 对 照 品 溶液 各 5pl ,分别 点 于 同一 硅 
We G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14: 1: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 承 于 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 辛 点 应 小 于 对 照 品 的 斑 
点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

功能 与 主治 〗 祛 风 化 痰 ,活血 通 络 。 用 于 风 痰 阻 络 所 
MIPRO ELEITA ORTER FERR KABE, 
HRE. 

用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 us. 

(REI 每 丸 重 9g 

ERI 密封 。 


tii 


Zaizao Shengxue Pian 


LEAI ATAR 红 参 
鸡 血 茧 阿胶 
EE Ac p 
ARE 益母草 
熟地 黄 HAJ 
制 何首乌 EE 
黄精 ( 酒 制 ) 鹿 硅 (去 毛 ) 
党 参 de Ac 
fili 8 2 白术 ( 炒 ) 
补 骨 脂 ( 盐 制 ) 枸杞 子 
墨 早 莲 

〖 制 法 〗 以 上 二 十 一 味 ,益母草 、 墨 旱 莲 、 仙 和 锥 草 、 鸡 血 


蕨 、 欧 丝 子 、 黄 精 、 熟 地 黄 、 女 贞 子 . 麦 冬 .黄芪 、 淫 羊 蔓 酌 予 碎 
断 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 膏 。 取 红 参 、 鹿 苷 、 当 归 、 何 首 
乌 、 党 参 . 枸 杞 子 . 补 骨 脂 .阿胶 、 白 区 .白术 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 。 
将 稠 襄 与 红 参 等 药粉 混合 ,干燥 ,粉碎 ,过 得 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
加 入 辅料 适量 , 制 成 1000 Fr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 黄 
E EHI E ; 气 微 , 味 微 苦 、 涩 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 40 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 毛 甲 烷 
80ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 漆 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 


再 造 生 血 片 


甲醇 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g， 
加 三 毛 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 24l1,; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 迷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 补 骨 脂 对 照 药 材 1g, 加 三 氯 甲 烧 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 再 取 补 骨 脂 泰 对 照 品 、 异 补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试验, 吸取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 
WWE ERO BS ZU edo Bs 1 由, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 ; 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 噶 以 10% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 莹 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 50 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 80ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 弃 去 乙醚 液 , 药 漆 挥 干 , 加 甲醇 80ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,再 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 35ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 
正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml VETE. 1E ] BEJZZE T ,残渣 加 水 10ml 
使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (直径 为 1. 5cm, 柱 长 
为 13cm, 温 法 装 柱 ), 先 用 氨 试 液 5ml 洗 脱 , 继 用 水 ( 约 
200ml) 洗 脱 至 无 色 , 再 用 稀 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 醇 洗 脱 
WRF ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
区 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
mni. Hg E HIA GB 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5ul 对照 品 溶液 2p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 :10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 影 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -0. 125%% 磷 酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 247nm。 理 论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 16ug Gi 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 允 ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤 液 1ml, E 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


。 829 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Suls 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cir He Os) 和 异 补 骨 脂 素 
(Cu H5 O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 17mg。 

【功能 与 主治 〗 补 肝 益 肾 , 补 气 养 血 。 用 于 肝 肾 不 足 、 气 
血 两 虚 所 致 的 血 虚 虚 劳 , 症 见 心 必 气短、 头晕 目 肪 ,、 倦 全 乏力 、 
腰 膝 酸软 .面色 苍 日 、 展 甲 色 淡 或 伴 出 血 ; 再 生 障 碍 性 贫血 、 缺 
铁 性 贫血 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 。 

[3&3 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 38g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


Xiguashuang Runhou Pian 


[4h75] 西瓜 霜 冰片 
18:48 $i 薄荷 脑 
【 制 法 〗 以 上 四 味 ,西瓜 霜 粉碎 成 细 粉 ,加 入 套 糖 粉 、 糊 


精 , 取 枸 构 酸 及 胭脂 红 适 量 ; 或 西瓜 箱 粉 碎 成 细 粉 加 入 异 麦 芽 
酮 糖 醇 混 匀 , 取 枸 梅 酸 、 阿 司 帕 坦 及 胭脂 红 适 量 ,加 水 使 溶解 ， 
与 上 述 粉 末 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 薄荷 素 油 、 薄 荷 脑 、 冰 
片 及 橘子 香精 适量 , 混 匀 ,密闭 ,压制 成 片 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 浅 红 色 或 浅 杰 红色 (无 芒 糖 ) 的 片 ; 气 芳 
FREE. 

〖 监 别 〗 NOU IBOSE RE h ,冰片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 1ml 含 薄荷 脑 0. Gmg 和 冰片 0. 3mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 吸 取 上 述 对 照 品 溶液 及 [含量 测定 冰片 项 下 的 供 
试 品 溶液 各 1p1, 照 [含量 测定 J 冰片 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

《含量 测定 〗 ARME 取 本 品 60 片 , 精 密 称 定 , 研 细 ， 
取 约 18g ,精密 称 定 , 加 水 150ml, 振 摇 10 分 钟 ,离心 , 滤 过 ， 
沉淀 物 用 水 50ml 分 3 次 洗涤 ,离心 , 滤 过 ,合并 滤液 ,加 盐酸 
iml, 煮 沸 ,不 断 搅拌 ,并 缓 缓 加 入 热 氯 化 负 试 液 使 沉淀 完全 ， 
EKA EIMA 30 分 钟 , 静 置 1 小 时 ,用 无 灰 滤 纸 或 已 炽 灼 至 
恒 重 的 十 氏 卉 塌 滤 过 ,沉淀 用 水 分 次 洗涤 ,至 洗 液 不 再 显 氧化 
物 的 反应 ,干燥 ,并 炽 灼 至 恒 重 ,精密 称 定 ,与 0.6086 相 乘 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 西瓜 霜 以 硫酸 钠 (NazSO, ) 计 ,[ 规 格 (1)、 
[规格 (2)] 应 为 11.5 一 13. 5mg,[ 规 格 (3)] 应 为 23 一 27mg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 改 性 聚 乙 二 醇 20000 
(PEG-20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚 
度 为 1. 2um); 柱 温 135C。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计 算 应 不 低 
60005 

校正 因子 测定 


取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
e 830 。 
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iml & 0.2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 取 龙 脑 对 照 唱 约 
15mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 入 内 标 溶液 溶解 并 稀释 
ZAJE, E5. WR 1pl1, 注 入 气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因 子 。 
测定 法 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 5ml, 摇 匀 , 称 定 重 
A ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 20 分钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,吸取 上 清 液 
lpl,; 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 片 含 冰 片 以 龙 脑 (Cio。 Has O) 计 , GRE COO. CURE 
02) 不 得 少 于 0. 18mg [规格 (3)J 不 得 少 于 0. 36mg。 
功能 与 主治 〗 清音 利 咽 , 消 肿 止痛 。 用 于 防治 咽喉 肿 
JAJE E E , 喉 兽 , 喉 痢 ,只 蛾 , 口 麻 ,口舌 生 疮 ,下 镍 ; 急 、 慢 
性 咽 哈 炎 , 急 性 扁桃 体 炎 ,口腔 演 疡 ,口腔 炎 , 牙 眠 肿 痛 。 
用 法 与 用 量 〗 含 服 。 每 小 时 含 化 2~4 片 [ 规 格 (1)、 
(2)]J 或 每 小 时 含 化 1~2 FRG). 


LRI (1) 每 片 重 0.6g (2) 每 片 重 0.6g( 无 蔗糖 ) 
(30 8 Fr 3& 1. 2g 
[I E PB GG. 
ERG 
Xigingguo Cha 
(AAI 西 青 果 5000g 
LAGA 取 西 青果 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 


煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.23 一 1.24(75C) 的 清 
谊 ,加 乙醇 4 售 量 , 搅 匀 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 
浓缩 至 相对 密度 为 1.20~1.23(75'C) 的 清宫 ,加 入 茂 糖 适 
量 , 混 匀 ,压制 成 1000 块 , 干 燥 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 浅 棕 黄色 长 方形 块 状 ; 味 甜 , 微 酸 深 。 

【鉴别 ] 取 本 品 研 细 , 取 5g, 加 丙酮 20ml, 密 塞 , 振 播 
1 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 青果 对 照 药 材 
2g, 加 丙酮 20ml, 密 塞 , 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 深 
液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 
乙 酯 -丙酮 - 冰 醋 酸 (5 :2:2:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 腺 
干 , 喷 以 氨 制 硝酸 银 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 蝇 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 | 

〖 检 查 〗 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 年 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (15 : 85 : 0.5) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 
于 2500, 


溶液 的 制备 。 取 没食子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


西 黄 丸 


加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 — 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 唱 溶 液 的 制备 ” 取 重 蜡 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 ien 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 250 鸡 ,频率 40kHz) 20 分钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% FB Bb ££ Ji A: HS] ERG RE 03 , 滤 过 , 取 终 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 


本 品 每 块 含 西 青果 以 没食子 酸 (C; Hs 0, ) 计 ,不 得 少 


F 40.0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 , 利 咽 ,生津 。 用 于 阴 虚 内 热 、 伤 津 
所 致 咽 干 . 咽 痛 、 咽 部 充血 ;慢性 咽炎 、 慢 性 扁桃 体 炎 见 上 述 证 
RE. 

〖 用 法 与 用 量 〗】 开水 冲服 。 一 次 1 块 ,一 日 3 次 。 

GERI SRF MRA ERE H. 

规格 〗 每 块 重 15g 


DERI 密封 。 
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LAAI 西 青 果 333.3g 

CANAI 取 西 青果 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 23~1. 2475C) W 
膏 ,加 乙醇 4 倍 量 , 搅 匀 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 20~1.23(750) 的 清 襄 ,加 和 蔗糖 适 
量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 

性状 〗 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 褐 色 颗 粒 ; 味 甜 CR TEE o 

〖 鉴 别 〗 取 本 品 5g, 研 细 , 加 丙酮 20ml, 密 塞 , 振 摇 1 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 青果 对 照 药材 2g ,加 
PIRE] 20ml, 952€ , 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 冰 
酷 酸 (5 : : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 氨 制 硝酸 
银 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


〖 检 查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

C t 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (15 : 85 : 0.5) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 215nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 


理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 20 分钟, 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 )2NUERROUHN GANG ERASES 
20p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 袋 含 西 青 果 以 没食子 | 
于 40.0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 , 利 咽 ,生津 。 用 于 阴 虚 内 热 伤 津 所 
致 咽 干 . 咽 痛 、 咽 部 充血 ;慢性 咽炎 、 慢 性 扁桃 体 炎 见 上 述 证 
f dE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 

〖 注意 〗 usc mg. 

规格】 FRR lög 

【贮藏 〗 密封 。 


HS (C; Hs Os ) 计 ， 不 得 少 


一 次 l 袋 ,一 日 B 次 。 
厚 味 食物 。 


Xihuang Wan 
〖 处方 〗 牛黄 或 体外 培育 牛黄 15g 
FERATE 15g 
醋 乳 香 550g 
酷 没 药 550g 
E53 以 上 四 味 , 牛 黄 或 体外 培育 牛黄 、 廊 香 或 人 工 廊 
FA, AREK 350g, 2E IUBET , 5 SLE LB 1 25 9) E JG 
ZUM 8n RII REDEXURZBEISS T OESJNGEGEASLEDSOK 
配 研 ,过 得 , 混 匀 ,用 水 制 丸 , 阴 于 , 即 得 。 
〖 性状】 本 品 为 标 褐色 至 黑 褐 色 的 糊 丸 ; 
UT o 
鉴别】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 团 块 由 多 
数 黄 标 色 或 柠 红 色 小 颗粒 集成 , 稍 放 置 ,色素 迅速 溶解 ,并 显 
鲜明 金黄 色 ( 牛 黄体 外 培育 牛黄 ) ,无 定形 团 块 淡 黄 棕色 , 埋 
有 细小 方形 结晶 ( 磨 香 )。 
(2) 取 本 品 1g; 人 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 渡 


BP E E R 


SE 


过 ,滤液 作为 做 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药 材 0.1g, 加 甲醇 
5ml; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 


验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6 一 10ml, 分别 点 于 同一 硅胶 G JE 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C) -乙酸 乙 酯 (95: 5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 虔 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,放置 10 分 钟 以 上 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 


LESI 猪 去 氧 胆 酸 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A £f -0. 5% 甲 酸 溶液 (38 : 62) 为 流动 相 ; 获 发 光 
散射 检测 希 检 测 。 理 论 板 数 按 猪 去 氧 胆 酸 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 


。 831 。 


"UE 
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对 照 品 溶液 制备 ” 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 

共 试 品 咨 液 的 制备 ” 取 本 品 2g, 人 研 细 , 精 密 称 定 , 加 甲 醉 
40ml, 超 声 人 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 共 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml Rr HB 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 不 得 呈现 与 猪 去 氧 胆 
对 应 的 色谱 峰 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


照 品 保留 时 间 相 


游离 胆 红 素 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 项。 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 雪 对 照 蝇 
制 成 每 lml i18ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0.30g, ER 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 氯 甲 烷 20ml, 称 定 重量 , 涡 旋 至 充分 
混 匀 , 冰 浴 中 超声 处 理 ( 功 率 300 双 ,频率 40kHz) 30 分 钟 ,再 
称 定 重量 ,用 二 氧 甲烷 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 , 取 二 氧 甲 
烷 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 峰 

上 出 现 的 色谱 峰 应 小 于 对 照 品 色谱 峰 

其 他 ”应 符合 

【含量 测定 
RIED. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ULT o AERE DERE E RENE 
HAEA; AZ RS-126 RE RE YA COD : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 PARNE MEE ,精密 称 定 ,加 
ZAFERE lml 含 15pg 的 洲 液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 总 适 BIRA 0. 3g, TH 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 0.15%% 十 六 烷 基 三 甲 基 氯 
4t SEE] 10% 草 酸 溶液 20 ml. 涡 旋 至 充分 混 匀 ,精密 加 入 水 
饱和 二 握 甲 迷 50ml, 称 定 重 量 , 涡 旋 至 充分 混 匀 ,超声 处 
理 ( 功 率 300W, 频率 40kHz)40 分 钟 , 再 称 定 重量 ,用 水 


适量 ,加 二 氯 甲烷 


条 保留 时 间 相 应 的 位 置 

条 ,或 不 出 现 色谱 峰 。 
丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 


Wu 4b AE WB x HU E RE. d 59. Bio. HC A E c 
测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 


注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 
本 品 每 lg 含 牛 黄 或 体外 培 
计 , 不 得 少 于 1.9mg。 
【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 散 结 。 
BIJ E JT EE a A A o VIE n J P- 
(HERES 口服 。 
Uf: JUAN. 


育 牛 黄 以 胆 红 素 (Css Ha Ns Oe) 
H F 35 8e 2E 2s B 


一 次 3g,— H 2 iK 


°- 832 。 


【规格 〗 每 20 丸 重 1g 
(IEEE 密封 。 


Bailing Jiaonang 


本 品 为 发 酵 冬 虫 夏 草 菌 粉 [Cs-C-Q80 bicis 
Hirsutella sinensis Liu, Guo, Yu-et Zeng(1989) 经 液体 深 
Ez jr fs p ££ P P] TERCER. RARE. 

[5k] 取 发 酵 冬 虫 夏 草 菌 粉 200g 或 500g, 分 装 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 


CERI CRGA BERE SE ,内 容 物 为 厌 色 至 厌 黄 色 粉 末 ; 气 
NE , 味 微 威 。 
鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 


1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 发 酵 冬 虫 夏 草 菌 粉 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 麦 角 省 醇 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G HERE. UA dB ECOOo — 90 00-7 ER 7, 
酯 -甲酸 (5 : 1:0. DARFA REJI UH LECT LEA 10 76 ii 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 
光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(2) 取 [含量 测定 ] 腺 昔 项 下 的 供 试 品 洲 液 作为 供 试 品 浴 

液 。 取 发 酵 冬虫夏草 菌 粉 对 照 药 材 0.5g, 同 供 试 品 溶液 制 
备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 屎 苷 对 照 品 , 加 1026 H1 R2 
制 成 每 1ml 含 5pg 的 溶液 ; 取 [ 含 量 测定 ] 腺 苷 项 下 的 对 照 品 
溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 
验 , 以 十 八 烷 基 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 
0. 04mol/L 磷酸 二 氧 钾 浴 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进 

行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 260nm; 理 论 板 数 按 腺 苷 峰 计算 应 不 
低 于 3000, 


流动 相 A CIO) 流动 相 BCA) 
0 一 15 0 100 
0715 


时 间 ( 分 钟 ) 


分 别 吸取 上 述 四 种 溶液 各 2041, EARE. 供 试 
品 色谱 中 应 旦 现 与 对 照 药材 色谱 中 的 六 个 主 色谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 , 与 尿 昔 、 腺 昔 对 照 品 的 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 


色谱 峰 

DE 测定 3 总 氨基 酸 项 下 所 得 供 试 品 色谱 中 应 
呈现 与 酷 氨 酸 、 赖 氨 酸 、 组 氨 酸 和 精 氨 酸 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 
间 相 同 的 色谱 峰 。 


$ 
REI HERE BGRERUI PARKERA 定 (通则 01032 
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百合 固 金 口服 液 


【含量 测定 甘露 醇 ” 取 本 品 内 容 物 约 1g, 精 密 称 定 ， 
置 150ml 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 100ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 2 小 时 , 放 冷 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 Sml, 置 碘 瓶 中 ,精密 加 入 高 碘 酸 钠 ( 钾 ) 浴 液 L 取 硫酸 游 
i (1—20)90ml 与 高 碘 酸 钠 ( 钾 ) 溶 液 (2.3->1000)110ml, 混 
4 ]50ml, 置 水 浴 上 加 热 15 分 钟 , 放 冷 ,加 而 化 钾 试 液 10ml， 
密 塞 ,放置 5 分钟 ,用 人 硫 代 硫 酸 钠 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 定 ， 
近 终 点 时 ,加 淀粉 指示 液 1ml, 继 续 滴定 至 蓝 色 消失 ,并 将 滴 
定 结果 用 空 日 试验 校正 。 每 lml 硫 代 硫酸 钠 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 相 当 于 0. 9109mg H H IE CC, Hiu Os). 

本 品 每 粒 含 甘露 醇 (CesHi 0,0, [规格 (1)] 不 得 少 于 
14mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 35mg. 

RE MaA HERA GEN 05120 IU E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA Z, B -0. 04mol/L. 磷酸 二 氧 钾 洲 液 (5 : 95) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 腺 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 腺 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
0. 5% 磋 酸 溶液 制 成 每 lml 含 125g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 蹇 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 20ml, 95 
2E ,浸泡 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 取 药 渣 , 挥 干 , 连 同 滤纸 
一 并 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.5% 磷 酸 溶液 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 , 超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 0.5 汉 磷酸 溶液 补足 减 失 的 重量 JE, RR 
置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 腺 苷 (CC Hi NO, [规格 (1)] 不 得 少 于 
0. 16mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 40mg. 

TAER 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 20mg, 精 密 称 
定 , 置 180mmx18mm 试管 中 ,加 6mol/L 盐酸 溶液 6ml, A 
空 封 管 , 置 110C 人 烘箱 中 水 解 24 小 时 。 打 开 试 管 封 口 , 将 内 
容 物 转移 至 蒸发 四 中 ,用 水 25ml 分 次 洗涤 试管 , 洗 液 并 人 蘑 
发 耿 中 , 蒸 干 ,残渣 用 0. 02mol/L 盐酸 溶液 分 次 洗涤 ,合并 洗 
桨 液 , 滤 过 ,滤液 转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 0. 02mol/L $ MR 
液 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,用 氨基 酸 分 析 仪 测定 。 

本 品 每 粒 含 总 氨基 酸 ,[ 规 格 (1)] 不 得 少 于 60mg;[ 规 格 
(2)] 不 得 少 于 150mg. 

【功能 与 主治 〗 补 肺 肾 , 益 精 气 。 用 于 肺 肾 两 虚 引 起 的 
咳嗽 、 气 跨 、 咯 血 、. 腰 背 酸 痛 , 面 目 虚 浮 . 夜 尿 清 长 ;慢性 支气管 
炎 、 慢 性 肾 功能 不 全 的 辅助 治疗 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 一 15 粒 [ 规 格 (17 或 2 一 6 
煌 [规格 (2)] ,一 日 3 次 。 慢 性 肾 功能 不 全 :一 次 10 粒 [ 规 格 
1) 或 一 次 4 粒 [规格 (2)] ,一 日 3 次 ;8 周 为 一 疗程 。 


〖 规格 〗 (1) 每 粒 装 0.2g 〈2) 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 〗 SB. 


Baihe Gujin Koufuye 


LAAI 百合 23g 地 黄 46g 
熟地 黄 69g X4 34g 
Z 18g JI] I SF 23g 
当归 23g 白 芍 23g 
桔梗 18g 甘草 23g 


CAI 以 上 十 味 , 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1.5 小 时 ,前 液 渡 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10— 
1.14(80C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% — 65%, 搅 名 , 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 入 葵 甲 酸 钠 3g, 炼 蜜 150g, 
加 水 使 成 1000 ml 3853 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 标 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 甘 、 微 苦 。 

LEII (1) 取 本 品 20ml, 加 水 饱和 正 丁 醇 20ml 振 摇 提 
取 , 正 丁 醇 液 加 和 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 
丁 醇 液 蒸 干 RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
村 药 背 对 照 品 .哈巴 俄 背 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 中 
E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 0.5:1:1:2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 肪 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 振 摇 提 取 , 分 
取 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 洗 
WE BENEBOKIS EZRCT Am PE 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 40ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 , 药 渣 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
甘草 芽 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 中 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 
屋 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 
HORF AH, ETF U 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 MRF 1. 04( 通 则 0601) 。 

pH M 4.0—5.0GB Jl 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZHR- 125 EBERT IRL CLA : 86) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 232nm。 理 论 板 数 按 方药 苷 峰 计算 ,应 不 低 于 2000, 


。 833 。 
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对 照 品 溶液 的 制备 取 计 药 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 25ml E) 
中 ,用 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml € EPA; ULAS ZU dT CCo Has On ) 计 ,不 得 少 
T OOE 

【功能 与 主治 〗 养 阴 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 肾 阴 虚 , 煤 
EZ/D s JX P ai i o IN F RAA o 

用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10~20ml,— H 3 次 。 


[RI (1) 每 瓶装 10ml (2) 每 瓶装 20ml (3) 每 瓶 
装 100ml 
[m EE 密封 
Baihe Gujin Wan 
[4773 百合 100g 地 黄 200g 
AHE 300g ZZ 150g 
Z2 80g 川 贝 母 100g 
SH 100g HAJ 100g 
桔梗 80g 甘草 100g 
LANEI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 名 。 每 100g I 


AK FR SE 20 一 30g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 塞 丸 ;或 加 
Mk SE 70— 90g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
微 甜 。 

[X03 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 联结 乳 管 卫 径 
14~~25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 )。 石 细胞 黄 柠 色 或 无 
色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 
94um( 玄 参 )。 草 酸 钙 艇 唱 直 径 18 一 32um ,存在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 艇 晶 ( 白 厅 )。 纤 维 
束 周 围 洲 壁 细胞 合 草 酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 注 壁 
组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 色 核 状 物 ( 地 黄 、 
就 地 黄 ) 。 

(2) BU mK JL 6g. E Zl s ux UU E iL, KEAL 9g, 97 
碎 ,加 少量 温水 软化 ,加 硅 藻 土 9g, 研 匀 , 置 干燥 器 中 放置 过 
夜 。 加 正 已 烷 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 
ET RAIE ý 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 
归 对 照 药材 lg, 加 正 已 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 昭 
游 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 lyl、 对 照 药材 
溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G TEES AR EL DAE ee Zo ER ER 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 


e 834 。 


Bii £& I) 9e 26 ERER. 

GORE mK JL. 13g, 研 细 X UNE AL LX XL 18g ,前 
TE DZK 80ml f TEE RC ,水 浴 中 加 热 2 小 时 , 放 冷 ,离心 10 分 
b , 倾 取 上 清 液 ,加 盐酸 2ml, 水 浴 中 加 热 1 小 时 , 放 冷 ,用 三 
毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 浓 缩 至 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, W 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G AARE JER 
甲烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 ,; 顺 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 去 正己 烷 , 加 乙醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 注 加 水 15ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 到 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, EJ BERZR T 3X 
加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,加 少量 中 性 氧化 铝 ,在 水 浴 上 拌 匀 STE 
JH ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,1g, 内 径 为 1 一 1.5cmy) 
上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 0.5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 
40ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 lyl、 对 照 药材 溶液 0. 5p1, 分 别 点 于 同一 
用 1% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 (7 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 置 蛇 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEARR; UL LOK : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 革 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 研 细 , 取 约 0. 8g, 精 
密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 小 蜜 丸 .大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 
约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50k Hz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶 液 
10~20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | | 

ARE ERA BASSE CC Hzs Oi 2r KE JU AE 1g 不 得 
少 于 0. 54mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 39mg; KE Jb 8$ AULA 
得 少 于 3. 5mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 养 阴 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 肾 阴 虚 , 燥 
咳 少 痰 , 痰 中 带 血 , 咽 干 喉 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 窄 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 
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B EH 


(12 4 28 JA, 4i 


〖 规格】 


: 100 du 20g (D X EE Ju f Ju 


Baihe Gujin Wan 


fi 100g 地 黄 200g 
熟地 黄 300g 麦 冬 150g 
ZZ 80g 川 员 母 100g 
24H 100g 白 芍 100g 
桔梗 80g 甘草 100g 


CADI 以 上 十 味 , 当 归 、 川 贝 母 、 桔 醒 及 甘草 50g 粉碎 
成 细 粉 ;地 黄 、 熟 地 黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 
为 1. 30—1. 35(20C ) 的 稠 膏 ; 剩 余 甘草 及 其 余 麦 冬 等 四 味 加 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 30—1. 35 (20 CO 的 笛 襄 ,与 上 述 笛 
请 及 粉末 混 匀 , 制 丸 ,干燥 , 打 光 , 即 得 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 浓缩 丸 ; 味 甜 . 微 苦 。 

LESI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 周 围 薄 壁 
细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 演 粉 粒 广 卵 形 或 贝 
EE ,直径 40~60pm, 脐 点 短 颖 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 
察 见 ( 川 贝 母 )。 

(DRA m 5g, 研 细 , 加 正己 烷 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 正 己 烷 0. Sml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 正己 烷 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
B IE E 1p1\、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER 
上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 
荣 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 

详 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 去 正己 烷 ,; 加 乙醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 莹 和 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ， 
残 漆 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,加 少量 中 性 氧化 铝 ,在 水 浴 上 拌 
5] .干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,1lg; 内径 为 1~ 
L. 5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 乙 
EE 40ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 1 对 照 药材 溶液 0. 5p1; 分 别 点 于 同 
一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 
C B8-FB BRCT : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 详 相 应 的 


位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(4) 取 本 品 9g, 人 研 细 ,加 水 80ml 使 溶 散 ,水 浴 中 加 热 2 小 


时 , 放 冷 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 ,加 盐酸 2ml, 水 浴 中 加 热 
1 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烧 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 


烷 液 ,浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 
ren 50ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及 -水 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm， 

论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 z 革 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
放置 过 夜 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10ul 与 供 试 品 溶液 
10~~20pl1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 每 lg EA PDA ZI CCa Ha O14) 计 , 不 得 少 
于 0. 80mg. 
〖 功 能 与 主治 〗 养 阴 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 肾 阴 虚 , 燥 


Iz ^b 396 , 痰 中 带 血 , 咽 干 喉 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 8 丸 , 一 日 3 次 。 
每 8 丸 相当 饮片 3g 
qu NE 密封 。 


Baihe Gujin Pian 


〖 处 方 〗 百合 45.8g 地 黄 91. 6g 
熟地 黄 137. 4g ZA 68. 7g 
Z4 36. 6g Ji] B1 8E 45. 8g 
当归 45. 8g HAJ 45. 8g 
桔梗 36. 6g HX 45. 8g 

市 法 以 上 十 味 ,当归 、 川 册 母 .桔梗 及 甘草 22.9g 粉 


碎 成 细 粉 ;地 黄 . 败 地 黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1. 30—1. 35020 人 5 ) 的 笛 襄 ;剩余 甘草 与 其 余 麦 冬 等 四 味 加 


e 835 。 


百合 固 金 颗粒 


AK BUE LX 88 M X3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.30~1.35(20"C ) 的 笛 喜 ,与 上 述 笛 
井 及 细 粉 混 匀 ;干燥 ,粉碎 , 制 粒 ,加 便 脂 酸 镁 适量 , 混 勺 ,压制 
成 1000 上 [规格 (1)]， 或 制 粒 ,干燥 ,加 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ， 
压制 成 600 片 [ 规 格 (2)J; 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 色 至 标 褐 
€ ER SH ME o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 ( 必 要 时 可 加 热 水 多 次 洗涤 离心 后 ， 
取 药 湾 进 行 试验 ), 置 显微镜 下 观察 : 尝 粉 粒 广 卵 圆 形 或 贝 
FEJE ,直径 40 — 60 pm , 脐 点 得 缝 状 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 员 母 )。 联 结 乳 管 直径 14 一 25pm 含 淡 黄 色 颗 粒 
状 物 ( 桔 梗 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 品 
纤维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 [ 规 格 (1)J 或 15 片 5 规 格 (2)] ,除去 包 
AK , 研 细 ,加 环 已 烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ， 
滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 帮 
取 当 归 对 照 药 材 0. 5g, 加 环 已 烧 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 次 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
loul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 二 ,在 紫外 光 (365nm) P Tg 


视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bii & 15) 26 OG IE M o 


《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 干 环 已 烷 , 加 甲醇 50ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 适量 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1cm, 柱 高 为 15cm) 7c 
用 水 洗 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 依次 用 15% 乙 醇 50ml、 
3096 Z, BE 50ml、 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 30% 乙 醇 洗 脱 液 备 用 ， 
收集 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 
l1ml, 摇 匀 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml 振 摇 提取 , 弃 去 水 液 , 正 
丁 醇 提取 液 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 
3 .IE T BESRAECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 哈巴 俄 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 
烷 - 甲 醇 -水 (12 : 4: 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 
饱和 15 4 PR BS HEJT GL PI. ETT » CHR , CE SIRE 526 A FEES 
硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 30%% 乙 醇 洗 脱 液 , 莱 干 ,残渣 加 甲 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 唱和 甘草 
背 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 iml 含 dmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 2p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 -水 (12 : 1: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
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色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -0.05% 三 乙 胺 溶液 (用 碰 酸 调 市 pH 值 至 
2.5)(14:86) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 
药 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 避 药 车 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 Hr B ERE. BUS 
1g[ 规 格 (1)], 或 0.5g[ 规 格 (2)], 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 S0kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 BEA] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 区 以 区 药 苷 (CC Ha Oui TF. GR COUR 
得 少 于 0. 36mg;[ 规 格 (2)J] 不 得 少 于 0. 60mg. 

功能 与 主治 〗 养 阴 润 肺 ,化 痰 止咳 。 用 于 肺 凤 了 明 虚 , 燥 
咳 少 痰 , 痰 中 带 血 , 咽 干 喉 痛 。 | 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 片 5 规格 (1)] 或 一 次 3m 
[规格 (2)j ,一 日 3 次。 

(1) 每 片 重 0. 4g (2) 每 片 重 0. 45g 
密封 。 


Baihe Gujin Kell 


[4773] 百合 25. 4g 地 黄 50. 8g 
熟地 黄 76. 3g d 38.1g 
X 20. 3g Ji] D 8E 25. 4g 
MEE] 25. 4g HA 25. 4g 
桔梗 20. 3g 甘草 25. 4g 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 当归 、 川 贝 母 、 桔 梗 及 甘草 12. 7g 粉 
碎 成 细 粉 ;地 黄 、 熟 地 黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 
为 1.20 一 1.25(80C ) 的 清 膏 ;剩余 甘草 及 其 余 麦 冬 等 四 味 加 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 — 1. 25 C80 CO BO TEE 5 E XR TÉ 
E 、 细 粉 . 糊 精 260g 及 蔗糖 粉 适量 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

LEII (1) 取 本 品 ( 必 要 时 可 加 热 水 多 次 洗涤 离心 后 ， 
取 药 酒 进行 试验 ), 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 广 卵 圆 形 或 贝壳 
JE ,直径 40~60pm, 脐 点 短 缝 状 ,、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 察 
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见 ( 川 只 母 ) 。 联 结 乳 管 直径 14~25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 
( 桂 梗 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 
(甘草 )。 

(2) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 环 已 烧 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 瓷 液 。 男 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 环 已 烷 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 

述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 干 环 已 烷 , 加 甲 醉 50ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 菩 干 , 残 演 加 水 适量 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1cm, 柱 高 为 15cm) JG 
用 水 洗 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 依次 用 15% 乙 醇 50ml、 
30% 乙 醇 50ml、 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 30% 乙 醇 洗 脱 液 备 用 ， 
收集 乙醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 
1ml, 揪 名 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml 振 摇 提取 , 弃 去 水 液 , 正 
丁 醇 提取 液 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 
BIET ERR SEIT EE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 哈巴 俄 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg BURG. 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 毛 甲 
烧 - 甲 醇 -水 (12: 4 : 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 
饱和 15 分 钟 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 , 影 干 ,时 以 5% 香 草酸 
硫酸 溶液 ( 临 用 新 配 ) ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， fe ERES 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 30 26 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 于, 残渣 加 甲 
E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 药 背 对 照 品 和 甘草 
攻 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml p 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
e 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 

酸 -水 (12 : 1 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 
pve 在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 
0104), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» JW ze 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 uad 
HAE; EA Z H-0. 05%% 三 乙 胺 溶液 (用 磷酸 调节 pH 值 至 
2.5)(14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 广 
药 芽 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 
杭 乙 醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 
的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 勺 , 取 适 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


适量 ,精密 称 定 ,加 


供 试 品 溶液 


量 , 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白 芍 以 芍药 昔 (C Ha On ) 计 ,不 得 少 于 
2. Img. 

功能 与 主治 〗 养 阴 润 肺 , 化 痰 止咳 。 
咳 少 痰 , 痰 中 市 血 , 咽 干 喉 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗” 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 FRR Og 

贮藏 〗 密封 。 


Fi Tr iti PE BH e ER 


Baikejing Tangjiang 


处 方 〗 陈皮 96g .— ZAR 48g 
前 胡 48g Itb id. 48g 
清 半 夏 48g WA 96g 
2E HW 72g 黄柏 96g 
RH 48g 甘草 48g 
AE RED 48g . WZH T 48g 
炒 紫 苏 子 48g 炒 天 南星 32g 
桔梗 48g JK 38 - CEP 048g 


〖 制 法 〗 DETAR, E ASA UICE YO) UR RECEIVE 
人 人 药 袋 内 ,与 陈皮 等 十 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1 工 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 相对 密 
度 为 1.20(60C ) 的 清 襄 , 另 取 蔗 糖 650g 制 成 单 糖浆 ,与 上 述 
i5 E IE 5J. WAREZ 0.1g. E lml, 搅 匀 , 加 水 至 
1000ml, 18] , BH f: 

DERI Æi URS (BS t a RCM ^U LER lc UE o 

(Eal (1) 取 本 品 5ml, Zl 7576 ZE 15ml, 48 Fi Ab 38 
20 4r 9b , 滤 过 o VEME A DlA m da E. 15 BORA ROSE ER i vn 
75/5 C BERE 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 re 12,138 
MAR 1p1,; 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 注 膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 lml, 置 具 塞 离心 管 中 , 加 甲醇 1ml, 振 摇 , 离 
心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 饱和 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Zul 分别 点 于 同一 用 0.5% 毛 氧化 
钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 

7:13) 为 展开 剂 , 展 距 3cm, 取 出 ,上 景 干 ,再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 


e 837 。 


y 


>e 


Yk 3L 38 RO 


酯 -甲醇 -水 (20: 10: 1 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 距 8cm, 
EL HL BE M VA ae 105C 加 热 5 分 
钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 15ml, 加 浓 氨 试 液 0. 5ml,; 用 二 氧 甲 烷 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 二 氯 甲 烧 液 , 挥 干 ,残渣 加 二 氯 甲烷 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 , 加 二 
氧 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10ml、 对 照 品 
溶液 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 
水 (8 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 草 三 酮 试 液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 黄柏 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 加 热 回流 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 补 加 甲醇 成 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 
酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 lnl; 分 别 点 于 同一 寿 
R G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 - 异 丙 醇 - 甲 醇 -水 (12: 6 
3:3:0.6) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (4365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 “应 为 1.21 一 1. 31( 通 则 0601) 。 

pH f& 应 为 4.0~5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116)。 

Ca 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.04) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 de 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 DEA DEO] RB un ds E SIS A RE. ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 B E. 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 0.5g, 精 密 称 定 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 ,充分 振 摇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 揪 
^] , 泪 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 5 1091 及 供 试 品 溶 
Wü 10 几 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca Hi On ) 计 ,不 得 少 于 


1.5mg。 

功能 与 主 清热 化 痰 ,止咳 平 路 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 咳嗽 . 咯 痰 ;感冒 , 急 . 慢 性 支气管 炎 , 百 日 咳 见 上 述 证 
IRÉ o- | 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 至 二 岁 一 次 5ml; 三 至 五 岁 一 
次 10ml; 成 人 一 次 20—25ml,— H 3 次 。 

〖 规 格 〗 (1) 每 支 装 10ml 〈2) 每 瓶装 60ml (3) 每 瓶装 
100ml 〈4) 每 瓶装 120ml 


〖 贮藏 〗 密封 。 
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Dalitong Keli 

【处方 柴 胡 154g X 154g 

AE 154g 陈皮 154g 

WFE 154g HAW 231g 

f HHE 154g fidc 92g 

IREK 154g 党 参 02g 

延 胡 索 92g 六 神曲 ( 炒 )154g 
LAGI ETZIRA RX RE REEERE E 


油 FER LER RE IAE GA 2 1 Je KIR RA AU E ZU 
渣 与 甚 余 清 半 夏 等 八 味 ,加 水 前 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 燕 饮 后 的 水 溶液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 10~1. 20(60C) 的 清宫 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 6576, 
静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1.12~1.35(60 ) 的 稠 襄 , 加 入 甜菊 素 、 糊 精 适 量 , 与 上 述 倍 
他 环 糊 精 包 合 物 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

DERI. ZR Sh D RUE BUR CO] IUBE sU ICA nC e 

鉴别 (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml 使 溶 
解 , 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 Om FFAA 
化 钠 液 , 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 弃 去 水 液 E 
T HEWRZACT ,残渣 加 甲醇 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 
柴 胡 对 照 药 材 2g, 加 水 100ml, RR 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 芭 干 ， 
残渣 加 乙醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 车 干 , 残 酒 加 甲醇 20ml, 
自 “ 超 声 处 理 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 € 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,时 以 2% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 40% 
硫酸 溶液 ,在 60'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 到“ 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 洲 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 去 氨 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对照 品 溶液 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 酸 乙 醋 - 甲 酸 (19 : 
5: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 12 E 
醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 启 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒙 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 
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次 (15ml,10ml) , 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
m 3 3X CO 5ml.10ml,10mD , & JE 1E T ER TR 2x T 5 J HP 
RE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 柳 皮鞋 对 照 品 ,加 四 
醇 制 成 每 Img o. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Tad. Xp RR dn 
溶液 4 由, 分别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 使 呈 条 状 , 以 三 毛 甲 
烷 -丙酮 -甲醇 (5 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 干 , 喷 以 
2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 晾 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
E B5] e 26 28 PIE 

(4) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 莹 于, 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 节 
pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 3 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 咖 啡 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 Sul. 对照 品 溶液 2l 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 * 2.5 : 2. 50 B EE 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 效 光 斑点 。 

(5) 取 山楂 对 照 药材 2g, 加 水 100ml. RE 工 小 时 , 沽 过 ， 
滤液 浓缩 至 20ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 洲 加 四 
EX 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 斌 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药 材 
溶液 30p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 20 * 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 2% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 30g, 研 细 , 加 浓 氮 试 液 7.5ml、 三 氧 甲 烷 
100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 泪 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 10ml、 水 
20ml, 振 摇 , 分 取 酸 水 液 ,加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 约 至 9, 用 三 
毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提 取 液 , 挥 
下 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 检 椰 对 
照 药 材 lg. MARW 3ml、 三 氯 甲 烷 20ml, 自 “超声 处 理 
30 分钟 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 40p1l、 对 照 药材 溶液 20p1;, 分 别 扣 
于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(10: 4: 1.5 : 0. DJERF K ETT oH ECT mi DURS BUG 
饼 钾 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 5ml、 三 氧 甲烷 60ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 Lnd 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml € img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 ,吸取 供 试 唱 溶液 AO LONE RR AS HIE Zul, p LACE 
同一 用 1% 毛 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,以 碘 蒸 气量 至 斑 
点 显 色 清晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,在 紫外 光 (365nm) FS 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
0104), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» xg . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 磺 酸 基 团 键 合 硅胶 
(SCX) 的 阳离子 交换 剂 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (用 
氨 试 液 调节 pH 值 至 3.8)(35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
223nm。 理 论 板 数 按 辛 弗 林 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 辛 弗 林 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 lml A 45ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 
定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 FH BRI 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 3E A BIB € 95 X. ,测定 , 即 得 。 

Zk 5 fife Sp AR SE AI BS RE VL SE HE k CCS His NO; ) 计 ,不 得 
Ne 

【功能 与 主治 〗】 清热 解 郁 ,和 胃 降 道 , 通 利 消 灌 。 用 于 肝 
胃 郁 热 所 致 辣 满 证 , 症 见 胃 爱 胀 满 、 暧 气 、 纳 差 . 胃 中 灼热 、 叶 
杂 泛 酸 、 腕 腹 疼 痛 、 口 干 口 苦 ;动力 障碍 型 功能 性 消化 不 良 见 
上 述 症状 者 。 


(通则 


〖 用 法 与 用 量 〗 温 开 水 冲服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 。 饭 
Bit HR FH. 
【规格 〗 FRR ôg 


〖 贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 


当 飞 利 肝 


Dangfei Liganning Jiaonang 


[4h53 k Kj 900g 当 药 950g 

LANEI 以 上 二 味 , 水 飞 区 破碎 、 去 油 后 ,用 80 办 乙醇 
绥 缓 渗 渡 ,收集 5 倍 量 渗 渡 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 
RTE, 粉碎 成 细 粉 ,备用 。 取 当 药 50g, 汾 碎 成 细 粉 , 备 
用 ;剩余 当 药 依次 以 95% 乙 醇 75% 乙 醇和 50% 乙 醇 分 别 回 
流 提取 2 小 时 、1.5 小 时 、1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙 
醉 并 浓缩 至 稠 襄 状 , 加 入 当 药 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 上 
述 水 飞 交 细 粉 及 淀粉 适量 , 混 匀 ,过 得, 装 人 胶 襄 , 制 成 1000 
T. BITS. 

DERI AR dh Du RE e 38 AA U DAL (68 ECT E DRUG 


°- 839 > 


M E X 3u 


中 国药 典 2015 年 版 


KRE o 

[2303 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 25ml， 
超声 处 理 ZO 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 齐 墩 苹 
酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lmg 1mg 的 洲 液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酶 -甲酸 (20 : 4 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 AX UP , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取水 飞 葡 宾 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml dr 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lad. 分 
别 点 于 同一 以 含 4 汉 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 
的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6 :5: 
2.5 : 20 IF ES YE VOS HE TRU. E JF WH, mT. iA 525 — 
氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[19:93 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LITE AERE DERE REDE 
为 填充 剂 A P-L RS -0. 175 REB TR HL C21 : 14 : 65) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 287nm。 理 论 板 数 按 水 飞 葡 宾 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取水 飞 葡 宾 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 混 匀 , 取 0. 1g 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 40kHz) 
15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0pl; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 水 飞 葡 宾 两 个 峰 面 积 之 和 计 


本 品 每 粒 含 水 飞 交 以 水 飞 葡 宾 (Css Ha Ow) 计 ,不 得 少 
F 6. 0mg. 

功能 与 主治 AANER. WIER. H TE RAR T 
致 的 黄 冶 , 症 见 面 黄 或 目 黄 . 口 苦 尿 黄 、 纳 少 乏 力 ; 急 .慢性 肝 
炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 ， 
zi 38$ E US o 

〖 注意 】 

规格 

〖 贮藏 】 


鼠 酒 及 油腻 食 物 。 
每 粒 装 0. 25g 
密封 。 


。 840 。 


Danggui Longhui Wan 


E4753 酒 当归 100g JE EH GEI 2€ 0 100g 
jk 50g FA 50g 


Wi 100g 
iP ux 100g 
iB GE 50g 
ATRE 5g 
〖 制 法 以 上 十 一 味 , 除 人 工 魔 香 外 ,其 余 当 
雄 成 细 粉 ,将 人 工 魔 香 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筷 , 混 匀 , 用 
水 泛 丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 黄 绿 色 至 深 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 苗 。 
LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 
JÉ , 壁 略 厚 , 有 极 微 细 的 斜 疝 交错 纹理 ( 酒 当 归 )。 纤 维 束 鲜 黄 
色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 ( 酒 黄连 )。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 周 围 细胞 含 
草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤 维 , 含 品 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 ( 盐 黄柏 )。 
EAEE C8, , 权 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 酒 黄 芬 )。 种 皮 石 细胞 
黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 不 规则 形 ， 
壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 . BRL E EL EHET). SE BE PS RE RC 
Ee60—140umGP X EO. AAEE Hr eX UBL YS (€, CRF SO, 
(2) 取 本 品 5g, 研 碎 , 加 乙酸 20ml, Y 3t 4 BE, BE ENT 
摇 , 滤 过 ,滤液 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 5ml 洗涤 , 径 去 水 层 ,乙醚 
液 挥 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙 
Bf 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 由 .对照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 及 和 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(3) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 三 毛 甲 煤 20ml, 加热 回流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 
对 照 品 和 区 蓝 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 1mg BR 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲苯 -三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (5 : 4:1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
(4) 取 木 香 对 照 药材 1g, 加 乙醚 10ml, 冷 漫 4 小 时 ,时 时 
振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 ud 及 
上 述 对 照 药 材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 
草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫 蓝 色 斑 点 。 
Dex) 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 


酒 黄连 100g 
ik aA 100g 
WNE 25g 


中 国药 典 2015 年 版 


【功能 与 主治 〗 泻 火 通 便 。 用 于 肝胆 火 旺 ,心烦 不 宁 , 头 
学 目眩 ,耳鸣 耳 合 , 胁 肋 疼痛 , 腕 腹胀 痛 , 大 便秘 结 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

Utm) BH. 


贮藏 〗 密封 。 


Danggui Buxue Koufuye 


处方 〗 当归 132g 黄芪 330g 

LEDRI 以 上 二 味 , 当 归 加 水 落 馏 ,分 别 收集 藻 馏 液 和 燕 
馏 后 的 水 溶液 ( 男 器 贮存 ) ; 药 渣 与 黄 艾 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 与 当 
归 蒸 馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.14 一 1.16 
(60'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 回 
收 乙醇 至 相对 密度 为 1.05 —1. 07 (65'CO ,加 蔗糖 150g、 山 梨 
酸 1.5g 及 水 适量 ,搅拌 使 溶解 ,加 入 上 述 燕 饮 液 及 水 至 
1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 黄 色 至 黄 棕 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 
TEF 

【鉴别 〗 取 本 品 40ml, 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 提取 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 当归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 
2I BB ou. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 
CRESCE: 1) 为 展开 剂 ,; 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 奖 光 斑点 。 

[ie zr 相对 密度 ”应 不 低 于 1.04( 通 则 0601)。 

pH 值 应 为 3.8 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ H-k (36. : 640 29 Y IL TB s FH 28 OG RACE 
AU. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 WEK P P E a E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 加 氨 试 液 30ml, 振 
55 ,放置 2 小 时 以 上 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 
溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 185) , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 1051. 2041, BETA m TE TG 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 ， 


NEES 
本 品 每 lml ARE DUREE H CCa Ha O14) 计 , 不 得 少 
于 0.1bmg&; 


〖 功能 与 主治 〗 补养 气 血 。 用 于 气 血 两 虚 证 。 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 


规格 〗 每 支 装 10ml 
Demi S. 
当归 拉 痛 为 
Danggui Niantong Wan 

了 处方 当归 40g WA 40g 
党 参 40g 苍术 ( 炒 )40g 
FEIR 40g r2 40g 
iE 60g kb FAN 60g 
Al BE 60g 防风 60g 
羌活 100g BR 100g 
5 100g WE 100g 
甘草 100g 

KEDAI 以 上 十 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 


Ju, FR BITS. 

性 状 了 本 品 为 灰 褐 色 的 水 丸 ; 味 苦 。 

LEII (1) 取 本 品 5g, DE 2B , JI A dd EE C60 — 90'C) 
30ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 10m] 
洗涤 SPI DEVE ,石油 醚 液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 微 热 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0.5g, 加 石油 本 
(60—90'C )Z0ml, 3 PS 4b 38. 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ;上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 洗涤 2 次 ， 
每 次 15ml, 弃 去 三 握 甲 烷 液 ,水 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 咨 液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 - 浓 氨 试 液 (60:35:10:1) 的 下 
层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肯 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

“(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 三 所 甲烷 20ml 与 浓 氨 试 液 
0. 4ml, 超 声 处 理 20 43 Ph , UE xb UE VAS T. IR E TIL — SRL oc 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 昔 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 


e 841 。 
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制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,分 别 吸 地 黄 400g A ES 150g 


取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -内 
酮 -甲醇 (8 : 3: 0.5) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱和 的 展开 全 内 ，, 展 
开 , 取 出 , 防 王 , 距 以 矶 化 铅 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 渡 
过 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
UE ZEE ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 15mb ETEW 
3 T ARIS RE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 5p1; 分 别 点 于 同一 用 
1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
冰 栈 酸 -水 (15 : 1:1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

[eir] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) , 
“含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2% 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 8g 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 鸡 ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 95] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg e EA UE OS Hi Ou) 计 , 不 得 少 于 
5. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 祛 风 上 止痛。 用 于 湿热 闭 阻 
所 致 的 痹 病 , 症 见 关 闻 红肿 热 痛 或 是 肥 红 肿 热 痛 ; 亦 可 用 
于 疮 疡 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 


GESI 孚 妇 及 风寒 湿 闭 阻 将 病 者 慎 用 ; 忌 食 辛辣 油 展 
fU. 

《规格 〗 每 18 LE 1g 

【贮藏 〗 密封 。 


Ehe pee ce 有 
exeun à 6 jd] "wy d 
zT he d 4d 2m. d 
H > Hil «wig 
i ) y ues df e 


Danggui Yangxue Wan 


〖 处方 全 当归 150g EL Aj Gb )150g 
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阿胶 150g 牡丹 皮 100g 
香 附 ( 制 )150g RÆ 150g 
杜仲 ( 炒 )200g 白术 ( 炒 )200g 


LGI 以 上 十 味 , 除 阿胶 外 ,当归 年 九 味 粉碎 成 细 粉 ， 
过 筛 , 混 匀 。 阿 胶 用 适量 水 溶化 ,与 炼 蜜 和 匀 。 每 100g 粉末 
HERE 35—45g 的 上 述 混合 液 泛 丸 , 干 燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 暗 棕色 的 水 塞 丸 ; 味 垂 、 微 应。 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 粒 团 块 
JG f& CELASO . DAMPER 76 £8, 38 72K CE RC TRE 4 
菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 bum RZ). A ES ST SS ELI, 
长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 )。 薄 壁 细胞 
纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 问 交 错 纹理 (当归 )。 注 壁 组 织 
灰 棕 色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 纤 维 
成 束 或 散 高 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂纹 ,两 端 断裂 成 帅 状 或 较 平 截 
( 久 黄 从 )。 橡 胶 丝 呈 条 状 或 扭曲 成 团 , 表 面 带 颗粒 性 (杜仲 )。 
分 刻 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 标 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 
放射 状 排列 ( 香 附 )。 

(20 BU i 5g, 研 碎 , 加 石油 酶 60 一 90C)15ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 莹 二 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 痰 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 碎 , 加 乙醚 10ml 润 湿 后 ,加 石油 醚 
(30—60'C)40ml, 8 PS Ab 38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 
丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 内 
酮 制 成 每 im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ous 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (20 : 1) 为 展开 


液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

功能 与 主治 〗 益 气 养 血 调经 。 用 于 气 血 两 虚 所 致 的 月 
经 不 调 , 症 见 月 经 提前 、 经 血 量 少 或 量 多 、 经 期 延长 .肢体 
Eli | 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


Danggui Tiaojing Kell 


KAAI 当归 300g XA E 20g 
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J| 10g 党 参 20g 
HAJ 20g 甘草 10g 
iR 20g 


KADRI 以 上 七 味 , 川 营 用 70% 乙 醇 为 溶剂 . 白 区 用 
80 94 Z E A 18 A EIT A E ,收集 渗 渡 液 ; 当 归 用 燕 饮 法 提取 挥 
Vid. HH. 2916 5 ER XO E S VU ER JL ZK BU 2E — X «6r 2T RU 
y , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.18(50C) An m fit 
量 70%% 乙 醇 , 搅 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 与 上 述 活 渡 液 合并 ,回收 
乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.22(50C) 的 清 襄 ,加 和 大 
糖 及 (或 ) 乙 醇 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,过 篇 , 喷 加 当归 挥 
发 油 , 制 成 1000g, 分 装 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、 辛 、 
MT o 

LEl (1) 取 本 品 20g, 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 (水 液 备 用 ) ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 ,回收 溶剂 
EE REIP BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 咨 液 。 为 取 当 归 对 
照 药材 、 川 苇 对 照 药 材 各 0. 2g, 分 别 加 乙醚 20ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 6p1\ 对 照 药 材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DS JETER ROT EU MT ER 
外 光 (365nmy) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

《2) 取 本 品 20g, WE ,加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 , 径 去 乙醚 液 ,残渣 挥 于 乙醚 ,加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
HE J ERRER 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶 
HET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Gul 分 别 点 于 
同一 以 0. 5% 毛 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15: 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
十 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 吧 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
详 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 演 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6 由 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 
放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C Jn d E PE ga b E yA Wr a E H OG RR PP 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 的 奖 


fr J 3 EG 


JC BEES 

AEI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Za -0. 1% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 区 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 交 药 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 35pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 外 乙醇 10ml, 2$ 
3E , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 250 允 ,频率 50kHz) 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 抒 匀 URGE e 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E m ER A AA AAN A E CCa Ha Oi ) 计 ,不 得 少 
-F 0. 80mg. 

功能 与 主治 〗 补血 助 气 , 调 经 。 用 于 贫血 训 弱 , 病 后 、 
产后 血 虚 以 及 月 经 不 调 , 痛 经 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 一 3 次。 

规格 〗 FRR 10g 

〖 贮藏 〗 密封 ,防潮 。 


TTD X5 X 
Zhuli Datan Wan 


KAHI X^ 200g 半 夏 ( 制 )150g 
大 黄 ( 酒 制 )200g 橘红 200g 
甘草 100g DU 50g 


(ANEI 以 上 六 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 另 取 生 姜 
200g, {8 95. FE TET Ju SE TI UI 800ml, 混 匀 ,与 上 述 粉 来 泛 
iLe RARA 100g, MIAA 30g, 烽 后 水 飞 成 极 细 粉 , 包 衣 F 
燥 , 即 得 。 

性 状 】 本 品 为 绿 神色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 1 RET HE TA 3G 
f. JE. BERE. LIS SH CERO. XX P5 NR, K 32 一 
144nm , FE F 2h T2 RU rp SX HUE SEP 4 CE ELO. ER E iu 
大 ,直径 60~140um (RE). SER $57; du p Fr TE AE T 386 8E 2H 
h GRL). ZFHETR JE ES] 18: 8E Z9 eL or SE RR 5 77 d JE I ia Zf 
维 (甘草 ) 。 | 

(2) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
HEART ,残渣 加 三 握 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 
素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 


。 843 。 


Tr 8 XL 


中 国药 典 2015 年 版 


液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G TEES E. EUG id SE (30 — 60 C 5- HH 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
十, 置 氨 蒸气 中 四 后 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 栖 红 色 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 橙 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, BP ME. JI RE SE E 5g. 18 5]. JN ea RS e. HR 
20ml, 加热 回流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 , 滤 潮 加 甲醇 20 ml, 48 P3 Ab 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汀 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
AmA. KRES EIE m MPRA ml 含 lmg 的 

溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 咨 液 各 6 由 ,分 别 点 于 同一 以 含 475 RS ER HAT] JR FP 
aa Sten 使 成 条 状 , 以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
ETF SEC fudit cu 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

REI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

HERIK KIRAR. MAFRA LEE, M 
MEE, SES Ji pa] AE 
E Denn. 


Jj £4 503JL8 3g 


格 
【贮藏 】 密封 。 


Zhongjing Weiling Wan 


肉桂 延 胡 案 
28.77 小 画 香 
砂 仁 高 恨 姜 
SE] KHE 


CES 
2 小 时 ， 
雄 成 细 粉 ,加 入 上 述 稳 
匀 。 用 水 泛 丸 ,用 百草 霜 包 衣 , 打 光 ,干燥 , 即 得 

CERI 本 品 为 黑 褐色 的 浓缩 水 丸 ; 气 芳香 , 味 辛 . 甘 。 


以 上 八 味 , 白 克 、 炙 甘草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 宫 , 其 余 肉 桂 等 六 味 粉 
请, 混 匀 , 烘 干 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第, 混 


【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 石 细 胞 类 方形 或 
R EJE ,直径 32—88um,.BE— iE SET AHE). SER P i 2H 


小 ,直径 约 5um, 一 个 细胞 含 多 个 簇 唱 (小 茄 香 )。 内 种 皮 厚 
壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 
质 块 ( 砂 仁 )。 泻 粉 粒 棒 档 形 , 长 24— 445m 或 更 长 , 脐 点 点 
状 . 短 缝 状 或 三 又 状 (高 良 姜 ) 。 
DAE m 5g, 研 细 , 加 浓 氮 试 液 2ml 与 三 氯 甲烷 20ml， 
浸渍 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 次 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 


* 844 。 


1ml 中 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1、 对 照 品 溶液 24l1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 握 甲 烷 -甲醇 -二 乙 胺 
(10 :6:1 :0,.1) 为 展开 剂 , 注 层 板 置 展开 和 中 预 平 衡 20 分 
钟 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 术 红 色 斑 点 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 冷 淄 1 小时， KUF 
播 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 ici 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lpl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl， m 
所 于 同一 硅胶 G HEERAR D. DL ii Eie C60 — 90 CO- Z, FR £g 
(17 : DHRF A, RET » CHR CE i LL — 8 E E BE Zo BS TR 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
FERA. 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 落 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 lg. IR] YA fi OG] BR 
药材 次 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
WE 15 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G AERE, UF X-Z R A M- 
甲醇 (7 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAA; U ZHR- 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 (15 : 85) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BMA A E A) R m 
50% 甲 醇 制 成 每 lml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 1. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 50%% 甲 醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W, EXE. 33kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 

量 , 用 50%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 

液 5ml, 3 F ,残渣 加 水 适量 使 溶解 ,通过 D101 89 A fL UR PEERS 
脂 柱 (内 径 为 1. 5em , 柱 高 为 10cm) , 先 用 水 100ml 洗 脱 ,再 用 
50% FREE 80ml 洗 脱 ,收集 5096 FH BE V JL d. 2E gR w 
50% 甲 醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 并 稀释 至 刻度 , 揪 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 
10 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

AS di LED EUN DOS RI C Has Ond) 计 ， 不 得 少 于 
1. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 温 中 散 寒 , 健 骨 止痛 。 用 于 脾胃 虚弱 , 食 
T AS Jie , 寒 凝 胃痛 , 腕 腹胀 满 , 呕 吐 酸 水 或 清水 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1. 2g, 一 日 3 次 ;儿童 酌 减 。 


适量 ,精密 称 定 ,加 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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EE SEMI 


(XR 每 袋 装 1. 2g 
qu NE 


ohangjie Gao 


LAAI A 300g XESH 200g 
生 天 南星 100g 白芷 100g 
冰片 120g imr 60g 
水 杨 酸 甲 酯 30g 

KADI 以 上 七 味 , 除 冰片 .薄荷 脑 . 水 杨 酸 甲 酯 外 ,其 余 


黄 芬 等 四 味 粉 碎 成 最 粗 粉 ,用 90% 乙醇 提取 三 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1.5 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 , 浓 缩 
至 相对 密度 为 1. 30—1. 35(60C 士 5C)。 取 橡胶 、 氧 化 锌 、 松 
香 .羊毛 脂 . 凡士林 及 汽油 适量 制 成 基质 ,加 入 上 述 浸 膏 、 冰 
片 . 注 奏 脑 .水 杨 酸 甲 酯 , 搅 匀 , 制 成 涂料 , 涂 定 ,干燥 , 盖 衬 , 切 
成 小 块 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 黄色 的 片 状 橡 胶 襄 ; 气 芳 香 。 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 280cm? ,除去 盖 衬 ,前 成 小 块 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 60%% 乙 醇 100ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
UE ART FIR CBE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 白 
芷 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 紊 对照 
品 、. 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 各 含 img 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ， 
以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 210cm? ,除去 盖 衬 ,前 成 小 块 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,加 入 60% 乙 醇 100ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 
名 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(5 :3:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ;取出 ,上 脉 干 , 喷 以 三 氢化 铅 试 
液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) FS 
钢 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

C30 LEE EL EEOSE BR ih IPERE 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
列 J](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对照 品 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 05 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 。 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 薄 奏 脑 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 
品 色 谱 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

[19:53 & E EA 取 本 品 , 用 三 氯 甲 烷 作 溶剂 ,依法 ( 通 
则 0122») zr. 4j 100cm* 的 含 襄 量 不 得 少 于 1.7g。 

其 他 ”应 符合 贴 襄 剂 项 下 橡胶 总 剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122) 。 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20MD 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.25mm, 膜 
厚度 为 0. 32pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 130 C ,保持 
4 分钟 ,以 每 分 钟 8C 的 速度 升温 至 200 C ,保持 10 分 钟 ;分 
流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 
10 000, 

校正 因子 测定 KI FES ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 龙 脑 对 照 品 i 
量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml Zmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 分 别 精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ml, 混 匀 ,吸取 
lpl, 注 入 气 相 色 谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 ，。 

测定 法 ” 取 本 品 [ 规 格 (1)、(2)]6 片 或 [规格 (3)]3 Hr , 除 

盖 衬 , 剪 成 小 块 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 
5] , 滤 过 ,分 别 精密 吸取 续 滤 液 及 内 标 溶液 各 2ml, 混 匀 ,吸取 
lpl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 冰片 以 龙 脑 (Cio。 HisO) 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 
于 9. 8mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 10.5mg, [规格 (3)] 不 得 少 
F 21. 0mg. 

【功能 与 主治 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 热 毒 蕴 结 肌 
肤 所 致 的 疮 疡 , 症 见 红 、 肿 , 热 . 痛 .未 演 破 。 亦 用 于 乳腺 炎 、 静 
脉 炎 及 其 他 皮肤 创伤 。 

用 法 与 用 量 〗 外 用 , 贴 于 患处 。 每 日 更 换 一 次 。 


[EE MARKEZ: BRF; ERA 
现象 可 停 用 。 

规格? (1)5cmX6.5cm (2)5cmX7cm (3)7cmX 10cm 

[m ER» 密封 
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LADI 以 上 十 二 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ,冰片 研 成 细 
粉 ;其 余 红 花 等 十 际 粉 碎 成 细 粉 ,与 朱砂 极 细 粉 混 匀 ,加 淀粉 
糊 适 量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 冰片 细 粉 及 适量 硬 脂 酸 位 , 泥 
匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 神 
[EX I E 3 - 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;花粉 粒 类 辆 形 或 
椭圆 形 ,直径 43 一 66pnm, 外壁 有 项 状 突起 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 
花 ) 。 体 壁 碎 片 标 色 或 棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 ,直径 8—24um ,有 
的 具 长 短 不 一 的 刚毛 ( 土 鳌 虫 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 红 标 色 ， 
有 光泽 ,边缘 上 暗黑 色 ( 和 朱砂) 。 非 腺 毛 单 细 胞 ,多 碎 断 , 壁 极 厚 ， 
木 化 ,基部 膨大 似 石 细胞 ( 马 钱 子 粉 ) 。 树 脂 道 碎片 含 标 黄 色 
分 泌 物 (三 七 )。 不 规则 形 碎 块 ,无 色 , 有 光泽 ,完整 者 表面 有 
[3] JE $3 TL ,多 数 碎 块 边缘 旦 半圆 环 状 , 有 罕 起 (海星 ) 。 

(2) 取 本 品 5 Hr. Eg zx GO UEFA DP BS 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 三 七 对 照 药材 1g. 
自 “ 加 甲醇 10ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 电 攻 
R, 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 
药材 溶液 各 541、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10C 
以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 淡 紫 色 斑 点 。 

ORA m 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 80% 丙 酮 溶液 
l0ml,22 2€ ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g, 自 “加 80%% 丙 酮 溶液 10ml” 起 , 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 栈 -甲酸 -水 -甲醇 (7 : 2 :3:0.4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
B^ RE ET BE JS 

(4) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 15ml, 振 
HE UR 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 
品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8al, XI RR m 
溶液 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G JR E DAR Obi C, BR 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105'C 加 热 至 疯 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

LENEI 马 钱 子 粉 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 0A ZH -0. O1 mol/L. 庚 烷 磺 酸 钠 溶液 与 0. 02mol/L 


。 846 ° 


人 码 酸 二 氧 钙 溶 液 的 等 量 混合 溶液 (用 10% 人 磷酸 溶液 调节 pH 
值 至 2.8)(21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 260nm。 理 论 板 数 
按 士 的 宁 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ”到 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 
各 10mg, 精 密 称 定 , 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,用 三 氯 甲烷 溶解 并 
稀释 至 刻度 , 摇 色 。 分 别 精密 量 取 士 的 宁 溶 液 2ml、 马 钱 子 碱 
溶液 1ml, 置 同一 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 义 , 即 得 
(每 1ml EEF 8ug. £x T Aug), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 
3ml E5 ,放置 30 分 钟 ,精密 加 入 三 氯 甲 烧 20ml, 密 塞 , 称 定 
重量 , 置 水 浴 中 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 
煤 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,分 取 三 氯 甲 烧 提 取 液 ,用 铺 有 少量 
无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 Sml, 置 10ml EO 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 马 钱 子 粉 以 十 的 宁 (Ces Hz N2 Os ) 计 ,应 为 
80 一 170ng; 以 马 钱 子 碱 (Czs Hz NO, ) 计 ,不 得 少 于 40g. 

朱砂 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
3.5g, 精 密 称 定 , 置 250ml 烧瓶 中 ,加 硫酸 20ml 5j mH ef 
2. 5g ,加热 使 呈 黄 白色 , 放 冷 ,加 水 50ml, 滴 加 126 E fi REPE 
液 至 溶液 显 粉 红色 ， 超声 处 理 5 分 钟 , 若 粉红 色 消 失 , 继 续 滴 
加 高 锰 酸 钾 溶 液 至 溶液 显 粉 红色 并 2 分 钟 不 消失 ,再 滴 加 
2%% 硫 酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 ,加 硫酸 铁 贸 指 示 液 2ml, Hi i 
ABE £x E JE CO. mol/L) Ei E. lml WE ES ERR] XE JE 
(0. 1mol/L) JB 24-F 11. 63mg MAk R CHgS). 

A sf Erw AS, EL EXE HgS i mA 7-—12mg. 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 , 舒 筋 壮 骨 。 用 于 跌 
打 损 伤 ,内 腰 岔 气 , 筋 伤 骨折 SEC TL PEOR - 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 成 人 一 次 4 片 ,十 至 十 四 岁 儿 重 
一 次 3 片 , 一 日 3 次 。 以 温 开水 或 温 黄 酒 送 服 。 | 

DEEP) 〈1) 本 品 不 可 随意 增加 服 量 3E E a E M. 
(2) 孕 妇 忌 服 。(3) 十 岁 以 下 儿童 禁 服 。 

【规格 〗 (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0.33g (2) 糖 衣 片 (上 
心 重 0. 33g) 
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甘 松 6. 5g 醋 延 胡 索 13g 
23€ 13g HB 65g 
山花 65g HIE 104g 
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LADAJ 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 加 入 淀粉 
和 馆 糖 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

PERI 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 黄 色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 ， 
除去 包 衣 后 显 浅 标 黄色 至 棕 黄色 ; 气 特 异 , 味 辛辣 、 苦 。 

Lal CL BOIS ih 10 片 , 研 细 , 加 石油 醚 (30 一 60C ) 
30ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 乙酸 乙 
酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 淤 液 。 另 取 香 附 对 照 药材 lg. [n] 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酷 制 
成 每 1ml E Sd 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 
GFzss 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 石油 醚 人 60 一 90C)50ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 山 条 对 照 药材 0.5g, 加 石油 栈 (60 一 90C)30ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 对 甲 氧 基 肉桂 酸 乙 酯 对 照 品 ,加 石油 
醚 (60 一 90C) 制 成 每 iml fy Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 屋 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 S RT Ehe (254nmDO P fü. Di 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

OORE m 15 片 ,人 研 细 ,加 二 握 甲 烷 50ml 和 浓 氨 试 液 
1ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 硫酸 溶液 (3 一 10) 振 揪 
扣 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 硫酸 提取 液 , 用 浓 氮 试 液 调 节 pH 
值 至 9 一 10, 用 二 所 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氧 
甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 延 胡 索 对 照 药材 0. 25g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 延 
胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 50ng 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
104l、 对 照 药材 溶液 Sul 和 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
TE TRES 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
BOF , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 乳 香 对 照 药材 0.2g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 511, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶 
WE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 昭 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 


【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 , 待 欧 前 胡 素 色谱 峰 
出 峰 后 ,用 甲醇 -水 (90 : 10) 洗 脱 20 分 钟 ;检测 波长 为 
250nm。 理 论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 ZOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 MAM 20 片 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 
2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 350 W ,频率 50kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh H E IE UD BXCBI SI SS CCis Hu Os) 计 , 不 得 少 于 
68ng. 

功能 与 主治 〗 HULM. HTHH WERA , 症 
见 皮 肤 青 紫 、 六 斑 .肿胀 .疼痛 、 活 动 受 限 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 2 次 。 


【注意 〗 孕妇 忌服 。 
规格 I (1) 素 片 每 片 重 0.36g (20 E SK Hr dg 
重 0. 36g 


DERI 密封 。 


CRAI 伤 湿 止 痛 流 漫 襄 50g 水 杨 酸 甲 醋 15g 
if 10g 冰片 10g 
樟脑 20g zB 12.5g 
Bü ghim y 30g 

LAGI DEER, Gib VER AREA, EJI 
i AFRA EHRT. TEK S.I HA A E 
草 、 香 加 皮 RER ARIE 24 AE MUR TZE 3 份 ， 
粉碎 成 粗 粉 ,用 90% 乙醇 制 成 相对 密度 约 为 1.05 WARE; 
按 处 方 量 称 取 各 药 , 另 加 3.7 一 4.0 倍 重 的 由 橡胶 .松香 等 制 
成 的 基质 , 制 成 涂料 。 进 行 涂 襄 , 切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 淡 黄 绿色 至 淡 黄 色 的 片 状 橡胶 膏 ; 气 
芳香 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 2 片 ,前 成 小 块 ,除去 盖 衬 ,加 乙醇 
100ml, 加热 回流 1 小 时 , 取 乙 醇 液 ,浓缩 至 约 2ml, 加 5% 硫酸 
溶液 20ml, 搅拌 , 滤 过 ,滤液 加 氨 试 液 使 呈 碱 性 ,用 三 氯 甲 烷 
20ml REER ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 
照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 


。 847 。 
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。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15g. 
对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 - 
丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (70 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BET , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 . es 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 适 量 , 剪 成 小 块 ,除去 盖 衬 , 取 2g, 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 50ml, 密 塞 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 .薄荷 脑 对 照 品 .冰片 对 照 
品 与 水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 樟脑 
0. 4mg Hm JLLUK Fr 0. 2mg 及 水 杨 酸 甲 酯 0.3mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 聚 
乙 二 醇 20000(PEG -20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 0.25pm), 柱 温 为 125C 。 分 别 吸取 对 照 
晤 溶液 和 供 试 品 溶液 各 2pl1, 注 和 人 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 
应 呈现 与 对 照 蝇 人 

〖 检 查 〗 含 言 量 — e 依法 
0122) 检 查 。 含 膏 量 不 得 少 于 1. 7g。 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122). 

【功能 与 主治 〗 祛 风 湿 , 活 血 止 痛 。 用 于 风湿 性 关节 炎 ， 
肌肉 疼痛 ,关节 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 , 贴 于 患处 。 
DIE) 孕妇 慎 用 。 
Em ws. 


(通则 
每 100cm? 


Huashanshen Pian 


本 品 为 华山 参 浸 襄 片 。 

CANAI 取 华 山 参 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 含 0.1 邓 盐酸 的 乙醇 
VESI ,浸渍 24 小 时 ,进行 渗 渡 ,至 滤液 色 淡 为 止 , 渡 液 减 压 
浓缩 至 稠 痛 状 ,测定 生物 碱 含量 ,加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 , 压 
片 , 包 糖衣 , 即 得 

UEI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕色 ; 味 将 。 

鉴别] 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,用 浓 氨 试 液 - 乙 
醇 (1: 1)2ml 湿润 ,再 加 三 氧 甲烷 20ml, 加 热 回流 1 小时, 滤 

过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 硫 酸 阿托品 对 照 品 、 氨 溴 酸 东 其 车 碱 对 照 品 、 氨 省 酸 
山 蔗 著 硕 对照 品 和 东 黄 车 内 酯 对 照 品 , 分 别 加 乙醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 五 种 溶液 各 5 一 6 由 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : DOS JST 
剂 , 展 开 , 取 出 , 蚊 干 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 东 黄 劳 内 酷 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 兽 点 ;依次 喷 以 碘 化 乌 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 ,日 
光 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 


e 848 ° 


相同 颜色 的 四 个 斑点 。 
EEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 


【含量 测定 〗 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硫 酸 阿托品 ,精密 
称 定 , 加 水 制 成 每 1ml HATERS Tug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 精 密 称 取 适量 ( 约 相 当 于 12 片 的 重量 ), 置 具 塞 锥 形 瓶 
内 ,精密 加 入 枸 樟 酸 -磷酸 所 二 钠 缓 冲 液 (pH4.0)25ml, 振 摇 
5 分 钟 ,放置 过 夜 , 用 干燥 滤纸 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 精密 量 取 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶液 各 2ml, 分 
别 置 分 液 源 斗 中 ,各 精密 加 构 榴 酸 -磷酸 毛 二 钠 缓 冲 液 (pH 
4.0)10ml, 再 精密 加 入 用 上 述 缓冲 液 配 制 的 0. 04 P6 1982 E B9 £g 
溶液 2ml, 摇 匀 , 用 10ml 三 氧 甲烷 振 摇 提取 5 分钟 , 待 溶液 完 

全 分 层 后 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 用 三 氯 甲 烷 湿 润 的 滤纸 滤 和 

2oml 量 瓶 中 ,再 用 三 氯 甲烷 提取 3 次 ,每 次 5ml, 依 次 滤 人 量 
并 用 三 氯 甲烷 洗涤 滤纸 , 滤 人 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 至 刻 
度 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 分 别 在 415nm 的 波 
EUER RAE 度 ,计算 , 即 得 

RA UES Hz NO; ) 计 ,应 为 标示 量 的 
80. 025—120. 095, 

〖 功 能 与 主治 〗 WIH Fia. EZAK., MFE KEARI 
肺 所 致 的 气喘 咳嗽 、. 吐 痰 清 稀 ; 慢 性 气管 炎 .路 息 性 气管 炎 

上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 

极 量 ,一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 


常用 量 ,一 次 1 一 2 片 , 一 日 3 次 ; 


【注意 青光眼 患者 忌服 ;孕妇 和 前 列 腺 极度 肥大 者 
IR RI. 
【规格 0. 12mg 


【贮藏 〗 密封 。 


华 伦 再 造 丸 


Huatuo Zaizao Wan 


7k 5h MES. AR AER. UK Hr Ag Zl We 26 T el x g V H8 UK 

LERI ARV ARR GL TEARS UK EE JL; ^UE RE. 

〖 鉴 别 〗 DORA R 8g, 研 碎 , 加 乙醚 25ml, SR 9E 1 小 时 ， 

过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 m n E 
液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml d 2mg BUTS 
Re 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 

述 两 种 溶液 各 2 一 4 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫 酸 溶 液 , 在 ee 供 试 品 色 
谐 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

E 0. 8g、. 吴 菜 黄 对 照 药 材 0. 2g. 4T 
乙醚 20ml, 浸渍 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 分 别 加 乙酸 一 
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ib lm] 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 2 一 4 及 上 述 
两 种 对 照 药材 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 川 荡 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 5 26 — 5 
化 铝 乙 醒 溶液 ,在 105C 加热 约 3 分钟 在 与 吴 采 钢 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 次, 化 痰 通 络 ITAM. HT 
瘀 阻 络 之 中 风 恢 复 期 和 后 遗 症 , 症 见 半身 不 遂 、 拘 挛 胀 林口 
RER .言语 不 清 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 8g, 一 日 2 一 3 次 ;重症 
一 次 8—16g; HEE. 

GRI 孕妇 忌服 。 

【贮藏 〗 密封 。 


(AAI t 17g 当归 50g 
地 黄 50g IRAJ 33g 
红 花 50g 桃仁 67g 
Ek kb iHe 33g 甘草 17g 
Az 25g ^F E 50g 
Tu TE 25g 
【 制 法 〗 以 上 十 一 味 , 柴 胡 24508 ARJ TS ZR TR PERRO 


香水 ,备用 ; 药 漆 与 地 黄 等 其 余 七 味 加 水 前 阁 三 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 1. 10(60%C), 加 
CBE E BREAK 60% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 
TRR JARENE 100g、 蜂 蜜 200g、 山 梨 酸 钾 0. 5g KERF 
香水 , 搅 匀 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 ,调节 pH 值 为 5.0, 冷 藏 , 渡 
过 , 治 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

CEIRI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 、 苦 、 微 辛辣 。 

LSSI DRAR 30ml, 加 乙醚 20ml, J& 5$ 8 HC. AZ 
圈 液 ,备用 。 水 液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 次 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氮 
UtWE E T ERR T , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
波 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 水 30ml, 加 热 回流 1 小 时 LE 
过 ,滤液 加 乙醚 20ml 提取 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10°C 
以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
1% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 


品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜 
色 的 次 点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml; 用 水 饱和 的 正 丁 醇 轻微 振 摇 提取 3 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 
ART , 残 洒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 椒 充 
对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 1 一 4 岂 , 对 照 药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 于 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jn 
热 10 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒂 干 , 残 深 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙醇 -水 (6 : 4 : 1) 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 的 40%% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105°'C 加 热 至 次 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 [5 鉴别 ](C1) 项 下 的 备用 乙醚 液 , 加 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 水 液 ,乙醚 液 低温 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、 川 车 对 照 药材 各 
0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 
分 别 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药 材 溶液 
1~2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
Bii €, I] je JG DE Xx o 

(5) 取 牛 膝 对 照 药材 1g. 加 5025 P E 25m1, 加热 回流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 水 20ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 
次 ,每 次 25ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 节 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 4 lul 及 上 述 对 照 药 材 
溶液 6u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 洲 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 甲 
醉 - 乙 酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (50: 20 :10:2.5) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,了 蒜 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点。 

(6) 取 本 品 20ml, 加 7% 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 混 合 液 
20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,加 三 氯 甲 烧 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合并 三 氯 甲 烷 液 ,加 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 ， 
三 氯 甲烷 液 用 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 2g, 
加 7% 硫 酸 乙醇 -水 (1 : DRAR 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 


* 849 。 
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液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 6pl 
与 对 照 药 材 溶 液 6 一 10nl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 乙 醚 (2 : 1) 为 展开 剂 ER, BH, FA 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 AMRF 1.08( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631). 

乙醇 量 不 得 过 5.0% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 RARR o 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 : 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 70 25 C. D CIAR. A,0.1% 磷 酸 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;芍药 萌 检 测 波 长 为 230nm, 柚 皮 
苷 检测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 AC%) 流动 相 BOO 
0~25 24—40 76—60 
25-26 40—100 60—0 
26— 30 100 0 
305951 | 100—>24 0-76 
31~45 | 24 76 


ARMARE WAA BOUE Ba Lil A E T BR hà 
E ,精密 称 定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml'rbpe Aj Z9 d 100p8g、 柚 
EË 200ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 10ml ECR 
中 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul EA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml A A AA A P CCa Ha O11) 计 ,不 得 少 于 
0. 25mg; & IFE LU BE. CCo Ha; OL ) 计 ,不 得 少 于 0. 66mg. 

桃仁 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 , 藻 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 苦 查 仁 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 杏仁 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml EESE 100pg 及 480pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 10ml RO 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml BEES ES TUE CC Ha NO1 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 67mg。 | 

功能 与 主治 〗 活血 祛 次 , 行 气 止 痛 。 用 于 气 滞 血 将 所 
致 的 胸 兽 .头痛 日 久 、 痛 如 针 刺 而 有 定 处 .内 热 烦 冰 、 心 昼 失 

。 850 。 


IR SRD. 
〖 用 法 与 用 量 〗 空腹 服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 。 
EAI 鼠 食 辛 冷食 物 ;孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
血 奉 逐次 丸 
Xuefu Zhuyu Wan | 
[4h77] 柴 胡 50g 当归 150g 
地 黄 150g JZ&^j 100g 
红 花 150g 桃仁 200g 
AX KIR 5E 100g HX 50g 
I 75g 牛 膝 150g 
桔梗 75g 


LHI 以 上 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 密 110 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得。 

LERI 本 品 为 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 、 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :油管 含 淡 黄 色 或 
黄 棕色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25um( 柴 胡 )。 螺 纹 导 管 直径 
14 一 50pm, 增 厚 壁 互相 连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 ) 。 草 酸 
钙 方 唱 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (可 过 )。 花 粉 粒 圆 球 形 或 椭圆 
形 , 直 径 约 60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, 加 硅 藻 土 6g, 研 匀 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 60 分 钟 , 放 冷 ,离心 5 分 钟 , 取 上 清 液 , 燕 干 , 残 漆 加 水 
20ml 使 溶解 ,加 5096 Z, BE 10ml 及 稀 盐酸 1ml, 摇 匀 , 用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 提取 液 ( 酸 水 溶液 备用 )， 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 水 洗 液 ,乙醚 液 低 温 蒸 干 , 残 
EET BE lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 


色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 曲 溶液 2 — Gpl, X RR A 


液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RRE, AP E-Z R A M- 
酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 新 配制 的 
1%% 三 氯 化 铁 溶液 与 1%% 铁 氰 化 钾 溶 液 等 量 的 混合 溶液 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 


相同 颜色 的 斑点 。 


(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 酸 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ( 酸 水 溶液 备用 )， 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 水 洗 液 ,乙酸 乙 酯 液 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 过 对照 药 材 
1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 


溶液 。 再 取 柚 皮 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 


液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 2 一 4 以 \ 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13: 
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6:2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 E 7E WHE, RF ISSER 
化 铝 乙 醇 洲 液 ,在 105 C A 10 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 酸 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 取 半 量 的 正 
丁 醇 液 ( 剩 余 量 备用 ) MARMAR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 


洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 


液 。 另 取 牛 膝 对 照 药材 1g, 加 50% 甲 醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 水 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 
次 ,每 次 25ml, 奔 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 B-55i Rz ES BR] RR cR ^j 2g 
苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
4~ lOu 对 照 药 材 溶 液 Gul 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酶 -甲醇 - 浓 氨 试 液 


(2 : 4:8;1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 e-i Ez Ei BRONE 


照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 喷 以 5% 香 草 
醛 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 芍药 昔 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

SIRE RID COUTE WM Ae H ETERRA, 用 水 洗涤 2 
次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 加 乙醚 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 
EER 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ， 
每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 2~6nl、 对 照 药材 溶 流 et 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 -甲酸 -水 (15:1:1: 
2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(6) BU 5 9g , JI EE SE E 6g, 研 匀 , 加 甲醇 50ml, 加热 回 
流 60 分 钟 , 放 冷 ,离心 5 分钟 , 取 上 清 液 , 减 压 回收 溶剂 并 车 
T ,残渣 加 7% 硫 酸 乙 醇 溶液 -水 (1 : 3) 的 混合 溶液 20ml, 置 
水 浴 上 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 所 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 提取 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 
去 水 洗 液 ,三 氯 甲 烷 液 用 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 菩 
TF ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 
药材 lg ,加 7% 硫 酸 乙 醇 溶液 -水 (1 : 3) 的 混合 溶液 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2~6ul、 对 照 药材 溶液 tu1, 分 别 点 于 同一 硅胶 


GFzss 注 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙醚 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HTF ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 再 喷 以 10% 
i ai 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
side 
[tox] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
[& &UlxEJ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT ERE DEBE RENT 
为 填充 剂 ; 以 70 96 7, RED LR A, 0. 125 9$ BR 23 VA. 2 Vt zh TH 
B; 芍 药 苷 检测 波长 为 230nm, 柚 皮 苷 检测 波长 为 283nm; 理 
Te BUSCO EYED 不 低 于 5000。 


时 间 (分钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC(%) 

0 24->40 76->60 
25-26 40—100 60->0 
26-30 100 0 


对 照 品 溶液 的 制备 RAZE I B8 dicU SEE OS B8 i dá 


量 , 精 密 称 定 ,加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 
45pg 的 混合 溶液 , 即 得 

PEPA 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
ZRA 1. 0g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重 
量 , 置 水 浴 上 加 热 回流 45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70962 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 
钟 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh E JL ds ASA 289 E CCo Hz Ou ) 计 ,不 得 少 于 
4. Omgs & XX b 4R 56 A T EZ d$ CCo Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 8. 7mg., 

【功能 与 主治 〗 活血 祛 瘀 , 行 气 止 痛 。 用 于 气 灌 血 瘀 所 
致 的 胸痛 、 头 痛 日 入 、 痛 如 针 刺 而 有 定 处 、 内 热 烦 闽 、 心 尾 失 
HR S ER ED ER e 


* AT 30ug.fil BC 


[HikEREI 空腹 时 用 红糖 水 送 服 。 一 次 1 一 2 丸 ， 
curd | 
【注意 〗 BRFRRD: POZN. 
【规格 〗 每 九重 9g 
【贮藏 〗 BN. 
[ILRSEXS ES R2 3€ 
Xuefu Zhuyu Jiaonang 

LEAI E 27g 当归 81g 

地 黄 81g ZR ^j 54g 

红 花 81g 炒 桃仁 108g 


e 851 > 


A Mb so 54g HE 27g 
JI 3 40g 牛 膝 81g 
Tá TE 40g 


【 制 法 〗 AEFI, BUE BEL OE EE COH RA LARGER 
元 、 川 吉 .人 荣 明 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;其 余 红 花 等 五 味 及 剩 
余 炒 桃仁 加 水 前 者 三 次 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 , 与 
BEY ESAE go UP PEE NEUE EON E NE TEES 
1000 粒 , 即 得 。 

性 状 站 本 品 为 便 胶 宫 , 内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 辛 , 味 微 否 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显 微 镜 下 观察 : DERE AUI 
纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微 细 的 斜 问 交 错 纹 理 ( 当 归 )。 油 管 合 淡 
黄色 或 黄 标 色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25um( 柴 胡 )。 螺 纹 导 管 
直径 14 一 50pkm， 增 厚 壁 互相 连接 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 营 )。 
草酸 外 方 晶 成 片 存 在 于 薄 壁 组 织 中 ( 获 炒 机 壳 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 静 
置 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 
BASSE RR ZR BA 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
作为 对 照 药 材 深 液 。 再 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 用 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 10g. 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 原 干 ,; 顺 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 石油 醚 (60 一 90C )10ml, 超 声 处 
理 10 分钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 当 归 对 照 药 材 、 
川 营 对 照 药材 各 lg, 加 石油 酝 (60 一 90C )10ml, 同 法 制 成 当 
归 、 川 弓 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : D ROTER . EFN: WHE, ETF E 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 葵 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
酬 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 50ml 
洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 50ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 
于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 
的 下 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氮 基 
茶 甲 醛 的 40 兴 硫酸 浴 液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

ORA m ARH 4g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
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过 ,泪液 闪 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
Z0ml,$Ed Ki .1E T ERZ T. RE m E 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 
水 (13 : 6 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

OREBE RR m. JH 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 1X 
验 。 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 
以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
210nm。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 和 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶 
液 各 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 应 星 现 与 对 照 品 色谱 峰 
保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 


0— 20 20 80 
20-22 20—90 80—10 
29:582 90 | 10 
5240855 90—20 10—80 


59~ 65 20 80 


EI 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


01035, 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 U ZL S -UK BE RR K (16 : 1 : 84) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 革 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 70ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5076 P 
RE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 氮 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 赤 区 以 区 药 苷 (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
1l. Ome; 

HRES ERI MAR. TAER. HTC M PT 
BOE AR H A JE AULET R A E Ab VEL RE P] oo ER 
INE E PUES 
〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 粒 ,一 日 2 次 ;1 个 月 为 一 
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个 疗程 。 
[iE 
〖 规 格 】 
qu) 


忌 食 闻 冷食 物 ;孕妇 蔡 用 。 
每 粒 攻 0. 4g 
密封 , 置 干燥 处 。 


ELIE 


Xuemei^an Jiaonang 


[4753 猪 蹄 甲 109g 地 黄 60g 
IRAJ 50g 牡丹 皮 50g 
LANEI 以 上 四 味 , 猪 蹄 甲 灭 菌 , 干 燥 , 与 其 余 牡丹 皮 等 
三 味 粉 碎 成 细 粉 « 1565] » REALE SE, mal x, 1000 粒 , 即 得 
LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 神 色 至 标 神色 的 粉 
未 ; 气 香 、 微 腥 , 味 微 甜 。 
[3203 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 标 色 


至 黑 标 色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 纤 维 直 径 
15—35um , EE JE , 微 木 化 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 ( 赤 芍 )。 灰 白色 不 
规则 块 状 物 或 呈 三 面 锥 形体 .四 面 锥 形体 ( 猪 蹄 甲 )。 


(2) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 加 水 10ml, 加热 15 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 lml, 加 证 三 酮 试 液 3 滴 , 援 义 , 加 热 数 分 钟 , 显 红 
紫色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 加 水 80m, zK 2€ ^C 2 TRE s c 8 7 
HW 20ml, 加 乙醚 20ml Je $5 6 Et, 4 CZ, BEC , 挥 干 , 残 漆 加 
丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 两 
Hilf SER lml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF Hu Bop EDI 2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 加 乙醇 20ml, 振 播 5 分 钟 , 滤 过 ， 
UE TR ZR T ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 
药 背 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
l0ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
HEG: 1 : 4) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱 和 的 展开 缸 内 ,展开 , 取 
DH BOE BEDA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 100'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检查】 
0103), 

【含量 测定 〗 牡丹 皮 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 50 : 0.5) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 274nm。 理 论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 2000。 


应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


血栓 心 脉 宁 片 


对 照 铝 溶液 的 制备 ”精密 称 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,加 四 
酬 制 成 每 1ml € 20ug BUE. BT. 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
句 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 约 20ml, 超 
声 处 理 (功率 250W ,40k Hz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 HE 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs Hi Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 51mg. 

aR^3 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02mol/L 磷酸 二 M 
pH 值 至 4.0)(24 : 76) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 235nm。 理 论 
板 数 按 三 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 CE PR CA ZU HON RR n d 
酬 制 成 每 1ml € 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 8096 乙醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250 W , 40kHz) 40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 弃 去 初 滤液 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 
10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 4 次 (20ml,20ml， 
20ml,15ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 蔡 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 分 次 使 溶 
解 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1lg, 内 径 为 0. 9cm, 湿 法 
装 柱 ,用 乙醇 25ml 预 洗 ) 上 ,用 乙醇 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
浓缩 , 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 A 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 


= , JI] HB 


AS dm 4j LE A MEME. His Ou ) 计 ,不 得 
少 于 0. 9mg。 
功能 与 主治 】 清热 养 阴 , 凑 血 活血 。 用 于 原 发 性 血 小 


板 减 少 性 紫癜 血 热 伤 阴 挟 次 证 , 症 见 皮肤 紫 半 、 齿 睾 、 鼻 乍 、 妇 
d Hebe. pne Nr uit. 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 六 ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 
3X 3 Ds Us o 

GEZI RiGAEHDOESESPRH. 

KRII SUBUS 0. 27g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


Xueshuan Xinmaining Pian 


LAI JI 500g 槐 花 250g 
丹参 500g 水 是 125g 


* 853 。 
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毛 冬 青 250g ATAT 12. 5g 
ADLER 1. 25g AZZ AEH 25g 
冰片 2.5g 蟾 栈 1. 25g 


LANI 以 上 十 味 , 取 人 工 廊 香 、 人 工 牛 黄 ` 人参 荃 叶 总 
RUE .冰片 ME BIOEL RE LER S 2 、 毛 冬青 用 80 加 乙醇 回流 
提取 2 次 ,每 次 1.5 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1. 12—1. 14(60C ) ,喷雾 干燥 成 细 粉 ,备用 ; 药 渣 
备用 。 川 蔚 提 取 挥 发 油 , 收 集 挥发 油 备 用 , 蔡 馏 后 水 溶液 男 带 
收集 ,药酒 备用 。 水 是 与 丹参 、 毛 冬青 药酒 合并 ,加 水 前 部 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ,药酒 与 上 述 川 营 药 渣 合 并 ,加 水 郁 煮 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 各 前 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 121. 1460 C ) ,喷雾 干燥 成 细 粉 ,备用 ; 取 析 花 加 适量 水 ， 
用 饱和 和 毛 氧 化 钙 水 溶液 调节 pH 值 至 8 一 9 ,加 热 至 微 沸 ,保温 
30 分钟 , 趁 热 滤 过 ,药酒 如 上 法 再 提取 2 次 ,合并 滤液 ,60 一 
70 必 搅拌 加 入 盐酸 调节 pH 值 至 4 一 5, 静 置 1 一 2 小 时 , 抽 滤 
上 清 液 , 沉 活用 适量 水 洗 3~~4 次 ,60'C 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 
粉 ,与 上 述 各 细 粉 温 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 滑石 粉 ,人 硬 脂 酸 
镁 ,小 甲 次 粉 钠 适量 , 吗 加 川 营 挥 发 油 , 混 名 ,压制 成 1000 Fr, 
包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕 色 ; 气 微 
Fo RMT o 

LEII DORA m 20 片 , 研 细 , 加 乙醚 40ml T? 1€ 1 7 
时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 REMTE CBE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
浴 液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g、 川 车 对 照 药 材 1g, 分 别 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 [对照 品 、 冰 片 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 溶液 各 lul, dini 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (11: 2 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 。 供 试 品 色 谱 中 ， MEM 
TA f 28 B8] TE A 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 
的 斑点 ;在 紫外 光 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 川 营 
对 照 药材 色 谐 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 喷 以 
5%% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 琐 点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 冰片 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 1 小时，, 沽 

过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 30ml 溶解 ,用 乙醚 振 揪 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 (水 溶液 备用 ) ,回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 工 牛 黄 对 照 
药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 冷 温 过 夜 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml Sp 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 沦 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -醋酸 -甲醇 (20: 25 : 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 , 喷 以 5%% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 关 色 的 阵 点 。 


e 854 。 


(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 取 1ml( 其 余 溶液 备 
用 ) ,花王 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槐 
花 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 芦 丁 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 障 干 , 置 氨 蒸 气 中 杆 30 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HIDES o 
(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 剩余 的 正 丁 醇 液 ,用 三 倍 量 氨 试 
AUR 2 次 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
f ERRA mA. PRASE ReX E m, ASE 
Rgi X) H8 m ASAN A E E R s 2T EIL P E RE 1ml 
T ASH Re MAZEE Rgou Hid Img. A Ze ZE np d 
皂苷 对 照 品 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 4 
2:1)10C 以 下 放置 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
于, 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 
(5) 取 廊 香 酮 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 Img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 ， 
DB-FFAP 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0. Spm) ,; 柱 温 为 程序 升温 :起 始 温度 为 200%C ,保持 10 分 钟 ， 
以 每 分 钟 20 的 速率 升温 至 250 C ,保持 10 分 钟 。 分 别 吸 取 
上 述 对 照 品 溶液 与 [鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 各 lul AA 
相 色 谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 
时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 
〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
(& 23 ;EJ JIS ” 昭 高效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


0. Img 


测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1%% 醋 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 321nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20ng 的 次 
液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 20ml, 
尔 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 晶 i 
10 几 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 
本 品 每 片 含 Jl 3 uu py a8 n2 or 不 得 / ^ 
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血栓 心 脉 宁 胶 变 


0. 10mg. 

槐 花 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
249 38 TERI AP BE- RS 175 B RR ERE LOT * 14 : 79) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 257nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 2000。 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲 


醇 制 成 每 1ml g o. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g; 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 | 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10 则 ,注入 波 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 槐 花 以 芦 丁 (CC Hi O16) 计 ,不 得 少 于 
12. 0mg。 | 

AS 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 且 -0.5%% 甲 酸 溶液 (30 :9 : 61) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
3-930005 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 了 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml Ap 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 50ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
了 

AS$3uipO 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ E-K (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 203nm， 
HERAA SEP Re 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 背 Re 对 照 品 ,人参 皂 背 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml g AAEH 
Rg: 0. 15mg, ASSH Re 0. 50mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 50ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 三 氯 甲 
t s : 药 洼 连同 滤纸 挥 干 溶剂 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
旦 量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 回收 溶剂 至 干 , 残 
次 加 水 饱和 正 丁 醇 溶 液 20ml 溶解 ,用 氨 试 液 50ml 洗涤 , 弃 
去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶 


解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 小 
液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 nl 与 供 试 品 溶 液 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 片 含 人 参 茎 叶 总 皂 苷 以 人 参 皂 背 Rg (Ce Hr Ou) 
MAZEE Re(Css Ha Ois ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 0mg. 
功能 与 主治 〗 益 气 活血 ,开窍 止痛 。 用 于 气虚 血 瘀 所 
致 的 中 风 、 胸 瘟 , 症 见 头 尝 目眩 ,半身 不 遂 、 胸 问心 痛 、 心 尾气 
短 ; 缺 血性 中 风 恢 复 期 . 冠 心 病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 
用 法 与 用 量 〗 UHR. 一 次 2 片 ,一 日 3 次 。 
DRI Au. 
【规格 〗 每 片 重 0. 40g 
【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Xueshuan Xinmaining Jiaonang 


[43 JI. 槐 花 
丹参 JK ng 
毛 冬青 NEFS 
KIRE 人 参 茎 叶 总 皂 普 
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〖 制 法 】 以 上 十 味 , 取 丹 参 , 毛 冬青 、 川 营 用 6096, REHR 
取 3 次 ,依次 加 8、5、5 倍 量 乙醇 ,分 别提 取 3.2、1 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 EI CIIM SX 
碎 成 细 粉 ,备用 ;再 取 槐 花 ,加 5 倍 量 水 ,用 饱和 氢 氧 化 钙 溶 液 
调 pH 值 至 8 一 9 ,加 热 至 微 沸 ,保温 30 分 钟 , 趁 热 滤 过 , 药 漆 
如 上 法 再 提取 2 次 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 ,低温 (60C FHR, H) 
碎 , 备 用。 将 人 工 廊 香 、 蟾 酥 和 人 工 牛黄 粉碎 成 细 粉 , 按 配 研 
法 与 冰片 细 粉 人参 莹 叶 总 皂苷 和 上 述 两 种 粉 未 混 匀 , 装 和 人 胶 
35 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 | | 

CLIE TELLE UC Dr e C I D 
KRP ME, 

(35303 (1) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 疗 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 乙醚 提取 ?2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 (水 溶液 备用 ) REC FREIER E 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 所 甲烷 - 冰 醋 酸 (2 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钻 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 午 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 川 营 对 照 药材 2g, 加 三 氧 甲烷 10ml, 冷 浸 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药 材 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 
试 品 溶液 各 3p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'CO- — SUP ECL : DHARAM. EF ME RT, E 
瞪 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
Jk $E je CZ 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 取 1m 2€ TF, 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 
m JI FP BETA SE iml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色 详 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 tule I 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 酸 -水 
(8: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 氨 藻 气 中 对 30 分 
钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 剩余 的 正 丁 醇 提 取 液 ,用 三 倍 量 
的 氨 试 液 洗 次 2 KEJ ERAZ TF. , 残 溃 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
VES Bin YRYE. 0 NUA SR dT Rb, XE m, A2 H Re 
XR m ASB Rg 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml m 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 050251 
验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 Zul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ET» UI, HC, EU 10 26 i 
酸 乙 醇 溶 液 , 在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (45 : 54 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 257nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
酬 制 成 每 Iml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 PREŽI FIA m ARH, IE 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0.5g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 
45ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 25kHz) 30 分 钟 ; 放 冷 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 槐 花 以 芦 丁 (Cz; Hs O16) 计 ,不 得 少 于 12mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 益 气 活血 , 开 窒 止痛。 用 于 气虚 血 瘀 所 
致 的 中 风 、 胸 兽 , 症 见 头 尝 目眩 、 半 身 不 遂 、 胸 问心 痛 、 心 性 气 
短 ; 缺 血性 中 风 恢 复 期 . 冠 心 病 心 绞 痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 孕妇 忌服 。 

【规格 ”每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 〗 密封 。 
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〖 制 法 〗 以 上 四 味 , 与 白糖 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 
100g 粉末 加 炼 蜜 70 一 90g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 


《性状 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 、 酸 。 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 


30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 深 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 洒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
洲 液 。 另 取 大 黄 酚 对 照 品 .大 黄 素 甲 酥 对照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 
成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 — 6l OE RR TRE TC — 
4 路 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 8 ES E. AA d BE C30 — 60 C )- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 ; 5 : 1) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 ,置信 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 奖 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g, 剪 碎 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 薰 至 近 于 , 残 酒 用 氨 试 液 15ml 浴 解 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, & Jf — SA "Bo E. ZR TD Fx E HI 
0.01mol/ 工 盐酸 溶液 20ml 溶解 ,用 三 氯 甲烷 20ml REER, 
弃 去 三 握 甲 烷 液 , 酸 水 液 用 浓 氨 试 液 调 节 pH f S 9— 10, BE 
用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 获 
于 ,残渣 加 三 氧 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荷 时 
对 照 药材 2g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 硒 
叶 碱 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 洲 液 
6 一 10ul、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 A~ Gul, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (15: 15: 
0.4) 为 展开 剂 , 置 氨 藻 气 饱 和 的 展开 入 内 ,展开 ,取出 , 虔 十， 
虹 以 稀 碘 化 乌 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

〖 含 量 测定 〗 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 匀 ，, 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 
200W, $ Æ 40kHz) 60 分 钟 , 滤 过 ;药酒 与 滤纸 再 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 滤 过 ; 药 
潭 用 甲醇 20ml 洗涤 ,合并 滤液 与 洗 液 , 置 水 浴 上 燕 干 ,残渣 用 
甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 2p1、 对 照 品 溶 渡 29d 与 
4 由, 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 本 
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(20 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 
的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 W JZ 
色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 , 波 长 :As 二 540nm,Ar 二 420nm, 测 量 
供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含山 楂 按 熊 果 酸 (Ci Has 0;) 计 ,不 得 少 于 
4.5mg。 

〖 功能 与 主治 〗 化 浊 降 脂 , 润 肠 通 便 。 用 于 痰 浊 阻 请 型 
高 脂 血 症 , 症 见 头 昏 胸 问 、 大便 干燥 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 2 丸 , 一 日 2 一 3 次 。 


【注意 〗 严重 胃 省 疡 .胃酸 分 泌 多 者 禁用 或 慎 用 。 
【规格 〗 每 九重 9g | 


〖 贮藏 〗 密封 。 
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【处 方 】 A5 决明子 
TES 制 何首乌 
【 制 法 〗 以 上 四 味 , 取 制 何首乌 100g, 粉 碎 成 细 粉 ;剩余 


的 制 何首乌 和 泽 演 用 90% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,每 次 3 小 
时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;决明子 和 山 棱 
用 70% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 ,合并 提取 液 , 回 收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;上 述 经 醇 提 取 
后 的 各 药 渣 分别 加 水 前 者 三 次 ,第 一 、 二 次 各 2 小 时 ,第 三 次 
1 小 时 ,合并 全 部 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 , 浓 
缩 至 适量 ,与 决明子 和 山楂 的 醇 提 浓缩 液 混合 , 减 压 干 燥 , 粉 
碎 成 细 粉 ,加 入 制 何首乌 细 粉 及 适量 的 淀粉 , 混 匀 ;用 喷雾 制 
粒 的 方法 ,将 制 何首乌 和 泽 泻 的 醇 提 浓缩 液 与 上 述 混 合 粉末 
制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 适量 的 润滑 剂 ,压制 成 1000 Fr. B2 8E RES 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 标 色 至 标 福 
ERME 

[35 31] 
30 PR, E EAA T o RE MA LER 10ml 溶解 , 置 水 浴 上 
加 热 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙 
BER , 挥 干 ,残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
决明子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
该 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1 一 2nl、 
对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 :1) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


(1) 取 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 


(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 乙醚 30ml, 浸 泡 30 分 钟 ,并 时 
时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒜 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 男 取 能 有 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml E 
0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 售 4% 醋酸 
钠 的 羧 甲 基 纤 维 际 钠 浴 液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
醚 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 EA CH ECT BEDA 5 LR S BE 
溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bii & 9e 2G 9€ 5a. 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 决明子 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1% ERR TEIL CBS * 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 突 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 
重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
EE. J , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 具 塞 烧瓶 中 , 蒸 干 ， 
加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 10ml 和 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 2 小 
时 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ,水 层 用 三 氯 甲 烷 10ml 振 揪 提取 ,合并 三 
毛 甲 烷 液 ,用 水 10ml 洗涤 , 取 三 氯 甲 烷 液 , 置 水 浴 上 蒸 干 , 残 
湘 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 2328/5] , dE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 制 何首乌 .决明子 以 大 黄 素 (Cs Hi Os ) 计 ， 
不 得 少 于 0. 15mg。 | 

制 何首乌 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) d E GRE JG 
RE). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
B HR SER s AZ. SK C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm., 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-p8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 8 2,3,5,4'- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml E 
36ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 
2E WR XE HER ,超声 处 理 ( 功 率 350W ,频率 50kHz) 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


* 857 。 


本 品 每 片 含 制 何首乌 以 2,3,5,4' -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
B-D-# 2ta H CCo Ho, Os, ) 计 ,不 得 少 于 1.0mg。 

【功能 与 主治 〗 化 浊 降 脂 , 涧 肠 通 便 。 用 于 痰 浊 阻 清 型 
高 脂 血 症 , 症 见 头 卉 胸闷 .大便 干燥 。 

〖 用 法 与 用 量 1 口服 。 一 次 4~5 片 , 一 日 3 次 。 

〖 规格 〗 每 片 重 0. 3g 

DERI 密封 。 


脂 康 
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本 品 为 红 曲 经 加 工 制 成 的 片 剂 。 

CADEI 取 部 分 红 曲 ,粉碎 成 细 粉 ; 另 取 剩余 的 红 曲 ,用 
75% 乙 醇 回 流 提取 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适 
量 , 不 断 噶 入 红 曲 细 粉 中 ,沸腾 干燥 制 成 颗粒 , 亡 糖 粉碎 与 微 
唱 纤 维 素 、. 预 胶 化 淀粉 混 匀 ; 聚 乙 二 醇 -6000 溶 于 少量 水 中 ， 
喷 人 上 述 辅料 中 , 混 义 ,再 加 入 上 述 颗粒 及 适量 微 唱 纤维 素 ， 
混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 紫 红色 ; 气 微 

LSI (1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 ml, E 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 
度 法 (通则 0401) 测 定 , 在 230nm、237nm 与 246nm 的 波长 处 
有 最 大 吸收 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 取 0.4g, 加 75% ZE 3m, 8$ 5], 
超声 处 理 20 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 
曲 对 照 药材 1g, 加 7595 Z, E 5ml. $65] ,超声 处 理 30 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 洛 伐 他 汀 对 照 品 ,加 
75% 乙 醇 制 成 每 1ml g imgs 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 pl. or A xà 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C Jn d e 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

〖 指纹 图 谱 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 (Cosmosil 5C44-MS- I , 4. 6mm X250mm,5um); 以 
Z HEA WAE A, 以 0. 05 76 BEBE TR VAS Tit S) TH B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 1ml; 柱 温 为 30'C ;检测 波 
长 为 256nm, 理 论 板 数 按 洛 伐 他 汀 峰 计算 应 不 低 于 40 000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BC%) 
0 一 45 25-84 7516 
45-55 84— 25 1675 


057-65 29 1b 
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参照 物 溶液 的 制备 ” 取 洛 伐 他 汀 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 乙 有 哺 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 
2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 10ml. 密 塞 , 播 
5] , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙 且 补 足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 泪 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 65 分 钟 内 的 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指 纹 图 谱 中 应 出 现 10 个 共有 峰 , 其 中 6 号 峰 与 S 
峰 的 相对 保留 时 间 应 为 0.45 一 0.65, 经 二 极 管 阵列 检测 器 检 
Jl ,应 在 271nm.,281nm 处 有 最 大 吸收 .在 293nm 处 有 最 大 吸 
收 或 肩 峰 。 按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 试 
品 指纹 图 谐 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 85。 


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 


对 照 指纹 图 谱 
峰 9S: 洛 伐 他 汀 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 237nm。 
理论 板 数 按 洛 伐 他 汀 峰 计算 应 不 低 于 4000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洛 伐 他 洒 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 4O0pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 6 B£ 10ml, 
密 塞 , 摇 匀 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 28k Hz) 
20 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 离 心 (转速 为 每 分 钟 2000 转 )5 分 钟 ,精密 量 取 上 浓 
液 3ml, 加 在 已 处 理 好 的 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,4g, 柱 内 
径 为 0. 9cm) 上 ,用 甲醇 22ml 分 次 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 25ml 
量 诸 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 红 曲 以 洛 伐 他 汀 (Cz Has Os ) 计 ,不 得 少 于 
Z2. omg. 
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〖 功 能 与 主治 〗 化 沁 降 脂 ,活血 化 瘀 , 健 脾 消食 。 用 于 痰 
阻 血 阅 所 致 的 高 脂 血 症 , 症 见 气短 .乏力 .头晕 .头痛 、. 胸 癌 、 腹 
胀 , 食 少 纳 果 ;也 可 用 于 高 脂 血 症 及 动脉 粥 样 硬化 所 致 的 其 他 
的 心 脑 血管 疾病 的 辅助 治疗 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 2 次 ,早上 晚饭 后 服 
用 ; 轻 , 中 度 患 者 一 日 2 片 ,晚饭 后 服用 ,或 遵 医嘱 。 

〖 注 意 〗 (1) 用 药 期 间 应 定期 检查 血脂 .血清 氨基 转移 酶 
和 肌 酸 磷酸 激酶 ;有 肝病 史 者 服用 本 品 尤 其 要 注意 肝 功 能 煞 
监测 。(2) 在 本 品 治疗 过 程 中 ,如 发 生 血 清 氨 基 转 移 酶 增高 达 
到 正常 高 限 3 倍 , 或 血清 肌 酸 磷酸 激酶 显著 增高 时 ,应 停 用 本 
品 。(3) 孕 妇 及 哺乳 期 妇女 慎 用 。(4) 饮 食 宜 清淡 。(5) 几 童 
用 药 的 安全 性 和 有 效 性 尚未 确定 。(6) 对 本 品 过 敏 者 禁用 。 
(7) 活 动 性 肝炎 或 无 法 解释 的 血清 氨基 酸 转移 酶 升 高 者 禁用 。 
(8) 一 般 耐 受 性 良好 ,大 部 分 副作用 轻微 而 短暂 。(9) 本 品 常 
见 不 良 反 应 为 骨 肠 道 不 适 , 如 胃痛 、 腹 胀 、 骨 部 灼热 等 。 
(10) 偶 可 引起 血清 氨基 转移 酶 和 肌 酸 磷酸 激酶 可 逆 性 升 高 。 
(11) 军 见 乏 力 , 口 干涉 尝 、 头 痛 、 肌 痛 、 皮 次、 胆 守 疼痛 、 浮 肿 、 
结膜 充血 和 泌尿 道 刺 激 症 状 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 4g 

〖 贮藏 〗 密封 。 

HE: 原料 红 曲 质量 标准 同 血 脂 康 胶 尝 。 


Xuezhikang Jiaonang 


处方】 rid 

〖 制 法 〗 取 部 分 红 曲 ,粉碎 成 细 粉 ;剩余 红 曲 加 一 定 浓度 
的 乙醇 回流 提取 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适 
量 , 喷 入 红 曲 细 粉 中 , 制 颗粒 , 装 入 胶 歧 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


(CERI 本 品 为 便 胶 守 , 内 容 物 为 紫红 色 的 颗粒 和 粉末 ， 
气 微 酸 , 味 淡 ， 
鉴别】 (1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 ml, RE 


10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) 测 定 , 在 230nm、237nm 与 246nm 波长 处 有 
最 大 吸收 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0; 3g, 加 75% 乙 醇 3ml, $E 5] , B Ak 
EE 20 分 钟 ,离心 ,了 到 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 曲 对 照 
药材 1g, 加 75%% 乙 醇 5ml, $$] ,超声 处 理 1 小 时 ,离心 , 取 上 


清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 洛 伐 他 汀 对 照 品 ,加 75 EZ. BE 
制 成 每 lml 含 0. 8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 


法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 ul. 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi BC EDI 5% 磷 钥 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


EI 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

指纹 图 谱 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 (Cosmosil 5Cis-MS-[[, 柱 长 为 25cm, 柱 内 径 为 
4. 6mm, 粒 径 为 Sum); A Z HAA Mma A, A 0. 05 25 ERR TE 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 
1ml; 柱 温 为 307C ;检测 波长 为 256nm。 理 论 板 数 按 洛 伐 他 汀 
峰 计 算 应 不 低 于 40 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BCA) 
0 一 45 25->84 75-—>16 
45~55 8425 16—75 


55~65 25 To 


Jn Z, BE RE 1Iml 含 lmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
S] W E 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 脐 
10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 LH CB Th UU IS SR dE E UE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10ul， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 65 分 钟 的 色谱 图 ,计算 相似 
度 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 呈现 10 个 与 对 照 指 纹 图 谱 相 对 应 
的 特征 峰 , 其 中 与 参照 物 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 特征 峰 为 S 峰 ; 
6 号 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 应 为 0. 45 70.65; £6 — TR ES E 
列 检 测 器 检测 ,在 27lnm、281l1nm 处 有 最 大 吸收 ,在 293nm 处 
有 最 大 吸收 或 肩 峰 。 供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 
度 不 得 低 于 0.85。 


9 (S) 
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对 照 指纹 图 谱 
峰 9: 洛 伐 他 汀 


(ANEI 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 237nm。 
理论 板 数 按 洛 伐 他 汀 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


°- 859 。 


Jt. He Be jc xx 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洛 伐 他 汀 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 斌 品 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 刘 
匀 , 人 研 细 , 取 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 
乙醇 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
28kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 习 ,离心 (转速 为 每 分 钟 2000 转 )5 分 钟 ,精密 量 取 上 
清 液 3ml 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,4g, 内径 为 
0.9cm) 上 ,用 甲醇 22ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 25ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 EA , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 曲 以 洛 伐 他 汀 (Css Ha O;) 计 ,不 得 少 
CT 2.5mg. 

功能 与 主治 〗  düSREEBS. 054b. (RR I ER. HIT 
E. rfr. 55 Jr St S S Hs LE , 症 见 气短 .乏力 .头晕 .头痛 、 胸 问 、 腹 
胀 . 食 少 纳 呆 ;也 可 用 于 高 脂 血 症 及 动脉 费 样 硬化 所 致 的 其 他 
的 心 脑 血 管 疾病 的 辅助 治疗 。 

用 法 与 用 量 〗” 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 2 次 ,早上 晚饭 后 服 
用 ; 轻 、 中 上 度 患 者 一 日 2 粒 , 晚 饭 后 服用 。 或 遵 医嘱 。 

CE) (1) 用 药 期 间 应 定期 检查 血脂 、 血 清 氨 基 转 移 酶 
和 肌 酸 磷酸 激酶 ;有 肝病 史 者 服用 本 品 尤 其 要 注意 肝 功 能 的 
监测 。(2) 在 本 品 治疗 过 程 中 ,如 发 生 血 清 氨 基 转 移 酶 增高 达 
到 正常 高 限 3 倍 , 或 血清 肌 酸 磷酸 激酶 显著 增高 时 ,应 停 用 本 
品 。(3) 孕 妇 及 哺乳 期 妇女 慎 用 。(4) 饮 食 宜 清淡 。(5) 儿 童 
用 药 的 安全 性 和 有 效 性 尚未 确定 。(6) 对 本 品 过 敏 者 禁用 。 
(7) 活 动 性 肝炎 或 无 法 解释 的 血清 氨基 酸 转移 酶 升 高 者 禁用 。 
(8) 一 般 耐 受 性 良好 ,大 部 分 副作用 轻微 而 短暂 。(9) 本 品 和 党 
见 不 良 反应 为 胃 肠 道 不 适 , 如 胃痛 .腹胀 . 胃 部 灼热 等 。 
《10) 偶 可 引起 血清 氮 基 转移 酶 和 肌 酸 磷酸 激酶 可 逆 性 升 高 。 
(11) 罕 见 乏 力 口 干 . 头 党 头痛、 肌 痛 、 皮 疹 、 胆 赛 疼痛 、 浮 肿 、 
结膜 充血 和 泌尿 道 刺 激 症 状 。 

规格 〗 每 粒 装 0.3g 

KI x4; 密封 。 


附 : 红 曲 质量 标准 


zr dj 


本 品 为 曲霉 科 真 菌 紫 色 红 曲霉 Monascus purpureus 
Went CGMCC NO.0272 菌株 ,接种 于 稳 米 (去 皮 种 仁 ) 上 ,经 
人 工 培 养 制 成 。 

CEIRI 本 品 为 暗 红 色 或 紫红 色 至 浅 红 棕 色 的 不 规则 颗 
粒 或 团 块 ,大 小 不 一 , 质 酥 脆 , 易 碎 ,断面 红色 至 粉红 色 ; 气 微 ， 
RIR. 

[鉴别 ] 〈1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, E 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) 测 定 , 在 230nm、237nm 与 246nm 的 波长 处 有 最 


e 660 。 
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大 吸收 。 

《2) 取 本 品 粉 末 1g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 7526 7, BE 5m], 
ES ,超声 处 理 1 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 游 液 。 另 
取 红 曲 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 洛 伐 他 汀 
对 照 品 ,加 75% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0.8mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 5 中 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 所 甲烷 -丙酮 
(4: D 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 次 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 9.076 (通则 0832) 。 

总 灰分 不 得 过 2.5%%( 通 则 2302) 。 

[指纹 图 谱 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
谱 ] 项 。 

参照 物 溶液 的 制备 同 血脂 康 胶 宫 [ 指 纹 图 谱 ] 项 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 40kHz) 30 DE, OS, EEEE, BS TRE 
减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 20pl， 
注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 65 分 钟 内 的 色谱 图 ,计算 相 
似 度 , 即 得 ，。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 呈现 十 个 与 对 照 指纹 图 谐 相 对 应 的 
特征 峰 , 其 中 6 号 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 应 为 0.45 一 
0.65; 经 二 极 管 阵列 检测 器 检测 ,在 271nm,281nm 处 应 有 最 
大 吸收 ,在 293nm 处 有 最 大 吸收 或 肩 峰 。 供 试 品 指纹 图 谱 与 
对 照 指纹 图 谐 的 相似 度 不 得 低 于 0. 85。 
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对 照 指纹 图 谱 
峰 9: 洛 伐 他 汀 


[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 237nm。 
理论 板 数 按 洛 伐 他 汀 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洛 伐 他 汀 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
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加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 lg, 精 密 称 定 , 置 
10ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75%% 乙 醇 10ml, 密 塞 , 称 定 重 
E ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 28kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 75% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 色 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
2000 转 )10 分 钟 , 精 密 量 取 上 清 液 3ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 
300 目 ,4g, 内 径 为 0. 9cm) 上 ,用 甲醇 22ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 loui 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 洛 伐 他 汀 (Czs Has O; ) 不 得 少 于 0.2296, 

[贮藏 ] 置 阴凉 干燥 处 , 防 星 。 


ll 2. 2 
3€ m. 
9 ouryao. com 


血 康 口服 液 


Xuekang Koufuye 


Zl d 23 Bb cs OS E al LES O HE 

〖 制 法 〗 PERR S , DE d via ye RE TR E LT 
缩 , 冷 后 加 乙醇 至 含 醇 量 达 7096, RR EL 48 小 时 。 取 上 清 液 ， 
回收 乙醇 ,加 水 适量 , 滤 过 ,滤液 加 入 单 糖 浆 和 葵 甲 酸 钠 3g, 
加 水 至 规定 量 305] , 灌 装 , 即 得 。 

LEIRI 本 品 为 红 棕色 的 泪 清 液体 ; 味 若 、 滁 、 微 甜 。 

[3530] 取 本 品 20ml, 加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 肿 节 风 对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 
CREW. ZT RAP 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 异 嗪 皮 啶 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. Smg W 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 三 种 咨 液 各 Aul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (9 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 闹 点 ; 置 氨 获 气 中 思 
10 分钟 ,在 日 光 下 检视 ,与 对 照 品 色谱 对 应 的 斑点 显 黄 绿色 。 

【检查 〗 相对 密度 应 不 低 于 1.04( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0~6.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 交 
BRE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER S EL. RS-0. 1% 磷 酸 溶 液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 342nm。 理 论 板 数 按 蜡 嗪 皮 啶 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蜡 嗪 皮 啶 对 照 品 \ 迷 碗 香 酸 对 照 


品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 10ug 的 混合 溶液 ， 
即 得 。 | 


AK 3E 


供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, E 50ml EJR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 文 含 肿 节 风 以 异 哄 皮 喧 (Ci HioO;) 计 ,不 得 少 于 
0. 90mg; 以 迷 迭 香 酸 (Cs HieOs ) 计 ,不 得 少 于 0.80mg。 

【功能 与 主治 活血 化 次 , 消 肿 散 结 , 凉 血 止 血 。 用 于 血 
热 亡 行 ,皮肤 紫斑 ; 原 发 性 及 继 发 性 血小板 减少 性 紫 疗 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 一 4 次 ;小 
儿 酌 减 ;* 可 连 服 一 个 月 。 

[EX 服药 后 个 别 患者 如 有 轻 度 恶心 .嗜睡 现象 ,继续 
服药 后 可 目 行 消失 。 

[XE EXC 10ml 


【贮藏 密封 , 置 阴凉 处 。 
SXBRBRSE 


Quantianma Jiaonang 


[4h77] KR 500g 

【 制 法 〗 取 天 麻 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 或 制 成 颗粒 , 装 
ARE. il JL E 3€ 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 黄白 色 至 黄 棕色 的 细 


粉 或 颗粒 ; 气 微 , 味 甘 。 


【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 
TERRAE, K 25 一 75pm; 含 糊 化 多 糖 类 物 的 组 织 碎 片 遇 
碘 液 显 棕色 或 淡 棕 紫 色 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 5ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 静 置 24 小 时 , 振 摇 , 再 超声 处 理 2 小 时 , 扬 
匀 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 对 照 药材 约 
0.5g, 加 甲醇 15ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 3ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 天 麻 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml & 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
Wk G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (9 : 1 : 0.2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 的 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jd 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 〗 水 分 不 得 过 12.0% (通则 0832) 。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ f-0. 05%% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 220nm; 理论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 


e 861 >° 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 2g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重 
t ,加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 DOml Wm mnia Ak : 
97) 混 合 溶液 使 溶解 ,转移 至 25ml ER CP L3EFH ZUR OK : 
97) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
各 Mid in 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 素 (Ce Hi O01) 计 ,不 得 少 于 


1. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 平 肝 , 息 风 , 止 次 。 用 于 肝 风 上 扰 所 致 的 
HA E .头痛 、 有 上肢 体 麻木 、. 瘦 病 抽 搞 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 6 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 boo 0. 5g 


Quanduzhong Jiaonang 


〖 处方 〗 杜仲 2500g 

KEDAI 杜仲 除去 栓 皮 后 切 段 ,粉碎 成 细 粉 , 取 250g 备 
用 ,其余 杜仲 粉 碎 后 ,加 8576 乙醇 加 热 回流 提取 2 小时, 渡 
过 ,滤液 回收 乙 醒 后 药 液 备 用 ;药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 回 收 乙醇 后 的 溶液 合并 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1. 30(80C ) 的 清宫 ,加 入 上 述 杜 仲 细 粉 及 淀粉 

适量 , 拌 匀 ,干燥 , 粉 雄 ,过 往 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 
〖 性状】 XGOUERE WEAN REG KEK AUC 


LEMI (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 三 氯 甲 烷 10ml, 浸渍 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,加 乙醇 1ml, 产 生 具 弹性 的 胶 膜 。 

DRA m AFH O. 6g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杜 仲 对 照 药 材 
2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -70% 乙 醇 -甲酸 (5.5;1.5:1:0.6) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
HJ XE £9 OG EXER. 

【检查 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

含量 测定 了 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA ZR 6 KC RR TRE CIO : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


绿 原 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


* 862 * 


u 中 国药 典 2015 年 版 
对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 


柠 色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml Sr 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0. 48g ,精密 称 定 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 
XE EUER ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 蝇 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 杜仲 以 绿 原 酸 (Ci 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 
His Os, ) 计 ,不 得 少 于 
松脂 醇 二 葡萄 糖 背 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 

测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (23 : 77) 为 流动 相 ;检测 波长 为 277nm。 
理论 板 数 按 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


Xj ER f DARKE 取 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 对 照 品 适 量 ， 
精密 称 定 ,加 5026 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 


供 iX in A 液 的 制备 取 [ 含 量 测定 ] 绿 原 酸 项 下 的 供 试 蝇 HH 
溶液 , 即 得 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10ul,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 杜仲 以 松脂 醇 二 葡萄 糖 背 (Cs Haz O16 ) 计 ,不 
得 少 于 1. 25mg. 

功能 与 主治 〗 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 降 血 压 。 用 于 肾虚 腰 
痛 , 腰 腔 无 力 ; 高 血压 见 上 述 症 状 者 。 0 

【用 法 与 用 量 〗 口服 ,一 次 2~~3 粒 ,一 日 2 次 。 

规格 〗 每 粒 装 0. 48g( 相 当 于 原 药 材 2. 5g) 

[m EY 密封 。 
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[4.7533 HET 80g 锁 阳 ( 酒 炒 )40g 


党 参 40g 地 黄 40g 
牛 腔 40g EA EE 40g 
楼 实 子 40g AT 40g 
山药 40g 盐 补 骨 脂 40g 


枸杞 子 ( 盐 水 炒 )40g 
AKA 40g 


ALES GB Eb )40g 
酒 当归 40g 


EER 40g KHE 40g 
R 40g 五 味 子 ( 蒸 )40g 
aA 40g RER 40g 
Wi 40g 盐 杜 仲 40g 
AX 40g 花椒 20g 


dk 40g 陈皮 40g 
KHE 40g isi GP P 20g 
ib. 40g Ti 20g 
胡 芦 巴 ( 酒 炒 )40g ÜLE 20g 


[fl kd AEZ TIZER, 8p RE ABC: Xx 98 18 02. 48 
100g 粉末 加 炼 密 40~55g, 与 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 塞 
JL ; EX LR SE 70— 80g 或 90 一 110g, 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 村 褐色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 九 或 大 蜜 丸 ; 气 
CM TUN S 

鉴别 〗 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : JERE ER 290 URL. RE 
厚 , 木 化 ,脱落 后 残迹 似 石 细胞 ( 履 盆 子 ) 。 横 纹 肌 纤维 无 色 ,多 
碎 断 ,表面 可 见 致 密 的 波状 纹理 (全 鹿 干 )。 橡 胶 丝 旦 条 状 ,或 
扭曲 成 团 , 表 面 带 颗粒 性 ( 盐 杜 仲 )。 种 皮 石 细胞 表面 观 不 规则 
多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 枝 试 液 溶化 , 菌 丝 体 无 色 或 浅 棕色 ,直径 4 一 
6pm( 癸 从 ) 。 种 皮 表 皮 细 胞 呈 淡 黄色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 
角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 淡 棕 色 物 (五 味 子 )。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 15g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 15g. 99 BE ,加 硅 
藻 土 15g, 人 研 匀 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 
在 中 性 氧化 铝 人 100 一 200 目 ,2g, 内径 为 lem) 上 ,收集 流出 
液 , 再 以 甲醇 10ml 洗 脱 , 合 并 流出 液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
水 30ml 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1 一 3 则 ,分 别 点 于 同一 以 1%% 氧 氧化 钠 制 备 的 硅胶 G 注 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -88%% 甲酸 溶液 - 冰 酷 酸 -水 (15 * 1: 1: 2) 为 展开 
剂 . ET HU T EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C m dA E 
斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

ORA mK Æ AL 3g , TF 2 ; o DUC SEL 3g, BERE DERE E 
E 3g, 人 研习 ,加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 30 43 P. VE o HOUR E 
去 乙醚 ,加 丙酮 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 
Tog E BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2yl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 20 : 100 10'C 以 
下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 
WA TE 105C 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
9€ JG PE Ji. 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZIEK :70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm, 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 和 有 异 补 骨 脂 素 


对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 Zug 的 溶 
液 , 即 得 。 e 
供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 密 丸 , 研 细 , 取 0. 5g, 精 密 
称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 塞 丸和 剪 碎 , 取 约 0.5g, 精密 称 
E AMP IERE 2g, 研 匀 ,转移 至 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
50kH2) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
555] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He O,0 480 5E RR EF HR 3S 

(Cu He O;) 的 总 量 计 ,水 蜜 丸 每 lg 不 得 少 于 0. 15mg; [规格 
(2)] 每 丸 不 得 少 于 0. 67mg, [规格 (3)J 每 刀 不 得 少 于 1. 35mg。 

功能 与 主治 〗 补肾 填 精 , 健 脾 益 气 。 用 于 脾 肾 两 亏 所 
致 的 老年 腰 膝 阁 软 、 神 疲乏 力 、. 旦 寒 肢 冷 . 尿 次 频数 、 骨 漏 带 下 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 9g[ 规 格 (1)] ,一 次 2 丸 
[规格 (2)] ,一 次 工 丸 [规格 (3)] ,一 日 2 次 。 

【注意 〗 阴 虚 火 旺 者 禁用 ， 

规格 (1) 水蜜 丸 ”每 40 JUGE 3g 

(2) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 6g 

(3) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 12. 5g 

[mii 密封 。 
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壮 骨 关 


〖 处方 〗 MR TE 
独活 骨 碎 补 
EXIST žk BJE 
RFE X5 qr Y 
AA HER AGE 
ILER) ut 2 Gu 4 


LAGI 以 上 十 二 味 ,乳香 , 没 药 , 木 香 、 独 活 均 半 量 , 补 
骨 脂 、 续 断 、 熟 地 黄 、 鸡 血 芯 均 四 分 之 一 量 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 
剩余 的 药材 与 其 余 狗 冰 等 四 味 加 水 前 者 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 
成 相对 密度 为 1. 25~1. 28 60 CO HRE 5 E38 A HIT 
干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,用 水 泛 丸 , 打 光 , 制 成 浓缩 水 丸 ;或 以 上 十 
二 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 篇, 混 匀 ,用 水 制 丸 ,低温 干燥 ,用 甘草 炭 
(或 生地 炭 ) 包 衣 , 制 成 水 丸 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 黑色 的 浓缩 水 丸 或 水 丸 ; 气 芳香 , 昧 微 苦 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 栅 状 细胞 淡 
棕色 或 红 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕色 物 ( 补 
骨 脂 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 
状 物 (熟地 黄 )。 不 规则 碎 块 淡 黄 色 , 半 透明 , 渗 出 油 滴 ( 没 
药 )。 纤 维 东 棕 黄色 ,周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 


e 863 。 


维 ( 鸡 血 芯 )。 和 草酸 钙 簇 唱 直径 约 45um, 存 在 于 淡 棕 黄色 皱 
绚 的 泗 壁 细胞 中 ,常数 个 排列 成 行 ( 续 断 )。 

(2) BUS dà 5g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C)30ml, 回流 
30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 落 干 , 残 泻 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 独 活 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 10p1l、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WES CL. 
VA il BECG0—90C0- ER ZR CL : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫色 荧光 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 J42) 项 下 的 药酒 , 挥 去 石油 醚 ,加 乙酸 乙 酯 
30ml, 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 涂 液 。 另 取 补 肯 脂 素 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 
成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C )40ml, 超 声 处 理 
30 IFPR UEIT o UE MZ T o ZR E DG dB BE COO ~ 90'C) Zml [£78 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 乳 香 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 只, 对 照 药材 次 液 tul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 正己 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (12 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 1% 香 草本 
硫酸 -乙醇 (1 : 4) 的 混合 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
AEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 补益 肝 肾 , 养 血 活血 ,每 筋 活络 ,理气 目 
痛 。 用 于 肝 凤 不 足 . 血 阁 气 滞 、 脉络 痹 阻 所 致 的 骨 性 关节 炎 、 
采 肌 劳损 , 症 见 关 广 肿胀 疼痛、 麻木 .活动 受 限 。 

用 法 与 用 量 〗 口服。 浓缩 丸 一 次 10 Jo 7KJU — 3X 6g， 


(2) 肝 功能 不 全 、 孕 妇 及 哺乳 期 妇女 禁用 。 

(3) 在 治疗 期 间 应 注意 肝 功 能 监测 ,如 发 现 肝 功能 异常， 
应 立即 停 药 ,并 采取 相应 的 处 理 。 

(4) 应 在 医生 指导 下 严格 按照 适应 症 使 用 ,避免 大 剂量 、 
长 疗程 服用 。 

【贮藏 〗3 密封 。 
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酷 延 胡 索 山楂 

洋 金 花 


Él EÀE METER, A2., y EAS UR BS SEDI ZR) RE 
JA, TRUE; , 洋 金 花粉 碎 成 细 粉 ,其 余 淫 羊 蓝 等 十 味 加 水 煎 煮 三 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 工 小 时 ,分 次 滤 过 ， 
合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1.32(60C ) 的 清 襄 。 加 
和 人 红 参 等 细 粉 ,混合 ,干燥 (60 一 80C ) ,粉碎 成 细 粉 。 加 和 人 洋 
金 花 细 粉 ,与 上 述 粉 未 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 装 和 人 胶 塞 ， 
制 成 1000 X. BITS 

DERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内容 物 为 棕色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 
Pe 

[2303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 游 化 : 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 — 
6pnm( 人 薛 令 ) 。 骨 碎片 为 无 色 或 淡 黄 色 不 规则 块 状 ,表面 有 细 
LB , 骨 陷 窝 较 多 , 呈 类 圆 形 .长 梭 形 ,大 多 同 向 排列 ,少数 
排列 不 规则 ( 狗 骨 )。 花 粉 粒 类 球形 或 长 圆 形 , 直径 42 一 
65um, 表 面 有 条 纹 状 雕 纹 ( 洋 金 花 )。 草 酸 钙 簇 吊 直径 20— 
68um, 楼 角 锐 尖 ( 红 参 )， 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 回收 甲醇 至 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 15ml 合 并 正本 醇 液 ,加 3 AEA 
试 液 洗涤 , 正 丁 醇 液 敬 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAW. ARASIRA 1g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 甲醇 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 拒 并 Rb XE m, A28 P Re 
Em ASEP Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 4€ 7 2mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 4ul、 对 照 药 材 溶液 Sp OE RR E E 2. 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13: 
7: 2)10%C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 十 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
分 别 显 相同 的 紫红 色 斑 点 。 | 

(3) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 80% 乙 醇 70ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 潭 加 水 30ml 使 溶解 , 滴 加 氨 试 液 
调节 pH 值 至 9~10, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
乙醚 液 , 挥 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 tul、 对 照 品 溶液 341, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 -三 握 甲 烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10: 6 :1:0.1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 碘 蒸气 中 标 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
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〖 检 查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01032, 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 -水 (54: 46) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 董 背 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蔓 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 毛 甲 烷 40ml， 
加 热 回流 2 小 时 , 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 40ml， 
加 热 回流 4 小 时 ,提取 液 莱 于 ,残渣 加 少量 甲醇 湿润 ,加 水 
2ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 
高 为 10cm) 上 ,以 每 1 分 钟 3ml 的 流速 ,分 别 用 水 .30%% 乙 醇 
各 100ml 洗 脱 ,再 用 70% 乙 醇 洗 脱 ,收集 70% 乙醇 洗 脱 液 
50ml, 燕 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 18] , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 渡 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 岂 , 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

7k h RLA EE 2E AE DLE EE E CC Ho O1s ) 计 ,不 得 少 
于 0. 13mg, | 

【功能 与 主治 〗 补益 肝 肾 , 强 筋 壮 骨 , 活 络 止 痛 。 用 于 肝 
肾 两 虚 、 寒 湿 阻 络 所 致 的 神经 根 型 颈椎 病 , 症 见 肩 辟 疼痛 、 麻 
木 .活动 障碍 。 


用 法 与 用 量 〗 DH. 一 次 6 粒 , 一 日 3 次 。4 周 为 一 


疗程 ,或 遵 医嘱 。 
【注意 〗 本 品 含 洋 金 花 ,不 宜 超 量 服用 ;高 血压 、 心 脏 病 


愤 用 ;青光眼 和 孕妇 禁 服 。 
[XS] 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 〗 密封 。 
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硫黄 B 
甘草 VK 
18 4T Jd 
KAEI 以 上 七 味 , 取 大 黄 .姜黄 、 黄 苓 .甘草 粉碎 成 极 细 


汾 ;硫黄 研 成 极 细 粉 冰片 .薄荷 脑 研 匀 ;将 上 述 极 细 粉 及 经 配 
钱 的 冰片 薄荷 脑 加 入 软膏 基质 918. 2g (基质 制备 : 取 甘 油 
80g 、 便 脂 酸 120g. — Z BEC 30g、 液 状 石蜡 180g, At S0g Fe 
AE BÉ 1. 5g .蒸馏 水 加 至 1000g, 置 于 一 容器 中 ,加 热 至 85 一 
90'C , 待 完 全 溶化 ,停止 加 热 , 搅 拌 至 冷凝 , 即 得 ) 中 ,搅拌 均 


匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 
CERI 本 品 为 灰 黄 色 的 乳剂 型 软膏 ,具有 冰片 的 特 
殊 


A 


鉴别 〗 CO BUR i 3g, EAH , IZLE 1ml, 燃 烧 , 有 
二 氧化 硫 的 刺激 性 臭 气 。 

(DRE m 5g, 加 无 水 乙醇 20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, EKRE 
加 热 30 分 钟 ,立即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml Sp 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 
MAR 5pl、 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 H 菏 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 5 个 相同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 栖 黄 色 效 光斑 点 ; 置 氨 蒸气 中 利 后 , 斑 
点 变 为 红色 。 

(3) 取 姜黄 素 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml g 0. mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶 渡 各 54l， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 醇 - 冰 了 醋酸 (30: 
3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(ORA m 5g, 加 石油 酶 (60 一 90C)20ml, 充分 振 播 , 滤 
过 , 取 滤 液 ,用 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 再 用 
0. 45pm 的 微 孔 滤 膜 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 薄 荷 
脑 对 照 唱 、 冰 斤 对 照 品 , 分 别 加 石油 栈 (60 一 90C ) 制 成 每 1ml 
f 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 
试验 ,以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 
长 为 30m, 柱 内 径 为 0. 53mm, 膜 厚度 为 lym) , 柱 温 为 程序 升 
温 ,初始 温度 TOC ,以 每 分 钟 7'C 的 速率 升 至 110°C ,保持 3 分 
钟 ,以 同样 速率 升 至 160C ,保持 5 分钟。 分 别 吸 取 对 照 品 溶 
液 与 供 试 品 溶液 各 1p1, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 粒度 PAm. KE GEN 0109) 测 定 , 平 均 每 
张 载 玻 片上 检 出 超过 180pm 的 粒子 不 得 多 于 3 粒 , 并 不 得 有 
1 粒 超 过 500um。 | 

其 他 ”应 符合 软 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数控 大黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 tug 的 溶液 , 即 得 。 


°- 865 > 


vk 88 wk 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
40kHz) 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 20ml 
洗涤 滤纸 和 残渣, 洗 液 并 和 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 蝇 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 大 黄 素 (Ca Ho 0 RD XS 
hippie 量 计 ,不 得 小 于 0; 20 

【功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 , 活 备 祛 风 , 止 痒 消炎 。 用 于 湿 

热 草 结 或 血 热 风 燥 引起 的 皮肤 瘙痒 ;神经 性 皮炎 EA EGER 

RABAERSAERURNUL Li. 


由 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 


用 法 与 用 量 外 用 , 涂 反 患处。 一 日 3 次 。 
规格 〗 每 支 装 15g 
AED. 遮光 ,密闭 , 置 阴凉 处 。 
AK 
Bingpeng San 
处方 冰片 50g 硼砂 ( 烽 )500g 
朱砂 60g AX Um 500g 


LEDAJ 以 上 四 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ,硼砂 粉碎 成 细 
T ,将 冰片 研 细 , 与 上 述 粉 未 及 玄 明 粉 配 研 ,过 篇, 混 匀 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 粉红 色 的 粉末 ; 气 芳香 , 味 辛 凉 。 

LEa DRA lg, Hk 6ml, 振 摇 , 加 盐酸 使 成 酸 
性 , 滤 过 ,分 取 滤 液 3ml, 点 于 姜黄 试纸 上 使 润 湿 , 即 显 检 红 
色 , 放 置 干燥 ,颜色 变 深 , 置 氨 藻 气 中 车 , 变 为 绿 黑色 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 剩余 滤液 ,加 毛 化 钢 试 液 1 一 ? 
滴 , 即 生成 白色 沉淀 ,分 离 后 ,沉淀 在 盐酸 中 不 溶解 。 

GRAm 1g, 置 试管 中 ,加 水 10ml, 用 力 振 摇 ,在 试管 底 
部 很 快 出 现 朱 红色 的 沉淀 ,分 取 少 量 沉淀 用 盐酸 湿润 ,在 光洁 
的 铜 片上 摩擦 , 铜 片 表面 即 显 银白 色光 泽 , 加 热 烘 烤 后 银白 色 
即 消失 。 | 

《4) 照 [含量 测定 ] 冰 片 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 中 应 

现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

REI 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115) 。 

【含量 测定 〗 朱砂 HUS) 3g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 1. 5g ,加热 使 朱砂 溶解 , 放 冷 ,加 水 
50ml, 并 加 1%% 高 锰 酸 钾 深 液 至 显 粉红 色 ,再 滴 加 2% 硫 酸 亚 
铁 溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 2 m1. FEL BLA 13 
定 液 (0. ImolL) 滴 定 。 每 iml 硫 氰 酸 铵 滴定 液 (0. 1mol/L) 
相当 于 11. 63mg 的 硫化 来 (HgS)， 

本 品 每 1g 含 朱 砂 以 硫化 来 (HgS) 计 ,应 为 40~60mg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适 a 验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 


* 866 ° 
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20MI) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 腊 
厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 100C ,以 每 
分 钟 10C 的 速率 升温 至 200C ;分 流 进 样 。 理 论 板 数 按 龙 脑 
峰 计 算 ,应 不 低 于 5000, 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 四 烷 适 量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 im E 8mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 龙 脑 对 照 
品 、 异 龙 脑 对 照 品 各 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 无 水 乙醇 25ml 与 内 标 溶 液 2ml, 185]. USER 2pl1, 注 入 
气相 色谱 仪 , 分 别 计 算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 无 水 乙醇 25ml 与 内 标 溶液 2ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 。 吸 取 续 滤液 2 由 , 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 冰 片 以 龙 脑 (Cu His O) 和 蜡 龙 脑 (Cio His O) 
的 总 量 计 ,不 得 少 于 30mg 


〖 功能 与 主治 〗 清 — Fi F AER Zi i T 
S5 EA] FDA TEE Pc. . LUE. m IEJE. 
【用 法 与 用 量 〗 KAA EKLE HAAR. 
EI E 密封 。 
Qingyu Piwen Dan 

〖 处 方 〗 fA 30g Rid 30g 
大 黄 30g 3E dy 30g 
Z4 30g ZU 30g 
朱砂 30g KF 30g 
制 川 马 30g 五 倍 子 30g 
苍术 ( 米 洪水 润 炒 )30g DAF 30g 
362 30g IKIE 30g 
雄黄 5g 黄连 30g 
滑石 30g JE TE 30g 
3e E 30g 肉桂 30g 
WB: 30g IRA 30g 
Ja 5t 30g 金银花 30g 
mA 30g "S84 20g 
黄柏 30g AX JRF 20g 
FFR 20g HTE 20g 
KRIK 20g J| # 20g 
3&4 20g TA 20g 
丹参 20g Tid 20g 
A AW 20g 檀 香 20g 
iB x 20g JJA 15g 
WES 20g 陈皮 log 
ATRE 15g dc Wd 15g 
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KH 15g "3E 10g 

二 金子 和 钉 log Jr 10g 
巴豆 条 10g 当归 10g 
桃仁 霜 10g HS OBI 10g 
ZL XX 10g FER 10g 
HR 10g 明 概 10g 
ABT 10g KHA 10g 
AES RR 10g RA 10g 

山 豆 根 10g ili & xs 40g 
Jà Si] 40g 降 香 40g 

Jk xj 40g X55 8g 

人 工 牛 黄 8g 铜 石 龙 子 1 条 
Miete 5g Mx dS CE3. 2g 
PESE CAE3L. E .3800.8g KE 40g 

水 牛角 浓缩 粉 60g WERE log 


〖 制 法 〗 以 上 七 十 四 味 ,人 工 魔 香 、 冰 片 、 人 工 牛 黄 , 券 羊 
角 . 水 牛角 浓缩 粉 等 五 味 分 别 研 成 最 细 粉 ;朱砂 、 雄 贰 、 肉 黄 三 
味 分 别 水 飞 成 最 细 粉 ;滑石 粉碎 成 最 细 粉 。 苍 术 . 石 癌 薄 、 和 车 
ERF AE RKI TŽ EE .陈皮 . 细 辛 、 丁香. 当归 等 十 
二 味 共 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 人 工 廊 香 .冰片 细 粉 配 研 , 混 匀 , 作 
内 层 粉 。 其 余 除 苏 合 香 外 , 铀 石 龙 子 与 茯苓 的 人 烂 干燥 ,大 京 者 
熟 去 皮 核 ,干燥 ,与 其 他 大 黄 等 四 十 九 味 混合 粉碎 成 细 粉 ,再 与 
上 述 人 工 牛 黄 .雄黄 、 肉 黄 、. 羚 羊角 、 滑 石 .水 牛角 浓缩 粉 配 研 ， 
作 外 层 粉 。 每 992g 粉末 约 加 熟 糯米 粉 147g, 熟 粳米 粉 98g ,用 
苏 合 香 和 水 制 丸 ,低温 干燥 ,用 朱砂 粉末 包 衣 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 红色 光亮 的 包 衣 糊 丸 ,除去 包 衣 后 , 显 
B E LUE VERIS. 

[2$ 302. (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 黄色 ,类 
圆 形 或 椭圆 形 ,直径 约 30m, 表 面 有 网 状 雕 纹 ( 薄 黄 )。 花 粉 
粒 类 球形 ,直径 约 76ym, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ( 金 
银 花 ) 。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 纤 维 束 
鲜 黄 色 ,周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 黄色 品 纤 维 , 含 唱 
细胞 壁 木 化 增 厚 (黄柏 ) 。 草 酸 钙 复 唱 大 ,直径 60 一 140pkm( 大 
页) 。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 厚 , 纹 层 明 显 ( 厚 朴 )。 石 细胞 类 方形 
或 类 圆 形 ,直径 32—88um,RE— BI SERE CIO. 

(DRE mR 3g, 加 无 水 乙醇 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 1%% 盐 酸 30ml 溶解 ,用 浓 氨 试 
液 调节 pH 值 至 9 一 10, 用 三 所 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 50mg, 加 甲醇 5ml, 加 热 回 
流 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1ul, 分 别 点 于 同一 硅 
Ik G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6 : 1.5: 
3: 1.5 :0.3) 为 展开 剂 , 置 氨 落 气 饱和 的 展开 生 内 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉末 2g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 的 混合 溶液 


Fk AR EET 


30ml 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 WEE VERA T 5x GUB 
2ml 使 浴 解 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml E Dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 屋 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5pl SE BR m RETE 
241, 分 别 点 于 同一 以 含 1%% 草 酸 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 黏 
合剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 粉 末 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 立即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙醚 液 , 挥 于 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 
取 大 黄 酚 对 照 品 ,大黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 Sul, XI m A 
液 2pl,; 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~ 
60'CO-H RZ BÉ-FH H2 (15 : 5 : DHEERA A JEI XI, JE 
开 , 取 出 ,了 晾 于 , 置 氨 蒸 气 中 更 后 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 粉末 1g. E 250ml 平 底 烧 瓶 中 ,加 水 100ml. XE 
接 挥 发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 并 洪流 
和 人 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 连接 回流 冷凝 管 ,加 热 回 流 
30 分 钟 ,分 取 乙 酸 乙 酷 层 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 
品 、 磨 香 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 
聚 乙 二 醇 20000 (PEG -20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 
30m ,内 径 为 0.25mm, 腊 厚度 为 0.25pym); 柱 温 为 程序 升温 : 
初始 温度 100'C ,以 每 分 钟 10'C 的 速率 升温 至 200 C ,再 以 每 
4r 20'C 的 速率 升温 至 250 C ,保持 3 分 钟 。 分 别 吸 取 对 照 
品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1p1l, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

EEJ 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2 5 BERRYA WECO : 60) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
7076 LEHRE lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 4g, 精 密 称 定 ,精密 加 70%% 乙 醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 
2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 反 


< 


匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 lg E ESUE S H CCa Hi Ouod. ^f 


于 1.11mg。 


产 复 康 颗粒 
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〖 功 能 与 主治 〗 辟 秽 气 , 止 吐 泻 。 用 于 感受 暑 政 ,时 行 闻 
气 , 头 尝 胸 问 ,腹痛 吐 演 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1.25~2. 5g, 一 日 1~2 次 。 

Drm) ide. 

规格 〗 每 30 粒 重 1. 25g 

【贮藏 〗 密封 。 


产 复 康 颗 粒 


Chanfukang Keli 
[4h75] 益母草 当归 
AS BR 
何首乌 桃仁 
TH ER 熟地 黄 
酷 香 附 昆布 
日 术 黑 木 耳 
[551 以 上 十 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 


前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 红糖 和 糊 精 , 制 成 颗 
粒 , 干 燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 糊 精 和 甜菊 素 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 , 制 成 250g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、. 微 苦 , 或 味 
微 苦 (无 蔗糖 ) 。 

Lal 取 本 品 10g 或 2.5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 用 水 50ml 
溶解 ,加 三 氧 甲 烧 100ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 弃 去 三 氧 四 
烷 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 正 
TEREF. MARMER 2 次 ,每 次 60ml, 弃 去 洗涤 液 ,再 
用 水 30ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 节 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 1g, 加 三 氯 甲 烷 40ml, 加 
热 回流 1 小 时 , 弃 去 三 握 甲 烷 液 ,残渣 挥 干 ,用 水 0.5ml HE, 
加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,分 取 上 清 液 ,加 
3 倍 量 的 氨 试 液 RC ,放置 使 分 层 , 取 上 层 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲 
E 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 黄 工 对 照 药材 1g. 
同上 述 人 参 对 照 药材 溶液 的 制备 方法 制 成 黄芪 对 照 药材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl. 
对 照 药 材 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 -乙酸 乙 酯 -水 (4 : 1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 人 参 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 三 个 或 三 个 
以 上 相同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 三 个 或 三 个 以 上 相同 颜色 
的 荧光 斑点 ;在 与 黄芪 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 
相同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 〗 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 lml 含 lmg 的 


e 868 。 


溶液 , 即 得 。 | We» E 
供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 12g 或 3g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 乙醇 50ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz) 30 分 
钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 置 50ml 烧杯 中 , 置 水 浴 上 车 
干 ,残渣 精密 加 入 0. 1mol/L 盐酸 溶液 10ml 使 溶解 , 即 得 。 
测定 法 取 上 述 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 ,各 加 活性 炭 
0. 5g, 置 水 浴 上 加 热 1 分 钟 ,搅拌 , 滤 过 ,滤液 分 别 置 25ml 量 
瓶 中 ,用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 10ml 分 次 洗涤 烧杯 和 滤器 , 洗 
涤 液 并 和 人 同一 量 瓶 中 ; 另 取 0. 1mol/L 盐酸 溶液 20ml 置 另 一 
25ml 量 瓶 中 ,作为 空白 溶液 。 在 上 述 三 种 溶液 中 精密 加 入 
2% 硫 氰 酸 铬 铵 溶液 ( 临 用 前 配制 )3ml, 播 色 , 加 0.1mol/L $h 
酸 溶 液 至 刻度 , 摇 匀 , 置 冰 浴 中 放置 1 小 时 ,用 干燥 滤纸 滤 过 ， 
取 续 滤液 ;以 0. 1mol/L 盐酸 溶液 为 空 日 。 照 紫外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 525nm 的 波长 处 分 别 测定 吸光 度 , 用 
空白 溶液 的 吸光 度 分别 减 去 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 的 吸光 
度 , 计 算 , 即 得 。 
本 品 每 袋 含 总 生物 碱 以 盐酸 水 苏 碱 (C; Hi; NO; * HCD 
计 ,[ 规 格 (1)] 和 [规格 (3)] 不 得 少 于 6. 0mg; [规格 (2)] 不 得 
少 于 3. 0mg。 | 
LRSL WARI ARES. MH FAE LASS Br 
致 的 产后 恶露 不 绝 , 症 见 产 后 出 血 过 多 AADS EE 
腰 腿 疲软 。 | | 
【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 20g[ 规 格 (1)、(2)] 或 
5g[ 规 格 (3)], 一 日 3 次 ;5 一 7 日 为 一 疗程 ; 产 禄 期 可 长 期 
服用 。 
【规格 】 
(无 蔗糖 ) 
【贮藏 〗 密封 。 


(1) 每 袋 装 20g (DERF los OFRE Ig 


羊 胆 丸 


Yangdan Wan 
[4:77] 羊 胆 干 膏 53g 百 部 150g 
白 及 200g 浙 贝 母 100g 
甘草 60g | 
〖 制 法 】 以 上 五 味 ,甘草 、 白 及 分 别 粉碎 成 细 粉 ;其 余 羊 


胆 干 谊 等 三 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 。 取 部 分 羊 胆 干 膏 等 粉 
KER ,剩余 的 粉末 与 白 及 粉末 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,用 甘草 粉末 
包 衣 ,干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 灰 黄色 的 水 丸 ; 气 微 腥 , 味 甘 , 苦 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 卵 圆 形 ， 
直径 35~48pm, 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 ,位 于 较 小 端 , 层 
纹 细密 ( 浙 贝 母 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 ,长 27 一 88pm( 白 及 )。 纤 
维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 导 管 
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25 18: BE MERKT JE EET E A R BE SL CELO 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 :10)10C 


(2) 取 本 品 粉 未 少量 ,加 硫酸 2 滴 , 再 加 水 1 滴 , 显 玫瑰 
ZL 6. 

LEEI 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符 
关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

功能 与 主治 】 止咳 化 痰 ,止血 。 用 于 痰 火 阻 肺 所 致 的 
咳嗽 咯 痰 .关中 带 血 ;百日咳 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 最 〗 口服 。 一 次 3g, 一 日 3 次 。 

〖 贮藏 〗 密封 。 


合 丸剂 项 下 有 


Yanghuo Sangi Jiaonang 


[4773  EÉ-ÉXE 1500g- -—- 500g 

〖 制 法 〗 MEZER ERE RE OK RR X 98 — 1X. 2 小 
时 ,第 二 次 1 工 小 时 ,合并 亨 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ;三 七 粉碎 成 粗 
粉 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密 
BE Oy 1.30—1. 35(80~85C) 的 稠 襄 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 洗 
粉 15g.1R 5] , 制 粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 0. 75g 混 匀 , 装 人 胶 
圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 


LERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 标 褐色 的 颗粒 或 粉末 ， 
【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 0.3g, 加 乙醇 10ml, 温 浸 


30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 沽 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAR. AREFE EAH 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 ,加 甲 醇 制 成 每 lml 含 0.2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2~~5p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲醇 -水 (10 : 6 : 
3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 三 毛 化 铝 试 液 ,在 
105 加 热 数 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
黄色 效 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 超声 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 
MiM 2ml, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙酸 
乙 酯 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
HETER, HAARAA 3 次 ,每 次 10ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 
的 水 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Rbl 对 照 
8h ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl, X 
照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 3 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ 


以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 
光 下 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

EEI 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


HEE; A Z HE- 05 25 SERE TEL C26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 
WE 270nm. ZÉIG QR NGEIECESEGEUETPTEMDIKT 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAPEP IE ani&de 5 ME. 
加 甲醇 制 成 每 lml O.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml], 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 220 W ,频率 50kHz) 
1 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 务 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m BEBE E F E VELIE EE P CC Ha Oil, 不 得 少 
于 4. 0mg., 

功能 与 主治 〗 温 阳 通 脉 ,化 瘀 止痛 。 用 于 阳 虚 血 瘀 所 
致 的 胸 疙 , 症 见 胸痛 ,胸闷 , 心 导 , 乏 力 , 气 短 等 ; 冠 心 病 , 心 绞 
痛 属 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 HU. 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 〗 密封 。 


品 瓷 液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 3 一 4 粒 , 一 日 2 次。 


Guanjie Zhitong Gao 


[4753 AAMER E 200g ai mi E 120g 
imp 40g AK pa Re FR NR 80g 
樟脑 200g 盐酸 葵 海 拉 明 13g 

【 制 法 〗 以 上 六 味 , 状 椒 流 浸 襄 、 题 茄 流 浸 膏 分 别 浓缩 至 


笛 膏 ,与 上 述 薄 和 荷 素 油 等 四 味 混 匀 , 另 加 由 橡胶 、 氧 化 镑 、 松 
F .凡士林 ,羊毛 脂 等 制 成 的 基质 , 混 匀 , 制 成 涂料 ,进行 涂 襄 ， 
切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 棕 色 的 片 状 橡胶 襄 ; 气 芳香 。 

LEII (1) 取 本 品 280cm? ,前 成 窄 条 状 , 除 去 盖 衬 , 置 
250ml 烧瓶 中 ,加 0.1% 硫 酸 溶 液 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
bine n qi 20 ml, HOS Jn e S EAE 3ml, 用 二 

烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 4 3F — SP bo LECT FR I 
Mns lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 硫 酸 阿 托 品 


e 869 。 


灯台 叶 颗 粕 


对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (10 :15 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 稳 
而 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 盐酸 茶 海 拉 明 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml E 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 浴 液 各 
Sul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 乙 腕 O : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 于, 喷 以 稀 碘 化 投 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 $52 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶 剂 , 依 法 (通则 
0122 第 一 法 ) 检 查 ,每 100cm? BS EE REIR RIP ST 1. 6g。 

耐寒 试验 kEm 3 片 , 除 去 盖 衬 , 襄 面 向 上 , 置 0C 冷 
藏 72 小 时 ,取出 放 至 室温 ,用 手指 触 试 ,应 仍 有 黏 性 。 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122) 。 

〖 含 量 测定 〗 樟脑 ”薄荷 素 油 水 杨 酸 甲 酯 ” 照 气相 色 
谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20MD) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 腊 
厚度 为 0.25um); 柱 温 为 140'C 。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计 算 应 不 
f&-T- 5000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 1ml 含 10mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 分 别 取 樟脑 
对 照 品 、 薄 荷 脑 对 照 品 .水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 各 约 10mg, T8 
密 称 定 , 置 同一 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 用 
乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 和 人 气相 色谱 仪 , 计 
算 校 正 因子 。 

测定 法 取 本 品 210cm , 剪 成 宗 条 ,除去 盖 衬 , 置 250ml 
烧瓶 中 ,加 水 100ml, 照 挥发 油 测定 法 甲 法 (通则 2204), 自 测 
定 器 上 端 加 水 至 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 甲 
AE 2ml, 加 热 回 流 提取 3 小 时 , 放 冷 , 取 甲 茶 液 ,加 乙酸 乙 酯 
3ml 稀释 , 置 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 置 50ml ER 
中 ,以 适量 乙酸 乙 酯 分 次 洗涤 容 回 及 滤器 ,洗涤 液 并 人 同一 量 
瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 5ml, 加 乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 1E 53. 
即 得 。 吸 取 供 试 品 溶液 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 100cm? 含 樟 脑 (Cio His O) 不 得 少 于 32. 0mg; i 
何 脑 (Cio。 Hao O) 不 得 少 于 2.8mg; 水 杨 酸 甲 酯 (Cs HsO 〇 ;) 不 得 
F eme 

HEREA ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1 % 硫 酸 铵 溶液 (47 : 53) 流 动 相 ,检测 波长 
为 210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 茶 海 拉 明 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 茶 海 拉 明 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 140cm? ,前 成 窜 条 ,除去 蔓 


* 870 。 
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衬 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加 
热 回 流 提取 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p41, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 100cm? 含 盐酸 茶 海 拉 明 (Ci: Ha NO * HCDoR f8 
"b-F5.5mg. 

Kxp8EE EB) Wi mic EON. HOT GEBRDH 
络 所 致 风湿 关节 痛 及 关节 扭伤 。 

用 法 与 用 量 〗 外 用 , 贴 患处 。 一 次 1 一 2 片 , 持 续 12 小 
时 ,一 日 1 次 。 

LERI 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 。 

LERI 密封 。 


BE: x SE d EUG 
辣椒 流 浸 明 
[ 制 法 ] WARI 1000g, 除 去 杂质 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 入 


85% Z, BE 1 fri TE ,密闭 , 静 置 16 小 时 , 润 透 ,用 85% 乙 醇 
VETERI , 浸 涡 20 小 时 , 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 
至 1000ml, 即 得 。 

[和 性状] 本 品 为 红色 至 鲜红 色 的 液体 ; 味 极 疗 。 

[检查 ] 应 符合 流 浸 膏 剂 与 浸 膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0189), 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZE- 1% 磷 酸 溶液 (46 : 54) 为 流动 相 ; 检 测 小 
长 为 205nm。 理 论 板 数 按 辣椒 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 辣 椒 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 lml lOug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 2. 8g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 
瓶 中 ,加 80% 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 加 80% 乙 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 
相 至 刻度 ES, E. | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 ; 
l0ul.TE ARCH & EC ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 疗 椒 素 (Cis Hj NO; ) 不 得 少 于 0.1096, 

[贮藏 ] 密封 。 


x 


[47573 灯台 叶 700g 
〖 制 法 〗】 取 灯 台 叶 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 部 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.30(75 一 80C) , A A ZE 
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使 售 醇 量 为 65% , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 ,加 芒 糖 
适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 人 薄荷 油 lml 及 香 若 香精 适量 , 混 
匀 ，, 制 成 1000g ,分 装 , 即 得 。 

(ERI 本 品 为 光 黄 色 至 淡 棕 黄 色 颗 糙 ; 气 芳香 而 清凉 ， 
UR AE LE e 

[3303 取 本 品 5g, 加 水 25ml 使 深化 ,加 2% 浓 氨 溶 液 
调节 pH 值 至 7, 用 三 氯 甲烷 50ml ER, ERAR T. RA 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 灯 台 叶 对 照 药材 
1g, 加 甲醇 20ml, 35 39i 2 小 时 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
茸 干 ,残渣 加 水 25ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4yl1,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 -甲醇 (15 : 1) 为 展开 剂 , 置 氨 敬 
气 预 人 饱和 15 4r PRÉS FE JT IE VAL» HET » UHR SE s m ELS RR [G6 
馆 钾 试 液 。 供 坛 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 


检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.01% 三 乙 胺 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 287nm。 理 论 板 数 按 胸 脚 树 叶 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 鸭 脚 树 叶 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
5g, 精 密 称 定 , 加 水 25ml 使 溶化 ,加 2% 浓 氨 溶 液 调 市 pH fü 
至 7, 用 三 握 甲 烷 50ml 提取 3 次 (20ml,20ml,10ml) ,合并 三 
转 甲 烷 液 , 获 干 , 残 酒 加 流动 相 使 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 灯台 叶 以 鸭 脚 树叶 碱 CCx Ho» N; O;) 计 ,不 得 


“功能 与 主治 〗 清热 化 痰 止咳 。 用 于 痰 热 阻 肺 所 致 的 咳 
鹃 、 咯 痰 ;慢性 支气管 炎 .百日咳 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 孕妇 慎 服 。 

CERE 每 袋 装 10g 

EE VB. 

注 : 灯 人 台 叶 为 夹 竹 桃 科 植 物 灯 台 树 Alstonia scholaris 
(L. JR. Br. 的 干燥 叶 。 


Dengzhan Shengmai Jiaonang 


A 600g 


AX; 1100g 


CHI XT mH E 3000g 
五 味 子 600g 


〖 制 法 〗 AER, DUTRA, 8076 — 90276 A BS [n] 
流 提取 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 成 浸 谨 ; 淄 谨 加 三 倍 量 
水 溶解 ,搅拌 下 加 入 10% 氨 氧化 钠 助 溶 , 调 节 pH 值 至 8.38 
过 ,加 10% 硫 酸 调 pH 值 至 3, 放置 2 小 时 , 滤 过 ,收集 沉淀 ， 
水 洗 至 中 性 ,备用 。 其 余人 参 等 三 味 , 加 80?6— 90976 Z B [1] 
流 提取 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 ,用 正 丁 醇 提取 三 次 ， 
合并 提取 液 , 减 压 回 收 正 丁 醇 并 浓缩 至 稠 襄 状 , 稠 谊 与 上 述 沉 
淀 合并 ,加 2 倍 量 水 溶解 ,加 稀 握 氧化 钠 调 节 pH 值 至 7, 渡 
过 ,滤液 喷雾 干燥 ,加 入 淀粉 、. 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 , 装 人 胶 襄 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 人 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 灰 褐 色 至 棕 褐色 的 粉 
末 ; 味 微 昔 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 提取 3 次 ,每 次 2ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 备 
用 ;水 溶液 用 氢 氧 化 钠 试 液 调节 pH 值 至 9, 再 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 5ml; 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 5ml 洗涤 ， 
TRETE ZT REM PE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
HE. BASH Ra Xm A SUBE Rb 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml gE lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1,; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 3 : 1) 的 下 
层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 5% 人 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 广 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.3g, 置 10ml 具 塞 试管 中 ,加 盐酸 
3 185.15 5J ,加 入 乙酸 乙 酯 8ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 , 残 演 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 3,5- 二 - 
O- 咖 啡 酰 奎 宁 酸 和 4,5- 二 -O- 咖 啡 酰 奎 宁 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 7 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 15% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 蝇 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

GRSI AHRR 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 三 氧 甲烷 溶液 ， 
TEZK18 Ez T RAIK 1ml 使 溶解 , 置 试管 内 ,加 三 氯 化 铁 
试 液 1 滴 ,不 得 显 红色 。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 


【含量 测定 BHSE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -四 氧 呐 喃 -0.2 汉 磷酸 溶液 (14 : 14 * 72) 为 
流动 相 ;检测 波长 为 335nm。 理 论 板 数 按 野 黄 芬 背 峰 计算 应 
A 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 付 革 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 70% 甲 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 


e 871 ° 
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匀 , 取 约 0. 13g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 溶解 并 稀释 
至 刻度 355] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 灯 荔 细 辛 以 野 黄 苓 苷 (Cs HisO1z ) 计 ,不 得 少 
4 9. Orne, 

4,5-—-O-Wi HF Hi E F ER 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0. 1%% 三 氟 乙 酸 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 4,5- 二 -O- 咖 啡 酰 奎 宁 酸 峰 计算 应 
不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 4,5- 二 -O- 咖 啡 酰 奎 宁 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ;精密 吸取 
lml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 援 匀 , 即 得 (每 1ml 含 
lOpg). 

供 试 品 沦 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^], E23 0. 13g ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 约 80ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz) 10 分 钟 , 放 冷 , 再 加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh BORD RT um u4,5-—-O-mg HE A E EM 
(Cz Ha O12 ) 计 ,不 得 少 于 1. 2mg. 

功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 , 活 血 健 脑 。 用 于 气 阴 两 虚 、 凉 
阻 脑 络 引 起 的 胸 兽 心痛 ,中 风 后 遗 症 , 症 见 阁 呆 .健忘 .手足 及 
木 症 ; 冠 心病 心绞痛 , 缺 血 性 心 脑 血管 疾病 ,高 脂 血 症 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 , 饭 后 30 分 
钟 服 用 。2 个 月 为 一 疗程 ,疗程 可 连续 。 巩 固 疗 效 或 预防 复 
发 ,一 次 1 粒 ,一 日 3 次 。 

脑 出 血 急 性 期 禁用 。 
每 粒 装 0. 18g 
密封 。 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
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Dengzhanhuasu Pian 


[4h53 TRER 20g 

【 制 法 〗 BORER IA BNE E nb i185] si LR 
粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 [规格 (1)J、[ 规 格 (2)J 或 500. WOR 
T& (300 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 淡 黄 色 的 片 , 或 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 
显 淡 黄 色 ; 味 淡 或 味 微 咸 。 

鉴别 〗 — BUR i 1 片 ,人 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 人 处理 
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10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 野 黄 芬 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 
含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 注 膜 上 ， 
以 冰 醋 酸 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 
溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 丙酮 残留 物 
二 法 ) 测 定 。 ee 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 为 固定 相 , 采 
用 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚 
度 为 0.5pm); 柱 温 为 程序 升温 :起 始 温度 为 50C ,维持 10 分 
钟 , 以 每 分 钟 20'C 升温 至 200'C ,维持 2 分 钟 ;检测 器 温度 
300C , 进 样 口 温 度 240 C ; 载 气 为 氮气 ,流速 为 每 分 钟 1. 5ml, 
顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温度 为 90C ,平衡 时 间 为 30 分 钟 。 理 
论 板 数 以 内 酮 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丙 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
0.5%% 的 碳酸 钠 溶液 制 成 每 1ml 含 100pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 精 密 量 取 5ml, 置 20ml 顶 空 瓶 中 ,密封 瓶 口 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BAR dhiédx OHOÁACT OR BR UI 
0. 1g) ,精密 称 定 , 置 20ml 顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 0.5%% 的 碳酸 
HAR 5ml, 密封 瓶 口 $853 BITS. 

测定 法 “分 别 精 密 量 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 深 液 顶 空 瓶 
气体 1ml, 注 入 气相 色谱 仪 , 记 录 色 谱 图 , 按 外 标 法 以 峰 面 积 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丙酮 ,5 规格 (1)] [规格 (2)] 不 得 过 0. 10mg， 
[规格 (3)] 不 得 过 0. 20mg。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -1% 冰 醋酸 溶液 (20: 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 335nm。 理 论 板 数 按 野 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 唱 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 精 密 称 定 , 研 细 , 精 密 
称 取 适 量 ( 约 相当 于 灯 慢 花 素 30mg) , 置 50m] 量 瓶 中 ,加 甲 本 
适量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 lml, 置 25ml EORR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

ERRATA DLE CE (Ca Hi O12 ) 计 ,[ 规 格 
C23. [规格 (2)] 应 为 15.0 ~ 20. 0mgs [规格 (3)] 应 为 
30. 0—40. Omg. 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 次 , 通 经 活络 。 用 于 脑 络 次 阻 ,中 
风 偏 竣 , 心 脉 疗 阻 , 胸 兽 心痛; 中风 后 遗 症 及 冠 心 病 心绞痛 见 
上 述 证 候 者 。 


照 残 留 溶剂 测定 法 (通则 0861 第 
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【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 [ 规 格 (1)、(2)], 一 次 
1 片 [ 规 格 (3)], 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 (1) 不宜 用 于 脑 出 血 急性 期 或 有 出 血 倾向 患者 。 

(2) 个 别 患 者 出 现 皮 上 肤 瘙痒 , 停 药 后 上 自行 消失 。 

【规格 〗 ORF SEE SAL 20mg 

(2) 薄 膜 衣 ”每 片 含 灯 荔 花 素 20mg 

(3) 注 膜 衣 每 片 含 灯 元 花 素 40mg 


【贮藏 】 密闭 , 避 光 , 置 干 燥 处 。 
KT28 7025 E BS 
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〖 处方 〗 TAME 800g | 

〖【 制 法 〗 ATA oe Anzk 8 3E K, 28 — dk 10 信和 量 ， 
Ri 3€ 2 小 时 ,第 二 次 加 水 5 fei ds RE 2 小 时 ,合并 前 液 , 渡 
过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15~ 一 1.25(75C) 的 清 襄 。 
WARM 3 倍 量 水 稀释 ,加 5% 氨 氧化 钠 溶 液 调 市 pH 值 至 
7.5 一 8. 5, 滤 过 ,滤液 加 10% 硫 酸 溶液 调 证 pH 值 至 2— 3 E 
过 ,得 滤液 和 沉淀 。 取 沉淀 ,用 等 量 水 溶解 ,加 1025 5 S8 45 48 
溶液 调节 pH 值 至 5 一 6 , 滤 过 ,滤液 加 20% 硫 酸 溶 液 调节 pH 
值 至 1 一 2 , 滤 过 ,沉淀 用 9076 乙醇 等 量 洗涤 4 次 ,再 用 适量 的 
65% 乙 醇 溶 解 , 加 0.5%% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 5 一 6, 滤 
过 ,滤液 加 10% 盐 酸 溶液 调节 pH 值 至 1~2, 滤 过 ,沉淀 用 
90% 乙 醇 等 量 洗 涤 4 次 ,真空 干燥 , 干 谨 粉 备 用 ; 取 滤 液 , 通 过 
聚 酰胺 柱 ,分 别 用 4 倍 量 水 .4 倍 量 40% 乙 醇 、2 倍 量 70% 乙 
醇 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 ,收集 40% 乙 醇 洗 脱 液 .70% 乙 醇 洗 脱 
液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 03 一 1.08(70C) B i8 
& Jm 5%% 氢 氧化 钠 溶 液 ,调节 pH 值 至 7.5 一 8.5, 用 乙酸 乙 
HR AEN 2 次 ,每 次 3 fiii , 取 碱 水 层 用 10% 盐 酸 溶液 调节 pH 
值 至 2~3, 用 乙酸 乙 酯 茜 取 2 次 ,每 次 3 fd US CER A 
提取 液 , 减 压 回 收 乙酸 乙 酯 溶液 ,剩余 稠 膏 加 5 倍 量 水 ,煮沸 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 20~1.30(45" ) 的 清 襄 , 与 上 述 备用 的 
干 襄 粉 ,分 别 加 注射 用 水 适量 ,用 5%% 氧 氧化 钠 调节 pH 值 至 
7.5~8. 5, 滤 过 ,滤液 备用 ; 男 取 握 化 钠 8g TER 0. 2g, 加 适 
量 注射 用 水 溶解 煮沸 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 备 用 滤液 合并 Rl. 
再 加 注射 用 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 的 澄明 液体 。 

【鉴别 〗 取 本 品 10ml, 用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 正 
丁 醇 5ml 振 播 提 取 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 野 黄 芬 背 对照 品 .1,3-O- 二 咖啡 酰 硅 
末 酸 对 照 品 和 咖啡 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 0. 5 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ， 
以 冰 醋 酸 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 126 — SEE A 
溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
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颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 pH 值 应 为 5.5 一 7.5( 通 则 0631), 

ZAR HUE Im, MERRE 13 滴 , 不 得 出 现 
浑浊 。 | | | 
县 质 ” 取 本 品 lml, 加 新 配制 的 含 1%% 鸡 蛋清 的 生理 氧化 
钠 深 液 [ 必 要 时 ,用 微 孔 滤 膜 (0.45wm) 滤 过 ] ,放置 10 分 钟 ， 
不 得 出 现 浑浊 或 沉淀 。 

树脂 取 本 品 5ml, 用 三 毛 甲 烷 10ml REER IRE 
氧 甲 烧 液 , 置 水 浴 上 燕 干 REKER 2ml AA ERZ 
管 中 , 加 水 3ml, 混 匀 ,放置 30 分 钟 ,不 得 出 现 沉淀 。 

草酸 盐 ” 取 本 品 10ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 滤 
过 ,滤液 通过 聚 酰胺 柱 (100 一 200 目 ,1g, 内 径 为 lem, FEX 
柱 ) ,收集 初 流出 液 2ml, 调 节 pH 值 至 5 一 6, 加 3% 氯 化 钙 溶 


液 2~3 滴 ,放置 10 分钟 ,不 得 出 现 浑浊 或 沉 洗 。 


钾 离子 ” 取 本 品 , 依 法 (通则 2400) 检 查 ,应 符合 规定 。 

异常 毒性 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 1141) ,应 符合 规定 。 

溶血 与 凝聚 2% 红 细胞 混 悬 液 的 制备 ” 取 兔 血 数 毫升 ， 
MARA DIS RH EJE P IA 10 分 钟 , 除 去 纤维 蛋白 原 
使 成 脱 纤 血 ,再 用 生理 氧化 钠 溶液 洗涤 3 一 5 次 ,每 次 5 一 
10ml, 摇 匀 ,离心 , 弃 去 上 清 液 , 沉 淀 的 红细胞 再 用 生理 氯 化 
钠 溶 液 洗 至 上 清 液 不 显 红 色 时 为 止 。 将 所 得 的 红细胞 用 生理 
氯 化 钠 溶液 配 成 2% 的 混 悬 液 , 即 得 。 

检验 方法 ” 取 7 支 试管 , 按 下 表 中 的 配 比 量 依次 加 入 
2% 红 细胞 混 惹 液 和 生理 氯 化 钠 溶液 , 混 匀 ,于 37C 恒 温水 
浴 中 ,再 按 下 表 中 的 配 比 量 分 别 加 入 供 试 品 溶 液 , 摇 匀 ,和 置 
37 人 恒温 水 浴 中 ,分 别 于 30 分 钟 、60 4r 88.120 分钟 和 
180 分 钟 时 进行 观察 。 以 3 号 试管 为 基准 ,以 6 号 试管 为 阴 


性 对 照 , 以 7 号 试管 为 阳性 对 照 。 本 品 在 3 小 时 内 不 得 出 现 
溶血 或 红细胞 凝聚 。 M ox 
试管 编号 Í 2 3 4 5 6 7 
2% 红 细胞 混 
B: 916- V 005. 29752. b. OR 0335 
E Cm!) 
生理 氯 化 钠 2& TB 7K 
0g. cho. pod go 
溶液 (ml) 2. 5ml 
供 试 品 溶液 
1 0.2 0.3 0.4 00.5 0 0 
(ml) 


AE 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 1142) 剂 量 按 家 人 兔 体 重 每 


lkg 注射 1.6ml, 应 符合 规定 。 


其 他 ”应 符合 注射 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102) 。 
【含量 测定 SASE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -四 和 氨 哮 喃 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (14 : 14 : 72) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 335nm; 柱 温 为 40'C。 理 论 板 数 按 野 黄 
芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 90% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 涂 液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 10ml EC 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 黄酮 以 野 黄 芬 背 (Co Has Ow ) 计 ,应 为 
0. 40—0. 60mg. 

总 咖啡 酸 酯 ”对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 1,3-O- 二 咖啡 酰 
ETRE mA l0mg, 精 密 称 定 , E 10ml 量 瓶 中 ,加 
0. 01mol/L 碳酸 氢 钠 溶液 2ml, 超声 处 理 ( 功 率 120W, 频 率 
40kHz)3 分 钟 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ;精密 量 取 m, E 
100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 1,3-O- 二 
咖啡 酰 奎 宁 酸 Ong). 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 200ml Æ Hi 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分 别 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 , 照 紫外 -可 
见 分 光 光 度 法 (通则 0401), Æ 305nm 波长 处 测定 吸光 度 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 总 咖啡 酸 酯 以 1,3-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
(Czs Hz, Ow ) 计 ,应 为 2.0 一 3. Omg. 

【功能 与 主治 〗 活血 祛 瘀 , 通 络 止痛 。 用 于 瘀 血 阻 池 ,中 
风 偏 次, 贞 体 麻木 , 口 眼下 斜 ,言语 塞 深 及 胸 痹 心痛 ; 缺 血性 中 
PX, TE G Jo 2308 IL E YS ETE. 

【用 法 与 用 量 〗 肌 内 注射 ,一 次 4ml, 一 日 2 一 3 K. 

穴位 注射 ,每 穴 0.5 一 1. 0ml, 多 穴 总 量 6 一 10ml。 

静脉 注射 ,一 次 20—40ml,— H 1—2 次 ,用 0.9% 毛 化 钠 
注射 液 250~ 500ml] 稀释 后 缓慢 滴 注 。 

本 品 在 酸性 条 件 下 ,其 酚 酸 类 成 分 可 能 游离 析出 , 故 静 肪 
滴 注 时 不 宜 和 其 他 酸性 较 强 的 药物 配伍 。 如 药 液 出 现 浑 浊 或 
沉淀 ,请 勿 继续 使 用 。 

【规格 每 文 装 


H (122ml 
贮藏 〗 密封 。 


(2)10ml 
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[4753 TMF 640g 

LAGAJ PUTRY, HRR n 75 96 Z ER S E 
流 提 取 3 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 
稠 膏 状 , 加 蕊 糖 , 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g; 或 加 乳糖 544g、 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
600g( 无 蔗糖 ) , 即 得 。 

DERI 本 品 为 绿 棕色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 . 苦 、 
微 涩 ;或 气 微 香 , 味 苦 、 微 涩 (无 蔗糖 ) 。 

LESI 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 ,应 呈现 与 野 黄 芬 苷 对 照 品 保留 时 间 相同 的 色谱 峰 。 


e 874 。 


检查】 
0104) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN: AFP E-A- 196 I RR IRE CIO : 15 : 70) 为 
流动 相 ;* 检 测 波 长 为 3350m., Mie de ETE EP GSC BN METBE 
不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 野 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 80% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 10 分 钟 , 置 水 浴 上 微 热 使 溶解 ， 
放 冷 ,加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0.7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 100W ,频率 40kHz)25 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 80 兴 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 灯 七 细 辛 以 野 黄 芬 苷 (Ca His O12 ) 计 ,不 得 少 
于 0 

功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 通 经 活络 。 用 于 脑 络 瘀 阻 , 中 
风 偏 次 , 心 脉 兽 阻 , 胸 闻 心 痛 ; 缺 血性 中 风 、 冠 心病 心绞痛 见 上 
述 证 候 者 。 | 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 3 次 。 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


LRI (1) 每 袋 装 5g COSE S3gCOB WD 
Emm) 密封 , 置 干 燥 处 。 


安 儿 宁 颗粒 


An’ erning Keli 


LÆKI 天 笠 黄 66.7g AN A e 


ATEH 5. 3g 岩 和 白菜 53. 3g 
HX 53. 3g rg US 3€ 53. 3g 


洪 连 66. 7g 
唐 古 特 乌 头 66. 7g 
LEGI 以 上 九 味 , 除 人 工 牛黄 外 , 檀 香 、 红 花 提 取 挥 发 
油 , 另 器 收集 ,残渣 与 其 余 岩 白菜 等 六 味 药材 ,加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 30—1. 35 C50 CO 的 笛 膏 , 取 笛 膏 加 蔗糖 适量 与 人 工 
牛黄 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 T o 
LEMI (1) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 10ml, 超声 处 
XH 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g, 加 水 50ml， 
前 者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 车 于 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 


JB 48 66. 7g 


MAR 2p1、 对 照 药材 溶液 15 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 2E EUR 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (6 : 2.4:5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bcc HEEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 存 105'C Jn 2A zB BE ER uh CS IH 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 丙酮 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 
去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 im 各 含 0.2mg BUIR OG UE 
液 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10pl1;, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
-ZAF IERO : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ， 
喷 以 1096 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 数 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 
EER 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 宕 日 菜 素 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
RECO : 4 : 2.50 2g RE JT, ES JF, 取出, MTF, TE PP OG 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 浓 氨 试 液 润 湿 ,加 乙酸 乙 酯 20ml， 
冷 浸 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1; 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60'CO-P3 Bl -Z& S3 1A 1 
(10 : 8 : 0.4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE m 10g, 研 细 , 加 石油 醚 (30 一 60C)50ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 iml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 檀 香 对 照 药 材 0. 1g. 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 l0nl. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 甲 酸 乙 酯 -甲醇 (4 人: 4:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 十， 
哎 以 1%% 香 草 醋 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

GE] 乌 头 碱 限 量 取 本 品 研 细 , 取 18.0g, 加 硅 党 土 
适量 分 散 , 加 乙醚 100ml, 振 摇 10 分 钟 , 再 加 氨 试 液 20ml, fi 
JE 30 分 钟 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 用 2% 盐 酸 溶液 振 授 提取 
2 次 (40ml,30ml) ,合并 酸 液 ,加 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 再 用 
己 配 振 摇 提取 3 次 (40ml,20ml,20ml) , 醚 液 回收 溶剂 至 于 ， 
残 酒精 密 加 入 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 


JL BOR 


乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml S 0. 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 l25l op B n RE 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIER E. 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (4: 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BO , 喷 以 稀 碘 化 乌 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 显现 的 斑点 ,应 小 于 对 照 品 的 斑 
点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

《含量 测定 〗 人 工 牛 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -四 和 氨 叶 喃 -0. 5% 醋 酸 溶液 (80 : 10 : 10) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计 算 应 不 
低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 二 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
10g ,精密 称 定 , 置 标 色 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 氯 甲 烧 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 二 氯 甲 烧 补 足 减 失 的 重量 , 拖 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 人 工 牛黄 以 胆 红 素 (Css Hac Ns O06 ) 计 ,不 得 少 
T 88ug. 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 05% 磷酸 溶液 (65 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 贸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重量 = 
甘草 酸 铵 /1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 办 乙醇 25ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz)10 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m RRE HAAHR C Hg O16 ) 计 ,不 得 少 
于 0.70msg。 

【功能 与 主治 〗 清热 祛 风 ,化 痰 止咳 。 用 于 小 儿 风 热 感 
冒 ,咳嗽 有 痰 ,发 热 咽 痛 , 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 1. 5g, 一 至 五 
岁 一 次 3g; 五 岁 以 上 一 次 6g, 一 日 3 次 。 

〖 规格 〗 FRR 3g 

[Ey 密封 。 


。875 。 


APR 


中 国药 由 2015 年 版 


Anzhong Pian 


E4753 桂 枝 180g 酷 延 衣 索 180g 


JEFES 180g 小 画 香 120g 
砂 仁 120g 高 良 姜 60g 
H5 120g 
〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 桂 枝 36g PELSE 72g 粉碎 成 细 粉 ， 


取 用 80g 其 余 备 用 ; 酷 延 胡 索 用 70%% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 滤 ， 
收集 渗 沪 液 , 回 收 乙醇 ,得 清宫 ,备用 ;小 匣 香 、 砂 仁 、 高 良 姜 与 
剩余 桂 枝 蒸馏 ,收集 挥发 油 ,药酒 与 上 述 备 用 粉末 .甘草 及 和 亚 
余数 牡 明 和 莹 馏 后 的 药 液 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 浓 缩 至 约 1000ml, 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 清 膏 合 并 ,浓缩 
成 稠 膏 , 加 入 烛 牡 蚌 等 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 研 细 ,加 入 芒 糖 粉 和 
淀粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 挥发 油 , 混 匀 ,压制 成 
2500 片 , 即 得 ;或 加 入 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 
挥发 油 , 混 匀 ,压制 成 1000 Hr, CLE TEC. BI 

CERI 本 品 为 浅 褐色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,薄膜 衣 片 除去 
包 衣 后 为 浅 褐色; 气 香 , 味 微 甘苦 、 汲 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 单个 散在 
或 成 群 , 无 色 至 棕色 ,类 方形 或 类 长 方形 ,直径 30 — 645m , EE 
一 面 菲 薄 ( 桂 枝 )。 不 规则 块 片 无 色 或 淡 黄 褐色 ,表面 具 细 纹 
XE ORHEI). 

(2) 取 本 品 40 Fr mk 16 片 (薄膜 衣 片 ), 研 细 , 加 乙醚 
30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 本 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml ll 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 15 alot R8 m TRE TAE 
21, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 
酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 荃 及 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15 片 或 6 片 (薄膜 衣 片 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 中 性 氧化 铝 5g, 振 摇 数 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 使 呈 碱 性 ,用 乙醚 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 10ml, 乙 醚 液 营 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 a G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 -三 握 围 烷 - 甲 醇 -二 乙 胺 (10: : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BU BET. EWKA a 
的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

GHAI 取 本 品 20 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 


e 876 。 


研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 照 浸出 物 测定 法 项 下 挥发 性 醚 漫 出 
物 测定 法 (通则 2201) 测 定 , 用 乙醚 作 溶 齐 


il TA 9 即 得 
本 品 每 片 含 挥发 性 醚 浸出 物 , 不 得 少 于 0. 35mg; 薄 膜 衣 
片 不 得 少 于 0. 80mg. 


含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2mol/L 醋酸 镑 溶液 - 冰 柄 酸 (68 : 32: D 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 252nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 
不 低 于 2000。 


对 照 品 溶液 的 制备 KHERA EAR mt 10mg* 精 


密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 深 解 并 黎 释 至 即 得 
(每 lml & HE B 26 E db 0.1mg, 相 当 于 每 lml 含 甘 草酸 
97. 95ug) 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 ， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 上 瓶 中 ,精密 加 
入 流动 相 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 双 ,频率 
33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 流动 相 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css He O16) 计 ,不 得 少 于 
0.80mg; 薄膜 衣 片 不 得 少 于 2.0mg。 

[ j 温 中 散 寒 MALM AAR. MFH 
Mg Ei 3E Br SICEA] RM EILA MAR RRR ZIE kK. OE 
肢 冷 ;慢性 胃炎 、 骨 及 十 二 指 肠 演 疡 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 , 儿 童 一 次 2 一 3 片 
[规格 (1)] 或 一 次 2 一 3 片 , 儿 童 一 次 1~1.5 片 [规格 (2)] ;一 
日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

DEEI 急性 胃炎 、 出 血性 演 疡 禁用 。 

[EY (1) 每 片 重 0.2g DARKA HEO. 528g8 

〖 贮藏 〗 UN. 


Anyang Jingzhi Gao 


处 方 了 生 川 乌 24g 生 草 乌 24g 
己 药 24g Est 24g 
HIE 24g 日 及 24g 
KE 24g 木 通 24g 
木瓜 24g 三 机 24g 
莪术 24g 当归 24g 
IRAJ 24g 肉桂 24g 
大 黄 48g XE 48g 
i 10g 阿 魏 10g 
乳香 6g 没 药 6g 
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儿 茶 6g - 
水 杨 酸 甲 酯 Sg 冰片 8g 

KaD 以 上 二 十 四 味 , 血 竭 \, 乳 香 、 没 药 、 阿 魏 , 儿 茶 粉 
碎 成 粗 粉 ,用 90% 乙 醇 加 热 回 流 提取 2 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 
提取 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 相对 密度 为 1.05 一 1.15(707 ) 的 
ARE ,得 冷 后 加 入 薄荷 脑 .水 杨 酸 甲 酯 、 冰 片 , 混 名。 其 余生 
川 乌 等 十 六 味 ,加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 、 二 次 各 3 小 时 ,第 三 次 
2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 流 浸 膏 合 
并 , 混 匀 ,加 入 8. 5— 9. 0 倍 重 的 由 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 ， 
制 成 涂料 ,进行 涂 喜 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 微 红 色 的 片 状 橡 胶 襄 ; 气 芳 香 。 

LEI ORAR 5 Wi, 88 X NER ,除去 盖 衬 , 置 250ml 
圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 150m1, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 测 定 ， 
加 乙酸 乙 酯 2ml, 连 接 回 流 冷 凝 管 , 加 热 至 沸腾 ,并 保持 微 沸 
1 小 时 ,上 伐 瓶 中 的 水 提取 液 备 用 ;将 挥发 油 测定 器 中 的 溶液 转 
移 至 分 液 漏 斗 中 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,用 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醚 
20ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 菏 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 提取 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 20ml, 转 移 至 锥 形 瓶 中 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,立即 
冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 28 
于 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 
对 照 药材 0. 1g, 加 水 20ml, 自 “加 盐酸 2ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 屋 板 上 ,以 石 
iti BE C30— 60 CO- FB BE Z, BR-FR BR (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 斑点 ; 置 氨 藻 气 中 二 
后 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

43) 取 本 品 2 贴 , 除 去 盖 衬 , 剪 成 小 块 , 置 250ml 烧瓶 中 ， 
加 水 150m1, 连接 挥发 油 测定 器 , 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 
试验 ,加 甲 茶 2ml, 加 热 回流 2 小 时 ,分 取 甲 茶 液 ,用 铺 有 无 水 
硫酸 钠 的 漏斗 滤 过 ,加 乙酸 乙 酯 至 10ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
75 HUE qur R XT BE 8 .冰片 对 照 品 与 水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 ,加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20VD € 
细 管 色谱 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) AEJ 140 C 。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 
各 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 
蜂 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 SER ” 取 本 品 ,用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 (通则 
0122 第 一 法 ) 检 查 。 每 100cm? 含 襄 量 不 得 少 于 1. 7g. 


X HH 


其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 122). 
【功能 与 主治 〗 消 积 化 疝 , 逐 瘀 止痛 , 千 盘 活血, 追 风 散 
。 用 于 瘦 痕 积聚 ,风寒 湿 兽 , RRR TERK. 

〖 用 法 与 用 量 〗 贴 患处 。 

【注意 用 于 装 瘦 积聚 时 ,患者 忌 食 不 易 消 化 的 食物 。 
规格 8cmX9. 5cm 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 处 。 


» 


R 


Anwei Pian 


〖 处 方 〗 醋 延 胡 索 63g 
iig RS CX SE0187g 

〖 制 法 1 以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,加 蜂蜜 
125g 与 适量 的 淀粉 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 ,或 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 类 白色 至 浅黄 棕色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 ， 
除去 包 衣 后 显 浅黄 棕色 LAC DREE WE, 

[EJ]. CO 取 本 品 2 片 , 研 细 , 置 试管 中 ,加 稀 盐 酸 
10ml, 即 泡 沸 ,放出 二 氧化 碳 气 体 , 气 体 遇 氧 氧 化 钙 试 液 , 即 
生成 白色 沉淀 。 将 试管 中 的 酸性 液体 滤 过 , 取 滤 液 3ml, 加 氨 
试 液 使 成 微 碱 性 , 即 生成 白色 胶 状 沉淀 , 滤 过 ,沉淀 在 盐酸 、 醋 
酸 和 过 量 的 氢 氧 化 钠 试 液 中 溶解 ;滤液 中 加 草酸 按 试 液 2 滴 ， 
即 生 成 白色 沉淀 ,该 沉淀 在 盐酸 中 溶解 ,在 醋酸 中 不 溶 。 

(2) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 置 小 烧杯 中 ,加 水 10ml, 充分 搅 
拌 , 滤 过 。 取 滤液 2ml, Jm d UC. 2 滴 , 即 生成 白色 沉淀， 
该 沉淀 在 盐酸 和 硝酸 中 均 不 溶解 ; 另 取 滤 液 2ml, 加 亚 硝酸 销 
钠 试 液 2 滴 , 即 生成 黄色 沉淀 。 

(3) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,用 浓 氨 试 液 3ml 润 湿 , 加 乙醚 
30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 lg, 用 浓 氨 试 
W 2ml 湿润 ,加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 
胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
5~~10p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lnl1, 分 别 点 于 同一 硅 
B G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 三 握 甲 烷 - 甲 醇 (15 : 8 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 碘 燕 气 中 各 约 3 分钟 ,取出 , 挥 尽 板 上 
吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 


Tti 250g 


【含量 测定 MEHR 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅 烷 键 和 硅胶 
AJ XR EG s A Z HE- 6 96 ES B YR YR CFH — Za RR JN pH 信和 至 


* 877 * 


XE ab m SUN. 


6. 00 (41 : 59) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 
胡 索 乙 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 200g 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 50 片 , 研 细 , 取 约 10g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 20) 的 混 
TB IR 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 20) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 25ml, 蒸 于 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
用 甲醇 稀释 至 刻度 $5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 醋 延 胡 索 以 延 胡 索 乙 素 (Cza Ha NO YT 
得 少 于 lTug. 

fL HO d 10 片 , 研 细 , 取 适量 ( 约 相 当 于 柄 碘 
300mg) ,精密 称 定 , 置 翰 塌 中 ,在 400 — 500€ 炽 灼 至 完全 灰 
化 , 放 冷 ,用 稀 盐 酸 5ml 分 次 溶解 并 转移 至 250ml 锥 形 瓶 中 ， 
再 用 水 50ml vt V E38 , 洗 液 并 人 锥 形 瓶 中 ,加 热 微 沸 3 一 5 分 
b , 放 冷 (必要 时 过 滤 ), 用 氨 试 液 中 和 至 恰 析 出 沉淀 ,再 滴 加 
稀 盐 酸 至 沉淀 恰 溶 解 , 加 醋酸 -醋酸 锭 缓冲 液 (pH 6.0)20ml， 
再 精密 加 入 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L)25ml, 剧 
沸 3 一 5 分 钟 , 放 冷 , 加 二 甲 酚 栖 指示 液 1ml, 用 和 锐 滴 定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 自 黄色 转变 为 红色 ,并 将 滴定 的 结 

用 空白 试验 校正 , 即 得 。 每 lml 乙 二 腕 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 

(0.05mol/L) 相 当 于 12. 91mg KAICSO,2;, 


A dn dk CAR UL LA S RET A LKAL CSO): HT» EON 
200—300mg. 

功能 与 主治 〗 f^ d. mE NR IERI. AFA D 5 BT 
Sit E^] Ej fpc BUDE ARRA be PRAISE BUR EF Ld ES EE 
胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 一 ?7 片 ,一 日 3 一 4 次 。 

规格 〗 (1) 素 片 ” 每 片 重 0. 6g 


《2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.78g 
DERI 密封 。 


Angong Zhixue Keli 

LAAI 益母草 2184g Ud 2184g 

〖 制 法 〗 以 上 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 其 
糖 适 量 , 混 匀 , 制 粒 , 制 成 颗粒 800g(4g/ 袋 ) ;或 加 入 蔗糖 190g 
及 阿 斯 帕 坦 10g, 混 匀 , 制 粒 , 制 成 颗粒 1000g(5g/ 袋 ), 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅 棕 褐色 至 浅 褐色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 将 
WERE DE. 


或 


e 878 ° 


鉴别 〗 ORA 1g, WAI 7026 Z, E Zo ml, EE Jib 
JE 30 4pTb.UEXI. UE RECTO. END E E 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 6: DARIK, JE 
JF Ho FÆ 105'C Jm 15 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 稀 碘 化 刍 
钾 试 液 -三 氧化 铁 试 液 (10 : 1) 混 合 溶液 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 

ee 加 稀 盐 酸 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 


3ml 与 乙醇 25ml, 超声 
,滤液 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 


为 供 试 品 溶 液 。 另 取 马 齿 葛 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 


WE 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (5:3:1;:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 
0.2% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
BEA. 

REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 丙 基 酰胺 键 合 硅胶 为 填 
ER s EA Zo 8-0. 2% 冰 醋酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ;用 燕 发 光 
散射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 盐酸 水 苏 碱 峰 计算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 , 精 
定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml g o. Smg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 25ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 40kHz)45 分 钟 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,小 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl, 供 试 品 溶 
液 5 一 10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


E: 


盐酸 水 苏 碱 (C; Hia NO; © HCD FF, 
0. 
【功能 与 主治 〗 MIER REIL. HFR A ET 
致 的 恶露 不 净 , 症 见 恶露 不 止 . 小 腹 疼 痛 . 口 燥 咽 干 ; 人 工 流 产 
及 产后 子宫 复位 不 全 见 上 述 证 候 者 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 温 开 水 冲服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 ,7~ 
10 天 为 一 疗程 。 

〖 注 意 〗 孕妇 有 鼠 用 。 

【规格 〗 每 袋 装 (1)4g (255g 

【贮藏 〗 密封 。 
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c3 Em M dms 
aata 


Angong Niuhuang Wan 


(AAI 牛黄 100g 水 牛角 浓缩 粉 200g 


Esdr: ALERTS 25g 珍珠 50g 
朱砂 100g 雄黄 100g 
黄连 100g mA 100g 
HE T 100g 郁 金 100g 
KH 25g 


〖 制 法 〗 以 上 十 一 味 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;朱砂 、 
雄黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;黄连 、 黄 蕉 .板子 、 郁 金粉 碎 成 细 粉 ; 
将 牛黄 ,水 牛角 浓缩 粉 . 廉 香 或 人 工 廉 香 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉 
末 配 研 ,过 筛 , 混 勺 ,加 适量 炼 塞 制 成 大 蜜 丸 600 d mX 1200 
JL ,或 包 金 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 柳 色 至 红 褐 色 的 大 蜜 丸 ,或 为 包 金 衣 的 
大 蜜 九 ,除去 金 衣 后 显 黄 杰 色 至 红 褐 色 ; 气 芳香 浓郁 , 味 微 苗 。 

ral 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : A BE Hr UK EI 
色 或 灰 黄色 , 稍 具 光泽 ,表面 有 灰 棕色 色素 颗粒 ,并 有 不 规则 
纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 ) 。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透 
明 ,有 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 不 规则 细小 颗 狂 
暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 
柱 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 筷 明显 ; 
石 细胞 鲜 黄 色 ( 黄 连 )。 荐 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 辟 厚 ,了 和 孔 沟 
细 ( 黄 芬 ) 。 果 皮 含 唱 石 细胞 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17 一 
31pm, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 唱 ( 要 子 )。 糊 化 省 粉 粒 团 其 
几乎 无 色 ( 郁 金 ) 。 

(2) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氧 甲烷 - 冰 醋 酸 (2 :2 : 1) 为 展开 
麟 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 
热 约 10 分 钟 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 盐酸 小 辟 碱 对 照 品 、 黄 苓 背 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 制 
成 每 im 含 盐酸 小 辟 碱 0.2mg 的 溶液 和 每 1ml m EE 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 20ul 及 上 述 两 种 对 
照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 4% 醋酸 钠 溶液 制备 的 硅 
i G Wm ERRAR, AARM- -E R-k 
(10: 7: 1: DJÆF A, EF: Ah BF or ATE H MR 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 爷 音 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 条 闹 ; 在 与 盐酸 小 
语 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,紫外 光 下 显 相 同 的 黄色 荧 
HRH. 


安 冒 牛黄 九 


(D BU 1. 5g, 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 5ml, 超 声 处 理 15 分 
b IOS ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 蚊 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105 C fn 3 ze PE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 试 验 ， 
加 环 已 烷 0. 5ml, 缓 缓 加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 约 2.5 小 时 , 放 
置 30 分 钟 后 , 取 环 己 烷 液 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 磨 香 酮 对 照 
品 ;加 环 已 烷 制 成 每 m 2.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 茶 基 (50%) 甲 基 硅 酮 
(OV-17) 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 9%, 柱 长 为 2m, 柱 温 为 
210'C 。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 适量 , 注 人 气相 色 
谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

【检查 〗 AZER 取 重 量 差异 项 下 本 品 , 剪 碎 , 取 
lg, 加 入 等 量 硅 藻 土 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 提取 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ou. 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -醋酸 -甲醇 
(20:25:2: 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 2 次 ,取出 ,了 晾 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

酸 不 溶性 灰分 取 本 品 1g, 金 衣 丸 除去 金 衣 , 剪 碎 ,精密 
称 定 ,依法 (通则 2302) 检 查 ,不 得 过 1.0%%。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 BAZ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 ( 避 光 操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UZRLAR AOS : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氯 甲 烷 制 成 每 lml 含 15pg BITE. BUTS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 本 品 ,前 碎 , 取 约 
4g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 硅 藻 土 适 量 ( 约 为 取样 量 的 2 倍 ) , 充 
分 混 匀 后 人 研 细 , 取 粉 末 适 量 ( 相 当 于 本 品 30mg) ,精密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 10% 草 酸 溶 液 ( 含 0.15% 十 六 烷 基 三 甲 
基 握 化 铵 )10ml, 密 塞 , 涡 旋 混 名, 精密 加 入 水 饱和 的 二 握 甲 
Jo 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 混 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 
53kHz, 水 温 25 一 35C)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 
的 二 氯 甲 烧 补 足 减 失 的 重量 , 摇 义 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
4000 $2) ,分 取 二 氯 甲 烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 


e 879 。 


安 官 牛黄 散 
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注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 牛黄 以 胆 红 素 (Cs Hao Na O0 GF OUS C123 
不 得 少 于 9.3mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 18.5mg。 

mo RE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEAN; EA Z5 Bài 29 Yet 82348 A, 以 0.05mol/L ER ZA H 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
278nm。 理 论 板 数 按 黄 等 车 计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) ” 流动 相 A(%) ”流动 相 BC%) 
0 一 5 21 79 


5~15 33 mE 


x 品 溶液 的 制备 BOHEXERUE indt 
uniá E ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml x 
ZET lOng 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 丸 , 剪 碎 , 取 约 0. 45g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 350 允 ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Ak dh EJUS E S A4 COS His Oui. G4 CDI 
得 少 于 5. 0mg , [规格 (2)] 不 得 少 于 10. 0mg; 含 黄连 以 盐酸 小 
AE (Co Hi; NO, * HCD 计 ,[ 规 格 (1)J 不 得 少 于 2. 3mg,[ 规 
格 (2)] 不 得 少 于 4. 5mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 


mt. Jj BERE HE 
TA Ë 20ug, 盐酸 小 


URR SS. 


包 BARA TS T8 P A E E SLE De. Bot R De .中 毒性 脑 
病 、 脑 出 血 .败血症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 丸 [ 规 格 (1)J 或 一 次 1 JL 
[规格 (2)]; 小 儿 三 岁 以 内 一 次 1/2 JL GU FR COO 9X — 3X. 1/4 
妃 [ 规 格 (2)], 四 至 六 岁 一 次 1 丸 [ 规 格 (1)J 或 一 次 1/2 丸 [ 规 
格 (2)] ,一 日 1 次 ;或 遵 医嘱 。 

GEZI 孕妇 慎 用 。 

[3&3 (1) 每 九重 1. 5g (2) 每 九重 3g 


【贮藏 〗 密封 。 


Angong Niuhuang San 


[4h75] 牛黄 100g 水 和 牛角 浓缩 粉 200g 
AILE 25g 珍珠 50g 
朱砂 100g 雄黄 100g 
黄连 100g 黄 共 100g 
HeT 100g 郁 金 100g 


e 880 。 


冰片 25g 

LAGI 以 上 十 一 味 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ; 朱 砂 、 
雄黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;黄连 、 黄 苓 、 析 子 、 郁 金粉 碎 成 细 粉 ， 
将 牛黄 \ 水 牛角 浓缩 粉 .人 工 廉 香 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉 未 要 
研 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 
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Ro 

[2213 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : D A A 
色 或 灰 黄色 , 稍 具 光泽 ,表面 有 灰 柠 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规则 
纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 )。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透 
HH ,有 交 洋 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 )。 不 规则 细小 颗粒 
暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 上 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 
或 术 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 纤 维 东 鲜 黄 色 , 辟 稍 厚 , 纹 孔明 
显 ; 石 细胞 鲜 黄 色 ( 黄 连 ) 。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 
沟 细 ( 黄 邻 )。 果 皮 含 晶 石 细胞 类 圆 形 或 多 和 角形 ,直径 17~ 
壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 ( 杖 子 ) 。 糊 化 淀粉 粒 团 块 
几乎 无 色 ( 郁 金 ) 。 

(2) 取 本 品 2g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲烷 - 冰 栈 酸 (2 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙 醇 溶液 ,在 105" C 加热 约 
10 分 钟 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 并 点 。 

(3) 取 盐酸 小 辟 碱 对 照 品 、 黄 劳 苷 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 制 
成 每 m ERRER 0.2mg 的 溶液 和 每 1ml X EH 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 ZO ul K ER 
两 种 对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 4% 醋酸 钠 溶液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(10:7:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ,分 别 在 日 光 和 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， Tr 5g wa 7S Hor HE 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 条 斑 ; 在 与 盐酸 小 
辟 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,紫外 光 下 显 相同 的 黄色 殉 光 
AR PE. 

(4) 取 本 品 1g, 加 乙酸 乙 酯 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 ， 
离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 庄 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
MT , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ;, 显 相同 闫 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 试 验 , 加 
环 己 烷 0.5ml.2 o aT 并 保持 微 沸 约 2. 5 小 时 , 放 

E 30 4r 905 SOR Gb di TE 2 Dex is E VL. 260 a Er E 
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对 照 品 , 加 环 已 烷 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521)» TA US. A E d C50 02 
甲 基 硅 酮 (OV-17) 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 9% , 柱 长 为 2m， 
柱 温 为 210C 。 分 别 吸 取 对 照 品 洲 液 和 供 试 品 溶液 适量 ， 


注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 
保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 
[ib] AASER MAd 0. 1g, 加 乙醇 20ml, 加 热 


回流 提取 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 取 猪 去 
氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 - 酷 酸 -甲醇 (20 : 25: 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 
2 次, 取出, 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C Jn 8 E E 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
不 得 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 
(SENEI 黄 苓 ”黄连 Hi Beg GB 
0512) 测 定 。 | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EA. RED YES 3B. A, 以 0.05mol/L HRA% 
液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
278nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 计算 应 不 低 于 6000, 


流动 相 ACAD 流动 相 BCA) 
0~5 21 79 


DD 33 67 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 和 盐酸 小 玄 碱 对 照 


H 

品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml Em) 205g 和 盐酸 
ARES 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0.25g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 
XE EE E ,超声 处 理 ( 功 率 350W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EES UES H CCa Hi Ou ) 计 ,不 得 少 于 
6. 0mg; 含 黄连 以 盐酸 小 诡 碱 (CC Hi; NO, * HCD 计 , 不 得 少 
SA Img 

[3)BEE zB WARE HENS. MATAR WAD 
Eo T AR (PE EE P A E E A 26 R n P S E 
病 、 脑 出 血 、 败 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1. 68g, 一 日 1 次 ;小 儿 三 岁 
以 内 一 次 0. 4g, 四 至 六 岁 一 次 0. 8g, 一 日 1 次 ;或 遵 医嘱 。 

注意 孕妇 慎 用 。 

〖 规 格 〗 每 瓶装 1. 6g 

KÈRI 密封 。 


安 官 降 压 丸 

[4h753 郁 金 100g 黄连 100g 

He F 100g Bi 80g 

KPR 20g 珍珠 母 50g 

9i R 80g HAJ 80g 

党 参 150g 麦 冬 80g 

醋 五 味 子 40g 川 营 80g 

人 工 牛 黄 100g ”水 牛角 浓缩 粉 100g 


冰片 25g 

KEGI 以 上 十 五 味 , 除 人 工 牛黄 、 水 牛角 浓缩 粉 、 冰 片 
外 ,其 余 郁 金 等 十 二 味 粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 、 水 牛角 浓缩 
粉 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 
炼 蜜 100— 110g, fil XX S£ JL , BI fS 

ERI 本 品 为 棕 褐 色 的 大 密 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 。 

鉴别 A (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : REE mA M 
类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17~~31um, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 
MOAT). WR ZPSTEDA E OG RE EF, ILAA), £f 
维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂纹 ,两 端 断 裂 成 蝇 状 或 较 平 
截 ( 黄 工 )。 草 酸 钙 艇 唱 直 径 18~32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ， 
常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 石 细胞 类 
斜 方形 或 多 角形 ,一 端 稍 尖 , 壁 较 厚 , 纹 孔 稀 疏 ( 党 参 ) 。 种 皮 
石 细胞 呈 淡 黄色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 
细密 , 胞 腔 内 含 暗 棕色 物 ( 醋 五 味 子 )。 不 规则 碎片 灰白 色 或 
淡 灰 黄色 , 稍 具 光泽 ,表面 有 灰 棕 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规则 纵 
长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 ) 。 

(2) 取 本 品 9g. BU PE JI Z BE 20ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0.1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 
成 每 lml 含 lims 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 tyl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 
尽 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 注 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 
7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 的 硫酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365mm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
€, E] e 2G DE o 

(4) 取 冰片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml d lmg 的 溶液 E 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 


e 881 。 


安神 补 心 丸 


(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 Ad 及 上 述 对 照 品 溶液 2y1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 逐 干 , 喷 以 5% 的 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C An dA 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

45) 取 黄 今 背 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul KERNE mA 3pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% = CILE GER IR 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

GAEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

pi 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 "ep 
Ts W; U Z R8I-0. 19S BERE TR YN (15 : 85) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40 C REWERA 238nm. iC E EUROS Y B EYE EE M AST 
5-800045 

Xd BR GnGAGÉHJ S er PETEN Rn dé d ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 30ug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 浩 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 驴 碎 , 取 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m E ALE HeT A Ae T Ë CC Ha O10) 计 ,不 得 少 
T 30mg, 

功能 与 主治 〗 ARAR, FIAMH. RDOTOGTEH ECCE 
火 上 炎 所 致 的 胶 雷 , 症 见 头 法. 目眩 .心烦 、 目 赤 、 口 苛 、 耳 鸣 耳 
登 ; 高 血压 病 见 上 述 证 候 者 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 
【注意 孕妇 慎 用 ;无 高 血压 症状 时 停 服 或 遵 医嘱 。 
每 丸 重 3g 
密封 。 


zz 8 4 XL 


Anshen Buxin Wan 


丹参 300g HRT GÉ2150g 
AAW 100g Ty 560g 


CES 


以 上 四 味 AFS ERT. OAMARU A -5 
合 制 丸 ,干燥 , 打 光 或 包 糖 衣 , 即 得 。 


* 882 。 


3x fRUBE TR 


性状 本 品 为 棕 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 或 为 包 糖 衣 的 浓缩 
水 丸 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐色 ; 味 深 、 微 酸 。 

[3303 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 具 缘 纹 孔 导管 直 
径 29~48um, 具 缘 纹 孔 细 密 ( 丹 参 )。 种 皮 表 皮 石 细胞 淡 黄 棕 
色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 ,了 筷 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕色 物 ( 五 
味 子 ) 。 油 细胞 圆 形 ,直径 约 50pm, 含 黄色 或 黄 棕 色 油 状 物 
C8 EH RD. 

(2) 取 本 品 4g, 研 碎 , 加 石油 栈 (30 一 60C)20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 漆 加 石油 醚 (30 一 60C )0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 A 对 照 品 , 加 石油 醚 (30 一 
60C) 制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10ml、 对照 药材 

溶液 和 对 照 品 溶液 各 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

63) 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 石油 酶 (人 (30 一 60C) 制 成 每 
lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 深 
液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
《30 一 60C )- 甲 酸 乙 栈 -甲酸 (15:5:1) 的 上 层 溶 液 为 展 

开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4g, 研 碎 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 100 m1. 2:5 03 C 
集 馏 出 液 50ml, 用 石油 醚 (60 — 90 CÓ Jig $8 HE C 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取石 曹 猜 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 
20p1、 对 照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅 股 G EE AR EDU 
油 醚 (60 一 907C )- 乙 酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 以 碘 蒸 气 际 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 丹参 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适 用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEATH; LA FB R- ZZ, fiii - FH Re -7K (30 : : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 

定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 90ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 丸 ( 糖 衣 丸 除去 糖衣 ), 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 7525 甲醇 
25ml 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 140W, 频 率 42kHz) 30 分 
Th , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
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过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Hz Ox ) 计 ,不 得 少 
本 

ERF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 丸 ( 糖 衣 丸 除去 糖衣 ) , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cas Ha O;) 计 ,不 得 少 
于 70ng。 

功能 与 主治 〗 养 心安 神 。 用 于 心血 不 足 . 虚 火 内 扰 所 
MAROF RIR kH, 

《用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 15 丸 ,一 日 3 次 。 

CEEI 孕妇 慎 用 。 

〖 规格 〗 每 15 丸 重 2g 

CI EEG 密封 。 


p 


H: 安神 襄 质 量 标 准 Maux 
安 神 Ẹ 
[处 方 ] 合欢 皮 300g A ££-T- 300g 
墨 旱 莲 300g 1 5E 500g 
地 黄 200g 珍珠 母 2000g 
女 贞 子 ( 蒸 )400g | 


CEU ED 以 上 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.21 
(80—85'CO RI TÉ S, R4. 
[性 状 ] — ZR dh DR RC C DO ECRIRE DR DL 
【鉴别 ] (DRAM 10g, 加 水 20ml, 搅 匀 ,加 乙酸 乙 酯 提 
取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 深 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 首 乌 蕨 对 照 药 材 0.25g, 加 甲醇 
20m1, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
咨 解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G E ES E. LUA mM C30 — 60 C )- 甲 酸 乙 本 -甲酸 (15 : 5 : 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ROT WERT. Hm CLE nn ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 
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斑点 , 置 氨 蒸气 中 枝 后 ,斑点 变 为 红色 。 | 
《2) 取 本 品 5g, 加 水 20ml; 搅 匀 , 加 石油 醚 (30 — 60 C) 
30ml 振 摇 提取 , 弃 去 石油 醚 液 , 加 乙酸 乙 酶 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 乙酸 乙醚 液 , 藻 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 葛 丝 子 对 照 药 材 0.5g, 加 水 30ml, Rit d 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 2 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 阴干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
[检查 ] 相对 密度 应 为 1.11 一 1.25( 通 则 0601), 
[制剂 ] 安神 补 心 丸 ,安神 补 心 颗粒 
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处方 〗 丹参 508g TT GE 254g 
4 & 170g 安神 请 949g 

〖 制 法 〗 以 上 四 味 , 石 营 薄 粉碎 成 细 粉 ,备用 ;有 丹参酮 了 巴 
碎 断 ,与 五 味 子 加 5 倍 量 乙醇 ,加 热 回 流 提 取 1. 5 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,提取 液 备用 ;药酒 加 水 前 者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 
与 上 述 提取 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 (55 — 60C) f 
膏 SEDE C SSMCBRIRA] STAR OE E LACE EGRE RUD , 混 匀 , 制 
By (IIR T C50 — 60€) , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 微 苦 、 酸 。 

LESI (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 维 管束 及 维 管束 
精 纤 维 周围 细胞 中 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 量 纤维 ; 薄 壁 组 织 中 散 
有 类 圆 形 的 油 细胞 ,直径 约 50pm, 含 黄色 或 黄 棕 色 的 油状 物 


Ca EBD. 


(2) BU dà 10g, E ZR ELE TE ES C30 — 60 C2 80m , 超声 处 
E 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 石油 醚 (30~ 
60'C)2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 1g， 
加 石油 醚 (30 一 60C )10ml, 自 “超声 处 理 30 分 钟 ?起 ,依法 制 


成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 丹 参 酮 [对 照 品 ,加 石油 醚 (30 一 


60C ) 制 成 每 lml E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 凡 \ 对照 药 材 
溶液 lOnl xp ES Sh RR 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 | 

(D BUR ih 5g, 研 细 , 置 圆 底 贷 瓶 中 ,加 水 100 ml, Z& TR , uic 
集 馏 出 液 50 ml, 用 石油 醚 (60 — 9000 D EE XC 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 瓷 液 。 男 取石 营 薄 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 


e 883 * 


安神 补 脑 液 


中 国药 典 2015 年 版 


Wk 10~20pl、 对 照 药 材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脉 干 , 以 碘 燕 气 枯 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 石 
i BE C30—60'C) 30m] 振 摇 提 取 , 弃 去 石油 醚 提取 液 , 水 液 用 
乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 深 
RI CT RAMEE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 英 丝 
子 对 照 药材 0. 5g ,加 水 30ml, JE 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 自 <“ 滤 
液 用 石油 醚 (30 一 60'C)30ml” 起 , 同 法制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 S~ 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(20:2: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙 
酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液。 另 取 首 乌 芯 
对 照 药材 0. 25g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 Sub 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~ 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 氨 蒜 
气 中 二 后 ,斑点 变 成 红色 ， | 


EI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

含量 测定 〗 丹参 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -1% 甲 酸 溶液 (20: 80) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 渡 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 76 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Hi Os ) 计 ,不 得 少 
于 12.0mg。 

五 昧 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


* 884 o 


为 填充 剂 UZR- (34. : 66) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm 。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ; 
定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 150 双 ,频率 40kHz) 30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha O07 ) 计 ,不 得 少 
于 0.34mg., 

功能 与 主治 〗 养 心安 神 。 用 于 心血 不 足 . 虚火 内 扰 所 
Si Pp ER ACRI ARH, 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

UE) 孕妇 慎 用 。 

规格 〗 每 袋 闭 1. 5g 

[CREE 密封 , 置 阴 凑 干燥 处 。 

注 : 安 神 膏 质 量 标准 见 安神 补 心 丸 附 项 ， 


量 , 精 密 称 


Anshen Bunao Ye 


[45] JE 制 何首乌 
EX T3 
甘草 KE 
维生素 B， 


KADI 以 上 七 味 , 干 姜 提 取 挥 发 油 , 药 渣 与 制 何首乌 、 
淫 羊 蔓 ,大 率 、 甘 草 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 适量 ,加 3 倍 量 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 。 将 错 苔 加 水 剖 
者 五 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 ,加 蜂蜡 , 静 置 至 蜡 层 完全 凝固 
后 除去 蜡 层 , 抽 滤 ,加 乙醇 使 醇 含 量 达 80%% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 
回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 75% , 静 置 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,加 水 和 乙醇 调节 浓度 ( 含 醇 量 为 20% 一 
30940 。 将 上 述 药 液 . 鹿 昔 提取 液 及 单 糖浆 或 蔗糖 水 浴 液 ( 合 
蔗糖 180g) 或 果 葡 糖浆 300g 混 匀 ,加 和 和 干 姜 挥发 油 、 维 生 素 
B, 、. 葵 甲 酸 、 苯 甲酸 钠 、 羟 茶 乙 酯 ,搅拌 均匀 , 静 置 , 滤 过 ,加 水 
至 1000ml,1R 5 , BI 43. 

DERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄 色 的 液体 ; 气 芳香 , 味 甜 、 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 5ml, 加 氧 氧化 钠 试 液 2. 5ml、 铁 所 
化 钾 试 液 0. 5ml 与 正 丁 醇 5ml, 强烈 振 摇 2 分 钟 ,放置 使 分 
E ,溶液 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 观察 , 正 丁 醇 层 显 蓝 色 获 论 ， 
加 酸 使 成 酸性 , 交 光 即 消失 ,再 加 碱 使 成 碱 性 , 交 光 又 显 出 。 

(2) 取 本 品 30ml, 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 取水 


中 国药 典 2015 年 版 


安神 宝 颗粒 


液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
醇 提 取 液 , 莹 和 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 何 首 乌 对 照 药 材 0.25g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 3ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 2,3,5,4- 
四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-68-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3pl. 分别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -甲醇 (6 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 肪 干 , 喷 以 磷 钼 酸 硫 酸 溶 液 ( 取 磷 钼 酸 2g, 加 水 20ml 使 溶 
解 , 再 缓 缓 加 入 硫酸 30ml, 播 匀 ), 稍 加 热 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
PE A. 

eE] pH 应 为 3.0 一 5.0( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 EFE KANAMA GE 0512) 


测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 幕 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 慕 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 液 用 乙酸 乙 酯 提取 5 K, 
每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 
oml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $553 , 滤 过 , 取 续 滤液 BITS. 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 晶 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ou 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 | 

本 品 每 1ml $ EE SE LEE GE SE EE (Css Ha! Oi ) 计 ,不 得 少 
T 30g. 

维生素 B. 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EA Z, E -0. 013mol/L WÉ ER ek CHI BEER JA 5 pH 值 至 
29. 2) Co : 950 A Tit S1 TB s DL ER 29 Sk 2r 9j 0. 20. 4ml ; FH 2& E 26 
散射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 维生素 B. 峰 计 算 应 不 低 
3 25005 

对 照 品 溶液 的 制备 REER B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 水 制 成 每 1ml g 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 25ml, 用 乙酸 乙 酯 振 
EER 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 溶液 置 水 浴 中 挥 
去 乙酸 乙 酯 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5nl、15nl 与 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 | 

本 品 含 维生素 B; (Ci; Hi; CINOS * HC1) 应 为 标示 量 的 
80.0%~120.0%。 

【功能 与 主治 〗 生 精 补 髓 , 益 气 养 血 , 强 脑 安神 。 用 于 肾 


精 不 足 . ^X If. PP c T S 3E REL UJ Loos IER STR ZR 3E 88 WE 
见 上 述 证 候 者 。 
区 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 
〖 规格 〗 (1) 每 支 装 10ml( 含 维生素 B, 5mg) 
装 100ml( 含 维生素 B 50mg) 
【贮藏 〗 密封 。 


(2) 每 瓶 
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BERK 

LEGI 以 上 三 味 ,将 炒 酸 束 仁 粉碎 成 粗 粉 ,加 入 枸杞 
T .有 玄 合 欢 , 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ， 
加 入 适量 的 其 糖 和 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1400g, 即 得 。 
或 滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 甜菊 素 6g 及 适量 的 糊 精 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 1000g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

【性状 〗 本 品 为 标 黄 色 的 颗粒 ,或 为 棕色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 ( 无 蔗糖 ); 味 甜 . 微 酸 。 

鉴别 | (1) 取 本 品 28g 或 20g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
60ml ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 20ml f YR 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 
液 HAAR 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 洗 涤 液 ,再 用 水 洗 
WR 2 次 ,每 次 40ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 水 
Sml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 0. 9cm, 柱 高 
为 10cm) ,用 水 40ml 和 40% 乙 醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 
用 乙醇 50ml Dt Bi . c 4E Ut eR. 2T s 3X EIL FP BS 1ml 使 溶 
ft EREA mE. ARRELET A、B 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 2ul\ 供 试 品 溶液 
5 一 101 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 
水 (4:1:5) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 RN, Mh, EF, A 
5% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 14g 或 10g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 40ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0.5ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 枸 杞 子 对照 药 材 0. 5g, 加 水 35ml, 煮沸 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 15ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ， 
浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10p1l、 对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 
20 : 0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 严 光 斑点 。 

REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


枸杞 子 
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〖 正 丁 醇 提取 物 〗 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
8g 或 5. 6g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
BE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 70C 水 浴 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml,z2& TF , 残 漆 加 水 20ml, 微 热合 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 
醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 15ml 洗涤 1 次 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 置 已 干燥 至 恒 
重 的 蒸发 了 中 , 燕 干 , 置 105C 干 燥 3 小 时 , 移 置 干燥 器 中 , 冷 
却 30 分 钟 ,迅速 精密 称 定 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 正 丁 醇 提 取 物 不 得 少 于 90mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 补肾 益 精 , 养 心安 神 。 用 于 失眠 健忘 ， 
学 耳鸣 , 腰 膝 酸软 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 ,一 日 3 X. 


【规格 DERE 14g (2) 每 袋 装 10g( 无 蔗糖 ) —- 
〖 贮藏 〗 密封 。 
Anshen Jiaonang 
[4753 HWRE 40g JUI ES 47g 
知 母 112g FZ 92g 
制 何首乌 32g TERT 97g 
丹参 130g fk 97g 


〖 制 法 〗 以 上 八 味 , 酸 素 仁 .五 味 子 粉碎 成 细 粉 ;其 余 川 
25 A5 A Ek ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 
NUR , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 ,低温 干燥 ,粉碎 ,与 上 述 粉 末 混 
匀 , 制 粒 , 装 入 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 | 

ERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 显 
粒 ; 气 清香 , 味 淡 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 20 粒 内 容 物 , 研 细 ,加 三 氧 甲烷 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , DE REUTERS JE CP 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 
成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅 
BE GF,。 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 : 5 ; 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 紫 外 光 
条 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 晶 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 川 营 对 照 药 材 lg, 加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 三 氧 甲 烷 lml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 
照 药 材 溶液 及 [鉴别 1(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ， 
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中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
斑点 。 | 


检查 pA B SEL TA RATA E O8 BU 
0103) 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» JU XE 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (58 : 42) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm， 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 3000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氯 甲 
bt BEC: 1) 混 合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 25kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 
氧 甲 烷 -甲醇 (2 : 1) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 E 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ， 

本 品 每 粒 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Ca Hi 0;) 计 ,不 得 少 
FT 020mg; n» 

〖 功 能 与 主治 〗 补血 滋 阴 , 养 心 安神 。 用 于 阴 血 不 足 , 失 
眠 多 梦 ,心性 不 宁 , 五 心烦 热 , 盗 秆 耳鸣， ai, 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 

[PE S. 


Annao Wan 


猪 胆 粉 200g 


LAI 人 工 牛 黄 15g 
朱砂 55g 冰片 35g 
水 牛角 浓缩 粉 200g ”珍珠 50g 
3; 150g 黄连 150g 
HEF 150g 雄黄 95g 
郁 金 150g ^H 120g 
«bs 65g 珍珠 母 80g 


uif log 

〖 制 法 〗 以 上 十 五 味 , 除 人 工 牛 黄 、 猪 胆 粉 .水 牛角 浓缩 
粉 .冰片 .薄荷 脑 外 ,朱砂 .雄黄 BUG .珍珠 分 别 水 飞 成 极 细 
粉 ,其 余 黄 连 等 六 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 上 述 人 工 牛 黄 等 五 味 研 
细 , 与 上 述 药 粉 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g X R Hn dk EE 70 一 
100g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DEI 本 品 为 红 棕 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 芳香 , 味 
苗 、 凉 。 
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LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 细小 颗粒 
瞳 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 瞳 黑色 ( 朱 砂 ) 。 不 规则 碎片 灰白 色 或 
浅 灰 黄色 , 稍 具 光 泽 , 表 面 有 灰 棕色 色 妈 颗粒 ,并 有 不 规则 纵 
长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 )。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 ， 
有 光泽 ,有 时 可 见 细 密 波状 纹理 (珍珠 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 
JE BEER fL1S 2 GRO. ETHER SER CL, ETHER, DC LU] 
黄连 )。 种 上 肥 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 多 和 角 
形 \ 长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红 色 
〈( 顶 子 ) 。 不 规则 雁 块 金黄 色 或 橙 黄色, 有 光泽 (雄黄 )。 糊 化 
淀粉 粒 团 块 几 乎 无 色 ( 郁 金 ) 。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 
纹理 ( 石 齐 ) 。 不 规则 小 颗粒 黑 神 色 ( 燃 赭石 )。 

(2) 取 本 品 3g, BS TUE JL E SR E 2g; 人 研 匀 ,加 乙醇 20ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 
品 `. 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 洲 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 
辛 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 ; 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
TO HEEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照旧 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 1 小时, 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 50mg， 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 盐 唆 小 玄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 
的 深 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 05020 试验， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10:7 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 o G 
6E. 

(4) 取 本 品 3g, BR, IERE 1g 015] H ZZ B 20ml 超 
声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 FRlETEG LERJmNOE S 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 节 干 ,残渣 加 甲醇 
3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl1,; 分 别 点 于 同一 
Wi: G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 : $0.5) 
为 展开 剂 , 展 开 , CHR. CE mA 10 26 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORE m 3g, 剪 碎 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml & 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 
胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蜡 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


〖 检查 〗 ZAKI 取 本 品 适量 , 剪 碎 , 精 密 称 取 
2. 4g, 加 稀 盐酸 20ml, 不 断 搅拌 40 分 钟 , 滤 过 ,残渣 用 稀 盐 酸 
洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅拌 10 分 钟 。 洗 液 与 滤液 合并 , 置 
500ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 $553. T8 85 EC 2ml, 加 盐酸 5ml 
与 水 21ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 所 显 砷 斑 
颜色 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 HP-INNOWax 毛细 管 柱 
( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm REE XJ 0. 25umO ; 程序 升 
温 :初始 温度 为 150C ,保持 4 分 钟 , 以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 
至 200'C ; 进 样 口 温度 为 240C ,检测 器 温度 为 240'C 。 理 论 板 
数 按 丁 香 酚 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

校正 因子 测定 ” 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 冰 片 
对 照 品 20mg, 18 fur Hi XS Bn 10mg, 精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 
FP JI EVER TR VRCUR TEE 2T PRCRE 28 200 E , 摇 匀 ,吸取 lpl1, 注 入 气相 
色谱 仪 , 计 算 校 正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 小 蜜 丸 6g, 剪 碎 ,精密 称 定 ; 或 取 重 量 差 
ED P RIKE JL, BIR, EC 6g, 精 密 称 定 , 加 硅 藻 土 6g, 研 匀 
后 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
15ml 与 水 lml, 密 蹇 , 摇 匀 , 称 定 重 量 , 漫 涡 过 夜 ,再 称 定 重 
量 , 用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,吸取 Lal SE ACA 
相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zi E UK Fr CCo His OD), E ILE 1g 不 得 少 于 9. 0mg; 
大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 24. 0mg; 含 薄荷 脑 (Cio Ho» O) 7) 8E JL 
每 lg 不 得 少 于 3. 0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 9. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 醒 脑 安神 , 霓 痰 开窍 ,镇 惊 炸 
风 。 用 于 高 热 神 民 ,烦躁 诡 语 , 抽 摘 惊厥 ,中 风 穿 闭 , 头 痛 胶 
学 ;高 血压 . 脑 中 风 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 密 丸 一 次 3 ~ 6g, X € JU— 
1—2 丸 ,一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 或 遵 医嘱 。 

LEEI 按 医嘱 服用 。 

〖 规格 〗 (1) 小 蜜 丸 每 11 丸 重 3g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


(2) 大 蜜 丸 每 丸 重 3g 


Daochi Wan 
KAFI ÆW 120g 黄连 60g 
HE T C ESEP120g 木 通 60g 
玄 参 120g 天 花粉 120g 
JR^j 60g 大 黄 60g 
黄 今 120g 滑石 120g 


KENZI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 租 155]. 8 100g 粉 


e 887 。 


KH Tu ELO 
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末 加 炼 密 50 一 60g 及 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 


PRE 120 一 140g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黑 神 色 的 水 密 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甘 . 昔 。 

(Sal 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 复 粒 由 
2 一 14 分 粒 组 成 , 常 由 一 个 大 的 盔 帆 状 分 粒 与 几 个 小 分 粒 复 
合 ( 天 花粉 ) 。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 
不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 94um( 玄 参 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 
淡 标 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , RE 
厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 桩 子 )。 纤 维 东 鲜 黄 色 , 壁 
稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 
ORA. 。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交 错 , 纤 维 短 权 形 ( 连 疙 )。 
草酸 钙 簇 唱 大 ,直径 60~140km( 大 黄 ) 。 

《2) 取 本 品 3g .ZK E ALT 29 SX, JL 99 WE. JL RE E E lg. 
VF 5] . Ji FEE 10ml, 791€ 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
1mjl, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 50mg, 加 甲醇 5ml 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12: 6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 东 气 预 饱和 的 展开 饶 内 , 展 
开 , 取 出 ,有 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谐 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 3g. 27K Æ GL E E SX AKE JU 88 V TL E E E 1g， 
9r 5J . Jin FR BS 10ml, 密 塞 , 冷 漫 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 取 滤 
液 5ml.2& T ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,加 盐酸 0.5ml, 置 水 洽 上 
加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 15ml 分 2 次 提取 ,合并 乙醚 
ERA RT ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4yl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERE, AA ii E C30 — 60 C5- H8 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 
于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 芋 气 中 带 
后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 -0. 05mol/L RR AA R WA G : 500 (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 至 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 
峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 HU ER SERO RR xs im TH DR 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 水 蜜 丸 人 研 
细 或 大 蜜 丸 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 1.0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 25ml, 称 定 重量 ， 


。 888 * 


85 人 水 浴 中 加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -四 
BEI: 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 涂 液 各 ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄连 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Hir NO, * HCD Hs ak Æ 
ILE lg 不 得 少 于 1. 5mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 0msg。 

【功能 与 主治 〗 清热 演 火 ,利尿 通 便 。 用 于 火热 内 盛 所 
致 的 口 百 生 疮 ,咽喉 疼痛 .心胸 烦 热 ,小 便 短 赤 、 大 便秘 结 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 2g, 大 蜜 丸 一 次 
1 九 , 一 日 2 次 ;周岁 以 内 小 儿 酌 减 。 

〖 规格 〗 (1) 水 蜜 丸 每 10 粒 重 1g (DKEA FAL 
重 3g 

CIE) 密封 。 
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〖 处方 〗 EAA 480g( 或 干 品 120g) 
鲜 凤 仙 透 骨 草 40g( 或 干 品 10g) 


生 川 马 20g 桂 术 20g 
大 黄 20g 2 208 
生 草 乌 20g 生 附 子 20g 
HÈ 20g (HÆ 20g 
IRAJ 20g HTE 20g 
Fx 20g 日 及 20g 
JI # 10g Zr 10g 
防风 10g jr 10g 
五 灵 脂 10g KRE 10g 
Etg 10g 陈皮 10g 
肉桂 20g 乳香 20g 
没 药 20g 苏 合 香 40g 
人 工 魔 香 10g 


LAEI 以 上 二 十 七 味 , 除 苏 合 香 外 ,人 工 魔 香 研 细 , 肉 
桂 、 乳 香 . 没 药粉 碎 成 细 粉 ,与 人 工 廊 香 配 研 , 过 筛 , 混 匀 。 
其 余 牛 蓉 草 等 二 十 二 味 , 酌 予 碎 断 , 与 食用 植物 油 2400g 
同 置 锅 内 炸 枯 ,去 渣 , 滤 过 , 炼 至 滴水 成 珠 ; 另 取 红 和 
750 一 1050g, 加 入 油 内 , 搅 匀 , 收 高 ,将 谊 漫 泡 于 水 中 。 取 
请 ,用 文火 熔化 后 ,加 入 苏 合 香 及 上 述 粉 未 , 搅 匀 ,分 挫 于 
纸 上 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 摊 于 纸 上 的 黑 襄 药 。 

El 应 符合 总 药 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0186. 

〖 功 能 与 主治 〗 温 阳 化 湿 , 消 肿 散 结 。 用 于 脾 肾 阳 虚 、 痰 
PEE 28 Br Sic DR ES R d SET RU. 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 ,加 温 软 化 , 贴 于 患处 。 
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〖 规 格 〗 每 张 净重 (1)1.5g (2)3g (3)6g (49g 
LERI 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


| SARNAU 
Yinxu Weitong Keli 


[451 北 沙 参 EA 
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zie 


LAEI 以 上 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 3 倍 量 
乙醇 , 挠 匀 , 静 置 ; 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 
1.2260 0O WRR; RE SE 1 份 , 蕊 糖 2 份 , 糊 精 0.8 份 ， 
制 成 颗粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 淡 黄 棕色 至 黄 标 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 
MUE o 

LEa (1) 取 本 品 25g, 加 石油 醚 (30 一 60C)30ml, 3 
泡 1 小 时 , 弃 去 石油 醚 液 , 加 乙醇 50ml, 浸 泡 2 小 时 , 倾 取 上 
清 液 ,浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g， 
加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 ,浓缩 至 干 , 加 乙醇 5ml 搅拌 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 15p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (2 : 2 : 0.1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 110°C h 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

(2) UA 2g, HUK 10ml, 搅拌 使 溶解 ,加 2mol/L 盐酸 
溶液 2. Sml, 加热 回流 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,加 三 氯 甲 烷 5ml 
振 播 提 取 ,分 取 三 氯 甲 烷 层 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
HAZZI R 1g, 加 水 20ml, Ri 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 
2mol/ 工 盐酸 溶液 2. 5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2p1l, 对照 药材 溶液 
3 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
AAG: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
FRR ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 腑 -水 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 苟 药 背 峰 计算 应 不 低 于 4000， 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍药 此 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml & 25pg 的 溶液 , 即 得 。 


E; G8 2E JL 


供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , R 
约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 100ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)10 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

AMERA HAA A A H CC Hos Ou ) 计 ,不 得 少 于 
8. Omg. 

〖 功 能 与 主治 〗 FHER ,缓急 止痛 。 用 于 胃 阴 不 足 所 
AA R kkk OTER ARTIK; tE S R. IG TE TRE 
疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 和 伐 , 一 日 3 
【规格 FRR 10g 
贮藏 〗 密封 。 


x 


E4773 防风 50g Hr RS 25g 
薄荷 50g 麻黄 50g 
大 黄 50g 芒硝 50g 
Wü 25g 滑石 300g 
桔梗 100g 4 8 100g 
JE 50g 当归 50g 
HAJ 50g HA 100g 
连 负 50g 甘草 200g 
白术 ( 炒 )25g 


Kip ERO 以 上 十 七 味 ,滑石 粉碎 成 极 细 粉 ;其 余 防 风 等 十 
六 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 中 , 混 义 ,用 水 制 丸 ,干燥 ,用 滑石 粉 包 衣 ， 
打 光 ,干燥 , 即 得 。 或 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 
水 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 包 衣 或 不 包 衣 的 水 丸 , 丸 芯 颜 色 为 浅 棕 
色 至 黑 褐 色 ; 味 甘 、 咸 、 微 理 。 

〖 鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 油管 含 金 黄色 分 
泌 物 ,直径 约 30rm( 防 风 )。 花 莹 表皮 细胞 淡 黄 色 , 垂 周 壁 波 
状 弯曲 ( 荆 介 穗 )。 气 孔 特 异 , 保 卫 细 胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 
黄 )。 草 酸 钙 艇 唱 大 ,直径 60~140um( 大 黄 )。 不 规则 片 状 结 
MEE "HOL E OU CBGEO. SEER 53A dà ELTE 18 32um, T£ 
在 于 注 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 
(日 宁 )。 韦 反 纤维 痰 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 苓 )。 纤 维 
束 周 围 细 胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 草 酸 钙 针 量 
细小 ,长 10 一 32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 )。 果 
皮 含 唱 石 细胞 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17—3lum, EEJE , BL f 
内 含 草酸 钙 方 唱 ( 柑 子 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 
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TARGEM). 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 盐酸 溶液 (3->20)20ml, 混 匀 , 人 加 
三 氧 甲烷 40ml, 加热 回 流 1 小 时 ,分 取 三 所 甲烷 液 , 蒜 干 , 残 
潭 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 
0.5g, 加 盐酸 溶液 (3->20) 10ml, 混 匀 , 加 三 氧 甲 烷 20ml, É 
“加 热 回 流 1 小 时 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8ul, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 莱 层 板 上 ,以 甲苯 -甲酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 
(6:2:0.4:0.1:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展开, 取出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 王 点 ; 置 氨 燕 气 中 般 
后 ,日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
AART, RAMAK 20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 藻 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 柏 子 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
My ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 6pl 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
WE G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 1mol/L 氧 氧 化 钠 溶 液 
调节 pH füz 10, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
三 氯 甲烷 提取 液 , 低 温 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 麻 黄 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml € 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 


验 ,吸取 供 试 品 溶液 4 一 8 以 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 


5jl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氢 
试 液 (4:13:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 节 三 酮 试 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 3(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 4 一 8 E ROG] RR i 
溶液 ul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 展板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 3 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 
光斑 点 。 


LRE] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 〗 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, D 0. 2% 辜 酸 溶 液 为 流动 相 
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B, 按 下 表 进 行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 
苓 并 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 


0~30 44 56 
30~32 44->90 56-10 
32—45 90 10 
45~47 9044 10—56 


70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50ug ARW, BL 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0.5g, 精 密 称 
E ,精密 加 入 70%% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
240W ,频率 45kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 7096 p 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1081 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 黄 共 以 黄 芬 苷 (Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 于 


CEA 孕妇 慎 用 。 

〖 规格 〗 每 20 丸 重 1g 

CERE 密封 。 

处 方 〗》 防风 75.5g HITIA 37. 8g 
薄荷 75. 5g 麻黄 75. 5g 
KE 75. 5g 芒硝 75. 5g 
HEF 37. 8g 滑石 453g 
桔梗 151g AR 151g 
JI ZR 75. 5g 351 75:5g 
E75 75. 5g $i 151g 
XEXH 75. 5g 甘草 302g 


FIR Ob 537. 8g 
EE 以 上 十 七 味 , RAAR, J 340 RE 
PEA Vp i 12 hE R SE SUE EE 
用 ; 药 潭 与 其 余 大 黄 等 十 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 糊 精 适量 , 制 颗粒 ,干燥 , 顺 
人 和 人 上述 挥发 油 , 混 名, 密闭 24 小 时 , 制 成 1000g, 即 得 。 
DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甘 、 咸 、 


防风 通 圣 颗粒 


〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 1.5g, 研 细 , 置 增 塌 中 , 炽 灼 至 完全 
党 化 , 放 冷 ,残渣 加 水 5ml, 搅 拌 , 滤 过 。 取 滤液 2ml, 加 稀 醋 
酸 至 溶液 呈 中 性 后 ,加 乙醇 4 滴 , 加 醋酸 氧 铀 锌 试 液 iml, 即 
生成 黄色 沉淀 。 另 取 滤 液 2ml, 加 和 毛 化 钢 试 液 1 滴 , 即 生成 白 
色 沉 淀 , 沉 淀 在 盐酸 和 硝酸 中 均 不 溶解 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 河 用 水 20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 彰 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 GE GS PEE 241, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C Jn 
约 3 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ， 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
TRAR T ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 mol/L 氢 氧 化 钠 溶液 
调节 pH 值 至 10, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
EX LE IY KRR T IE E 2m 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml g 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 一 8 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 1 : 0. 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 BEF, DL B E E 108 C Jm dA E RE 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 人 研 细 ,加 盐酸 溶液 (3 一 20)10ml, 混 匀 , 加 
ZAF 30ml, 加热 回流 1 小 时 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 营 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 共 -甲酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (6 : 2: 0.4:0.1:1) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 橙黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氨 莱 气 中 重 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 梳 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
Sul or BR SS RE 2 分别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 

(ORE m 15g, 研 细 , 加 7% 硫 酸 乙 醇 溶液 -水 (1 : 3) 的 
混合 溶液 40ml, 加 热 回 流 3 小时, 放 冷 ,用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 


2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 水 30ml 洗涤 , 弃 去 
水 洗 液 ,三 氯 甲烷 液 用 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 滤 过 ,滤液 菩 
SEDI SEE SEE 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 乙醚 100ml, 加 热 回流 1 小时, 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、. 川 营 对 照 药材 各 0. 5g, 分 别 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 20p1、 对 照 药材 溶液 各 4ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G dE 
层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (9: DOS ETUR] E 
开 , 取 出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相间 颜色 的 荧光 斑点 。 

(8) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
乙酸 乙 酯 提取 液 ZEE ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
TAR. PREFE m IMPERARE mg img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1:1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 2% 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

(9) 取 本 品 1. 5g; 研 细 ,; 加 0.5mol/L 盐酸 溶液 5ml, 振 揪 
10 分 钟 ,离心 ,残渣 加 50%% 乙 醇 30ml, 用 碳酸 钠 溶 液 调 节 
pH 值 至 7, 加 热 回流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 , 葡 
iE Jn 5094 Z. BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 
照 药材 0. 3g, 辐 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105@ 加 


热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 


谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 
应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及 -1% 磷 酸 溶液 (6 : 94) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 207nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


« 891 。 


如 意 金 黄 散 


对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 10mg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 勺 。 精 密 
量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 , 用 流动 相 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 
1ml f zik E2 Jk EC. Sug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W, 频 率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,2g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 50% 甲 醇 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 
24ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 20ul, 注 
和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 伶 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。His NO。 HCD3T A 
得 少 于 0. 70mg。 

黄 苓 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4% 磷 酸 溶 液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 蝇 , 混 勺 , 取 还 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 AAMA 70% Z, BE 50ml, SR AE 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
人 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE AS ARS P CCa Hi On ) 计 ,不 得 少 于 
12. 0mg。 

人 功能 与 主治 解 表 通 里 ,清热 解毒 。 用 于 外 寒 内 热 , 表 
里 俱 实 , 亚 寒 壮 热 ,头痛 咽 干 ,小便 短 赤 ,大 便秘 结 , 疗 病 初 起 ， 
MEIE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 2 次 。 


【注意 孕妇 慎 用 。 

〖 规格 〗 每 袋 装 3g 

TERI 密封 。 

【处方 | 姜黄 160g XE 160g 
黄柏 160g 苍术 64g 
厚 机 64g 陈皮 64g 


。 892 * 


甘草 64g ^E BS E 64g 

白芷 160g 天 花粉 320g 

以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 勺 , 即 得 。 

本 品 为 黄色 至 金黄 色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 苦 、 


€ p 

CEIRI 
微 甘 。 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : SBRTSTE REA, 
直径 60 一 140pkm( 大 黄 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 在 于 薄 壁 组 织 
(陈皮 )。 草 酸 钙 针 晶 细小 ,长 10 32um , ZR ILU 3 35 3€ T 
壁 细 胞 中 (苍术 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 约 90nm( 生 天 
HE). EREE E ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 品 , 形 成品 纤维 ， 
含 品 细胞壁 木 化 增 厚 (黄柏 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 镍 
方 名 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 石 细胞 分 梳 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 厚 


朴 )。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 呈 六 角形 或 斜 


方形 ,排列 紧密 (天 花粉 ) 。 

(2) 取 本 品 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
W TREK 40ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 4ml, 水 浴 加 热 
30 分 钟 ,取出 ,迅速 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙醚 液 ET , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1o Zub Ar 
别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙黄 色 荧 光斑 点 , 置 所 蒸气 
中 午后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (120 目 ,5g, 内 径 为 
1. 5em) 上 ,用 无 水 乙醇 30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 Z T o RA M 
乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 
药材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 1ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 .盐酸 书 
马 汀 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 
种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 
醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12:3:6:3:1) 为 展开 剂 ,在 
氨 落 气 饱和 的 层 析 包 内 展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 莹 光 主 广 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
署 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 渡 
ART ,残渣 加 稀 盐 酸 溶液 40ml 使 溶解 ,用 三 氧 甲烷 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 , 用 2%% 氢 氧化 钠 溶液 振 
播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 和 氧 氧 化 钠 液 ,加 稀 盐 酸 溶 液 调 节 
pH 值 至 1 一 2, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 
所 甲烷 液 , 用 水 20ml 洗涤 ,三 氧 甲烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 
TART RAMPE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 10xl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 ,在 
氨 莱 气 饱 和 的 层 析 生 内 展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 ， 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 9g, 加 乙醇 50ml, 超声 处 理 30 4r gb. UE II. UE 
A TREM 25ml, 抄 拌 使 溶解 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 播 
提取 两 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 
两 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醇 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 燕 干 ” 起 , 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 
品 溶液 Oul 对照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 -甲酸 -水 (15 : 1: 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 一 个 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(6) 取 本 品 5g, 加 石油 醚 (60 — 90°C) 20ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药 材 1g, Hi A W W (60 ~ 90°C) 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 品 . 异 欧 
前 胡 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 蔬 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 醚 (3 : 2 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 葡 
光斑 点 。 0 0 

EEI 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 a 
为 填充 剂 ; 以 异 丙 醇 - 甲 醇 -0. 5 V6 BS Re TAL C25 : 19 : 56) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 430nm。 理 tt ee) 
于 4000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 冷 浸 1 小 时 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 ， 
即 得 。 | 
测定 法 人 
nm 测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜黄 以 姜黄 素 (Cs Ho Oe ) 计 ,不 得 少 
于 1.0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 热 毒 兰 灌 
肤 所 致 疮 疡 肿 痛 、 丹 毒 流 注 , 症 见 肌肤 红 、 肿 、 热 , 痛 , 亦 可 用 于 


跌 打 损伤 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 红 肿 , 烦 热 , 疼 痛 , 用 清茶 调 匣 ，; 
漫 肿 无 头 , 用 酷 或 和 瓯 酒 调 歼 , 亦 可 用 植物 油 或 蜂蜜 调 囊 。 
一 日 数 次 。 


〖 注意 〗 外 用 药 ,不 可 内 服 。 
【贮藏 】 密封 。 
S f XE a Ps 
| Ruyi Dingchuan Pian 

[4:757] 蛤 14g i| 38 0. 8g 
黄芪 45g 地 龙 45g 
WE 45g 党 参 45g 
将 杏仁 72g 日 果 45g 
TAXE 27g XA 36g 
南 五 味 子 ( 酒 蒸 )45g AA 36g 
Au 36g 百 部 18g 
枸杞 子 27g 熟地 黄 45g 
远志 18g ZU 18g 
洋 金 花 18g ^ €i 18g 
KEHF 45g 


LADI LL EF — BR SER dil 86 ER Ph sh T LEER ARE 
洋 金 花 、 石 膏 、 黄 芪 22. 5g、 炙 甘草 22. 5g "n 
Jn zK Bit — X «58 — dX 15 分 钟 , 第 二 次 10 分 钟 AAEH 
4 Hi Jb SE -- — ER Jc 3 A EIER EHE SRI ZK RU Rm 88 — IX 
3 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1.5 z NES RUE IBS UE URGE Eu 
仁 煎 液 合并 , 减 压 浓 缩 至 适量 ,加 入 制 蟾 酥 及 上 述 细 粉 , 混 匀 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 浅 棕色 至 棕 褐 色 ; 
气 微 , 味 微 甜 微 苦 。 

[3503 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 片 状 结晶 
无 色 , 有 平 直 纹 理 ( 石 膏 )。 | | 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 
乙醚 20ml 5 AAW 1ml, 密 塞 ,浸渍 1 小 时 ,超声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 用 乙醚 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 滤 过 ,滤液 
合并 ,加 酸性 乙醇 ( 取 乙 醇 20ml, 加 盐酸 1ml, 摇 匀 )1ml, 摇 
匀 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 m E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 

述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 3.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 , 喷 以 草 三 酮 试 液 , 在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 40ml, 加 热 回 
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流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， REN 1% ARAE YA A 
10ml 使 溶解 ， 通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 0cm, 
柱 高 为 12cm) ,以 176 8, SC LR YE 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 
液 , 用 水 洗 至 中 性 , 弃 去 水 液 ,再 用 30% 的 乙醇 50ml Dt HR 
弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ， 
RAMPE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 渡 。 另 取 黄芪 甲 营 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
danir G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 -水 (1 : 6 : 2) 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 
干 , 喷 以 i 在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 ,除去 糖衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 UE zb DEEST FRETI RR 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEER D. 
酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10: 2 : 3) 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
陈 干 , 嘎 以 三 氯 化 铝 试 液 CE o E Ah (365nmD PETI, 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
KIPER o 

(5) 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 水 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 用 脱脂 棉 滤 过 ,加 浓 氨 试 液 3ml, 用 三 氯 甲 烷 振 抒 提 
取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 栈 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 百 部 对 照 药材 0.5g, 加 水 
50ml, RE 20 分 钟 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 5p1, 供 试 品 溶液 10 一 
20p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 -丙酮 -甲醇 (8 : 
3 : 0. 50 2g JE JT 38] » E S8 28 ^C ME A EJ S OT SE PI » ETT RC S 
Bc snot DLL PE TAE. DE m C P iE EE RR Z9 C. 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORA m 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,再 用 
E T BETRUNDLBI ZK 3 次 ,每 次 30mb IE J BEYEZECT RE 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 
0. 5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 -甲醇 -水 (40: 10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 液 ,在 100 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 

谱 中 ， 在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 严 

光斑 点 。 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


。 894 。 
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为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02mol/L ERAH A 0. 3276 8$ BeY& A 
(10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 氢 溴 酸 
东 医 寡 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 气 汝 酸 东 黄 冠 碱 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 氢 溴 酸 东 芒 蒋 碱 40ng 的 溶液 ， 

B8 CIR ELE: uu E — SUR ER ZR RES RUE 8/1. 267), 

供 试 品 溶液 的 制备 MAR 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 Zmol/L 
盐酸 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 30 分 钟 (功率 250W, 频 
率 33kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 2mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 
的 重量 , 摇 义 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, HTTK 
试 液 调 证 pH 值 至 9, 用 二 氯 甲烷 振 播 提取 5 次 ,每 次 30ml， 
合并 二 握 甲 烷 液 ,低温 茸 至 近 干 , 残 泻 加 二 握 甲 烷 1ml 使 溶 
解 , 并 转移 至 Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,小 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 蝇 
l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 洋 金 花 以 东 葛 着 碱 (CC Ha NOs) 计 ,应 为 
21~75ug. 

功能 与 主治 〗 宣 肺 定 器 ,止咳 化 痰 , 益 气 养 阴 。 用 于 气 
阴 两 虚 所 致 的 久 咳 气 虹 、 体 弱 痰 多 ;支气管 哮喘 . 肺 气 肿 、 肺 心 
病 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 ul. 

[tx 孕妇 禁用 。 
糖衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 
贮藏】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


=R noeud HeleeB 3d. 


Fubishu Yindao Paoteng Pian 


Hé 120g WERT 180g 
大 黄 120g B EB 120g 
乌梅 120g 硼砂 90g 
冰片 15g HAIL 15g 
甘草 120g 


以 上 九 味 ,硼砂 、 白 砚 分 别 研 磨 成 细 粉 ,备用 ; 冰 


CEJ 
片 粉 碎 , 加 等 量 乙醇 溶解 ,备用 ; 蛇 床 子 粉碎 成 粗 粉 ,备用 ;其 


余 大 黄 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓 缩 成 相对 密度 为 1.05 一 1. 10(70 — 80 CO BO TEE E s DL 
床 子 粗 粉 , 搅 名, 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 上 述 硼 砂 、 白 砚 细 粉 
Ag dEG 60g. XE? 180g. RAH 160g, 混 匀 ，, 以 
102589 R ZEB] K30 Z, BETE YR URL TF ELLA, E XR VET à 
醇 溶液 , 搅 匀 ,密闭 ,加 入 硬 脂 酸 镁 4g. dE ^J. HR od DX 
1000 HF, EI fS. 
LERI 本 品 为 灰 褐 色 至 褐色 的 片 ; 气 廓 香 。 
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LEII 〈1) 取 [含量 测定 ] 音 参 项 下 的 供 试 品 溶液 5ml, 
浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 对 照 药 材 0. 5g ,加 
浓 氨 试 液 0.5ml、 三 氯 甲烷 25ml, 加热 回流 40 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 将 参 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m E lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 

三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 
柄 -乙酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (2: : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
H BRF sos DURS UL d HC ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 


中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 lg, 加 无 水 乙醇 10ml、 盐 酸 


lml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶 
We AAKER RH 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 
溶液 和 对 照 药材 溶液 各 5pl、 对 照 品 溶液 2p1; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
: 1) 的 上 屋 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 氨 蒸 气 中 二 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 1g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙 
Lm Im E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
Oe et es 乙酸 乙 酯 (19 : 2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(4) BLUE ER ToS] BR ZUM. 0. 5g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 另 取 蛇 床 子 素 对 照 
ih ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， EUN 
Wii 本 两 种 对 照 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
iE E , AA iB SECO 60'0-Z, Eg Z, ER CA * 1) 为 展开 剂 ， 
HET BUB. MF YE SE PRXE(365ng0 FEL. E m ue, 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 交 光 斑点 。 | | 
(5) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 3g, 加 乙醇 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 
乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 ond ONE 
FE i TREE 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 


加 乙醇 制 成 每 mg 


1] sh f Dau 28 S T 


酸 - 冰 了 醋酸 -水 (15 :1: 1: DARF Gf EF. Ph, F., i 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 
日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 


色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 奕 光 斑点 。 
【检查 〗 重金 属 及 有 害 元 素 Kar i R ANE 


法 (通则 2321 d n M a 
谱 法 ) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg:f^ 1d uLO0.3mg/kg;f ^15 
过 2mg/kg; 来 不 得 过 0. 2mg/kg; 铜 不 得 过 20mg/kg. 

其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 u$ 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0.1%% 磷 酸 溶液 (用 三 乙 胺 调节 pH 值 至 
7.6)(17 : 83) 为 流动 相 ;检测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 苦 
参 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 若 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 , 加 浓 氨 试 液 0. 5ml., — SCR A 25ml, 加 热 回 
流 40 分 钟 , 滤 过 ,容器 及 残 漆 用 三 毛 甲 烷 少 量 多 次 洗涤 , 滤 
过 ,滤液 合并 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 转移 
至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苦 参 以 苦 参 碱 (Cis Ha N; 0) 计 ,不 得 少 于 
0. 70mg. 

蛇 床 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 s EL Z H-k C65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 321nm, 
理论 板 数 按 蛇 床 子 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蛇 床 子 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 的 
0. 45g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 密 
3E , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 30 分 钟 ， 
Bun s, 再 称 定 重 量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 JES, 滤 过 
取 续 滤液 BIS: 

测定 法 RS S t 
10pl, SE ARR € 8S ME , BITS 

本 品 每 片 含 蛇 床 子 以 蛇 床 子 素 (Cu His O;) 计 ,不 得 少 
可 

功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 , 杀 虫 止 痒 。 主 要 用 于 妇女 湿 
热 下 注 证 所 致 的 日 带 增多 、 阴 部 瘙痒 。 


【用 法 与 用 量 〗 临 睡 前 洗 净 外 阴 和 和 手 , 戴 上 一 次 性 指 套 ， 
将 本 品 塞 入 阴道 深部 。 一 次 2 片 ,一 日 1 次 ,8 日 为 一 疗程 。 
LRI 每 片 重 0. 8g 


e 895 * 


妇 乐 颗粒 
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贮藏】 密封 ,遮光 , 置 阴凉 干燥 处 。 


LAFI X 1126g Xm 1126g 
HX 113g 大 青 叶 338g 
WAA 338g 牡丹 应 338g 
IRAJ 338g 川 栋 子 338g 


pa SES 3$ 338g AKE 229g 

〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 取 熟 大 黄粉 碎 成 粗 粉 ,用 6026 £ BE 
作 溶 剂 ,温江 24 小 时 后 进行 渗流 ,收集 渗 浪 液 1215ml, 渡 过 ， 
滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.22(45~50" WFE, 
HERA LL AR I8. A6 E S JUS ,加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 次 加 入 大 黄 渗 沪 药 渣 后 ,前 者 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.06~~1.08(85 一 90'C) 的 清 襄 ,与 上 
述 清 宫 合 并 , 混 匀 ,喷雾 干燥 成 细 粉 ,加 甜菊 素 、 糊 精 适 量 , 制 
成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕色 至 标 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 兰 。 

鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 
1 小时, 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 乙醚 30ml 
振 摇 提取 , 乙醚 层 备 用 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 藻 干 , 残 泻 加 甲醇 2ml TOR 
加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 10~15mm) 上 ， 
用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml f8 78 
解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
* img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HE 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 1 0.2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 乙酸 层 , 用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 氨 洗 液 ,再 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 ， 
LEART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 lml S 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲 茶 -三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 BE. Bop 6 EP dE oW Ru Gut B dv ES SE 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 8026 乙醇 
80ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,加 氮 试 液 使 呈 碱 性 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml， 


e 896 。 


&3t 0 BER , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ， 
另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 - 三 氯 甲烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10 : 6: 1: 0.05) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ET ELBRZR ^C rp] ER ZAREAN. ERREK SEE] RR Js, 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 浓缩 至 
0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 
20ml, 浸泡 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml.2& T , 残 污 加 水 10ml 使 
溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 
播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 三 氯 甲烷 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 m E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 沙 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药 材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WEE S E. AA dd 
醚 (30 一 60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
Bii £&, E^] Je JG DE EARRA PE, WASA (8 

检查】 粒度 Hk 5$9.Wok GERE NUM 
布 测定 法 (通则 0982 28 — XL A HO RE SE ,不 能 ; 
与 能 通过 九 号 筛 的 颗粒 和 粉末 总 和 ,不 得 过 1026. 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAER H E im, 大黄 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml EKEK 6ng XR 
Br loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 癌 , 人 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 伐 瓶 中 ,加 8% 盐酸 溶液 10ml, 再 加 三 毛 甲 
烷 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,混合 液 转移 至 分 液 漏 斗 中 ， 
并 用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 , 洗 液 并 人 同一 分 液 漏斗 中 ,分 取 
三 氯 甲烷 , 酸 液 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
氯 甲 烷 液 , 减 压 回 收 三 氯 甲烷 至 干 , 残 渣 加 甲醇 适量 使 洲 解 ， 
转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
JESS 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho Os) AA EM 
(Ci; Hio O4) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 19mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 凉 血 , 化 次 止痛 。 用 于 六 热 昔 结 所 
致 的 带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 , 少 腹 疼 痛 ; 慢 性 例 腔 炎 见 上 
述 证 候 者 。 
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妇 宁 康 片 


用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 
DSI 孕妇 慎 用 。 
(EJ CORE 6g 
LERI 密封 。 


一 次 12g ,一 日 2 次 。 


(2) 8 ÍSU 12g 


Funing Kang Pian 


处方 人 参 40.5g 枸杞 子 54. 1g 
当归 54. 1g 熟地 黄 54. 1g 
JZR^j 54. 1g 山茶 英 54. lg 
知 母 54. 1g 黄柏 40. 5g 
牡丹 反 54. 1g GAW 27g 
远志 40.5g 5 54.1g 
a 81g TFE 81g 
ERR 81g 蛇 床 子 54. 1g 
f] 3$ 40. 5g 五 味 子 40. 5g 
【 制 法 〗 以 上 十 八 味 , 人 参 .人 茯 稚 粉碎 成 细 粉 ;当归 o E 


浦 ` 五 味 子 . 紫 床 子 提 取 挥 发 油 , 备 用 ; 薰 饮 后 的 水 浴 液 及 药 湾 
与 其 余 熟 地 黄 等 十 二 味 加 水 煎 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 、 
三 次 各 1. 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 清 膏 ,加 入 人 参 
等 细 粉 .碳酸 钙 50g 及 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,加 入 上 述 挥发 油 
混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

【性状 2 本 品 为 铺 衣 片 或 东 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 六 
ERRE; RE. 

E 3E 217] (DUE E MCRCTORUAE KINOR 
团 其 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ;* 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 
4~bum (RE). E ER P5 3E ih EL fe 20 — 685m, BR ARDA 


AS). 
DRE 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 40ml, 超声 处 


理 30 分钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,加 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 再 用 5% 碳 
酸 氢 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 药 芽 对 照 
中 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
注 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 511， m 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 -甲酸 
(40:5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ; 喷 以 5% 香 草 
壁 硫 酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

ORE m 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 加 浓 氨 试 液 6ml 使 完 
全 浸润 ,加 三 氯 甲 烷 20ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 
药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 溶液 Spl, 对 照 药材 溶液 Lauls 分别 点 于 


同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 -水 (6 : 
3 :2:1.5:0.3) 为 展开 剂 , 置 用 浓 氨 试 液 预 饱 和 15 分 钟 的 
展开 和 内 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ， 在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 
热 回流 提取 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 45 PERTRA R i MZ 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 201. Xt RR 
A RUE 5 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 
酯 - 正 已 烷 (3 : 3: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 正 已 烷 30ml, 加 热 
回流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0.5ml, 作 为 供 试 品 溶 
Wü. ania 1g, 加 正己 烧 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
sup 对 照 药材 溶液 10nl, 分别 点 于 同一 硅胶 G W JS 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DARFA. ET BOB LECT RE 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(6) 取 本 品 30 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 100ml, 加 热 
回流 提取 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶 
解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
醇 液 ,加 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 
干 ,残渣 加 乙醇 30ml 使 溶解 ,通过 已 处 理 好 的 941 离子 交换 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 10cm, 预 先 用 乙醇 浸泡 48 小 
时 ) ,用 70% 乙 醇 洗 至 无 色 , 收 集 洗 脱 液 60m1, 2T , RA T FH 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5~ 
— «—Ó————— 
(13: 7 :2)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
JF EH BRCT BREUI 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 蝇 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 
荧光 斑点 。 0 
〖 检查】 了 


应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
B ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 
eripit 用 性 试验 A RA 
- Wl. PLZ. HS-ZK C25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蔓 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 理 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml lOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BURG 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
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50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak in EHE E F E A E E E H (Cs Hao O1s) 计 ,不 得 少 
SE S. Zmng. 

功能 与 主治 〗 补肾 助 阳 , 调 补 冲 任 , 益 气 养 血 ,安神 解 
郁 。 用 于 肝 肾 不 足 . 冲 任 失 调 所 致 月 经 不 调 , 阴 道 干燥 , 情 志 
抑郁 ,心神 不 安 ; 妇 女 更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 

《用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

LARI (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

〖 贮藏 〗 密封 。 


妇 R 
Fuliang Pian 

【处 方 〗 当归 75g 熟地 黄 75g 
续 断 75g HAJ 75g 
山药 75g 白术 75g 
Hu 75g HIE 75g 
IE tru 75g A 75g 
阿胶 珠 75g IR$ 50g 


[553 以 上 十 二 味 , 除 阿胶 珠 外 , 白 芍 、 白 术 、 山 药 各 
37. 5g 及 血 余 痰 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ;当归 、 白 茎 分 别 粉 碎 成 粗 
粉 ,当归 用 70% 乙 醇 作 溶 剂 ,白芷 用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,分 别 进 
行 渗 渡 ,收集 渗 沪 液 ,分 别 回收 乙醇 , 制 成 漫 襄 备用 ;其 余 熟 地 
黄 等 五 味 与 剩余 的 白河 .白术 .山药 加 水 前 煮 两 次 ,第 一 次 
3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1.20~1.30(60C) 的 稠 襄 ,加 入 阿胶 珠 溶 化 后 ,再 加 入 上 
述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 当归 LER GE ERE RJ 
制 粒 ,压制 成 1000 请, 包 糖 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 黑 色 ; 气 微 吴 ， 
RE o | 

【鉴别 (1) 取 本 品 15 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 
30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醚 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 置 紫外 兴 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 50 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 水 150ml, BE 3 
30 分 钟 BOS ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
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次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 注 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 深 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 黄 对 照 药材 3g, 加 水 50ml, 前 者 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 40ml 振 摇 提 取 , 分 取 乙 
HEER ART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
Sub 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 莱 朋 乙 醇 试 液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 稀 乙 醇 20ml, 超 声 处 
JH 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 车 至 无 醇 味 ,加 水 20ml, 摇 匀 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 50ml 振 播 提取 , 正 丁 醇 液 用 氨 试 液 30ml 洗 
涤 , 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 再 用 水 30ml DER. METRAR T, 
残渣 加 甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 续 断 皂苷 
WI 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 栈 酸 - 水 
(4 : 1: 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 10% 
席 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 曲 色 谱 中 ,在 与 对 
照 唱 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 六 药 昔 对照 曲 , 加 乙醇 制 成 每 1ml  1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](3) 项 下 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[iml 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 
甲醇 制 成 每 1ml 含 15ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 50% Z BF 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 25kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,用 
50% 乙 醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 51， 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

AREH A EASDAZt OaHa Ou ) 计 ,不 得 少 于 
0. 70mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补血 健 脾 , 固 经 止 带 。 用 于 血 虚 脾 弱 所 
致 月 经 不 调 , 带 下 病 , 症 见 月 经 过 多 .持续 不 断 、 崩 漏 色 淡 ,经 
后 少 腹 隐 痛 、 头 党 目眩 ,面色 无 华 或 带 多 清 稀 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 , 一 日 3 次 。 

(EX) 带 下 腥臭 . 色 红 暴 月、 紫色 成 块 及 经 前 .经 期 腹 


,精密 称 定 ,加 
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痛 患 者 愤 服 。 
【规格 2 
ar) 


片 心 重 0. 3g 
密封 。 


〖 处方 〗 WES 地 胆 草 
当归 鸡 血 腾 
两 面 针 fi 2 
fii Ir DIS 
五 指 毛 桃 


LANI 以 上 九 味 , 取 部 分 苦 玄 参 , 粉 碎 成 细 粉 ;剩余 将 
玄 参 与 其 余地 胆 草 等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 混 
5] ,干燥 ,粉碎 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 [ 规 格 (2)]J 或 1330 I 
[规格 (1)], 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 棕色 至 标 褐色 的 粉末 
AME RE o 

【鉴别 〗 取 本 品 内 容 物 1.2g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回流 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 FRI OBERE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 舌 玄 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105C 加 热 
5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
= REE] 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), | 

【含量 测定 〗 KEARAH ERAGE 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2 XR SEG $C. RS OK C37. : 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 263nm。 
HERATA Ia 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苗 玄 参 苷 I。 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
204ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE ZANE ZA I aC He: O13) 计 ,[ 规 格 
(1)]J 不 得 少 于 0. 40mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 53mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 祛 湿 ,调经 止 带 。 用 于 湿热 型 结 所 
致 的 带 下 病 . 月 经 不 调 、 痛 经 ;慢性 盆腔 炎 、 附 件 炎 .子宫 内 腊 


炎 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 [规格 (2)] 或 4 粒 [ 规 格 
(sse 9x 

GERI 孕妇 慎 用 。 


[XXE (1) 每 粒 装 0. 3g( 相 当 于 饮片 2.44g) C REI 
装 0. 4g( 相 当 于 饮片 3. 25g) 
〖 贮藏 〗 密封 。 
Fuyankang Pian 
了 处方】 J7% 60g EES 100g 
Mi= 60g 炒 川 杯子 60g 
本 莪术 60g 酶 延 胡 索 60g 
KRÆ 100g 当归 100g 
$2 60g 醋 香 附 40g 
黄柏 60g 丹参 100g 
山药 120g 
〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 酷 我 术 、 山 药粉 碎 成 细 粉 ,过 租 , 其 


余 醋 三 校 等 十 一 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 
各 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 粉 末 混 
名 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 苦 糖 ,淀粉 及 硬 脂 酸 镁 适量 , 制 颗 粒 ， 
干燥 ,压制 成 1000 片 (小 片 ), 包 糖衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 
500 片 (大 片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 三 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 至 棕 褐 色 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

LEa ORAM 30 片 ( 小 片 ) 或 15 Fr CR BO BE 
除去 糖衣 ,人 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 


EKR EGET RAMAK 20ml 使 溶解 ,用 氨 试 液 调节 pH 值 


至 10 一 11, 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 水 溶液 备用 ,合并 乙 
醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
延 胡 索 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 
乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 25mg 的 溶液 ,作为 对 照 
曲 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 氧 甲烷 - 
甲醇 (7. 5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 ,以 碘 燕 气 生 至 
还 点 显 色 清 晰 ,取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 水 溶液 ,加 三 握 甲 烷 20ml 振 播 提 
BORZAH RT RA E E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 10ml, 浸 涡 5 分钟, 时 
时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 
0. Img 的 洲 液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 


°- 899 。 


妇 宝 颗粒 
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试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1: DAERA, EF, BE, 
干 , 置 昆 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 和 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 30 Fr Ch HO zk 15 片 ( 大 片 ) ,糖衣 片 除 去 糖 
衣 , 加 甲醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 浑 加 
2% 盐 酸 溶液 25ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 
30ml 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 1g ,加 水 30ml, 前 者 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 30ml 提取 ,分 
取 乙 醚 液 ET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 原 儿 茶 醋 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
丙酮 -甲酸 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 5% 的 
三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

REI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 P E-Z HE-— Z 胺 -磷酸 盐 缓 冲 液 (pH 6.8) 
(10: 17 :0.1 :73) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 
按 将 参 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 昔 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氮 试 
HE 1ml, 精密 加 入 三 氯 甲 烷 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 25 W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氧 
甲烷 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 过 ,精密 量 取 续 滤 液 ml, 2 
干 , 残 酒 用 甲醇 适量 使 溶解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苦 参 以 苦 参 碱 (Cis Hu N: O), ORAS CD, 
(3228 fb TF 0. 25mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 50mg. 

功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 理 气 活 血 , 散 结 消 有 种 。 用 于 湿 
热 下 注 、 毒 瘀 互 阻 所 致 带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 、 气 自 , 少 
腹痛 , 腰 骨 痛 , 口 理 咽 干 ;阴道 炎 、 慢 性 倪 腔 炎 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 FAKA) OJR K 
3 片 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次。 

〖 注意 〗 孕妇 禁用 。 

〖 规格 〗 (1) 薄 膜 衣 卢 每 片 重 0.25g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.52g 

DHK Fr CFr 8&0. 25g) 

【贮藏 〗 密封 。 


。 900 。 


i zM 
Fubao Keli 
[4k5) 地 黄 BES 
盐 续 断 FE pnt Ch 4) 
麦 冬 kb JL BE 
iB B 醋 延 胡 索 
甘草 侧 柏 叶 ( 炒 ) 
EE ift ie 


〖 制 法 〗】 以 上 十 二 味 , 除 醋 延 胡 索 外 ,其 余 十 一 味 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 醋 延 胡 索 同 法 另 前 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.18(60C ) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 
醇 量 为 65% , 搅 匀 , 静 置 48 小 时 ,了 到 上 清 液 ,回收 乙醇 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.33 一 1.45(60C ) 的 稠 襄 , 加 水 适 
EMA , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 36~ 
1. 41(60C ) 的 笛 襄 ,加 蔗糖 485g 和 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 混 匀 , 制 成 1000g; 或 将 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 
(60"C ) 清 膏 , 加 甜菊 素 5g 及 糊 精 适量 ,喷雾 制 粒 , 制 成 500g 
(无 蔗糖 ), 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄色 至 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 或 味 
dz ka COND. | | 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 5g 或 2. 5g( 无 蔗糖 ) ,加 水 30ml 与 
盐酸 3ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 25ml 振 播 提 
取 , 乙 醚 液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GFzss 蕃 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (1 : DAER 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 | 

(2) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ) , 研 细 , 加 80% ZE 50ml， 
加 热 回 流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶 
解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 
液 20ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 薰 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml Img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (14 : 6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 
以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 对 照 品 溶液 和 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 Sg 
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分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 
剂 , 置 氨 疗 气 预 饱和 的 展开 仙 内 展开 ,取出 , 晾 干 , 置 碘 燕 气 中 
重 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


〖 检查】〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104). 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EZ. E -0. 01mol/L 磷酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 训 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 
1500; 

对 照 品 溶液 的 制备 MAHE X R mii E CERE JH 
50% 甲 醇 制 成 每 im € 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
2g 或 约 1g( 无 乱 糖 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 
50% 甲 醇 20ml, 密 塞 , 振 播 使 溶解 ,放置 过 夜 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 


续 滤 液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 


注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 BITS. 

本 品 每 袋 含 酒 白 区 以 芍药 苷 (Czs Ha O11) 计 ,不 得 少 
F 8. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 益 肾 和 J 血 , 理 气 止痛 。 用 于 肾虚 夹 瘀 所 
致 的 腰 疫 腿 软 .小 腹胀 痛 、 白 带 、 经 漏 ; 慢 性 盆腔 炎 、 附 件 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 2 袋 , 一 日 2 次 。 

LRI 〈1) 每 袋 装 10g (2) 每 袋 装 5g( 无 蔗糖 ) 

Em ER) 密封。 
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LAI A 500g JI Š 20g 
当归 180g MER 40g 
HÑ 29g 甘草 14g 
X 100g HAJ 15g 
赤 芍 15g 熟地 黄 60g 


Wc RS TE 65g 

〖 制 法 〗 以 上 十 一 味 ,当归 126g 、 酷 香 附 、 醋 延 胡 索 、 白 
Aj ZR AJ 、 碳 酸 钙 粉碎 成 细 粉 ,甘草 .大计 加 水 前 者 三 次 , 合 j 
RUIBC , 滤 过 ;剩余 当归 与 白术 、 熟 地黄、 川 营 用 70 名 乙醇 加 热 
回流 二 次 , 滤 过 ,合并 二 次 滤液 。 将 以 上 两 种 滤液 合并 , 减 压 
浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.40(505) KHAR. mA E XR ES 
香 附 等 六 味 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,用 糖浆 与 淀粉 糊 制 
成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 3000 Hr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 褐色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,薄膜 衣 片 除去 


包 衣 后 显 黄 褐色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 分 沁 细 胞 类 圆 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
( 醋 香 附 )。 洲 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微 细 的 斜 向 交错 纹 
理 ( 当 归 )， 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, 放 置 1 小 时 ,时 时 
HIE , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 得 加 乙酸 乙 酯 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss JE 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 二 硝 基 共有 讲 试 
液 , 放 置 片刻 ,次 点 渐变 为 杰 红 色 。 

(3) 取 当归 对 照 药 材 . 川 车 对 照 药材 各 0.5g, 分 别 加 乙醚 
15ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Je ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酷 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 


视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 突 光 斑点 。 


(4) 取 本 品 15 片 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 
3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 .10ml, 取 
IET ERNEGECT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 拌 入 适量 中 性 氧化 
铝 ,水 浴 上 拌 匀 干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,1g, 内 
径 为 1~1.5cm) 上 ,以 甲醇 40ml EA, MEAKA RT, R 
AILE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 曲 溶 液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 ; 5 :10 ;0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 5% 香 草 
醛 硫 酸 溶液 ,在 105CC 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA ZR -0. 1% 磷 酸 溶液 (12 * 88) 为 流动 相 ;检测 波 
KA 230nm., Sie d X REA ZU E ET SERT. 3000, 

好 溶液 的 制备 ” 取 误 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 薄 膜 衣 片 除 去 包 衣 ， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 稀 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 100W ,频率 
40kH2 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
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量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 日 写 、 赤 避 以 区 药疹 (Cs Hos O11) 计 , 不 得 少 
T 0:29fng. 

〖 功 能 与 主治 〗 养 血 舒 肝 ,调经 止痛 。 用 于 血 虚 肝 郁 所 
致 月 经 不 调 、 痛 经 .月 经 前 后 诸 证 , 症 见 行经 后 错 , 经 水 量 少 、 
有 血块 ,行经 小 腹 疼 痛 , 血 块 排出 痛 减 ,经 前 双 乳 胀 痛 、 烦 躁 、 
食欲 不 振 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 DKF ”每 片 重 0.3g (2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 
重 0. 33g 

【贮藏 】 密封 。 
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〖 处方 〗 TFR 2 BRA 
穿心莲 功劳 木 
单 面 针 当归 
X5 ifi BE 3$ 
[5k] 以 上 八 味 ,穿心莲 、 党 参 、 当 归 粉 碎 成 细 粉 ,过 


第 ,其 余 千金 拨 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 
1. 12(85C) 的 清宫 ,加 入 上 述 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗 
粒 , 压 制 成 1000 厂 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 褐 
BRE. 

【鉴别 DORE m 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 穿 心 莲 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 、. 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 ul. oT 
别 点 于 同一 硅胶 GF::: 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(4: 3: 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ，。 

(2) 取 本 品 12 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 2% 盐酸 溶液 20ml 使 溶 
解 , 滤 过 ,滤液 用 浓 氨 试 液 调 市 pH 值 至 9 一 10, 用 二 氯 甲 烧 振 
EER 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 功 劳 木 对 照 药材 0. 5g ,加 
甲醇 15ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 . 盐 


e 902 。 


酸 巴 马 汀 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.5mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 20p1、 对 照 药材 溶液 Sul 和 对 照 品 溶液 3pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GRRE, MUE TE-k R-KO : 1 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 当归 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 . 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 186 
层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 柱 内 径 为 1~1.5cem) 上 ,用 40% 
甲醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 
(15 : 3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 76 mR C BE 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

[& &xE) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 225nm. 
理论 板 数 按 脱 水 穿心莲 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 、 脱 水 罕 心 芝 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 25pg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 酝 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 200W, 频 率 40kHz) 
15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (Cx Hao Os ) 和 脱水 穿 
3E P3 BR CCo Hz Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 除湿 , 益 气 化 病 。 用 于 湿热 次 阻 折 
致 的 带 下 病 、 上 腹痛 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 、 自 秽 ,小 腹 疼 痛 ， 
腰 骨 酸痛 , 神 疲 乏力 ;慢性 倪 腔 炎 、 子 宫 内 膜 炎 、 慢 性 宫颈 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

[RHik5 REI 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 

[zy Wi. 
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〖 制 法 〗 以 上 八 味 ,穿心莲 粉碎 成 粗 粉 ,用 8575 c BE In 
热 回 流 提 取 二 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 , 滤 洒 备用， 
滤液 回收 乙醇 并 浓缩 ;当归 粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶 剂 ， 
浸渍 96 小 时 后 缓 缓 渗 沪 ,收集 渗 沪 液 , 药 酒 备用 , 渗 渡 液 回 收 
乙醇 并 浓缩 ; 单 面 针 功劳 木 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2.5 小 时 ,合并 和 郁 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 ;其 余 千 斤 拔 等 四 味 
加 水 前 者 二 次 ,第 二 次 前 者 时 加 入 上 述 军心 茵 和 当归 的 药 渣 ， 
每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 ,与 上 述 三 种 浓缩 液 混 
匀 。 取 五 分 之 四 量 的 混合 液 ,加 入 适量 倍 他 环 糊 精 和 糊 精 , 顺 
雾 干 燥 成 干 膏 粉 ,加 入 剩余 的 混合 液 , 混 匀 , 制 颗 粒 , 干 燥 , 加 
入 适量 微粉 硅胶 , 混 匀 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 和 颗粒 ; 气 微 , 味 兰 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 对 照 药 材 0. 5g. [E] TA il LE RR 25 ER 
液 。 再 取 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 、 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， AERAR 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 Suls 分 别 点 于 
同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (4 : 
3 : 0. 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 2% 盐 酸 溶液 20ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9 一 10, 用 二 氯 甲 烷 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 二 氯 甲烷 提取 液 Z T RA E E 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 功 劳 木 对 照 药 材 0. 5g, 0 FP 
醇 15ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 .盐酸 巴 
马 汀 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 l5uloep RR ZA ET IR E 5pl 和 对 照 品 溶液 - 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 


另 取 当归 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 赂 ， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100— 200 H. 5g,; 柱 内 径 为 1~~1.5cm) 上 ,用 40% 甲 醇 
100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 2x T ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (15 ， 
3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 忠 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 心 加热 至 广 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 225nm。 理 论 板 数 按 脱水 穿 心 
莲 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACAD 流动 相 BOA) 
0~17 45 BD 
17 一 40 45 一 ~55 55—>45 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 .脱水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 50ug 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 沪 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 
40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
$253 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (Cso。 Ho Os ) 和 脱水 穿 
心 莲 内 酯 (Cz。Hzs O04) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1.6mg。 

【功能 与 主治 清热 除湿 , 益 气 化 瘀 。 用 于 湿热 瘀 阻 所 
致 的 带 下 病 、 上 腹痛, 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 \ 自 秽 ,小腹 疼痛 ， 
腰 贱 酸痛 , 神 疲 乏力 ;慢性 爹 腔 炎 、 子 宫 内 膜 炎 、 慢 性 宫颈 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 
疗程 ; 温 开 水 送 服 。 

【注意 ZOAN: BRF. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 2 粒 , 一 日 3 次 ,14 天 为 一 


。 903 。 


妇科 止 带 片 
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E 规格 〗 每 粒 装 0. 4g 
贮藏】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


妇科 止 带 片 
Fuke Zhidai Pian 
【处 方 〗 HE 363g 五 味 子 64g 
黄 相 363g 龟甲 242g 
1k 363g 阿胶 120g 
山药 363g 


〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 棒 皮 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.20(60'C ) 的 
清 襄 , 加 乙醇 使 含 醇 量 约 为 50% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 。 黄 
柏 用 85% 乙 醇 回 流 提取 三 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 
过 ,滤液 备用 。 茯 苓 用 60% 乙 醇 \ 五 味 子 、 山 药 用 45% 乙 醇 作 
溶剂 ,组 组 渗流 ,收集 渗 渡 液 。 以 上 各 液 分 别 回 收 乙 醇 并 浓缩 
成 稠 襄 。 龟 甲 加 水 前 者 二 次 ,每 次 6 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓缩 成 稠 膏 ; 滤 酒 了 晾 干 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 10% 醋 酸 溶液 浸 
涡 , 滤 过 ,滤液 燕 干 。 阿 胶 用 蛤 粉 炒 后 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ,与 上 
REHE KERE EARI ,加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 压 
制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 片 , 或 为 薄膜 衣 片 , 除 
去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 棕 褐色 ; 气 微 , 味 苦 、 微 酸 腥 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 3 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 椿 皮 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -乙醇 (6 : 5: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 | 

. CO BU d 5 片 , 研 细 , 取 0.1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 

30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 补 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 田 
取 黄 柏 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 
潍 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 1pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE, AP E-A R A M-P 
醇 - 异 丙 醇 -水 (6 :3:2:1.5:0.3) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱 
和 15 分 钟 的 展开 向 内 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 三 氯 甲烷 20ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 lmg 
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的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss HE 
上 ， 以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 WH, MTF, Æ 36 C254nmD FER, 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 | 

(4) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ， 
另 取 茯 苓 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 5 : 0. 5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 -乙醇 
(4: 1) 混 合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
【浸出 物 】 取 本 品 20 Hr ,精密 称 定 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 


定 ,精密 加 入 60% 乙 醇 50ml, 依法 (通则 2201 醇 溶性 浸出 物 
测定 法 一 热 淄 法 ) 测 定 ,不 得 少 于 30% 。 

〖 含量 测定 〗 黄柏 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; DAZ. E-0. 025 mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 - 
0. 025 mol/L 十 二 烷 基 硫酸 钠 溶 液 (46 : 27 : 27) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 忌 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml e 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 55g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 80ml, 超 声 处 理 
(功率 400W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 加 流动 相 至 刻度 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 BUTS. 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

7 ih 4 Fr CR UL s RR] REL CCa Hir NO, * HCD FF, 
不 得 少 于 4. 6mg. 

五 味 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (62 : 38) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 
约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 
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测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz Ha O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 18mg. 

功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 ,收敛 止 带 。 用 于 慢性 子宫 颈 
炎 , 子 宫 内 膜 炎 ,阴道 炎 所 致 湿热 型 带 下 病 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 ,一 日 2 一 3 次 。 

【规格 】 〈1) 素 片 ”每 片 重 0.35g 

《2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 36g 

(3) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 


贮藏】 密闭, 防潮。 
妇科 分 清 
Fuke Fenging Wan 

[4h75] 当归 200g HAJ 100g 
JI| 2$ 150g 地 黄 200g 
HEF 100g 黄连 50g 
石 韦 50g 海 金沙 25g 
甘草 100g 木 通 100g 
滑石 150g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 石 圳 加 水 煎 煮 二 次 ,合并 煎 液 , 滤 
过 ;其 余 当 归 等 十 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 取 上 述 粉 末 , 用 
石 韦 煎 液 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 的 水 丸 ; 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 
JE , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕 
色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 草 酸 钙 簇 
ih HE 18~~32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排 列 成 行 ,或 一 个 
细胞 含 数 个 簇 晶 ( 白 芍 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
曲 , 形 成 晶 纤维 (甘草 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 ( 黄 
XE), 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 
方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 柏 子 ) 。 
孢子 为 四 面体 、 三 角 状 圆锥 形 , 直径 60 一 80km, 外壁 有 颗粒 
状 雕 纹 ( 海 金沙 )， 

(2) 取 本 品 9g. LAB. 加 75% Z, ER 20ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柏 子 苷 对 照 
名 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 
5:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 黄连 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 
15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 盐 酸 小 辟 


妇科 拳 坤 丸 


碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶 液 、, 对 照 品 浴 液 各 Lal, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙醚 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 
试 液 (12: 6 : 3; 3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 生 
内 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 灾 光 斑点。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 ,活血 止痛 。 用 于 湿热 将 阻 下 
焦 所 致 妇女 热 淋 证 , 症 见 尿频 . 尿 急 `. 尿 少 汐 痛 、 尿 赤 浑 浊 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

【注意 〗 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 〗 密封 。 


ETT XL 
Fuke Yangkun Wan 
[471 熟地 黄 119g 甘草 80g 
地 黄 119g 川 营 ( 酒 )60g 
x jI GB Z3 119g AES 22 CB BS D 60g 
XA 119g bs 60g 
RẸ 119g 盐 杜 仲 80g 
香 附 ( 酒 酷 制 )80g im E^ 80g 
SERI GEEZEO)119g — Wb[- 60g 


【 制 法 〗 以 上 十 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉 未 加 炼 塞 30 一 40g 与 适量 的 水 , 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 密 丸 ;或 
加 炼 蜜 105~145g, 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 九 或 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 车 、 
CE 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕 色 
至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 ) 。 韧 皮 纤 维 
淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 苓 )。 木 检 细 胞 黄 棕 色 , 壁 薄 ， 
微波 状 弯 曲 , 多 层 重 倒 ( 川 菩 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 
至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 )。 内 种 皮 
细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 
块 ( 砂 仁 ) 。 橡 胶 丝 呈 条 状 或 扭曲 成 团 ,表面 带 颗粒 性 (杜仲 ) 。 
纤维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 宿 
ERRIRE 2 一 3 细胞 ,顶端 细胞 的 基部 稍 粗 , 壁 有 疣 状 突 
起 ( 草 荆 子 )。 

(DRE i 2K 82 JL 15g, 研 碎 ,加 乙醚 30ml; 或 取 本 品 大 蜜 
ju 2 丸 ,前 碎 , 加 适量 硅 藻 土 , 研 匀 ,加 乙醚 60ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 醚 液 , 药 渣 挥 干 乙醚 ,用 浓 氨 试 液 适量 湿 
润 药 漆 ,再 加 乙醚 60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 


残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 
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照 药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 30 Zr b. UB SE UE CAS 
干 ,残渣 加 水 10ml 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ,用 乙醚 提取 
3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0.5ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pyl、 对 照 药材 溶液 
Sul, of BR Sh dE 2p1, 分 别 点 于 同一 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ETF ERPE 5 分 钟 , 取 出 , 挥 尽 板 上 吸附 
的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 
(3) BLZ b zK 8E JU. 30g, 研 碎 , 加 乙醚 50ml; BE X 3E XL 
3 JL. 39 TE, Jn GE SE dii E. UT]. JD S BÉ 80ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 乙醚 ,加 乙醇 80ml, iiis 
30 分 钟 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ， 
加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 分 取 正 丁 醇 液 ， 
浓缩 至 约 1ml, 加 适量 中 性 氧化 铝 拌 匀 , 菜 干 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,1g, 内 径 为 1cm) 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 
1)30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芍 对 照 药材 lg, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg BUE 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶 液 5 一 7p1, 对 照 药材 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 3pl1, 分 别 
ee 
甲醇 -甲酸 (20: 3:5:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,随和 干 , 喷 以 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， oe 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 条 斑 
(4) 取 本 品 水 蜜 丸 20g, 研 碎 ,加 乙酸 乙 酯 60ml; 或 大 蜜 九 
2 九 , 前 碎 , 加 硅 藻 土 适量 , 研 匀 ,加 乙酸 乙 酯 60ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 二 握 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 地 黄 对 照 药 材 2g, 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 二 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 5 由 对照 药材 溶液 3 一 4 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 使 成 条 状 , 以 环 已 烷 - 二 氯 甲烷 -无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 -水 
(2:11:1:5:2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 陈 干 。 


供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 条 斑 


LEl 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

[& EJ XE) 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4%% 磷 酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 稚 车 峰 计算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 


e 906 。 


以 1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 . 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 九 适 量 , 研 细 ( 过 三 号 
fi) , 取 约 0. 35g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 
碎 , 取 约 0. 52g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 适 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,加 
70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh rA LECT (Ca His Oi ) 计 ， K ELS lg 不 得 
DF 4. 4mg; 大 蜜 九 每 丸 不 得 少 于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 玻 肝 理气 , 养 血 活血 。 Ry HU 
致 的 月 经 不 调 , 闭 经 ,痛经 ,经 期 头痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 九 一 
13L; BH 2 1&4 

〖 规格 〗 水蜜 丸 每 100 九重 10g; I E AL SEXL XE. 11. 3g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 

$: [1] 延 胡 索 ( 酒 醋 制 ) 取 净 延 胡 索 ,加 酒 、 醋 各 25% 
i1 X465] , 闷 润 , 待 输 料 吸 尽 后 , 蒸 4 一 5 小 时 至 透 心 , 取 出 ， 
干燥 。 

[2j 香 附 ( 酒 醋 制 ) 取 净 香 附 ,加 酒 30%、 酷 20% 趁 热 搅 
匀 , 润 透 , 待 辅料 吸 尽 后 , 蒸 约 4 小 时 至 透 心 , 取 出 ,干燥 。 


妇科 调经 三 
Fuke Tiaojing Pian 
[4:757] 当归 144g IIS 16g 
酷 香 附 400g EE EN 23g 
HAJ 12g IRAJ 12g 
MER 32g 熟地 黄 48g 
KÆ 80g HX 11g 


〖 制 法 〗 UL ERE, AR LEESERE SR A18 . 川 营 粉 碎 
JS, RUE. ,过 筛 ;其 余 醋 香 附 等 六 味 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 襄 状 ,加 入 柳 炒 
白术 等 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60'C 以 下 干燥 ,压制 
成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
或 黑 棕 色 ; 味 苗 、 辛 。 

LEAI (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 
1ml, 加 环 已 烷 20ml, 摇 匀 , 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 
干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 
索 对 照 药材 0. 1g, 加 浓 氨 试 液 0. 1ml, 加 环 已 烷 20 ml, $8 5J 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 lml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 煤 -三 氧 甲烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10 : 6 : 1 : 0.05) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 碘 燕 气 中 和 至 斑点 清晰 , 挥 去 多 余 的 
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碘 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(20 BU ii 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 环 已 烷 20ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 浴 液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.9g、 川 苇 对 照 药 材 0. 1g ,分 
别 加 环 已 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 影 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 白 广 、 赤 广 项 下 的 供 试 品 浴 液 5ml, 28 
-F ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
芍药 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
10~20ul 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (14 : 3 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ， 
喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 50ml, 超声 处 理 
20 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 ,用 
乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 丙 
酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 上 白术 对 照 药 材 0. 5g， 
加 水 50ml, RER 30 Zr b , 放 冷 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 $2) 
10 分 钟 , 取 上 清 液 自 “ 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 认 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 HJE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 ( 避 光 操 作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RR -0. 3%% 磷 酸 溶液 (18.5 : 81.5) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 乙 醇 制 成 每 lml 含 Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 320W, 频率 
40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 当归 、 川 营 以 阿 魏 酸 (Cie HioO4 ) 计 ,不 得 少 
于 45ug. 

白 芍 、 赤 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


妇科 通 经 丸 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL Z R-0. 176 磷酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 态 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 克 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 45pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 50ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 320W ,频率 40kHz)15 分 钟 ， 
WA ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 
取 上 清 液 25ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
4 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 洒 加 稀 乙醇 适量 使 溶 
fet ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 白 芍 . 赤 芍 以 芍药 普 (Css Has On ) 计 ,不 得 少 
于 100pg. 

【功能 与 主治 〗 养 血 柔 肝 ,理气 调经 。 
致 的 月 经 不 调经 期 前 后 不 定 ,行经 腹痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 4 次 。 

【规格 〗 BRKE A HEO. 32g 

【贮藏 】 密封 。 


用 于 肝 郁 血 虚 所 


Fuke Tongjing Wan 
〖 处方 〗 巴豆 ( 制 )80g FEE CR0160g 
Bid MI 200g 红 花 225g 
XR CS 36 0160g 沉香 163g 
木 香 225g ERA 163g 
醋 三 棱 163g 郁 金 163g 
黄 今 163g ZF OX T5g 
Hi EEFH 163g A gb CSS S 100g 
WP 163g 


[5751 以 上 十 五 味 , 除 巴 豆 外 ,其 余 醋 香 附 等 十 四 味 粉 
碎 成 细 粉 ,过 得 ,与 巴豆 细 粉 混 飞 。 每 100g 粉末 加 黄 蜡 100g 
泛 丸 。 每 500g 蜡 丸 用 朱砂 粉 7. 8g BLA , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 朱红 色 的 晴 丸 ,除去 包 衣 后 显 黄 褐色 ; 气 
微 , 味 微 威 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 4g, 切 雁 , 置 烧杯 中 ,加 水 50ml 者 
沸 ,保持 微 沸 10 分 钟 , 置 冰 浴 中 放置 30 分 钟 ,取出 ,除去 蜡 
层 , 滤 过 , 取 四 分 之 一 滤液 ,加 盐酸 1ml, 置 水 洽 上 加 热 30 分 
钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ， 
RT , 残 鲨 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 
黄 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 冷 浸 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 
5ml,2E&-F .5Xi& JI 7K 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 同 法 制 成 对 


°- 907 。 


RTA 
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照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 游 
W 4ul 及 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 以 凌 甲 基 纤 维 素 钠 
为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 腺 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 栖 黄 色 获 光斑 点 ; 置 氮 燕 气 
中 加 后 ,日 光 下 检视 , 显 红色 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 制备 中 剩余 滤液 , 置 水 
168 PARE CRIT FR ER 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
苓 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 以 合 425 B&B TN IS X FR die T ZEE SPALTE 1L 7J 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 带 状 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 


醇 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 影 干 , 喷 以 1% 三 握 
化 铁 乙 醇 浴 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
E. SH F SU E B9 2 DE 

【检查 〗 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【功能 与 主治 】 KIRA. KEA. HFA E 


致 的 闭经、 痛经、 首 痕 , 症 见 台 
AAR HAEE. 

【用 法 与 用 量 〗 每 早 空腹 ,小 米汤 或 黄酒 送 服 。 一 
Sg.c4BH olx 

GEBI 气 血 虚弱 引起 的 经 闭 腹 痛 , 便 注 及 孕妇 忌服 ; 服 
25 8j B] , 忌 食 生冷 .辛辣 食物 及 荞麦 面 等 。 

【规格 〗 每 10 九重 1g 

【贮藏 】 密封 。 


圣水 日 久 不 行 、 小 腹 疼 痛 、 iia 腹 


id ER TH 


Fukangning Pian 


[4551 AHA 196g 香 附 30g 
当归 25g Gag 
MIR 4g Xx A 49g 
党 参 30g 益母草 147g 


【 制 法 〗】 以 上 八 味 , 取 白 芍 79g 及 香 附 .当归 、 三 七 、 醋 艾 


痰 粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;其 余 白 区 及 麦 冬 党参、 益母草 加 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 


滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 和 辅料 适量 ,用 70% 乙 醇 制 
颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 
或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 浅 棕 
E Et E RATE o 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 
15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙醇 


* 908 。 


0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Pd 
溶液 2wl ,分别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酷 - 冰 醋酸 (14 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 
光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 
材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奕 光 斑点 。 
(DRE m 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 水 使 润 湿 ,加 水 饱和 
的 正 丁 醇 20ml, 充 分 振 播 ,超声 处 理 30 分 钟 ,放置 2 小 时 , 离 
心 , 取 上 清 液 ,加 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml, 充 分 振 播 ,放置 使 分 
层 , 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0.25g, 加 甲醇 5ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nul, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 
22 : 10)10C 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(4) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,用 稀 盐 
酸 调 节 pH 值 至 1 一 2 ,通过 732-Na 型 强酸 性 阳离子 交换 树脂 
柱 ( 内 径 为 1.4~1.7cm, 柱 高 为 10cm) ,用 水 20ml 洗 脱 , 弃 去 
水 液 ,再 用 氨 试 液 30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 s T o RE A 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~8pl、 对 照 品 溶液 
5p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 
(10:6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,再 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0100. 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg BUE S DEZ, Bl-vR BERE OK (16 : 0.5 : 84) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 E fidius 2000。 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 70ug 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 O. 5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 50W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


2T X HK 


再 称 定 重量 ,用 入 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh EHE EA UA d$ (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
1. 5mg。 

【功能 与 主治 】 养 血 理 气 ,活血 调经 。 用 于 血 虚 气 济 所 
致 的 月 经 不 调 , 症 见 月 经 周期 后 错 、 经 水 量 少 有 血块 、 经 期 
腹痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 8 片 , 一 日 2 一 3 次 ;或 经 前 
4~5 天 服用 。 

DESI 孕妇 慎 用 。 


【规格 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.26g 
(20 BREAK Fr GOE 0. 25g) 
【贮藏 】 密封 。 
红色 正 金 软 襄 
Hongse Zhengjin Ruangao 
LAAI WA 150g EI 100g 
肉桂 油 30g 樟脑 50g 
樟 油 50g fi 60g 
丁香 罗勒 油 30g 


LAGI 以 上 七 味 , 取 核 油 . 樟 油 、 肉 桂 油 与 适量 浓 氨 溶 
18 18.5] ,加热 回流 8 小 时 , 放 冷 ,加 入 薄荷 脑 、 樟 脑 、 注 荷 素 油 、 
丁香 罗勒 油 ,混合 ,过 滤 ,备用 ;将 适量 地 量 、 石 蜡 及 黄 凡 士 林 
Jn ZAR RR ,过滤 ,在 80 一 90C 左 右 加 入 上 述 混合 物 , 混 匀 ，, 制 
成 1000g, 即 得 。 

HERI 本 品 为 红 棕色 的 软膏 ; 气 芳 香 。 | 

[3€ 20] BOE IEUTROSE RR db ier BOSE RR i ES BRIT Bn s 
薄荷 脑 对 照 品 . 桂 皮 醛 对 照 品 .丁香 酚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [ 合 
量 测定 项 下 的 气相 色谱 法 条 件 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 
试 品 洲 液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 1pl1, 注 入 气相 色谱 仪 , 记 录 色 
谱 图 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 
应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 
0109), 

【含量 测定 】 挥发 油 NUES 5g, 精 密 称 定 , 照 挥 发 油 
测定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 挥发 油 不 得 少 于 45% Clg). 

薄荷 脑 、 薄 荷 素 油 、 樟 脑 、 樟 油 、 校 油 
则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 为 固定 相 的 弹 
性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 


应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


照 气相 色谱 法 ( 通 


0. 25pm) ;程序 升温 :初始 温度 40%C ,保持 1 分 钟 ,以 每 分 钟 
6C 的 速率 升温 至 200'C ,保持 20 分 钟 ; 进 样 口 温度 2500C ; 检 
测 需 温度 280C 。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计算 应 不 低 于 15 000, 

校正 因子 的 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 , 加 正己 烷 制 成 每 
1ml & 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 分 别 取 薄 荷 脑 对 照 品 
40mg、 樟 脑 对 照 品 20mg、 校 油 精 对 照 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 
同一 10ml 量 瓶 中 ,加 正 已 烧 洲 解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 
取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 正己 烷 至 
刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 ，。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0. 3g, 精 密 称 定 ,加 正己 烷 适 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 45kHz) 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 正己 烷 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 
加 入 内 标 溶液 2ml, 加 正己 烷 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1nl, 注 入 气 
相 色 谱 仪 ,测定 , 按 内 标 法 以 峰 面积 计算 含量 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 薄 荷 脑 和 薄荷 素 油 以 薄荷 脑 (Cie Hao OO FF, 
应 为 150 一 210mg; 含 樟脑 和 樟 油 以 樟脑 (Co HieO) 计 ,应 为 
40— 80mg; 含 樟 油 和 核 油 以 核 油 精 (Co Has 0) 计 ,应 为 
40-—120mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 驱 风 、 兴 奋 、 局 部 止 痒 、 止 痛 。 用 于 中 里、 
LẸ ARRE RE OT, 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 , 涂 拒 于 太阳 穴 或 患处 。 

【规格 】 DORER 3gs DRAR 4g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


红 R BN 
Hongling San 
[47553 AIRE 71.4g 雄黄 142. 8g 
朱砂 238. 1g 硼砂 142. 8g 
Bern 95. 2g 硝 石 (精制 )238. 1g 
冰片 71. 4g 
LAGI 以 上 七 味 , 除 人 工 磨 香 、 冰 片 外 ,雄黄 、 朱 砂 水 飞 


成 极 细 粉 ;其 余 硼 砂 等 三 味 粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 魔 香 、 冰 片 研 
细 , 与 上 述 粉 末 配 研 , 过 篇, 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 柠 色 至 红 棕 色 的 粉末 ; 气 芳香 浓郁 , 味 
ITE o 

〖 鉴 别 〗 取 本 品 0. 1g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 振 摇 , 滤 过 , 滤 
液 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G EE E.DUAG B BECGOo—90'C0-Z. BR Z. BB (17 : 3) 为 展开 
MEF UH B EA 5 Po E SERE LB I YR TE 105 "C Jn 3A 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 


。 909 。 


Zr Nm 
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【含量 测定 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 1 18 y 0. 53mm, HS 
厚度 为 1. Op mO ; 柱 温 为 130'C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 
低 于 6000, 

校正 因子 的 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 ml 含 10mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 取 龙 脑 对 
照 品 约 10mg ,精密 称 定 ,精密 加 入 无 水 乙醇 10ml 使 溶解 ,再 
精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 摇 名。 吸取 1wl, 注 入 气相 色谱 仪 , 计 
算 校 正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 无 水 乙醇 10ml 和 内 标 溶液 1ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 冰 浴 
超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz)10 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 无 
水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,吸取 续 滤 液 1nl, 注 人气 
相 色 谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 35. 0mg。 

功能 与 主治 〗 祛 暑 , 开 容 , 辟 瘟 ,解毒 。 用 于 中 暑 氏 厥 ， 
3k 3 fg pe] ,恶心 呕吐 ,腹痛 泄 泻 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.6g, 一 日 1 次 。 


【注意 】 孕妇 禁用 。 
[3&1 每 瓶装 0. 6g 
【贮藏 】 密封 。 
H £9 W5 8 
Hongyao Tiegao 
[4h51 三 七 HE 
LE AS 
当归 ZL 4b 
冰片 樟脑 
水 杨 酸 甲 酯 18 Mey A 
Si 3t iL it E 硫酸 软骨 素 
盐酸 茶 海 拉 明 
[5751 以 上 十 三 味 , 将 三 七 AE tAk J, H, 


红 花 破碎 ,用 90%% 乙 醇 回流 提取 三 次 ,第 一 次 加 乙醇 4 倍 量 ， 
提取 2 小 时 ,第 二 次 .第 三 次 加 乙醇 3 倍 量 , 各 提取 1 小 时 , 静 
置 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 , 减 压 浓缩 成 相对 密度 为 1. 30 一 
1. 40(40C) 的 稠 襄 。 将 橡胶 、 氧 化 锌 等 制 成 基质 ,加 和 上述 清 
膏 及 其 余 冰 片 等 七 味 , 另 加 二 甲 基 亚 砚 香精 、 胭 脂 红 适量 , 撑 
拌 均匀 , 制 成 涂料 。 进 行 涂 膏 , 盖 衬 , 切 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 红 色 片 状 橡胶 襄 ; 气 芳香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1 片 ,除去 盖 衬 , 剪 碎 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 40'C 水 浴 上 
蒸 干 ,残渣 加 石油 配 (30~60"C )5ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药 材 、 当 归 对 照 药材 各 0. 5g ,分 别 


°. 910 。 


JI 43 3 EE C30 — C )10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 
乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 冰片 对 照 品 、 薄荷 脑 对 照 品 适量 ,分 别 加 石油 醚 
(30— 60 C ) 制 成 每 1ml E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20M) 
为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10% , 柱 温 为 120C 。 分 别 取 对 照 品 溶 
液 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 1~2pl, 注 入 气相 色谱 
仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

LRE] 25E 取 本 品 , 依 法 测定 (通则 0122 第 一 
法 )。 每 100cm E EEDD F 1. 6g。 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 橡胶 膏剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122), 

【功能 与 主治 〗 祛 瘀 生 新 ,活血 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 筋 
BE. | 

【用 法 与 用 量 〗 /RH.IUURRE A IESE,.1—2 日 更 换 一 次 。 

【注意 〗 凡 对 橡皮 襄 过 敏 及 皮肤 有 破 伤 出 血 者 不 宜 
IER. | 
$ B. ELT ARA. 


【贮藏 】 
麦 味 地 黄 丸 
Maiwei Dihuang Wan 

【处 方 〗 ZA 60g ERF 40g 

熟地 黄 160g 酒 英 肉 80g 

牡丹 皮 60g 山药 80g 

IRZ 60g iEi5 60g 
[553 以 上 八 味 ERE BUE i08 1852. E 100g 粉 


KHARE 35 一 50g IME E HKZ JL , THR, ik E Ls UII 
PRE 80— 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 `. 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 味 微 甜 而 酸 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24~40pm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氧 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 痰 
棕色 ,直径 4~6um( 茯 苓 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 
多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 )。 草 酸 钙 针 唱 成 束 或 散在 ， 
K 24—50um, 直径 约 3pm( 麦 冬 )。 草 酸 钙 徐 晶 存 在 于 无 色 
薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙 
黄色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酒 黄 肉 )。 种 皮 表 
皮 石 细胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细密 , 胞 腔 
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售 瞳 棕色 物 ( 五 味 子 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 
纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀 朴 细 和 孔 
i G8). 

(2) BUS dh ZK 3€ XL 6g, 研 雁 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g. UJ 
碎 MERE 4g. WE. Jn EE 40ml, 加热 回流 1 小时, 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
状 , 以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 
以 盐酸 酸性 5% 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 褐 
色 条 斑 。 

《3) 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 对 照 品 溶液 及 [鉴别 (627 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (12 : 4: 
0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

(4) 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 
15p1l,; 分 别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 
60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01085, 

【含量 测定 】 酒 英 肉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; VA, Hi FP. B Uu A k -0.05% 磷酸 溶液 (8 : 4: 
1: 87) 为 流动 相 ; 柱 温 为 40%C ;检测 波长 为 236nm。 理 论 板 
数 按 马 钱 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0.7g, 精 
密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)15 分 钟 
使 溶 散 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50 96 P BRA 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内径 为 lcm) 上 ,收集 流出 液 ;用 
40% 甲 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ; 合 并 流出 液 及 洗 脱 液 , 落 
二 ,残渣 用 50% 甲 醇 溶 解 , 转 移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


次 离 砂 


10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh rS ES P DIU ERE CCo Ha O10) 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 50mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 35mg; X S JU A dU 
不 得 少 于 3. Img. 

牡丹 皮 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0. Ag T 
密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 九 ,前 雄 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kH2)45 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10ul 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs HioOs ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 

少 于 0. 80mg; 小 蜜 刀 每 1g 不 得 少 于 0. 60mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 


【功能 与 主治 〗 滋 肾 养 肺 。 用 于 肺 肾 阴 亏 , 潮 热 盗汗 , 啊 
Fh. E REDE, ERAS E IIS. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g, 
大 蜜 丸 一 次 1 九 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 大 蜜 丸 ”每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


b ond 


Xv xw BJ 
Yuanzhi Ding 


Zl d 29 31e sis Di t A DLE h o B BST RJ 

LAAI 取 远 志 流 浸 襄 200ml, 加 60% 乙 醇 使 成 1000ml， 
混合 后 , 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

CEAI 本 品 为 棕色 的 液体 。 

〖 检查 〗 ZEE 应 为 50% 一 58% (通则 0711) 。 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120). 

【适应 症 】 祛 痰 药 。 用 于 咳 痰 不 爽 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 5ml, 一 日 6 一 15ml。 

〖 贮 藏 〗 密封 。 


IR 离 Uh 


Kanlisha 


【处 方 〗 当归 3.75g 川 营 5g 


e 911 。 


花红 片 
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防风 5g 透 骨 草 5g 

KADAI 以 上 四 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 入 适量 的 铁 粉 . 木 粉 、 
活性 痰 和 和 氯 化 钠 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 粗 粉 ; 质 重 。 

【鉴别 取 本 品 1 袋 的 内 容 物 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 
60ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 和 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g ,分 别 加 
乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8pl、 对 照 药材 溶液 各 Aul TAUA 
于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】〗 热效应 ” 取 本 品 2 袋 ,除去 外 包装 ,抖动 10 一 
15 分 钟 , 将 两 袋 的 无 孔 面 对 合 ,将 精度 为 十 1 的 温度 计 
(0 一 100%C ) 置 两 袋 之 间 并 使 水 银 球 位 于 无 纺 布 袋 的 中 心 ,四 
周 用 胶布 封 严 , 外 面 用 三 条 毛巾 分 别 包 庄 , 平 置 于 木质 台面 
上 ,观察 温度 ,然后 每 隔 半 小 时 观察 1 次 。 最 高 温度 不 得 低 
PSC, 

〖 功 能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,活血 止痛 。 用 于 风寒 湿 兽 ,四 
上肢 麻木, 关节 疼痛 , 腕 腹 冷 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 。 将 布袋 抖动 至 发 热 后 置 于 患处 ， 


—1X 149, 


【注意 〗 ^H 5. PnIIAIBBEJA S IW. 
【规格 每 袋 装 62. 5g 
【贮藏 】 密封 ,防晒 。 
i oH 
Huahong Pian 
[457571 一 点 红 日 花 蛇 舌 草 
XŠ, i E% HEE IR AR 
日 背 叶 根 地 桃花 
DES 
LADAJ 以 上 七 味 , 取 一 点 红 适 量 , 粉 碎 成 细 粉 ,剩余 一 


点 红 与 其 余 白 花 蛇 舌 草 等 六 味 ,加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤 
液 并 浓缩 成 清 膏 , 加 乙醇 至 含 醇 量 达 65%, 搅 匀 , 静 置 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 上 述 细 粉 与 
糊 精 、 二 氧化 硅 和 聚 维 酮 溶液 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 压 
制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 神 
色 至 标 褐色 ; 味 微 音 、 咸 。 | 

【鉴别 〈1) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 30ml， 
浸渍 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 Sml 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 


e 912 。 


另 取 白花 蛇 舌 草 对 照 药材 3g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 15ml, 加 乙醇 30ml, 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 2ml, 加 奎 藻 土 适量 , 拌 匀 ,干燥 ,加 乙醇 30ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 
试 品 溶液 5 一 10pl、 对 照 药 材 溶液 4y1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (7.5 * 7.5 : DAER 
剂 , 展 开 , 取 出 , 脐 干 , 喷 以 盐酸 乙醇 (1 一 3) 溶 液 , 在 105"C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 40%% 乙 醇 50ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
RT REMERA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桃 
金 娘 根 对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, 加热 回流 1 小时, 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 15ml, 加 乙醇 30ml, 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 


.G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 * 5: 0.4) 为 展开 剂 ， 


展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 溶液 与 2% 铁 氰 化 钾 溶 液 
的 等 量 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小时, 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 18cm) ,用 70%% 乙 醇 
100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 9596 Z E 100ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 故 取 
鸡 血 芯 对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, 煎 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ， 
RT RAMPA 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 
2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 - 
水 (20 : 10 : 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 算 
氨 气 中 重 后 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 斑 氮 。 

〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA; LL BS OK : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 236nm。 
理论 板 数 按 去 乙酰 车 叶 草酸 甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 酯 适量 ,精密 
PRE ,加 流动 相 制 成 每 1ml E 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 20ml, 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 640W ,频率 40kHz) 30 分 钟 ， 
WA ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,精密 量 
取 上 清 液 l0ml3 nb ADS-8 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 18cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
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80% 甲 醇 200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 适量 ,超声 
使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 


取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 


10 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 花 蛇 舌 草 以 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 酯 
(Ci; Hz Oi) 计 , 不 得 少 于 68ug。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 燥 湿 止 带 , 祛 次 止痛 。 用 于 湿 
热 瘀 河 所 致 带 下 病 、 月 经 不 调 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 、 小 腹 
隐痛 、 膛 贱 酸 痛 、 经 行 腹 痛 ; 慢 性 例 腔 炎 、 附 件 炎 、 子 宫 内 膜 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 5 片 , 一 日 3 次 ,7 天 为 
一 疗程 ,必要 时 可 连 服 2 一 3 个 疗程 ,每 疗程 之 间 停 药 3 X. 

【规格 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 29g 

C BEAK Fr OE 0. 28g) 

【贮藏 〗】 密封 。 


i5 2L R X 


Huahong Jiaonang 


[4751 一 点 红 1667g H HE ke T E 1000g 
X% hi Ek 1333g 桃 金 娘 根 1667g 
白 背 叶 根 1000g 地 桃花 1667g 


P 1000g 

[5/75] 以 上 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.23(80C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 
65% , 搅 匀 , 88 E 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 
密度 为 1.25~1.30(80C ) 的 稠 膏 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 畏 
料 适 量 .1RS5] , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 标 色 至 标 褐色 的 颗粒 
和 粉末 ; 味 微 昔 、 咸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0.75g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 2€ 
i 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 5ml 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 花 蛇 舌 草 对 照 药 材 3g, 加 水 50ml, 前 
总 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 15ml, 加 乙醇 30ml, 搅 
匀 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 加 硅 藻 土 适量 , 拌 名, 干燥 ,加 乙 
醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 1001 xp EAA TR 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (7.5: 
7.5: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 盐酸 乙 醉 (1 一 3) 深 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 
的 斑点 。 


(2) 取 本 品 内 容 物 0.75g, 研 细 , 加 40% 乙 醇 50ml, 加热 


dt 2rd X 


回流 30 分 钟 , 滤 过 UE [8] CIR 28] 28 TF ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桃 金 娘 根 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, Ri 
者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 15ml, 加 乙醇 30ml, 搅 匀 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
WE 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -甲酸 乙 酯 - 
甲酸 (5 : 5 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 AEA 
化 铁 溶液 与 2% 铁 氰 化 钾 溶 液 的 等 量 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. 25g, 研 细 , 加 70% 乙 醇 100ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 加 入 硅胶 lg 拌 匀 , 挥 干 溶剂 ,加 在 硅胶 柱 中 (100 一 200 
目 ,3g, 内 径 1. 0cm , 湿 法 装 柱 ) 上 ,依次 用 石油 酶 (60 一 901C ) 
50ml, A il Ei C60—90'CO- Z, E ZR : 1)50ml W ii, FE% 
脱 液 . 继 用 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (2 : 1)50ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 鸡 血 蕨 对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, Ri 3E 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml， 
合并 正 丁 醇 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 芒 柄 花 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 lml 含 8ng 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~~10p1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 -甲醇 
(20 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 际 干 , 置 氨 气 中 加 后 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


E] 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 
【含量 测定 上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) E. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LIT dE RE DEBE Gr RENE 
为 填充 剂 A HS -2K CA. : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 236nm。 
理论 板 数 按 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 酯 适量 ,精密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 640 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 次 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 离 
心 , 精 密 量 取 上 清 液 10ml, 通 过 ADS-8 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 
径 为 1. 5cm, 柱 高 为 18cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 
用 80%% 甲 醇 200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
水 适量 ,超声 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 
5] , 滤 过 , 取 绥 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091. iE 


e 913 。 


花红 颗粒 
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入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 日 花 蛇 舌 草 以 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 醋 
(C; Hzs O11) 计 , 不 得 少 于 0. ll1mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 燥 湿 止 带 , 祛 瘀 止痛 。 用 于 湿 
热 瘀 滞 所 致 带 下 病 、 月 经 不 调 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 \ 小 腹 
隐痛 ERRE ATEM: EERE MER TEAR 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ,7 天 为 一 疗 
TE ,必要 时 可 连 服 2 一 3 个 疗程 ,每 疗程 之 间 停 药 3 天 。 


〖 注意 〗 孕妇 禁用 ;妇女 经 期 .哺乳 期 慎 用 。 
〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 25g 
【贮藏 〗 密封 。 
花红 颗粒 
Huahong Keli 
[455] 一 点 红 日 花 蛇 舌 草 
鸡 血 蔷 桃 金 女 根 
ELE RETI. 地 桃花 
Pr 
LADRI 以 上 七 味 ,加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓 


缩 至 适量 ,加 乙醇 至 含 醇 量 达 65%, 搅 名, 静 置 24 小 时 , 渡 
过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 芒 糖 粉 适量 , 混 匀 ，, 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 可 溶性 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 250g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 昔 或 味 
微 苦 (无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 ODRA m 1 袋 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 浸 涡 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
2& T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 日 花 蛇 
SEIRA 3g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 约 15ml, 加 乙醇 30ml, 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
2ml, 加 硅 藻 土 适量 , 拌 匀 ,干燥 ,加 乙醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
5 一 10p1、 对 照 药 材 溶 液 tp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EUER E, 
以 三 氧 甲 烷 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (7.5 : 7.5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 盐酸 乙醇 (1 一 3) 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 一 个 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 袋 , 研 细 , 加 40% 乙 醇 50ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 
乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 省 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桃 金 娘 根 对 
照 药 材 2g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
15ml, 加 乙醇 30ml, H5 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
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溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Jy ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BUT EDI 2% 三 氧化 铁 溶液 与 2% 铁 氢化 钾 溶 液 的 等 量 
混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 袋 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
BbuEWEZECT ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 18cm) ,用 70%% 乙 醇 100ml jk 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 95% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 
干 RIEF E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 鸡 血 芯 对 
照 药材 2g, 加 水 50ml, 煎 者 1 小时, 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 
Té Jn FH BS 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙醚 -甲酸 -水 (20: 
10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 氨 气 中 
看 后 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZM; AZAR- C4 : 96) 为 流动 相 ;检测 波长 为 236nm。 
理论 板 数 按 去 乙酰 车 叶 草酸 甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 酯 适量 ,精密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml E 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 5g 或 1.25g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 水 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 640W, 频率 
40kH2) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 精 
密 量 取 上 清 液 10ml, 通 过 ADS-8 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 
1. 5em, 4t ESO. 18cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
80% 甲 醇 200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 2T ,残渣 加 水 适量 ,超声 
使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 385] URL 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白花 蛇 香草 以 去 乙酰 车 叶 草 酸 甲 栈 
(Ci; Hz, Oi ) 计 ,不 得 少 于 0. 33mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 燥 湿 止 带 , 祛 瘀 止痛 。 用 于 湿 
HRN ET SCR og .月 经 不 调 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 、 小 腹 
隐痛 、 腰 钥 酸 痛 、 经 行 腹痛 ;慢性 倪 腔 炎 、 附 件 炎 、 子 宫 内 膜 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ,7 天 为 
一 疗程 ,必要 时 可 连 服 2 一 3 个 疗程 ,每 疗程 之 间 停 药 3 X. 

【规格 〗 DERE 10g 〈2) 每 袋 装 2. 5g( 无 蔗糖 ) 
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【贮藏 】 密封 。 
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〖 处 方 〗 五 味 子 ( 酒 制 )360g iW 360g 
dk 180g t 22 T GEH EP 360g 
盐 车 前 子 450g 制 巴 戟 天 540g 

【 制 法 〗 以 上 六 味 ,五 味 子 . 酒 藉 车 SR ELT Bl ELSE AE 


四 味 加 7526 Z BE 1g 38. 48 小 时 后 ,加 热 回流 二 次 ,每 次 3 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 , 药 液 备用 ; 药 渣 与 伏 稚 、 盐 车 前 
子 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 水 者 液 , 浓 缩 至 相对 密度 为 
1. 02~1. 0460 ) 的 清宫 ,加 入 乙醇 至 含 醇 量 达 40% , 搅 勾 ， 
静 置 2~3 天 , 取 上 清 液 回 收 乙醇 与 上 述 药 液 合 并 , 减 压 浓缩 
至 相对 密度 为 1. 32~1.34(50'C) 的 稠 膏 ,加 糊 精 适量 混 勾 ， 
干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 

〖 性状 〗 本 品 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 酸 、 微 将 。 

[3303 (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 三 氧 甲烷 20ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 五味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 再 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml A 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) TX, 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酷 -甲酸 (15 : 5 : DE 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 15cm, 取 出 , 景 干 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， i 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 
REER ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 肉 欢 区 对 照 药材 1g, 加 75% 乙 醇 30ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 25ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 松 果 菊 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 
甲醇 -醋酸 -水 (2 : 1: 7) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 8cm, Wh , E 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， Piin 
£& RÉ RIDGE EE m C RÉAH DV B) EE E, Sh TH [e IE C6 O De 2G DE o 

(3) 取 巴 戟 天 对 照 药材 lg, 加 75%% 乙 醇 30ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
25ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 和 上 述 对 照 药 材 溶液 
Sul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
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(8:2:0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 15cm, WH, ETF. ES PP 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 金 丝 桃 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml d 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [C 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 291. 4 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (3 : 1: 0.1) 为 
展开 剂 ,展开 , 展 距 10cm , K Hh, Bt P m UI — SCC B VAR Bi 
干 ;在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奕 光斑 点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 
定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 约 20ml, 超声 处 理 
(功率 250W, 频 率 20kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 咒 
101p 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha; O1 ) 计 ,不 得 少 
于 2. 0tmig. 

[8&5 Ei TREDIRTR. MTEADE ERRER, E 
TZ JB , 3L 56 EERS , US 75 7J . 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 2g 

ERI 密封 。 
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6 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
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[4h75] X 156g HIE 156g 
RED 72g 苍 耳 子 156g 
辛夷 156g IS Ex 156g 
i 73g 


【 制 法 〗 以 上 七 味 ,辛夷 、 湾 荷 、 白 芷 提取 挥发 油 ,蒸馏 后 
的 水 溶液 男 龙 收集 ; 药 渣 与 黄 芬 、 苍 耳 子 、 牲 不 食 草 、 麻 黄 加 上 
述 燕 馏 后 的 水 溶液 及 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 
1 小 时 ,三 液 滤 过 ,滤液 合并 浓缩 至 适量 ,加 入 芒 糖 650g、 茶 甲 
酸 钠 2g KAZH O0. 5g, 痢 沸 使 溶解 , 滤 过 , 放 冷 ,加 入 辛夷 

等 挥发 油 , 加 水 至 1000ml, 18] , 即 得 。 
LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 而 
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ED. 

Lal (1) 取 本 品 20ml, 用 20%% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 
值 至 12, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
ART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 芷 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 煎 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 渡 
液 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 置 氨 燕 气 饱和 
的 展开 和 饶 中 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 30ml, 用 氮 试 液 调 节 pH 值 至 11， 
用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲 醉 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麻 黄 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 
50ml, 前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 - 甲 酸 
(4 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 0. 5 25 EB — Bi 
醇 溶液 ,在 105 和 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 
ERA ET , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木兰 脂 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml S 1mg BUS 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 
剂 的 硅胶 HAERE ,以 三 氯 甲烷 -乙醚 (5 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 90C 加热 至 斑 氮 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 紫红 色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 应 不 低 于 1.28( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 KASHAR in ii E ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 2.0g, 精 密 称 定 , 置 100m 量 
瓶 中 ,加 水 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 65% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg DU EG (Ca Hi Oud ^: 
T 2. 0mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 通 窃 。 用 于 急性 鼻炎 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 瓶装 150ml 


* 916 。 


【贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 处 。 


5 x: R 


Qinlian Pian 


[4h75] X 213g XEXU 213g 
黄连 85g XH 340g 
JR^j 213g 甘草 85g 


LANGAI 以 上 六 味 , 赤 区、 黄连 粉碎 成 细 粉 ;其 余 黄 今 等 
四 味 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 赤 
芍 和 黄连 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 的 辅料 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

PERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄 色 的 片 ; 气 微 香 , 味 亩 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄 
色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 草 酸 钙 艇 唱 直 径 7~41jm， 
存在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 一 个 细胞 中 合 有 数 个 族 
i (RAJ). 

(2) 取 本 品 4 片 , 研 碎 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 分 别 取 黄连 对 照 药材 50mg、 
黄柏 对 照 药材 0. lg ,分 别 加 乙醇 5ml, 加热 回流 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 加 乙醇 使 成 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 亡 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 
14l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12 :3 :6:3:1) 为 展开 剂 , 置 用 氨 藻 气 
预 饱和 的 展开 包 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 0. 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 , 滤液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -J 
酮 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 吐 以 
1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 赤 芍 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 另 取 芍药 华 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml dp lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 及 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40; 
5: 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5 26 8 CBE BG 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
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的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (50 : 1 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 60yg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 研 细 , 取 0. 3g, 精 密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 70% 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ,用 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 ， 
$5 5]. BREL BCEIS E , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m EERS ARA Y CCa Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
T 5.5mg。 

RSE ARAE HIER. HE IEN ZG A Ak 
M A, LH ZEE ARRA EA F Jen. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 一 3 次。 

【规格 〗 每 片 重 0.55g 

【贮藏 】 密封 。 


品 溶液 各 


2588 4T1E[Z C1 BRL 
Qinbaohong Zhike Koufuye 
[4:751 满 山 红 420g 暴 马 子 皮 420g 
黄 分 200g 
【 制 法 〗 以 上 三 味 , 满 山 红 提取 挥发 油 , 蔡 馏 后 的 水 溶 


液 为 右 人 保存, 备用。 药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,备用 。 暴 马子 皮 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 与 上 述 满 
山 红 液 合并 ,浓缩 成 流 漫 膏 , 放 冷 , 加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 
65%, 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 备用 。 沉 淀 加 6526 7, BE3E 
充分 搅拌 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 ,与 上 述 上 清 液 合并 ,回收 
乙醇 并 浓缩 成 流 漫 襄 ,备用 。 黄 芬 切片 ,加 水 前 者 三 次 ,第 

一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 20—1. 25(70"C ) ,用 2mol/L RE 
pH 值 至 1.0—2.0,80'C [£i 1 /N BE, E I ACE 24 小 时 , 滤 
过 , 沉 演 加 8 倍 量 的 水 ,搅拌 ,用 40% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 
值 约 7.0, 加 等 量 乙醇 ,搅拌 , 滤 过 ,滤液 用 Zmol/L 盐酸 调节 
pH 值 至 1.0 一 2.0,60C 保温 30 分钟, 室温 静 置 12 小 时 , 滤 
过 ,沉淀 用 乙醇 洗 至 pH 值 5.0 一 6.0, 用 水 洗 至 pH 值 约 7. 0， 
加 水 适量 ,搅拌 使 混 悬 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶液 调 广 pH 值 至 
7. 5, 与 上 述 满 山 红 备用 水 溶液 及 流 漫 谊 合并 , 调 太 pH 值 约 
7. 5,18 dL CA- 7C) 72 小 时 , 取 上 清 液 与 满 山 红 油 ( 满 山 红 油 


苓 又 红 止咳 口服 液 
加 聚 山梨 醇 80 和 适量 水 搅拌 均匀 使 溶解 ) 合 并 ,加 入 蔗糖 H 
蜜 素 香精, 混 勺 后 用 水 调整 体积 至 1000ml, 滤 过 ,分 装 , 灭 
菌 , 即 得 

DERI 本 品 为 标 红色 的 澄清 液体 ; 味 甜 Ce 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 三 氯 甲 烷 20ml, 振 摇 提 取 ， 
水 溶液 备用 。 取 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 满 山 红 对 照 药材 2g, 加 乙醇 30ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 40% 乙 醇 30ml, 分 次 
加 热 溶解 , 趁 热 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 约 5ml, 放 冷 ,用 乙醚 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 潭 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酷 - 甲 酸 (7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 置 用 展开 
剂 预 饱 和 15 分 钟 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 三 握 甲 烷 提 取 后 的 水 溶液 1ml, 加 
甲醇 15ml, 混 匀 ,放置 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
HRES EXI m o MEERE 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 栈 酸 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 混 
5] ,放置 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 丁香 
TENE BR i d E UU FR E EXE 1ml 含 0.1msg 的 溶液 ,作为 对 
inso 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 

硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 
mpi 265nm, HE BR V p EST EH EA MADR F 
5000。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, E A R 
相 色 谱 仪 。 供 试 品 色谱 图 中 应 呈现 与 对 照 品 保留 时 间 相 
同 的 色谱 峰 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 04( 通 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 黄 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 栈 酸 (45 : 55 : ikv ie 
KA 274nm, Eie BU B k E S EYE MAMMAT 1500. 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 (5 x 185] , 精 
密 量 取 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 585] , 静 置 10 分 
钟 , 滤 过 , 径 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ， 
加 50% H8 BEES 28 Zu] RE , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


Bi 0601), 


°- 917 > 


测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 | 

本 品 每 1ml E X D Xd (Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 
d 5. ADHES 

满 山 红 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (58 : 42) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 295nm。 
理论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杜 鹏 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 精 密 量 取 
10ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 10 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 
使 溶解 ,加 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 5 次 (25ml,25ml,20ml, 20ml， 
15mlD， 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 
转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A W U a A tE RS R CC His Os ) 计 ,不 得 少 
于 21ug。 

【功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,止咳 平 嘴 
致 的 咳嗽 , 痰 多 ;急性 支气管 炎 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 避 光 , 置 阴凉 处 。 


m. H T AR $ SENE 
慢性 支气管 炎 急 性 发 作 见 上 


SRILA 
Qinbaohong Zhike Pian 
〖 处 方 〗 满 山 红 1050g 暴 马 子 皮 1050g 
黄 芬 500g 
【 制 法 〗 以 上 三 味 , 黄 从 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 


第 二 .三 次 每 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1.03~1.08(80C) 的 清 襄 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1. 0 一 
2.0, 在 80C 保 温 1 小 时 ,室温 放置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 乙醇 
洗 至 pH 4. 0, 继 续 用 水 洗 至 pH 7.0, 低 温和 干燥, 粉碎, 备用。 
满 山 红 用 水 蒸气 蒸馏 法 提取 挥发 油 ,车 馏 后 的 水 溶液 另 器 保 
存 ;药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ; 暴 
马子 皮 加 水 前 痢 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 每 次 1 小 时 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 上 述 满 山 红 药 液 合并 ,浓缩 至 适量 , 低 
温 减 压 干燥 ,粉碎 ,加 入 上 述 黄 苓 提取 物 和 适量 的 辅料 , 制 成 
颗粒 ,干燥 ; 满 山 红 挥 发 油 与 适量 的 碳酸 钙 混 匀 , 再 与 上 述 颗 
粒 混 匀 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 
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LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
ERE E. 

【鉴别 (1) 取 本 品 8 Hr ,糖衣 片 除去 糖衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 
20ml, 振 摇 15 分 钟 ,分 取 乙 醚 液 , 残 酒 备 用 ;乙酸 液 燕 干 ,残渣 
用 40% 乙 醇 30ml 分 3 次 置 水 浴 上 加 热 使 溶解 , 趁 热 滤 过 , 滤 
液 合并 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 满 山 红 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2ul1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 2: 0.5) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 将 [鉴别 1(1) 项 下 乙醚 提取 后 的 残渣 挥 干 , 取 1g, 加 
75% 乙 醇 3ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
Z HONTE BR mo 75 26 C, BR E Ej 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 
斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 漆 加 40% 甲 醇 5ml 使 溶 
解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~200 目 ,10g; 内 径 为 lem) 上 ,用 
40% 甲 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 丁香 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ou. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (5 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Hi, BC ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 〗 黄 芬 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 - 水 (45 : 1 : 55) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. Ag ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 
40kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

ZA E H E RS MR H OUS Hi On ) 计 ,不 得 少 


中 国药 典 2015 年 版 
于 13. 0mg。 

满 山 红 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
a : 44) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 295nm。 

论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 次 液 的 制备 ” 取 杜 咀 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 loug 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 1853 8 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 晶 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 满 山 红 以 杜 鹏 素 (Ci: His Os ) 计 ,不 得 少 于 
60ng. 

【功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,止咳 平 吴 。 用 于 痰 热 雍 肺 所 
致 的 咳嗽 、 痰 多 ;急性 支气管 炎 及 慢性 支气管 炎 急 性 发 作 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 


营 暴 红 上 止咳 颗粒 
Qinbaohong Zhike Keli 
[4h75] 满 山 红 1050g 
HA 500g 
【 制 法 〗 以 上 三 味 , 满 山 红 酌 予 碎 断 ,提取 挥发 油 至 尽 ， 
蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ,备用 ;药酒 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 郁 液 滤 过 ,滤液 合并 ,备用 。 暴 马子 皮 酌 予 碎 断 ,加 水 
前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 .三 次 各 1 工 小 时 ,前 液 滤 过 , 滤 
液 合并 ,并 与 满 山 红 药 液 合 并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.05 一 1. 10 
(80C) 的 清 膏 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65%% , 静 置 , 取 上 清 
液 , 备 用 ;沉淀 加 6526 C, Ei ER ,充分 搅拌 , 静 置 , 滤 取 上 清 液 
与 上 述 上 清 液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 清 襄 , 低 温 减 压 干燥 EI 
碎 成 细 粉 ,备用 。 黄 芬 切片 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 ,三 次 各 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 原 药材 三 倍 量 ,加 
2mol/L 盐酸 调节 pH 值 至 1.0 一 2.0,80C 保温 1 工 小 时 , 静 置 ， 
滤 过 ,沉淀 加 8 倍 量 的 水 ,搅拌 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 
pH 值 约 7.0, 加 等 量 乙醇 ,搅拌 , 滤 过 ,滤液 用 2mol/L 盐酸 调 
P pH 值 至 1.0 一 2.0,60CC 保 温 30 分 钟 , 静 置 , 滤 过 ,沉淀 用 
乙醇 洗 至 pH 值 5.0 一 6. 0, 用 水 洗 至 pH fi £3 7.0, 低 温 干 燥 ， 
粉碎 成 细 粉 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 加 入 糖 粉 和 糊 精 适量 , 混 
5], 80%% 乙 醇 制 粒 ,低温 干燥 , 喷 人 上 述 备 用 的 挥发 油 , 混 


RAFE 1050g 


^] , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 , 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 满 山 红 对 照 药材 2g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 40% 乙醇, 分 3 次 置 水 浴 上 
加 热 使 溶解 ,每 次 10ml, 趁 热 滤 过 ,合并 滤液 , 蒸 至 约 5ml, 放 
冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 P 
加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pl, Pona 一 硅胶 G 
HERE ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 置 
以 展开 剂 预 饱和 15 pte 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 75 96 Z BE 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml O.lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 
同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 温 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 适量 使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 插 
匀 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 丁香 苷 对 照 品 适 量 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 
效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 2655nm。 分 别 
吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, EA WER., 
品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 X5 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (45 : 1: Mo ai 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 150. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50yg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FR BE 100ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


e 919 。 
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本 品 每 袋 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca Hi O01 ) 计 ,不 得 少 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 
于 52. 0mg。 照 药 材 1g, 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回 流 1 小时, 弃 去 三 氯 甲 
满 山 红 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 es 烷 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 水 1ml 拌 匀 湿 润 后 ,加 水 饱和 的 正 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (58 : a 295nm 。 
理论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杜 鹃 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 10ng 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶 液 的 制备 ROREG OUR NOR LEA, 取 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% 甲 醇 25ml, 密 
塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 6076 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 上 
J 测定 , 即 得 

Æ in ER A W L T A tE RS R CCa Has Os ) 计 ,不 得 少 
T img, 

【功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,止咳 平 跨 。 
致 的 咳嗽 . 痰 多 ;急性 支气管 炎 
述 证 候 者 。 

《用 法 与 用 量 〗 口服 。 

〖 规格 〗 每 袋 装 4g 

【贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 


T PA d ES BEA d E CE 


Fi ER 2E it Br 
慢性 支气管 炎 急 性 发 作 见 上 


一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 


苞 冬 项 心口 服 液 


Qidong Yixin Koufuye 


[4757] ER a 
AZ {R 
地 黄 f& FH G2) 
CELE TE 
丹参 b dz 
TR SE CKE) 

〖 制 法 】 以 上 十 三 味 , 金 银 花 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ， 
滤液 合并 ,备用 ;龟甲 . 紫 石 英和 人 参加 水 前 者 一 次 , 滤 过 , 滤 
液 合并 ;药酒 与 其 余 黄芪 等 九 味 加 水 前 者 三 次 , 煎 液 滤 过 , 滤 
液 合 并 ,再 与 上 述 滤 液 合并 ,浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 入 乙醇 使 含 
醇 量 达到 65% ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,冷藏 7 天 , 滤 
过 ,滤液 加 入 适量 聚 山梨 酯 80、 山 梨 酸 钾 及 甜菊 素 , 加 水 至 
1000ml, 混 匀 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 

LERI 本 品 为 棕 黄色 至 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 苗 。 

【鉴别 3] (1) 取 本 品 30ml, 加 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 
3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,浓缩 至 约 30ml, H 2% 
氧 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 藻 


AR 


。 920 。 


丁 醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 用 2% 氢 氧化 钠 洲 
液 洗涤 3 次 ?起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 ;再 取 人 参 和 皂苷 Rg 
JE m ASR Re 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (65 : 36 : 10)10 以 下 放置 过 夜 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 , 预 饱 和 20 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, 加 乙醚 50ml fig $& $e BC 35 zz Zo BER ,水 
层 用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 E 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 ii 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 
以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 50ml, 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1, 用 乙酸 乙 酷 
50ml 振 摇 提取 ,提取 液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 洲 液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 7 : 0.8) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 3% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 
去 乙醚 液 ,水 层 加 20% 硫 酸 溶 液 20ml, 加热 回流 2 小时， 
放 冷 ,用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 
ERR T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 为 
取 麦 冬 对 照 药 材 lg, 加 10% 硫 酸 溶液 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 - 
ZAFE: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 0.5% 香 
TER 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ( 临 用 配制 ) ,在 105°C Jn 2 EEA 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

C50 BUE EG] FR ZEE 1g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 
品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (4:2: 0.15 : 5) 的 上 层 
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光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 〗 相对 密度 应 为 1.02 一 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A L-k (32. : 68) 为 流动 相 ;用 营 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PARP PA E EE ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 50ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 2% 氨 氧化 
钠 溶 液 充 分 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 碱 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 , 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1.2041 和 供 试 品 
溶液 5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 Imld ARAR K (Ca He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 60ug. 

【功能 与 主治 〗 HAFO HILE. HTA HA E Dr 
SIC BAUR AA AA ARAZ RREA, A .盗汗 .心烦 ; 
病毒 性 心肌 炎 、 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 , 饭 后 服用 ， 
或 遵 医嘱 。28 天 为 一 疗程 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 偶 见 服药 后 骨 部 不 适 , 宜 饭 后 服用 。 

【规格 〗 AXE 10ml 

【贮藏 〗 密封 。 


B Ae BU SUR 
Qidong Yixin Keli 


【处 方 〗 黄 720g ZX 360g 
AŽ 180g 茯苓 360g 
地 黄 260g f& FH G25180g 
Banw 520g EE 260g 
EF Æ 360g 金银花 360g 
丹参 260g 郁 金 180g 
Ti 56 Ob )180g 


【 制 法 〗 以 上 二 三味, 金银花 加 水 前 者 二 次 ,每 次 40 分 
钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ,备用 ;龟甲 ( 浸 )、 焊 紫 石 英 、 人 参 的 碎 , 加 
水 前 者 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 药 渣 与 其 余 黄 芪 等 九 味 ( 麦 
冬 粉 碎 成 最 粗 粉 ) 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 ,三 次 


各 1 小 时 ,第 三 次 加 8 倍 量 水 前 者 1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,与 
上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20(50"C ) 的 
清 襄 ,放置 室温 , 边 搅拌 边 加 入 乙醇 ,使 仿 醇 量 达 到 65%, 冷 
$C CO — 4C 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密 
度 为 1.15 一 1.20(50C) 的 清 襄 ,加 入 糊 精 及 阿 斯 帕 坦 适量 ， 
制 粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 


DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 


30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
解 ,加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ， 
用 2% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 碱 液 ,继续 用 
正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回 
收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
人 参 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回 流 1 小时, 弃 去 三 
毛 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 1ml 使 湿润 ,加 水 饱和 的 正 丁 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 Zr Ph , 滤 过 , B "Hi 2%% 氧 氧化 钠 溶液 洗 
Wk 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 背 Rgi 对 照 
品 \ 人 参 持 并 Re 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 lml 各 含 1mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -甲醇 -水 (65 : 36 : 10)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 20 23 REN FS JT E PI» ETT S Ah, EF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 'C An Ae Pru ws. D 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 淫 羊 获 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ] (1) 项 下 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 Sul, 4 3I 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 
毛 化 铝 试 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 稀 盐 酸 调 
节 pH 值 至 1, 用 乙酸 乙 酯 50ml 振 摇 提取 ,提取 液 回 收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 
素 钠 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 - 甲 
酸 (25 : 10 : DN RE JEU . HE JE , EC, CE EE CAR HUP ER 
15 分 钟 后 ,放置 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 椒 党 对照 药材 O. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] (3) 


= 921 > 


EE RR 
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项 下 供 试 品 溶液 5p 和 上 述 对 照 药材 溶液 3n1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (4 : 2 1 0.15: 
5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 
液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 4g. 研 细 ,加 甲醇 40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提 
取 三 次 (25ml,20ml,15ml) ,合并 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 桂 酸 对 昭 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. 分 别 
尽 于 同一 硅胶 GF: 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~~60C)- 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (12 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 ， 
在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 50% 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 E] , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 
对 照 品 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 八 烷 基 硅烷 
键 合 硅胶 为 填充 剂 ; UZ Ri -0. 4% 磷 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 得 低 
T 1500。 分 别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 。 
供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 
色谱 峰 。 


【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAR; AZIE- C35 : 65) 为 流动 相 ; 燕 发 光 散射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 4 O. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 混 匀 ， 
研 细 , 取 约 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ,精密 量 
取 上 清 液 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 6 次 (30ml， 
30ml,30ml,20ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 FH SR ALTE 
充分 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 洗 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
Wk 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl.15pl, 供 试 品 溶 
WE 15pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


AmE RE AR URR P Ë CCa Ha Ou) 计 , 不 得 少 


【功能 与 主治 〗 益 气 养 心 ,安神 止 怪 。 用 于 气 阴 两 虚 所 
致 的 心 怪 、 胸 间 、 胸 痛 、 气 短 乏 力 、 失 眼 多 梦 、 自 汗 、 资 汗 、 心 烦 ， 
病毒 性 心肌 炎 、 冠 心病 心绞痛 见 上 述 症 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 OR. 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 , 饭 后 服用 或 
At EUR. 28 天 为 一 疗程 。 

CES] 孕妇 有 鼠 服 。 偶 见 服 药 后 胃 部 不 适 , 宜 饭 后 服用 ， 

【规格 】 FRR 5g 

〖 贮 藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


芪 英 强 心 胶 喜 
Qili Qiangxin Jiaonang 

〖 处方 〗 XR 450g 人 参 225g 
RUF 112. 5g 丹参 225g 
=p 150g 泽 泻 225g 
玉 竹 75g 桂 枝 90g 
红 花 90g 香 加 皮 180g 
陈皮 75g 


〖 制 法 】 以 上 十 一 味 ,黄芪 . 蔓 英 子 、 泽 泻 .人 参 、 香 加 皮 
加 70% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 25—1. 30€60'C ) 的 笛 襄 ,备用 ; 桂 枝 、. 陈 皮 水 蒸气 蒸 饮 提 取 
挥发 油 ,收集 挥发 油 , 备 用 ; 提 油 后 的 水 溶液 滤 过 ,备用 ; 药 渣 
再 加 水 煎 煮 1 小时, 滤 过 ,与 备用 滤液 合并 ,备用 ; 黑 顺 片 、. 丹 
参 、 玉 人 竹 、 红 花 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 与 桂 校 和 陈皮 的 水 前 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 
1. 30(60C), 加 乙醇 ,使 含 醇 量 达 7096 ,在 4C 以 下 静 置 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 25 — 1. 30 
(60C ) ,与 上 述 备用 笛 襄 合并 ,在 65 一 70C FH. FE A 
成 细 粉 ,加 入 适量 糊 精 , 制 颗粒 , 喷 人 挥发 油 , 混 匀 RARE, 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 颗 
Ti ERE. 

LEII (1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 液 作 为 供 试 
MAW. BRASE Rb XE m, ASEH Rb: 对照 品 
ASSE REWE m, 4) 31 jn FB EE AE lml 含 0. 2mg BOTE 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 ,吸取 对 
照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5~15wl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色 
谱 图 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
TART. RAJK 25ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 调 王 
pH fü € 1~2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 RT ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 0.5g, 加 水 30ml, 加热 回流 
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30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 “用 盐酸 调节 pH f € 1—2" 
起 , 同 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 7nl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 

5 : 5 :0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙 
醇 溶 液 ,加热 至 广 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶 液 制备 项 的 备用 甲醇 溶 
液 ,浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 加 皮 对 照 药材 
0.5g, 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 5 一 10pl, 对 照 药材 溶液 2 一 4 由 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(20 : 3 : 0. DARFAR RF RH, F ,在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醇 20ml, 密 
塞 ,浸泡 20 分 钟 , 振 摇 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 
另 取 桂皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 lal 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 
10~~15p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
^1 ii BE C60 — 90'CO- 7, ER Z, BIS C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BTM DIL RES ES JE S BRE SC EA 5 分钟 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 dk oS BR S GRÉ LB br RE E s SCRI F8] RT 
色 的 斑点 。 

ORCE 313 C30 XL P B5 BE m TRE TL 2E TTE D kK 
10ml f 7& fit , H] — SEP oc e 35 Pe 2 次 ,每 次 15 ml, EHI Z 
酸 乙 酯 15ml PEER ,乙酸 乙 酯 液 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶 液 5 — 10 106] RR i TREE 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
溥 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 4'C 以 下 展开 , 取出 ， 
陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
JG PE Ji 

【检查 】 SARRE S 取 本 品 内 容 物 18g, E R.3E TEE 
MER MARA 10ml, 振 摇 30 分 钟 , 加 乙醚 100ml, 密 塞 , 振 
摇 15 分 钟 ,放置 24 小 时 ,分 取 乙 醚 液 , 滤 过 ,用 乙醚 10ml 洗 
UR UB HR UB AK ,合并 乙醚 ,低温 蒸 干 , 残 酒 用 无 水 乙醇 溶解 并 
转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1. 0mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 1241、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G dE 
板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -乙醇 (6.4 : 3.6 : DARFA E 
氨 燕 气 饱和 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 砚 化 钞 钾 试 
液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 


置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAN ; A ZHR- : 70) 为 流动 相 ; 柱 温 为 30 C ;用 蒸发 
光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 欧 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KARP HX E mE ,精密 称 定 ， 
加 70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 BU. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 
50m]l, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml( 剩 余 甲醇 溶液 备用 ) , 蒸 干 , 残 
iR 3% 氨 氧化 钠 溶液 20ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 水 洗 液 ,用 水 饱和 正 丁 醇 20ml 
振 播 提取 ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 70% 甲 醇 溶 解 并 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 15pl\ 供 试 品 溶液 
5 一 15p1, 注 入 高 效 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 昔 (Ce Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 12mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 益 气 温 阳 ,活血 通 络 ,利水 消 肿 。 用 于 
冠 心病 、 高 血压 病 所 致 轻 、 中 度 充 血性 心力 衰竭 证 属 阳 气 
虚 乏 , 络 瘀 水 停 证 , 症 见 心慌 气短 , 动 则 加 剧 ,夜间 不 能 平 
Eh, FEF, ERZI., MEAS, ORRAK RRRA, 
咳 吐 稀 白 痰 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 


【贮藏 】 us. 
Am S NS 
Qishen Jiaonang 
【处 方 〗 X & 285g 丹参 155g 
AS 75g RA 103g 
三 七 148g JIKE 155g 
红 花 103g 川 营 103g 
山楂 155g ix 103g 
制 何首乌 103g 葛根 155g 
黄 芬 103g 玄 参 103g 


甘草 148g 


° 923 。 


Sh 
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[5x1 以 上 十 五 味 , 取 水 皮 34g、 三 七 34g 粉碎 成 细 
粉 ,备用 ;丹参 人参 及 剩余 三 七 加 60%% 乙 醇 回流 提取 二 次 ， 
每 次 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密 
EX 1.3560 CO RS HE, 53 zK 8, EtA RE, REFR, 
zy EH. I AamKii&R 2 小 时 后 ,提取 挥发 油 约 6 小 
时 ,挥发 油 加 适量 乙醇 溶解 后 , 另 器 密闭 保存 ;丹参 人参 、 三 
七 ` 川 总 药酒 与 剩余 水 蚂 及 其 余 黄芪 等 十 味 加 水 前 者 三 次 ,每 
次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 1.15 
(60C ) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,搅拌 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 
液 减 压 回收 乙醇 ,加 水 搅 匀 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 滤 过 。 滤 
液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 35(60°C) 的 稠 襄 , 减 压 干燥 ,与 上 述 
丹参 等 干燥 提取 物 混合 ,粉碎 成 细 粉 。 加 入 川 车 挥发 油 , 装 入 
胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 吉 , 内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 
和 颗粒 ; 气 微 腥 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 适量 , 静 置 , 取 沉 泻 
物 置 显微镜 下 观察 : 体 壁 碎片 灰白 色 , 细 胞 界限 明显 或 不 明 
显 , 可 见 细 疣 状 或 颗粒 状 突起 (水 旺 )。 

《2) 取 人 参 时 昔 Rg XE RES LA S Rb, XR m, = 
BF Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 
测定 ] 三 七 、 黄 工 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul ERX E mW Zul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,10C 以 
下 展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醚 20ml, 浸 泡 2 小 时 ,时 时 振 
播 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Aul. 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酷 (9 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 于 , 残 演 加 水 10ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 提取 液 , 加 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 何 首 乌 对 照 药 材 0. 25g， 
加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
T oZ BS 3ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 2,3, 
5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 由、 对照 药材 次 液 和 
对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 本 - 乙 
酸 乙 酯 -丙酮 -水 (7 : 65 : 55: 12) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 


| 


。 924 。 


干 , 喷 以 磷 钼 酸 硫酸 溶液 ( 取 磷 钼 酸 2g, 加 水 20ml 使 溶解 ,再 
缓 组 加 入 硫酸 30ml, 摇 匀 ) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,加 和 氨 试 液 
20ml 洗 淋 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 提取 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 2ul、 对 照 品 溶 液 
ly, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 
(7: 2.5: 0.25)10%C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 承 干 , 置 所 蒸气 中 时 数 分 钟 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

《6) 取 本 品 内 容 物 lg, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 担 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 加 水 20ml 
洗涤 , 径 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 提 取 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
3ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 聚 
栈 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 甘草 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 和 干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
液 ,加 水 30ml 洗 涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 提取 液 回 收 溶剂 至 
To ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 
5ul 及 上 述 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G H 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 以 下 放置 的 下 层 深 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 
€& B5) 9e JG DE XX | 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 丹参 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烧 基 礁 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; ZS REB BK (40. : 35 : 25) 为 流动 相 ; 柱 混 
40'C ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 丹 参 酮 TT a ETE E 
不 低 于 6000。 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 和 丹参 酮 下 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml E 10ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz) 20 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 注 和 人 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹参 酮 a CC His Os ) 计 ,不 得 少 
F 45ng. 

Zt. ERES 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EZ 2 Vt 8 4H. A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
XE XE TI S BE UE i2 OG ICE Tu UN asd DU. 。 理 论 板 数 按 三 七 
BP Ri 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~10 19—>21 81— 79 
10—19 21—23 79—77 
19— 20 2333 7767 
20—40 33 67 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 七 皂苷 R XR m MA P 


对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 三 七 皂苷 Ri 
0. 4mg EIS HF FP 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
匀 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz) 30 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 5 次 (20ml,20ml,20ml， 
10ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 提取 液 , 用 浓 氨 试 液 洗 洪 2 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 提取 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
使 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 5 由 10ul, 供 试 品 溶液 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 按 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


本 品 每 粒 含 三 七 以 三 七 皂苷 R (Cs He O18 ) 计 ,不 得 少 于 
0. 20mg，, 含 黄芪 以 黄芪 甲 背 (Cu Has Ou ) 计 ,不 得 少 于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 活血 ,化 瘀 止痛 。 用 于 冠 心病 稳定 
型 劳累 型 心绞痛 I 、 了 级, 中医 辨证 属 气虚 血 瘀 证 者 , 症 见 胸 
痛 , 胸 闽 , 心 尾气 短 , 神 疲乏 力 , 面 色 紫 暗 , 舌 淡 紫 , 脉 弦 而 涩 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 饭 后 温 开 水 送 服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 
42 大 为 二 疗程 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


ES UE ERE BP E 
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LEAI XE 地 黄 
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〖 制 法 〗 以 上 四 味 KRAE Heft — A mkA 
者 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 90% 乙醇, 搅拌 均 
匀 ,使 含 醇 量 达 50%% , 静 置 , 取 上 清 液 回 收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 
备用 。 其 余 水 蚂 粉 碎 成 粗 粉 ,与 上 述 稠 膏 混 合 均匀 ,干燥 , 粉 
碎 成 细 粉 lE, B 3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 胶 赛 剂 ,内 容 物 为 棕 褐 色 粉 末 和 颗粒 ; 昧 
JE MWE o 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 置 索 氏 提取 器 中 ， 
加 甲醇 约 40ml, 加 热 回流 4 小 时 ,提取 液 回收 甲醇 并 浓缩 至 
FRÆK 15ml 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 振 摇 提 
WETER T , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 其 甲 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 吐 
以 5% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取水 蚂 对 
照 药 材 1g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 U Z-k (32 : 68) 为 流动 相 ; 蔡 发 光 散 射 检 测 器 。 
理论 板 数 按 黄 芯 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 PEE P PX R E E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1m ERREFE 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 100ml， 
称 定 重量 ,加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 50ml, z& T . 5 & Jl zK 30ml 
使 溶解 ,加 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 氯 甲烷 
液 ,水 层 加 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 
醇 液 , 加 正 丁 醇 人 凶 和 的 氮 试 液 充分 洗涤 2 次 ,每 次 40mb 3E 
SX E T EXIRET ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 
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甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl 和 供 试 品 
溶液 10 一 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 
fU EE BIS. 
粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 昔 (Cua Ha Ow ) 计 ,不 得 少 


y 
HH 
W 
E 


F 0. 20mg. 
〖 功 能 与 主治 〗 HAAA EMER. Jc ADAE 
血 疗 所 致 的 消 渴 病 , 症 见 口 渴 多 饮 .多 尿 易 饥 . 伴 和 急 乏力 、 自 汗 
盗汗 、 面 色 星 暗 、 肢 体 麻木 ; [型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 ,一 次 5 粒 ,一 日 3 次 。3 个 月 为 一 


【注意 〗 孕妇 禁 服 ;有 凝血 机 制 障 碍 、 出 血 倾向 者 愤 服 。 
【规格 〗 FAR O. 5g 
〖 贮藏 〗 密封 。 
T ETAT 
Keshangtong Chaji 

【处 方 】 当归 ALS 

ZL 4E TE 

ER 樟脑 

松节油 
【 制 法 〗 以 上 七 味 , 生 姜 切 片 ,用 70%% 乙 醇 浸 涡 48 小 


时 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 红 花 .当归 、 川 莒 .丁香 粉碎 成 粗 粉 ,加 入 
E XR 25 je , 照 流 浸 膏剂 与 漫 膏剂 项 下 的 渗 渡 法 (通则 0189), 
用 70% 乙 醇 作 洲 剂 ,浸渍 48 小 时 后 缓 缓 渗 渡 ,收集 渗 滤 液 ， 
浓缩 至 适量 , 滤 过 ,与 上 述 滤液 合并 。 樟 脑 、 松 节 油 分 别 用 乙 
醉 溶解 ,加 入 上 述 滤液 中 ,加 70%% 乙 醇 至 规定 量 , 混 匀 ,密封 ， 
静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 香 。 

[35503 (1) 取 本 品 30ml, EK EZX TF. 9 1E Mk 
30ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 握 甲 烷 -甲酸 (10 : 50: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, EKA EZRA ZE, 3X 1E HL BE 10ml 
振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 散 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 
取 丁 香 酚 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 lml 含 15pl 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 游 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C0-Z, BR Z, ER C9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 


e 926 。 


中 国药 典 2015 年 版 


香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[te] 乙醇 量 应 为 60% 一 70%% (通则 0711) 。 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 25ml, 置 称 定 重 量 的 莹 发 血 中 ， 
于 水 浴 上 蒙 干 ,在 105C 干 燥 3 小 时 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 
4p ,迅速 精密 称 定 重量 。 遗 留 残 潭 不 得 少 于 1.576. 

其 他 ”应 符合 把 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117), 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温 
度 为 125%C ,保持 6 分 钟 , 以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 至 175C, 
保持 17 分 钟 。 理 论 板 数 按 樟脑 峰 计算 应 不 低 于 2900, 

校正 因子 测定 ” 取 联 葵 适 量 , 精 密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 
lml 含 9mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 樟 脑 对 照 品 、 丁 香 柄 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 乙醇 制 成 每 lml 含 樟脑 10mg、 
含 丁香 酚 6mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 精 密 量 取 上 述 三 种 
溶液 各 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 吸 
取 lnl,; 注 入 气相 色谱 仪 ,分 别 计算 樟脑 和 丁香 酚 的 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 5ml, E 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶液 1ml, 用 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 播 习 ,吸取 lul YEA 
气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 中 含 樟脑 (Cio HieO) 应 为 1.7 一 2.3mg; 含 丁 
FITER C Hi Os) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 急性 软组织 
扭 挫伤 , 症 见 皮肤 青紫 瘀 斑 、 血 肿 疼痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 适量 , 涂 控 患处 并 按摩 至 局 部 发 热 ， 
一 日 2 一 3 次 。 


【规格 〗 每 瓶装 (1)30ml (2)40ml (3)100ml 
【贮藏 】 密封 。 
克 B R 
Keke Pian 
〖 处 方 〗 麻黄 360g Emus 360g 
甘草 360g d z- 360g 
3EHE-Y-112.5g HERE 112.5g 
AB 112. 5g 


〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 麻 黄 、 回 粟 壳 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ,各 留 
细 粉 165g, 备 用 ;剩余 粗 粉 用 酸性 水 溶液 (用 10% 盐 酸 溶液 调 
节 pH 值 至 5 左右 ) 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 10% 
氢 氧 化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7, 药 液 备 用 ;其 余 甘 草 等 五 味 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 溶液 合并 , 减 压 浓 绒 
至 相对 密度 为 1. 20—1. 26(60'C ) 的 清 膏 ,加 入 麻黄 和 黯 粟 壳 细 
粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 
制 成 1000 片 [规格 (1)J] 或 1500 片 [规格 (2)], 包 薄膜 衣 , 即 得 。 


中 国药 典 2015 年 版 


LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅黄 色 至 棕 宰 
E IRITE o 

LEIJ (ORA m, Eb S ALES TMX : hR Ez 28 HL E 
角形 或 类 长 方形 , HE RERO GER CERE cO . Em a Tg 
观 呈 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 

(2) 取 本 品 6 片 5 规 格 (1)] 或 9 片 [规格 (2)], 研 细 , 加 氮 
试 液 2ml, 拌 匀 ,加 三 氯 甲烷 20ml, 冷 浸 过 夜 , 滤 过 ,滤液 加 盐 
酸 溶液 (3->10)20ml, 振 摇 , 静 置 使 分 层 , 三 氯 甲 烷 液 备用 ,分 
取 酸 水 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶 液 5 一 10 由 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (10 : 2 : 0.1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 LC SEU 0. 326 EB — BE T ERTR TRE BS 
RAS: 1) 混 合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 (2) 项 下 的 三 氯 甲 烧 液 , 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 器 票 沉 对 照 药材 1g, 加 甲 
醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 趁 热 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 器 了 粟 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 游 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 药 材 
溶液 各 10p1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 以 凌 甲 基 纤 维 率 
钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 
(20 : 20: 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,依次 虹 以 稀 础 化 
饼 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4 片 [ 规 格 (1)J 或 6 片 [ 规 格 (2)], 研 细 , 加 水 
50ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 60ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
60ml 洗涤 1 次, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
水 10ml, 微 热 使 溶解 ,加 盐酸 6ml、 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 
3 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酮 酸 (8: 3: 
0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 
名 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 麻黄 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 极 性 乙醚 连接 茶 基 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 092% 磷 酸 溶液 ( 含 0.04% 三 乙 胺 和 
0.02% 二 正 丁 胺 )(1.5: 98.5) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


XH 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 和 盐酸 伪麻黄碱 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 含 5% 浓 氨 试 液 的 甲醇 溶液 分 别 制 
成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 和 盐酸 伪麻黄碱 各 10ng 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 4g[ 规 格 (1)] 或 0. 6g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 于 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 1.5%% 磷 酸 洲 液 50ml, 2$ 3E , 称 定 重量 ,超声 处 
J 45 分 钟 (功率 250W ,频率 50kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
1.5%% 磷 酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
6000 转 )5 分 钟 ,精密 吸取 上 清 液 2ml, 通 过 固 相 荃 取 柱 (以 混 
合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 的 固 相 萃取 商品 柱 
60mg,3ml, 用 水 10ml 冲洗 ,再 甲醇 10ml 冲洗 ,最 后 用 
0. 1mol/L 盐酸 20ml 冲洗 ) ,用 甲醇 5ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 
用 新 鲜 配 制 的 含 5%% 浓 氨 试 液 的 甲醇 溶液 5ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 于 5ml 量 瓶 中 ,加 含 5%% 浓 氨 试 液 的 甲醇 溶液 至 刻度 , 摇 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。Hi; NO * HCD 和 盐酸 
伪麻黄碱 (Cio His NO * HCD 的 总 量 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 于 
2. 5mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 1.7mg。 

ERE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; EA Z H-0. 0Zmol/L. BR A — 88 23 1-0. 02mol/L 
康 烷 磺 酸 钠 溶液 (20 : 40 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 吗啡 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 啡 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 混 
匀 , 取 约 0. 5g[ 规 格 (1)J 或 0. 75g OU C200 ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 饱和 的 三 氯 甲烷 50ml, 超 声 处 理 ( 功 
R 500W ,频率 40kHz)1 小 时 ,取出 , 滤 过 ,滤纸 连同 滤 漆 一 并 
放 回 原 锥 形 瓶 中 , 续 加 浓 氨 试 液 饱 和 的 三 氧 甲烷 50ml, 同 法 
再 提取 一 次 , 滤 过 ,残渣 用 三 氯 甲烷 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 合 
并 上 述 三 氯 甲 烷 提 取 液 及 洗涤 液 ,回收 浴 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
使 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 器 票 党 以 吗啡 (C1; Hi NO ) 计 ,5 规格 (1)] 应 
为 0.15 一 1. 10mg, [规格 (2)] 应 为 0.10 一 0.73mg。 

【功能 与 主治 〗 止 嗽 , 定 跨 , 祛 奖 。 用 于 咳嗽 , 喘 急 气短 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 [ 规 格 (1)] 或 一 次 3 片 
[规格 (2)] ,一 日 2 次 。 

【注意 〗 心动 过 速 者 慎 用 。 高 血压 及 冠 心病 患者 鼠 服 。 
儿童 .孕妇 及 哺乳 期 妇女 禁用 。 不 宜 常 服 。 

〖 规 格 〗 每 片 重 (1)0.54g (2)0. 46g 

DERI 密封 。 

。 927 。 


中 国药 典 2015 年 版 


So 837p Bot SE 
Kelisha Jiaonang 
【处 方 AHE 苍术 
4 Bi 2g 3E 
TEE EPRE 
猪 牙 电 雄黄 
Jo 硝 石 
Tis 9L UK Hr 


LAGI ULL b —BREEUK ER ZEE) (6 UL RH. 
冰片 .丁香 混合 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ;其 余 白 芷 等 七 味 药 粉碎 成 
细 粉 ,过 第 ,与 上 述 细 粉 配 研 , 混 匀 , 装 入 胶 宫 , 制 成 1000 SIL, 
HEES 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 淡 黄 色 至 棕色 的 粉末 ; 
AEREE 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 金黄 
色 或 柱 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 花 粉 粒 三 角形 ,直径 约 16uym( 丁 
香 )。 果 皮 表 皮 细 胞 红 棕 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 表 面 可 
见 颗 粒状 角质 纹理 ( 猪 牙 时 )。 油 细胞 圆 形 ,直径 约 50km，, 含 
黄色 或 黄 棕 色 油 状 物 ( 石 曹 洽 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 环 已 烧 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 苍 术 对 照 药材 0. 5g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, RZA (100 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ， 
喷 以 5% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 一 相同 的 污 绿 色 斑 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 8.5g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml gE lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 tyl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (630 一 60'C)- 乙 醚 (2 : DOS 
展开 剂 ,在 20C 以 下 展开 ,取出 ,有 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 殉 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5.4g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丁 香 酚 对 照 品 、 冰 
片 对 照 品 适量 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 丁香 酚 4mg、 冰 片 
omg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 
毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 25um); 
柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 100%C ,以 每 分 钟 10 C 3E ETE E 
200'C ,保持 8 分 钟 ; 载 气 流速 为 每 分 钟 1. 2ml; 分 流 进 样 ,分 
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流 比 为 10 : 1。 分别 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 lul, E 
入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 
时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检查 〗 三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 内 容 物 适量 ,人 研 细 , 取 约 
2. 63g, 精 密 称 定 , 加 稀 盐 酸 20ml, 不 断 搅拌 30 分 钟 ,转移 至 
100ml 量 普 中 ,加 水 分 次 洗 淋 容器 ,转移 至 量 瓶 中 并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 
稀释 至 刻度 , 择 义 。 精 密 量 取 上 述 溶液 5ml 和 标准 砷 溶液 
5ml, 照 砷 盐 检 查 法 (通则 0822 第 二 法 ) 检 查 , 所 得 溶液 的 吸 
光度 不 得 高 于 标准 砷 对 照 液 的 吸光 度 ( 不 得 过 0.019260) , 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 划 菱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; EL Z A-k C60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 343nm。 
理论 板 数 按 胡 椒 碱 蜂 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胡 椒 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 Iim E Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.1g, 精 密 称 定 , E 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,加 四 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
10 叶 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 草 葵 以 胡椒 碱 (Cy HeNO; ) 计 ,不 得 少 于 0. 27mg. 

雄黄 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 约 2.8g， 
精密 称 定 , 置 250ml 饥 氏 烧瓶 中 ,加 硫酸 钙 2g. Su Ee PX 3g 与 
硫酸 12ml, 置 电 热 套 中 加 热 至 溶液 呈 乳 白色 , 放 冷 ,用 水 
50ml 分 4 次 转移 至 250ml 锥 形 瓶 中 ,加 热 微 沸 5 分 钟 , 放 冷 ， 
加 酚 枉 指示 液 2 滴 , 用 和 氢 氧化 钠 溶 液 (40 一 100) 中 和 至 溶液 显 
微 红 色 , 放 冷 , 用 0.25mol/L 硫酸 溶液 中 和 至 褪色 ,加 碳酸 氢 
钠 5g, 摇 匀 后 ,用 碘 滴 定 液 (0.05mol/L) 滴 定 , 至 近 终 点 时 ,加 
淀粉 指示 液 2ml, 滴定 至 溶液 显 紫 蓝 色 。 每 1ml WE R 
(0. 05mol/L) 相 当 于 5. 348mg 的 二 硫化 二 砷 (As S). 

本 品 每 粒 含 雄黄 以 二 硫化 二 砷 (As:S: ) Y. 应 为 
6. 3— 10. 8mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 解毒 尽 秽 ,理气 止 深 。 用 于 泄 泻 ,痢疾 和 
WAC). 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3~4 次 ,儿童 酌 减 。 


DERI 孕妇 禁用 。 
〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 28g 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
克 感 利 咽 口服 液 
Kegan Liyan Koufuye 
[4h77] 金银花 72g 黄 芬 72g 
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JH JF 72g 炒 枯 子 72g 
ÉE T2g X2 72g 
僵 和 蛋 ( 姜 制 )43g 地黄 108g 
射 干 22g 桔梗 43g 
薄荷 43g had 43g 
防风 43g HX 22g 


【 制 法 〗 UL E-FUUUR. SR AE A B3 DULL ar Ve RUPEE I 
油 ,蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 黄 苓 加 65% 乙 醇 加 热 回 流 提取 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 回收 乙 
醇 ,加 水 适量 ,煮沸 , 趁 热 滤 过 ,滤液 备用 ;将 黄 芬 药 渣 及 金银花 
等 提取 挥发 油 后 的 药酒 与 其 余 炒 柑 子 等 九 味 ,加 水 秀 煮 二 次 ， 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.06~1.11 700) 的 清 襄 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 
60% RPE , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 16 一 
1.20(70C) 的 清 膏 ,加 上 述 金银花 等 挥发 油 ( 加 适量 聚 山 梨 酯 
80 1.530 ,蒸馏 后 的 水 溶液 , 黄 蕉 乙醇 提取 液 及 甜菊 素 0. 5g. E 
甲酸 钠 3g, 用 碳酸 钠 调 节 pH 值 ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, 撑 
匀 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 柠 褐 色 的 液体 ; 气 微 香 、 味 微 苦 , 久 置 有 
轻 播 易 散 的 沉淀 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 稀 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2， 
置 水 浴 中 加 热 10 分 钟 ,加 水 20ml, $A ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ( 酸 水 液 备 用 ) ,用 水 20ml 
洗涤 ,乙酸 乙 酯 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 15cm)， 
用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 20% 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 
20% 乙醇 洗 脱 液 ,回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 1g, 加 水 20ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 ,取出 ,加 入 稀 盐 酸 1ml, 摇 名 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 
ik. HH ZB LE JE SER 2 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 - 
甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 昧 
干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
TÉ P ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1ml, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 5 分钟, 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 劳 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 10ml, 加 
热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 黄 
蕉 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 lpl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 酸 水 液 ,用 浓 氨 试 液 调 六 pH 
值 至 8 一 9 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml , 合 
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并 正 丁 醇 液 , 用 水 15ml 洗涤 , 弃 去 洗 许 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 
ET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 对 
照 药材 0. 5g, 加 水 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 
清 液 , 自 “ 用 浓 氨 试 液 调 市 pH 值 至 8 一 9 起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 枯 子 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 4 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 


光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 本 品 20ml, 加 水 25ml, 播 义 , 用 乙醚 振 摇 提取 2 次， 
每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 备 用 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0. 1mol/L. 和 氨 氧 化 钠 溶 
液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 
-F ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 和 翘 对 照 
药材 lg， 加 水 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 
液 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 
HRR. FMPP X E m Mm PRAE 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 4yl、 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 (19 : 
3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 驴 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 备用 乙醚 液 , 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 甲醇 制 
EF img Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 Aul, 43 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

LRE] 相对 密度 ”应 不 低 于 1.03( 通 则 0601) 。 

pH 值 ” 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 板子 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A RS -ZK (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柑 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 析 子 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
10% 甲 醇 制 成 每 Iim 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 25ml ER 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 3853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


° 929 。 
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本 品 每 lml Gd ded (Cs Ha O01 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 45mg. 

Am REAM ERA GB 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (47 : 53) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 制 成 每 lml E 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 [ 含 量 测定 ] 析 子 项 下 的 供 
试 品 溶液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml e EAD EUR (Ca Hi On) do fb 
于 2. 7mg., 

Ea REAR EA SEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A L H-k C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 夕 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, | 

Xj BER qERXACHU eR — BOXEGSUHOG] BR i38 3 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 加 于 中 性 氧化 
$RHEC100— 200 目 ,9g, 柱 内 径 为 1.5~2cm) 上 ,用 70% 乙 醇 
100 ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 浓 缩 至 干 , 残 酒 加 50% 甲 醇 适量 溶 
解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, SEA RGB € 35 C ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E E A A YEGSL P (Cz Ha On ) 计 ,不 得 少 
于 80yug. 

【功能 与 主治 〗 MIRR AEA. ATRI F 
热 内 扰 所 致 发 热 . 微 亚 风 ,头痛 , 咽 痛 ,鼻塞 流 涕 ,咳嗽 痰 黏 EO 
A ,省 黄 ;感冒 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 每 次 20ml, 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


苏 子 降 气 丸 
Suzi Jianggi Wan 


【处 方 〗 炒 紫 苏 子 145g 厚 村 145g 
前 胡 145g 甘草 145g 
RFH 145g 陈皮 145g 
沉香 102g 当归 102g 
[57:53 以 上 八 味 , 除 炒 紫 苏 子 外 ,其 余 厚 朴 等 七 味 粉 碎 


。 930 * 


WAA o F b XS JST BOT. xL . 1852; MER 36g . KE 
73g 前 汁 泛 丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅黄 色 或 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 。 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : NOCHE TS D Gà 
束 , 长 32 一 144pkm, 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 姜 半 夏 ); 石 细 
胞 分 校 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 厚 朴 ) 。 和 草酸 钙 方 晶 成 片 存 在 于 薄 
壁 组 织 中 (陈皮 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 
唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,药流 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 为 取 前 衣 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 30ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 白 花 前 胡 甲 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml g 
0. Smg WRR ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5pl, 分别 氮 于 同一 硅胶 GE; 
HERE, UA dB EECOO—90'00-Z ER Z, BB C3 : 1) 为 展开 剂 ， 
EFWE. ETF, EE PROCAT (254nmO. FREI., BETA G 


中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 


(3) 取 当归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 
的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 2 一 5 则 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 


谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 


(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 药 渣 , 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 车 和 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饮 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 
正 丁 醇 饱和 的 水 洗 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 
潭 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 
lg, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 过 , 滤 渣 挥 尽 乙醚 , 自 
“加 甲醇 30ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 
1% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
冰 酷 酸 -水 (15 : 1: 1: DARFA, HET CHR BC EA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ R-0. 1%% 磷 酸 溶液 (19 : 81) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 56ug 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 
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定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 
热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 LE 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 
10pl1, 注 入 渡 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg A Bk E ATE REDE CC Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 4.6mg。 

【功能 与 主治 〗 降 气 化 痰 , 温 肾 纳 气 。 用 于 上 盛 下 虚 气 
逆 痰 性 所 致 的 咳嗽 喘息 . R69 HS 3E 0 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 6g, 一 日 1 一 2 K. 

Utm) Bg Z4. 

【规格 〗 每 13 AE lg 

【贮藏 〗 密封 。 


溶液 和 供 试 品 溶液 各 


H AEA 


Suhexiang Wan 


LÆSI 苏 合 香 50g "4 100g 
冰片 50g 水 牛角 浓缩 粉 200g 
AIBPE 75g 檀 香 100g 
沉香 100g 丁香 100g 
香 附 100g 木 香 100g 
乳香 ( 制 )1008g EEZ 100g 
日 术 100g iT 100g 
朱砂 100g 


E553 DETER ERA GU LAESA .水 牛角 
浓缩 粉 外 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 安息 香 等 十 味 粉碎 成 细 
粉 ; 将 人 工 麻 香 、 冰 片 、 水 牛角 浓缩 粉 分 别 研 细 , 与 上 述 粉 末 配 
研 , 过 第 , 混 匀 。 再 将 苏 合 香 炖 化 ,加 适量 炼 蜜 与 水 制 成 水 密 
JL 960 ŽL ,低温 干燥 ;或 加 适量 炼 蜜 制 成 大 蜜 丸 960 丸 , 即 得 

[DEIRI 本 品 为 寿 红色 的 水 蜜 丸 或 灰色 的 大 蜜 丸 ; 气 施 
香 , 味 微 苦 、 辛 。 | 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 分 泌 细 胞 类 圆 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
〈 香 附 )。 含 唱 细 胞 方形 或 长 方形 , 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 明 显 , 胞 乃 
含 草酸 钙 方 唱 ( 檀 香 ) 。 具 缘 纹 孔 导管 纹 孔 密 ,内 含 淡 黄色 或 
黄 标 色 树 脂 状 物 ( 沉 香 ) 。 果 皮 纤 维 层 淡 黄 色 ,和 斜 向 交错 排列 ， 
BESSER SCIL ONT AD. 。 花 粉 粒 三 角形 ,直径 约 16umCT 
香 )。 不 规则 雁 片 灰白 色 或 淡 灰 黄色 , 稍 有 光泽 ,表面 密布 微 
细 灰 棕色 颗粒 及 不 规则 纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 )。 不 规则 细 
小 颗粒 上 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 0. 3g ,水 蜜 丸 研 碎 ;大 蜜 丸 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 
15ml, 超 声 处 理 2 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 ,加 乙酸 乙 酯 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 


谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g.2K SE JL BE RE CK 2E JL B3 E. — A FP e 
25ml, 超 声 处 理 30 4p fh. UE IT. WEAR T RE —À SOR Nx 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 椒 碱 对 照 品 ,加 三 氯 甲 
烷 制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GEBRE, UER- CRAME: 1) 为 展开 剂 ,展开 
两 次 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10), 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g. 7K E AL UE ; KE JL 88 WE LUI CBE 5ml, te 
摇 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 ee 
制 成 每 ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 
法 (通则 0521) 试 验 , 柱 长 为 2m, 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20M) 和 5% 二 茶 基 -95% 二 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 混合 固定 相 , 涂 布 
浓度 分 别 为 1. 64% 和 1. 3296 , 柱 温 为 180'C。 分 别 吸 取 对 照 
品 溶液 和 供 试 品 溶液 适量 ,注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

ORA m 6g, 水 蜜 丸 研 碎 ; 大 密 丸 剪 碎 ,加 入 硅 藻 土 3g， 
WA. MZEE 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
用 乙醚 1ml 溶 解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 
为 1. 5cm) 上 ,用 乙醚 80ml Dti cR Ve ood 28 TF 3x 8E 
idi BE C60—90'CO 1m1 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 合 香 
对 照 药材 ,加 石油 酶 (60 一 90C ) 制 成 每 1ml 含 25 风 的 溶液 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 3p1,; 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 
f it SE C30 — 60'C 2-3 ci di FF BR A BS-P BR C10 : 30: 15: D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10) 中 浸渍 
片刻 ,取出 , 吹 干 ,在 105%C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 主 斑点 。 

(6) 取 本 品 6g KE AL UE RE ; KE XU BU WE VIA RE SE E 3g. 
研 匀 ,加 乙酸 乙 酯 50ml, 8 Fs Ab 38 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 水 25ml, 超 声 处 理 使 溶解 , 滤 过 , 滤 渣 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 洗 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 , 振 
摇 ,分 取 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml， 
1E T BRTRZECT ,残渣 加 乙酸 乙 酯 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
WE. D) BURTON BBZUM 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 
b , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 a a 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3u, A5 


点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 


«931. * 
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醇 咨 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 [鉴别 ](6) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,6g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 80ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 RECTE ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 
G EERE, UAW BEC 0 —90'00-7Z, BR Z, BB C17 : 3) 为 展开 
剂 RET , CH BP 08 DLL RA L BET I C19 100 XE 105 C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

HEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”聚合 - 交 联 聚 乙 二 醇 20000 
(PEG -20MD 毛细管 色谱 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 
厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 115C ,保持 
8 分 钟 ,再 以 每 分 钟 120C 的 速率 升温 至 180'C ,保持 10 分 钟 ， 
再 以 每 分 钟 120%C 的 速率 升温 至 250%C ,保持 5 分钟。 理论 板 
数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 40 000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 龙 脑 对 照 品 和 丁香 酚 对 照 品 适 
TÉ ,精密 称 定 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 龙 脑 0. 3mg 的 
溶液 和 每 1ml 含 丁香 酚 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 丸 , 精 密 称 定 , 水 蜜 丸 研 
WE LOK EE ALBI BE LOC 4g ,精密 称 定 ,精密 加 入 24g 硅 藻 土 , 研 
细 ,精密 称 取 适 量 ( 约 相当 于 半 丸 的 量 ) ,精密 称 定 ,精密 加 入 
乙酸 乙 酯 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W, 频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak E JU VK Fr EA JE Bi CC Hus 0) 计 ,水 蜜 丸 不 得 少 于 
14. Omg, KÆ iL TD F 10. 0mg; 含 丁香 以 丁香 酚 (Cio Hi; O5) 
Yr KSEXUAS DF 5. 0mg, 大 蜜 九 不 得 少 于 3. 5 mg. 

【功能 与 主治 JP $3.41 5 1EJRI. PHOT OEEGEGO S BI 
SiC E € Bc RE 中风 偏 次 、 肢 体 不 利 , 以 及 中 暑 、 心 胃 气 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 1~2 次 。 

【注意 〗 孕妇 禁用 。 

【规格 】 DKIL 每 九重 2. 4g 

DKEA ”每 丸 重 3g 

【贮藏 】 密封 。 


否 仁 止 咏 合剂 
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远志 流 浸 膏 22. 5ml KEMERE 15ml 
TEE i E 20ml HAMES 15ml 

[5751 LL EZRUR 5 BOR 200g, 加 水 加 热 使 溶化 , 放 
冷 ,加 入 茶 甲 酸 钠 3g, 依 次 加 入 远志 流 浸 膏 、 桔 梗 流 浸 襄 、 甘 
草 流 浸 膏 、 百 部 流 漫 膏 、 陈 皮 流 漫 膏 、 杏 仁 水 , 混 匀 ,加 水 至 
1000ml, 加 滑石 粉 适量 , 搅 匀 , 静 置 使 沉淀 , 滤 取 上 清 液 , 灌 
装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅黄 棕色 至 红 棕 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 
WE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 酶 60 一 90C)- 两 酮 (9 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml, 搅 拌 使 溶 
解 ,加 乙醚 30 ml, fi E ,放置 使 沉 演 完全 , 滤 过 , 取 滤 渣 ,加 盐 
EE TR E C1—10050ml. Jm ZA [el yi 2 小 时 ,放置 使 沉淀 完全 , 取 
沉淀 ,加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 对 照 
药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 Zr gh , 滤 过 ,滤液 浓缩 
ZA 3ml, A “HZ EE 30m 了 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Spul, 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(15 : 5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5 26 8 a BR 
酸 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 25ml, 蒸 去 乙醇 , 移 至 分 液 漏斗 中 ,用 水 10ml 
洗涤 蒸发 亚 , 洗 液 并 和 分 液 漏斗 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 2 次 ,每 
次 20ml, 弃 去 洗 液 ET EAR T. RAE P E 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 2g, 加 乙醚 30ml, 加 热 
回流 40 分 钟 , 滤 过 , 取 药 渣 , 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 35ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 茸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2. 390 T 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 : 40 : 22 : 1 10C 以 下 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,105'C 加热 3 分 钟 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 〗 相对 密度 MMAF 1.07( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116)。 
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〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2mol/L M E2 4 16 V CH VK B E V] pH 
值 至 4. 20 54 : 46) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 
按 甘 草酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 适量 ,精密 
PRE ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 50ng 的 溶液 (相当 于 每 Iml 含 甘 
草酸 48. 980g) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 25ml £f 
中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 甘草 酸 (Css Hes O16) 不 得 少 于 0. 15mg。 

【功能 与 主治 〗 化 痰 止咳 。 用 于 痰 浊 阻 肺 ,咳嗽 痰 多 ; 
急 .慢性 文 气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 15ml, 一 日 3 一 4 次 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


附 : 1. 杏仁 水 质量 标准 


[人 处方] $A 1000g 

[ 制 法 ] 取 昔 杏仁 , 研 成 细 粉 ,压榨 去 油 , 加 水 浸泡 2 小 
时 后 用 水 蒸气 薰 馅 ,收集 蒸 馆 液 至 盛 有 90% 乙 醇 Z50ml 的 烧 
瓶 内 ,收集 蒸 馅 液 至 总 量 达 1000ml, 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 无 色 的 湛 清 液体 ; 气 芳 香 RR. 

[鉴别 ] 取 本 品 5ml 置 试管 中 ,在 试管 中 悬挂 一 条 三 硝 
基 葵 酚 试 纸 ,用 软木 塞 塞 紧 , 置 温 水 浴 中 ,10 分 钟 后 ,试纸 显 
砖 红色 。 

[贮藏 ] 密封 。 


【处方 ] 百 部 1000g 

[ 制 法 ] 百 部 粉碎 成 粗 粉 ,用 5576 Z B TE YR 58] , i6 58 
48 小 时 后 进行 渗 沪 ,收集 渗 渡 液 850ml, 男 器 保存 。 继 续 渗 沪 
至 渗 渡 液 近 无 色 或 无 苦味 时 为 止 。 续 渗 渡 液 在 60 人 以 下 浓 
缩 至 稠 膏 状 , 加 入 初 渗 渡 液 , 混 合 , 用 60% 乙醇 稀释 至 
1000ml, 18.5] , Sf EL , 滤 过 , 取 滤 液 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 褐色 至 深 棕 褐色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 
PE. 

[鉴别 ] 取 本 品 10ml, 2€ X Z, BE. e 8 23 VR US 3E rP s HH 
水 10ml Dt VR 2 A. I, ARAFA Ar dC SF "PH TIC RUE 
调节 至 pH 11, 加 入 氯 化 钠 4g, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 
次 25ml, 合 并 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 涂 解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 百 部 对 照 药 材 1g, 加 70% 乙 醇 溶 液 20ml, 


查 仁 止咳 合剂 


加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 10ml 溶解 , 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
已 烧 - 三 氯 甲烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10:6:1:0.5) 为 展开 剂 , 展 
FWE BP. BERE IE CHE BPIAm GIN. High 


PE , A -5 Xi E ZUM GxEgHMEBJ4 E b.S HI ES C 
斑点 。 
[检查 ] ZEE MA 28% ~38% GAM] 0711) 。 


[总 固体 ] 取 本 品 1g, 置 已 恒 重 的 蒸发 严 中 , 置 水 浴 上 
RTT 105C 干燥 3 小 时 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 钟 ,迅速 精 
密 称 定 重量 。 | 

JA AERD F 40.096, 

[贮藏 ] 密封 。 


3， 陈 皮 流 浸 谊 质量 标准 


[处 方 ] 陈皮 1000g 

[ 制 法 ] ”陈皮 粉碎 成 中 粉 , 用 6076 Z BE TE TR OU] , i 
24 小 时 后 绥 缓 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 850ml, 另 器 保存 。 继 续 渗 源 
至 栖 皮 苷 提取 完全 , 续 渗 渡 液 于 60C 以 下 浓缩 至 稠 膏 状 ,加 
AIA UR , 混 匀 ,用 6026 Z BE TR TE ZE 1000ml, 静 置 , 滤 过 , 取 
滤液 , 即 得 。 

[性 状 ] ZR DA S ELE LUIS IUE LER IG LE. 

[鉴别 ] 取 本 品 5ml, 加 水 25m1, Fl Z R Z F6 D 9 OR 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 挥 于 RAM CS RR CLR 5ml fs 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 陈皮 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 丙 酮 (9 : 4) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 


中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 
斑点 。 
[检查 ] 乙醇 量 应 为 38% 一 48% (通则 0711) 。 


[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AP B2-2 76 BE RR TR VL C35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 检 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 术 皮 苷 100ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,用 稀 
乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, SE A WIERE ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 Iml ERRET F 2.0mg. 

[贮藏 ] 密封 。 
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【处 方 】 Ed 3g 陈皮 47g 
A Jp 63g 前 胡 63g 
桔梗 47g 甘草 16g 
LA Gl 以 上 六 味 , 取 车 杏仁 捣 碎 ,加 温水 漫 泡 24 小 时 ， 


水 燕 气 燕 馏 ,收集 燕 馏 液 50ml 至 90% 乙 醇 0. 8ml F, HE EE 
馏 一 次 ,收集 重 蒸馏 液 适量 ,测定 重 蒸馏 液 毛 氰 酸 含量 ,加 水 
稀释 至 每 1ml 含 氧 氰 酸 3. 0mg BJ X ZR TRU. aM; 
苏 叶 .前 胡 、 陈 皮 ,提取 挥发 油 ; 上 述 四 种 药 渣 与 桔梗 、 甘 草 加 
IK BUR LX REK 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
加 入 莽 糖 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 入 上 述 苗 查 仁 重 蒸馏 
液 17ml 及 紫 苏 叶 等 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 


LERI 本 品 为 浅黄 棕色 至 黄 棕 色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 
DE e 


[E30] (1) 取 本 品 20g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 水 15ml, JR "P 
挂 一 条 三 硝 基 茶 酚 试纸 ,用 边缘 切 有 一 条 小 缺口 的 软木 塞 塞 
紧 , 绥 组 加 热 微 沸 , 数 分 钟 后 ,试纸 显 红色 。 

(2) 取 本 品 40g, 置 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 250ml, 连 接 
挥发 油 测 定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 至 刻度 ,并 溢 流 入 烧瓶 中 为 
止 ,再 加 石油 栈 (60 一 90C)1.5ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 
Ub ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取石 油 配 层 作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 紫 苏 叶 对 照 药材 0. 7g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 2091, XT RR 25 
材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 
乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肝 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 加 甲醇 60ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
iU RT , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 层 ,用 正 丁 醇 饱 和 水 洗涤 2 K, 
每 次 10ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 层 花 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 铵 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 用 
1% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
冰 酷 酸 -水 (6: 1: 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[iex] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEH; A Z -0. 5 96 ERR C20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
283nm, Jüit d E FORE BEBE EAM F 4000, 
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p RR GEHE BU SUE — IUE ZEE RR mA 12. 5mg JJ SERE 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 使 洲 解 并 稀释 至 刻度 185]. d8 
密 量 取 3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲醇 至 刻度 $8 53 . BI 48 
(每 iml AERP 15ng). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 dn 
匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, € 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻 
度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 陈皮 以 栖 皮 苷 (Cs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 


F 1. 8mg. 
〖 功能 与 主治 〗 宣 肺 散 寒 ,止咳 祛 痰 。 用 于 风寒 感冒 咳 
嗽 , 气 逆 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;小 儿 

【规格 】 每 袋 装 12g 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 和 所 和 握 酸 合 量 测定 ” 取 重 蒸馏 液 适 量 ,加 水 20ml, 加 碘 
化 钾 试 液 与 氨 试 液 各 2ml, 用 硝酸 银 滴定 液 40. 1mol/L) 缓 组 
滴定 , 至 溶液 显 出 的 黄白 色 浑 浊 不 消失 , 即 得 。 每 1ml 硝酸 银 
滴定 液 (0. 1mol/L) 相 当 于 5. 405mg f BUE CHCND, 


SEES SR 
Xingsu Zhike Tangjiang 
[4h75] 昔 杏 仁 63g 陈皮 47g 
A JM 63g 前 胡 63g 
桔梗 47g 甘草 16g 
〖 制 法 】 以 上 六 味 , 苦 杏仁 加 温水 浸泡 24 小 时 ,水 蒸气 


蒸 馅 ,收集 蒸馏 液 50ml 至 90% 乙 醇 0. 8ml 中 ,测定 氧 氰 酸 含 
量 ,并 稀释 至 每 100ml 中 含 0. 1g SUBE B up dS 50 ERE E, 
备用 ; 紫 苏 叶 、. 前 胡 、 陈 皮 加 水 莹 馆 , 收 集 蒸馏 液 100 ml, A A 
保存 ;上 述 四 种 药 渣 与 桔梗 .甘草 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
43F RU , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 500g、 葵 甲酸钠 
3g 及 枸 析 酸 适量 ,者 沸 使 溶解 , 滤 过 , 放 冷 ,加 入 上 述 昔 查 仁 
乙醇 溶液 50ml 和 紫 苏 叶 等 蒸馏 液 ,用 枸 橡 酸 调节 pH 值 至 
3.0 一 5.0, 加 水 至 1000ml, 搅 名 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 黄 色 的 黏稠 液体 ; 气 芳香 ， 
味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 置 试管 中 , 管 中 悬 挂 一 条 三 硝 
基 苯 酚 试 纸 , 用 软木 塞 塞 紧 , 缓 缓 加 热 微 沸 , 数 分 钟 后 ,试纸 显 
红色 。 
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(2) 取 本 品 40ml, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 250ml, 混 
名, 连接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 至 刻度 ,并 溢 流 入 
烧瓶 中 为 止 ,再 加 石油 醚 (60~90'C)1.5ml, 连接 回流 冷凝 
管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取石 油 醚 层 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 叶 对 照 药 材 0.7g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 
20ul、 对 照 药 材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 
环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 顺 以 二 
硝 基 茶 肝 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 加 甲醇 60ml, 混 匀 ,放置 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 层 , 用 正 丁 醇 饱 和 水 洗涤 2 次 ,每 次 
10ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 层 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 铵 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl,; 分 别 点 于 同一 以 1% 
毛 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 GF; E JIRE, AE T -yk i 
酸 -水 (6 : 1: 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 19( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 测定 (通则 0512). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZR- 5 VE EE RS C20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
283nm。 理 论 板 数 按 楼 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 约 12mg, 精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 
密 量 取 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 色 ， 
即 得 (每 1ml Sr FERE 24pg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 
水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20nl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E ER Ez VUE RE. (Css Ha Ois ) 计 ,不 得 少 


于 0. 25mg。 
【功能 与 主治 〗 宣 肺 散 寒 ,止咳 祛 痰 。 用 于 风寒 感冒 咳 
嗽 , 气 逆 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 15ml, 一 日 3 次 ;小 
儿 酌 减 。 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 

注 :和 气氛 酸 含量 测定 ” 取 燕 馏 液 适量 ,加 水 20ml, 加 碘 化 
钾 试 液 与 氨 试 液 各 2ml, 用 硝酸 银 滴 定 液 (0. 1mol/L) 缓 缓 滴 
定 , 至 溶液 显 出 的 黄白 色 浑 浊 不 消失 , 即 得 。 每 1ml 硝酸 
银 滴 定 液 (0. 1 mol/LO JH 24 F 5. 405msg B) UU? CHCND 。 


杞 菊地 黄 丸 
Qiju Dihuang Wan 
LEHI 枸杞 子 40g 菊花 40g 
熟地 黄 160g WRA 80g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
RÆ 60g 泽 泻 60g 


LADI 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g Xl 
KAPE 35— 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
HRE 80~110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黑色 的 水 蜜 丸 . 黑 褐色 的 小 密 丸 或 大 
车 丸 ; 味 甜 、 微 酸 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 饰 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40xnm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 
棕色 ,直径 4~6pm( 茯 苓 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 
^4 48 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地黄)。 草 酸 钙 篮 唱 存在 于 无 色 
薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 果 皮 表 皮 细 胞 杰 
黄色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酒 英 肉 ) 。 薄 壁 细 
胞 类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波 
状 弯 曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀 玖 细 孔 沟 ( 泽 演 )。 种 皮 石 细胞 表面 
观 不 规则 多 角形 , 壁 厚 , 波 状 弯 曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 )。 花 粉 
粒 类 圆 形 ,直径 24—34pm , 外壁 有 刺 ,长 3 一 5um, 具 3 个 萌发 
孔 ( 菊 花 ) 。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 9g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 14g , 98 
碎 。 加 水 100ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 
乙酸 乙 酯 50ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 落 干 RA D A 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 枸 杞 子 对 照 药材 0. 5g, 加 
水 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 
酯 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 洲 液 。 照 藩 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10wl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 :2:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 4g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 6g, 前 
碎 。 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 
水 5ml 使 溶解 ,通过 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 
为 12cm) , MARA (19 25) 70ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 
30% ZE 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 潭 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 莫 诺 蔡 对照 品 、 马 钱 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 51 o6] BR 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERERE, UZA P A-A 


* 935 。 


杞 菊地 黄 丸 (浓缩 丸 )》 
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(3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 灾 
JG SER. 

(4) 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml Sr 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](5) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 (24 : 8 : 
1) 为 展开 剂 E JT. AE, mF. E. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 吕 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

ORA i ZK 8E XL 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g. 58 
PE MEERE 4g. DES]. Ju ZEE 40ml, 加热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 ml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 ul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ， 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
盐酸 酸性 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 神 
色 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ULT AERE DLE D RENE 
HAZA; AZIA VESTE A, L 0.3% 磷酸 溶液 为 流动 相 B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 莫 诺 苷 和 马 钱 苷 检测 波长 为 
240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数控 
莫 诺 车 \ 马 钱 苷 峰 计算 均 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC%) 流动 相 BC(%) 
0~5 5 一 8 9592 
5 一 20 8 92 
20 一 35 8—20 92—80 
35~45 20—60 80—40 
45~55 60 40 


对 照 品 溶液 的 制备 取 莫 诺 苷 对 照 品 . 马 钱 苷 对 照 品 
和 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 
中 含 莫 诺 苷 与 马 钱 音 各 20pg、 含 丹 皮 酚 45pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 
0. 8g, 精 密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 甬 
碎 , 取 约 1. 2g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


e 936 。 


本 品 含 酒 黄 肉 以 莫 诺 苷 (Cry Hzs Or ) AB ERE (Cz Ha O) 
的 总 量 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 65mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 
于 0.43mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 9mg; 含 牡丹 皮 以 丹 皮 栈 
(Cs Hio Oi ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 90mg; 小 蜜 丸 每 lg 
不 得 少 于 0. 60mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 5. 4mg。 

【功能 与 主治 〗 EFF. MTPB, gH, 
Hj R36 ,迎风 流泪 , 视 物 昏 花 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 九 一 次 6g." SE JUL— X 9g, 
大 蜜 丸 一 次 1 九 ,一 日 2 次 。 


【规格 〗 KEI ALE 9g 
【贮藏 】 Wu. 
杞 菊地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 

| Qiju Dihuang Wan 

[4.75] 枸杞 子 40g 菊花 40g 
熟地 黄 160g W RA 80g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
Tk 60g %15 60g 


[5:51 AEIR RERA 26. 7g, ETE EZ 26. 5g. ll 
药粉 碎 成 细 粉 ; 泽 泻 、 蕉 苓 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 并 浓缩 成 相对 密度 为 1.30 一 
1. 35 (60—80'C ) 的 笛 襄 ;熟地 黄 切 片 , 加 水 部 者 三 次 ,第 一 
次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 并 
浓缩 成 相对 密度 为 1.30 一 1.35 (60 一 80C ) 的 稠 襄 ; 枸 杞 子 
以 45% 乙 醇 作 溶剂 ,剩余 的 酒 黄 肉 与 牡丹 皮 及 菊花 以 70% 
乙醇 作 溶 剂 , 浸 涡 24 小 时 后 ,分别 进行 渗 沪 ,收集 沪 液 ,合并 
上 述 渡 液 ,回收 乙醇 浓缩 成 相对 密度 为 1.30 一 1.35(460 一 
80'CO KRE, -5 ER ZU 55 PS EF R5] , 制 成 浓缩 丸 , 干 燥 , 打 
光 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 黑 色 的 浓缩 丸 ; 味 甜 而 酸 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 艇 晶 存 
在 于 无 色 薄 壁 细 胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 ( 牡 丹 皮 )。 果 上 色 
表皮 细胞 栖 黄 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 
CERA). 

(2) 取 本 品 15g, 研 碎 ,加 水 100ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 50ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 
酯 液 RT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
枸 柜子 对 照 药材 0.5g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 离 
心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 30ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ， 
ECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : DH 
上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
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同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 
内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 用 和 氨 溶 液 (1 一 25)70ml 洗 脱 ， 
弃 去 洗 脱 液 ,再 用 30% 乙醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
i& Jn FH BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 莫 诺 苷 对 照 品 、 
马 钱 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 Sul 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIER E SUA 
三 氯 甲烷 -甲醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 山 采 英 对 照 药材 1g, 加 乙酸 40ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 沽 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 浴 液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml Img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](5) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 和 对 
照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 - 冰 酷 酸 (24 : 8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 紫红 色 斑 点 。 

(5) 取 本 品 6g, 研 碎 ,加 乙醚 40ml, 加热 回 流 1 小时, 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 牡 丹 皮 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 丹 皮 
B SE BR s ,加 丙酮 制 成 每 1ml p 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 
三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
AK PE. 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.3%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 莫 诺 苷 和 马 钱 苷 检测 波长 为 
240nm, 丹 皮 酚 检测 波长 为 274nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 按 
Xy HRE EA WAT 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) Vi BOO 
0—5 5—8 95—92 
5-20 8 92 

20—35 8 一 20 92—>80 
35~45 20—60 80—40 
45-55 60 40 


杞 菊地 黄片 


对 照 品 溶液 的 制备 X X YA HOW Bn. HOM BS d 
和 和 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 
中 含 莫 诺 昔 与 己 钱 苷 各 20pg、 含 丹 皮 酚 45pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% FR BS 25ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 酒 英 肉 以 莫 庄 芽 (Ci: Hz On) AB E Ë 
(C; Hj; O41) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 28mg; 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 
(Ce HioOs ) 计 ,不 得 少 于 0. 33mg. 

【功能 与 主治 〗 滋 肾 养 有 秆 。 用 于 肝 肾 阴 亏 ,上 胶 尝 耳鸣 , 关 
明 晤 光 , 迎 风流 泪 OUI SE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 8 丸 , 一 日 3 次 。 

规格 了 8 丸 相 当 于 原 药材 3g 

【贮藏 】 密封 。 


杞 菊地 黄片 
Qiju Dihuang Pian 
【处 方 MEF 40g 菊花 40g 
熟地 黄 160g WR p 80g 
PEFFE 60g 山药 80g 
fk 60g PETS 60g 


〖 制 法 〗 以 上 八 味 HEFE Li Zh AR 泽 沪 粉碎 成 细 粉 ; 
其 余 枸杞 子 等 四 味 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 
并 浓缩 成 稠 襄 ,加 入 上 述 细 粉 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 片 , 包 
糖衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕色 ; 味 酸 , 微 藻 。 

[2301 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 呈 三 角 状 
卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40km, 脐 点 得 缝 状 或 人 字 状 (山药 ) 。 
不 规则 分 校 团 块 无 色 , 遇 水 合 握 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 
色 ,直径 4~bum RE). I ERTSTE m ETE T 76 € 08 E 20 JR 
中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 

《2) 取 本 品 20 Hr ,除去 糖衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 水 100ml, 
煮沸 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ,上 清 液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 (40ml， 
Z0mD ,合并 乙酸 乙 酶 液 , 蒸 干 , 残 浴 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 为 取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 40ml, Rü 2€ 
15 分 钟 HOS , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 
REM RT RAMLA 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (9 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 


e 937 s 
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(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 洲 液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1Iml 含 Img 
的 咨 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE, 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
盐酸 酸性 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 | 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
【含量 测定 〗 酒 英 肉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奉 烷 键 合 硅胶 


KAEN. LER BS - 7. 8 - 0. 175 磷酸 溶液 (5 : 7 : 88) 为 流动 


相 ; 检 测 波 长 为 236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 昔 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 精密 称 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 ml 含 0. 04mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FB 
醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 酒 英 肉 以 马 钱 背 (Ci: Hz Ow) 计 , 不 得 少 
0D. 35mgs 

TERRE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DT RE b DEG RE E 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 的 甲 
W 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (CsHi。O;) 计 ,不 得 少 
F 0. 56mg. 

R5 WASHER. MATERS, RH, 2% 
明 晨 光 , 迎 风流 泪 , 视 物 昏 花 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3~4 片 ,一 日 3 次 。 


e 938 > 


LRI 片 心 重 0. 3g 
长 贮藏 〗 密封 。 
fo 35 HD e 92 E 
Qiju Dihuang Jiaonang 

[4:771 枸杞 子 36.7g 菊花 36.7g 

熟地 黄 146. 8g 酒 黄 肉 73. 4g 

牡丹 皮 55g 山药 73. 4g 

RA 55g 盐 泽 演 55g - 
〖 制 法 〗 以 上 八 味 ,牡丹 皮 、 山 药 、 茯 从 Li PETS WE JC 


粉 ;枸杞 子 、 熟地 黄酒 英和 肉 加 水 前 者 3 小 时 , 滤 过 ; 药 渣 与 菊 
花 加 水 前 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 并 与 上 述 滤液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 。 加 入 上 述 药 粉 , 混 匀 , 干 
燥 , 粉 雄 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 训 ,内 容 物 为 浅 褐 色 至 黑 褐 色 的 粉 
R RH MR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24~40pm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
草酸 钙 簇 晶 存 在 于 无 色 薄 壁 细 胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 
皮 ) 。 不 规则 分 枝 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 , 菌 丝 无 色 
或 淡 棕 色 ,直径 4~6um( 茯 苓 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 100ml, 煮 沸 30 分 钟 , 放 冷 ， 
离心 ,上 清 液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 (40ml,20ml)， 合 并 乙酸 
乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, 前 者 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 
浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (9 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 
乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 
氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

[SEWE] ARA MEHEA GEN 0512) 
WE. 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 - 乙 有 睛 -0.1% 磷酸 洲 液 (5 :7 : 88) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
50 76 甲醇 制 成 每 1m 含 0. 04mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 1.0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 FR BE 
25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk d AL WES PD S Y CC Ha Oio ) 计 ,不 得 少 
于 0. 20mg. 

HAE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ;检测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs Hio Os ) 计 ,不 得 少 
d^ 0.5lmg; 

功能 与 主治 〗 EFF. FHOTGTHBIU.BEAGEEUS,.x 
HA EG ,迎风 流泪 , 视 物 昏 花 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 一 6 粒 , 一 日 3 K. 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


更 FEZA 


Gengnian? an Wan 


[4-77] 地 黄 105g 泽 泻 105g 


ZZ 105g 熟地 黄 105g 
玄 参 105g dk 210g 
仙 茅 210g 磁石 210g 
牡丹 皮 69g 珍珠 母 210g 
五 味 子 105g B 5H 210g 


更 年 安 丸 


制 何首乌 105g 
H Ek 210g 

〖【 制 法 〗 以 上 十 五 味 , 浮 小 麦 、 磁 石 、 珍 珠 母 粉碎 成 细 粉 ; 
地 黄 、 熟 地黄 ZS RS AMZ ZZIKA LK EAR 
3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 成 清 
EE ;其 余 五 味 子 等 六 味 粉 碎 成 最 粗 粉 ,用 60% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 
ivi 24 小 时 , 渗 渡 ,收集 渗流 液 ,回收 乙醇 并 减 压 浓缩 成 清 襄 ， 
与 上 述 清 襄 合并 ,加 入 浮 小 麦 等 三 味 的 细 粉 , 减 压 干燥 ,粉碎 
成 细 粉 ,加 入 5%% 的 羧 甲 基 淀 粉 钠 , 混 匀 , 制 成 浓缩 水 丸 , 低 温 
干燥 , 制 成 1000g, 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 包 衣 浓缩 水 丸 ,除去 包 衣 后 显 黑 褐色 ; 气 
微 香 , 味 微 甜 而 后 兰 。 

LEII (1) 取 本 品 适量 , 置 显 微 镜 下 观察 ;不 规则 碎 块 
大 小 不 一 ,黑色 (磁石 ) 。 不 规则 碎 块 表面 多 不 平整 , 旺 明 显 的 
颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结 构 , 边 缘 多 数 为 不 规则 锯齿 状 ( 珍 珠 
BE. 

(2) BLA dà 3g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 UE 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 仙 茅 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸取 
上 述 两 种 溶液 各 Su 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10 : 1 : 0. DAERA, ERF, WH, ECCE i 
以 铁 氰 化 钾 - 三 氯 化 铁 洲 液 (2%% 铁 氰 化 钾 深 液 和 2%% 三 氯 化 铁 
溶液 , 临 用 前 等 体积 混合 ) ,在 100'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 泽 演 对 照 药 材 1g, 加 60% 乙 醇 40ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ] 
(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 10 一 15 则 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~~60C)- 乙 酸 乙 酶 - 
乙醇 (9 : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 在 [含量 测定 J 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 
与 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 五味子 醇 甲 
对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0108) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S EL ZUR Z2 dH A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;2,3,5,4" -四 羟基 二 莱 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 
糖苷 的 检测 波长 为 320nm, 五 味 子 醇 甲 的 检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O0-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 


浮 小 麦 210g 


e 939 。 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%) 
0—14 20 80 
14—15 20—50 80—50 
15 一 40 50 50 


对 照 品 溶 液 的 制备 取 2,3,5,4- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
p8-D- 葡 萄 糖 昔 对照 品 ` 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 . 


80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 2,3,5,4“- 四 羟基 二 蔡 乙 烯 -2-O-8-D- 
葡萄 糖苷 30pg、 五 味 子 醇 甲 8pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g. T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 首 乌 蕨 、 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 
乙烯 -2-O-6-D- 简 萄 糖苷 (Cz Hz; Os ) 计 ,不 得 少 于 0. 36mg; 
每 lg 含 五 昧 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cs Ha 0;) 计 ,不 得 少 
于 0.14mg。 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 清热 , 除 烦 安神 。 用 于 肾 阴 虚 所 致 
的 绝经 前 后 诸 证 ,证 见 烦 热 出 汗 . 眩 时 耳鸣 .手足 心 热 、 烦 躁 不 
安 ;更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 袋 装 1g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 通风 处 。 


更 年 安 片 


Gengnian? an Pian 


[4h77] 地 黄 PETS 
ZZ 熟地 黄 
EE RE 
fil 磁石 
TE JT BC 珍珠 母 
五 味 子 B SEE 
制 何首乌 浮 小 麦 
$5] JE 


[5751 以 上 十 五 味 , 浮 小 麦 、 磁 石 、 珍 珠 母 粉碎 成 细 
粉 ; 地 黄 、 熟 地 黄 、 玄 参 、 茯 苓 、 仙 茅 、 麦 冬 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小时, 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ;其 余 五 
味 子 等 六 味 用 6026 乙醇 作 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 ,回收 
乙醇 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 地 黄 等 六 味 的 浓缩 液 及 浮 小 麦 等 
三 味 的 细 粉 混 匀 , 制 成 粗 颗粒 ,干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 制 颗粒 , 低 
温和 干燥 ,过 得 ,加 入 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 片 , 包 糖 衣 或 薄 
膜 衣 , 即 得 。 


。 940 ° 


DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黑 灰 
BRE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 
30ml, 加热 回流 90 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 0. 5g ,加 
三 氯 甲 烷 15ml， 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 甲 素 
对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
4ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~ 
60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 16 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 100ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 10ml 洲 解 ,加 盐酸 2ml, 
置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 20ml 分 2 次 振 播 提 
取 ,合并 乙醚 提取 液 RT , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药材 1. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 素 甲 醚 对 照 铝 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G EE E, 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 楼 色 荧光 斑点 ; 
置 氨 燕 气 中 加 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 30ml 和 盐酸 
2ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml ET 
解 , 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 2g, 加 水 30ml 和 盐 
酸 1ml, 同 法 (三 握 甲 烷 每 次 用 量 为 15ml) 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -两 本 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,分 别 在 紫外 光 灯 (254nm) 
和 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
YARR; BLZ. BE ZK-vK BS B (60. : 40 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 437nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 12. 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 
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补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 减 压 回 
收 溶 剂 至 干 , 残 酒 加 水 20m, 盐酸 2ml 和 三 氯 甲烷 20ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ,水 溶液 再 用 三 氯 甲烷 
ERER 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 减 压 回收 溶剂 至 
干 , 残 潭 用 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 大 黄 素 (Cus Ha Os ) 不 得 少 于 25wg。 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 清热 , 除 烦 安神 。 用 于 肾 阴 虚 所 至 
的 绝经 前 后 诸 证 , 症 见 烦 热 出 汗 、 胶 学 耳鸣 .手足 心 热 . 烦 躁 不 
安 ; 更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 2 一 3 次。 


【规格 〗 《1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.31g 

(2) 糖 衣 片 ” 片 心 重 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 

tB TE ZZ BA SE 
Gengnian? an Jiaonang 

[4h77] 地 黄 35g 泽 演 35g 
ZA 35g XU m 35g 
*$ 35g RA 70g 
仙 茅 70g 磁石 70g 
牡丹 皮 23g 珍珠 母 70g 
五 味 子 35g t GE 70g 
制 何首乌 35g PE/NZÉ 70g 
IE 70g 


LAEI 以 上 十 五 味 , 浮 小 麦 磁石 .珍珠 母 粉 雄 成 细 粉 ; 
地 黄 、 熟 地 黄 、 玄 参 、 伏 苓 . 仙 茅 . 麦 冬 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 
3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ;其 
余 五 味 子 等 六 味 粉 碎 成 最 粗 粉 ,用 60% 乙 醇 作 溶 剂 , 渗 渡 , 收 
集 渗 滤液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,与 上 述 笛 膏 合并 ,加 入 
浮 小 麦 等 三 味 的 细 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 训 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 黑 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 
香 , 味 微 甜 而 后 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适量 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 
大 小 不 一 ,黑色 (磁石 ) 。 不 规则 碎 块 表面 多 不 平整 , 呈 明 显 
的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 多 数 为 不 规则 锯齿 状 ( 珍 
珠 母 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 仙 茅 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
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吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙醚 -甲醇 -甲酸 (10 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,有 晾 
干 , 喷 以 铁 氰 化 钾 - 三 毛 化 铁 溶 液 (2% 铁 氰 化 钾 溶 液 和 2% 三 
氯 化 铁 溶液 , 临 用 前 等 体积 混合 ) ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 泽 演 对 照 药 材 lg, 加 60% Z, BE 40ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药 材 溶液 各 10 一 
15pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G WERE, UL i SE C30 — 60 C»- 
乙酸 乙 酯 -乙醇 (9 : 7: 1) 为 展开 剂 E JE CH , ETE i A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JI TA Z8 PE Jd 618 EXE HOC 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 在 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 
与 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 .五味子 醇 甲 
对 照 品 色谱 蜂 保 留 时间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

〖 检查 〗 应 符合 胺 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 

LEWE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZLS Zu d dH A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;2,3,5,4 - VU X6 3E — E 7, 8-2-O-p-D-8] 2j 
ATE E Fr d SE Jy 320nm , ARTE FP S RE DU IRE 2 2501m, 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BCA) 
0—14 20 80 
14-15 20—50 80—50 
15-40 50 50 


对 照 品 溶 液 的 制备 取 2,3,5,4'- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 、 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
80% 甲 醇 制 成 每 lml 含 2,3,5,4'- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 
葡萄 糖苷 Sug. 五味子 醇 甲 10wg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% FB 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz) 
30 分 钟 HS ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 首 乌 芯 、 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 
烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 (Co。H;; Os,) 计 ,不 得 少 于 0.12mg; 每 粒 
含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Czs Ha; O01) 计 , 不 得 少 于 45ug. 

〖 功能 与 主治 〗 滋 阴 清热 , 除 烦 安神 。 用 于 肾 阴 虚 所 致 


。 941 。 


Ee JR XL 


的 绝经 前 后 诸 证 E D BEA HT LZ EEUU LE EE dH E RAS 
安 ;更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 FAR 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


E y x 


Yixian Wan 


[4h75] 生 白 附子 40g 天 南星 ( 制 )80g 
半 夏 ( 制 )80g J F Œ 400g 
EE Cb 80g 马 梢 蛇 ( 制 )80g 
IRR 2g 全 蝎 16g 
HAL 120g 雄黄 12g 
朱砂 16g 


[5:51 以 上 十 一 味 ,朱砂 雄黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;其 
余生 白 附 子 等 九 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 未 配 研 ,过 筛 , 混 勾 ， 
用 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 色 至 棕 褐色 的 水 丸 ; 味 威 、 涩 、 辛 。 

【鉴别 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 淡 黄 色 , 周 围 
细胞 含 草酸 钙 方 唱 及 少数 簇 唱 , 形 成 晶 纤 维 ,并 常 伴 有 类 方 
形 厚 壁 细 胞 ( 猪 牙 时 )。 体 壁 碎 片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 
体 ( 僵 乍 ) 。 体 壁 碎 片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 
窗 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 
色 , 有 光泽 (雄黄 ) 。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 
暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 】 祛 风化 痰 , 定 痛 止 搞 。 用 于 痰 阻 脑 络 所 
SX BS o AE Gd 8 EE OXCH E m LE REIR., 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3g, 一 日 2 一 3 次 ;小 儿 
酌 减 。 
【注意 】 本 品 含 毒 性 药 ,不宜 多 服 ;孕妇 禁用 。 
【贮藏 】 密闭 。 
E 站 R 
Wangbi Pian 
【处 方 〗 地 黄 熟地 黄 
续 断 附 片 ( 黑 顺 片 ) 
独活 上 骨 碎 补 
桂 枝 E dE 
防风 RRA 
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知 母 伸 筋 草 
ZL TE 

【 制 法 〗 UL ETUR.HCOE A 46g 和 知 母 57.5g 粉碎 成 
细 粉 ; 取 地 黄 、 熟 地 黄 、 骨 碎 补 、 狗 湖 、 羊 骨 五 味 ,加 水 煎 者 二 
次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ,备用 。 剩 余 的 白 芍 、 
知 母 及 其 余 续 断 等 十 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 
滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 至 原 药材 重量 ,加 三 信和 量 乙醇 , 搅 
匀 , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,与 上 述 药 液 合 并 , 减 压 浓缩 至 
相对 密度 为 1.27 一 1.30(50C ) 的 稠 襄 。 将 上 述 药粉 与 稠 襄 
及 适量 淀粉 、. 糊 精 混 匀 , 制 成 颗粒 .干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
AK ,或 压制 成 500 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
E RME -o 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ERA mA 
径 18 一 32um, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 
中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 草 酸 钙 针 唱 成 束 或 散在 ,长 26 — 
110xm( 知 母 )。 

(2) 取 本 品 薄膜 衣 片 10 Fr ,或 糖衣 片 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 
细 , 加 热 水 50ml 使 溶化 , 放 冷 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 提 
取 2 次 (30ml,20ml)，, 合 并 乙醚 提取 液 28 T 3 1I o HR CL 
HB 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 独 活 对 照 药材 0. 1g， 
加 水 50m1, RIZ 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 转移 至 分 液 漏斗 中 , A 
“用 乙醚 提取 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 薄 膜 衣 片 6 片 , 或 糖衣 片 12 片 , 除 去 包 衣 , 研 
细 , 加 水 30ml, 超 声 处 理 1 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 营 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 河 药 苷 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 15ul, 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

(4) 取 本 品 薄 膜 衣 片 6 片 ,或 糖衣 片 12 片 ,除去 包 衣 , 研 
细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 2ml, 再 
加 热 回 流 1 小 时 , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 5ml, 加 水 10ml, 转 移 至 
分 液 漏斗 中 ,用 甲 茶 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 甲苯 液 ， 
用 1% 的 氨 氧 化 钠 溶 液 10ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 ,再 用 水 洗涤 
3 次 ,每 次 10ml, ARFER T RAMPE 1ml 使 溶解 ， 
(Gp Rar aC EC MESE E E E JE X E E NL ST 
Iml & 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 15 由 ,分别 点 于 同一 大 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
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干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 吧 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

[iz] SARRE 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 称 取 
11g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 150ml, 振 摇 10 分 钟 ,再 加 氨 试 液 
20ml, 振 播 30 分 钟 , 放 置 2 小 时 ,分 取 乙 醚 液 , 燕 干 , 残 酒 加 无 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 12p1, 对 照 品 溶 
液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -两 
酮 (6 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑点 
应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (55 : 44 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 蔓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A h H A EEE ME E E H CC Hao O1s ) 计 ,薄膜 衣 片 
不 得 少 于 0. 20mg; HKH RIF 0. 10mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 社 风 湿 , 通 经 络 。 用 于 
肝 肾 不 足 . 风 湿 阻 络 所 致 的 许 兽 ,证 见 肌肉 .关节 疼痛 ,局 部 肿 
大 ,僵硬 畸形 , 届 伸 不 利 , 腰 膝 疝 软 , 晨 寒 乏 力 ; 类 风湿 性 关节 
炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 糖 衣 片 一 次 7 一 8 片 ,薄膜 衣 片 一 
次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;有 鼠 食 生冷 食物 。 

【规格 〗 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 51g 

【贮藏 〗 密封 。 


AE XS TRI 


Wangbi Keli 
[45771 地 黄 熟地 黄 
Z Wr 附 片 ( 黑 顺 片 ) 
独活 CELER 


JE JE BUS. 
防风 AKR A 
T8 ff HI CREW 
E^ J Cil) 
知 母 伸 筋 草 
ZL 4E 


[50:50 以 上 十 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,前 液 合 并 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 32 一 1.35(50C ) 的 稠 襄 。 取 笛 膏 加 淀粉 及 糊 精 适量 , 混 匀 ， 
制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 分 装 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 标 黄 色 或 标 色 的 颗粒 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 9g, 加 热 水 50ml 使 溶化 , 放 冷 ,加 乙 
醚 提取 2 次 (30ml，20mlD， 合 并 乙醚 液 , 挥 王 ,残渣 加 乙酸 乙 
BB 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药材 0. lg, 
加 水 50ml, Ritz 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 “ 加 乙醚 提取 ”起 , 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 1 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
AE-CBECI : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取出, 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 提取 2 次 
(20ml,20mD ,合并 乙醚 液 ,用 2% 碳 酸 钠 溶 液 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 乙醚 液 , 碱 液 用 盐酸 调 pH 值 至 2~3, 再 用 乙醚 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 加 无 水 硫酸 钠 lg 脱水 , 滤 
过 ,滤液 挥 尺 乙 醚 , 残 演 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 桂 皮 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
BUB TA dn PR HR 25pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF» 基层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 本 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (10 : 1.5: 
1. 5 :0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 计 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 15 巾 ,分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5: 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 加 盐酸 2ml, 再 回流 1 小 时 ,浓缩 至 约 5ml, 加 水 
10ml, 用 甲苯 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 甲苯 液 , 用 1%% 氧 
氧化 钠 溶液 10ml 洗涤 ,再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 弃 去 洗 
VE WX, REFRA T ,残渣 加 甲 茶 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 


。 943 * 
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WR. RRAPI R8 m IMPERARE 1ml 含 3mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10 一 15 周 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲苯 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 距 以 5 办 香草 
醛 硫 酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

Lel 马 头 碱 限量 取 本 品 34g， 研 细 , 置 锥 形 瓶 中 ， 
加 乙醚 150ml， 振 摇 10 分 钟 ， 再 加 氨 试 液 20ml, 振 摇 30 分 
fh. 放置 2 小 时 ， 分 取 乙 醚 液 ， 蒸 干 ,， 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 12901, 对 照 
品 溶液 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -丙酮 (6 : 1: 1) 为 展开 剂 ,， 展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 
包 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 
的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 酮 酸 (55 : 44 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 蓝 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 淫 羊 蔓 背 对 照 品 适 量 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 30ng 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BUE dE GE RU AGES. 
细 , 取 约 1. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak s BESSER CERE UL IE HERE E (CC; Ha, Oi ) 计 ,不 得 少 于 
0. 5mg[ 规 格 (1)]; 不 得 少 于 1. 0mg[ 规 格 (2)]，。 

【功能 与 主治 补 肝 肾 , 强 筋 骨 , 祛 风湿 , 通 经 络 。 用 于 
肝 肾 不 足 ` 风 湿 阻 络 所 致 的 枉 兽 , 症 见 肌肉 .关节 疼痛 ,局 部 肿 
K EERE , 届 伸 不 利 , 腰 膝 疫 软 , 蝴 寒 乏 力 ; 类 风湿 性 关 市 
炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗】 开水 冲服 。 一 次 6g, 一 日 3 次 。 

【注意 〗 孕妇 禁用 ; 忌 食 生冷 食物 。 

[4&1 (1) 每 袋 装 3g 〈2) 每 袋 装 6g 

【贮藏 〗 密封 。 
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[4h77] Ej 255g 金银花 255g 
SUN Sog 炒 兰 杏仁 85g 
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石膏 255g 板蓝根 255g 
2 iX 255g 鱼 腥 草 255g 
] Æp 85g KE 51g 

ZL XX 85g 薄荷 脑 7. 5g 
甘草 85g 


〖【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 广 缆 香 加 水 蒸 饮 提 取 挥 发 油 ,收集 
挥发 油 KERARI, gH EA KRE AER, ARE 
70% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 ,提取 液 滤 过 ,合并 ,回收 乙醇 ,备用 ;人 金银花、 石膏 、 板 蓝 根 、 
绵 马 贯 众 . 甘 草 、 红 景 天 加 水 前 煮 至 沸 , 加 入 炒 苦 杏仁 ,前 者 二 
次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,加 
入 广 理 香 提 油 后 备用 的 水 溶液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 
1. 15€60'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,在 4C 冷 藏 24 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 ,与 上 述 连 殷 等 四 味 的 备用 醇 提取 液 合 并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20(60C ) ,喷雾 干燥 , in EE E 
粉 、. 糊 精 及 微 晶 纤维 素 混合 均匀 ,加 乙醇 制 颗 粒 , 在 60°C 烘 
干 , 将 薄荷 脑 和 广 蓝 香 挥 发 油 加 入 到 二 氧化 硅 及 微 唱 纤 维 素 
中 , 混 匀 ,与 上 述 颗 粒 混 匀 ,密闭 30 分 钟 , 压 制 成 1000 片 , 包 
薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 黄 棕 色 至 棕 
褐色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

LERI (1) 取 本 品 6 片 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,转移 至 分 液 漏 
斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
10ml 振 摇 提 取 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 金 银 花 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 8n， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14: 
5:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相对 应 
的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 万 
取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 4~8pl、 对 照 药材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烧 - 甲 醇 -水 (13 : 6 : 210'C 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
ERA. 

(3) 取 本 品 8 片 , 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
静 置 ,上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g ,加 
甲醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 鱼 腥 草 对 照 药 材 
0.5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 
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材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 4 一 8pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 ;在 与 鱼 胆 草 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,至 少 显 三 个 相同 颜色 的 荧 


(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 曲 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 田 
取 盐 酸 麻黄 碱 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5 一 10p1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HER AX 
上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 4 片 , 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C)5ml, W 
2 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4~~8pl、 对 照 品 溶 
W ul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (4 : 1 : 0. DOM JETER] E JF Ah, ET, BEDA 26 
醛 硫酸 浴 液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相对 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

[i] LRE 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 
WAER 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 灰 秸 毛 忍冬 皂 昔 乙 对 照 品 , 加 甲 
EURE Iim 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 品 溶液 2 4 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (6 : 4 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 205nm。 理 论 板 数 按 连 搬 背 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 PEREX E mE Taa RE M 
50% 甲 醇 制 成 每 Iml E 4ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 精 密 称 定 , 人 研 细 , 取 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 9853 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 柱 内 径 为 


lcm) 上 ,用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 于 25ml 量 瓶 中 并 至 刻度 , 摇 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20 叶 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh AOT XEGHD UA YEGHEDd (Cn Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F0- 17mg. 

【功能 与 主治 〗 清 瘟 解毒 , 宣 肺 泄 热 。 用 于 治疗 流行 性 
感冒 属 热 毒 玲 肺 证 , 症 见 发 热 , 恶 寒 , 肌 肉 酸痛 ,鼻塞 流 涕 , 咳 
DICES M REL PEE PANES 4 9 A. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 35g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


XE 168 BP SE 


Lianhuaqingwen Jiaonang 


[4h75] 4 255g 金银花 255g 
SC KE 85g 炒 若 杏仁 85g 
石膏 255g 板蓝根 255g 
绵 马 贯 众 255g 鱼 腥 草 255g 
广 蓝 香 85g 大 黄 5lg 
红 景 天 85g Wm 7. 5g 
甘草 85g 


[58:51 以 上 十 三 味 , 广 缆 香 加 水 蒸馏 提 取 挥 发 油 ,收集 
挥发 油 , 水 提取 液 滤 过 ,备用 ; 连 考 、 炙 麻黄 、 鱼 腥 草 .大 黄 用 
70% 乙 醇 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,提取 液 
滤 过 ,合并 ,回收 乙醇 备用 ;金银花 、 石 喜 、 板 蓝 根 、 绵 马 贯 众 、 
甘草 、 红 景 天 加 水 前 煮 至 沸 ,加 入 炒 苦 杏仁 ,前 者 二 次 ,第 一 次 
1.5 小 时 ,第 二 次 1 工 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 广 缆 香 提 
油 后 备用 的 水 溶液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15(60"C ) ， 
加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,在 4C 冷 藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 ,与 上 述 连 鬼 等 四 味 的 备用 醇 提取 液 合 并 ,浓缩 至 相对 密 
度 为 1. 15 一 1. 20€60'C) ,喷雾 干燥 ,与 适量 淀粉 混 匀 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 , 过 筷 , 筷 出 适量 细 粉 ,将 薄荷 脑 、 广 医 香 挥发 油 用 适 
量 乙醇 浴 解 , 喷 入 细 粉 中 , 混 匀 ,与 上 述 颗 粒 混 匀 ,密闭 30 分 
钟 , 装 入 胶 守 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 黄 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 昔 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,转移 至 分 液 漏 
斗 中 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
10ml fis $E SE SG EJ ERHEZECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 人 金银花 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 


。945 ， 
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注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 8pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14: 
5:5) 的 上 层 液 为 展开 剂 ,展开 , 取出, ETF, EP OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相对 应 
的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 作 为 供 试 品 溶 液 。 为 
取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 渡 
液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 4 一 8m、 对照 药材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 
置 , 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0.5g, 加 甲 
醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 鱼 腥 草 对 照 药材 0. 5g， 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 次 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
4 一 8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (4 :1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 二 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 的 杰 黄 色 荧 光斑 点 ;在 与 鱼 腥 草 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,至 少 显 三 个 相同 颜色 的 次 
光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 作为 供 试 品 溶液 。 为 
取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5 一 10pl、 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 4: 0.5) 为 展开 剂 , 展 
JF UU LECT s M ESAW E 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 石油 醚 (60 一 90C)5ml, 振 播 
2 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4~8pl、 对 照 品 溶 
WE 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酶 - 
甲酸 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 2% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相对 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

〖 检 查 〗 LURE 取 本 品 内 容 物 3.5g, 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 灰 秸 毛 忍冬 皂苷 乙 对 照 


* 946 * 


品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Aul 对照 品 
溶液 2 局 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 
水 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAH; A ZR- 1% 磷 酸 溶 液 (22 : 78) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 205nmsj; 理 论 板 数 按 连 出 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEAP A E mi E e E 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 4pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 20ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 
lem). E ,用 水 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 于 25ml 量 瓶 中 并 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Zk dh ARCA YEGHDDA YEGHDH (Cs Ha On ) 计 ,不 得 少 
T 0.17mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 清 瘟 解 毒 , 宣 肺 泄 热 。 用 于 治疗 流行 性 
或 冒 属 热 毒 袭 肺 证 , 症 见 发 热 , 恶 寒 , 肌 肉 酸 痛 , 鼻 塞 流 涕 , 咳 
嗽 ,头痛 , 咽 干 咽 痛 , 舌 偏 红 , 苔 黄 或 黄 腊 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

DS] 风寒 感冒 者 愤 服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 处 。 


XE UE TES MIU. 


Lianhuagingwen Keli 


[4h77] A 170g 金银花 170g 
S RE 57g bb rd. 57g 
石膏 170g 板蓝根 170g 
绵 马 贯 众 170g 鱼 腥 草 170g 
] € 57g 大 黄 34g 
红 景 天 57g 薄荷 脑 5. 0g 
甘草 57g 


〖 制 法 】 以 上 十 三 味 , 广 获 香 加 水 蒸馏 提取 挥发 油 , 收 集 
挥发 油 ,水 提取 液 滤 过 ,备用 ; A RRE EEH KEH 
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70%% 乙 醇 加 热 回流 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 ,提取 液 滤 过 ,合并 ,回收 乙醇 ,备用 ;人 金银花、 石膏、 板蓝根 、 
绵 马 贯 众 . 甘 草 、 红 景 天 加 水 煎 煮 至 淖 ,加 入 炒 若 杏 仁 , 煎 煮 二 
次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,加 
入 广 营 香 提 油 后 备用 的 水 溶液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 
1. 15€60'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,在 4C 冷 藏 24 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 ,与 上 述 连 杰 等 四 味 的 备用 醇 提 取 液 合 并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.35(60C)， 加 入 糖 粉 和 糊 精 , 混 
合 均匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,过 篇, 筛 出 适量 细 粉 ,将 薄荷 脑 、 广 营 香 
挥发 油 用 适量 乙醇 溶解 , 喷 和 人 细 粉 中 , 混 匀 ,与 上 述 颗 粒 混 色 ， 
密闭 30 分 钟 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
RTE o 

[351] (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 REK 10ml 溶解 ,转移 至 分 液 漏 
斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
10ml REER, ET EART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 
H 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 
im ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 8Hl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14 : 
5:5) 的 上 层 液 为 展开 剂 ,展开 , CUR, BRE XE XE PP OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相对 应 
的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 甲醇 8ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 4~8p1\、 对 照 药材 溶液 tul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
主 斑点 。 

(3) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 
置 , 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 5g. JI HB 
醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 鱼 腥 草 对 照 药材 0. 5g， 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
4 一 8pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (4 : 1 : 0. 10 Jy JE JE 3f]. FE JF. Wh, EP EE P OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 的 杰 黄 色 荧 光斑 点 ;在 与 鱼 腥 
草 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,至 少 显 三 个 相同 颜色 的 荧 
光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 


取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5— 1041.8 R8 i TRE HE 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 4 : 0. 50 2 JE JE RI] E 
JF PUE BP ii A ER — BAL. E 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g,; 研 细 , 加 石油 醚 (60 — 90 C) 5ml, f 3€ 
2 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 一 8 内、 对照 品 
溶液 4 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 2% 香 
草本 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相对 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检查】 LRE 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
H 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 涂 液 。 另 取 灰 秸 毛 忍冬 皂苷 乙 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Aul ONE RE TEE 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 水 (6 : 4 : D 
展开 剂 ,展开 UHR ECCE DEDI. 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,不 得 显 相同 颜色 的 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 奎 
RAHAN; A RS -0. 125 8 RR IE C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 205nm, H W dk X& TE E a E MEG E M DK 
-F 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEE Bs E ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 4ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
3g, 内 径 lem) E ,用 水 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 于 25ml 量 瓶 中 并 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10ul. 2E 
人 高 效 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E 5h ER E EA A E A EË CC Ha O011) 计 ,不 得 少 
F 0. 69mg. 

〖 功能 与 主治 〗 清 瘟 解 毒 , 宣 肺 泄 热 。 用 于 治疗 流行 性 


。 947 。 


EXC HM 


感冒 属 热 毒 袭 肺 证 , 症 见 发 热 , 恶 寒 , 肌 肉 酸痛 , 自 塞 流 涕 , 咳 
嗽 ,头痛 , 咽 干 咽 痛 , 舌 偏 红 , 昔 黄 或 黄 肤 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 6g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


连 浦 双 清 片 


Lianpu Shuangqing Pian 


【处 方 HWRE 10g HARRE 188g 

〖 制 法 〗 以 上 二 味 , 加 入 辅料 适量 , 混 匀 ,加 入 人 硬 脂 酸 镁 
适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Hr CLR C202. C402 或 
2000 片 [ 规 格 (1)、(3)], 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 黄 
色 至 绿 神色 ; 气 微 RE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 O. 5g, HF 
醇 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 盐 酸 小 侯 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 15mg BUB. 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 lp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 
醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (6 : 3 : 6 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 置 氨 
节 气 饱和 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 一 个 黄色 交 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 1.25g, 加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 2ml 使 浴 
ENER mA. REAR RAA lg. 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 实 
SERES 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z Hi - 6 RR is 2E p ELO. 05 mol/L RR — SUERTE 
液 和 0. 05mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 溶液 (1 DIR IG. 0.27 
三 乙 胺 ,并 用 磷酸 调节 pH 值 至 3.0](40 : 60) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 263nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml E 40pg KA 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 


e 948 。 
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研 细 , 取 0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 10001R Zr YA YR 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 55kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 稀 
释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10~ 
20nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐酸 小 辟 碱 (Co Hi; NO, * HCD OS cR EE 
的 90. 0% ~110.0%. 

〖 功 能 与 主治 〗 FAE EEA. H TE A a a 
致 的 肠炎 .痢疾 ; 亦 用 于 乳腺 炎 I ARR MERK., 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 [ 规 格 (1)(3)] 或 一 次 
2 片 [ 规 格 (2) (4)], 一 日 3 次 ;儿童 酌 减 。 
LRI (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.126g( 含 盐酸 小 局 
wW 5mg) | 

(2) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 255g( 含 盐酸 小 辟 碱 10mg) 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 125g) Cr RRE 5mg) 

(4) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) ERRER 10mg) 

【贮藏 】 密封 。 


[ 制 法 ] 取 薄 公 英 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 
(70—75'CO BH EE. BUB EE 1. 2 份 , 薄 公 英 细 粉 1 份 , 制 成 干 
膏 ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 或 绿 褐色 的 粉末 ; 气 微 , 味 
HE GE. 

[鉴别 ] 取 本 品 粉 未 2g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 蒲 公 英 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jm 3A 28 ER SE 
色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑 氮 。 


[检查 ] 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832). 
[含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -磷酸 盐 缓 冲 液 ( 取 磷酸 二 氧 钠 1. 56g, 加 水 
使 溶解 成 1000ml, 再 加 1% 磷 酸 溶液 调节 pH 值 至 3. 8 一 人 0) 
(17 : 83) 为 流动 相 ;检测 波长 为 323nm; 柱 温 40C 。 理 论 板 
数 按 咖 啡 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 咖 啡 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 息 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml p 30ng 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 溶液 10ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 50%% 甲 醇 洲 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 泪 过 或 离心 ， 
取 上 清 液 , 滤 过 , 置 棕 色 量 瓶 中 ,作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 咖啡 酸 (Cs Ha O, ) 不 得 少 于 0. 03026, 


抗 炎 退 热 三 


Kangyan Tuire Pian 


LAAI HAR 1064g mA 1064g 

〖【 制 法 〗 以 上 二 味 , 黄 苓 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 合 
并 前 液 , 加 盐酸 调 pH 值 至 1 一 2, 静 置 24 小 时 ,除去 上 清 液 ， 
沉淀 加 入 40% 氨 氧化 钠 溶液 ,搅拌 使 溶解 ,使 pH 值 至 6.0 一 
7.0, 加 入 等 体积 乙醇 ,加 热 至 50'C ,抽取 滤液 ,滤液 加 10% 盐 
酸 溶 液 调 pH 值 至 2.0 一 3.0, 在 50C 人 保温, 使 黄 蕉 素 完 全 析 
出 ,收集 芮 今 素 备用 ; 取 蒲 公 英 90g ,粉碎 成 细 粉 ,过 租 备 用 ; 
剩余 蒲公英 加 水 亡者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 成 相对 密度 为 1. 15—1. 20(85'C) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 
iiA 65% 一 70%, 搅 名 , 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 26—1. 28(85C ) 的 清宫 ,加 入 上 述 薄 公 英 细 粉 , 黄 等 率 粉 及 
适量 淀粉 , 温 勾 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 包 衣 后 显 深 标 色 ; 气 微 ， 
味 苦 。 

LSI ORA m 2 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 取 约 10mg, 加 
甲醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 备 茸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, I 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 
3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 
咨 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(20 取 本 品 5 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 取 约 0.2g, 加 甲醇 
20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蒲 公 英 对 照 药材 0. 5g. 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 
酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2. 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
蚊 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 


NENEA 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KER 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 30mg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7096 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 30 分 钟 ( 功 率 250W , 频 
率 AOkH2 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 渡 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, E 10mldEGRrB AU 7024 FB 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 101， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ ih ARTE RAMAR P OUS His O41) 计 , 不 得 少 
于 34. 0mg。 

〖 功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 散 结 。 
致 的 咽喉 肿 痛 , 疮 痛 疗 疝 ,红肿 热 痛 诸 症 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4~6 片 ,每 4 小 时 1 次 ; 儿 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


FB T Hi ES ART 


抗 骨 增 生 丸 


Kanggu Zengsheng Wan 
[4h75 3 


就 地 黄 210g iB PA 140g 


J T$ CEb h) 140g 女 贞 子 ( 盐 制 )70g 
FÆ 140g X& dE 140g 


RIET 70g 
牛 膝 140g 
【 制 法 〗 以 上 九 味 , 取 熟 地 黄 140g. JA EFE 70g 粉 
雄 成 细 粉 ,剩余 的 熟地 黄 淫 羊 蓝 与 其 余 炒 莱 戎 子 等 六 味 加 水 
前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 状 ,与 上 述 细 粉 混 
5] ,干燥 , 粉 雁 成 细 粉 ,过 烯 , 混 义 。 每 100g IK FH ERE 20 一 
30g 加 适量 的 水 泛 丸 ,用 甘草 炭 包 衣 , 打 光 , 干 燥 , 制 成 水 蜜 
JL s EX JL SS 55 — 65g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 黑色 的 包 衣 浓缩 水 蜜 丸 ,或 为 浓缩 小 蜜 
丸 或 浓缩 大 密 丸 ; 味 甜 甘 、 微 汲 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 


骨 碎 补 140g 


至 黑 标 色 , 细 胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 )。 梯 纹 管 胞 
痰 黄色 至 金黄 色 , 纹 孔 排 列 整 齐 。 叶 表皮 细胞 壁 深 波状 弯曲 
COREE 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
EWR T REIK 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 径 去 乙醚 液 , 再 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 


。 949 。 


乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 淫 羊 莫 对照 药 材 0.5g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
T WART ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 淫 羊 蔓 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 1 一 5p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,在 110'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 甲醇 45ml, 加 热 回 流 30 分 钟 UE 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 15ml iiA 
提取 ,分 取 三 氯 甲 烧 液 RT , 残 洼 用 三 氯 甲烷 -无 水 乙醇 (2 : 
3) 混 合 溶液 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 女 贞 子 对 照 
药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 三 毛 甲 烷 -无 水 乙醇 (2 : 3) 混 合 溶液 5ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 (20 : DARFA, RER, AH, TF 
以 磷 钥 酸 试 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg XR SEG s UPE- H-k : 25 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 蔓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 2g 或 取 
小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 300W , 5% 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak ihr RFE DI EE OE EE (CS Ho O01; ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 
不 得 少 于 0. 41mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 30mg; 大 蜜 九 每 
丸 不 得 少 于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 〗 补 腰 肾 , 强 筋骨 ,活血 止痛 。 用 于 骨 性 关 
节 炎 肝 肾 不 足 , 瘀 血 阻 络 证 , 症 见 关节 肿胀 ,麻木 .疼痛 ,活动 
FZR. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 2. 2g, / SE JL— 1X 
3g, 大 蜜 丸 一 次 1 九 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 COELO FALE 3g 

LERI 密封 。 


* 950 。 


中 国药 典 2015 年 版 


抗 骨 增生 胶 壹 


Kanggu Zengsheng Jiaonang 


〖 处 方 〗 熟地 黄 175g WAKA 117g 


Tg Tf Eb D 117g dg km 58g 
淫 羊 慕 117g 35 fie 117g 
WEIT 58g 骨 碎 补 117g 
ÆR 117g 


〖 制 法 〗 以 上 九 味 ,熟地 黄 117g. Tu 3$ EEE 58g 粉碎 
成 细 粉 ,剩余 的 熟地 黄 和 淫 羊 蔓 与 其 余 炒 菜 戎 子 等 六 味 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ， 
加 入 上 述 细 粉 及 适量 的 辅料 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 颗粒 , 装 入 
Rie 36 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 标 褐色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 甜 、 微 汲 ,或 味 微 兰 汲 。 

【鉴别 〈1)? 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 
灰 棕 色 至 黑 标 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 梯 
纹 管 胞 淡 黄 色 至 金黄 色 , 纹 孔 排 列 整齐 ( 狗 痊 )。 叶 表皮 细胞 
EET IEAR 25 dll GE OE RED, 

(2) BUA& i P3 EJ. 4g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 25% 硫 酸 溶液 30ml 使 溶解 ,加 热 回 流 
2 小 时 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 提取 
ART FIEL CBE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 
膝 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
jill 0502) 斌 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (4: 1 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
RET EUH S ERCTP MEA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 


清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 | 


(3) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 10ml, ACT ,残渣 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蓝 音 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 
于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 HFsss 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 -水 (10 :1:1.5:1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01032, 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DEZ. EK (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
MEAGRE E E FEH ARIEF 1500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 昔 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 


匀 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 稀 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 
33kHz)1 小 时 , 放 冷 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 
20ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7E nh E E VE F E DLE GERE E (Css Hao Ois ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

LJSE ES EAR ER. ATERI 
炎 肝 旨 不 足 , 将 血 阻 络 证 ,证 见 关 节 肿 胀 . 麻 木 ,疼痛 、 活 动 受 限 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 35g 

DE) 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


UVP BS X6 P 
Kanggusuiyan Pian 
〖 处方 〗 金银花 浦 公 喘 
紫花 地 丁 AE EE 
SEN] 日 花 蛇 舌 草 
[Ed 以 上 六 味 , 取 部 分 金银花 粉碎 成 细 粉 ,备用 。 其 


余 犹 公 英 等 五 味 与 剩余 金银花 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 
缩 至 稠 宵 状 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 80 目 得 ,加 
淀粉 适量 ,以 75% 乙 醇 制 粒 ,干燥 ,加 0. 576 RE B B EE EA, 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 黑 色 ; 味 微 将 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 , 直 
径 约 76pm, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 ) 。 

(2) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲 
Bg 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 热 水 
10ml, 挠 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml f TR 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 花 地 本 对照 药材 2g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
mn PARE 5— 1001 与 对 照 药材 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (5: 3 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
H5 Je 26 DE Pi 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) , 

〖 含 量 测 定 〗 总 黄酮 ” 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 
0401) 测 定 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,和 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 适 量 , 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 60% 


Ju EK 


乙醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 含 无 水 芦 丁 0. 1mg) 。 
标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml.5ml,4r 3| E 10ml 量 瓶 中 ,各 加 30% 乙 醇 使 成 5. 0ml, 分 
别 精 密 加 入 5%% 亚 硝酸 钠 溶液 0. 3ml, 摇 匀 , 放 置 6 分钟 ,再 加 
入 10% 硝 酸 铝 溶液 0. 3m, 播 匀 ,放置 6 分钟, 加 1mol/L 的 
氧 氧化 钠 溶液 4ml, 分 别 加 30% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 
10 分 钟 ,以 相应 的 次 剂 为 空 日 ,; 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 ( 通 
则 0401) ,在 510nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ， 
浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 
测定 法 kEm 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
4g, 精 密 称 定 ,精密 加 30% ZE 100ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 
提取 60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 ,离心 , 倾 取 上 清 液 。 精 密 量 取 上 清 液 5ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 30% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 精 密 
量 取 供 试 品 溶液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 的 制备 
项 下 的 方法 , 自 “ 精 密 加 入 5% 亚 硝酸 钠 溶 液 0. 3ml” 起 , 依 
法 测定 吸光 度 。 同 时 精密 量 取 供 试 品 溶 液 2ml, € 10ml 
量 瓶 中 ,加 30% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 空白 溶液 。 
从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 无 水 上 芦 丁 的 重量 ,计算 ， 


本 品 每 片 含 总 黄酮 以 无 水 芦 丁 (Cn Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 9mg。 
绿 原 酸 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 VA Z H-0. 4 6 ER VEL CO : 91) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 500W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照旧 
1051, SE A WA € 8E XC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 金 银 花 、 薄 公 英 以 绿 原 酸 (Ci His Os ) 计 ,不 
得 少 于 1. 8mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 散 瘀 消 有 种。 用 于 热 毒 血 瘀 所 
SS EST "EE TEE , 症 见 发 热 口 渔 ,局 部 红肿 ,疼痛 、 流 脓 ; 上 骨髓 炎 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 OR. 
嘱 ,儿童 酌 减 。 

〖 注意 〗 孕妇 慎 服 。 

【规格 〗 片 心 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


一 次 8 一 10 片 , 一 日 3 次 ;或 遵 医 


* 951 。 


mn zX A 
Kanggongyan Pian 


LEAI RART B 167g 
BELTS 39g 

【 制 法 】 以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,加 辅料 适量 , 混 匀 ， 制 
粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 片 .667 片 或 500 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
A , 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 棕 褐 色 ; 味 汲 、 微 藻 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 9g, 加 乙醇 
50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,5g, 内 径 为 2cm) 上 ,用 乙醇 20ml 洗 脱 ,收集 滤液 与 洗 
脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
盐酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
Wk 10p1、 对 照 品 溶液 4yl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
干 , 先 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,再 暑 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 - 碘 化 
钾 碘 试 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ,冷风 吹 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 3g, 加 甲醇 25ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 演 加 水 20ml, 加 热 使 溶 
解 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 ， 
RT RAMELLA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 
药 对 照 药材 2g, 加 水 前 者 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 浓缩 至 约 
20ml, 自 “三 氧 甲烷 振 摇 提 取 2 次 起 ”, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 201. 
对 照 药 材 溶液 tp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 (资生堂 CAPCELL PAK C18 色谱 柱 , 柱 长 为 
25cm, 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 34m); A Z HEN o aA A, 
0. 5% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 表 1 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 
测 波长 按 表 2 的 规定 进行 波长 转换 ; 柱 温 为 30C ;流速 为 每 
分 钟 0. 8ml。 理 论 板 数 按 连 殷 醋 苷 B 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

R1 流动 相 梯 度 洗 脱 表 


as BRI TREE 44g 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 B(%) 
0 一 35 12 88 
35 一 45 1217 88—83 
45--65 17 83 


e 952 。 
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续 表 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC(%) 
65—85 17—25 83—75 
85—95 25—35 75-65 
95— 100 35—90 65—10 
100—105 90 10 
105—110 90—12 10—88 
110—115 12 88 
R2 检测 波长 表 
时 间 ( 分 钟 ) 检测 波长 (nm) 
0~44 280 
44~100 332 


参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 去 甲 异 波 尔 定 对 照 品 `. 连 再 酯 昔 


B 对 照 品 及 金石 鼻 背 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 5076 Fi FEE tll 
成 每 1ml 含 去 甲 异 波 尔 定 25ug EAH B 0.15mg、\ 金 石 蛋 
tf 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 50ml, 称 
定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 Hi BETA 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 和 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指 纹 图 谱 中 应 分 别 呈现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 ， 
供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 i15 
时 间 [min] 


对 照 指纹 图 谱 
11 个 共有 峰 峰 1; 去 甲 异 波 尔 定 峰 3: 盐 酸 益母草 碱 
峰 5 EARE B 峰 6: 毛 蕊 花 糖苷 ” 峰 7: 金 石 蛋 萌 
峰 8: 异 毛 茵 花 糖 鞋 ” 峰 2. 广东 紫 珠 和 益母草 共同 特征 峰 
峰 4、9、10、11: 广 东 紫 珠 特征 峰 


LELENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0.5%% 磷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 332nm。 理 论 板 数 按 连 狸 酯 背 B 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 翘 酯 苷 Bou RE oH mH 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml gE 50ng 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
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研 细 , 取 约 0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5096 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 广东 紫 珠 干 漫 膏 以 连 苇 酯 昔 BOC Ha Oi) 
计 ,[ 规 格 (1)J 不 得 少 于 2.0mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 4. 0mg， 
[规格 (3)] 不 得 少 于 3. 0mg s U&A EE CCCs Hag Oi) TF, CH 
DIDID F 1. 0mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 2. 0mg , [规格 
(3)J 不 得 少 于 1. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 , 祛 湿 ,化 瘀 , 止 带 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 的 市 下 病 , 症 见 赤 白 带 下 、 量 多 自 味 ;宫颈 糜烂 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 ( 规 格 (1)] 或 一 次 3 H 
[规格 (2)] ,或 一 次 4 片 [规格 (3)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 ; 偶 见 头晕 及 轻 度 消化 道 反 应 。 

【规格 〗 (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 26g( 含 干 漫 膏 0. 25g) 

(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.52g( 含 干 浸 膏 0. 5g) 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 42g)( 含 干 浸 膏 0. 375g) 

【贮藏 】 密封 。 


附 : 1. 广东 紫 珠 干 漫 膏 质量 标准 


广东 紫 珠 干 浸 间 


本 品 为 广东 紫 珠 经 提取 制 成 的 固体 。 

[ 制 法 ] 取 广 东 紫 珠 , 润 透 , 切 成 小 段 或 片 , 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 滤液 浓缩 
至 稠 膏 状 , 减 压 干 燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 标 褐色 的 臣 松 固体 ; 气 微 , 味 藻 、 汲 , 吻 
吸 潮 。 

O- CE BUE d 21 0.5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 

1 小 时 , 滤 过 ,滤液 照 下 述 方法 试验 。 

(1) 取 滤液 点 于 滤纸 上 , 干 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 观 
察 , 显 淡 蓝 色 菊 光 , 距 洒 2% 三 氧化 铝 乙醇 液 后 ,荧光 增强 。 

(2) 取 滤液 1Iml, 加 1%% 三 氯 化 铁 溶液 BT P^ HE ECCLE 

(3) 取 滤液 1ml, 加 1%% 三 氯 化 铁 溶液 和 1% 铁 氰 化 钾 溶 
液 等 体积 的 混合 液 ( 临 用 前 配制 )1 滴 , 即 显 深 绿色 ,渐变 深蓝 
色 ,放置 后 底部 有 较 多 的 深蓝 色 沉 淀 。 


[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 
[含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
ERDAN s AZ Ri -0. 5 6 BE BR TEC C18 : 82) 为 流动 相 ; 
MKA 332nm. WEAR XEGHLER B 峰 计算 应 不 低 
pong 

对 照 品 溶液 的 制备 PEAH BIE Gn mc dT 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 各 含 50yg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 


称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,每 lg Wm Ea E BCC Hu Ole ) 不 
得 少 于 12.0mg, & £ A d (Cas Hi Os ) 不 得 少 于 6. 0mg。 

[规格 ] 每 1g 干 浸 谨 相当 于 原 药材 33g 

[贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


ARR CU 


本 品 为 益母草 经 提取 制 成 的 固体 。 

[ 制 法 ] 取 益 母 草 , 切 碎 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 合并 ,滤液 浓缩 至 稠 襄 状 , 减 压 干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 褐 色 的 疏松 固体 , 气 微 , 味 苦 、 涩 , 易 
吸 潮 。 

[鉴别 ] 取 本 品 1g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内径 为 1cm) 
上 ,用 乙醇 20ml 洗 脱 ,收集 滤液 与 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 
oml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 , 加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 Aud, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 
10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 先 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 再 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 - 砚 化 钾 矶 试 液 (1 : 1) 混 合 溶 液 ， 
冷风 吹 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

[规格 ] 每 lg 干 漫 膏 相 当 于 原 药材 14. 0g 

[贮藏 ] 密封, 置 干燥 处 。 


3. SZ EIE EAE 


4 PRE 


本 品 为 乌 药 经 提取 制 成 的 固体 。 

[ 制 法 ] 取 乌 药 , 切 片 , 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 合并 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 状 , 减 压 干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 褐色 的 芍 松 固体 ; 气 微 , 味 苦 、 辛 , 易 
UR d] 。 

[鉴别 ] 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 加 热 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 药 对 照 药 材 
2g, 加 水 前 者 30 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 浓缩 至 20ml, 自 “ 三 所 
甲烷 振 播 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 


°. 953 。 


法 (通则 0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 药 材 溶液 
4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 - 甲 
酸 (20 : 20 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 “不 得 过 7.02% (通则 2302) 。 

[规格 ] 每 1g 干 淄 膏 相当 于 原 药 材 18g 

[贮藏 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


NEKKE 


Kanggongyan Jiaonang 


【处 方 〗 J RART EE 334g 益母草 干 浸 谊 88g 
BATRE 78g 

LAGI 以 上 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 玉米 遥 7. 9g: 1 22: 
制 粒 ,干燥 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 颗 粒 和 
粉末 ; 气 微 , 味 涩 、 微 昔 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 7. 5g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~ 一 200 目 ,5g, 内 径 
为 2cm) 上 ,用 乙醇 20ml 洗 脱 ,收集 滤液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 XR 
加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 — 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 men 
溶液 4y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 - 
盐酸 (10 : 10: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 先 喷 以 10% 硫 
s st : 1) 混 
合 溶 液 , 冷 风 吹 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
a en 

(2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 加 热 使 溶解 ,用 三 氧 甲 烷 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 , 落 干 , 残 汀 加 乙酸 乙醚 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 药 对 照 药材 2g, 加 水 前 
者 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 浓缩 至 20ml, 自 “ 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 
2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 药材 溶液 tul, 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20: 1) 为 展开 


剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 


中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 
lG oe 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» JUI XE 
谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
e: (资生堂 CAPCELL PAK C18 色谱 柱 , 柱 长 为 


e 954 。 


25cm, 柱 内 径 为 4. 6mm, Tu 1 
0.5%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 表 1 
测 波 长 按 表 2 的 规定 进行 


和, 


药典 2015 年 版 


了 波长 转换 ; 柱 温 为 30C ;流速 


分 钟 0. 8ml。 理 论 板 数 按 连 融 醋 此 B 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
流动 相 梯 度 洗 脱 表 
时 间 ( 分 钟 ) Di ACAD 流动 相 BCA) 
0 一 35 12 88 
35 一 45 1217 88— 83 
45—65 17 83 
65— 85 17—25 83—75 
85 一 95 25—35 75—65 
95~100 35—90 65—10 
100~105 90 10 
105~110 90-12 10—88 
110~115 12 88 
R2 检测 波长 表 
时 间 ( 分 钟 ) 检测 波长 (nm) 
0 一 44 280 
44—100 332 


参照 物 溶 液 的 制备 REFFI EOS BS dL XEGELER HT 
B X BR db dz RHONE BR n ii dU ESAE SE 50% FB BE dil 
成 每 1ml 含 去 甲 异 波 尔 定 25g EWM B0. 15mg. & A&E 
tf 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 5076 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 
1l10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 呈 现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 按 中 药 色 谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 ， 
供 toil 人 得 低 于 0. 90。 


品 溶液 各 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 E, 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 
时 间 [min] 


对 照 指 纹 图 谱 
峰 1: 去 甲 异 波 尔 定 ” 峰 3: 盐酸 益 母 草 碱 


11 个 共有 峰 
峰 5; 连 手 酯 车 B 峰 6; 毛 营 花 糖 背 ” 峰 7; 金 石 蛋 昔 
峰 8: 异 毛 芯 花 糖苷 ” 峰 2: 广 东 紫 珠 和 益母草 共同 特征 峰 
ME 4.9.10 11: 广东 紫 珠 特 征 峰 


中 国药 典 2015 年 版 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z BRE-0. 5 5 ERR TEC C18 * 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 332nm。 理 论 板 数 按 连 竹 酯 背 B 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEAP BIR nma H 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50 95 FP B fbl EX. 8E 1ml 各 含 50pg 的 
混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 湾流 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 25g ,精密 称 定 ， 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 50% B 
醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 广 东 紫 珠 以 连 莉 酯 背 BCC Hu Oils ) 计 ,不 得 
少 于 4. 0mg. EEA AH (Cs Ha O19 ) ,不 得 少 于 2. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 , 祛 湿 ,化 次 , 止 带 。 用 于 湿热 下 注 
所 致 的 带 下 病 , 症 见 赤 白带 下 、 量 多 自 味 ;宫颈 糜烂 见 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

DERI 孕妇 禁 服 ; 偶 见 头 早 及 轻 度 消化 道 反 应 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

Emmy wu. 


一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 


NEKA 
Kanggongyan Keli 
【处 方 〗 广东 紫 珠 3306. 6g 
&£28 421. 2g 
LANAI 以 上 三 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ，, 合 
并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.38(80C ) 的 笛 膏 ， 
JU SETS 768g 与 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g， 
HEES 
【性 状 了 
WE ME o 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 〈100 一 200 H 5g. ft 
内 径 为 2cm) 上 ,用 乙醇 20ml 洗 脱 , 收 集 滤 液 与 洗 脱 液 , 回收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 Sm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
盐酸 水 苏 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 1041\、 对 照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
脐 干 , 先 喷 以 10%% 硫酸 乙 醇 溶液 ,再 喷 以 稀 碘 化 刍 钾 试 液 - 
碘化钾 碘 试 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ,冷风 吹 干 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 


益母草 369. 6g 


本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 微 


EXACT 


的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 ,用 三 氧 
甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ,回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 乌 药 
对 照 药材 2g, 加 水 前 者 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 浓缩 至 约 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
容 液 20p1、 对 照 药 材 溶液 tpl, 分 别 点 于 同一 硅 
We G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,立即 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【指纹 图 谱 有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 (资生堂 CAPCELL PAK C18 色谱 柱 , 柱 长 为 
25cm , 柱 内 径 为 4.6mm, 粒 径 为 34m); A Z H 2 Vo 3H A, 
0.5% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 表 1 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 
测 波 长 按 表 2 的 规定 进行 波长 转换 ; 柱 温 为 30°C ;流速 为 每 


分 钟 0. 8ml。 理 论 板 数 按 连 臣 醋 此 B 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 
R1 流动 相 梯度 洗 脱 表 
时 间 ( 分 名 ) 流动 相 AC) 流动 相 B(%) 
0~35 12 88 
357-45 1217 88— 83 
45 — 65 17 83 
65~85 17 26 83—75 
89^«95 290—935 75-65 
957«100 35-90 65—10 
100—105 90 10 
105~110 poe t2 10—88 
110—115 12 88 
R2 检测 波长 转换 表 
时 间 ( 分 钟 ) 检测 波长 (nm) 
0 一 44 280 
44~100 332 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 去 甲 异 波 尔 定 对照 品 、 连 才 酯 埋 
B 对 照 品 和 金石 下 并 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 
成 每 1ml & d BH RRCRGE 25ug EWH B 0. 15mg, 4 3E 
#0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 7. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
BE 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 


°. O55 。 


抗 栓 再 造 丸 
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供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 呈现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相同 的 色谱 峰 。 按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 ， 
供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 
时 间 [min] 


对 照 指纹 图 谱 
0 个 共有 峰 中 E1: APRE ig 4.XEGHBER B 
峰 5 BRERE 16 SARE 7 REBER 
峰 2: 广 东 紫 珠 和 益母草 共同 特征 峰 
峰 3、8、9、10: 广 东 紫 珠 特征 峰 


— 


【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) UU E .- 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; A LHE- 5 76 HERR IR IE C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 332nm, MERZU E mE B 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEAP B 对 照 品 和 金石 重音 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1m1 Ar XEGELER H B 
60pg、 金 石竹 苷 30pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 弃 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE K R RUE BCC Ha O19) 计 ,不 得 
少 于 7.0mgi UEA EE CCCs Ha O16) 计 , 不 得 少 于 3. 5mg。 

【功能 与 主治 】 清热 , 祛 湿 ,化 瘀 , 止 带 。 用 于 湿热 下 注 
所 致 的 融 下 病 , 症 见 赤 白带 下 、 量 多 自 味 ;宫颈 糜烂 见 上 述 证 
候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 


【注意 〗 孕妇 忌服 。 
〖 规格 〗 每 袋 装 10g 
【贮藏 〗 密封 。 
抗 栓 再 造 丸 
Kangshuan Zaizao Wan 
[4.75731 红 参 100g XR 596g 
HR Rj E 199g A 7E iH 100g 
人 工 牛 黄 100g VK 59g 


e 956 。 


Aki 199g AIRF 2.1g 
丹参 596g 三 七 397g 
大 黄 199g 地 龙 199g 
苏 合 香 40g ZiR 59g 
葛根 397g 穿山 龙 397g 
当归 199g =Æ K 199g 
何首乌 397g 乌 梢 蛇 100g 
桃仁 199g 朱砂 199g 
ZI db 199g EXE E 199g 
Uk 20g 2H 3c 199g 
威 灵 仙 199g Bunk 100g 
HX 199g 


LAEI 以 上 二 十 九 味 , 除 苏 合 香 外 ,人 工 牛 黄 、 人 工 廊 
dr UK Fr Ar HUE JL ZRUET s ZI EP ZK € REC 280 S £L LK 8 LEE 
5 FUF Et 2 AA S ARE, MAE, XM LH 
FA E E US R ERA ER k R DA 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,前 液 渡 过 ,滤液 合并 , 静 
置 12 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20— 1. 25(85'C) 
的 清 襄 ,与 上 述 红 参 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,再 加 入 苏 合 
香 、 人 工 牛黄 、 人 工 磨 香 和 冰片 细 粉 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 , 朱 砂 包 
衣 , 即 得 。 

[PETRI 本 品 为 朱红 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 和 芳香, 昧 注 、 昔 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 体 壁 碎片 淡 黄 色 
至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窜 ,有 了 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 ( 全 
蝎 )。 鲜 甲 碎片 无 色 , 有 大 小 不 等 的 圆 孔 ( 穿 山 甲 )。 体 壁 碎片 
黄色 或 柠 红 色 , 有 圆 形 毛 窜 ,直径 8~24pym, 可 见长 短 不 一 的 
刚毛 ( 土 灼 虫 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 
多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 草 豆蔻 )。 草 酸 钙 徐 晶 大 ,直径 
20 一 140km( 大 黄 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 棕 红色 ,有 光泽 , 边 绿 
暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 4g, 人 研 细 ,加 水 5ml, 搅 匀 , 再 加 水 饱和 的 正本 
醇 20ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 ,放置 2 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 
3 倍 量 正 丁 醇 饱 和 的 水 溶液 , 摇 匀 ,放置 使 分 层 ( 必 要 时 离 
A») , 取 正 丁 醇 层 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 3ml 使 溶解 , 作 
A BEA YA. Im CE Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ln1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22: 
10)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BF ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
E Eo 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 次 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 1 一 
3 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10010'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 
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为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙酸 20ml, 振 摇 提 取 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 1%% 和 氧 氧化 钠 溶液 5ml 洗涤 ,乙醚 层 备 用 , 碱 液 加 
稀 硫 酸 调 pH 值 至 1 一 2, 加 乙醚 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 提 
取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 为 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 甲 
BAS: 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 检 黄 色 荧 光 主 斑点 , 置 氨 蒸气 中 加 
后 ,斑点 变 为 红色 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 乙醚 层 溶液 ,加 水 10ml 洗 涤 ,分 
取 乙 酸 液 ,加 无 水 硫酸 钠 适 量 脱 水 , 取 乙 醚 液 ,回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 
归 对 照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 10pl. 4T 3| A F 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
jx 36 PE Ei, 

(6) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 振 摇 提 取 10 分 
BP , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 
法 (通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 的 毛细 管 柱 
( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚 度 0.25uwm); 柱 温 为 
160°C , 进 样 口 温度 为 200°C ,检测 器 温度 为 270%C ;分 流 比 为 
20 : 1。 分 别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 注 和 人 气相 色谱 仪 。 供 
试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 

(7) 取 本 品 0.2g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 
取 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-p-D 葡萄 糖苷 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 20p8g 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 
液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 。 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 EA, HR- C22 : 78) 为 流动 相 , 检 测 波长 为 320nm。 
精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色谱 
仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 

〖 检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 JRELER B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA; U ZAR- R-k (20 : 1 : 79) 为 流动 相 , 检 测 波长 
为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


抗 病毒 口服 液 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 

定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 27pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75%% 甲 醇 25ml， 
称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 logi 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ls. ee BCCs Ho Os 2 ib, ^8 £8 zb 
T 2.0mg. 

【功能 与 主治 〗 活血 化 次 , 舒 筋 通 络 , 息 风 镇 次 。 用 于 
瘀 血 阻 窍 、 脉 络 失 养 所 致 的 中 风 , 症 见 手 足 麻 木 、 步 履 艰 
XE .次 痪 、 口 眼 牌 斜 、 言 语 不 清 ; 中 风 恢 复 期 及 后 遗 症 见 上 
述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 
【注意 】 孕妇 忌服 ;年 老 体 弱 者 慎 服 
【规格 】 FRR 3g 
【贮藏 】 密封 。 
抗 病毒 口服 液 
Kangbingdu Koufuye 
[4h75] 板蓝根 A8 
芦 根 地 黄 
郁 金 知 母 
A &ii EF 
XE 


LAEI 以 上 九 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
挥发 油 , 用 羟 丙 基 倍 他 环 糊 精 包 合 ,或 第 一 次 1.5 小 时 (同时 
收集 挥发 油 及 挥发 油 乳 浊 液 ) ;第 二 次 1 小 时 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 85% 以 上 的 乙醇 使 含 醇 量 为 
70% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 挥发 
油 包 合 物 及 适量 蜂蜜 、 蕊 糖 、 橘 子 香 精 、 环 拉 酸 钠 或 加 入 挥 
发 油 .挥发油 乳液 及 适量 蜂蜜 、 芒 糖 ; 用 10%% 的 氧 氧 化 钠 
溶液 调节 pH 值 , 滤 过 ;加 水 至 1000ml, 混 匀 , 滤 过 , 灌 封 ， 
灭 菌 , 即 得 

LERI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 辛 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 约 5ml, 加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 H ,2g, 内 径 为 1cem) 上 ,用 70% 甲 
醇 10ml Jt fbi ,收集 流出 液 和 洗 脱 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 杰 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 
RIA 30 分 钟 ,随时 补充 减 失 水 分 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 70%% 甲 
醇 溶解 使 成 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 连 手背 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 


次 3 小 时 ,收集 


e 957 。 


抗 病毒 口服 液 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 ul. A 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
E? (60: 5: 10 : 0. DRRR, ERF. BUM | BC EDI 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 L05'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 40ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 
乙醚 液 ( 水 溶液 备用 ) , 挥 干 , 残 潭 加 乙酸 乙 酯 0.5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取石 营 薄 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 
25ml, 回 流 提 取 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 对照 药材 溶液 ul 分 
别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙醚 提取 后 的 水 溶液 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 
酒 加 乙醇 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ， 
加 水 10 ml, MA id E C60 — 90 CO Jg € SE Hc 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 石油 酸 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 浴 液 。 另 取 著 蓝 皂 苷 元 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 

E 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : DARFA, AEF WH, ATF, 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 100ml, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 100ml 与 
玻璃 珠 数 粒 , 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻 
度 部 分 ,并 洲 流 人 烧瓶 为 止 ,再 加 入 环 已 烷 2ml, 连 接 回 流 冷 
凝 管 ,加 热 回流 2 小 时 ,冷却 , 取 环 已 烷 液 ,加 入 适量 无 水 硫酸 
钠 , 振 播 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ， 
加 环 己 烷 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 用 以 5% 葵 基 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 
固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 170'C ,以 每 分 钟 2"C 的 
速率 升温 至 180 ,保持 2 分 钟 ,再 以 每 分 钟 10'C 的 速率 升温 
至 230C ,保持 2 分钟 ; 进 样 口 温度 为 230%C ;检测 器 温度 为 
250'C ;分 流 进 样 , 分 流 比 为 50 : 1。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 
供 试 品 溶液 各 lul, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 为 1.10 一 1. 16( 通 则 0601). 

pH 应 为 4.0~6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

〖 特征 图 谱 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

e 958 >» 


为 填充 剂 (YMC Hydrosphere C18 色谱 柱 , 柱 长 为 25cm, 内 

径 为 4.6mm, 粒 径 为 5um); VA £L A VL SD 3H. A, 以 0.01% 磷 
酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 
lml/min; 检 测 波 长 为 236nm; 柱 温 为 30'C 。 理 论 板 数 按 (R， 
S)- 告 依 春 峰 计算 应 不 低 于 20 000,4 号 峰 与 5 号 峰 的 分 离 度 
应 不 低 于 1.0。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0~22 7-18 93—82 
22-29 18 2 
29—31 18—23 82—77 
31—40 23 (i 
40—53 23—40 77-60 — 
53-60 40 60 
60—65 407 60—93 


参照 物 溶 液 的 制备 NUR. SO CER EAEI FR d 
量 ,精密 称 定 , 加 7076 甲醇 制 成 每 lml 含 (R,S)- 告 依 春 
0.02mg Æ WE 0.06 mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 ， 
即 得 。 

测定 法 分 别 吸 取 参 照 物 溶 液 和 供 试 品 溶 
人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 1 小 时 的 色谱 图 , 即 得 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 7 个 特征 峰 , 其 Ee 2 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 同 ,与 (R,S)- 告 依 春 参照 物 
相应 的 峰 为 S 峰 , 除 6 号 峰 外 ,计算 特征 峰 1 一 7 号 与 S 峰 的 
E ,其 中 1 ERMEBUAEOSEER BS F [E] TE JL XE ELIO 2-5 76 

内 ,其余 特 征 峰 的 相对 保留 时 间 在 规定 值 的 土 8% 之 内 。 规 
E 58 (IE 15,1. 00 (IE 25,2. 38 CIE 32,2. 61 CIE 4), 
2. 65( 峰 5) ,4. 940% 7) 。 


容 液 各 lou ik 


mAU 

500 

400 . 2(5) 3 

300 4 

3 6 
200 1 | | 
100 l | 
0 10 20 30 40 50 60 min 
对 照 特征 图 谱 


峰 2(S) ; (R,S)- 告 依 春 IE 5 EAP A 
峰 6.xEXHEE E7: EARR 


积分 参数 ”斜率 灵敏 度 为 80, 峰 宽 为 0.01, 最 小 峰 面 积 
为 10, 最 小 峰 高 为 15。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
OE R : 77) 为 流动 相 ;检测 波长 为 277nm. 

Ye B CERE e LEE EYE IK T. 3000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 PEAP X BE in xs ER ,精密 称 定 ,加 
70% 甲 醇 制 成 每 lml 含 75ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 25ml, 用 乙酸 乙醚 
振 摇 提取 6 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
70% 甲 醇 溶 解 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 至 刻度 , 3€ 
5] , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lml E EA UL E A P (Cz Hà On ) 计 ,不 得 少 
于 25ug. 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 祛 湿 , 凉 血 解毒 。 用 于 风 热 感冒 , 温 
病 发 热 及 上 呼吸 道 感染 st Fe T ER De JA BE Js ARD RR o 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 10ml,—H 2 一 3 次 (早饭 前 
和 午饭 .晚饭 后 各 服 一 次 ); 小 儿 酌 减 。 

DERI 临床 症状 较 重 、 病 程 较 长 或 合并 有 细菌 感染 的 
患者 ,应 加 服 其 他 治疗 药物 。 

【规格 〗 每 支 装 10ml 

【贮藏 〗 密封 。 


溶液 与 供 试 品 洲 液 各 


抗 感 口服 液 


Kanggan Koufuye 


【处 方 】 金银花 262. 5g IRAJ 262. 5g 
Zi HEA 87. 5g 
【 制 法 〗 以 上 三 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 , 滤 过 ， 


滤液 合并 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 13 一 1. 20 (80'C ) 的 清 襄 ,加 
乙醇 使 含 醇 量 达 50% , 搅 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
并 浓缩 至 适量 ,加 0.3%% 山 梨 酸 钾 及 甜蜜 素 适 量 , 播 义 , 加 水 
至 1000ml, $555] , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 

DERI 本 品 为 红 棕 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

[2355/1 (1) 取 本 品 1ml, 加 5096 FH BE 1ml, 混 匀 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1~241, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 
上 ,以 酯 酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 广 药 苷 对 照 品 , 加 50%% 甲 醇 制 成 每 1m 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Zul, Ar 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 


酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 


中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
〖 检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601)。 


pH fü 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 125 磷酸 溶液 (31 : 69) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 苞 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 序 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60ng 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml EJR 
中 ,加 30%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1ml 含 H On ) 计 ,不 得 少 
F 2.5mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 引 起 的 感冒 ， 
证 见 发 热 . 头 痛 、. 鼻 塞 、 喷 吨 、 咽 痛 、 全 身 乏 力 、 酸 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 
RAER, HNA. 

DES] 孕妇 慎 服 。 

【规格 】 Fx 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


gy 感 颗粒 


Kanggan Keli 
[4h75] 金银花 700g ZR^j 700g 
绢 马 贯 众 233g 
〖 制 法 】 以 上 三 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ， 


滤液 合并 并 浓缩 至 约 830ml, 加 乙醇 至 含 醇 量 达 50906,0465], 
放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 芒 
糖 粉 和 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄色 至 黄 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 4ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 "on 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙 
酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14 : 5 :5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 三 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 5 1091, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酶 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 


« 959 。 


护 肝 丸 
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EMRA. E 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 176 ERR YA E C3O : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 区 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ng 的 溶液 , 即 得 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 
0.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33kHz) 10 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m E R E RA A A A E CC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 55. 0mg. | 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 引起 的 感冒 ， 
ELER AM SE . 喷 量 、 咽 痛 、 全 身 乏 力 、 酸 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 FKR. —14$.—H 3X JLEJ 
减 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 mH. 

【规格 】 FRR 10g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


P F OX 
Hugan Wan 
LAI H 417. 3g BB 417. 3g 
板蓝根 417. 3g 五 味 子 224g 
猪 胆 粉 26. 7g 绿豆 170. 7g 
【 制 法 〗 以 上 六 味 , 绿 豆 粉 碎 成 细 粉 ,过 80 目 篇 ; 柴 胡 、 


英 陈 、 板 蓝 根 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 表 
置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.20(80C ) 的 
清 膏 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;五 味 子 粉碎 成 粗 粉 ,用 7526 5 


醉 回流 提取 三 次 ,第 一 次 提取 3 小 时 ,第 二 次 提取 2 小 时 ,第 
三 次 提取 1 小 时 ,合并 提取 液 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 


乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.20(80C H E EE LES E UR 
碎 成 细 粉 ,过 80 H I LAS EX RUE ER RUE DUO o A A 
淀粉 230g, 乳 糖 270g. in ZF 2E XX 65g. HR AL, BE XL 70 C FIR 
12 小 时 , 制 成 1000g, 即 得 
CERI 本 品 为 褐色 至 棕 褐色 的 浓缩 水 丸 ; 味 昔 、 涩 。 
[3301] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 栅 状 细胞 成 


。 960 。 


F ,侧面 观 细 胞 一 列 ,狭长 ,光辉 带 不 明显 , 顶 面 观 类 多 角形 ， 
孔 沟 细密 ,底面 观 胞 腔 大 (绿豆 )。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 放置 过 夜 ， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 15ml 洗涤 ,再 用 正 丁 
醇 饱 和 的 水 10ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
RE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 衣 对 照 药 材 0. 5g, 
加 水 30m1, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 (30ml,15ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 自 “ 用 
AAW 15ml 洗涤 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pa 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (15 : 2: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 a 40% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105 公 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 主 斑 点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 
色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 2. 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1.5cm, 高 为 12cm), 用 水 150ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 20% 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
Wi Satis a 以 甲苯- 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 醋 酸 -水 (1 : 15: : 6) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 影 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 环 已 烧 50ml, Ze d xb. 80— 
85'C Jm ply 2 小 时 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 低温 回收 溶剂 至 
T ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 
子 对 照 药材 lg, 加 环 已 烧 25ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 .` 五 味 子 甲 素 对 照 品 及 五 味 子 乙 素 对 照 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 2n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~ 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (14 : 5 :1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 备用 的 滤 漆 1. 2g, 挥 干 , 加 10 76 
氧化 钠 溶 液 5ml, 在 120'C 水 解 4 小 时 ,冷却 后 用 盐酸 调 市 
pH 值 至 2~3, 转 移 至 离心 管 中 , 用 水 洗涤 容器 , 洗 液 并 入 离 
心 管 中 , 离 心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,提取 
液 回收 溶剂 至 干 , 残 潭 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1~3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
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以 异 辛 烧 - 乙 醚 - 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 水 (10 :5:3:5:1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 办 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

〖 检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 ACQUITY UPLC HSS 
T3( 柱 长 为 100mm, 内径 为 2.1mm, 粒 径 为 1.8pkm) 色 谱 柱 ; 
VJ ZAAN Vi STR A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯 
度 洗 脱 ; 检测 波长 为 250nm; 柱 温 为 40'C; 流 速 为 每 分 钟 
0. 4ml。 理 论 板 数 按 五 味 子 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 15 000, 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACAD 流动 相 BOA) 
0~3 45 55 
3e«15 4580 55— 20 


对 照 品 溶液 的 制备 MUTO ER T. EE SRBOGT BG ih ARTER 
对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 五 味 子 醇 甲 80pg、 五 妹子 甲 素 20pg、 五 味 子 乙 素 50pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , BHE WI RA 
1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 乙酸 乙 
Hi 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 60kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 乙酸 乙醚 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 低 温 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 
FH RSS. PARIS 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2l, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Css Hz O; ) 计 ,不 得 
少 于 0. 40mg; 以 五 味 子 甲 素 (Cs Ha; O6) 计 ,不 得 少 于 70pg; 
IERT R CC Has O06) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 玖 肝 理 气 , 健 脾 消食 。 具 有 降低 转氨酶 
作用 。 用 于 慢性 肝炎 及 早期 肝 硬 化 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3g, 一 日 3 次 。 

〖 规格 】 50 JU XE 3g 


【贮藏 】 密封 。 
P BR A 
Hugan Pian 
【处 方 〗 上 某 衣 313g BER 313g 
板蓝根 313g 五 味 子 168g 
猪 胆 粉 20g 绿豆 128g 
LADRI 以 上 六 味 , 绿 豆 粉 碎 成 细 粉 ; 柴 胡 、 茵 陈 、 板 蓝 


根 加 水 亡 考 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓 缩 至 


适量 ,喷雾 干燥 成 细 粉 ,与 适量 的 绿豆 细 粉 混合 ,或 取 滤 液 ， 
减 压 浓缩 至 适量 ,与 适量 的 绿豆 细 粉 混合 , 减 压 干燥 ,粉碎 
成 细 粉 ;五 味 子 粉 碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 回 流 提取 三 次 ,第 
一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,与 剩余 的 绿豆 细 粉 混 匀 , 减 压 干 
燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 猪 胆 粉 、 上 述 细 粉 和 适量 的 辅料 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 ， 
即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 神色 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 研 细 , 取 2. 5g， 
置 烧 瓶 中 ,加 正己 烷 50ml, 冷 漫 过 夜 ,于 80— 85'C Jit 24 E jfi 
2 小 时 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 低温 芋 干 , 残 汀 加 乙酸 乙 酷 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 乙 素 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ;作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 211, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GFss4 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 正己 烷 提取 后 的 药 湘 0. 5g, 挥 尽 正 
己 烷 ,加 10% 氧 氧化 钠 溶液 5ml, 在 120C 水 解 4 小 时 ,冷却 
后 用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3 ,转移 至 离心 管 中 , 用 水 洗涤 容 
器 , 洗 液 并 和 人 离心 管 中 , 离 心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 振 
摇 提 取 , 提 取 液 置 水 浴 上 藻 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 - 乙 配 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (10 :5:3:5:1) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (63 : 37) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml A 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0.7g, 精 密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 25ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,用 乙酸 乙 酯 30ml 分 次 洗涤 滤 渣 及 容器 , 洗 液 
与 滤液 合并 , 燕 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml EORCB , 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 片 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz Ha O71 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 28mg. 

【功能 与 主治 MPFR, ERKE. HA EET A N 
作用 。 用 于 慢性 肝炎 及 早期 肝 硬 化 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 (1) 薄膜 农 片 ”每 片 重 0. 36g 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 38g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

〖 贮藏 〗 密封 。 


P BF BR OE 


Hugan Jiaonang 


[4h75] HH 313g Pj ER 313g 
板蓝根 313g TT 168g 
猪 胆 粉 20g 绿豆 128g 
【 制 法 〗 以 上 六 味 , 绿 豆 粉 雄 成 细 粉 ; 柴 胡 、 茵 陈 、 板 蓝 根 


加 水 前 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 48 小 
时 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.26 —1. 28(80'00 ,与 绿豆 
粉 101g 混合 , 减 压 干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ;五 味 子 粉 碎 成 粗 粉 ,用 
75%% 乙 醇 回流 提取 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
次 1 小 时 ,提取 液 合并 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 
浓缩 至 适量 ,与 镜 余 的 绿豆 粉 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ， 
与 猪 胆 粉 、 上 述 细 粉 和 适量 辅料 混 匀 , 装 入 胶 守 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 


CERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 棕色 至 褐色 的 粉 
AGERE. 
Lal (1) 取 本 品 内 容 物 1. 4g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 


醇 30ml, 放 置 过 夜 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 
15ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 
醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 熔 
胡 对 照 药 材 0.5g, 加 水 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 渡 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 , 自 “用 氨 试 液 15ml 洗涤 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 
8p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 
(8: 2: DIRAM, REI. CHR CE mA 2% 对 二 甲 氨基 
茶 甲 醛 的 40% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 60 C Mn dA ze PI i ERN, 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 ; 紫 
外 光 下 显 相同 颜 色 的 获 光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2.1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 1. 5cm, 柱 高 12cm) ,用 水 150ml 
洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 20% 乙 醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ， 
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RT SIGUE EE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 
酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 使 成 条 状 , 以 甲 茶 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 - 水 (1:15:1:1:6) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光 条 斑 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 研 细 ,加 正己 烧 50m, BRIR, 
于 80 一 85C 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 低温 薰 
CF IE GE OBS Zml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 五 味 
子 对 照 药 材 1g, 加 正己 烷 25m, 同 法制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 、 五 味 子 甲 素 对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 蒲 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 
60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (14:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 虑 和 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 备用 的 滤 潭 0. 5g, 挥 二 ,加 1026 
氧化 钠 溶液 5ml, Æ 120 必 水 解 4 小 时 ,冷却 后 用 盐酸 调 市 
pH 值 至 2~3, 转 移 至 离心 管 中 , 用 水 洗涤 容器 , 洗 液 并 入 离 
心 管 中 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提 取 , 提取 
ART ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 
去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 
醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (10:5:3:5:1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105( 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 
光斑 点 。 


【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0303), 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 UU XE 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 ACQUITY UPLC HSS 
T3 GEK X 100mm, HA 2. 1mm, H4 H 1. 8um) 6 WIE; 
ZIEHE A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯 
度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0.4ml; 检 测 波 长 为 250nm; 柱 温 为 
40'C。 理 论 板 数 按 五 味 子 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 15000. 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~3 45 55 
3~15 45—>80 55—>20 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 五味子 甲 素 


对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 
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1ml 含 五 味 子 醇 甲 80pg ART PR 20pg ART LZR 50pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0.7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 
饱和 的 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
500W ,频率 59kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 15ml, Z€ T 9X 
潭 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Zl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 仿 五味子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha; O1 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 28mg; 以 五 味 子 甲 素 (CH O, ) 计 ,不 得 少 于 0. 05mg; 
UERTZ Z (Ca Hog O;03T ,不 得 少 于 0. 15mg。 

【功能 与 主治 〗 MPRA EKR. RA EREE A N 
作用 。 用 于 慢性 肝炎 及 早期 肝 硬 化 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

〖 规格 〗】 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 〗 密封 。 


I BT 颗粒 


Hugan Keli 
〖 处方 〗 H 626g 苗 陈 626g 
板蓝根 626g 五 味 子 336g 
猪 胆 粉 40g 绿豆 256g 
[5/75] 以 上 六 味 ,绿豆 粉 碎 成 细 粉 ; 柴 衣 、 芮 陈 、 板 蓝 根 


加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 48 小 
时 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30(80'C), 与 绿豆 粉 
202g 混合 , 减 压 干燥 , 粉碎 成 细 粉 ;五 味 子 粉 碎 成 粗 粉 ,用 
75%% 乙 醇 回 流 提取 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
次 1 小 时 ,提取 液 合并 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 
浓缩 至 适量 ,与 剩余 的 绿豆 粉 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,与 
猪 胆 粉 、 上 述 细 粉 和 适量 的 糊 精 及 甜菊 素 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 蔡 、 微 
酸 、 微 甜 。 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml， 
放置 过 夜 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 和 氨 试 液 15ml 洗涤 ， 
再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 
潭 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 
0. 5g, 加 水 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合并 正 丁 醇 提 取 液 , A 
“用 氨 试 液 15ml 洗涤 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 8ml, 分别 点 


于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨基 茶 甲 醛 的 40 96 
酸 乙醇 溶液 ,在 60C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ;紫外 光 下 显 相同 颜 
色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 12cm) ,用 水 150ml 洗 脱 , 弃 去 水 
洗 液 ,再 用 20% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Lul, DAA F E 
一 聚 酰 胺 薄膜 上 使 成 条 状 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 
(1 :15:1:1:6) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 条 斑 。 

(3) 取 本 品 3. 5g, 研 细 ,加 正己 烧 50m, BRIA , F80 ~ 
85C 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 低温 蒙 干 , 残 酒 加 
乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 
材 1g, 加 正己 烷 25ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 五 味 子 
醇 甲 对 照 品 、` 五 味 子 甲 素 对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 甲 
BRAL: 5 :1) 的 上 展 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 
光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 备用 的 滤 漆 0. 8g, 挥 干 ,加 10 95 RR 
氧化 钠 溶 液 5ml, 在 120 C 水解 4 小 时 ,冷却 后 用 盐酸 调节 pH 
值 至 2 一 3 ,转移 至 离心 管 中 , 用 水 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 离心 管 
中 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,提取 液 蒸 于 ， 
残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 猪 去 氧 胆 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋酸 - 
水 (10:5:3:5:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 | 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 ACQUITY UPLC 
HSS T3( 柱 长 为 100mm, 内 径 为 2.1mm, 粒 径 为 1.8pmy) 


:色谱 柱 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
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规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0.4ml; 检测 波长 为 
250nm; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 数 按 五 味 子 乙 素 峰 计算 应 不 
IT B000; 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~3 45 55 
3 一 15 45—>80 55—20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 五味子 甲 素 


对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 五 味 子 醇 甲 80pg、 五 味 子 甲 素 20pg. ARTER 50p8g 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱 
和 的 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W， 
频率 59kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 乙酸 乙 酯 补足 减 
失 的 重量 EI , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 15ml, 3 T 3x1& H P 
醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 08 E CE 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2l, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Ha; O71 ) 计 ,不 得 少 
F 1. 12mg; UET P (Ca Ha; O) ) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg; 
以 五 味 子 乙 素 (Czs Hos O6) 计 ,不 得 少 于 0. 60mg. 

【功能 与 主治 〗 玻 肝 理 气 , 健 脾 消食 。 具 有 降低 转氨酶 
作用 。 用 于 慢性 肝炎 及 早期 肝 硬 化 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 FRR 2g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 〗 ERY 850g 虎 杖 500g 
丹参 250g X. 200g 


LAGI 以 上 四 味 , 取 垂 盆 草 95g, 49) E EX, ZUM RR B 
垂 盆 草 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 合 
RW , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ; 取 灵芝 ,加 乙醇 适量 ,浸渍 24 小 
时 , 倾 了 到 上 清 液 备用 ,药酒 依次 用 75%% 乙 醇 .50%% 乙醇 各 浸渍 
12 小 时 ,分 别 倾 取 上 清 液 ,压榨 残 漆 ,收集 压 出 液 ,与 上 述 三 
种 上 清 液 合并 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10~1.15(507 ) 的 稠 膏 ; 丹 参 、 虎 杖 粉碎 成 粗 粉 ,用 9026 2. 
醇 作 溶 剂 2 2 18 i6 ,收集 活 渡 液 回 收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ; 丹 
参 、 虎 杖 和 灵芝 药 漆 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ; 将 上 述 四 种 稠 膏 合 并 ,与 垂 倪 草 细 粉 混 
AoW M; a TER TR B, 粉碎 成 细 粉 , 制 粒 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

e 964 。 


DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
ERE MR E. 

Lal (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 东 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 三 氧 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氰 甲烷 
液 ,用 和 氨 溶 液 (71 一 100)40ml 洗涤 , 弃 去 氨 溶 液 , 三 氯 甲 烷 液 
RaT REFE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 垂 
盆 草 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 6 — Sud. 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(5:4:1:1 滴 ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 磺 钥 酸 试 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 
1ml, 置 水 浴 中 加 热 水 解 30 分 钟 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 10ml, 合并 三 氯 甲烷 液 , 用 水 10ml R, FEK 
层 ,三 毛 甲 烧 液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氮 蒸气 中 时 后 ,斑点 变 
为 红色 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 30ml, 超 声 处 
38 10 分 钟 UE E EA T , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
RAPRA. RASM Ia 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Dml 全 
1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 4 由 、 对照 品 浴 液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HEF. Bud GE EX BIG GEB EEL.S 
相同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s EZ. HS -2K (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波长 为 306nm。 
理论 板 数 按 虎 杖 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 虎 杖 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稳 忆 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 轻 揪 使 分 散 ,超声 处 理 ( 功 率 200W 
频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 彪 杖 以 虎 杖 苷 (Cs。Hs。Os) 计 ,不 得 少 
F 2. 4mg. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 退 黄 , 舒 肝 化 次 止痛 ,降低 丙 氨 
酸 转 氮 酶 。 用 于 湿热 中 阻 . 疗 血 阻 络 所 致 的 腕 胁 胀 痛 、 口 知 、 
黄 冶 .胸闷 、 纳 乐 ; 急 、 慢 性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

[Hik5REI 口服 。 一 次 4~5 片 ,一 日 3 次 。 

[3&3 COSE Fr Or X 0. 27g) 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

(4) 注 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 27g 

(5) 注 腊 衣 片 ” 每 片 重 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h77] 垂 盆 草 850g gh 500g 
丹参 250g 灵芝 200g 


[50:5] 以 上 四 味 , 取 垂 盆 草 95g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 
3E d. EC JIHLZK RU — IX ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 谨 ;灵芝 加 乙醇 适量 浸渍 24 小 时 ， 
取 上 清 液 备用 , 药 渣 依次 用 75 名 乙醇 .50%% 乙 醇 各 浸渍 12 小 
时 ,分别 取 上 清 液 ,再 压榨 药 渣 ,收集 压 出 液 , 与 上 述 三 种 上 清 
液 合 并 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ; 丹 参 、. 虎 杖 粉碎 成 
粗 粉 ,用 90% 乙 醇 作 溶 剂 , 缓 缓 渗 沪 ,收集 渗 渡 液 回 收 乙醇 并 
浓缩 成 稠 襄 ; 丹 参 . 虎 杖 和 灵芝 药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ; 将 上 述 四 种 稠 膏 合并 ， 
与 垂 倪 草 细 粉 混合 ;或 再 加 淀粉 适量 , 混 匀 ;干燥 ,粉碎 , 制 粒 ， 
A ABE E Lb] EX. 1000 粒 , 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 若 、 微 酸 、 汲 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 垂 盆 
草 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 5ml 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pl、 对照 药 材 
溶液 4~~6p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 
氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (5 : 4: 1: 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
0 BUE , 喷 以 磷 钥 酸 试 液 , 在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 放 置 30 分 钟 ， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药 材 、 灵 芝 对 照 药 材 各 


X REM 


0. 5g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 4 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~~60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 
1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 火光 斑点。 

(3) 取 丹参 对 照 药材 1g, 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
RA. ARAM Ia 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml E 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [上 鉴别](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 4~~10p1l, 上 述 对 照 药材 
溶液 和 对 照 品 溶液 各 2 一 6npl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERR 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 二 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), | 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAN; A SK : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 306nm。 
理论 板 数 按 虎 杖 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 席 杖 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
fü C BETA SE 1ml 含 90pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
研 细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W, 频率 33kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 波 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh AROBLOE DàC LA Wü dH (CCo Ha Os) 计 ,不 得 少 
F 1. 5mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 利 湿 退 黄 , 舒 肝 化 瘀 止痛 ,降低 丙 氨 
酸 氨 基 转 移 酶 。 用 于 湿热 中 阻 GC t EH 28 Er S1 A Joe RO IK 8S I 
苗 、 黄 益 、 胸 间 、 纳 呆 ; 急 、 慢 性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4~5 粒 ,一 日 3 次 。 


【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 35g (2) 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 〗】 密封 。 
男 R A 
Nankang Pian 
LAI 日 花 蛇 舌 草 IRAJ 
熟地 黄 P AE 
HO T AXE 


e 965 。 


X RH 
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JE fig E JA pS S 
黄柏 ZL 4E 

f fe ds iE EE 
SET 日 术 
BE RAT 
KT 对 菊花 
当归 


〖 制 法 〗 以 上 十 九 味 , 取 黄芪 、. 示 上 的 半 量 粉碎 成 细 狠 ; 
VECES ECL REEL IZ. .当归 和 墅 菊花 等 五 味 提 取 挥 发 油 21 
后 的 水 溶液 男 器 收集 : 药 漆 与 黄 工 、 赤 芍 的 另 一 半 量 及 其 余 萍 
公 喘 等 十 二 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 及 第 三 次 
各 0. 5 小 时 ,合并 前 液 , 加 入 上 述 落 馏 后 的 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 08(90~95'C) 的 清 襄 , 放 冷 ,; 加 乙醇 使 
含 醇 量 为 75%, 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1.24(75C) 的 笛 襄 ,加 入 黄芪 、 赤 区 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 
成 细 粉 , 制 粒 , 噬 入 挥发 油 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ;除去 包 衣 后 显 柠 色 
至 棕 褐 色 ; 味 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 6 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 0.2mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1: 1: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 紫花 地 丁 对 照 药 材 1g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 ,离心 , 倾 取 上 清 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl1、 上 述 对 照 药材 溶液 tpl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 Hr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ， 
用 二 氯 甲烷 洗涤 三 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 再 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 提 取 4 次 (20ml,20ml, 10ml, 10ml) ,合并 正 丁 醇 
液 ,用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 碱 液 , 正 
丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗 泛 至 中 性 , 正 丁 醇 液 藻 干 , 残 漆 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 忒 甲 背 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10pl、 对 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 


* 966 。 


甲醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
FPE, EF, EA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 8 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ,用 二 
氯 甲烷 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
提取 4 次 (20ml,20ml,10ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,浓缩 至 约 
2ml, 拌 入 适量 中 性 氧化 铝 , 藻 干 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~ 
200 目 ,4g; 内 径 为 15mm) 上 ,用 乙醇 -乙酸 乙 酯 (1 : DIR A YR 
ik 30ml 预 洗 , 弃 去 预 洗 液 ,再 用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 
药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml d 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
lOul 对 照 品 洲 液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 防 干 , 喷 以 5 加 香草 酶 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 
色 斑 点 。 

(5) 取 本 品 15 Fr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 , 照 [鉴别 ] (4) 
项 下 B "Jun FP SES" , 同 法 制 成 供 试 品 溶液 。 另 取 鹿 衔 草 对 
照 药材 0. 5g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 二 氯 甲 烷 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, F 
去 洗涤 液 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 (15ml,10ml,10ml)， 
合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 相同 的 紫红 
色 斑 点 。 

LEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

〖『 挥 发 性 醚 漫 出 物 〗】 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 WA RA 
2g ,精密 称 定 , 除 加 热 回 流 3 小 时 外 ,其 余 照 挥发 性 醚 浸出 物 
测定 法 (通则 2201) 项 下 测定 ,本 品 含 挥发 性 醚 浸出 物 不 得 少 
于 0.25%。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZAR- (26 : 74) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 苷 峰 计 算 应 不 得 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 董 音 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 年 
BE 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 45kHz)60 分 
bh , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 精 
密 吸 取 续 滤液 20ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,转移 至 分 
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液 漏斗 中 ,用 二 所 甲烷 洗涤 三 次 ,每 次 20ml, 弃 去 二 氯 甲烷 
AKART ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 8 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak 5 E A ER SEE DESEE E (C Ho Oi ) 计 ,不 得 少 


于 0. 16mg. 

【功能 与 主治 〗 益 肾 活血 ,清热 解毒 。 用 于 肾虚 血 瘀 、 湿 
热 蕴 结 所 致 的 淋 证 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 小 腹胀 满 ;慢性 前 列 腺 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 4 一 5 片 , 一 日 3 次 ;或 遵 
医嘱 。 

【规格 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) 


(2) 洲 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 33g 
【贮藏 〗 密封 。 


FEARR ZL 


Mujingyou Jiaowan 


Zl dà A PERNA E x E P E Z6 DILE i E] E XL 

DERI 本 品 为 黄 标 色 的 透明 胶 丸 ,内 容 物 为 淡 黄 色 至 
橙黄 色 的 油 质 液体 ;有 特殊 的 香气 。 

折光 率 ” 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 , 依 法 (通则 0622) 
测定 。 折 光 率 应 为 1.485 一 1. 500, 

LEII (1) 取 亚 硝 酸 钠 约 0.1g, 加 水 1 一 2 滴 使 溶解 ， 
加 [含量 测定 ] 项 下 的 挥发 油 0. 3ml 与 稀 硫 酸 0. 5ml, 振 摇 , 油 
E d AR. 

(2) 取 [含量 测定 J 项 下 的 挥发 油 1 滴 , 加 三 氯 甲烷 ml, 
$55] 18) Jn 5% 省 的 三 氧 甲烷 溶液 ,省 的 颜色 褪去 ,继续 滴 加 
5% 省 的 三 氛 甲 烷 溶 液 至 显 微 黄 色 时 ,放置 , 渐 显 绿色 。 

(3) 取 [含量 测定 J 项 下 的 挥发 油 20p1, 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牡 荆 油 对 照 提取 物 20p1, 同 法 制 
成 对 照 提 取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 
试 品 溶 液 5pyl、 对 照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (10 : 0.4) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 〗 ES — 取 本 品 100 丸 , 加 醋酸 溶液 (1 一 
10)500ml, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 测 定 , 所 得 油 量 按 相 
对 密度 为 0.897 计算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 特 荆 油 应 为 标示 量 的 85.026 — 110. 026, 

-丁香 燃 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 交 联 5% 茶 基 甲 基 聚 


利 肝 隆 颗粒 


硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 
0. 32mm,, 膜 厚度 为 0.25ym); 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 
80%C ,以 每 分 钟 SC 的 速率 升温 至 200C ,保持 5 分 钟 ;分 流 
进 样 ,分流 比 10 : 1。 理 论 板 数 按 p- 丁 香 烯 峰 计算 应 不 低 于 
50 000, 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 八 烷 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙醚 
制 成 每 lml 含 0. 15mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 Bp- 丁 香 
烯 对 照 品 约 20mg ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 至 
刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 深 
W 1Iml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1yl 注 入 气相 色谱 仪 ， 
计算 校正 因子 。 

测定 法 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 的 
0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酷 至 刻度 , 摇 
^) ,精密 量 取 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 
1ml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 lul 注 入 气相 色谱 仪 ， 
测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 PTER C Hz ) 不 得 少 于 4. 0mg。 

【适应 症 】 祛 痰 ,止咳 , 平 嘴 。 用 于 慢性 支气管 炎 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 3 次 。 


【规格 〗 每 丸 含 特 荆 油 20mg 
【贮藏 】 密封 ,遮光 , 置 阴凉 处 。 
AU RT ERU 
Liganlong Keli 
[4h77] 板蓝根 400g Pi BK 83g 
Wb 133g 五 味 子 133g 
甘草 133g 当归 66. 5g 
黄芪 200g K AIMES 10g 
〖 制 法 】 以 上 八 味 ,五 味 子 粉 碎 成 粗 粉 ,用 75%% 乙 醇 加 


热 回 流 提取 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 清 襄 ; 取 茵 陈 、 当 归 、 郁 
金 ,提取 挥发 油 , 药 渣 与 蒸馏 后 的 水 溶液 加 入 黄 巷 、 甘 草 、 板 
蓝 根 ,加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 77% , 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 清 襄 , 将 上 述 各 清 膏 与 温 
热 的 刺 五 加 漫 襄 混 合 , 加 蕊 糖 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,低温 
干燥 , 喷 人 挥发 油 , 制 成 1000g, 或 加 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗 
粒 ,低温 干燥 , 喷 入 挥发 油 , 制 成 300g( 无 芒 糖 ), 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 淡 柠 色 至 棕色 的 颗粒 , 味 甜 \ 微 昔 ; 或 棕 
黄色 至 标 黑 色 的 颗粒 , 气 微 , 味 微 苦 (无 蔗糖 ) 。 

LEII 〈1) 取 本 品 5g 或 1.5g( 无 蔗糖 ), 加 三 氯 甲 烧 
20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲 
醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 乙 素 对 照 品 ,加 甲 


e 967 。 


利 咽 解 毒 颗粒 
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醇 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 岂 , 分 别 点 于 
同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

42) 取 [鉴别 01) 项 下 的 备用 药酒 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 
E 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 2g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 3nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烧 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
钢 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 刺 五 加 对 照 药材 1g 或 0.3g( 无 蔗糖 ), 加 甲醇 
20mjl, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
洲 解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 异 嗪 皮 啶 对照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 05020 试验 ,吸取 [5 鉴别](C1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 一 
15p E XO BR ZIEL EAR HR Sul 及 对 照 品 溶液 1ul, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(10 : 10 : 5 : DARFA, EF, CH ECCE E PR OGAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


〖 检查】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
色 , 研 细 , 取 约 1g 或 0. 3g( 无 莽 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W , 频 
率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cs Ha O01) 计 , 不 得 少 
T ALME 

【功能 与 主治 〗 RUTAR WEEE KAAI. MF 
郁 湿 热气 血 两 虚 所 致 的 两 胁 胀 痛 或 隐痛 、 乏 力 、 尿 黄 ; 急 . 慢 


e 968 。 


性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 
〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 和 袋 , 一 日 3 次 ,小 儿 


DESI 尽 烟 酒 及 辛辣 油腻 食品 。 
【规格 】 〈1) 每 袋 装 10g 《〈2) 每 袋 装 3g( 无 蔗糖 ) 
【贮藏 】 密封 。 
AR US RE SS TUR 
Liyan Jiedu Keli 
[4:75] 板蓝根 金银花 
FZT) 山楂 ( 焦 ) 
桂 梗 大 青 叶 
fei dm 玄 参 
BA 地 黄 
天 花粉 AR 
i ply ZA 
[5:5] 以 上 十 六 味 , 薄 荷 提 取 挥 发 油 21 HJ ZK TRE VR 


另 器 收集 , 药 渣 与 其 余 金 银 花 等 十 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
1.5 小 时 ZEE , 涯 液 与 上 述 燕 馅 后 的 水 浴 液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1.38 一 1.40(80C) ,加 入 莽 糖 、 演 粉 或 糊 精 适 量 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g; 或 加 入 糊 精 适 
量 , 或 加 入 糊 精 和 阿 司 帕 坦 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 挥发 
油 , 混 匀 , 制 成 300g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 | 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 盏 ,或 
味 苦 (无 巷 糖 ) 或 味 苦 , 微 甜 (无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 CORAM 5g 或 3g( 匹 其 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 用 水 30ml 洗涤 , 取 乙 醚 液 , 挥 
去 乙醚 ,残渣 用 乙酸 乙 酯 1ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 
黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 五 个 检 色 荧光 斑点 ;用 氨 藻 气相 后 ,日 光 下 


检视 ,斑点 变 成 红色 。 


“(2) 取 本 品 20g 或 6g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 40ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 稀 盐 
酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 用 乙酸 乙 酯 浸泡 溶解 3 次 ,每 次 
5ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. "mg 
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的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 试验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ml, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氧 
化 铁 乙 醇 浴 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 金银花 对 照 药 材 0.5g, 加 水 30ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
43t 4 ER BRI LER LR QU CER CS 2ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 J](2) 项 下 供 试 品 溶 液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 2pl1, 分 别 
点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,有 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 乙酸 乙醚 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 握 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : DON 
展开 剂 , 注 层 板 置 氨 蒸气 预 饱和 10 分 钟 的 展开 生 内 ,展开 , 取 
出 ,了 脐 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


RE] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05123. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2%% 磷 酸 溶液 (43 : 57) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 

甲醇 制 成 每 1ml Z5ug 的 溶液 , 即 得 。 
O 供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
lg 或 0.4g( 无 其 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 
40kH2230 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m ERE ES MA E CC His On ) 计 ,不 得 少 
F 12.0mg., 

【功能 与 主治 】 清 肺 利 咽 ,解毒 退 热 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 咽 痛 、 咽 干 . 喉 核 红 肿 、 两 妥 肿 冯 、 发 热 恶 寒 ; 急 性 扁桃 体 
炎 .急性 咽炎 .腮腺 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 一 4 次 。 

【注意 〗 忌 食 辛辣 及 过 威 食物 。 

【规格 DRRR 20g( 相 当 于 饮片 19g) 
6g OG RETE ,相当 于 饮片 19g) 

【贮藏 〗 密封 。 


(2) 每 袋 装 


N 胆 A 


Lidan Pian 
【处 方 〗 KE 58g 金银花 58g 
金钱 草 58g A4 96. 5g 
知 母 58g 大 青 叶 58g 
AH 58g HAJ 58g 
€i 20g 芒硝 19g 
A EK 58g 


LHI 以 上 十 一 味 ,大 黄金 银 花 .金钱 草木 香 粉碎 成 
细 粉 , 知 母 .大 青 叶 、 柴 胡 , 白 芍 、 黄 苓 、 茵 陈 加 水 前 者 二 次 , 滤 
过 ,滤液 合并 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 备用 。 芒 硝 加 2 fuk. 
加 热 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 入 上 清 液 中 , 混 匀 ,浓缩 成 稠 膏 状 ， 
加 入 上 述 细 粉 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 神 


BRE. 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : Rii m ETE 
60 一 140pm( 大 黄 )。 花 粉 类 球形 ,直径 约 76pm, 外 壁 有 刺 状 


雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 )。 分 泌 道 售 红 棕 色 或 棕色 分 泌 
物 ( 金 钱 草 )。 木 纤维 成 束 , 长 梭 形 ,直径 16—24um, RERO, 
纹 孔 口 横 裂 孔 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 

(2) 取 本 品 10 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 1%% 氮 溶液 20ml, 三 
SRL FP oe 30 ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 趁 热 分 取 三 氧 甲烷 液 , 浓 缩 
至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 
制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 三 氯 甲烷 -甲醇 
(2: 7 : 0. ORKER. REF. BUCH, WMF. A C PE 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 
节 pH 值 至 1~2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 3 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 绿 原 酸 对 照 品 、 黄 苓 车 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 
中 各 含 0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 
胺 注 腊 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 绿 原 酸 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 ; 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 
溶液 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 苷 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 40ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
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液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
4 中 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 三 氯 甲烷 
(1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 深 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙醇 60ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 , 取 续 滤液 40ml, 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 
后 浓缩 至 约 5ml, 加 水 20ml, 用 甲 茶 30ml 振 摇 提取 ,分 取 甲 
EART RAFE O. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
RREPTA m. MPERA 1ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 蕉 -丙酮 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 8% 香草 醛 无 水 乙醇 
溶液 与 硫酸 溶液 (7 一 10) (0.5 : 5) 的 混合 溶液 ,在 100 C 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DL X DE dE E bo HE Ar GE 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 
品 适 量 , 精 密 称 定 , 分 别 加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 DE 
合 溶液 制 成 每 1ml 含 大 黄 素 lOng. 大黄 酚 25pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BOUES 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 ,精密 称 取 适 量 ( 约 相当 于 5 片 的 重量 ), 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
10ml, KÆR TF .Jm 30% 乙 醇 -盐酸 (10 : 1) 的 混和 溶液 15ml, 
加 热 回流 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲烷 强力 振 播 提取 4 次 ， 
每 次 15ml, 合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 无 水 乙醇 -乙酸 乙 
酯 (2 : 1) 混 合 溶液 使 溶解 , 移 至 25ml 量 瓶 中 ,稀释 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 片 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Hio Os ) 和 大 黄 酚 (Cu Hio Os) 
的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 35mg. 

【功能 与 主治 〗 舒 肝 止 痛 , 清 热 利 湿 。 用 于 肝胆 湿热 所 
致 的 胁 痛 , 症 见 胁 肪 及 胃 腹 部 疼痛 、 按 之 痛 剧 ,大 便 不 通 , 小 便 
短 赤 , 身 热 涉 痛 ,呕吐 不 食 ; 胆 道 疾 患 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 10 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 ;服药 期 间 忌 食油 腻 。 

〖 规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.37g 

Dmm) 密封 。 
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利 胆 排 石 片 
Lidan Paishi Pian 

[4h75] 金钱 草 250g WE 250g 

EU 75g Ag 

Hb 75g KE 125g 

TT 125g Ek kb SE 50g 

ich 25g 姜 厚 朴 50g 


[58k] 以 上 十 味 , 木 香 \ 大 黄 、 芒 硝 粉碎 成 细 粉 CA 
钱 草 等 七 味 加 水 煎 煮 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 和 
适量 的 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 
薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 
UDIN 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 , 草酸 钙 能 唱 大 ， 
直径 60—140um (大 黄 )。 木 纤维 成 束 ,长 梭 形 ,直径 16 一 
24um, 壁 稍 厚 , 纹 孔 横 裂缝 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 用 乙 
醇 装 片 后 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 形 结晶 近 无 色 ,边缘 不 整 
齐 ,表面 有 细 长 裂隙 且 现 颗 粒 性 (芒硝 )。 

(2) 取 本 品 5 Hr ,除去 包 衣 , 研 碎 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 
黄 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 分 别 
"— 以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 
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甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ERF MH RT EK 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 


相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 梭 黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氨 藻 气 中 树 
后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 成 红色 。 

GO BUR 5h 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 冷 浸 
4 小 时 ,时 时 振 揪 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 1g, 加 
乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 影 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 浓 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 
相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 Hr ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 

声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TA, 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 含 41% 醋酸 钠 
E E 以 乙酸 
乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 和 所 
中 预 饱和 30 分 钟 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 本 
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溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 : 

(5) 取 栓 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 
的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 
0. 5% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8em, WE, RF, 
再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 , 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
Bg 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300 W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
5 , 滤 过 , 取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 至 刻度 ， 
摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 苓 苷 (Cs Has On) 计 , 不 得 少 
T 2.0mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 利 胆 排 石 。 用 于 湿热 蔓 毒 、 腑 
气 不 通 所 致 的 胁 痛 、. 胆 胀 , 症 见 胁 肋 胀 痛 、 发 热 . 尿 黄 、 大 便 不 
通 ; 胆 训 炎 、 胆 石 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 排 石 : 一 次 6 一 10 片 , 一 日 2 次 ; 
炎症 ; 一 次 4~6 片 , 一 日 2 次 。 

DESI 体 弱 、 肝 功能 不 良 者 慎 用 ;孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 密封 。 


利 胆 排 石 颗粒 
Lidan Paishi Keli 
[4:77] 金钱 草 420g B ER 420g 
A 120g 木 香 126g 
郁 金 126g 大 黄 210g 
Bet 210g AX Mb SC 84g 
芒硝 42g 姜 厚 朴 84g 


LHI METR RE KRKE .芒硝 粉碎 成 细 粉 ;其 余 金 
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钱 草 等 七 味 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 及 适量 的 糊 精 , 制 
成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 苦 、 咸 。 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 3g, 研 细 ,加 乙醚 20ml, ok 18 E ff 
温 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 酮 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HRT, iI 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 70% 乙 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 燕 至 近 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 
盐酸 调节 pH 值 至 3 一 4, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 置 水 洽 上 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 茶 昔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 会 4% 
酷 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 
展开 饶 中 预 平 衡 30 分 钟 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 196 — UE 
铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[i£] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» XE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (82 : 18) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml EKER 10kg 和 大 黄 酚 
15pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, ER 50ml 圆 底 烧 瓶 中 , 蒸 去 甲醇 ,加 
2. 5mol/L 硫酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 再 加 入 三 氯 甲烷 
10ml, 加 热 回流 1 小 时 ,冷却 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 
甲烷 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ， 
酸 液 再 用 三 毛 甲 烧 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 约 8ml, 合 并 三 氯 甲烷 
提取 液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 , 挥 干 ,加 入 适量 的 甲醇 , 微 
热 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 袋 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho 00 KAE D 
(Cis HioOs) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 WRAAE, AMHA. AFERA 
气 不 通 所 致 的 胁 痛 、 胆 胀 , 症 见 胁 肪 胀 痛 、 发 热 \ 尿 黄 、 大 便 不 
38) ; HE 3E 26 EA E D E XR WE TEE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 排 石 : 一 次 2 袋 , 一 日 2 次 ; 炎 
HE: 一 次 1 和 袋 ,一 日 2 次 。 


[EXE 体 弱 、 肝 功能 不 良 者 慎 用 ;孕妇 禁用 。 
【规格 〗 每 袋 装 3g 
【贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 
利 脑 心 胶囊 
Linaoxin Jiaonang 
[4755] 丹参 ALS 
1 Hh JE 
ZR ^j 红 花 
E 制 何 首 马 
DES 枸杞 子 
BRR 远志 
Jv EB 牛 膝 
甘草 


[551 以 上 十 五 味 ,丹参 、 制 何首乌 ,枸杞 子 、 赤 性 、 粉 
& 地 龙 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 至 稠 宫 状 ， 
低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 其 余 川 莒 等 九 味 粉 雄 成 细 粉 ， 
Hi, mA ERTER H, RI, RARE, H 1000 $, 
即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 棕 黄 色 的 粉末 ; 味 兰 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 类 圆 形 、 
梢 圆 形 或 橄榄 形 ,直径 约 60pm, 具 3 个 萌发 孔 , 外 壁 有 齿 状 突 
起 ( 红 花 )。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 , 表 面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 
壁 连珠 状 增 厚 , 木 化 ( 酸 束 仁 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 25 分 钟 ， 
渡 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 20ml 使 溶解 , 置 
水 浴 上 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ,用 水 30ml 洗涤 , 弃 去 水 层 , 三 氯 甲 
KART ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 故 
取 制 何首乌 对 照 药 材 0.7g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 25 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 4msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 Sul 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 肪 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


UP 


置 氨 蒸 气 中 村 后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 川 营 对 照 药材 0.7g, 加 乙醚 40ml, 水 浴 回 流 提取 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 Lul, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 25 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 适量 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 2cm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 250ml 洗 脱 , 弃 去 水 
洗 液 , 继 以 30% 乙 醇 洗 脱 , 弃 去 初 洗 脱 液 10ml, 收 集 续 洗 脱 液 
100ml, KRR T ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 :0.3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 
干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 用 脱 
脂 棉 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,提取 液 浓 缩 至 约 
1ml, 作 为 供 试 晶 溶液 。 另 取 枸杞 子 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G TRA E UL SP e 
酸 乙 酯 -甲醇 (2 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

LLENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 WE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
f: 2 RE s AZ H-0. 1% 甲 酸 溶 液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 了 峰 计算 应 不 低 
于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 KADR B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 70ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 2g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 (功率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 
75%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 1853] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCC Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 40mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 祛 次 , 行 气 化 痰 , 通 络 止痛 。 用 于 气 
滞 血 次 , 痰 浊 阻 络 所 致 的 胸 将 刺 痛 、 绞 痛 , 固 定 不 移 , 人 夜 更 
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EE oo TEART. ARAIA; ooo oo USE PU «EX 27] CR f A Y. 
栓 见 上 述 证 候 者 。 
〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次 , 饭 后 服用 。 
【规格 〗 每 粒 装 O. 25g 
【贮藏 】 密封 。 


H & R 
Libi Pian 
[4h77] EA 100g EHF 150g 
ÆR 100g 薄荷 75g 
HIE 100g 23E 25g 


蒲公英 500g 
〖 制 法 〗 以 上 七 味 ,薄荷 白芷、 细 辛 粉碎 成 细 粉 ;其 余 黄 

芬 等 四 味 加 水 煎 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 入 上 述 细 粉 ， 
混 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 ,过 篇, 加 入 适量 的 淀粉 或 廊 糖 粉 , 混 勾 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 神色 ; 味 蔡 、 
了 

【鉴别 (1) 取 本 品 32 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 澶 用 
水 10ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 
并 乙醚 提取 液 , 挥 去 溶剂 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 浴 液 。 另 取 辛 夷 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
TEE GB II 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C fon 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 日 芷 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 

滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


^ 


SE 


GB RII 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 - 


对 照 药 材 溶液 各 10u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
苯 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
ORARI HR ZEE 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
SR URGE ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 
BER EE SER 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 
TUBE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 另 取 咖 啡 酸 对 照 品 ,加 
PERRE 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 
-0A\ 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 


G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (43 : 57 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KESHI B n XE ,精密 称 定 ,加 


70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 :60pg 的 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重 
量 ,加 热 回 流 提取 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 70% 乙醇 补 
足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 苓 以 黄 蕉 并 (Cs His Ou ) 计 ,不 得 少 
a 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 祛 风 开窍 。 用 于 风 热 蕴 肺 所 
致 的 伤风 鼻塞 、. 鼻 渊 、. 鼻 流 清 涕 或 浊 涕 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 厂 , 一 日 2 次 。 

【注意 】〗 AURH: EXE. 

【规格 片 心 重 0.25g 

【贮藏 〗 密封 。 


T He Å 
Lige Wan 
[4h77] WRIT 100g Exi 100g 
酒 大 黄 100g 3$ Ef 50g 
山楂 50g 六 神曲 ( 炒 ) 50g 
砂 仁 25g 桔梗 50g 
酷 育 皮 50g Ek, de 50g 
AX Kb 2E z 50g RE 50g 
陈皮 50g AX b E 7K 50g 
T ÆT 50g 草 果 仁 50g 
甘草 50g 


[551 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 150— 170g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 栅 状 细胞 黄 
色 或 标 红色 ,表面 观 多 角形 ,细胞 小 , 壁 厚 ( 炒 莱 若 子 )。 杜 


片 外 表皮 短 刺 毛 直 径 20um,. K 28 一 108kwm， 壁 稍 厚 , 先 端 
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尖 , 基 部 钝 圆 , 毛 脱落 痕 类 圆 形 ( 忒 炒 麦 芽 ) 。 非 腺 毛 1 一 8 个 
细胞 , 壁 有 疣 状 突起 ;叶肉 组 织 中 散 有 细小 草酸 钙 针 晶 ( 广 区 
香 )。 

(2) 取 本 品 50g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 适量 , 研 匀 ,加 三 氯 甲烷 
50ml 及 浓 氨 试 液 5ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 2% 盐 
RAW 20ml 振 播 提取 ,提取 液 用 浓 所 试 液 调节 pH 值 至 8 一 
9 ,再 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 提 
取 液 ,浓缩 至 约 Im, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 构 对 照 药 材 
0.5g, 加 三 氯 甲 烧 10ml 与 浓 氨 试 液 0.2ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 6u1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G W JE 
板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (8 : 7 : 0.2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 稀 碘 化 铅 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 桶 
红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g. BU WE, JI RE SE E 5g. WF 53. JI] — A F e 
30m1, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 2% 氧 氧化 钠 溶液 振 播 
提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 
2, 用 三 氧 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 用 
无 水 硫酸 钠 脱 水 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 1ml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2 一 6 由 分别 点 于 同 
一 人 硅胶 GF» ER E UL dB SE C60 90'C0- Z, B A M-P ER 
(8.5 : 1.5 : 0.22 Z JE JF K, RE JE CH ETF, TE hE 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;再 喷 以 1%% 香 草 醛 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 , 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
木 香 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 去 氧 木 香 
内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 3 一 6nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 
(18 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 20g, 剪 碎 ,加 水 200ml, 用 挥发 油 提取 器 提取 
1.5 小 时 [在 提取 器 的 刻度 部 分 加 入 适量 水 及 3ml 石油 醚 
60~90C)] ,分 取石 油 醚 层 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 巷 术 
对 照 药 材 0. 5g. pi A Wh SE (60 — 90 C) 5m, EE E Ab 3E 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6 赂 , 分 别 点 于 同一 硅 


。 974 > 


胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 栈 
(80 : 10 : 0. 3) 为 展开 剂 ET PE EE SELL 5 Pop E qt 
硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 污 绿 
色 斑 点 。 

(6) 取 本 品 9g, 剪 碎 ,加 硅 车 土 适量 , 研 匀 ,加 甲醇 20ml， 
置 水 洽 上 加 热 回 流 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 蒸 干 ,残渣 加 10%% 盐 
酸 溶液 10ml, 超声 处 理 5 分 钟 , 再 加 三 氯 甲 烷 20ml, 置 水 浴 中 
加 热 回流 1 小 时 ,冷却 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酸 对 照 品 加 甲醇 制 成 每 lml g 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 各 2 一 6nl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60 人 CC )- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 杰 黄 色 菊 光斑 点 ;与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 柳 黄 色 芝 光斑 点 。 置 氨 芋 气囊 
后 ,斑点 变 为 红色 。 | 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (80: 20) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PAER X E m, 大黄 酚 对 照 品 ; 
量 ,精密 称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml EKAR Sug KAM 
10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 
精密 量 取 续 滤液 l0ml.7K 38 2& To XR i Jn 10% 盐 酸 溶液 
10ml, 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)5 分 钟 , 再 加 三 氯 甲 
烷 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 冷却 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次， 
每 次 10ml,43f£ — SUP RKR, EUUK YS E ZECT ,残渣 加 甲醇 使 游 
解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 385 uk RU 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ou 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho O; ) 和 大 黄 酚 (Cis Hio O4) 
的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 7mg. | 

【功能 与 主治 〗 宽 胸 利 脐 , 消 积 止痛 。 用 于 气 滞 不 舒 , 胸 
Ly M p s MCI 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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RARE 
Shenjindan Jiaonang 
【处 方 〗 地 龙 制 马 钱 子 
红 花 ILE ER) 
防己 没 药 ( 酷 炒 ) 
香 加 皮 VH BER 


LAGI LL EV ELE EX ZRUR) A FR RARE, 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 苗 。 

[25303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 单 细 胞 非 腺 毛 形 
似 纤 维 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 制 马 钱 子 )。 花 粉 
粒 圆 球形 或 椭圆 形 , 直径 约 60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 
( 红 花 ) 。 肌 纤维 无 色 至 淡 棕 色 ,微波 状 弯曲 ,有 时 呈 垂 直 交 错 
排列 (地 龙 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.75g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烷 
5ml 与 浓 氮 试 液 0.5ml, 密 塞 , 振 播 5 分 钟 , 放 置 2 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 和 马 钱 子 碱 对 照 
品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lOl 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 5 : 0.6 :0.4) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Ho Bc SUUS BUE XE. Bei GE rh E SON RR UA 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 三 氯 甲 烷 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 地 龙 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(5:3:2:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙酸 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 , 弃 去 滤液 , 滤 渣 挥 干 乙醚 , 置 具 塞 烧 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 
ml, 密 塞 , 播 义 ,放置 1 小 时 ,加 三 氯 甲烷 30ml, 加热 回流 
lE , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 防 己 对 照 药材 1g, 加 甲醇 15ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 东 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 粉 防己 碱 对 照 品 和 防 已 诺 林 碱 对 照 品 ,加 三 氯 
甲烷 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, A 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(20: 3: 2 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 包 
钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 


伸 盘 活络 丸 


应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

[& EE) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 DÀ Z HE -0. 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02mol/L B 
酸 二 氧 钾 等 量 混 合 溶 液 ( 用 10% 磷酸 调节 pH 值 至 2. 8) 
(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 子 碱 对 照 品 约 10mg, 士 的 
宁 对 照 品 约 12mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 三 氧 甲烷 
使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 义 。 精 密 量 取 1ml, E 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 含 马 钱 子 碱 20ug， 
士 的 宁 24ug. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 取 
约 2.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 6ml, 混 
匀 使 湿润 ,放置 30 分 钟 ,精密 加 三 氯 甲 烷 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 置 水 浴 中 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 三 氯 甲 烷 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,分 取 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 铺 有 少量 无 
水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, E 
10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 885] , BD. 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
101pl, 注 入 滚 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 制 马 钱 子 以 士 的 宁 (Csa Ha; N: O2 计 , 应 为 
0. 25— 0. 44mg; LÀ E 4 "P. gà (Cz; Hz N: O40 计 , 不 得 少 
于 0. 17 mg. 

LRS] $p538:8.D5 dp TAG Di EOS. FH Ou 
Jit ei BH 5 ee BRUT JL A E . DURER LAC EET ME 26 .慢性 关节 
炎 .坐骨 神经 痛 、. 肩 周 炎 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 3 次 , 饭 后 服用 或 
XER. 


DES] PETE, 久 服 ;孕妇 和 哺乳 期 妇女 禁用 ;心脏 
病 患者 慎 用 。 
[3&1 每 粒 装 0. 15g 
〖 贮藏 〗 密封 。 
(EB BB re c 
Shenjin Huoluo Wan 

[4h77] 制 马 钱 子 72.5g 制 川 乌 10g 
制 草 乌 10g 木瓜 10g 
当归 12. 5g 川 牛 膝 10g 
杜仲 ( 炒 炭 )7. 5g 续 断 7. 5g 
RẸ 7.5g 全 蝎 5g 


珍珠 透 骨 草 5g 


$975. 
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LAGI 以 上 十 一 味 , 除 杜仲 ( 炒 炭 ) 研 成 极 细 粉 ; 制 马 钱 
子 粉碎 成 细 粉 ;其 余 制 川 乌 等 九 味 粉碎 成 细 粉 ,用 配 研 法 竞 人 
制 马 钱 子 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 。 用 杜仲 谈 包 衣 ,在 60 一 
80C 干 燥 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 光亮 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 标 
褐色 ; 味 苗 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 氨 试 液 4ml 使 湿润 ,加 
乙醚 40ml, 密 塞 , 振 摇 , 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 尽 乙 
醚 ,残渣 用 三 氧 甲 烷 30m] 溶解 , 移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 三 氯 甲 烷 
10ml 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 分 液 漏斗 中 ,用 0.05mol/L 硫 
ER TE VET $5 DEC 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 用 三 氯 甲 烷 
15ml 洗涤 ,用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 水 10ml 洗涤 ,三 
甲烷 液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 -三 氧 甲烷 
(1 : 1) 的 混合 溶液 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 
氨 试 液 (4 : 5 : 0.6 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 
砚 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g，, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 用 三 氯 甲 烷 2ml 溶解 , 移 人 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 薄 层 层 析 用 硅胶 H 0. 2g, 充 分 振 摇 , 静 置 , 取 上 清 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 去 氢 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 
成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 环 已 烷 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HEFEI 1% 香 草 醒 硫 酸 溶 液 ,在 105CC 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 当归 对 照 药材 0.5g, 加 三 氯 甲 烷 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烧 2ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ] 
《2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 Sul, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (9 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 LECT SERE P POET (365nm0 FRI. Bt 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 〗 SARRE 取 本 品 适量 ,粉碎 成 细 粉 , 称 取 
15g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 试 液 10ml, 拌 匀 ,放置 2 小 时 ,加 
Z ME 100ml, 振 摇 1 小 时 ,放置 24 小 时 , 滤 过 , 滤 漆 用 乙醚 
20ml 分 次 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,用 稀 盐 酸 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 30ml, 合 并 提取 液 ,加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9. FH C, BE D 
EIER 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 用 无 水 乙醇 
溶解 使 成 2. 0ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 , 加 无 
水 乙醇 制 成 每 1ml g o. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 


e 976 。 


层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (6 : 4: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 
照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Z5 B -0. 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 与 0. 02mol/L 磷酸 
二 氧 钾 等 量 混 合 浴 液 (用 10%% 磷 酸 溶液 调节 至 pH 2. 8) (21: 
79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 峰 计算 
应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 0.5%% 磷 酸 溶液 制 成 每 1ml 含 士 的 宁 
60pg 的 溶液 和 每 1ml 含 马 钱 子 碱 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 5% 磷 酸 溶液 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 , 振 揪 ,放置 2 小 时 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 率 
40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 0.5%% 磷 酸 溶液 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g E X EH LH) CCa Hz N: O02 ) 计 ,应 为 
4. 5— 7T. Img; U E $% T m CCa Ha N: O40 H, 不 得 少 
F 2. 6mg. 

【功能 与 主治 〗 舒 筋 活络 , 祛 风 除湿 , 温 经 止痛 。 用 于 风 
寒 湿 那 、 财 阻 脉络 所 致 的 兽 病 , 症 见 肢体 关节 冷 痛 、 届 伸 不 利 、 
手足 麻木 ,半身不遂 。 | 

[Hik5EREI 口服 。 成 人 男子 一 次 2 一 3g, 女 子 一 次 
1 一 2g ,一 日 1 次 ,晚饭 后 服用 。 服 药 后 应 卧床 休息 6 一 8 小 
时 。 老 弱 酌 减 ; 小 儿 慎 用 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 有 孕妇、 儿童 、 高 血压 、 肝 肾 不 全 者 禁用 ;不 可 过 
量 \、 久 服 , 忌 食 生 冷 及 荞麦 。 

【规格 〗 4 14 粒 重 lg 

贮藏】 密封 。 


R BH 


Kuaiwei Pian 


[4h77] RN T 9 
酷 延 胡 索 日 及 
甘草 


【 制 法 】 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,加 入 淀粉 浆 
适量 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 淀粉 .滑石 粉 . 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄膜 
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X , 即 得 。 

HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 淡 黄 
色 至 灰 棕色 ; 气 微 ER E ME. 

Lal] (1) 取 本 品 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 晶 成 束 ， 
长 27~~88pm( 晶 及 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 中 含 草酸 钙 方 唱 ， 
形成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 不 规则 透明 薄片 或 碎 块 , 具 细 条 纹 或 网 
AR SCR CREE D 

(2) 取 本 品 ,糖衣 片 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 取 5g, 加 8026 Z BR 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 10ml 
使 溶解 ,加 所 试 液 使 成 碱 性 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml Sp lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烧 -三 氰 甲烷- 甲醇 -二 乙 胺 (10 : 6 : 1: 0.05) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脐 干 , 置 碘 燕 气 中 是 至 议 点 显 色 清 晰 ,取出 , 挥 尽 
板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 , 取 10g, 加 乙醇 50ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 同 
ee 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 两 种 溶液 各 - 分 别 点 于 同一 硅胶 GREE UIA 
a :7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 ,糖衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 10g, 加 甲醇 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,再 
加 盐酸 3ml, 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烧 1ml 使 
浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 及 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 10 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 蚊 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0. 2% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 甘 草 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 背 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 精 


肝炎 康复 丸 


密 称 定 , 研 细 , 混 勺 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小时， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 曲 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 甘草 以 甘草 苷 (CCz Ha O) tH, [规格 (1)]、 
[规格 (3)J 不 得 少 于 0.03mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 06mg. 

【功能 与 主治 〗 制 酸 和 胃 , 收 敛 止 痛 。 用 于 肝 胃 不 和 所 
致 的 胃 腕 疼痛 、 呕 吐 反 酸 、 纳 食 减 少 ; 浅 表 性 胃炎 、 骨 及 十 二 指 
肠 演 疡 、 胃 窦 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 ,十 一 至 十 五 岁 一 
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4 片 [ 规 格 (1)、37)] 或 一 次 3 片 , 十 一 至 十 五 岁 一 次 2 片 [ 规 
格 (2)] ,一 日 3 次 , 饭 前 1 一 2 小 时 服 。 
【注意 〗 低 酸 性 胃病 、 胃 阴 不 足 者 慎 用 。 
【规格 〗 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.35g 
C2) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 7g 
(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 
【贮藏 】 密封 。 
肝炎 康复 丸 
Ganyan Kangfu Wan 
LEAI AB 75g 部 金 75g 
板蓝根 75g 当归 75g 
菊花 75g 金钱 草 75g 
丹参 75g 滑石 75g 
拳 参 75g 
【 制 法 〗】 以 上 九 味 , 郁 金 、 板 蓝 根 、 金 钱 草 、 丹参 、 拳 参 等 


五 味 加 水 前 者 三 次 ,每 次 3 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1.38 一 1. 40(25'C ) 的 清 襄 ;其 余 茵 陈 等 四 味 粉 碎 
成 细 粉 ,与 上 述 清 膏 合 并 , 混 匀 , 制 成 细 粉 。 每 100g 药粉 加 炼 
8 80 一 100g, 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 浓缩 大 密 丸 ; 味 甜 、 
f i o 

【鉴别 〗 CD BUR i 10g. B] WE .JI EHE d- 6g. 9E 53 . JI ez. 
BE 30ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 加 乙 
Bf 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 剪 碎 ,加 水 50ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 盐酸 饱和 的 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 


e 977 。 


MAKE 


15ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 

品 溶液 。 男 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 10kl、 对照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 - 冰 栈 酸 -水 (8 : 1 : 91) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 281nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 (相当 于 每 Im 含 丹参 
A 45ug) , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
取 约 2g, 精 密 称 定 ,精密 加 水 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
200W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 ,精密 吸 
取 上 清 液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1.5g, 内 径 
X icm) E, HK 30ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 4076 醋酸 溶液 
100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 加 入 等 量 乙醇 ,60C 减 压 回收 浓缩 
至 适量 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 吕 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

Æ d 4 JU nei od HD. 不 得 少 
T 6.6mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 湿 化 郁 。 用 于 肝胆 湿热 所 
致 的 黄 净 , 症 见 目 黄 身 黄 、 胁 痛 乏 力 、 尿 黄 口 苦 ; 急 、 慢 性 肝炎 
见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 

〖 注意 〗 忌 酒 及 油腻 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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一 次 1 丸 , 一 日 3 次 。 


MERAS 
Gangtai Ruangao 
〖 处方 〗 WiNA 72g 盐酸 小 局 碱 36g 
五 倍 子 7g 盐酸 器 栗 碱 7g 
IKEF Tg 
〖 制 法 】 以 上 五 味 , 除 冰片 研 成 细 粉 外 ,地 榆 炭 、 五 倍 子 
分 别 粉碎 成 细 粉 ,过 筷 ; 将 盐酸 小 尼 碱 .盐酸 器 杰 碱 与 上 述 
细 粉 混 匀 ;将 上 述 药物 加 入 软膏 基质 871g( 基 质 制备 : 取 黄 
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凡士林 ,在 140~150C 加 热 灭 菌 溶化 , 放 冷 , 取 液 体 石蜡 按 
10 : 1—10 :2.5 的 比例 加 入 到 黄 凡士林 中 , 搅 匀 , 即 得 ) 中 ， 
搅 句 , 放 冷 至 60'C 以 下 ,加 入 冰片 ,研磨 , 搅 匀 , 制 成 1000g， 
HEER 

LERI 本 品 为 黄 褐 色 至 深 褐 色 的 软膏 ; 气 香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10g, 加 石油 栈 (60 一 90C )100ml, 振 
摇 使 溶解 ,放置 10 分 钟 , 倾 去 上 清 液 ,再 加 石油 醚 (60 一 90YC ) 
50ml, 同 法 处 理 1 次 ,残渣 挥 干 ,加 乙醇 50ml, 加热 回流 提取 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 地 榆 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 

述 两 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'CO-Pj B] C3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， Sag WE 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 i dr 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g ,进行 微量 升华 ， 所 得 的 白色 升华 物 加 乙酸 
LBS 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1 : 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[zx] 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0109), 

【含量 测定 】 wR TEF 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 . PER TRX IE m 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 4pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 4mol/L 盐酸 溶液 50ml, 称 定 重 量 , 加 
热 回 流 并 保持 沸腾 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 4mol/L 
盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 置 冰箱 中 (一 10C) 冷 冻 
20 分 钟 , 取 出 , 滤 过 , 放 至 室温 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 3€ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 上 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 1g 含 地 榆 炭 五倍子 以 没食子 酸 (C: HeOs ) 计 ,不 
得 少 于 3. 5mg。 

盐酸 小 辟 碱 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 


5E ,精密 称 定 ， 
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为 填充 剂 Z S -0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 溶 液 ( 磷 酸 调节 pH 
值 至 3. 00 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 10mg ,精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 185] ,精密 
量 取 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 
(每 1ml 中 含 盐酸 小 辟 碱 30ug)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 50ml, 称 定 
重量 ,加热 回流 并 保持 沸腾 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐 
酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 置 冰箱 中 
(一 10C) 冷 冻 20 分 钟 ,取出 , 滤 过 , 放 至 室温 ,精密 量 取 续 滤 
液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg ib ER BER CCo Hi; NO, 
32. 0 一 40. 0mg。 | 

盐酸 财 栗 碱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AP BS- 7, 8-0. 3% 三 乙 胺 溶液 (磷酸 调节 pH 值 至 
3.0)(8 : 20 : 72) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 
盐酸 器 聚 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PRERA R m 12mg, 精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 
量 取 0. 5ml, 置 10ml &OfR rP , FB dit 27 48 P EE E Z0 BE $8 5J . BE 
得 (每 1ml ERRER bug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 15 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 置 冰 
箱 中 (一 10C) 冷 冻 20 分 钟 ,取出 , 滤 过 , 放 至 室温 ,精密 量 取 
续 滤液 5ml, 置 25ml EO P , FH Di 27 TH P E E 20] E , $85 5] o, 08 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg S ik REESE CCo Ha NO, 
6. 3 一 7.7mg。 

〖 功能 与 主治 〗 凉 血 止血 ,清热 解毒 , 燥 湿 敛 疮 LH RR IE 
痛 。 用 于 湿热 痕 阻 所 引起 的 内 壮 、 外 兰 、 混 合 兰 所 出 现 的 便 
Jl .肿胀 ,疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 肛门 给 药 。 一 次 lg, 一 日 1 一 2 次 ,或 遵 
医嘱 , 睡 前 或 便 后 外 用 。 使 用 时 先 将 患部 用 温水 洗 净 , 擦 干 ， 
然后 将 药 管 上 的 盖 拧 下 , 揭 掉 封口 膜 , 用 药 前 取出 给 药 管 , 套 
在 药 管 上 拧紧 ,插入 肛门 内 适量 给 药 或 外 涂 于 上 患部 。 

[tx] 孕妇 禁用 。 

〖 规 格 〗 每 支 装 10g 

【贮藏 〗 遮光 ,密闭 。 
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[4h77] 地 锦 草 金毛 耳 草 
樟树 根 E 
枫 香 树叶 | 


LEEI BROA SECRU Hb £8 CA 2 38 t ZRUB S3] RE 
T .地 锦 草 .金毛 耳 草 .樟树 根 、 枫 香 树 叶 混 合 加 水 煎 煮 二 次 ， 
滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 襄 状 , 放 冷 后 与 上 述 细 粉 混合 , 干 
燥 , 粉 碎 , 过 第 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 入 适量 辅料 , 压 片 , 包 薄 膜 衣 
或 糖衣 , 即 得 。 

【性 状 】 i Ude RE DUN 
BAFE RR ME. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 2.3g, 加 甲醇 
30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,用 乙酸 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , TE 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 锦 草 对 
照 药材 3g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
RT ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 提取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10Hm ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氮 
化 铁 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 取 2. 3g, 加 入 甲醇 50ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶 
解 , 用 三 氯 甲 烷 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 毛 耳 草 对 
照 药材 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 东 其 车 内 酯 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 
溶液 各 10pl1, 对 照 品 溶液 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 菊 光 主 斑点 ;在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5 25 SERA TRE IL CLO : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 


。 979 。 


Wo X TN X 
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研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
播 习 ,小 过 ;精密 量 取 续 滤液 Sml, ER 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 地 锦 草 、 金 毛 耳 草 以 没食子 酸 (C He Os ) 计 ， 
[规格 (1)]J 不 得 少 于 2. 2mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 3. 3mg,[ 规 
f CAP T 4. 4mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 行 气 。 用 于 大 上 肠 湿 热 所 致 的 
港 泻 、 痢 疾 , 症 见 大 便 汇演 、 或 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 上 腹痛 腹 胀 ; 
急 慢 性 骨 肠 炎 、 腹 海 \ 细 菌 性 痢疾 、 小 儿 消 化 不 良 见 上 述 证 
T 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 [ 规 格 (1)] 或 一 次 
3 一 4 片 [ 规 格 (2)] 或 一 次 2 一 3 片 [规格 (3)], 一 日 3 一 和 4 次 ; 
小 儿 酌 减 。 

〖 规格 〗 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 28g) 

(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 42g 

〈3) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 58g 

【贮藏 】 密封 。 


FLPE 


Changyanning Tangjiang 

LAAI 地 锦 草 660g 
樟树 根 660g 
枫 香 树叶 330g | 

LAGI MEER, MKAA, EA 2 小 时 ,前 液 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.25(70C) 的 清 襄 ， 
加 2 倍 量 乙醇 ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 , 趁 热 加 入 
WB 600g 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 羟 茶 乙 酯 0. 5g、 巧 克 力 香精 
或 桔子 香精 适量 , 搅 匀 ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 标 褐色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 、 微 若 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15ml, 加 水 30ml, 3$ 5]. Hl Z BE $E 
提取 3 次 ,每 次 30ml, AFAR. ETF. RA m P BE 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 锦 草 对 照 药材 2g, Wk RUE 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(5 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 三 氧化 铁 试 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
WERS. 

(2) 取 本 品 5ml, 通 过 HP-20 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 20cm) ,用 水 洗 脱 至 无 色 , 再 用 乙醇 40ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 


金毛 耳 草 900g 
香 莫 330g 


e 980 。 


铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 0.9~1.5cm) 上 ,用 甲醇 30ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 金 毛 耳 草 对 照 药 材 2g, 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,5g, 内 径 为 0.9~1.5cm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ,收集 
AAR RT REMF 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 东 其 寡 内 柄 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg AR, 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 lul AE mA A 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 
光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 20( 通 则 0601). 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.5% 磷酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 吸取 本 品 2ml, 置 100ml EH 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 39€ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 地 锦 草 和 金毛 耳 草 以 没食子 酸 (Cy HOS) 
计 , 不 得 少 于 1. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 行 气 。 用 于 大 肠 湿热 所 致 的 
汇演 ,痢疾 , 症 见 大 便 汇演 ,或 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 腹 痛 上 腹 
胀 ; 急 慢 性 胃 肠 炎 、 上 腹泻 ,细菌 性 痢疾 、 小 儿 消 化 不 良 见 上 述 
证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3~4 次 ,小 儿 

[RI 每 瓶装 〈1)10ml 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 处 。 


(2)100ml 


肠 角 宁 请 


Changweining Pian 


【处 方 〗 党 参 96g 白术 64g 
黄 区 96g 赤石 脂 190g 
ZIR 38g 木 香 38g 
砂 仁 38g 补 骨 脂 96g 
葛根 96g 防风 38g 
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HAJ 64g IEIR 64g 
当归 64g 儿 茶 32g 


BTT 38g KHE 64g 

[5751 以 上 十 六 味 , 姜 痰 与 木 香 粉 碎 成 细 粉 :赤石 脂粉 
碎 成 极 细 粉 ; 砂 仁 用 落 馏 法 提取 挥发 油 , 分 取 挥 发 油 , 药 酒 备 
Fi SR AR AN SEES LEE SE Ue KH E JUAR A PE i AE 
粉 , 用 70% Z EEY M ETE B UE a 8E B E R, EI e Z BR LP 
[- 25 i& 5; EAR PRESSE LER TIDIK B UC 9S M X 3 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 回 收 乙醇 后 的 渗 渡 液 合 并 ， 
浓缩 至 适量 ,加 入 姜 痰 和 木 香 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 
粉 ,与 赤石 脂 极 细 粉 混 匀 , 制 颗 粒 , 喷 入 挥发 油 ,压制 成 
1000 Hr , 包 糖 衣 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 黑 褐色 ; 气 香 ， 
WR. 
【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 


50ml, 超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,药酒 挥 尽 溶 剂 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 棉 
花 渡 过 ,滤液 用 乙酸 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 继 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 
正 丁 醇 饱 和 的 水 30ml H, E T BEYRZE CT 2E BE Sml 
使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1 一 
1. 5cm) 上 ,用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 共 干 ,残渣 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 Iim E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 
|... CD BUR ii 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 加 热 使 
溶解 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 
1~1.5cm) 上 ,用 40% 甲 醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
潭 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml AFETE. MARAR 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 
W T ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
工 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13: 7: 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
置 公 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 40ml, ds $E 
1 小 时 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 1ml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 


G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 醋 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 干 ,加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 水 20ml 78 
解 , 用 棉花 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 调节 至 碱 性 ,用 乙醚 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 15 由 、 对照 品 溶液 2pl1, 分 
别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正己 烷 -三 握 甲 烷 - 甲 醇 (15 : 8 : 2) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 
饱和 的 展开 和 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 用 砚 藻 气 征 5~10 分 钟 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 1% 磷 酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 万 根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 BURG 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适量 (相当 于 2 片 的 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 9055] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (C Ha O, ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 健 脾 益 肾 , 温 中 止痛 , 汲 肠 止 泻 。 用 于 脾 
E FH E jr 86 B5) HE TES , 症 见 大 便 不 调 ho SE TREES .时 带 黏 液 , 伴 腹 
胀 腹痛 、 明 腕 不 舒 .小 腹 坠 胀 ; 慢 性 结肠 炎 ,溃疡 性 结肠 炎 ~ 
功能 紊乱 见 上 述 证 候 者 。 | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 5 片 ,一 日 3 次。 

【注意 】 禁 食 酸 、 冷 .刺激 性 的 食物 ;儿童 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 。 


M F3iB EE 


Changweishi Jiaonang 


〖 处方 〗 功劳 木 1000g 鸡 骨 香 250g 
黄连 须 375g 葛根 200g 
救 必 应 250g 凤 尾 草 375g 


。 981 > 
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两 面 针 250g 防己 25g 

〖 制 法 〗 以 上 八 味 药 , 葛 根 、 防 已 分 别 粉 碎 成 细 粉 , 混 色 ， 
poo a en 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 渡 

过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.05~1. 10 (75C), WA 
4 倍 量 75% 乙 醇 充 分 搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 
适量 ,与 上 述 粉 末 和 适量 的 糊 精 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 装 人 胶 赛 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 

〖 性状】 ——M" 
KRE H. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 
细胞 中 含 草 酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 , 含 
CERO. 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 放 

冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 
辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
4 一 8pl, 对 照 品 溶液 4nl， en 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 
条 带 状 , 以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (14 : 2 : 5) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 
光 条 斑 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 加 乙醇 30ml, 温 浸 30 分 钟 ,超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 两 面 针 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1l、 对 照 药 材 溶液 141, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 (12 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

检查】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA; DA Z HE - 5m mol/L. 辛 烷 磺 酸 钠 溶 液 ( 用 磷酸 调 pH 
值 至 3.0)(32 : 68) 为 流动 相 ;检测 波长 为 346nm。 理 论 板 数 
按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 时 碱 对 照 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 入 盐酸 甲醇 溶液 
(1—100)20ml, £8 FE Ab E (CHR 300W ,频率 40kHz)20 分 钟 ， 
ji hike EESAGED(1— 1000 Z Zub BE, 48 5].08 ix. HC AE UE 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 本 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 | : 

本 品 每 粒 含 功劳 木 和 黄连 须 以 盐酸 小 充 碱 
(Co Hi; NO,。HCD 计 ,不 得 少 于 0.12mg。 


纤维 成 束 , 周 转 
晶 细 胞 壁 木 化 增 厚 


品 适 量 , 精 密 称 


。 982 。 


【功能 与 主治 〗 清热 解毒 、 利 湿 止 泻 。 用 于 大 上 肠 湿 热 所 
致 的 汇演 ,痢疾 , 症 见 腹 痛 、 腹 泻 ,或 里 急 后 重 、 便 下 脓 血 ;急性 
BARK ARI ERRERA. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 粒 , 一 日 4 次 ,空腹 服 。 

DESI 慢性 虚 寒 性 演 痢 者 慎 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 

LERI 密封 。 
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Changkang Pian 
【处 方 〗 HRED 50g 
ARRAK 125g 

【 制 法 〗 以 上 三 味 , 取 木 香 156g 粉碎 成 细 粉 ,备用 ;剩余 
的 木 香 与 制 吴 荣 黄 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 
过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 
1. 20(70'C ) 的 清宫 ,加 入 盐酸 小 尼 碱 与 上 述 木 香 细 粉 , 混 义 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 

ERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄色 ; 气 香 ， 
ERE. 

LEa DRAR 10 片 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 尽 乙醚 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 二 氯 甲 烷 100ml, 密 塞 , 播 匀 ， 
浸渍 10 分 钟 ,超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 泻 
加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 采 
黄 碱 对 照 品 、 吴 茶 黄 次 碱 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 ml A 
long 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 四 
4x Uk ni s Re E AD OR V A S 20 ml, JJ B E? 2ml, 加 水 全 
1000mD (47 : 53) 为 流动 相 ;检测 波长 为 225nm。 理 论 板 
数 按 吴 荣 黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 8000。 分 别 吸 取 两 种 对 照 
MAAE Sul 与 供 试 品 溶液 5 一 10n， 注入 液 相 色谱 仪 , 测 
定 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 
的 色谱 峰 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
3 38 9839] ; DA Z, B -0. 033mol/L. 磷酸 二 氢 钾 溶液 (30 : 70) 为 
流动 相 ;检测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计算 
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应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适 量 ( 约 相当 于 盐酸 小 局 碱 40mg), 精 密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
25kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 Sml, E 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 $865] , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐酸 小 忌 碱 (CC Hi: NO, * HODIE bs E 
的 85.026115. 094, 

【功能 与 主治 〗 清热 燥 湿 ,理气 止痛 。 用 于 大 肠 湿 热 所 
Si B TIE TS .痢疾 , 症 见 腹痛 泄 泻 ,或 里 急 后 重大 便 脓 血 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 片 , 一 日 2 次 。 

〖 规格 〗 每 片 含 盐酸 小 辟 碱 50mg 

LERI 密封 。 
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[4h75] 龟甲 250g 鹿角 250g 
党 参 47g 枸杞 子 94g 


LAEI 以 上 四 味 ,龟甲 水 前 者 三 次 ,每 次 24 小 时 ,前 液 
滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 ;鹿角 制 成 6 一 10cm 的 段 , 漂 泡 至 水 清 ， 
取出 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 ,二 次 各 30 小 时 ,第 三 次 20 小 时 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 ;党 参 、 枸 杞 子 加 水 前 者 三 次 ,第 一 、 
二 次 各 2 小 时 ,第 三 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 ; 
合并 上 述 三 种 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.25(60%C); 取 
蔗糖 2200g , 制 成 转化 糖 ,加 入 上 述 清 膏 中 , 混 匀 ,浓缩 至 规定 
的 相对 密度 , 即 得 。 

【 性状】 本 品 为 红 棕 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15g, 加 水 15ml, 播 勺 ,用 乙酸 乙 酯 振 
EER 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 0. 5ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 柜子 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 30ml, 微 沸 
15 分 钟 , 放 冷 UBL. BOUE LB TH CER CES VR TE EC 次” 
起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 Sul, dapi 
一 硅胶 G HERR b. LL FR ZE- CER CS ES-FR RR CO * 21 : 0.50 J 
展开 剂 ,展开 CUR LECT E Ah (365nmD. Fu. BE 
喇 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 15ml, 盐酸 sml Jnd EL 60 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
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为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 氨 酸 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 tul、 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 茶 酚 -0.5% 硼 酸 溶液 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF Bo BP SEDI 0.2% 的 苗 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30g, 加 水 30ml ,盐酸 3ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 石油 酶 (30 一 60C) 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 石油 醚 液 , 再 用 二 氯 甲 烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 二 氯 甲 烧 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 1g, 加 水 10ml、 盐 酸 
1ml, 自 “ 加 热 回流 30 分 钟 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1， PM 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 8 : 
0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 取 本 品 10g, 加 水 20ml 稀释 ,依法 
(通则 0601) 测 定 , 应 不 得 低 于 1. 10。 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【含量 测定 〗 取 本 品 4g, 精 密 称 定 , 照 氮 测定 法 (通则 
0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 总 氮 (N) 不 得 少 于 0.3596, 

〖 功能 与 主治 〗 温 肾 益 精 , 补 气 养 血 。 用 于 肾虚 精 亏 所 
致 的 腰 膝 疲软 遗精 、 阳 疤 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 15~20g, 一 日 3 次 。 

【注意 】 脾 骨 虚弱 者 慎 用 。 —— 

【规格 〗 每 瓶装 200g 

[mE wi. 
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【处 方 〗 iT lg EE -E 3E (20 43g 
Sr CE ZR 43g Si BH C230 51g 
Ta Tf ERZ) 64g 酸 束 仁 ( 炒 )43g 
制 何首乌 64g KHE 21g 
Ws Ez (G) 21g 鹿角 胶 ( 炒 7)9g 
熟地 黄 64g 包 甲 胶 ( 炒 )13g 
4 BG 51g AE 43g 
山药 ( 炒 )43g 覆 盆 子 ( 蒸 )85g 


〖 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 40g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 
$E 100 一 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 
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DERI 本 品 为 棕 黑 色 至 黑色 的 水 蜜 丸 或 大 赛 丸 ; 味 微 
甘 、 微 甜 。 
〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 呈 三 角 


状 卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40um, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 ( 山 
药 )。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 盐 欧 丝 
F). REA mHE 45um, 存 在 于 淡 棕 黄色 皱 缩 的 
薄 壁 细胞 中 ,常数 个 排列 成 行 ( 续 断 )。 梯 纹 管 胞 淡 黄 色 至 
金黄 色 , 纹 孔 排 列 整齐 ( 狗 疹 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 ， 
细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地黄)。 非 腺 毛 多 破碎 , 直 
f& 16~31pm, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 黄 棕色 物 ( 金 樱 子 ) 。 内 种 皮 
细胞 棕 黄 色 , 表 面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 
(酸枣 仁 )。 纤 维 束 周围 薄 辟 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 
维 ( 炙 甘 草 )。 纤 维 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 ,两 端 断 
裂 成 壳 状 或 较 平 截 ( 秋 黄芪 )。 非 腺 毛 单 细 胞 , 壁 厚 , 木 化 ， 
脱落 后 残迹 似 石 细胞 状 ( 覆 盆子 ) 。 叶 表皮 细胞 壁 深 波状 弯 
HFE). 

(2) BU i zK 3E AL 9g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 12g, 切 碎 , 加 硅 
藻 土 4g, 研 匀 。 加 甲醇 30ml, 放 置 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 10ml 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 加 热 10 分 
钟 ,冷却 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 
乌 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, XF E 
材 溶液 1~2pl, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙醚 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(3) BU i zK 22 JL. 12g , WA; RARE JU 16g, 前 雄 , 加 硅 
HE 5g, 研 匀 。 加 乙醚 50ml, 8 PS Ab 38 30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 加 
甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 4p b. UE b. UE HR ZECTY S. FR JL KC 
30ml, 温 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 196 6 CIE AA IR TCU TR 3 次 ,每 
次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 
2& T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黄 氏 对 
照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 氏 
甲 苷 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 次 
WE 341, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 
水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 噶 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 淫 羊 慕 萌 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d lmg BUR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](3) 项 下 供 试 品 溶液 tul 及 上 述 对 照 品 溶液 291. 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲醇 - 丁 酮 -三 氯 甲 烷 -水 
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(4:6:6: DOJEJE JST OH BT EDI 576 — UG SR 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) BUS dh zK S 3L Sg, WMM; RRRA 7g, 剪 碎 , 加 硅 藻 
土 3g, 研 义 。 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 
干 , 残 酒 加 水 20ml, 温 热 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 分 取水 层 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 20ml 洗涤 ,分 取 
ETEA, ZT. RAMPE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 陈 皮 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
药材 溶液 各 2p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 


板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 2 : 1.5) 为 展开 剂 , 展 至 约 


7cm, 取 出 , 晾 干 ,再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 -甲酸 -水 (20 : 10 :1: 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 至 约 15cm, Wih, BT mA 526 
三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 〈365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

HEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
RAE EGRE; EL Z E-k (26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 蔓 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PURE PN E mE E ,精密 称 定 ， 
加 70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”取水 蜜 丸 5g, 研 细 , 取 约 2. 5g. fü 
密 称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 
2. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 180W ,频率 35kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
JEES 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Ak EE EE A EX OS Ho Oils ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 
不 得 少 于 0. 20mg; 大 蜜 丸 每 丸 [ 规 格 (1)] 不 得 少 于 0. 80mg, 
[规格 (2)] 不 得 少 于 1. 60mg. 

【功能 与 主治 〗 补肾 壮阳 , 益 气 血 , 壮 筋骨 。 用 于 肾 阳 虚 
所 致 的 身体 虚弱 .精神 疲乏 、 腰 腿 疝 软 、 头 晕 目 眩 、 精 冷 、 性 从 
减退 .小 便 夜 多 、 健 忘 、 失 眼 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 4.5~9g, 大 蜜 丸 一 
次 6 一 12g, 一 日 2 次 。 

【规格 〗 OKEI HALE 6g 

(2) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 12g 
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Add NELZR EE ,海马 .枸杞 子 、 T d mE II FP LE LAE 
RE 、 锐 阳 、 熟 地 黄 、 补 骨 脂 、 苑 丝 子 .杜仲 、 石 燕 、 肉 欢 苞 、 甘 草 、 
天 冬 AFE KFR 、 砂 仁 等 药 味 经 加 工 制 成 的 胶 赛 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 于 , 内 容 物 为 标 褐色 的 粉末 ; 气 特 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 内 种 皮 厚 壁 细胞 
黄 棕 色 或 柠 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 
仁 )。 未 骨 化 的 骨 组 织 淡 灰色 或 近 无 色 , 边 缘 及 表面 均 不 整 
齐 , 具 不 规则 的 块 状 突起 物 , 其 间 隐 约 可 见 条 状 纹理 (鹿茸 )。 
鳞 甲 碎片 无 色 , 有 大 小 不 等 的 圆 孔 (穿山 甲 )。 横 纹 肌纤维 
近 无 色 或 淡 黄 色 , 有 细密 横 纹 ,明暗 相间 , 横 纹 平 直 或 微波 
TR GRE, 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 , 置 分 液 漏 斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml， 
弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
乙酸 乙 酯 液 ZECT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 20p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 用 石油 配 (60 一 90C) 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 10ml, 痉 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 ,加 无 水 乙醇 20ml, 
浸渍 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氧 甲 烧 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 
lml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~~90C)- 乙 醚 -三 所 
甲烷 (5 : 1: DARRA, HE JF CH. EE EE P OGAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 分 别 取 人 参 皂 苷 Rg OM RR S A REP Re 对 照 品 、 
ARE Rb, 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 lmg BUTS 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 及 上 述 对 照 品 游 液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 
(13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEF, MEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ; 紫 


外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

MRE] 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【浸出 物 】 取 本 品 内 容 物 2g, 依 法 (通则 2201 挥发 性 醚 
漫 出 物 测 定 法 ) 测 定 。 本 品 含 挥发 性 醚 漫 出 物 不 得 少 
CF 0.2596, 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Za RS -0. 05 26 RRIA W C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 并 Re 峰 计 算 应 不 低 
于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 人 参 皂 背 Rg 对 照 品 、 人 参 
皂苷 Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 人 参 
皂苷 Rg 60ug, AZE F Re 40ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 蒸 干 , 残 酒 加 正 丁 醇 饱 和 
的 水 20ml 使 溶解 ,用 二 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 
去 二 氯 甲烷 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 1% 氢 氧化 钠 溶 液 洗 涤 3 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 洗涤 液 , 继 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 洗 至 中 性 , 弃 
去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 用 适量 的 甲醇 溶 
fi ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20u1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 参 以 人 参 皂 并 Rg (Ce Hrs Ow ) ASEH 
Re(Css Hez O18 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 60pg。 

【功能 与 主治 〗 强身 补 脑 , 固 肾 补 气 , 增 进食 欲 。 用 于 肾 
亏 阳 弱 ,记忆 减退 , 夜 梦 精 溢 , 腰 疫 腿 软 ,气虚 咳嗽 ,五 更 渡 演 ， 
食欲 不 振 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 0.6g, 一 日 1 次 ,早饭 前 
2 小 时 用 淡 盐 水 送 服 。 
【注意 忌 生 冷 , 刺 激 性 食物 ;孕妇 禁用 ;伤风 感冒 时 
停 服 。 
【规格 〗 FMR 0. 3g 
【贮藏 】 密封 。 
Ede ERU 
Xinyi Biyan Wan 
[4h77] 辛夷 42g 薄荷 433g 
紫 苏 叶 317g 甘草 215g 
) EF 433g &H-f1111g 
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TS E X 209g 板蓝根 650g 
山 白 芷 433g 防风 313g 
鱼 腥 草 150g 菊花 433g 
— X 5 433g 


[5:5] 以 上 十 三 味 , 取 鹅 不 食 草 105g 和 防风 、 鱼 腥 草 
粉碎 成 粗 粉 辛夷、 薄荷、 广 禾 香 、 紫 苏 叶 提取 挥发 油 , 药 渣 另 
希 收 集 ; 苍 耳 子 .板蓝根 .三叉 兰 、 甘草 、 山 白芷 及 剩余 鹅 不 食 
草 加 水 前 者 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ,药酒 另 器 收集 ;将 菊花 
及 上 述 各 药酒 加 水 前 者 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤 液 合 
并 ,并 浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 粗 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ， 
混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 , 喷 人 挥发 油 , 制 成 1000g, 用 黑 氧 化 铁 - 
WAWA: 1) 包 衣 , 打 光 , 即 得 

DERI 本 品 为 黑色 的 浓缩 水 丸 , 除 去 包 衣 后 , 显 棕 宰 
BAFE REM ME. 

[530] 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 , 直 
f$ 18~~35pm, 表 面具 刺 ( 悉 不 食 草 )。 油 管 售 金黄 色 分 泌 物 ， 
直径 约 17—60umCÀBj XO 。 

《2) 取 本 品 4. 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 
柱 (100 一 200 目 ,12g, 内 径 为 2cm) 上 ,用 40% 甲 醇 80ml 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 30ml 振 摇 提 取 , 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 Spl, ign diis G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 
以 和 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 分 别 置 日 光 
及 紧 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 0cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 
水 液 ,再 用 2076 HH BE 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 共 干 ,残渣 加 

甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 -甲酸 (3 : 10: 2 : 2 : 2) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 碘 蒸 气 as 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 忽 不 食 草 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Duh 
对 照 药 材 溶液 Zul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (90~120"C )- 甲 茶 - 甲 酸 (10 : 20 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
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取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 丙酮 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 防 风 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 E 
对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 ee 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 -甲酸 -水 
(12 : 2 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 20g, 人 研 细 ,加 乙酸 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 笨 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 鱼 胆 草 对 照 药 材 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
— 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 

9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ， GE E AA E 
[i] jii €&, WIKIER. 

(7) 取 菊花 对 照 药 材 1g, 同 [鉴别 ](3) 项 下 的 方法 制 成 对 
照 药材 瓷 液 。 男 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (1 : : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 蜡 干 ， 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
€. H3 Je JERE o 

[ie zm] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AL ZB Za Mz A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进 行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 升 麻 素 苷 
峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) Wis) BOO 
0—15 15 85 
15—35 15—30 85—70 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 升 麻 素 苷 对照 品 和 5-0- AE UE 


斯 阿 米 醇 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 80%% 甲 醇 制 成 每 1ml 
各 含 50ng 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 WORSE RE BEAR AS 2g, 精密 称 
定 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml,2E T .5R 16 Jl FR BE 5ml 使 溶 
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解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 1.5cm) E, 
用 80% 甲 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 80% 甲 醇 
使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 80%% 甲 醇 至 刻度 3 5] , 滤 


过 , 取 绪 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 


10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A Bs LUI FEDERE EE CCa Hos On ) 和 5-O- 甲 基 
维 斯 阿 米 醇 音 (Cs Hzs O16) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 60mg。 

〖 功 能 与 主治 〗】 ERES ,清热 解毒 。 用 于 风 热 上 攻 、 热 
毒 殖 肺 所 致 的 鼻塞 . 鼻 流 清 涕 或 浊 涕 、 发 热 .头痛 ;慢性 鼻炎 、 
过 敏 性 鼻炎 、 神 经 性 头痛 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3g, 一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗 每 10 丸 重 0.75g 

【贮藏 】 s. 


Xo 5 请 
Xingin Pian 
[4h75] 细 辛 333g RA 333g 
HFF 333g 防风 333g 
白芷 333g tH 333g 
黄芪 333g 白术 333g 
Hus 333g A Ei 333g 


【 制 法 〗】 以 上 十 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 12 一 1. 15 
(75'C ) 的 清 谨 ,喷雾 干燥 成 细 粉 ,加 入 淀粉 、 凑 甲 基 纤 维 素 
钠 适量 , 制 成 颗粒 ，80C 以 下 干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 
衣 , 即 得 。 

” ERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 
褐色 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
15ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 
(水 液 备用 ) ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 细 辛 对 照 药 材 lg, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
供 试 品 溶液 10u1、 对 照 药 材 溶液 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 甲 共 - 乙 酸 乙 酯 (8.5 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BR-CF BEDA 5% 香 草 醛 硫 酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 白芷 对 照 药材 1g, 加 水 30ml, 煮沸 ,并 保持 微 沸 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ] 


(1) 项 下 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ( 水 液 备用 ) ,回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 背 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 备 Sul, 
别 点 于 同一 以 含 4 醋酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 深 液 为 黏合 剂 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3 :1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 承 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 水 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 碱 洗 液 , 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 工 甲 背 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10'C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 
日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 1081 及 上 述 对 照 
品 溶 液 Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 
甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 二 ,在 紫外 光 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《6) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 10%% 氢 氧化 钠 溶 液 
20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20mjl, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 
液 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) p US , UE C E YR BETA Sh YA 
液 5—10u1. RR ZEE TR YR 5 由, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (16 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BC LIEU 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 


e 987 。 
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【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 addio isis 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 — 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 15g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙 醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 芬 背 (Co Has Ou ) 计 ,不 得 少 
F 12. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 HABRAS., ATARE, AM 
ISh Br S E SLE LEE UL BP UB . 易 感 冒 ; 过 人 敏 性 鼻炎 见 上 述 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 儿童 及 老年 人 慎 用 ,孕妇 、 婴 幼儿 及 肾 功能 不 全 
禁用 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 8g 


【贮藏 】 密封 。 


vom UR 


Xingin Keli 
〖 处方】 Ha 200g 黄 芬 200g 
HT 200g 防风 200g 
白芷 200g 1$ HF 200g 
黄芪 200g 白术 200g 
桂 校 200g 石 草 猜 200g 
[5:51 以 上 十 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 


二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 世 
糖 粉 和 糊 精 , 制 成 颗粒 ,在 80°C 以 下 干燥 , 制 成 4000g; 或 滤液 
浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 适量 的 糊 精 和 娇 味 剂 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

【性 状 】 本 品 为 灰 黄色 至 棕 黄色 的 颗粒 , 味 甜 . 微 苦 ;或 
为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 , 味 微 甜 , 微 苦 (无 蔗糖) 。 

LEAI (1) 取 本 品 20g 或 5g( 无 蔗糖 ) , 研 细 , 加 甲醇 
60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 15ml S 
解 ,用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 
干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 a 
细 辛 对 照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 hae 


。 988 。 


材 溶液 5 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 
甲烷 -乙酸 乙 酯 (16 : 3 : ORFA ERF, RA, MF, iE 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
ERK. 

(2) 取 本 品 6g 或 1. SEER), 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 
AREE 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苍 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 以 合 4% 醋酸 钠 的 
羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 
以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙醇 60ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 30ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙醚 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 40g 或 10g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 100ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,5g, 内 径 为 1 一 1.2cm) 上 ,用 40% 甲 醇 100ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 用 水 30ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 1%% 氢 氧化 
钠 溶 液 洗 涤 3 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 正 
T BER FH ZGcK Wu ERN k , uEGXo UR GRDZECT . REDE BE 
0. 5ml f 6 fe JE Jy BETA AA. 19 BOXE E P E X E dh LUI 
甲醇 制 成 每 lml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10Hl， pip 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
nn 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 色 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

[1$ 2] 
0832), 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104. 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 pea 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 a 
于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 


水 分 “无 蔗糖 颗粒 含水 分 不 得 过 7.0% (通则 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 1. 2g 或 0. 3g IG REED ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 乙醇 
补足 减 失 的 重量 RJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E m RRE ES MAAA P Ca His O11) 计 ,不 得 少 
于 30. 0mg. 

【功能 与 主治 益 气 固 表 , 祛 风 通 宅 。 用 于 肺 气 不 足 、 风 
3 5 Z8 Br c B5] AREE LIRE . 流 清 涕 , 易 感 冒 ; 过 敏 性 鼻炎 见 上 述 
证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。20 天 
为 一 疗程 。 

【注意 2 
禁用 。 | 

〖 规格 〗 DRRR 20g (DRRR 5g OG REED 

〖 贮藏 〗 密封 。 


儿童 及 老年 人 慎 用 ,孕妇 , 婴 幼 儿 及 肾 功 能 不 全 


Z5 BB ZI 25 Bie € 


Shenyang Hongyao Jiaonang 


〖 处 方 〗 三 七 AS 

白芷 当归 
LEER 红 花 
| 延 胡 索 

〖 制 法 】 以 上 七 味 , 红 花 加 至 淀粉 浆 中 ( 取 3.5g 淀粉 加 
适量 水 ) , 混 匀 ,于 70~~80 心 烘 干 ,与 其 余 三 七 等 六 味 混 匀 ; 粉 
碎 成 细 粉 , 装 信 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 粉 
RRA MF E. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; JEE H RR H R 
黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 
孔 细密 , 糊 化 淀粉 粒 团 块 淡 黄 色 ( 延 胡 索 )。 树 脂 道 碎片 含 黄 
色 分 泌 物 (三 七 )。 薄 壁 细 胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ， 有 极 微 细 的 斜 
向 交错 纹理 (当归 ) 。 花 粉 粒 球形 或 椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 
壁 具 刺 ,具有 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 体 壁 碎片 黄色 或 棕色 ,有 圆 
JÉ-E S ,直径 8—24um. Im RA Ag — WIE CE m. 

(2) BU mAAR 1. 25g, 置 索 氏 提取 器 内 ,用 甲醇 适量 
提取 至 近 无 色 ,提取 液 回收 甲醇 至 和 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶 
解 , 滤 过 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 (15ml,10ml,10ml) ,合并 正 
丁 醇 提取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 提取 液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 电 苷 
Ri 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 


溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 11l, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, UET E-Z Z 
酯 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 E TF WE, MF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 1 小时， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药材 各 1g, 分 别 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 分 别 
吸取 供 试 品 溶液 5yl、 对 照 药材 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 - 
FRH. ET, 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
JE PE. | 

(4) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 节 pH 
值 至 10 一 11, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 涂 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 2 0. Smg 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 分 别 吸取 供 试 品 溶液 5 pl XF 
照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2 岂 , 分 别 点 于 同一 用 1%% 氢 氧化 
钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 
HREF RE BRT EURPA 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 
上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

[ez] 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

LEENE] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARK; A Z S-0. 05% EE BR YR UL C21 : 79) 为 流动 相 ; 检测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 车 Rg 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 1g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
$$] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ， 
水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 次 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 
甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皇 苷 Rg (Ce Hz O14 ) 计 ,不 得 少 
F 2.0mg, 

【功能 与 主治 〗 活血 止痛 , 祛 将 生 新 。 用 于 跌 打 损伤 , 筋 
骨 肿 痛 , 亦 可 用 于 血 瘀 络 阻 的 风湿 麻木 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 孕妇 禁用 ;经 期 停 服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 

【贮藏 】 密封 。 


沉香 化 气 丸 
Chenxiang Huagi Wan 
[4:51 沉香 25g KRE 50g 
] € 100g 醋 香 附 50g 
砂 仁 50g 陈皮 50g 
MRR 100g 六 神曲 ( 炒 )1008g 
炒 麦芽 100g 甘草 50g 


DR) 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
低温 干燥 , 即 得 。 


[TEATRO 本 品 为 灰 棕 色 至 黄 棕 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 微 
HE o 
[3:301 DORER , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 粒 团 块 


痰 黄色 ( 醋 莪 术 )。 纤 维 管 胞 壁 略 厚 ,有 具 缘 纹 孔 , 纹 孔 口 人 字 
状 或 十 字 状 (沉香 ) 。 木 纤维 成 束 ,长 权 形 ,直径 16 一 24pm, 辟 
TELE , 纹 孔 横 裂缝 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细胞 售 草 酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤维 (甘草 )。 非 腺 毛 1 一 6 细 
胞 , 壁 有 疣 状 突起 ( 广 获 香 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 内 含 淡 黄 棕色 
至 红 棕色 分 泌 物 , 其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 附 ) 。 内 种 
皮 厚 壁 细胞 黄 柠 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 
硅 质 块 ( 砂 仁 ) 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 
表皮 细胞 纵 裂 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 
RE JE ,波状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦芽 )。 

(2) 取 本 品 20g, 研 碎 , 置 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 200ml， 
浸泡 过 夜 ,连接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 
部 分 ,并 溢 和 烧瓶 时 为 止 , 再 加 入 乙酸 乙 酯 2ml, 加 热 回 流 提 
取 挥 发 性 成 分 ,将 挥发 油 测定 器 中 的 液体 移 至 分 液 漏斗 中 ,分 
取 乙 酸 乙 酯 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 与 a- 
香 附 酮 对 照 品 , 分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml E 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
ini d 4pl、 对 照 品 溶液 各 lp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105'C n $829 5 分钟。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 


e 990 。 


(3) 取 本 品 8g, 研 碎 ,加 乙醚 100ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 河 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ， 
另 取 去 氢 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml áp 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烷 -三 氯 甲烷 (1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 534 
香草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) , 

【浸出 物 〗 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 2g, 依 法 (通则 2201 fg 
发 性 本 浸出 物 测定 法 ?测定 。 本 品 含 挥发 性 栈 浸 出 物 不 得 少 
于 0. 40%。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0.1% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2800。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回流 提取 3 小 时 , 取 
提取 液 ,用 少量 甲醇 分 数 次 洗涤 容器 ,合并 甲醇 液 ,浓缩 至 适 
量 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E RRE I EE Cs Hau Ou ) 计 ,不 得 少 
T 3.0mg. | | 

〖 功 能 与 主治 】 BARM MEUM BH. FH ELACHE LU 
Je Rc RRN TEKE RAZM. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 .。 

【贮藏 】 密封 。 


R 附 A 


Liangfu Wan 


〖 处方】 
CEJ 
干燥 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 黄 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 辣 。 
【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 棒 椎 形 ， 
K 24~44um 或 更 长 , 脐 点 点 状 、. 短 锋 状 或 三 叉 状 (高 良 亡 )。 
分 刻 细 胞 类 圆 形 ,内 含 淡 黄 棕色 至 红 棕色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 


m BE 500g Bir 500g 
以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
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作 放 射 状 排列 :纤维 束 红 棕 色 或 黄 棕 色 , 细 长 , 壁 甚 厚 ( 醋 香 
附 )。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 10 分 钟 ， 
JUS , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 高 良 姜 对 照 药材 
0. 25g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF. 
层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -甲酸 (5 : 1: 0. 11) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 蚊 干 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR -ZK C75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 
理论 板 数 按 oa- 香 附 酮 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 a- 香 附 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 180W ,频率 42kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 lg 含 酷 香 附 以 a- 香 附 酮 (Cis Ho O 〇 ) 计 ,不 得 少 
T0437ng, | 

(JRS du Bi. HDOTGEBE QW bum ER. 
腹胀 满 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


局 脾 口 服 液 
Qipi Koufuye 
【处 方 】 人参 20g EXE, EAR 20g 

RE 20g 甘草 10g 
陈皮 10g 山药 Zog 
WET 20g 炒 山 棒 10g 
炒 六 神曲 16g BZF 10g 
PETS 10g 


[tik] 以 上 十 一 味 , 人 参 用 70% 乙醇 回 流 提取 三 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,提取 液 回收 乙 
EE £3 R7) s DC SR s B Bt XP EUR de BUE ACT A s E UR 
a T Jr: BU ZKC TRE R53 EC DA FI RAA MKAKA, 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1. 12 — 1. 20 (85 CO B 3E E, m Za BE Er BS ER GA 


Bum 


7025.14 5].8$ B. 24 hif, A ETSI ULZER.UEIT. DEG 
150g 制 成 单 糖浆 ,山梨 酸 钾 1. 5g 用 水 溶解 ,将 上 述 挥发 油 
加 入 其 中 , 温 匀 ,并 与 已 处 理 的 蜂蜜 200g, 一 并 加 入 上 述 滤 
液 中 , 混 匀 ,调节 pH 值 至 4.0—5. 5, 38] EX; 1000 ml. $36] , 滤 
KA. RTR: BIS. 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 人 参 皂 苷 Rbl、 人 参 和 皂苷 Re RASAP 
Rg: X} E mo MPERA 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测 
定 ] 项 下 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10u1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 :7 : 2)10C 以 下 
放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,在 10'C 以 下 展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 
在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 在 聚 酰胺 柱 (30 一 60 目 ,5g, 柱 内 径 为 
1. 5cm, 干 法 装 柱 ) 上 , 先 用 80ml 水 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 
7096 ZE 100ml 洗 脱 ,收集 乙醇 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 使 成 条 带 状 , 以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5) 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 50ml, 加 乙醚 振 摇 提取 3 次 (50ml, 30ml, 
30ml) , 弃 去 乙醚 液 ,水 层 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 
(30ml, 30ml, 20m)) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 
药材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 回收 浴 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 Su 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
甲醇 -水 (13:7:2)10 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
在 10C 以 下 展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;在 紫外 光 下 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 50ml, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml， 
合并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,加 水 30ml 洗涤 , 弃 去 水 洗 液 ,乙酸 乙 
酯 提取 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 用 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 为 取 山 楂 对 照 药 材 2g, 加 水 200ml ME 40 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 40ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 


e 99] 。 


Jā H ju 
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点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 -甲酸 (6 : 3 : 
1) 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 596 — STO 
铁 乙 醇 溶液 ,热风 吹 至 议 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 


试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 


【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 06( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 35C ;检测 波长 为 203nm。 理 论 
dA SEH Re 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BOA) 
0~60 19 81 
60— 70 19—70 81—30 


对 照 品 溶液 的 制备 KASEP Rg XR A ST 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 25mg 
的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 50ml, 加 三 氯 甲烷 
振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 氯 甲烷 提取 液 , 水 液 加 水 
TE HJ 1E T BE jx $E dE HX 5 次 (50ml, 30ml, 30ml, 20ml, 
20mD ,合并 正 丁 醇 提取 液 , 加 氨 试 液 洗涤 4 次 ,每 次 50ml， 
弃 去 氨 试 液 ,再 加 正 丁 醇 饱 和 的 水 轻 轻 振 摇 洗涤 2 次 ,每 次 
50ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 浊 加 甲醇 溶 
解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, EA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 ml 含 人 参 以 人 参 皂 苷 Rg (Có; Hz Ou ) 和 人 参 
ET Re(Ca Hg O16) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 40pg。 

【功能 与 主治 〗 健 脾 和 胃 。 用 于 脾胃 虚弱 ,消化 不 良 , 腹 
BE 8 RS 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 一 3 次 ,三 岁 以 
内 儿童 酌 减 。 

【注意 】 

【规格 了 
装 120ml 

【贮藏 】 


服药 期 间 , 鼠 食 生冷 .油腻 之 品 。 


(1) 每 瓶装 10ml (2) 每 瓶装 100ml 32 4B 


E B3 OCT HR AD 


E B X 


Qipi Wan 


[45751 人 参 100g 


dk 100g 


XX Kb EAR 100g 
HX 50g 


° 992 。 


陈皮 50g 山药 100g 

xE-T- (K »100g kb 50g 
六 神曲 ( 炒 )80g ZF 50g 
PETS 50g 


[5:51 以 上 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 守 120 一 140g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 深化; 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 , 直径 4— 
6um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 簇 唱 直径 20—68um. RAAR), 
草酸 钙 针 晶 束 存在 于 黏液 细胞 中 ,长 80 — 2400 m, EF i ELS 
2—8um(l 2g). E2957; dh Fr TE TE T ERE 2H UP CER RO, 
纤维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 维 (甘草 )。 果 
皮 石 细胞 淡 紫 红色 、 红 色 或 黄 棕 色 , 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 
125pm( 炒 山楂 )。 

(2) 取 本 品 6g, 30X, MERE 4g, 研 匀 , 加 甲醇 20ml, 
加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 检 皮 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2~5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(32 :17:5) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 E JT BC BOTE REI 
1%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 
光斑 点 。 

(DRE m 9g. BS TE, DI RE SE E 5g. UE 53. Jn — SRL oc 
40 ml, 超声 处 理 30 分 钟 u& it. 29 16 48 FH SUR ART RR E 
乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 
溶液 20 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 硼 酸 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 晶 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 | 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 药酒 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小时, 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,15g, 内 径 为 1~1.5cm) 上 ,用 40% 甲 
醇 150ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 落 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 
正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 
甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 人 参 皂 背 Re 对 照 品 .人 参 
BP Rg 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 5 一 10 由 对 照 品 溶液 pul. 分 别 操 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 : 40 : 22 : 10)10°C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
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BU BE SEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 


荧光 斑点 。 
HEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01085, 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2mol/L B B £z V3: C -UK Bis B2 (62 : 37 : 1) 
为 流动 相 ; 柱 温 为 35C ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 
草酸 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 适量 ,精密 
VK XE. ,加 流动 相 制 成 每 ml E 205g 的 溶液 (相当 于 每 1ml 含 
甘草 酸 19. 594g), BI fS, 

供 试 品 溶液 的 制备 REEI PB BUG. V5. 
5] .- 25 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 
20kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重 
EEJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 涂 液 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 13mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 健 脾 和 胃 。 用 于 脾胃 虚弱 ,消化 不 民 , 腹 
IKEY. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 3g(15 丸 ) ,大 蜜 丸 一 
X 13L,.—H 2—3 次 ;三 岁 以 内 小 儿 酌 减 。 

DESI 服药 期 间 忌 食 生 冷 .油腻 之 品 。 

LRI (1) 小 蜜 丸 ”每 100 JL E 20g 
JLE 3g 

【贮藏 】 密封 。 


DKEA 每 


LIS RE. AT 


Buzhong Yiqi Wan 
【人 处方 X ER 200g 
X H5 100g 
当归 60g JFK 60g 
"eH 60g 陈皮 60g 
【 制 法 〗 MU EXER ETUR XL ZRUES sib i s 18 5]. 25 BUE E 
20g. KE 40g, 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,滤液 浓缩 。 每 100g 粉末 
AERE 100 一 120g 及 生姜 和 大 京 的 浓缩 前 液 制 成 小 蜜 丸 ;或 
每 100g 粉末 加 炼 密 100— 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 密 丸 ; 味 
MER ME F 
[3530] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 或 散 


党 参 60g 
kb EZ 60g 


Th P di ^U 


离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 MRN AARRE RER). 
纤维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘草 )。 
草酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10~32ym, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 
( 炒 白 术 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 联 结 
乳 管 直径 12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 藩 壁 细 胞 纺锤 
形 , 壁 略 厚 ,有 极 微 细 的 斜 问 交 错 纹 理 ( 当 归 )。 木 纤维 成 束 ， 
淡 黄 绿色 ,末端 狭 尖 或 钝 圆 , 有 的 有 分 又 ,直径 14 一 41pxm RE 
稍 厚 , 具 十 字形 纹 孔 时 ,有 的 胞 腔 中 含 黄 棕 色 物 ( 升 麻 )。 油 管 
含 淡 黄 色 或 黄 棕 色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25pm( 柴 胡 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 ,加 水 30ml, 前者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
中 加 稀 盐酸 5ml, 超 声 处 理 5 分钟, 静 置 ,离心 , 取 沉 淀 物 , 加 
稀 乙 醇 1ml 使 溶解 ,用 10% 磋 酸 毛 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 中 性 ， 
稍 加 热 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 ,加 稀 乙 
EHRE mE lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GF;s: 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (6 : 1: 3) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, BA, MERE 5g. EJ . Ji FF S 25ml, 加 
热 回 流 20 4r9R.UEIX. UEM T WIEDER 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 栖 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 了 饱和 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 - 
甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 三 氧 
化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 U EK (35. : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 工 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 REREPEN Hun 10mg, 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 小 蜜 丸 适量 或 重量 差异 项 下 
HJ 2E JL, DIRE, 18.5] . EC 27. 0g , JI AC RE SE E: 13. 5g BE SJ , 粉 
碎 成 粗 粉 , 取 13. 5g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 甲醇 适 
量 ,加 热 回 流 至 提取 液 无 色 ,提取 液 回收 甲醇 至 干 , 残 酒 加 水 
25ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 6 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 担 取 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 40ml, 正 
丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml EMF, 
加 甲醇 至 刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 1091. 15p1. 205] 
与 供 试 品 溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 标准 曲线 法 对 
数 方程 计算 , 即 得 。 

ARERR RUE R P H CCa Ha O14) 计 , 小 蜜 丸 每 1g 
不 得 少 于 0. 20mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 80mg。 
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补 中 益 气 丸 ( 水 丸 ) 


【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 升 阳 举 陷 。 用 于 脾 骨 虚弱 、 中 
气 下 陷 所 致 的 泄 海 、. 脱 肛 、 阴 挺 , 症 见 体 倦 乏 力 、 食 少 腹 胀 、 便 
JAS ALIT FARR .子宫 脱 垂 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 
1 丸 ,一 日 2 一 3 次 。 
【规格 】 kÆ EAEg 
【贮藏 】 密封 。 
IPRS AKA) 
Buzhong Yiqi Wan 
【处 方 】 KRE 200g 党 参 60g 
REŽ 100g 炒 白 术 60g 
当归 60g FFIR 60g 
柴 胡 60g 陈皮 60g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 另 取 生 姜 


20g. KÈ 40g, 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 。 取 上 述 细 粉 ,用 前 液 泛 
丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 水 丸 ; 味 微 甜 、 微 昔 、 诗 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 或 散 
离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 帅 状 或 较 平 截 ( 炙 黄 工 )。 
纤维 束 周围 洲 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 唱 纤 维 ( 炙 甘草)。 
草酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 
( 炒 白 术 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 联 结 
乳 管 直径 12~15pm, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 参 )。 木 纤维 成 束 ， 
淡 黄 绿色 ,末端 狭 尖 或 钝 圆 , 有 的 有 分 又 ,直径 14— 41pm , E 
稍 厚 , 具 十 字形 纹 孔 时 ,有 的 胞 腔 中 含 黄 棕色 物 ( 升 麻 ) 。 油 管 
含 淡 黄色 或 黄 棕色 条 状 分 小 物 ,直径 8 一 25pm( 柴 胡 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 碎 , 加 水 20ml, Ri 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
中 加 稀 盐 酸 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 静 置 ,离心 , 取 沉 演 物 ,用 
i CBE 1ml 溶解 ,用 10% 碳 酸 氨 钠 溶液 调节 pH 值 至 中 性 , 稍 
加 热 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 , 加 稀 乙 醇 
制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 GFss 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (6 : 1: 3) 的 上 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 乙酸 乙 酯 25ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 
照 药材 0.3g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 


e 994 。 
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荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Lul, 对照 品 溶 
W 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 随和 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAN; EL LHR- (35 : 65) 为 流动 相 ;* 用 营 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 4500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 碎 , 取 4g, 精 密 称 
定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 甲醇 适量 ,加 热 回流 提取 7 小 时 , 提 
取 液 回收 甲醇 至 干 , 和 残渣 加 水 25ml, 微 热 使 溶解 ,用 乙醚 轻 播 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 水 溶液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
6 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 
40ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 1051, 1591, 2041 
与 供 试 品 溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 标准 曲线 对 数 
方程 计算 , 即 得 。 

ic lg ERER IHRE P (Ca Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg, 

【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 升 阳 举 陷 。 用 于 脾胃 虚弱 .中 
气 下 陷 所 致 的 泄 泻 、. 脱 肛 、 阴 挺 ,证 见 体 人 备 乏力 、 食 少 腹 胀 、 便 
注入 泻 、. 肛 门下 验 或 脱 肛 TEME. 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 一 3 次。 

【贮藏 】 密封 。 


th coast 
Buzhong Yiqi Heji 
[4h71 KAER 280g 党 参 84g 
KHE 140g 炒 白 术 84g 
当归 84g jT NK 84g 
"Eu 84g 陈皮 84g 


【 制 法 〗 以 上 八 味 , 取 炒 白术 、 陈 皮 、 当 归 提 取 挥 发 油 , 挥 
发 油 及 燕 馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;药酒 和 生姜 28g, 用 50% 乙 
醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 液 ,收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 至 
无 醇 味 。 其 余 炙 黄芪 等 五 味 与 大 束 56g 加 水 前 者 三 次 ,每 次 
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补 中 益 气 颗粒 


2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 1000ml, 与 上 述 蒸 馏 后 的 
水 溶液 及 浓缩 液 合 并 , 静 置 , 滤 过 ,浓缩 至 约 1000ml, 加 入 茶 
FH ERN 3g, 放 冷 , 加 入 上 述 挥发 油 , 加 水 至 1000m], $8653 «43 
装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 。 

LEa DRAM 20ml, 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 河 加 环 已 烧 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
We RARI REA 0. 5g, 加 水 20ml, Bit 20 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C Jn 3 E AE 
点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 稀 盐 酸 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 静 置 ， 
离心 , 取 沉 淀 物 , 加 稀 乙 醇 1ml 使 溶解 ,用 10% 碳 酸 氨 钠 溶液 
调节 pH 值 至 中 性 , 稍 加 热 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 单 
钻 盐 对 照 品 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 上 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 藩 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 - 
水 (6 : 1 : 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 当归 对 照 药材 0.3g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 环 已 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 
的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
乙酸 乙 酯 液 ET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
A PE E XI RR d o D FP BE il o, TIL RITE IRE s E DONT RS TRE TE 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pls 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 
17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铅 试 液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 | 

【检查 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 08( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAEN; A Z BR -7K (35. : 650 A Tft 1 4H s FH 2 OG RC Tz DU 
ded UU. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 精 密 量 取 
20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 6 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
醇 提 取 液 ,用 氢 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 40ml, 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 
aT ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl、15pl、20pl 
与 供 试 品 溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 标准 曲线 对 数 
方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 3 EX RAE A H CC He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 升 阳 举 陷 。 用 于 脾胃 虚弱 、 中 
气 下 陷 所 致 的 泄 泻 ` 脱 肛 、 阴 挺 , 症 见 体 倦 乏力 、 食 少 . 腹 胀 、 便 
18 AE REP] FARR .子宫 脱 垂 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 15ml, 一 日 3 次 。 

[^l 密封 , 置 阴凉 处 。 


补 中 益 气 颗粒 


Buzhong Yigi Keli 


[455] XX ER 557g 党 参 166. 5g 


ZH 277g 当归 166. 5g 
炒 白 术 166. 5g 升 麻 166. 5g 
柴 胡 166. 5g 陈皮 166. 5g 
生姜 57g KÆ 110g 


LH GEI 以 上 十 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.07 一 
1. 09(80 C) ,加 入 等 量 乙醇 , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回 
收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.08~1.10(70C), MR TIR, 
干 襄 粉 加 入 糊 精 适量 , 制 粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DEI 本 品 为 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 、. 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 于 ， 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 op Sr RR ZU EE T TRE 2p1, 分 别 点 于 同一 用 
1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
冰 栈 酸 - 水 (15 : 1: 1 : DARFA, FEET Ah, BSEC I 
10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 栓 皮 苷 对照 品 , 加 甲醇 制 成 他 和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 


°- 995 。 


补 心气 口服 液 
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薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶 
i 3p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 :13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 
Eg ZJ 3cm, 取 出 , 陈 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm WH, CE i 
以 三 氯 化 铝 试 液 , 在 105C 加 热 数 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 散 溶剂 至 0. 5ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, 加 热 回流 提取 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 " 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1、 对 照 药材 溶液 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), | 

[$230E) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZAE- (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 营 发 光 散 射 检测 
dE UU. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 勺 , 研 
细 , 取 8g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶解 ,用 
乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 提 5 次 (30ml,30ml,20ml,20ml,20ml) ,合并 正 
丁 醇 提取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 洗 液 , 正 
丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 2ml E Hi 
中 ,加 甲醇 至 刻度 HE] , 滤 过 , 取 续 滤液 ,取得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 2001. HEIA m 
溶液 20wl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 灾 黄 芪 以 黄 忒 甲 昔 (CCua He O44 ) 计 ,不 得 少 
T 0. 30mg. 

【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 升 阳 举 陷 。 用 于 脾胃 虚弱 P 
气 下 陷 所 致 的 汇演 、 脱 肛 、 阴 挺 , 症 见 体 伴 乏力 、 食 少 腹胀 \ 便 
渡 久 泻 、 肛 门下 附 或 脱 肛 、 子 宫 脱 垂 。 

【用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 一 次 1 和 袋 , 一 日 2~3 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 3g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


。 996 。 


补 心气 口服 液 


Buxingi Koufuye 


〖 处方 〗 RE 人 参 
A EB zi H 
LANGAI 以 上 四 味 , 取 人 参 用 75% 乙 醇 回 流 提取 三 次 ， 
合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,滤液 备用 ; 药 潭 加 水 前 者 
二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 06 (20'C), 
加 乙醇 使 含 醇 量 为 65% , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ， 
药 液 备 用 。 莲 白粉 碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 , 浸 涡 24 小 
时 后 RRR, KERA, ,药酒 备用 ; 渗 渡 液 回收 乙醇 后 组 
组 加 入 0.5% 滑 石粉 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 。 黄 芪 、 
石 营 薄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 、 二 次 各 2 小 时 ,第 三 次 加 入 莲 白 
药 渣 ,前 者 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 06(20'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 70% , ER EE 24 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 回 收 乙醇 ,与 上 述 药 液 合 并 ,浓缩 至 适量 ,冷藏 24 小 时 , 滤 
过 ,滤液 加 入 8g 聚 山 梨 酯 80 .甘油 20g、 糖 精 钠 2g 和 山梨 酸 
2g, 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 , 加 水 至 1000m, $855] ,者 
沸 , 放 冷 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 将 。 
【鉴别 〗 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 


(20ml,10ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 微 热 使 溶解 , 置 10ml 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 无 水 乙醇 至 
10ml, 摇 匀 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 背 Res 对 照 品 
黄芪 甲 苷 对照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 lml p A S8 dy 
Rg:0. 4mg、 黄 芪 甲 背 1mg 的 溶 渡 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙醇 -水 (65 : 40 : 10) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 | 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 05( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.5~ 一 6.5( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAA; UZIS- GS : 65) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 忒 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 忒 甲 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 5 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 
3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 合 
溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5ul.l5ul 及 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
s. Ha. 

本 品 每 lml e ERAR R P Ë CC Hes Oudit, 不 得 少 
于 010mgs 

【功能 与 主治 〗 补益 心气 ,理气 止痛 。 用 于 气短 .心情 、 
乏力 ,头晕 心 气虚 损 型 胸 兽 心痛。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【规格 〗 FLR 10ml 

【贮藏 ” 密封 , 置 阴凉 处 。 


*h EJ 58 RU 


Bubai Keli 
[4h55] 补 骨 脂 100g 白 扁 豆 165g 
EÉ-É3€ 100g 丹参 100g 
XE SH 100g 黑豆 335g 
赤 小 豆 335g #2 100g 


LEDI 以 上 和 八 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 
1. 30(50C ) 的 清 襄 , 放 冷 , 加 入 蔗糖 875g 及 糊 精 适量 , 混 匀 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 柠 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 \ 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶液 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g, 加 水 40ml 使 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 
2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 水 液 备 用 ;合并 乙醚 
液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 原 儿 茶 醚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lm 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF E 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 6 : 1.2) 为 展开 剂 , 展 
a 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 液 , 用 浓 氨 试 液 调节 pH 
值 至 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 
甲烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 、 槐 定 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 


AU Img 的 混合 溶液 ， 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
Ji] 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 8 分 别 点 于 同一 敲 
效 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -无 水 乙醇 (5 : 0. 25) 为 展开 
剂 BLSRCAR ^UBLBURI 15 分钟 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
LERE BKW ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 ,加 无 水 甲醇 制 成 每 
lml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 无 水 甲醇 -水 (12 : 7 : 3) 放 置 过 夜 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 1 多 三 氯 化 铝 乙 
醇 溶液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LITERE DERE A BENE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20ug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 泥 
匀 , 取 约 0.75g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ca He O;) 和 蜡 补 骨 脂 素 
(Ci; H4 Os) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 温 肾 。 用 于 慢性 白细胞 减少 症 属 脾 
肾 不 足 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 

【规格 】 每 袋 装 15g 

【贮藏 〗 密封 。 


操 溶 液 与 供 试 品 浴 液 各 


一 次 1 得 ,一 日 3 1X. 


^ EST IDA 


Bushen Yangxue Wan 


〖【 处方 〗 fu B E 80g 当归 20g 
m 40g 牛 膝 ( 盐 制 )20g 
IRA 20g 黄 丝 子 20g 


* 997 。 
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盐 补 骨 脂 10g 枸杞 子 20g 

【 制 法 〗 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g X) 
未 加 炼 密 110— 120g ARKE IL: RIMKE 40 一 50g 与 适量 
的 水 泛 丸 , 包 衣 , 干 燥 , 制 成 水 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 或 黑色 的 水 蜜 丸 ; 气 微 
ORE MEHR 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氨 醋 试 液 溶化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 49 
Gum (RZ). HREAN, EBAZ 80nm( 何 首 乌 )。 种 皮 石 
细胞 淡 黄 色 , 不 规则 长 形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 , 胞 腔 内 含 棕色 物 
(枸杞 子 ) 。 种 皮 柚 状 细胞 紫红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 ( 黑 
豆 ) 。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 , 内 列 较 外 列 长 , 黄 棕色 ,并 有 光辉 带 
HAP). 

(2) BUR ih X 8: JU 25g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 5g, 研 匀 ; 或 取水 
蜜 丸 20g, 研 碎 。 加 正己 烷 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ( 滤 
渣 备用 ) ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 正己 烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 加 正己 烷 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 1u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
乙酸 乙 醋 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , W, ATF, E g oh 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 1(2) 项 下 的 备用 滤 潭 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 潮 加 乙酸 乙醚 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 肯 
得 素 对 照 品 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml áp 0. 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 3 一 5p1、 对 照 品 溶液 各 1u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (15 : OEFA, EJ, Mi, 
干 , 喷 以 10%% 氢 氧化 钾 甲 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

(4) BUR f KS JU 9g, 剪 碎 ; 或 取水 密 丸 7g, 研 碎 。 加 水 
50ml 前 者 10 分 钟 , 放 冷 ,加 乙醚 60ml 振 摇 ,分 取 醚 层 ,回收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 枸 杞 子 对 照 药材 lg ,加 硅 藻 土 2g, 研 匀 , 加 乙醚 20ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 河 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 5~8pl、 对 照 药 材 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 
ER G 洲 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(20: 20:0.1) 为 展开 剂 , 展开 , 取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

。 998 。 


为 填充 剂 ; U Z EK (25 : 75) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
320nm。 理 论 板 数 按 2,3,5,4- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 
萄 糖苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 B 2.3.5.4 -Vu Xe L Z 5-2-O- 
p-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
30pg 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 1.5g; 或 
取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 九 ,前 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 稀 乙 醇 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 足 失 去 的 重量 , 摇 匀 , 取 上 清 液 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 何首乌 以 2,3,5,4"- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O-B-D- 葡 
ACE. CCo Ho; O,0 3T KE JU AE 1g 不 得 少 于 2. 0mg i CR JL 
每 丸 不 得 少 于 12. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 补 肝 肾 , 益 精 血 。 用 于 号 体 虚 弱 , 血 气 不 
足 , 遗 精 , 须 发 早日 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, 大 蜜 丸 一 次 
l3b.—H 25994* 
【规格 〗 (1) 水蜜 丸 4 1003, 7.2g (2) 大 蜜 丸 
& JUS 9g 
【贮藏 】 wu. 
Bi zo o XL 
Bushen Yinao Wan 
[4h77] ECEE). 4g 红 参 94g 
RE 91g AX Eb dizi 91g 
熟地 黄 194g 当归 91g 
JA 70g 盐 补 骨 脂 70g 
^F RE 70g 枸杞 子 72g 
ŽŽ 70g ZZ 91g 
五 味 子 70g 炒 酸枣 仁 91g 
远志 91g 朱砂 24g 


LANEI 以 上 十 六 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;当归 EAR VA 
参 .远志 、 牛 膝 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 静 
置 8 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.16 一 1 20 
(50"C BU] TE BE EC Ub EA TE URS ,粉碎 成 细 粉 ;朱砂 细 粉 与 
熟地 黄 等 十 味 细 粉 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ,加 入 上 述 清 膏 , 混 匀 ，, 制 
成 浓缩 水 丸 ,干燥 , 打 光 , 制 成 1000g, 即 得 。 


CERI 本 品 为 棕 褐 色 的 浓缩 水 九 ; 味 甘 、 微 酸 。 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 


至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 ) 。 种 皮 石 细 
胞 表面 观 不 规则 ,多 角形 , 壁 稍 厚 , 壁 波状 弯曲 , 层 纹 清晰 ( 构 
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杞 子 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 红 棕 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 
稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 ( 盐 补 骨 脂 )。 种 皮 石 细胞 旦 多 和 角形、 类 
圆 形 或 不 规则 形 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 及 和 孔 沟 明显 (五 味 子 )。 内 种 皮 
细胞 棕 黄 色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 
酸枣 仁 )。 不 规则 颗粒 暗 棕 红色 , 略 有 光泽 (朱砂 )。 不 规则 分 
枝 状 团 块 无 色 ,过 水 合 握 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 
径 4~ bum (RZ). DELL — f8 AK I E 2X 4B BITE . 直径 24 — 
40 p.m » pf 53 d 2 UR A FARG IH AD. 

(2) 取 本 品 4g, 研 碎 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 DEF, UE 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 
EE EC 2 次 ,每 次 20ml, 水 溶液 备用 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 
杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 40ml, 煎 者 15 分 钟 ,脱脂 棉 滤 过 , 滤液 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2> 4l. or 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (14 : 
7 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 50ml, 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 参 对 照 药材 1g, 加 水 0. 5ml 
搅拌 湿润 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,离心 ， 
取 上 清 液 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 人 参 皇 并 Rb 对照 
m AS Reo BRA. ASEP Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
& 1ml 4 & 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 
以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 及 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 4g, 研 碎 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 
TP , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 对 照 药材 、 川 车 对 照 药材 各 lg, 
分 别 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶 
MEF ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
lm 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
川 营 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
BEL 10%% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 , 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 补 骨 脂 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
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显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 加热 回流 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶 
fit ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 
制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
对 照 药 材 溶液 ,对照 品 溶液 各 2 一 5 由 分别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 


【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗】 HBE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 245nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 log 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 lg, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 EJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cua He O3) 和 蜡 补 骨 
aA (Cii He O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 45mg. 

ARF ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml g 10yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 盐 补 骨 脂 项 下 的 供 试 
品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cx Hz O71 ) 计 ,不 得 
少 于 0. 25mg。 

〖 功能 与 主治 〗 补肾 生 精 , 益 气 养 血 。 用 于 肾虚 精 亏 、 气 
血 两 虚 所 致 的 心 怪 、 气 短 、 失 眠 ,健忘 、 遗 精 、 瓷 汗 、 有 厢 腿 酸软 、 
Hug Hi, 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 8 一 12 丸 , 一 日 2 次 。 

〖 注 意 】 感冒 发 热 者 鼠 用 ;孕妇 鼠 服 。 

〖 规 格 〗 每 10 九重 2g 

【贮藏 】 密封 。 
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[475] JEXCE&56g 红 参 39g 
RA 38g 山药 ( 炒 )38g 
熟地 黄 81g 当归 38g 
川 划 29g 盐 补 骨 脂 29g 
牛 膝 29g 枸杞 子 30g 
Z2 29g 麦 冬 38g 
五 味 子 29g HREL 38g 
Xv (XE 38g 朱砂 10g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 REKKER: H ELS R 
苓 山药、 川 营 、 盐 补 骨 脂 、 枸 杞 子 、 熟 地 黄粉 碎 成 细 粉 ,过 往 ， 
混 色 ,与 朱砂 极 细 粉 配 研 , 混 匀 ;其 余 五 味 子 等 七 味 加 水 前 者 
三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 .三 次 每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 混 匀 ,和 干燥 ,粉碎 ,过 得 ,加 入 
适量 的 辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 褐色 ; 味 甘 、 
WR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : CR TS TE mE 
径 20 一 68pkm, 棱 角 锐 尖 ( 红 参 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 ， 
遇 水 合 氯 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 — 65m CH 
苓 )。 菏 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 
状 物 ( 熟 地 黄 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 红 棕 色 , 表 面 观 类 
多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 ( 盐 补 骨 脂 )。 种 皮 石 细胞 
表面 观 不 规则 多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 )。 
淀粉 粒 三 角 状 卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24 — 409m , Er ji Ji STR EX 
人 字 状 (山药 )。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 燕 干 , 残 秸 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 
脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lm 各 含 2mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2 一 4p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (4 : DARRA, ERF WHE, EF ENAA 
氧化 钾 甲 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ]42) 项 下 的 备用 药 渣 , 挥 去 乙酸 乙 酯 ,加 
70% Z, BE 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 ,用 
水 20ml 稀释, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 授 提取 2 次 ,每 次 10ml， 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 
ACT ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 
照 药材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 取 药 渣 ， 
挥 去 乙醚 , 同 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
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AZRB Rb, X in ASEP Rex. A Sg dr Rg 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Gpl, 
对 照 药材 溶液 Ap] 及 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 EF KH, AFA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 
光 灯 (365nm)7 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酶 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 245nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 25pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 280 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ci He Os) 和 蜡 补 骨 脂 
x (Cu He O;) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 23mg。 

【功能 与 主治 〗 补肾 生 精 , 益 气 养 血 。 用 于 肾虚 精 亏 、 气 
血 两 虚 所 致 的 心情 、 气短 失眠、 健忘 、. 遗精、 盗汗 . 腰 腿 疫 软 、 
Hn Hg. 

【用 法 与 用 量 】 Ul. —X4—6 片 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 感冒 发 侥 者 忌 用 。 

【贮藏 】 密封 。 
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【 处方】 EE 720g 
补 骨 脂 360g 


IRAJ 720g 
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【 制 法 】 以 上 三 昧 , 取 赤 芍 180g 粉碎 成 细 粉 ,备用 ;其 余 
药 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 加 8 倍 量 水 ,第 二 次 加 6 倍 量 水 ， 
每 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 
1. 15C80'C) Jti Z EES BE di 3A 60% ,充分 搅拌 , 静 置 24 小 
时 , 滤 取 上 清 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,继续 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 35—1. 40(80'C) ,加 入 上 述 赤 芍 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,用 
90% 乙 醇 制 粒 ,干燥 ,加 辅料 适量 , 混 匀 , 装 人 胶 吉 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 Es 7g 8EJEE 3E , PLE D C, EC £10 2 
颗粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 酸 , 芒 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 晶 直 径 
11~35um ,散在 或 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,常数 个 至 数 十 个 排列 
RE ORAD. 

DORA mAAR H 3g, 加 石油 醚 (30 一 60C)20ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 骨 脂 素 
对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 
HE 6y1, 对 照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 辣 颜色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 E KAAREGA 0512) 9 E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z A-K (32 : 68) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 加 甲醇 加 热 回 流 提取 2 次 ,每 次 50ml, 
第 一 次 60 分 钟 , 第 二 次 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 洒 用 少量 甲醇 洗涤 ， 
合并 洗 液 和 滤液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 4 次 (30ml,20ml,20ml,20ml), 合 
ETEA, MARWAR 2 次 ,每 次 40ml, 最 后 一 次 洗涤 静 置 
过 夜 后 , 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 河 加 甲醇 溶解 ,转移 至 
Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl 及 供 试 品 
溶液 10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 
FE BIB. 

A d AENEA GESUCHE (Ca He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 60mg. 

赤 芍 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 -甲醇 (60 : 40) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 污 药 苷 峰 计算 应 不 低 


补益 地 黄 丸 


T 3000, 

XE RRRRIAHGEHSU E RAAPI BR ER ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 mE 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 是 减 失 的 重量 , 摇 义 ， 
离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) ,精密 量 取 上 清 液 5ml, 置 20ml 
量 瓶 中 ,加 稀 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 未 村 以 要 药 苷 (Cs Ha On ) 计 ,不 得 少 
T 4.5mg. 

【功能 与 主治 】〗】 益 气 活血 , 补 肺 固 肾 。 用 于 肺 心病 (缓解 
期 ) 属 气虚 答 商 证 , 症 见 眩 嗽 气 促 , 或 咳 跑 胸 网, 心情 气短 , 胶 
RZJ , 腰 膝 酸软 ,口唇 紫绀 , 舌 淡 闪 昌 或 百 紫 暗 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 


【规格 】 每 粒 装 0. 35g 
【贮藏 】 密封 。 
补益 地 黄 丸 
Buyi Dihuang Wan 

[4751 熟地 黄 160g 盐 车 前 子 50g 
3& 24 Y- 50g in CE 20g 
Ak Eb ps6 50g MH E 30g 
牛 膝 160g RE 30g 


【 制 法 】 以 上 八 味 EPIRI SEE LA]. 4 100g 粉 
RME 90— 110g fil pA SE JL M. 

【性 状 】 本 品 为 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 . 微 涩 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 握 醋 试 液 深化; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4~ 
6um( 茯 苓 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕 
色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 种 皮 棚 状 细胞 2 列 , 内 列 较 外 列 长 ,有 光 
辉 带 ( 葛 丝 子 )。 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 类 长 方形 , 壁 微波 状 ， 
以 数 个 细胞 为 一 组 ,上 略 作 和 镶嵌 状 排列 (车 前 子 )。 草 酸 钙 砂 昂 
略 呈 箭头 形 ,成 片 存在 于 薄 壁 细胞 中 (地 骨 皮 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 丙酮 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
PREI RZ 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 40 分 钟 , 取 


* 1001 。 


dh it X 2E JL 


上 清 液 ,加 盐酸 lml, 加热 回流 1 小 时 ,浓缩 至 约 5ml, 加 水 
10ml, 用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶 
MET ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 肤 
对 照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 - 乙 酸 乙 栈 -甲酸 (4 ; 1 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
ER WHET EI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (35 : 65: 0.05) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 Ho BEBO EIE EE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml A 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 ,前 碎 ， 
取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 和信 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dà 3L S EUR (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 13. 0mg., 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补 气 , 益 肾 填 精 。 用 于 脾 肾 两 虚 , 腰 
痛 脚 重 , 四肢 浮肿 , 行 步 艰难 ,疲乏 无力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


ThE S8 XU 
Buyi Jili Wan 
[451 KRE 150g X5 EAR 150g 
山药 100g Ak 50g 
日 扁豆 50g Ab AX SC 50g 
当归 100g 沙 苑 子 500g 
$424 F 100g 陈皮 50g 


[5x] 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
RIRE 130— 150g, fl LOK SE A, BD 48. 

CERI 本 品 为 标 色 至 标 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甘 。 

【鉴别 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 
JE , HE MEE JR. ,表面 有 极 细微 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 草 酸 钙 针 
吊 细 小 ,长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白 术 )。 
种 皮 顶 状 细 胞 成 片 26 €, K 26 — 213um $8 5 一 26km( 白 扁 


e 1002 。 
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豆 )。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 葛 丝 子 )。 
外 胚乳 细胞 成 片 或 单个 散在 , 呈 长 方形 或 长 多 角形 , 胞 腔 内 充 
满 类 球形 的 复 粒 淀 粉 ( 均 炒 菊 实 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 ， 
遇 水 合 氯 醛 试 液 后 溶化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ( 茯 苓 ) 。 

(2) 取 本 品 12g, 剪 碎 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 柄 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 12g, 剪 碎 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
Y RART. RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
PEREX RR S ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17: 
13) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 12g, 剪 碎 ,加 正 已 烷 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 0. 5g, 加 正 
Oi 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 新 制备 的 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BRCT REL 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZA- 1% 磷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 楼 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,前 碎 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,加热 回流 提取 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh 8L ER A E BP (Cs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
T 3. 0mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 补 肾 , 益 气 明 目 。 用 于 脾 骨 不 足 , 眼 
ERE AUTE BRAA. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忆 食 辛辣 食物 。 
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【规格 】 每 九重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
补 脾 益 肠 丸 
Bupi Yichang Wan 
【处 方 〗 ^E:XEK 党 参 ( 米 炒 ) 
砂 仁 E^ 
当归 ( 土 炒 ) ARCH) 
肉桂 
WE: BEN S 荔枝 核 
炮 姜 $ HE 
防风 KE 
盐 补 骨 脂 J8t zin E 


【 制 法 】 METER BAA E RÉEL, ERU AL LP 
药 味 分 别 混 合 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 内 层 细 粉 加 入 燃 赤 石 脂 细 
粉 ,每 100g 内 层 细 粉 用 炼 蜜 35 一 45g 及 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 、 
包 肠 溶 衣 ;每 100g 外 层 细 粉 用 炼 蜜 35~50g 及 适量 的 水 包 圳 
在 肠 溶 衣 丸 上 ,以 药 用 问 包 衣 ,干燥 ,抛光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 水 蜜 丸 ;断面 可 见 两 层 , 外 
层 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 ,内 层 为 黄 棕 色 至 红 棕 色 ; 气 香 , 味 甘 
$ ME. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 或 散 离 ， 
壁 厚 , 表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 常 断裂 成 沉 状 或 较 平 截 ( 黄 芪 )。 草 
酸 钙 簇 唱 直 径 18 一 32jpm, 存在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 
一 个 细胞 中 舍 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 
钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘 草 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 红 棕 色 或 黄 
棕色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 

《2) 取 本 品 外 层 部 分 5g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, 35 SE 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 醴 
(17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 外 层 部 分 约 Tg. BEAR. HK 100ml, 加热 回流 
2 小 时 , 滤 过 , 滤液 加 乙醇 , 使 含 醇 量 为 600%, HEIA, W 
T, PART, 残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml, 再 用 水 20ml 洗涤 一 次 ， 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 了 到 黄 莽 
甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 
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酯 -甲醇 - 水 (2:4:2:1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 本 品 内 层 部 分 约 5g, 研 细 , 吉 石油 醚 (60~90'C) 
10ml, E 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 泻 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
甲苯 -丙酮 (10 : 8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 本 品 内 层 部 分 约 7g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 1. 5ml 和 三 
氧 甲烷 30ml, E SE 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 , 残 
iE PB BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10 岂 对照 
品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR E ,以 甲苯 -丙酮 (9 : 
DARFA AF WH, ET ERa HE 3 分 钟 后 取出 , 挥 
尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 防风 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF:s: 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 (8 : DARF 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 溶 散 时 限 。” 取 本 品 6 丸 , 用 直径 为 2. 0mm 的 
第 网 , 照 山 解 时 限 检 查 法 (通则 0921) 片 剂 肠 溶 衣 片 项 下 的 方 
法 不 加 挡 板 进行 检查 ， 先 在 盐酸 溶液 (9->1000) 中 检查 2 小 
时 , 外 层 药 物 应 脱落 溶 散 ， 如 有 药物 黏附 在 内 层 丸 上 ， 应 松 
散 膨 胀 ， 内 层 丸 均 不 得 有 裂缝 、 崩 解 的 现象 ; 继 将 吊 篮 取 出 ， 
用 少量 水 洗涤 后 ， 每 管 各 加 挡 板 一 块 ， 再 按 上 述 方 法 在 磷酸 
盐 缓冲 液 (pH 6. 8) 中 进行 检查 , 1 小 时 内 应 全 部 溶 散 并 通过 
得 网。 如 有 1 丸 不 能 完全 溶 散 ,应 另 取 6 丸 复试 , 均 应 符合 
规定 。 如 有 细小 颗粒 状 物 未 通过 和 网, 但 已 软化 无 硬 芯 者 ， 
可 按 符合 规定 论 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 可 变 波长 检 
测 , 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 检测 。 理 论 板 数 按 克 药 苷 
峰 计算 应 不 低 于 3000。 
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时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 AC(%) 流动 相 了 (%) ”检测 波长 (nm) 
0 一 10 30 70 230 


10-15 30—45 70--55 
246 


157-30 45 55 
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蜡 补 骨 脂 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml AA 
药 昔 30kg A RER 4pg、 异 补 骨 脂 素 4yg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

"Ed B5u45251^ (Ca Ha O11 ) 计 ,每 lg 不 得 少 于 
1. 1mg; 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He O3) 和 异 补 上 骨 脂 素 
(Cu He O;) 的 总 量 计 ,每 1g 不 得 少 于 0. 16mg. 

【功能 与 主治 】〗 益 气 养 血 , 温 阳 行 气 , 溪 上 肠 止 泻 。 用 于 脾 
虚 气 滞 所 致 的 泄 海 ,证 见 腹胀 疼痛 、. 肠 鸣 泄 泻 、 黏 液 血 便 ; 慢 性 
结肠 炎 .溃疡 性 结肠 炎 .过 敏 性 结肠 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 3 次 ;儿童 酌 减 ; 重 
症 加 量 或 遵 医嘱。30 天 为 一 疗程 ,一 般 连 服 2 一 3 个 疗程 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 (1) 每 瓶装 72g (2) 每 瓶装 90g DRM 
装 130g 
【贮藏 】 密封 。 
S FIERI 
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[47] ARAE 1667g 

【 制 法 】 取 臭 灵 丹 草 , 水 蒸气 蒸馏 ,收集 挥发 油 , 蒸 馆 后 
的 水 溶液 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 加 水 前 煮 二 次 ,每 次 1.5 一 2 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,80C 以 下 浓缩 至 稠 襄 状 ,加 入 7026 乙醇 
适量 及 乳糖 细 粉 333g、 蔗 糖 细 粉 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,50C 以 下 
干燥 , 喷 加 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 而 
EE. 

【鉴别 】 取 本 品 12g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正本 醇 振 摇 提取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 洋 艾 素 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
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一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 酸 乙 酯 -丙酮 (10 : 
0.5 : 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 《254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HARK; VA 2. 8 -2 6 FR BE ERE (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 350nm。 理 论 板 数 按 洋 艾 素 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 巾 品 溶液 的 制备 ” 取 洋 艾 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m 含 洋 艾 素 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲 本 
补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

KURRE RRA ENFER (Ca Ha Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 25mg. 

【功能 与 主治 】 AAR, AEAN, RR, RETO 
AAR EE PECIA UE JEDE A VE E EE did 
感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 3 一 4 次 ， 
或 遵 医 照 。 

【规格 】 FRR 3g 

[PE] 密封 , 置 干燥 处 。 


REPU 
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[4551] ATRE Ms BR 
人 工 牛 黄 Km 
红 参 三 所 
3t 3H 丹参 
苏 合 香 

〖【 制 法 〗】 UERR RACE. ATER ERIK, 
苏 合 香 外 , 红 参 、 三 七 、 焉 珀 粉碎 成 细 粉 ,备用 ;丹参 用 乙醇 加 
热 回流 提取 三 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 , 浓 
缩 至 适量 ,与 红 参 等 细 粉 、. 蟾 酥 混合 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;将 人 
工 牛黄 、 人 工 磨 香 冰片 研 细 , 与 上 述 细 粉 配 研 ,过 篇 , 混 义 。 
取 上 述 细 粉 和 苏 合 香 ,用 水 泛 丸 ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 红 棕 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 香 , 味 苗 、 六 、 
TR RF o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 簇 晶 直径 
20—68um, RAAR). 
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《2) 取 本 品 25 丸 , 研 细 , 加 无 水 乙醇 3ml, 研 磨 , 滤 过 , 取 
滤液 1ml, 加 三 握 化 镜 约 0. 3g 和 三 毛 甲 烷 1ml, 加 热 , 溶 液 显 
红色 ,继续 加 热 则 显 玫 瑰 红 或 紫色 。 

(3) 取 本 品 0.5g, 研 细 , 加 水 10ml, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 
(20ml,10ml,10ml) ,合并 乙醚 液 , 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 0. 5g, 加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 lml 含 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 60 一 90C)- 乙 酸 乙 本 
(19 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,在 105 辫 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 栈 (60~90C)4ml, 浸 泡 1 小 时 , 滤 
过 , 滤 尘 及 滤纸 挥 去 溶剂 , 放 回 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 冰 栈 酸 无 
水 乙醇 溶液 (1 一 10)15ml, 播 义 , 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 12 小 
时 ,再 称 定 重量 ,用 冰 栈 酸 无 水 乙醇 溶液 (1-10)? 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 有 蛆 酸 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 , 加 冰 醋 酸 无 水 乙醇 溶液 (1 一 10) 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2pl 与 
Aul, 分别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 -醋酸 (6 : 32 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 
以 10% 磷 钼 酸 无 水 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
放 冷 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 ， 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 注 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫描 ,波长 : 
As 一 620nm, 测量 供 试 品 吸光 度 积 分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 
值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lg a ATER AR CC Ho Os ) 计 ,不 得 少 
T 2.5mg. 

【功能 与 主治 】 强 心 益 气 , 通 阳 复 脉 ,芳香 开窍 ,活血 镇 
痛 。 用 于 气虚 血 瘀 所 致 的 胸 痹 , 症 见 胸 闽 气短 、 心 前 区 疼痛 、 
脉 结 代 ; 心 动 过 缓 型 病态 窦 房 结 综合 征 及 冠 心病 心绞痛 、 心 律 
失常 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 丸 , 一 日 3 一 4 次 。 饭 
后 服用 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 少 数 患 者 在 服药 初期 偶 见 轻 度 腹 
胀 、 口 干 , 继 续 服 药 后 症状 可 自行 消失 ,无 需 停 药 。 

【规格 〗 每 10 丸 重 0. 08g 

【贮藏 ] 密封 。 
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【 处方】 SRAN 250g HEAR 1000g 


XX 


浙 贝 母 667g 泽 海 500g 

【 制 法 】 UL E VU ER SEZR UK ZR ^C 12 小 时 提取 挥发 
油 , 药 湘 和 燕 馏 后 的 水 溶液 备用 ,挥发 油 加 入 到 倍 他 环 糊 精 的 
饱和 水 溶液 中 (挥发 油 、 倍 他 环 糊 精 及 水 的 比例 为 1:6: 
24) ,搅拌 3 小 时 , 静 置 过 夜 , 充 去 上 清 液 , 抽 滤 下 层 沉淀 的 包 
合 物 至 无 水 滴 抽 出 ,收集 包 合 物 , 备 用 ; 浙 贝 母 . 泽 演 加 水 ,与 
提取 挥发 油 后 的 药 液 药 潮 合 并 ,前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.02 — 1. 06 €50'C) 
的 清 襄 ,调节 pH 值 至 7. 5, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 过 
夜 , 取 上 清 液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.10~1.15(60C) 的 清 
谊 ,喷雾 干燥 ,加 入 乌 灵 菌 粉 及 上 述 包 合 物 ,再 加 磷酸 氨 钙 适 
量 , 混 匀 ,以 2% 羟 两 甲 纤维 素 洲 液 为 黏合 剂 , 制 粒 , 于 燥 , 加 
人 硬 脂 酸 镁 1. 7g, 压 制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 薄膜 衣 异 形 片 ; 除 去 包 衣 后 显 浅 棕色 ; 气 
芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 热 水 30ml 使 溶解 , 离 
心 , 取 沉淀 ,加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 
AWET RAMAN 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 
灵 菌 粉 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 
0.4% 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 和 3. 85% 磷 酸 氨 二 钠 溶液 等 量 混 
合 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙醚 - 异 丙 醇 - 水 - 
浓 氨 试 液 (4 :1:1:0.1:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
立即 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 4 片 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, 振 摇 提 取 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
A. 53 OHEOR SON ELS ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC60—90'C)-Z, ER Z, BB (12 : DARFA, ERF, RE, RF, 
距 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105@ 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 热 水 20ml 使 溶解 , 趁 热 滤 过 , 滤 
TCI P SAGE 1ml, 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
三 毛 甲 烷 提 取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 甲 对 照 品 ` 贝 母 素 乙 对 照 品 ， 
加 三 氯 甲 烷 制 成 每 im 各 含 0. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,依次 喷 以 稀 砚 化 
BU BE IAGRCRUNE 8H ER 983 C, BE AGE. XE HOG Pi. HEA (An 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 乙酸 乙 醋 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 加 于 活性 炭 -氧化 铅 柱 (活性 炭 0. 125g, 中 性 氧 
化 铝 200—300 目 ,5g, 柱 内 径 为 lcm, 干 法 上 柱 ) 上 ,用 乙酸 乙 
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Ha 10ml 洗 脱 ,收集 流出 液 和 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 泽 演 对 照 
药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 - 醋 本 (1 : 1) 混 合 溶液 ,在 105 C An 2A 8 
斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZAA ADA A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 216nm。 理 论 板 数 按 入 牛 儿 酮 
峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACIO 流动 相 BC) 
0~20 60—95 40—5 
21—35 95 5 


X RH REPE) i fr BRA JL BROGE RE i Je EXER — HORE RR 


品 适 量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 20pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
3. 5g, 精 密 称 定 , 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml 与 玻璃 珠 数 
粒 , 连 接 挥发 油 提取 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 
溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 按 挥发 油 测定 法 (通则 
2204) 测 定 ,保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 再 加 乙酸 
乙 酯 2ml 同 法 提取 一 次 ,合并 乙酸 乙 酯 层 , 转 移 至 25ml RR 
中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 20ml 量 瓶 中 ， 
加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em H A RA A H A JL CCCs Ha O) 计 ,不 得 少 于 
0. 50mg, DJ FX mi — 45 CCis Hzo。O) 计 ,不 得 少 于 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 益 肾 活血 , 散 结 利 水 。 用 于 轻 中 度 良 性 
前 列 腺 增生 肾虚 血 瘀 湿 阻 证 出 现 的 尿频 ,排尿 困难 , 尿 线 变 
细 ARR EERIK. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】〗 部 分 患者 用 药 后 出 现 口 干 . 呢 首 ,恶心 、 骨 胀 、 胃 

酸 、 骨 痛 、 腹 泻 等 。 少 数 患 者 用 药 后 出 现 AT, AST HR. 

【规格 】 每 片 重 0. 58g 

LERI EH, ETH. 


附 : 乌 灵 菌 粉 质量 标准 


EAXBS 


Zl dh X5 c EE A PHR HE LBS (Xylaria sp.) 真 菌 , 经 深层 发 
酵 而 得 到 的 菌 丝 体 干 燥 品 。 
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[ 制 法 ] ” 取 新 鲜 炭 棒 菌 属 真菌 上 分 离 得 到 的 菌 种 ,通过 
深层 发 酵 获得 的 菌 丝 体 再 经 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅 棕 色 至 棕色 粉末 ; 气 特异 , 味 甘 淡 。 

[鉴别 ] ” 照 乌 灵 胶囊 [鉴别 ](1) (2)、 (3) 项 下 方法 试验 ， 
显 相 同 的 结果 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 6.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

炽 灼 残 潭 ”不 得 过 6.5%( 通 则 0841) 。 

[含量 测定 ] 甘露 醇 类 物质 ” 取 本 品 0.4g, 照 乌 灵 胶 赛 
[含量 测定 ] 甘 露 醇 类 物质 项 下 依法 测定 , 含 甘 露 醇 类 物质 以 
甘露 醇 (Ce HisO6) 计 ,不 得 少 于 8.05. 

腺 苷 ” 取 本 品 0. 5g, 照 乌 灵 胶 守 [含量 测定 ] 腺 并 项 下 依 
HWE, gCo His Ns O, ) 不 得 少 于 0.078%., 

[贮藏 】 密封 。 

[制剂 ] 灵 泽 片 


灵 莲 人 花 颗 粒 
Linglianhua Keli 
[4751 乌 灵 菌 粉 250g 板子 375g 
Xt Wf. 625g B HE 625g 
百合 375g 玫瑰 花 188g 
益母草 625g 远志 188g 


[5x1 以 上 八 味 , 乌 灵 菌 粉 粉碎 成 极 细 粉 ,备用 ; 女 贞 
子 加 80% 乙醇 加 热 提 取 四 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 提取 
液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 1.10 一 1. 15(60'C) 的 清 谊 ,备用 , 药 
渣 备用 ;玫瑰 花 加 水 提取 挥发 油 7 小 时 ,收集 挥发 油 , 药 液 药 
渣 备用 ;其 余 板 子 等 五 味 与 女 上 页 子 提取 后 的 药 潮 及 玫瑰 花 提 
取 后 的 药 液 药酒 加 水 90 必 提取 三 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 
液 , 静 置 24 小 时 ,上 清 液 滤 过 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 1.10— 
1. 15(60C ) 的 清宫 ,备用 ; 取 女 贞 子 清 膏 与 杠 子 等 的 清 膏 , 喷 
雾 干燥 ,加 入 上 述 乌 灵 菌 粉 及 甜菊 素 、 阿 司 帕 坦 适量 , 混 勾 , 制 
粒 ; 另 取 玫 瑰 花 挥发 油 用 适量 乙醇 溶解 , 喷 人 颗粒 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 丙酮 20ml, 加热 回流 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 乌 灵 菌 粉 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
15p1, 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氮 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 浓 氮 试 液 (5 : 1 : 2 : 0. 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 立 即 在 繁 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g; 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 4p 9p, a8 
过 ,滤液 回收 党 剂 至 于 , 残 酒 加 无 水 乙醇 -三 毛 甲 烷 (3 : 2) 混 
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合 溶液 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 im 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 广 点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 加 硅 藻 土 2g, 8153. Jl Z BE 50ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 洼 加 0. 1mol/L 盐酸 
溶液 8ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 入 新 配制 雷 氏 盐 饱 和 溶液 
12ml, 署 冰箱 中 冷藏 放置 1 小 时 ,用 G3 垂 熔 玻璃 漏斗 滤 过 ， 
沉淀 用 约 20ml 水 洗涤 ,加 丙酮 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 15p1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 6: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
IH BTE ,路 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 - 三 所 化 铁 试 液 (10 : 1) 混 合 溶 
液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
Wr. IPEA. 

《4) 取 本 癌 2g, 研 细 , 加 甲醇 20 ml, 8 P Ab 3 20 分 钟 ， 静 
置 过 夜 , 吸 取 上 清 液 10ml, 加 乙醚 30ml, 播 匀 , 静 置 使 沉淀 完 
全 , 倾 去 上 清 液 ,沉淀 中 加 入 盐酸 溶液 (10 一 100)20ml, 加 热 
回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,离心 ,上 清 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
8p1, 对 照 药材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (14 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
时 以 香草 醋 硫 酸 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 枯 子 项 下 方法 试验 。 供 试 色谱 
中 应 呈现 与 枢 子 苷 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 重金 属 ” 取 本 上 品 1. 0g, 依 法 检查 (通则 0821 第 
二 法 ) ,不 得 过 20mg/kg。 

其 他 ” 除 溶 化 性 不 检查 外 ,应 
项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 乌 灵 菌 粉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
9 3 ERI s LA LK Co : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 260nm., 
理论 板 数 按 腺 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 BURP X R mo E ,精密 称 定 ,加 水 
制 成 每 iml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
2] , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 适 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 220W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 7076 8 
醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 回收 溶剂 至 干 ， 


符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 
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残渣 加 水 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 乌 灵 菌 粉 以 腺 苷 (Cu Has Ns Os) 计 ,不 得 少 
于 1.0mg。 

EF 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -水 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 板子 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 制备 ” 取 枯 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 ， 
RA 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 220W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 加 50% 甲 醇 至 
刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ax dh ER Ra We EG 8 OC Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 30. 0mg., 

【功能 与 主治 】 养 阴 安神 ,交通 心 肾 。 用 于 围 绝 经 期 综 
合 征 属 心 肾 不 交 者 ; 症 见 烽 热 汗 出 , 失 眼 ,心烦 不 宁 , 心 公 ,多 
梦 易 惊 , 头 尝 耳鸣 , 腰 膝 酸痛 ,大 便 干 燥 , 舌 红 蔡 薄 , 脉 细 弦 。 

【用 法 与 用 量 〗】 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 ERE 4g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


附 : 乌 灵 菌 粉 质量 标准 
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本 品系 党 棒 菌 科 炭 棒 菌 属 (Xyiaria sp.) 真 菌 , 经 深层 发 
酵 而 得 到 的 菌 丝 体 干 燥 品 。 

[ 制 法 ] ” 取 新 鲜 炭 棒 菌 属 真菌 上 分 离 得 到 的 菌 种 ,通过 
深层 发 酵 获得 的 菌 丝 体 再 经 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅 棕色 至 棕色 粉末 ; 气 特 异 , 味 甘 淡 。 

(35530) ” 照 乌 灵 胶 宫 [鉴别 ](1) (2)、 (3) 项 下 方法 试验 ， 
显 相同 的 结果 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 6.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

IRAE 不 得 过 6.5%% (通则 0841) 。 

[含量 测定 ] 甘露 醇 类 物质 ” 取 本 品 0.4g, FR G5 LEE HE 
[含量 测定 ] 甘 露 醇 类 物质 项 下 依法 测定 , 含 甘露 醇 类 物质 以 
甘露 醇 (Ce His Os6) 计 ,不 得 少 于 8. 0%。 

RE HUS 0. 5g, 照 乌 灵 胶 赛 [含量 测定 ] 腺 苷 项 下 依 
法 测定 , 含 腺 苷 (Ci Hi:NsO4) 不 得 少 于 0. 078%. 

[贮藏 ] 密封 。 

[制剂 ] RER 
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[573 38 ERAI 
Jufang Zhibao San 
【处 方 】 水 牛角 浓缩 粉 200g 牛黄 50g 
HIE 100g ALTRE 10g 
朱砂 100g 雄黄 100g 
33H 100g 安息 香 150g 
冰片 10g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 珠 更 、 安 息 香 、 瑟 珀 分 别 粉 碎 成 细 粉 ; 
朱砂 .雄黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;将 水 牛角 浓缩 粉 . 牛 黄 、 人 工 魔 
香 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 橘 黄色 至 浅 褐色 的 粉末 ; 气 芳香 浓郁 , 味 
TUUS. 

【鉴别 (1) 取 本 品 0. 2g. E 28 , Jin FP BE 5ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麻 香 酮 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.15mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 内 径 为 30m, 柱 长 为 0.25mm, 膜 
厚度 为 0, 255m) ; 柱 温 为 160'C ;分 流 进 样 ;分 流 比 为 40 : 1。 
分 别 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 
供 试 品 色 谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 蜂 保 留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醚 -甲醇 (1 : 1)5ml, 超 声 处 理 
5 分钟 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 安 息 香 对 照 药 
材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 ;再 取 冰 片 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 
开 剂 ,展开 二 次 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 AASER ” 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 吸 取 胆 酸 [ 含 
量 测定 2 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 61, RHR 
[含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相同 颜色 的 斑点 。 

游离 胆 红 素 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 含 量 测定 ] 胆 红 索 
项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 毛 甲 烷 制 成 每 ml 含 6. Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 成 最 细 粉 , 取 约 
55mg，, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 和 气 甲 烷 20ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 , 涡 旋 混 匀 , 冰 浴 超 声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 
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53kHz)30 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 二 氯 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 播 
5] ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ), 分 取 二 氯 甲 烷 液 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 位 
置 上 出 现 的 色谱 峰 面积 应 小 于 对 照 品 色谱 峰 面积 或 不 出 现 


”色谱 峰 。 


其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 ER 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 
称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加热 回流 提取 7 小 时 , 提 
RART , 残 酒 加 乙醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 
刻度 , 揪 匀 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 0. 12mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 
试 品 溶液 8p1, 对 照 品 溶液 2901 与 8pl, 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3 : 2) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 二 次 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 , 置 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 落 层 板 上 覆盖 同 
样 大 小 的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502 
薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 (1 小 时 内 完成 ), 波 长 : As 
460nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 上 度 积分 值 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 牛 黄 以 胆 酸 (Ca Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 2. 2mg. 

BB£ISE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 操 作 )。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAN; A Z BRE -1 76 UK BS ER EET (95. : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 毛 甲 烷 制 成 每 lm E 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适量 , 研 成 最 细 粉 , 取 约 
40mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 1075 E ER TREE 5ml, 
涡 旋 混 匀 ,精密 加 入 水 饱和 二 和 氯 甲 烷 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
涡 旋 混 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 53kHz, 水 温 25 — 
35'C)40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 水 饱和 二 氯 甲烷 补足 减 
失 的 重量 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ), 分 取 二 氯 甲 烷 
液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g AAR AHR CC Ha Ns Os ) 计 ,不 得 少 
F 10. 7mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 开 窗 镇 惊 。 用 于 热 病 属 热 人 
心包 、 热 盛 动 风 证 , 症 见 高 热 惊厥 .烦躁 不 安 H a A E Ah JL 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2g, 一 日 1 次 ;小 儿 三 岁 以 
内 一 次 0. 5g, 四 至 六 岁 一 次 lg: HAERE, 
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【规格 〗 (1) 每 瓶装 2g 〈2) 每 袋 装 2g 
LERI 密封 。 


PK RT RUML 


Niaoganning Keli 
[475] 海 金沙 芯 167g 
凤 尾 草 167g 
紫花 地 丁 167g 

【 制 法 】 以 上 五 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小时, 滤 过 , 合 
并 滤液 ,浓缩 成 清 育 ,加 入 亡 糖 和 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 
颗粒 1000g , 或 加 矫 味 剂 和 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 
333g( 无 蔗糖 ) , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 标 褐色 的 颗粒 ; RR ME R 
味 昔 、 微 甜 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 DRAM 15g 或 5g( 无 芒 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
WRT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
连 钱 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同 
一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (1: 2 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
ERA. 

(2) 取 凤 尾 草 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 [鉴别 ](1) 项 
的 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [C 上 鉴别](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 
对 照 药 材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
已 烷 -乙酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ， 
喷 以 5% 香 草 酶 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

(3) 取 [鉴别 ] (1) 项 下 的 供 试 品 溶液 适量 ,加 甲醇 稀释 
10 倍 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 花 地 丁 对 照 药材 1g, 加 
甲醇 20ml, 同 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 1pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 作为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 影 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5 26 BE ER EL C22 * 78) 为 流动 相 ; 检 


连 钱 草 167g 
a 167g 


尿 塞 通 片 
测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 秦 皮 乙 素 峰 计算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 秦 皮 乙 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml d 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
3g 或 1g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
60% 甲 醇 50ml, 称 定 重 量 ,加热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 60% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml,2& T ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 二 ,残渣 用 60% 甲醇 
溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 60% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 紫花 地 丁 以 秦皮 乙 素 (Cs。 Hs O4) 计 ,不 得 少 
F 0. 80mg, 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,利尿 通 淋 。 用 于 膀胱 湿热 所 
致 淋 症 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 尿 道 涩 痛 、 尿 色 偏 黄 \、 小 便 淋漓 不 尽 
等 ; 急 慢 性 尿 路 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 一 4 次 。 

【规格 】 DORRE 15g DERF g AREP) 

【贮藏 〗 密封 。 


REZAR 
Niaosaitong Pian 
【处 方 】 丹参 144g 泽 兰 48g 

桃仁 48g 红 花 144g 
IRAJ 48g HIÉ 96g 
陈皮 96g HEPS 144g 
王 不 留 行 144g 败 桨 240g 
NERT 96g 盐 小 茄 香 96g 
盐 关 黄 相 144g 


【 制 法 】 UL ET «REISEN VERLAUET TES IUBE 
T Hi 60%% 乙 醇 回流 提取 二 次 ,每 次 2 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ， 
回收 乙醇 ; 盐 小 苘 香 、 陈 皮 提 取 瓜 发 油 至 尽 ( 约 4 小 时 ), 燕 馏 
后 的 水 溶液 邦 器 收集 ;药酒 与 其 余 赤 广 等 七 味 , 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 与 上 述 药 
液 合 并 ,浓缩 成 浸 膏 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 泽 演 ,白芷 细 粉 混 
匀 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 上 述 盐 小 匣 香 等 挥发 油 , 压 制 成 1000 H, 
包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 深 神 
BAF RE. 

【鉴别 (〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 类 贺 
形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ， 
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SES. IR AO DECRE LAE 18 GETSD 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 
参 对 照 药材 1g, 加 乙醚 5ml, 振 播 ,放置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 
To CE LBS 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 HRA 
参 酮 下 A 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 Zmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 20p1, 对 照 药材 及 对 照 品 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
及 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 。 置 索 氏 提取 器 中 ,加 
乙醚 适量 ,加热 回流 提取 1 小 时 ,药酒 挥 去 乙醚 ,备用 ;乙醚 
RET ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 芷 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 4ml, 温 泡 1 小 时 ,时 时 振 摇 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 乙 酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、 蜡 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药 材 
溶液 和 对 照 品 溶液 各 4jl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WE AR E, 
以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 
SEA. 

(4) 取 [鉴别 ](3)7 项 下 的 备用 药酒 ,加 甲醇 适量 ,加热 回 流 
3 小 时 ,提取 液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 
调节 pH 值 至 10 一 11, 用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 
分 取 三 氯 甲烷 液 ,用 铺 有 5g 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,水 层 备 
用 ;合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 静 置 , 取 
上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 关 黄柏 对 照 药材 0.1g, 加 甲 
醇 5ml, 加 热 回 流 15 p Ph , 滤 过 ,滤液 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 沫 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 4 一 10xl、 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 
1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正本 醇 - 冰 醋 酸 -水 
(7 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,局 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 水 层 , 加 盐酸 调节 pH 值 至 6— 
7, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
ART RAFE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
藩 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 
10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 :13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 三 氧化 
铝 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
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色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 冰 醋 酸 - 水 (6 : 1 : 94) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml A loug 的 溶液 , 即 得 (每 1ml 含 丹 参 素 
Jug). 

供 试 品 溶液 的 制备 kEm 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 0. 1mol/L 的 
盐酸 溶液 10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 分 钟 ， 
ic dne bg lg 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 置 水 洽 上 燕 干 ,残渣 用 甲醇 洲 解 , 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10yl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹参 素 (Ces Ho Os ) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg, 

【功能 与 主治 】 MAHI AAAA. HTAR R F 
焦 湿 热 所 致 的 轻 .中 度 净 闭 ,证 见 排尿 不 畅 . 尿 流 变 细 、 尿 频 、 
尿 急 ;前 列 腺 增生 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 每 片 重 0. 36g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

【贮藏 】 密封 。 


ORES 
Ejiao Sanbao Gao 

【处 方 了 阿胶 90g 
黄芪 300g 

【 制 法 3 UEZ RE AERD, MKAA A 
次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 7 BEL RUE DR D AE 
并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.21 一 1.25(55) 的 清 襄 ; 另 取 芒 糖 
240g ARE 90g 加 水 适量 ,加热 使 溶化 , 滤 过 ;阿胶 加 水 适量 
深化 ,与 上 述 清高 、 糖 水 混 匀 ,浓缩 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 暗 棕 红色 的 秋 稠 液体; 味 甜 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 18( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【含量 测定 〗 E 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA s UL ZL RS CK (32 : 680 为 流动 相 ; 蒸 发 光 散 射 检测 器 
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检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 区 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 0. 6mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KREi 10g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 入 等 量 的 硅 藻 土 , 拌 匀 , 在 60'C F GE BT BEBO 3X 
冷 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , 频 
率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 燕 干 , 残 酒 加 水 25ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 正 丁 醇 液 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 氨 试 液 , 氨 
试 液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 提取 ,合并 正 丁 醇 提 取 液 , 回 
收 正 本 醇 至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 并 转移 至 5m EORR 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 15gl 与 供 试 品 
溶液 20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 ，。 

本 品 每 lg ARERR P P CCa Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 60pg。 

总 氮 量 ”精密 量 取 本 品 2ml, 照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 
一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 总 氮 (N) 不 得 少 于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 Ai ERR., ATALA. H A E 
38 Br CES EE AE LR F URP. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 10g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


阿胶 补血 口服 液 


Ejiao Buxue Koufuye 


[4h75] 阿胶 62. 5g 熟地 黄 125g 
党 参 125g $E 62. 5g 
枸杞 子 62. 5g 白术 62. 5g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 熟 地 黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 ,三 次 每 次 1. 5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 , 取 上 
清 液 ,备用 ;白术 、 枸 杞 子 用 60% 乙 醇 作 溶 剂 , 党参、 黄芪 用 
25% 乙 醇 作 溶剂 18 028 D CE B EAE , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回 
收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;阿胶 加 水 适量 ,加 热 使 溶化 , 滤 
过 ,滤液 与 上 述 浓 缩 液 及 熟地 黄 提取 液 混 合 , 滤 过 ,加 葵 甲 酸 
钠 3g 或 山梨 酸 2g 及 矫 味 剂 适量 ,加 热 至 沸 , 加 水 至 1000ml， 
混 匀 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 深 棕 色 的 液体 ; 味 微 甜 。 
【鉴别 (1) 取 黄 工 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 


试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶 液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
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胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 - 甲 醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 40ml, MA 15 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 
LMR ,浓缩 至 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -三 握 甲 烷 -甲酸 (3 : 2 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 
合并 乙酸 乙 酯 液 RT ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 男 取 日 术 对 照 药材 1g, 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 
38 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 10u1 对照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (14 : 3 : 3) 为 展开 剂 , 置 用 展开 
剂 预 平衡 15 4r ph ES RET GC P. RTT BH, RT CUI. 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 , 在 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 党 参 对 照 药材 2g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 Z0ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 硫酸 -乙醇 (1 : 1) 的 混合 溶液 ,在 105 C Jon d 8 AER 
显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[iei] 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

【含量 测定 】 E 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -水 (34 : 66) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
只 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 车 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 50ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 浓 氮 试 


* 1011 。 


阿胶 补血 冀 


液 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 奔 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 用 
甲醇 溶解 并 转移 至 Sm 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091.20] 及 供 试 品 
溶液 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 m A EE A E P Ë CC He Ou) uc 
F 18. Opg. 

AAE 精密 量 取 本 品 0. 2ml, 照 氮 测定 法 (通则 0704 
第 二 法 ) 测 定 。 

本 品 每 1ml 含 总 氮 (N) 不 得 少 于 8. 5mg. 

【功能 与 主治 】 补益 气 血 , 滋 阴 泣 肺 。 用 于 气 血 两 虚 所 
致 的 久 病 体 弱 、 目 昏 、. 虚 劳 咳嗽 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 早晚 各 一 次 ,或 遵 


E. 
【规格 】 每 支 装 (1)l0m] (2)20ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 党 处 。 
Bor RA ID RE 
Ejiao Buxue Gao 

【处 方 】 阿胶 50g 熟地 黄 100g 

党 参 100g *iR 50g 

枸杞 子 50g 白术 50g 
LHI 以 上 六 味 , 除 阿胶 外 ,熟地 黄 加 水 前 者 二 次 ,每 


次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ;白术 .枸杞 子 用 6 倍 量 60% 
乙醇 作 溶剂 ,进行 渗 渡 ,党参 .黄芪 用 6 倍 量 25% 乙 醇 作 溶剂 
进行 渗 渡 ,合并 渗 渡 液 ; 或 白术 、 枸 杞 子 用 6026 乙醇 在 65 一 
70 党参. 黄芪 用 25% 乙 醇 在 70 一 75Y 它 动态 温 浸 提取 三 次 ， 
第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 、 三 次 各 2 小 时 ,合并 浸 溃 液 ; 取 涂 滤液 
或 浸 溃 液 , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 入 阿胶 、 熟 
地 黄 提 取 液 .蔗糖 382g, 混 匀 , 减 压 浓缩 至 适量 ,加 入 山梨 酸 
1. 15g,1R ^J, JU 5 dH Xp 3g HE 1.25 — 1.27 (20C), fll I. 
1000g ,分 装 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 、. 微 苦 。 

【 监 别 】 〈1) 取 黄 蕊 甲 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 1001 及 上 述 对 照 品 溶 
液 5 和 1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 -甲醇 -水 
(13 : 7 : 2)10'%C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EF WA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 欧 

(2) 取 本 品 30g, 加 水 20ml, 搅 匀 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 
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2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 lg, 加 乙酸 乙 
酯 30ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 苯 - 乙 酸 乙 酯 (14: 3: 3) 为 展 
开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱 和 15 分 钟 的 展开 全 内 ,展开 ,取出 ,了 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 7 分 钟 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 加 水 30ml, 搅 匀 ,用 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 加 水 
40ml, REZ 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 
提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G SEE E ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (3 : 1: 
0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.25 一 1. 27( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 黄 蕊 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 哺 -水 (34 : 66) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 40g, 精 密 称 定 , 加 水 30ml, 
混 匀 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 回 流 提取 4 次 ,每 次 50ml, 每 次 提取 
1 小 时 ,合并 正 丁 醇 提取 液 , 用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 
去 洗涤 液 , 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 , 移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 1041.2041 与 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 lg A REAR EP P C C He O44) 计 ,不 得 少 
T 20yg. 

总 氮 量 取 本 品 2g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 (通则 0704 
第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 总 所 CN) 不 得 少 于 7.0mg。 

【功能 与 主治 】 补益 气 血 , 滋 阴 润 肺 。 用 于 气 血 两 虚 所 
SK BA A URBS EI Ee LESS TU, 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20g, 早 晚 各 一 次 。 

【规格 】 每 瓶装 (1)100g (2)200g (3)300g 

【贮藏 】 密封 。 
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por 259 [5 8S 
Awei Huapi Gao 

[4:751 香 附 20g 厚 朴 20g 
三 棱 20g RA 20g 
当归 20g 生 草 乌 20g 
生 川 乌 20g KÉR 20g 
使 君子 20g 白芷 20g 
穿山 甲 20g AET 20g 
BE ME 20g BH EXE 20g 
XX 20g BET 20g 
乳香 3g 没 药 3g 
P 3g If 3g 
雄黄 15g 肉桂 15g 
樟脑 15g ES 20g 


LHI 以 上 二 十 四 味 , 除 阿 魏 .樟脑 外 ,乳香 \ 没 药 、 芦 
苓 . 血 竭 .肉桂 粉碎 成 细 粉 ;雄黄 水 飞 成 极 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 
研 , 过 筛 , 混 匀 。 其 余 香 附 等 十 六 味 酌 予 碎 断 ,与 食用 植物 油 
2400g 同 置 锅 内 炸 枯 , 去 酒 , 滤 过 , 炼 至 滴水 成 珠 。 另 取 红 丹 
750--1050g ,加 入 油 内 , 搅 匀 , 收 膏 , 将 膏 浸 泡 于 水 中 。 取 高 ， 
用 文火 熔化 ,加 入 阿 魏 、 樟 脑 及 上 述 粉 末 , 搅 匀 ,分 摊 于 布 
上 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 挫 于 布 上 的 黑 膏药 。 

[$2] 应 符合 高 药 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0186). 

【功能 与 主治 〗 (EXEDÉTR. ATAR AE SUBURB: Le 
腹 疼 痛 , 胸 胁 胀 满 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 ,加 温 软 化 , 贴 于 脐 上 或 患处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 张 净重 (1)6g (2)12g 

【贮藏 】 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。. 
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【 处方 】 附子 ( 制 )100g 
kb FAR 150g 
甘草 100g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 往 , 混 匀 。 每 100g 粉 
末 用 炼 密 35~50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
RE 100 一 120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 ,或 为 棕 褐色 
至 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 微 甜 而 辛辣 。 

[i51] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 淀粉 粒 长 卵 形 、 
广 卵 形 或 形状 不 规则 ,直径 25 一 32pm, 脐 点 点 状 ,位 于 较 小 


党 参 200g 
T £x 100g 
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端 , 层 纹 明 显 ( 于 姜 ) 。 联 结 乳 管 直 径 12~15pm, 售 细小 颗粒 
状 物 (党 参 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 唱 纤 
EHE). 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 4g, WR: RUNE JL RUE JL 6g, 3Y 
碎 , 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 250ml, 连 接 挥 发 油 测 定 器 , 自 
测定 器 上 端 加 水 至 刻度 并 洲 流 人 烧瓶 时 为 止 ,再 加 入 石油 配 
(60—90'C)1ml, 加热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 层 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 0. 5g ,加 乙酸 乙 酯 1ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 ,项 置 , 了 到 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 8ul 对 照 药材 溶液 4 中 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(20 : 0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 研 细 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 7.5g， 
剪 碎 , 加 硅 菠 土 5g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 放 
HW BART. RAAK 20ml 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 30ml, 合并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 干 姜 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5pjl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 , 以 
石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 冰 柄 酸 (20:3 * 1: 0.4) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 

(4) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 振 播 3 分 钟 , 静 置 ， 
取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 2nl 及 上 述 对 照 药材 洲 
液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 - 
甲酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 于 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 
25g; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 适量 , 剪 碎 , 取 36g, 加 氨 试 液 4ml, 
TE^] ,放置 2 小 时 ,加 乙醚 60ml, RE 1 小 时 ,放置 24 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 1ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 12p1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 ( 经 无 水 硫酸 钠 脱 水 处 理 )- 丙 酮 - 
甲醇 (6 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 辛 
点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


* 1013 。 
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HAEA s AL RÉE-0. 5 26 醋酸 溶 液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 甘草 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 
1. 0g ,精密 称 定 ,或 取 重 量 差 异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 剪 碎 ， 
取 约 1. 5g ,精密 称 定 ; 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7096 乙醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 25kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 甘草 以 甘草 苷 CC: Haz Os, ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 60mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 33mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 
得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】〗 AHER., PITE RE BE .JbCI US HR LUC 
吐 汇演 ,手足 不 温 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 九 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 一 3 X. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (OE XL 
九重 9g 

LEW] 


每 100 九重 20g (DAEA 每 


密封 。 
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Fuzi Lizhong Pian 
LAI 附子 ( 制 )67g 
炒 白 术 100g 
甘草 67g 
[5:51 以 上 五 味 , 附 子 粉 碎 成 细 粉 ?党参 .甘草 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ; 白 术 、 
干 姜 粉 碎 成 粗 粉 ,用 6025 乙醇 作 溶 剂 ,进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 
液 , 回 收 乙 醇 ,浓缩 成 稠 高 ,与 上 述 细 粉 和 稠 膏 混 匀 ,干燥 , 粉 
碎 成 细 粉 , 制 颗粒 ,加 入 1% 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 1000 F, 
包 糖 衣 , 即 得 。 
【性 状 】 
微 甜 而 辛辣 。 
[3530] (1) 取 本 品 30 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 甲醇 
40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
醉 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 
ARE ,残渣 加 甲醇 2rml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 
照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
说 法 (通风 0502») XS URL YER ERLAR Su TAATA 


* 1014 * 


党 参 133g 
干 姜 67g 
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一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 6 : 210'C 以 
下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 26 8G 
酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 议 点 显 色 清 了 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 干 姜 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WT , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 
3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 3 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 甲 茶 - 
乙酸 乙 酯 (9 : DARRA. ER. W, IF mA 5% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 40 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 
氨 试 液 4ml, 拌 匀 ,放置 2 小 时 ,加 乙醚 60ml, 振 摇 1 小 时 , 放 
置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 
1. Oml, 作为 供 试 品 溶液 。 取 乌 头 碱 对 照 品 适 量 , 加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1. 0msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 12 岂 对照 品 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 -二 握 甲 烷 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 4 : 1: 0.1) 为 展开 剂 , 预 平衡 15 分 钟 , 展 
开 , 展 距 约 17cm, 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 稀 砚 化 煞 钾 试 液 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 出 现 的 
斑点 应 小 于 对 照 唱 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 3E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. Zmol/L. 醋酸 贸 溶 液 - 冰 醋酸 (56 : 43 : 
1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 
应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 15mg 的 溶液 (相当 于 每 1m 含 甘 
草酸 0. 1470mg) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
流动 相 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
10— 204] , 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 甘草 以 甘草 酸 (Css Hes Ou) H, 不 得 少 
于 0.53mg。 l ` 

【功能 与 主治 〗 A+ eR, HTE R RR, DN IS AR E 
吐 泄 泻 ,手足 不 温 。 

【用法 与 用 重 〗 Ud. 一 次 6 一 8 片 ,一 1m3 K. 


中 国药 典 2015 年 版 

【注意 】 iuum. 

【规格 】 片 心 重 0. 25g 

LER] 密封 。 

附 桂 骨 痛 片 
Fugui Gutong Pian 

[4751 附子 ( 制 )222g WJS 111g 
肉桂 56g 党 参 167g 
当归 167g k AAJ 167g 
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【 制 法 】 以 上 八 味 ,肉桂 粉碎 成 细 粉 ;其 余 附 子 等 七 味 加 


水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ， 
与 肉桂 细 粉 混 匀 ,在 80C 以 下 干燥 ,粉碎 ,加 入 适量 淀粉 , 混 
句 , 制 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐色 至 褐色 ; 气 
WE , 味 微 苦 。 

【鉴别 】《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 多 碎 断 , 完 
整 者 长 梭 形 ,大 多 单个 散在 ,直径 24 50gm, 壁 厚 , 纹 孔 不 
明显 ; 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 , 直径 32 一 88pxm, 壁 一 面 菲 菏 
(AHE). 

(2) 照 [含量 测定 J 附子 、 制 川 乌 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 . 葵 甲 酰 乌 头 原 碱 和 茶 
甲 栈 次 乌 头 原 碱 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(3) 取 本 品 10 Fr ,除去 糖衣 , 研 细 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 入 
盐酸 溶液 (3 一 100)150ml, 连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测 定 器 上 
端 加 水 至 充满 测定 器 的 刻度 部 分 并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 
加 入 乙酸 乙 酯 2ml, 加 热 回流 提取 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 
酯 层 ,加 乙酸 乙 酯 至 2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 
对 照 药 材 0. 2g, 加 无 水 乙醇 1ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 
上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6 — 1001. 对照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 醚 (20 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 ,取出 , 防 干 , 暑 以 含 2% 对 二 甲 氨 基 苯 甲醛 
的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 | 

《4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1pl 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lul XE RU SS PEE 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C60—90'C2)-Z, BR Z, E 17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ， 
距 以 二 硝 基 茶 肝 乙 醇 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 
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30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml, 加 热 使 溶解 ,用 脱脂 
棉 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 提取 液 , 备 用 ;水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml,IE T ERAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 芍 药 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2 一 5pl、 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 , 以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10) 
10 必 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 噶 以 
2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[n] Bi & 89 RE o 

《6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 备用 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 
2% 碳 酸 钠 溶 液 10ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
l0ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,用 水 15m 洗涤 s ZR Zo EB TK 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 芝 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 骸 取 供 试 品 溶液 2~ 
5p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 HARRE UZA 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 1 :4:0.1:0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105" C Ji 
热 约 1 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 双 本 型 生物 碱 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 
称 定 , 研 细 , 称 取 4 ray dE. ELE. SE UERBO Zo RT ACT 
液 (90 : 10) 的 混合 溶液 25ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
于 40 忆 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 0.1mol/L 盐酸 溶液 
10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 在 固 相 蔡 取 柱 (以 混合 型 阳离子 交 
换 反 相 有 吸附 剂 为 填充 剂 , 150mg 或 200mg, 容 量 为 6ml, 预先 
IK UC FB LB LK de 6ml PERO E ,依次 以 0. 1mol/L 盐酸 溶液 、 
FH BE. ZB E Smi 洗 脱 , 待 洗 脱 液 流 尽 后 ,放置 5 分 钟 , 继 用 乙 
-RAARO : 10) 的 混合 溶液 10ml 洗 陪 ,收集 洗 脱 液 ,于 
40 已 以 下 减 压 回收 溶剂 至 于 ,残渣 精密 加 入 乙 且 -0.1% ERR 
溶液 (30: 70) 的 混合 溶液 3ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 新 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 、 乌 头 碱 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 . 2T ILI C. BB dl E 8E 1ml 含 0. 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 贮备 液 , 精 密 量 取 上 述 三 种 对 照 品 贮备 液 
各 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 0,1% 磷 酸 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 
八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; VA. Z R- A kR C25 : 15) 
为 流动 相 A, 以 ( 含 0.1% 磷 酸 ) 的 0.03moML RARA 
液 为 流动 相 B; 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 
232nm; 理 论 板 数 按 乌 头 碱 峰 计算 应 不 低 于 60 000。 精 密 吸 
取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ， 
即 得 。 
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IE R DE: 


流动 相 AC(%) 
15—>26 


流动 相 BOCA) 
85—>74 


时 间 ( 分 钟 》 
0~38 
38~39 


26—35 74-65 


39—49 35 65 


供 试 品 色 谱 中 ,与 三 种 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 
色谱 峰 的 峰 面积 之 和 不 得 大 于 乌 头 碱 对 照 品 色谱 峰 的 
峰 面积 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 的 有 关 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 附子 AJS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -0. 126 磷酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 232nm。 理 论 板 数 按 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 峰 计 算 应 不 低 于 
10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 茶 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 、 茶 甲 
栈 乌 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE » TII C HS b 1m 含 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 40pg、 蔡 甲 酰 乌 
头 原 碱 16 pg MEPEKI ARR 40pg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 贮备 液 ,精密 量 取 对 照 曲 贮备 液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
0.1% 磷 酸 溶液 至 刻度 3E 5] BR, 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适量 ( 约 1 片 的 量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 0. 1mol/L 盐酸 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
率 400W, 频率 40kHz)40 分 钟 并 时 时 振 摇 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 (转速 
为 每 分 钟 5000 转 )30 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 
固 相 蔡 取 柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 ， 
150mg 或 200mg, 容 量 为 6ml, 预先 依次 用 乙 脐 .水 各 6mil 洗 
Bi E ,依次 以 水 3ml、 氨 溶液 (5 一 100) ,ZK . IF BE, ZIEK 5ml 
洗 脱 , 待 洗 脱 液 流 尽 后 ,放置 5 Ah, k A Z A- A A 
(90 : 10) 的 混合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 于 40C 以 下 减 
Fs ERGA N E TF., AAA E mA Z RS -0. 125 BEBE TREE (20 : 
80) 的 混合 溶液 5ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl1, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 附 子 和 制 川 乌 以 芋 甲 酰 新 乌 头 原 碱 
(Cz: Has NO 4, , 28 P E-S 3E JE CCo» Has NOw) 和 茶 甲 酰 次 乌 
KAR CCa Ha NO, ) 的 总 量 计 , 应 为 70 610pg. 

炒 白 光照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KRAAM; LZ. RE AZK C13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 区 药 背 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 坷 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适 量 ( 约 1 片 的 量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
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加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W， 
频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5p1， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 炒 白 芍 以 芍药 昔 (Cz Hzs On ) 计 ,不 得 少 
于 0. 60mg. 

【功能 与 主治 〗 温 阳 散 寒 , 益 气 活 血 , 消 肿 止痛 。 用 于 阳 
虚 寒 湿 所 致 的 颈椎 及 膝 关 节 增 生 人 性 关节 炎 。 症 见 骨 关节 疼 
痛 、 届 伸 不 利 、 麻 木 肿胀 . 遇 热 则 减 . 苦 寒 肢 冷 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 , 饭 后 服 。 
3 个 月 为 一 疗程 ;如 需 继续 治疗 ,必须 停 药 一 个 月 后 遵 医嘱 
服用 。 | 

【注意 】 〈1) 服 药 后 少数 可 见 胃 腕 不 舒 , 停 药 后 可 自行 消 
除 。(2)? 服 药 期 间 注 意 血压 变化 。(3) 高 血压 ,严重 消化 道 疾 
病 慎 用 。(4) 孕 妇 及 有 出 血 倾向 者 , 阴 虚 内 热 者 禁用 。 


LRR] 片 心 重 0. 33g 
LERI 密封 。 
MIRARE 
Fugui Gutong Jiaonang 

【处 方 〗 附子 ( 制 )222g AJG 111g 
肉桂 56g 党 参 167g 
当归 167g 炒 日 167g 
EE 167g MAF 111g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,肉桂 粉碎 成 细 粉 ;其 余 附 子 等 七 味 加 
水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密 
度 为 1. 15—1. 20(80°C ) 的 清 膏 ,喷雾 干燥 , 取 干 总 粉 ,加 入 肉 
桂 细 粉 和 适量 辅料 , 混 匀 ; 或 将 附子 等 七 味 的 滤液 浓缩 成 稠 高 
状 , 与 肉桂 细 粉 混 匀 ,在 80C 以 下 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 
人 适量 辅料 , 混 匀 ;或 将 附子 等 七 味 的 滤液 浓缩 成 稠 膏 状 ,在 
80C 以 下 减 压 干燥 ,粉碎 ,与 肉桂 细 粉 和 适量 辅料 混 匀 , 装 人 
PeF, ta 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 黄 标 色 至 棕 褐 色 的 粉 
KAME RME o 

LERI ORE m , 置 显微镜 下 观察 :纤维 多 碎 断 ,完整 
者 长 梭 形 ,大 多 单个 散在 ,直径 24 一 50km, 壁 厚 , 纹 孔 不 明显 ; 
石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ,直径 32~88pm, 壁 一 面 菲 薄 (肉桂 )。 

(2) 照 [含量 测定 3 附子、 制 川 鸟 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 、 茶 甲 酰 乌 头 原 碱 和 其 甲 
酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 蜂 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 入 盐酸 溶液 
(3 一 100)150mjl, 连 接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 充 
满 测 定 器 的 刻度 部 分 并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 入 乙酸 乙 丁 
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2ml, 加 热 回 流 提 取 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 加 乙酸 乙 
Bi S 2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药材 0. 2g， 
加 无 水 乙醇 1m, 超声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
6 一 10p1、 对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 醚 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 旷 
干 , 喷 以 含 2% 对 二 甲 氨基 苯 甲 醛 的 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 3(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lol 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lul] R8 SS ZEE 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C60—90'CO-Z, E Z, BB C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ， 
喷 以 二 硝 基 茶 讲 乙 醇 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 乙醇 20ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml, 加热 使 溶解 ,用 脱脂 棉 
滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 
乙 栈 提取 液 ,备用 ;水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 淋 2 次 ， 
每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAA. BRAHEN E m. MERRE 1ml 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 2— 5l 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10) 
10C 以 下 放置 的 下 层 深 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 及 干 , 喷 以 
2% 香 草 柄 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 备用 乙酸 乙 酶 液 , 燕 干 , 残 洒 用 
2%% 碳 酸 钠 溶液 10ml 溶解 ,用 乙酸 乙 栈 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 
10ml], 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 水 15ml AX, RZEK 
干 ;残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 攻 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 
Sul XE RR S PEE 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 了 H 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (10 :1:4:0.1:0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 术 干 , 喷 以 5% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 
热 约 1 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 双 丁 型 生物 碱 ” 取 本 品 内 容 物 适量 , 混 匀 , 取 
1. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙 且 - 浓 氨 试 液 (90 : 10) 
的 混合 溶液 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 于 40 TC 以 下 
减 压 回收 溶剂 至 干 , 和 残渣 加 0.1mol/L 盐酸 溶液 10ml f£ 7A 
解 , 滤 过 ,滤液 加 在 固 相 薄 取 柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 上 吸 
附 剂 为 填充 剂 ,150mg 或 200mg, 容量 为 6ml, 预先 依次 用 乙 


ME R y R R 


EKE 6ml 洗 脱 ) 上 ,依次 以 0. 1mol/L. 盐酸 溶液 .甲醇 、 乙 
BÉ d Sm 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,放置 5 分 钟 , 继 用 乙 且 - 浓 氨 试 液 
(90 : 10) 的 混合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,于 40C LL T 
压 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 精密 加 和 人 乙 且 -0.1%% 磷酸 溶液 (30 : 
70) 的 混合 溶液 3ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 新 乌 头 碱 对 照 品 、 次 乌 头 碱 对 照 品 、 乌 头 碱 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,分 别 加 乙 膊 制 成 每 m 含 0. Zmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 贮备 液 。 精 密 量 取 上 述 三 种 对 照 品 贮备 液 各 5ml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 0.1% 磷 酸 溶液 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 
FERIAM; A Z, BE - Vu SU 25 : 15) 为 流动 相 A, 以 
含 0. 176 BERE ER] 0.03mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 为 流动 相 B; 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 232nmsj; 理 论 板 数 按 
乌 头 碱 峰 计 算 应 不 低 于 60 000。 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 
品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


流动 相 BCA) 
85—74 


流动 相 ACA 
15—>26 


时 间 ( 分 钟 》 
0~38 
38 一 39 


26—35 74—65 


39— 49 35 | 65 


供 试 品 色 谱 中 ,与 三 种 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 


色谱 峰 的 峰 面 积 之 和 不 得 大 于 乌 头 碱 对 照 品 色谱 峰 的 
峰 面 积 。 

其 他 ”应 符合 胶 春 剂 项 下 的 有 关 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 附子 ” 制 川 马 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 LZ. RE -0. 126 ERR TEL C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 232nm。 理 论 板 数 按 茶 甲 酰 新 乌 头 原 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 茶 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 、 蔡 甲 
栈 乌 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 次 马 头 原 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
EMERE 1m 含 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 40pg、 茶 甲 酰 乌 
头 原 碱 16 pg MEFR ARI 40pg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 贮备 液 。 精 密 量 取 对 照 品 贮备 液 5ml, 置 25ml EMP, 
加 0.1% 磷 酸 溶液 至 刻度 $55] , Ef, 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 1mol/L 
盐酸 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 400W, 频率 
40kHz)40 分 钟 并 时 时 振 播 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 0. 1mol/L 
盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 义 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
5000 $2530 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml, Jn T E 4H 2E WX 
柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 , 150mg 或 
200mg ,容量 为 6ml, MEKKA KE 6ml 洗 脱 ) 上，, 依 
次 以 水 3ml、 氨 溶液 (5 一 100) ,ZK , FH BR, ZLK 5ml 洗 脱 , 待 
洗 脱 液 流 尽 后 ,放置 5 4 ph. 2E FH -AAAA C90 : 100 B 
混合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,于 40 以 下 减 压 回收 溶剂 
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ET RAEE MA Z- 1% ARAR C : 80) 的 混合 溶 
液 5ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 附子 和 制 川 乌 以 蔡 甲 酰 新 乌 头 原 碱 (Cs He NOw )、 
茶 甲 酰 乌 头 原 碱 (Csz Hus NO 7) 和 苯 甲 酰 次 乌 头 原 碱 (Ca Has NO, ) 
的 总 量 计 ,应 为 70 一 610pg。 

炒 自 苟 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HR ERI; DLL BRSK (3 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 本 品 的 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 50% FR 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 400W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 炒 白 敬 以 芍药 苷 (Cos Ha O11) 计 ,不 得 少 
F 0. 60mg. 

【功能 与 主治 】 温 阳 散 寒 , 益 气 活 血 , 消 肿 止 痛 。 用 于 阳 
虚 寒 湿 所 致 的 颈椎 及 膝 关 节 增 生性 关节 炎 。 症 见 骨 关节 疼 
痛 .屈伸 不 利 、. 麻 木 肿 胀 、 遇 热 则 减 、 长 寒 肢 冷 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 6 粒 (或 4 一 6 粒 ), 一 日 
3 次 , 饭 后 服 。3 个 月 为 一 疗程 ;如 需 继续 治疗 ,必须 停 药 一 个 
月 后 遵 医嘱 服用 。 

【注意 】 (1) 服 药 后 少数 可 见 胃 腕 不 舒 , 停 药 后 可 自行 消 

除 。(2) 服 药 期 间 注意 血压 变化 。(3) 高 血压 ,严重 消化 道 疾 


病 愤 用 。(4) 孕 妇 及 有 出 血 倾 向 者 , 阴 虚 内 热 者 禁用 .。 
【规格 】〗 每 粒 装 0. 33g 
【贮藏 】 密封 。 
附 桂 骨 痛 颗粒 
Fugui Gutong Keli 
LEAI 附子 ( 制 )266g WNS 133g 
肉桂 67g 党 参 200g 
当归 200g 炒 白 芍 200g 
EFE 200g FLE 133g 


[551 以 上 八 味 , 肉 桂 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 附 子 等 七 味 加 
水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ， 
加 入 肉桂 细 粉 和 适量 辅料 , 混 勺 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g， 
即 得 。 
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【性 状 】 
DX i 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 多 碎 断 ,完整 
者 长 梭 形 ,大 多 单个 散在 ,直径 24 一 50pm, 壁 厚 , 纹 孔 不 明显 ; 
石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ,直径 32— 88, m, BE EN AE). 

《2) 照 [含量 测定 ] 附 子 、 制 川 乌 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 苯 甲 酰 新 乌 头 原 碱 . 葵 甲 酰 乌 头 原 碱 和 茶 甲 
酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(3) 取 本 品 8g, 置 贺 底 烧瓶 中 ,加 入 盐酸 溶液 (3 一 100) 
150ml, 连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 充满 测定 
髓 的 刻度 部 分 并 洲 流 人 烧瓶 时 为 止 ,再 加 入 乙酸 乙 酯 2ml， 
加 热 回 流 提取 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 加 乙酸 乙 酯 至 
2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药 材 0. 2g, 加 无 
水 乙醇 1ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 
MIS. REEE W A GB 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
6 一 10Mpl, 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (60~90%C )- 乙 醚 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
及 干 , 喷 以 含 2% 对 二 甲 氨基 蔡 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 3](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 桂皮 醛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1xl 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 1pl、 对 照 品 溶液 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G W 
上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15m 加 热 使 溶解 ,用 脱脂 棉 滤 过 , 渡 
液 用 乙酸 乙 酯 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 
液 ,备用 ;水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, E T RART RA P A 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 广 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 2 一 5 岂 、 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GAE 
上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10Y 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 2% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 备用 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 
2% 碳 酸 钠 溶液 10ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 水 15m ER ER C, ER CR 
干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蔓 昔 


本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
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对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2~ 
Sul IERRA 5 分 别 点 于 同一 硅胶 HUE E LIA 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (10 :1:4:0.1:0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 哄 以 5% 三 毛 化 铝 乙 醇 溶液 ,在 105 C Ji 
热 约 1 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 疯 点 。 

【检查 】 双 栈 型 生物 碱 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 3g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙 有 睛 - 浓 氨 试 液 (90 : 10)25ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 于 40 以 二 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
hi 0. 1mol/L 盐酸 溶液 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 在 固 相 
茶 取 柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 ,150mg 
或 200mg, 容 量 为 6ml, Tl c A X HH LR kE 6ml 洗 脱 ) 上 ， 
依次 以 0. 1mol/L ERAR. B BE. LEA 5ml Pt o, 38 E UE 
脱 液 ,放置 5 2) 9b. 2E FH Z RSV SCIL C90 : 10) 的 混合 溶液 
10ml 洗 脱 , 洗 脱 液 于 40C 以 下 减 压 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 精密 
Ji A z, l&-0. 196 BEBE TR GR (30 : 70) 的 混合 溶液 3ml 使 溶解 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 新 乌 头 碱 对 照 品 .次 乌 
头 碱 对 照 品 、 乌 头 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 分 别 加 乙 有 睛 制 成 
每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 贮备 液 。 精 密 量 取 上 述 
三 种 对 照 品 贮备 液 各 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 0.1% 磷 酸 溶 液 
至 刻度 , 播 匀 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
05127 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ;: 以 乙 且 - 四 和 氨 
HUS: 15) 为 流动 相 A. DAS 0. 126 BEBE 0. O3mol/L B$ 
酸 二 和 氢 钾 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 
测 波长 为 232nm; 理 论 板 数 按 乌 头 碱 峰 计 算 应 不 低 于 60 000。 
精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ， 
测定 , 即 得 。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 38 


流动 相 A(%) 
15->26 


流动 相 BC%) 
85—74 
38— 39 


26—35 74—65 


397-49 35 65 


供 试 品 色 谱 中 ,与 三 种 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 
色谱 峰 的 峰 面积 之 和 不 得 大 于 乌 头 碱 对 照 品 色谱 峰 的 
峰 面 积 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 附子 B ES 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;! 以 乙 哺 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 232nm。 理 论 板 数 按 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 峰 计 算 应 不 低 于 
10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苯 甲 酰 新 乌 头 原 碱 对 照 品 、. 菏 甲 
酰 乌 头 原 碱 对 照 品 . 葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 
XE » Ir Z5 S LE 1m 含 葵 甲 酰 新 乌 头 原 碱 40pg、 茶 甲 栈 乌 
头 原 碱 16ug 和 葵 甲 酰 次 乌 头 原 碱 40pg 的 混合 溶液 ,作为 对 


附 桂 骨 痛 颗粒 


照 品 贮备 液 。 精 密 量 取 对 照 品 贮备 液 5sml, 置 25m EMF, 
加 0. 196 SE BR TELLE ZU HE , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
0. 1mol/L 盐酸 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 趣 声 处 理 ( 功 率 
400W, 频率 40kHz)40 分 钟 并 时 时 振 摇 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 
每 分 钟 5000 转 )30 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 固 
相 蔡 取 柱 (以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 ,150mg 
或 200mg ,容量 为 6ml, Bl ^g FK XXI BRE KE 6ml ARE, 
依次 以 水 3ml. 氨 溶液 (5 一 100) ,ZK E BE 7, HB 4 5ml 洗 脱 ， 
待 洗 脱 液 流 尽 后 ,放置 5 分 钟 , 继 用 乙 且 - 浓 氨 试 液 (90 : 10) 
的 混合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 于 40C 以 下 减 压 回收 洲 
HET RE SEA ZIR- 196 BERE TR HE C20 : 80) 的 混合 
溶液 5ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 附子 和 制 川 乌 以 葵 甲 本 新 乌 头 原 碱 
(C5; Has NOio ) 2 FP Bc 55 3E JC BR (Cs; Has NO10) RIZ FR BEI S, 
k JAT CC: Has NO, ) 的 总 量 计 ,应 为 0.40 一 3. 66mg。 

炒 自 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg 3 TERI AZ, EK (13 : 87) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 敬 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 夺 药 荫 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 
40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 ud, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A sh fg EP ELA LA A Ë (Ca Ha On) 计 , 不 得 少 
+F 5.0mg. 

【功能 与 主治 】 温 阳 散 寒 , 益 气 活血 , 消 肿 止痛 。 用 于 阳 
虚 寒 湿 所 致 的 颈椎 及 膝 关 节 增 生性 关节 炎 。 症 见 骨 关节 疼 
痛 、. 届 伸 不 利 .麻木 肿胀 . 遇 热 则 减 、 苦寒 肢 冷 。 

【用 法 与 用 最】 口服 。 一 次 1 弘一 日 3 次 , 饭 后 服 。 
3 个 月 为 一 疗程 :如 需 继续 治疗 ,必须 停 药 一 个 月 后 遵 医 
嘱 服 用 。 

DES] (1) 服 药 后 少数 可 见 胃 腕 不 舒 , 停 药 后 可 自行 消 
除 。(2) 服 药 期 间 注 意 血 压 变 化 。(3) 高 血压 ,严重 消化 道 疾 
病 慎 用 。(4)? 孕 妇 及 有 出 血 倾 向 者 , 阴 虚 内 热 者 禁用 。 

【规格 】 FRF 5g 

【贮藏 】 密封 。 


e 1019 。 


妙 灵 丸 
w SQ X 
Miaoling Wan 
[4h77] 川 贝 母 80g 羌活 60g 

玄 参 80g 木 通 60g 
ME 60g JR^j 60g 
制 天 南星 60g 地 黄 80g 
葛根 60g 桔梗 60g 
WFE 60g $E 60g 
橘红 80g 前 胡 60g 
冰片 10g 朱砂 50g 
羚羊 角 5g 水 牛角 浓缩 粉 10g 


【 制 法 】 以 上 十 八 味 , 除 水 牛角 浓缩 粉 外 ,朱砂 水 飞 成 极 
细 粉 ;羚羊 角 粉 碎 成 极 细 粉 ;冰片 研 成 细 粉 ;其 余 川 贝 母 等 十 


四 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 水 牛角 浓缩 粉 等 细 粉 . 极 细 粉 配 研 ， 


过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 120— 140g ARKEA, 
即 得 。 | 

【性 状 】 GEGCRDRBGRB Xd UE. 

[5] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : RHA MER 
贝壳 形 ,直径 40~60pm, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 贝 母 ) 。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 
形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 94m CE S0. E RR 65 M 
?一 41pm 存 在 于 薄 璧 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
数 个 簇 晶 ( 赤 芍 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 
含 棕色 核 状 物 (地 黄 ) 。 和 草酸 钙 砂 晶 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 
& E n x He UT CHR OO 。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光 
泽 , 边 缘 暗 黑色 (朱砂 )。 

(2) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 ,加 硅 藻 土 2.5g, 研 匀 , 加 乙醚 
40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 0. 5ml, 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1m 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C dni zm Br wd GEN. Bum 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 3L, BU PE. T E SE 3g, 9T 53. Ji] — LP 
30ml, i8 s Ab 38 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 花 前 胡 甲 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 8nl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 GF; EAR E ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (3 : DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 丸 , 剪 碎 ,加 硅 营 土 2.5g, 研 匀 , 加 乙醇 


* 1020 。 
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30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 
醇 液 RAT ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 2. 5g， 
JE] , 2k F., WA rb Ae 58 tt (100 — 200 目 ,2g, 内径 为 
lem) E. ,用 乙醇 20ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙 
醇 0. 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 误 药 苷 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 lm E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Bul. 分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5 Ju, 39 SE, A RE SE E 2.5g, 研 勺 , 加 甲醇 
30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 
根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m g img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(14 : 5 :0.5) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱和 15 分 钟 的 展开 
饶 内 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

[ex] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 万 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 滨 液 的 制备 ” 取 和 葛根 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% P BE E E 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 溶 液 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 葛根 以 万 根 素 (Cs Ho Os ) 计 ,不 得 少 
F 9. 80mg. 

LARES FRAR, ARAR. H FIR USA Je 
3X Br SES REL ORE AL TUE UE A pe 3S A E , A k OA nE S BE A 
干 口 燥 、 咽 喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 本 品 不 宜 久 用 , 肝 肾 功能 不 全 者 慎 用 ，。 

【规格 】 ALE l. 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 黑 木耳 ( 醋 制 )300g 当归 32g 
iB E^ 10g JI 12g 
木瓜 16g 盐 杜仲 20g 
续 断 32g Jil 4: E GEL RR 32g 
苍术 32g 盐 小 菌 香 8g 
RÉ 6g |] 6g 
HTE ôg 乳香 ( 制 )8g 
RA 50g 土 茯苓 32g 
龟甲 ( 制 )50g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 混 习 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 200g 和 酥油 (加 热 熔化 后 滤 过 )16.6g mm XS 
丸 , 即 得 。 

【性 状 】 
Bera 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 试 液 溶化 ;* 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 , 直径 4 一 
Sum RE). HME MRK 40 一 144pnm, 直径 5pm CHR 
从)。 草 酸 钙 针 晶 细小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细 
ERER). EREA mH 18 一 32pm, 存 在 于 菏 壁 细胞 
中 , 常 排 列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 复 唱 ( 酒 白 区 ) 。 草 酸 
钙 复 晶 细小 ,直径 7 一 11pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 
( 川 营 ) 。 草 酸 钙 砂 唱 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ( 川 牛 膝 ) 。 橡 胶 丝 呈 
条 状 或 扭曲 成 团 , 表 面 显 颗粒 性 ( 盐 杜 促 )。 不 规则 块 片 灰 黄 
色 ,表面 有 微细 纹理 或 孔隙 (龟甲 ) 。 子 实体 碎片 淡 灰 棕色 至 
棕 褐 色 , 菌 丝 错 综 交 织 ( 黑 木耳 ) 。 

(2) 取 本 品 4 Ju, BE E MERE 10g, 研 匀 ,加 乙醚 80ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 . 川 车 对 照 药 材 各 lg. 
分 别 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 丁香 酚 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 16pl 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 10981, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C )- 乙 酸 乙 酯 (9 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 于 ,中 以 2%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105'C dm 3h 28 3E x m IBN. Dium GE F ESOS BR SS CLE 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 上 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 四 法 ) 测 定 ， 
不 得 过 15.0%。 


本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 特异 , 味 微 甜 而 后 


纯 阳 正气 丸 


其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 了 补益 肝 肾 , 祛 湿 通 络 , 活 血 止 痛 。 用 于 肝 
肾 不 足 、 风 湿 瘀 阻 所 致 的 痹 病 , 症 见 骨节 疼痛 、 腰 膝 酸 软 、 及 体 
ERWE, 

【用 法 与 用 量 】 用 黄酒 送 服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 


【规格 】 每 九重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
纯 阳 正气 丸 
Chunyang Zhengqi Wan 

[451 EF 100g RFE 100g 
A 100g 陈皮 100g 
丁香 100g 肉桂 100g 
苍术 100g 日 术 100g 
人 茯苓 100g 朱砂 10g 
硝 石 10g 硼砂 6g 
雄黄 6g IR dz 4g 
B 3g 冰片 3g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 除 磨 香 、 冰 片 . 确 石 外 ,朱砂 、 雄 黄 
分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 广 缆 香 等 十 一 味 粉 碎 成 细 粉 。 将 万 
7 .冰片 研 细 ,与 上 述 粉末 配 研 ,再 将 硝 石 研 细 后 挫 人 ,过 筛 ， 
混 匀 。 另 取 花 椒 50g, 加 水 煎 者 二 次 。 取 上 述 粉末 ,用 花椒 前 
AZA ,低温 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红 色 的 水 丸 ; 气 芳香 , 味 
Tx. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
Gum). XM PS EE SR OR ,长 32 一 144pkm, 存 在 于 黏液 细 
胞 中 或 散在 ( 姜 半 夏 ) 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 
(陈皮 )。 非 腺 毛 1 一 6 细胞 , 壁 上 可 见 疣 状 突 起 ( 广 警 香 )。 A 
细胞 类 圆 形 或 类 长 方形 ,直径 30~60um, 辟 一面 菲 薄 (肉桂 )， 
花粉 粒 浅 棕 色 ,三 角形 或 类 圆 形 ,直径 12 一 28km。 不 规则 细 
小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 不 规则 碎 块 金 
黄色 或 权 黄 色 , 有 光泽 (雄黄 ) 。 

(2) BUR lh 3g, 研 细 , 加 乙醚 30m], 1 小时, 滤 过 , 滤 
液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
丁香 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn d E 3E 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 正 已 烷 10ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药 材 0. 5g, 加 


°- 1021 。 
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IE G d 2ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6p 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90'C ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 
TEL 5% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 0. 3g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 20 分 钟 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 5ml, 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 岂 ,分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 暑 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 283nm。 理 论 板 数 按 术 皮革 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
PRE ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E K E AE R H C Cs Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 3. 5mg. 

【功能 与 主治 】 温 中 散 寒 。 用 于 里 天 感 寒 受 湿 , 腹 痛 吐 
泻 , 胸 甩 胀 满 , 头 痛 恶 寒 , 肢 体 酸 重 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1.5~3g, 一 日 1~2 iX. 

【注意 】 孕妇 禁用 。 


LERI 密封 。 
驴 胶 补血 颗粒 
Lüjiao Buxue Keli 
【处 方 】 阿胶 108g A m 90g 
党 参 90g 熟地 黄 60g 
日 术 45g 当归 30g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 取 阿 胶 粉 碎 , 当 归 、 白 术 进 行 蒸馏 , 收 
集 燕 馆 液 备 用 ;残渣 与 黄芪 .党参 .熟地 黄 加 水 前 者 三 次 ,第 一 
次 1.5 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.15~1. 20(60~70'C) 的 清 谊 ,冷却 后 ,加 乙醇 使 


。 1022 。 
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含 醇 量 为 50% 一 55% , 搅 匀 ,冷却 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
BE ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1.25(75 一 80 ) 的 稠 襄 , 加 入 甜菊 
K 0. 4g、 阿 胶 粉 与 糊 精 适量 混 匀 ,用 上 述 蒸 馅 液 制 粒 , 或 与 甜 
菊 素 0. 4g、 阿 胶 粉 .蒸馏 液 及 适量 糊 精 一 起 制 粒 , 干 燥 , 制 成 
颗粒 400g( 无 蔗糖 ); 或 加 入 阿胶 粉 与 芒 糖 粉 适量 混 匀 ,用 上 
述 蒸 馆 液 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅黄 棕色 至 棕色 的 颗粒 和 粉末 ; 味 甜 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 10g 或 4g( 无 芒 糖 ), 研 细 , 加 水 50ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 
TER, MARAR 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗涤 液 ,再 用 正 
丁 醇 饱 和 的 水 洗 潍 2 次 ,每 次 20m, REKA, ETEA 
干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
dk. REGE GB 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lul, 
对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 
HERF K, E JF , RC HB. BC. ELA 1026 BL ER 7, BE TR VL TE 
105'C f 3 28 SE x b iE MI. BELA GE IP E SOS RE S E 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

(2) 取 本 品 30g 或 12g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酷 
(9 :1) 为 展开 剂 , 展开 约 9cm, 取出 ,立即 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 规 定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 HAE 取 本 品 1. 5g 或 0.6g( 无 蔗糖 )， 
精密 称 定 , 照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 总 所 CN) 不 得 少 于 0. 26g。 

黄 英 ”上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA ZR -ZK (36 : 640 A Vb 80 38 5H 28 OG BAR 8r m 
器 检测 Mei Ak A E P PEA MAR IK T. 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 黄芪 甲 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1m 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 研 细 , 取 10g 或 4g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 ,加 入 甲醇 
100ml, 回流 提取 1 小 时 ,用 滤纸 滤 过 ,残渣 用 少量 甲醇 转移 至 
滤纸 中 , 滤 潭 用 甲醇 洗涤 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 滤液 与 洗 液 ， 
ACT ,残渣 用 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 到 
5 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, RE TERZ T ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 , 置 5ml ER 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20ypl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
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算 , 即 得 。 

AE R S R R AE P P CC He Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 40mg. 


【功能 与 主治 】 补血 , 益 气 ,调经 。 用 于 久 病 气 血 两 虚 所 

致 的 体 虚 乏力 ` 面 黄 肌 瘦 、 头 党 目 胶 .月 经 过 少 . 闭 经 。 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 DERK 20g DERK 8g( 无 蔗糖 ) 
【贮藏 】 密封 , 置 干 燥 处 。 
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【处 方 】 青 叶 胆 1570g 

LHJ 取 青 叶 胆 70g ,粉碎 成 细 粉 , 另 取 青 叶 胆 1500g， 
粉碎 成 粗 粉 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 3 小 时 ,部 
液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 稠 畜 状 ,加 入 青 叶 胆 细 粉 和 适 
量 的 辅料 , 混 匀 ,干燥 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
A.B. 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 绿 色 ; 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 4 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 和 醋酸 (12 : 4 :0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jn 3 28 PER B GE 
. 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
KIERA. 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 1ml, WE PERE 
$t (100—120 目 ,1g, 内 径 为 0.5cm) 上 ,用 甲醇 2m 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 狂 牙 菜 苦 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 gsmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 
S&P bz FR ECL : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0, 3% 甲 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 237nm。 理 论 板 数 按 狂 牙 菜 苦 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 狂 牙 菜 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 


T 


供 试 品 溶液 的 制备 KER 30 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 相当 于 12 片 的 量 , 精 密 称 定 , 置 100m] BR "P. FB 
BR 80ml,3238 20 分 钟 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz) 
15 49b , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 . 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 独 牙 菜 苗 苷 (Ci Ha O10) 不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清 肝 利 胆 ,清热 利 湿 。 用 于 黄 净 尿 赤 , 热 
SR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 一 5 片 , 一 上 日 4 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


BORA 
Qingguo Wan 
[4h77] 青果 100g 金银花 100g 
Xi 100g db f$ 100g 
麦 冬 100g 玄 参 100g 
HAJ 100g 桔梗 100g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
JR FR SE 40— 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 ,用 玉米 遥 包 衣 , 景 
F ARKEA: RE 100g 粉末 加 炼 蜜 110 一 130g 制 成 大 蜜 
丸 , 即 得 。 | 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 或 黑 棕 色 的 大 蜜 丸 ; 味 
au. 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : AREA MEK 
黄色 或 几乎 无 色 , 壁 摩 , 孔 沟 及 纹 孔 明显 ,内 含 黄 棕色 物 ( 青 
果 )。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 约 76um, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 
萌发 孔 ( 金 银 花 ) 。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 
4. 。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 ， 
层 纹 明显 , 直径 约 94yum CE S0. RAA ih ÉL 48 18 一 
32um, 存 在 于 薄 辟 细胞 中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 
个 徐 唱 ( 白 芍 )。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 1 3L, 89 95. Jm 
甲醇 40ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 
使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内 径 为 2cm, 柱 高 为 
15cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 2076 乙醇 50ml、 
4076 Z, BE 40ml 依次 洗 脱 , 分 别 收 集 洗 脱 液 ,40%% 乙 醇 洗 脱 液 
备用 ;将 2075 乙醇 洗 脱 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 img lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 法 
甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G ERR E ,以 乙酸 丁 酯 - 
甲酸 -水 (2: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 
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紫外 光 灯 (365nm)7 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 40 96 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硒 药 车 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 ERF WH, ETF A 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 黄 苓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05027 试 验 , 吸 取 对 照 
品 溶液 及 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
以 含 4% 醋 酸 钠 的 法 甲 基 纤维 素 钠 溶液 为 条 合剂 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (45 : 3 : 1: DN 
展开 剂 ,展开 ,取出 LSU RE LL E E RE FE 526 — SUE SK SET 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) BU i zK S£ JL 3g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 1 3L, 39 9 7I 
硅 菠 土 2g, 研 匀 。 加 浓 氨 试 液 4ml, 研 匀 , 放 置 1 小 时 ,加 三 
毛 甲 烷 25ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,分 取 三 握 甲 烷 
AAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
北 豆 根 对 照 药材 1g, 加 浓 氨 试 液 tml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 tuh 
对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -丙酮 -甲醇 - 氨 试 液 (20 : 3 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
H BRUT i DURS BALL Sb PE GC. TE. 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 水 蜜 刀 5g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 2 丸 ,前 碎 , 加 硅 
藻 土 2g, 研 人 匀 。 加 水 30ml, 研磨, 移 至 锥 形 瓶 中 ,加 盐酸 1ml, 
置 水 浴 中 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氧 甲 烷 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,用 水 30ml 洗涤 ,分 取 
三 毛 甲 烷 层 ,用 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洼 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 lg, 
加 水 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4pyl、 对 照 药 材 溶液 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF ,取出 BC EI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

C1) BU i ZK S£ 3L 3g , BERE ; aX UA SE XU 1 丸 , 剪 碎 ,加 硅 
藻 土 2g, 研 匀 。 加 水 饱和 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,加 中 性 氧化 负 2g, 置 
JKi& EfE5] . 蒸 干 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内 径 
X 1~1. 5cm) E ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 
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1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 菏 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (5 : 1 : 0. 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 2g, 研 碎 , 取 约 1g, 精 
密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 义 , 取 约 1g, 精 
密 称 定 HI RESET. 0. 5g, WE. WMA 70% 乙 醇 40ml, 加热 回 
流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 70% 乙 
醇 分 次 洗涤 容器 和 残 酒 , 洗 液 滤 和 同一 量 瓶 中 ,加 7026 乙醇 
至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca His Ou ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 6.0mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 25. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 咽 , 消 肿 止痛 。 用 于 肺 胃 芍 热 所 
致 的 咽 部 红肿 、 咽 痛 、. 失 音声 旺 OFER FAD., 

【用 法 与 用 最 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 8g, 大 蜜 九 一 次 
23,,—H 2X. 

【注意 】 尽 食 辛 辣 食 物 。 

【规格 】 〈1) 水 蜜 丸 每 10 丸 重 1g 

(2) 大 蜜 丸 ”每 丸 重 6g 


【贮藏 】 密封 。 
A R A 
Qing? e Wan 
【 处方】 盐 杜 仲 480g 盐 补 骨 脂 240g 
核桃 仁 ( 炒 )150g X3& 120g 


【 制 法 】 以 上 四 味 CECI RR ST RS -5 EE P E 
4| "Er BE EI 4E R3. 2RLUED s ob Ub DOREEEBE [L1 R5. 5 EXERCERE B 
Wi ES. & 100g EPOR FH ER E 20— 30g 加 适量 的 
水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 50 70g fl y AE 
丸 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 棕 褐色 至 黑 褐色 的 水 蜜 克 或 大 塞 刀 ;所 
AE RE HME. à 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : TREAT Xq 


F 
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扭曲 成 团 ,表面 显 颗粒 性 ( 盐 杜 仲 )。 种 皮 栅 状 细胞 淡 棕 色 或 
红 棕 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 ( 盐 补 骨 
BED 。 种 皮 表 皮 细 胞 多 角形 ,有 时 可 见 扁 圆 形 气 孔 , 宽 约 
66pm, 保 卫 细 胞 广 肾 形 ;脂肪 油 滴 甚 多 (核桃 仁 )。 

(2) UA ih zK S£ JL 3g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 5g, 剪 碎 , 加 甲醇 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 10ml 使 溶 


解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内径 为 1.7cm, 柱 高 为 


15cm) ,以 2096 ZEX 70ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 3006 乙醇 
70ml 洗 脱 ,收集 30% 乙 醇 洗 脱 液 继 用 乙醇 70ml 洗 脱 ,收集 
乙醇 洗 脱 液 备 用 ,30% 乙醇 洗 脱 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 深 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 杜 仲 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 对 照 品 . 京 尼 平 苷 酸 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 琢 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
药材 溶液 各 10p1, 对 照 品 溶液 tul, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 
薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (8 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 ,时 以 5% 香 草 醋 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 人 加 热 至 辛 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 讽 点 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 疯 点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 乙醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 浊 加 甲醇 
Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 蜡 补 骨 
脂 素 对 照 品 . 补 骨 脂 异 黄 酮 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酝 (3 : 1) 为 展开 剂 ， 
ER: REET EA 10% 和 氢 氧 化 钾 甲 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 本 品 除 水 蜜 丸 溶 散 时 限 检 查 应 在 2 小 时 内 全 
部 溶 散 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0108), 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (磷酸 调节 pH 值 至 4)(10 : 90) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 227nm。 理 论 板 数 按 松脂 醇 二 葡萄 糖苷 峰 计 
算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 松 脂 醇 二 葡萄 糖苷 对 照 品 i 
量 , 精 密 称 定 ,加 1076 Z. BÉ fl I, m S 50pg 的 溶液 ， 
即 得 . 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 
0. 8g ,精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
约 1.0g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲烷 适量 ,加 热 
回流 6 ^ NIE. SEdEL UB bU .ZUIRTET ,再 置 索 氏 提取 器 中 ， 
加 甲醇 适量 ,加热 回流 6 小 时 ,提取 液 回收 甲醇 至 干 , 残 涛 加 
水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 


杜仲 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


表 实 感冒 颗粒 


1. 7cm, 柱 高 为 10cm) ,以 20% 乙醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ， 
再 用 40% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 减 压 浓缩 至 干 , 残 湘 
加 10%% 乙 且 适 量 使 溶解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 1026 7, RR 
至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 杜 仲 以 松脂 醇 二 葡萄 糖 昔 (Cs Haz O16 HF K RE JL 
每 lg 不 得 少 于 0. 35mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 4mg. 

补 骨 脂 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (48 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 loug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ，, 取 
约 0.6g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 
XE EE L60 C H1 1 小 时 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ca He O: ) 和 蜡 补 骨 脂 素 
(Ci; HO ) 的 总 量 计 , 水 密 丸 每 1g 不 得 少 于 1.2mg; 大 蜜 丸 
每 妃 不 得 少 于 8. 6mg。 

【功能 与 主治 】 补肾 强 腰 。 用 于 肾虚 腰痛 ,起 坐 不 利 , 膝 
软 乏 力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6—9g, KEAR 
13,,—H 2—3 X. 

【规格 】 大 蜜 丸 ”每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


ACE MA 


Biaoshi Ganmao Keli 


[4751 紫 苏 叶 150g 葛根 150g 
白芷 100g 麻黄 100g 
防风 150g 桔梗 100g 
Ett 150g 甘草 100g 
陈皮 100g 生姜 83. 3g 


炒 苗 杏仁 100g 
【 制 法 】》 以 上 十 一 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小时， 
第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1. 23(50C) 的 清 膏 ,加 入 糊 精 、 蔗 


e 1025 > 


表 虚 感冒 颗粒 


糖 粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 糊 精 、 阿 斯 帕 
坦 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕色 至 深 棕 色 的 颗粒 ,或 为 黄 棕色 至 
深 棕色 的 颗粒 (无 蔗糖 ); 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 3 袋 , 研 细 ,加 乙醚 50ml, 冷 淄 12 小 
时 , 滤 过 ,滤液 用 无 水 硫酸 钠 lg 脱水 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 
酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 桂 酸 对 
照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 
对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzs 薄 层 板 上 ,以 正己 
bi-Z BE-UK BE RR C5 : 5 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 袋 , 研 细 ,加 乙醇 50ml 与 盐酸 2ml, 加热 回 
Wi 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 加 水 10ml, $55], 
用 石油 醚 (60~90C ) 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 ， 
ACT ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 
草 次 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 昭 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
loul 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss HEEL E UA 
石油 醚 (60 — 90'C)- FF 2E- Z, B Z -yk ER (10 * 15 : 10 : 
0. DARFA, RA CHE SUP RE P XE KT C254nmD F R 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) BLZ dà 5g 或 2. 5g( 无 蕊 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, E T RRAZ TF. RA h P A 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 蚌 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 34l、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -乙酸 乙 酯 -水 (2: 2: 
4: 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《4) 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 2](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 ,展开 , 取出 , 彤 和 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 柴 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 3 袋 , 研 细 ,加 丙酮 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
I RART RALE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 防风 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 谱 
法 (通则 0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10yl、 对 照 药材 溶液 
3ul, 分别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 


* 1026 。 


中 国药 典 2015 年 版 


(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WU E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UA Z RE -0. 126 BE RR ERE Co : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 206nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 6000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 7ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g 或 1g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 氢化 钠 7. 5g. 
水 50ml、20% 氨 氧化 钠 溶 液 100ml 和 液体 石蜡 1ml, 蒸 馅 ,用 
预先 盛 有 0. 5mol/L 盐酸 溶液 5ml 的 100ml 量 瓶 收集 蒸馏 液 
近 95mjl, 加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,了 到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Co His NO，HCLD 计 ,不 
得 少 于 1. 5mg。 

【功能 与 主治 】 发 汗 解 表 , 祛 风 散 寒 。 用 于 感冒 风寒 表 
实证 , 症 见 恶 寒 重 发 热 轻 .无 汗 . 头 项 强 痛 、 鼻 流 清 涕 、 咳 嗽 、 
9S ES. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 .一 次 1~2 48,— H 3 XX JL 
童 酌 减 。 

【注意 】 

【规格 了 

【贮藏 】 


高 笑 压 、 心 脏 病 患 者 慎 服 。 
(DERE 10g “〈2) 每 袋 装 5g( 无 蔗糖 ) 
密封 , 置 干燥 处 。 


表 虚 感冒 颗粒 


Biaoxu Ganmao Keli 


[451 Ett 葛根 
E^ 炒 苦 杏仁 
生姜 XR 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 加 水 煎 煮 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 静 置 
24 小 时 , 取 上 清 液 浓 缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 、 糊 精 适量 , 制 成 颗 
粒 , 干 燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 
【性 状 】 Eh EEG EOM NUN HERES LC. 
【鉴别 (1) 取 本 品 15g, 研 细 ,加 乙醚 50ml, 79 3 12 小 
时 , 滤 过 ,滤液 用 无 水 硫酸 钠 lg 脱水 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 
渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 桂 酸 对 
照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 .15pl、 
对 照 品 溶液 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 ,以 正己 
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烷 - 乙 醚 - 冰 醋 酸 (5 : 5 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 及 和 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 一 10kL、 对照 品 溶液 5 岂 , 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 
条 合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (14:5: 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 30g , BEAR ,加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 并 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 
干 , 晓 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 了】 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3 SERI s LZ, HS-0. 125 磷酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 IOS Z5 B0 Haas E OE FOE M 
FB RES SE 1ml 含 30yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 取 出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh BEAR ERAPU A ZU (Ca Ha O11) 计 ,不 得 少 
于 14. 0mg. 

【功能 与 主治 】 散 风 解 肌 ,和 营 退 热 。 用 于 感冒 风寒 表 
虚 证 , 症 见 发 热 恶 风 、 有 汗 .头痛 项 强 A E LISTE C S 
薄 日 、 脉 浮 缓 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1—248$,—H 2—3 X. 

GESI (1) 服 药 后 多 饮 热 开水 或 热 儿 , 覆 被 保暖 , 取 微 
汗 , 不 可 发 大 汗 , 慎 防 重 感 。 

(2) 鼠 食 生冷 .油腻 。 

【规格 】 每 袋 装 10g 

【贮藏 3 SSSETARA. 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


& 2 R 
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【处 方 】 d$ 1000g 

【 制 法 】 苦 参 167g ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 EJ. Rus 
833g ,加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 
过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 
筛 , 制 成 颗粒 ,或 加 入 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
色 ; 味 苗 。 

【鉴别 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 细 长 , 平 直 或 
稍 弯 曲 ; 壁 甚 厚 , 孔 沟 不 明显 , 胞 腔 线 形 ,纤维 束 周围 的 细胞 中 
RERED m ,形成 晶 纤 维 ; 草 酸 钙 方 草 呈 类 双 锥 形 OE 
多 面 形 。 | 

(2) 取 本 品 1 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 0. 5ml, 湿 
涧 ,放置 10 分 钟 , 再 加 二 毛 甲 烧 25ml, 超 声 处 理 25 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 .氧化 苦 参 碱 对 照 品 和 槐 定 碱 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 im 各 含 2mg、0. 5mg 和 0. 5mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2— 5l. 分 别 点 于 同一 用 2%% 氢 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (2 : 4: 
2:1)10C 以 下 放置 分 层 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , JEE 
8gcm, 取 出 ,上 晾 干 , 再 以 甲苯 -丙酮 -乙醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 20 
3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 依 次 喷 以 碘 化 馆 钾 试 液 和 
亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 051235. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
F; A Z B - OK Z BR-2 5 PERR TEC C81 * 10 : 9) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 按 氧化 苦 参 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 参 碱 对 照 品 .氧化 苦 参 碱 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 , 加 乙 且 - 无 水 乙醇 (80 : 20) 混 合 溶液 制 成 
每 iml 含 苦 参 碱 55pg、 氧 化 苗 参 碱 25pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适量 ( 约 相 当 于 1 片 的 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 0. 5ml, 湿 润 , 精 密 加 入 三 握 甲 烷 25ml, 密 
塞 , 称 定 重量 , 播 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲烷 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ，, 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
8g, 内 径 icm) 上 ,依次 以 三 氯 甲烷 、 三 毛 甲 烷 -甲醇 (7 :3) 混 
合 溶液 各 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 合 并 洗 脱 液 并 回收 溶剂 至 
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于 Rid ZLIE-XKLBRGO: 20) 混 合 溶液 适量 使 溶解 , 转 
移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 乙 腾 - 无 水 乙醇 (80: 20) 混 全 溶液 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 上 述 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
各 10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
”本 品 每 片 含 昔 参 以 苦 参 碱 (Cis Hz N; O) 和 氧化 苗 参 碱 
(Cis Ha Nz Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 6.0mg。 — 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 杀 虫 。 用 于 湿热 药 蓄 下 焦 所 
致 之 痢疾 ,肠炎 , 热 淋 及 阴 肿 阴 痒 ,湿疹 , 湿 疮 等 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 6 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 每 片 重 (1)0,25g (2)0.35g 
(3)0. 4g 

糖衣 片 “ 片 心 重 (1)0. 25g (2)0.30g (3)0. 32g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h55] 酒 女 贞 子 30g MAT 20g 
wF 20g 枸杞 子 20g 
制 何 首 乌 20g ”龟甲 15g 
地 骨 皮 30g 南沙 参 30g 
麦 冬 20g 炒 酸 惠 仁 10g 
地 黄 30g HAJ 60g 
IRAJ 30g 当归 20g 
鸡 血 芯 60g 珍珠 母 60g 
^ fil 30g 菊花 30g 
m HE 40g 桑 叶 20g 
H 30g 知 母 30g 
黄 苓 30g 


【 制 法 】 以 上 二 十 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 色 ,每 
100g 粉末 加 炼 蜜 55 一 60g 及 水 适量 , 制 丸 。 低 温 干 燥 , 即 得 。 

GERI 本 品 为 深 棕色 的 水 蜜 丸 ; 味 甘 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 非 腺 毛 单 细胞 , 壁 
厚 , 木 化 ,脱落 后 残迹 似 石 细胞 状 ( 覆 盆子 )。 种 皮 栅 状 细胞 
2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 葛 丝 子 )。 种 皮 石 细胞 表面 观 
不 规则 多 角形 , 壁 厚 , 波 状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 ) 。 纤 维 单 
个 散在 或 2 一 4 个 成 束 ; 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 砂 唱 并 含 多 数 演 粉 
粒 ( 地 骨 皮 )。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 , 表 面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 
周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸枣 仁 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 
HERE, ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 ) 。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ;纤维 束 
棕 黄 色 ,周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 鸡 血 芯 )。 
纤维 表面 类 圆 形 细胞 中 含 细 小 圆 形 硅 质 块 ,排列 成 行 (石狮 ) 。 
ERE 3 一 4 细胞 ,其 中 常 有 1 个 细胞 稍 皱 缩 ( 墨 旱 进 ) RUE 
纤维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 和 孔 沟 细 ( 黄 芍 )。 
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(2) 取 本 品 5g, 研 碎 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
RRKT RAMLA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药材 溶液 391, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) P 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) BER EE SEDE ER Z5. 1g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 的 方法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 
药材 溶液 .对 照 品 溶 液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EJ AR 
上 ,以 石油 配 (60 一 90'C)- 乙 酸 乙 酶 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 点 ; 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

CO XU i 10g, 研 细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 40 分 钟 , 取 
上 清 液 10ml, 加 盐酸 1ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,用 426A 
化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 中 性 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 用 甲苯 
20ml REER ARPER RT , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml f878 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 著 蓝 皂 苷 元 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 Iml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 精 密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
BC EA 8%% 香 草 醛 无 水 乙醇 溶液 与 硫酸 溶液 (1 * 5) 的 
混合 溶液 。 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m g o. 5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ] (2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 藩 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10 : 
7:5:3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ETT CH CP LUI 2% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【 含 最 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEM s AZ, RR -0. 05 26 磷酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 杜 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 RAAEN R unis EE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 1g, 精密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
X 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g i ELA , 赤 广 以 芍药 苷 (Cs Hos Oil ) 计 ,不 得 少 
F 1.25mg., 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 养 血 安神 。 用 于 肝 肾 阴 虚 所 
致 绝经 前 后 诸 证 , 症 见 烘 热 汗 出 .心烦 易 怒 、. 少 宁 健 忘 、. 头 党 耳 
鸣 . 口 渴 咽 干 四肢 疫 楚 ;更 年 期 综合 征 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 50 丸 ,一 日 2 次 :连续 服用 
2 个 月 或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 100 丸 重 10g 

【贮藏 】 密封 。 


枇杷 止咳 胶 喜 
Pipa Zhike Jiaonang 
[4:75] 枇杷 时 342g E 3X 250g 
HP 75g 白 前 45g 
RAK 30g TUBE 29g 
薄荷 脑 0. 8g 


[57:51 以 上 七 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 枇 杷 叶 等 六 味 , 加 
水 前 煮 二 次 ,每 次 3 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 状 ,加 
和信 适 量 淀粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 篇; 另 取 薄荷 脑 ,用 少量 乙醇 
溶解 后 喷 入 , 混 匀 , 装 入 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 灰 褐 色 至 黄 褐 色 的 粉 
末 ; 气 芳香 , 味 凉 、 微 苦涩 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 40ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 液 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 
MAR 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 至 干 , 残 酒 加 
甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药材 
0. 5g, 加 水 40ml, 回 流 提 取 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G NER 
上 ,以 三 氰 甲烷- 甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105 CC 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 6g, 加 无 水 乙醇 30ml, 加热 回流 
30 分 钟 ,立即 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 和 毛 氧 
化 钠 试 液 调 pH 值 至 10 ,再 用 三 氯 甲烷 振 播 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 ` 盐 酸 器 栗 碱 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Im 含 各 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 


枇杷 止咳 颗粒 


4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 毛 
试 液 (20 : 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 依 次 喷 以 稀 
碘 化 馆 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g TA W SE C30 — 60 C ) 25 ml , 8 P6 Arb 
H 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 
脑 对 照 品 ,加 石油 栈 (30 一 60C ) 制 成 每 1ml & lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 
醋 硫 酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» DUE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1mol/L ARZAMAS : 85) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 磷 酸 可 待 因 峰 计算 应 
不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 加 0. 5mol/L 氢 氧 化 钠 溶 液 4ml, iR. 
匀 ,浸润 30 分 钟 , 用 三 氯 甲烷 加 热 回 流 提 取 4 次 ,每 次 
40ml, 回流 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 蒸 至 约 15ml, 移 至 分 液 
漏斗 内 ,再 用 三 氯 甲 烷 适 量 洗 涤 容 器 , 洗 液 并 人 分 液 漏斗 ,用 
1% 盐 酸 溶液 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 盐酸 液 ,加 氢 氧 
化 钠 试 液 调 pH (E x 10. 7H — SUP big HER 4 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 流动 相 加 热 使 溶解 
并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 $8 53 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 售 回 票 沉 以 磷酸 可 待 因 (Cis Ha NO; * H PO ) 计 ， 
应 为 0.05 一 0. 25mg。 

【功能 与 主治 】 止 嗽 化 痰 。 用 于 痰 热 草 肺 所 致 的 咳嗽 、 
咯 痰 ;支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 25g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 枇杷 叶 228g MRE 167g 


°- 1029 。 


qi qu ib v X e E 


百 部 50g 
桑 白 皮 20g 
薄荷 脑 0. 53g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 枇 杷 叶 等 六 昧 ,加 
水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
JI A ERROR: , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ; 另 取 薄荷 脑 ,用 少量 乙醇 溶解 
EA 18.5] , 制 成 1000g, 即 得 。 
[HER] 本 品 为 浅黄 色 至 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 甜 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 液 
振 扬 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 
试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 至 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药材 
0. 5g, 加 水 40ml, 回 流 提取 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氢 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105C 加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 趁 热 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 氢 氧 化 钠 
RAH pH 值 至 10 ,再 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 三 氯 甲 烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 湾 液 。 另 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 . 盐 酸 器 粟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 
4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 
试 液 (20 : 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 逐 干 ,依次 喷 以 稀 
碘 化 镑 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(DRE i 12g, 研 细 ,加 石油 醚 (30 一 60C)25ml, 超 声 处 
理 5 分钟, 滤 过 ,滤液 挥 至 约 lml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 薄 
荷 脑 对 照 品 , 加 石油 醚 030 一 60C) 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫 酸 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
[SE AE) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 0. 1mol/L. SER — S818 YE C15 : 85 ) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 磷 酸 可 待 因 峰 计算 应 
不 低 于 3000。 


HB 30g 
桔梗 19g 


e 1030 。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml Sr 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 网 , 取 
12g, 精 密 称 定 , 加 0.5moML 氢 氧 化 钠 溶液 30ml 使 溶解 , 静 
置 30 分 钟 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 0.5molL &CSCIE 88? 0 
适量 分 次 洗涤 容器 并 转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 氯 甲烷 振 播 提 
取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 流动 相 四 
热 使 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 , 揪 匀 。 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 次 液 备 
10nl, 注 入 液 相 色谱 法 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 器 桶 壳 以 磷酸 可 待 因 (Cs Hz; NO; * H POL 
计 , 应 为 0.10 一 0. 50mg。 

【功能 与 主治 】 止 嗽 化 疾 。 用 于 疼 热 荀 肺 所 致 的 咳嗽 、 
咯 痰 ;支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 了 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;小 内 


BJ. 
【规格 】 每 袋 装 3g 
【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 
WE CERERE 
Pipa Zhike Ruanjiaonang 

【处 方 〗 枇杷 叶 342g 百 部 75g 
E3X56250g HRI 45g 
XE 30g 桔梗 28. 5g 
薄荷 脑 0. 8g 


【 制 法 〗 以 上 七 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 枇 杷 叶 等 六 昧 ， 
WKAR ZK ERK 3 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 , 静 置 12 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 襄 状 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 OE fr TREE 
粉 和 逐渐 加 到 聚 乙 二 醇 400 中 , 均 质 , 混 匀 , 制 成 软 胶囊 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 软 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 褐 色 的 液体 ; 气 微 
香 , 味 凉 、 微 苦涩 。 

[3530] (1) 取 本 品 内 容 物 4. 5g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 到 液 ,用 正 丁 醇 侈 和 的 
氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药 材 
0. 5g, 加 水 50ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 自 “用 
乙醚 振 播 提 取 2 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10~20pl、 对 照 药材 溶 
液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 旦 条 状 ,以 三 握 甲 
烷 - 围 醇 - 水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C for E RE 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 0.5mol/L 氧 氧化 钠 溶 液 20ml, 
超声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 播 提取 4 次 ,每 
次 30ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 .盐酸 器 粟 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 
品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 - 乙 
醇 - 浓 氨 试 液 (20: 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 依 
次 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 , 在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4. 5g, JI £a i EE C30— 60'C ) 25m], AE 
处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取消 
荷 脑 对 照 品 ,加 石油 醚 人 30 一 60CC ) 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
CR- LELEO? : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫 酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
ERRER. 

(4) 取 本 品 内 容 物 20g, 加 7%% 硫 酸 乙醇 -水 (1 : 3) 溶 液 
40ml 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提 取 液 ,加 水 30m 洗涤 , 弃 去 
洗 液 ,三 毛 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 
ART RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 
梗 对 照 药材 1g, 加 7% 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 溶 液 40ml, 加热 回 
流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 握 甲 烷 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 握 甲 烷 提 取 液 ,加 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 ,三 毛 
甲烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 醚 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
10%% 硫 酸 乙 醉 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 
0103), 

【含量 测定 】 吗啡 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
KAAM; LA Z RI -0. 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 溶 液 与 0. 02mol/L 
磷酸 二 氢 钾 溶液 的 等 量 混 合 液 ( 用 1026 磷酸 调节 pH 值 至 
2. 8) (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 吗 


应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


Ae do vp 


啡 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 啡 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 标 
色 量 瓶 中 ,加 含 5% 酷 酸 的 20% 甲 醇 溶 液 制 成 每 lml 含 15pg 
的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5] WA 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 含 5% 醋 
酸 的 20% 甲 醇 溶 液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
500W ,频率 40kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 含 
5%% 栈 酸 的 20% 甲 醇 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Aki fg S ER XE UE VL HE (Ci: Hi Oi N) 计 ,应 为 
0. 075— 0. 500mg. 

磷酸 可 待 因 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 LA Z RR -0. 1mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (13 : 87) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 磷酸 可 待 因 峰 计算 应 
不 低 于 3000, | | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 0. 5mol/L HA 
氧化 钠 溶液 30mjl, 超声 处 理 (功率 500W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ， 
转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 0. 5mol/L 的 氢 氧 化 钠 溶液 适量 分 次 洗 
涤 容 器 并 转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 4 次 ,每 次 
40ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 
lomi 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 粒 含 器 村 党 以 磷酸 可 待 因 (Cis Ha NO, * H; PO YF, 
应 为 0. 05—0. 25mg。 

【功能 与 主治 】 止咳 化 痰 。 用 于 痰 热 蕴 肺 所 致 的 咳嗽 、 
咯 痰 ;支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 55g 

【贮藏 】 密封 。 


tt x Or ** 


Pipaye Gao 


[4k77] 枇杷 叶 

【 制 法 】 取 枇 杷 时 ,加 水 煎 者 三 次 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 成 相对 密度 为 1. 21~1. 25(80C ) 的 清高 。 每 100g HEURE 
WIKE 200g 或 蔗糖 200g, 加热 使 溶化 , 混 匀 ,浓缩 至 规定 的 
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板 蓝 大 青 片 


相对 密度 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 黑 褐 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 、 微 涩 。 
【检查 】 相对 密度 ”应 为 1. 42 一 1. 46( 通 则 0183). 
其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 
【功能 与 主治 】〗 清 肺 润 燥 ,止咳 化 痰 。 用 于 肺 热 燥 咳 , 痰 
SAF. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9 一 15g, 一 日 2 次 。 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


板 蓝 大 青 片 


Banlan Daqing Pian 


【处 方 】 板蓝根 1500g 大 青 叶 2250g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1, 05— 
1. 10(60'C) 的 清 谊 ,喷雾 干燥 得 漫 襄 粉 ,加 糊 精 70g, 制 成 颗 
粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 菏 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 棕色 至 棕 褐 
色 ; 昧 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 丙酮 
20ml, 加热 回流 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 
三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 蓝 对 照 品 、 
靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (9 : DJERF. ERF WH EF EHF 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[E A E IREA o 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 稀 乙 醇 20ml, 超声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 稀 乙 醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 精 氨 酸 对 照 品 ,加 稀 乙醇 制 成 每 
1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 (自然 干燥 ) ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 水 (19 : 5 : 5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,热风 吹 干 , 喷 以 匣 三 酮 试 液 ,在 105 C Jn A 
至 斑点 显 色 浓 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02%% 磷 酸 溶 液 (7 : 93) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 245nm。 理 论 板 数 按 (R,S)- 告 依 春 峰 计算 应 不 低 
于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 (R,S)- 告 依 春 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
9t 2.38.5] HC 1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 50ml,9f 3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 350W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 唱 每 片 含 板蓝根 以 (R,S)- 告 依 春 (Cs H NOS) 计 ,不 
得 少 于 0. 16mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 。 用 于 流行 性 乙 型 
脑 炎 ,流感 .流行 性 腮腺 炎 .传染 性 肝炎 及 麻疹 等 病毒 性 疾病 
见 热 毒 内 盛 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 预 防 流感 、 
乙 脑 ,一 日 4 片 , 连 服 5 日 。 

【规格 】 每 片 重 0. 45g 

【贮藏 】 9€. 


板蓝根 茶 


Banlangen Cha 


【处 方 】 板蓝根 1400g 

【 制 法 】 取 板 蓝 根 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 
(50'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 60% , 静 置 使 沉淀 , 取 上 清 液 , 回 
收 乙 醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 和 糊 精 ,压制 成 
100 块 ,干燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 块 状 物 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 , 研 细 , 取 2g, 加 乙醇 10ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 
蓝 根 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 亮 氮 酸 对 照 品 、. 精 氨 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 
0. Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5 — 10 901. 对照 
药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 , 以 正 丁 醇 - 冰 本 
酸 -水 (19 : 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 草 三 酮 试 
液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
Pt. 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188). 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 利 咽 。 用 于 肺 骨 热 盛 所 
致 的 咽喉 肿 冯 、 口 咽 干 燥 、 腮 部 肿胀 ;急性 扁桃 体 炎 .腮腺 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 块 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 块 重 10g (2) 每 块 重 15g 

LERI 密封 。 
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板蓝根 颗粒 


Banlangen Keli 


【处 方 】 板蓝根 1400g 

【 制 法 】 取 板 蓝 根 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 
50C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 使 沉淀 , 取 上 清 液 , 回 
收 乙 醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 粉 和 糊 精 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 糊 精 、 或 适量 的 糊 精 和 
甜 味 剂 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 600g; 或 取 上 清 液 ,回收 乙醇 
并 浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1,35(60 ) ,干燥 ,粉碎 ,加 人 
适量 的 淀粉 及 湿润 剂 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 200g， 
即 得 

LERI Ed REA C EOS GIN EA LUE, 
或 味 微 苦 [ 规 格 (3) (03. 

【鉴别 】 RER 2g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 男 取 板 蓝 根 对 
照 药材 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 亮 
氨 酸 对 照 品 、. 精 氨 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 ml 各 含 0. lmg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 及 对 照 品 溶液 各 5~10pl、 对 照 药 材 
溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 -水 (19 : 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 KH, iF, m A ER = 
WE .XE105'CA 3h zz PER m GEN. DEAS Ew P, E 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 
0104) 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 利 咽 。 用 于 肺 胃 热 盛 所 
致 的 咽喉 肿 痛 、 口 咽 干 燥 、 胭 部 肿胀 ;急性 扁桃 体 炎 、 肋 腺 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 5 一 10g[ 规 格 (1)、 
(2)] ,或 一 次 1 一 2 48 UIS C30 ,(002, — H3—4 次 。 

【规格 】 DERE 5g (相当 于 饮片 7g) OO RR 
10g( 相 当 于 饮片 14g) DERE 3g( 无 蔗糖 ,相当 于 饮片 
7g) “〈4) 每 袋 装 1g( 无 蔗糖 ,相当 于 饮片 7g) 

【贮藏 】 密封 。 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


松 龄 血脉 康 胶 喜 


songling Xuemaikang Jiaonang 


[4h753 鲜 松 叶 葛根 
珍珠 层 粉 
【 制 法 】 以 上 三 味 , 鲜 松 叶 、 亡 根 加 水 前 者 二 次 , 鹿 液 滤 


Y e a. BK RC c E 


过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 珍珠 层 粉 和 适量 的 
淀粉 、 滑 石粉 和 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 浅 褐 色 至 褐色 的 粉末 
气 微 , 味 苦 。 

[3530] (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 水 50ml, RW 2 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 加 聚 酰胺 10g, 搅 匀 ,浸泡 40 分 钟 , 倾 去 水 溶液 ,用 
水 洗涤 聚 酰胺 至 水 洗 液 近 无 色 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 滤 酒 加 两 鲜 
30ml, 浸 泡 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 丙酮 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
im € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -二 乙 胺 -水 (13 : 20: 
14: 1: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 松 叶 对 照 药 材 5g, 加 水 100ml, 者 沸 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 按 [ 鉴 别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方 
法 , 自 “ 加 聚 酰胺 10g” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 
及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 10 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (14 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ART ,用 氢 蒸 气 震 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (25 : 3 : 72) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5],H 0.15g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ， 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 素 (Cz Ha; Os ) 计 ,不 得 少 于 7. 5mg。 


【功能 与 主治 〗 平 肝 潜 阳 ,镇 心安 神 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 
CIER NO NTTIANS I TUTTI. 
腊 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 3 KRAER. 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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刺 五 加 片 


m à R^ 


Ciwujia Pian 


【处 方 】 刺 五 加 浸 襄 150g 

【 制 法 】 取 刺 五 加 漫 高 ,加 淀粉 、 硬 脂 酸 镁 及 其 他 辅料 
适量 18.5] , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
& o E. > 

【鉴别 】 取 本 品 4 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 王 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药材 2. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 再 取 异 哄 皮 陀 对 照 品 . 紫 丁香 苷 对 照 品 ,加 甲 
BERE 1ml 含 0.5mg 和 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 与 对 照 药材 
溶液 各 10p1l、 对 照 品 溶 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (6 : 2 : 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ;在 
与 异 嗪 皮 喧 对照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑 
点 ; 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 紫 丁 香 背 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 蓝 紫色 斑点 。 

RE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【浸出 物 】 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 
适量 ( 约 相当 于 刺 五 加 浸 膏 0. 75g) ,精密 称 定 , 照 醇 溶性 浸出 
物 测定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 2201) 测 定 ,用 甲醇 作 溶剂 。 每 
片 含 浸出 物 不 得 少 于 80mg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 哺 为 流动 相 A, A 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ,检测 波长 为 
220nm。 理 论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10000; E E 
皮 院 峰 与 相 邻 杂质 峰 的 分 离 度 应 不 小 于 1. 5。 


时 间 (分钟) 
0~20 


Wiz ACD 
10-20 


流动 相 B (%) 
90— 80 
20—30 


20—25 80—75 


30— 40 25—>40 75—>60 


40~50 40—10 60—90 


对 照 品 溶液 的 制备 BOUET EHOW Hn I AME EX 
照 品 、 蜡 趴 皮 啶 对 照 品 适量 ,精密 称 定 2) LER BR ORI TTE 
E 对 照 品 先 加 50 为 甲醇 溶解 ) 制 成 每 m 含 紫 丁 香 苷 、 刺 五 
WË EK 40pg、 异 哄 皮 了 喧 10kg 的 混合 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 BUS 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 相当 于 2 Er ER ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A 50% FR B 25 ml, 85 3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W , 频 
X 50kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 
的 重量 1859 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 1001 与 供 试 品 溶液 
10— 2041, E A TR S E DC ,测定 , 即 得 。 

Ak dh HAUT EE C Ha Os ) 不 得 少 于 0. 60mg, 刺 五 
WME E(Cs Ha; Ou ) 不 得 少 于 0. 36mg, SS Rz i (C; Hio Os ) 不 
得 少 于 0. 14mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 ,补肾 安神 。 用 于 脾 肾 阳 虚 , 体 
BZH ,食欲 不 振 , 腰 肪 酸痛 ,失眠 多 梦 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 (1)0.25g (2)0.31g 

糖衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

【贮藏 ” 密封 。 


RADR FE 


Ciwujia Jiaonang 


[4h51 HEMER 150g 

【 制 法 】 取 刺 五 加 浸 膏 ,加 碳酸 钙 及 淀粉 适量 , 混 匀 , 干 
燥 , 粉 碎 ,过 筛 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 讲 ,内 容 物 为 浅 棕 灰色 至 棕 褐色 的 
粉末 HE E 

【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药 材 2. 5g ,加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 泪 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 异 里 皮 啶 对 照 品 、 紫 丁香 背 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.5mg 和 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 药材 溶液 各 
10pl、 对 照 品 溶液 各 2x1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氧 甲烷 -甲醇 -水 (6 : 2: 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
AF ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 广 点 ;在 与 异 嗪 皮 
隆 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 虐 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 紫 丁 香 昔 对照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 荣 
色 斑 点 。 

【检查 】 
0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅 肪 
为 填充 剂 ; 以 乙 脐 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B。 


应 符合 胶 闸 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;检测 波长 为 
220nm。 理 论 板 数 按 紫 丁香 背 峰 计算 应 不 低 于 10 000; ER 
皮 喧 峰 与 相 邻 杂质 峰 的 分 离 度 应 达到 1. 5。 


时 间 (分 钟 ) 流动 相 A A) 流动 相 B OX 
0~20 10—20 90—80 
20~30 20—25 80—75 
30~40 25—40 75—60 
40~50 40—10 60—90 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 紫 丁香 苷 对 照 品 . 刺 五 加 昔 EX 


照 品 、 异 嗪 皮 距 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 本 ( 刺 五 加 苷 下 
对 照 品 先 加 50% 甲醇 溶解 ) 制 成 每 1ml EETEHI 
tf E% 40ug. 5t E E UE Ong 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W , Ji 
50kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 50% 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 紫 丁 香 苷 (C1: Hu O) RDF 0. 60mg, 刺 五 
IË ECC, Ha O16) 不 得 少 于 0. 36mg, 5: Rz UE CC Hi Os) 
不 得 少 于 0. 14mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 健 脾 ,补肾 安神 。 用 于 脾 肾 阳 虚 , 体 
虚 乏 力 , 食 欲 不 振 , 腰 膝 酸痛 ,失眠 多 梦 。 

【用 法 与 用 量 】》 口服 。 一 次 2 一 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 25g 

ERI 密封 。 


刺 五 加 脑 灵 合剂 ( 刺 五 加 脑 灵 液 ) 
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【处 方 】 刺 五 加 浸 膏 25g 五 味 子 流 漫 襄 25ml 

【 制 法 】 以 上 两 味 , 取 刺 五 加 浸 襄 温 热 ,加 适量 水 稀释 ， 
加 入 五 味 子 流 漫 谊 , 搅 匀 ,加 乙醇 适量 , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 取 
上 清 液 , 滤 过 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 入 炼 蜜 300g, 葵 甲酸 钠 
3g, 加 水 适量 至 1000ml, 搅 匀 ,调节 pH 值 至 4. 3 一 4. 4, 静 置 ， 
滤 过 , 灌 装 ,在 105C 加 热 30 分 钟 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红 色 的 液体 ; 味 甘 、 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 


刺 五 加 脑 灵 合 剂 ( 刺 五 加 脑 灵 液 ) 


硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60'C)- 甲 酸 乙 栈 -甲酸 
(15:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 和 干 , 在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 刺 五 加 对 照 药材 0. 5g, 加 水 15ml, 煎 者 20 分 钟 , 放 
A , 滤 过 ,滤液 用 三 毛 甲 烷 振 揪 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
氧 甲 烷 液 ,回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 蜡 唆 皮 啶 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 
5 让 对照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 - 甲 醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 05( 通 则 0601) 。 

pH f 1739 3.5—4. 5G BI] 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 220nm; 柱 温 为 
30'C 。 理 论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~20 10->20 90—>80 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 紫 丁香 苷 对 照 品 、 刺 五 加 苷 玉 对 


照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 ( 刺 五 加 营 E fm 50% FE 
解 ) 制 成 每 1ml 含 紫 丁 香 苷 、 刺 五 加 苷 下 各 40pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 10ml ER 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 紫 丁香 苷 (Cu Hzs OO, ) 不 得 少 于 80ug; 含 刺 
EME E(C: Ha O4 ) 不 得 少 于 50pg。 

【功能 与 主治 】 EEA, TOZA., MTO E 
肾 不 足 所 致 的 心神 不 宁 . 失眠 多 梦 、 健 忘 、 倦 仍 乏 力 、 食 和 欲 
不 振 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 lom (2) 每 瓶装 100ml 

【贮藏 】 密封, 置 阴凉 处 。 


附 : 五 味 子 流 漫 吝 质量 标准 


ETARE 
本 品 为 五 味 子 经 加 工 制 成 的 流 漫 谊 。 
[ 制 法 ] REKT. EMER M5R AN (通则 0189) 项 
。 1035 。 
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下 的 渗 渡 法 ,以 40% 乙 醇 作 溶剂 ,依法 制 成 流 浸 襄 ,备用 。 
[性 状 ] 本 品 为 此 褐色 的 澄清 液体 ; 味 酸 ,有 酒 气 。 
[鉴别 ] 取 本 品 0. 5ml, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 

20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 

解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 

1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 

则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 

GFss: 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 人 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 

5 1:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 于 ,在 紫外 光 

(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 

置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

[检查 ] ”乙醇 量 应 为 30% 一 40% (通则 0711) 。 
其 他 o UNDE LEES £83 

(通则 0189), 
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【处 方 】 刺 五 加 浸 襄 50g 

【 制 法 】 取 刺 五 加 漫 膏 ,加 稀 乙 醇 适 量 溶解 。 另 取 糊 精 
40g 及 蔗糖 适量 混 匀 , 加 入 上 述 稀 醇 溶液 ,充分 搅拌 , 制 粒 , 干 
燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 棕 黄色 的 颗粒 ; 具 特 殊 香 气 , 味 甜 。 

【 监 别 】 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药材 2. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 异 嗪 皮 喧 对 照 品 、 紫 丁香 背 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg ffl 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 药 材 溶液 各 
5~10p1\ 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氢 甲 烷 - 甲 醇 -水 (6 : 2 : 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ;在 与 
异 嗪 皮 喧 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 王 点 ，; 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 紫 丁 香 昔 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
A ea. 

【检查 】 
0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
HAZM: UZIA A, M 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;检测 波长 为 
220nm。 理 论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 10 000; 异 嗪 


* 1036 > 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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皮 啶 峰 与 相 邻 杂质 峰 的 分 离 度 应 达到 1. 5。 


Wan BOO 
00—80 


流动 相 A CI 
10—20 


时 间 (分 钟 ) 
0~20 
80—75 


20~30 20—25 


30-— 40 25—40 75—60 


40~50 40—10 60—90 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 紫 丁香 苷 对 照 品 、 刺 五 加 鞋 上 对 
照 品 . 异 嗪 皮 啶 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 ( 刺 五 加 苷 E 
对 照 品 先 加 50 26 甲醇 溶 解 ) 制 成 每 lml 含 紫 丁 香 苷 、 刺 五 加 
H E 40u FREIE 10ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 
细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% RE 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
10 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 紫 丁香 苷 (C1: Ha O, ) 不 得 少 于 0. 18mg, il 
diit EC(Cs His O4 ) 不 得 少 于 0. 11mg, E EZ BE (C, Hio O; ) 不 
得 少 于 42pg，。 | 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 ,补肾 安神 。 用 于 脾 肾 阳 虚 , 体 
BZN ,食欲 不 振 , 腰 膝 酸 痛 , 失 眠 多 梦 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 10g ,一 日 2 一 3 XX. 

【规格 】 〈1) 每 线装 10g (DAMH 100g 

【贮藏 】 密封 。 


md mm 


Zaoren Anshen Jiaonang 
【处 方 】 炒 酸 束 仁 1425g 丹参 285g 
MART 285g 
【 制 法 】 以 上 三 味 ,加 75% 乙 醇 回 流 提取 2 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 备用 ; 药 漆 加 60% 乙 醇 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,与 上 述 滤液 合 
并 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.30(60C) 的 稠 高 ， 
备用 ;药酒 再 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.30(60C ES 8 E ,加 
AEREE ,浓缩 至 相对 密度 为 1.40(60C) 的 稠 高 ,加 演 粉 
适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 酸 、 微 苦 。 
【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 , 滤 湘 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30. 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 
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次 10ml, RETER. ACT X EE TIL FRE 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 酸 束 仁 提取 物 1. 5g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 超 声 提取 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 
溶解 ,作为 对 照 提 取 物 溶液 ;或 取 酸 束 仁 皂苷 A 对 照 品 ME 
仁和 皂苷 B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 10u1、 对 照 提 取 物 溶液 5 赂 ,或 对 照 品 溶液 5p 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 肪 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提取 物色 谱 或 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 含 量 测定 ] 丹 参 、 醋 五 
味 子 ,检测 波长 为 250nm。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 对 照 药材 、 五 味 子 对 照 药 材 
各 0. 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 70% 甲 醇 15ml, 超 声 处 理 ( 功 
率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

对 照 品 溶液 的 制备 、 供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 
HS BERT. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 .参照 物 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
0 供 试 品 色谱 中 应 呈现 8 个 与 对 照 特征 图 谱 相 对 应 的 色谱 
峰 , 保 留 时 间 应 与 参照 物色 谱 中 的 8 个 主 色谱 峰 保留 时 间 相 
对 应 ;其 中 1、7 号 峰 保留 时 间 应 与 五 味 子 醇 甲 ,丹参酮 A 对 
照 品 色谱 峰 保留 时 间 相对 应 。 


oo 
e 


E 
f 60 
Bo 7 
E: 
2 20 ,5 6 
| 2 34 8 
E l A I [L W 
0.0 10.0 200 300 400 500 (600 700 
时 间 [min] 
对 照 特 征 图 谱 
峰 1 :五 味 子 醇 甲 峰 2: 五 味 子 醇 乙 
峰 7: 丹 参 一 TA 峰 8: 五 味 子 乙 素 
【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 
【含量 测定 】 HERC 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 
B; 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 320nm。 理 论 板 
数 按 斯 皮 庶 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


惠 仁 安神 颗粒 


流动 相 ACA 
12 一 18 


流动 相 B(%) 
88—82 


时 间 ( 分 钟 ) 
0~50 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 斯 皮 诺 素 对 照 品 适量 ， NEN ， 


加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频率 
40kHz)30 分 钟 ( 必 要 时 需 摇 散 药粉 ), 放 冷 ,; 再 称 定 重量 ,用 
70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, È 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 炒 酸 囊 仁 以 斯 皮 诺 素 (Cz Hi; O1s ) 计 ,不 得 少 
F 0.40mg. 

丹参 、 醋 五味子 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 稍 为 流动 相 A, 以 0.1% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 
B; 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 五 味 子 醇 甲 为 
250nm, H 2M IL ,为 270nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 
应 不 低 于 4000。 


流动 相 BOO 


52—65 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 20 


流动 相 ACAD 
48—>35 
20~70 


35—80 65—20 
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对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 五 味 子 醇 甲 
30ug. HAN IL A45pg 的 混合 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 炒 酸枣 仁 项 下 的 供 试 
品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 酮 I a CC He O; ) 计 ,不 得 少 于 
0. 24mg; 含 醋 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Czs Ha; Or ) 计 ,不 得 少 
T 9.30mg. 

【功能 与 主治 〗 养 血 安神 。 用 于 心血 不 足 所 致 的 失眠、 
健忘 .心烦 、 头 举 ; 神 经 衰弱 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 1 次 , 临 睡 前 
BH. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 45g 

[mI 密封 。 
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【处 方 】 炒 酸 来 仁 1425g 丹参 285g 


e 1037 。 


惠 仁 安神 颗粒 


醋 五 味 子 285g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05—1. 20 的 清高 ,加 糊 精 
适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

LERI 本 品 为 浅 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 酸 、 微 苦 。 

【鉴别 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙醚 50ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 50ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 
WR 2 KK lom, RETER, AT RA P E 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 酸 来 仁 对 照 提 取 物 1. 5g, 加 水 饱 
和 的 正 丁 醇 30ml, 超声 提取 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 提 取 物 溶液 ;或 取 酸 束 仁 皂 袁 
A 对 照 品 、 酸 束 仁 皂苷 B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10~20pl、 对 照 提取 物 溶液 7 一 
14pl, 或 对 照 品 溶液 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, 
以 水 饱和 的 正 丁 醇 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 晾 干 ,路 以 5%% 
香草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 提 取 物 色谱 或 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ACS EMNE E 
CAS. 

参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 酸 囊 仁 对 照 药材 1g .丹参 对 照 药 
材 0.2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 70% 甲醇 15ml, 超 声 处 理 
30 4) 9,155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

对 照 品 溶液 的 制备 . 供 试 品 溶液 的 制备 同 [ 含 量 测定 ] 
GREC HS. 

测定 法 HERPE mA A. S RHR A Dx 
液 各 10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 WE B. 

供 试 品 色谱 中 应 呈现 4 个 与 对 照 特征 图 谱 相 对 应 的 色谱 
峰 ,保留 时 间 应 与 参照 物色 谱 中 的 4 个 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 
应 ;其 中 1.4 号 峰 保 留 时 间 应 分 别 与 斯 皮 诺 素 、 丹 酚 酸 B 对 照 
品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 。 


对 照 特 征 图 谱 


峰 1 :斯 皮 诺 素 “ 峰 2: 迷 适 香 酸 
峰 3:6”- 阿 魏 栈 斯 皮 诺 素 ” 峰 4: 丹 酚 酸 B 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 


* 1038 。 


中 国药 典 2015 年 版 


【含量 测定 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 测 波长 为 320nm。 理 论 
板 数 按 斯 皮 诺 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


WERC AS REAREA CEA 


流动 相 BC%) 
88—82 


流动 相 ACA) 


12-18 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 50 


907-90 82--70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 斯 皮 诺 素 对 照 品 . 丹 酚 酸 B 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 斯 皮 诺 素 25pg MF 
H B 45pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
RA Ag, 精密 称 定 , 置 具 塞 三 角 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 ( 必 要 时 需 摇 散 药粉 ), 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 70% 8 E 
补足 减 失 的 重量 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091 1E 
人 滚 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 炒 酸 惠 仁 以 斯 皮 诺 素 (Czs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 1.70mg; 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha Os ) 计 , 不 得 少 
F 12.0mg. 

WARF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 
B; 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 
板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


18 一 30 


流动 相 BOA) 
52—65 


流动 相 AC) 
48->35 


时 间 ( 分 钟 》 
0~20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 炒 酸 束 仁 、 丹 参 项 下 
的 供 试 品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091. E 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 醋 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz Ha OD ) 计 ,不 得 
少 于 0. 35mg。 

【功能 与 主治 〗 养 血 安神 。 用 于 心血 不 足 所 致 的 失眠 、 
健忘 ,心烦 、 头 党 ;神经 训 弱 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 1 次 , 临 睡 前 
RH. 

【注意 】 iau. 

【规格 】 FRR 5g 

LER EH. 
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【处 方 】 336308 当归 30g 
A Bii 30g 关 黄 柏 30g 
香 附 ( 酒 灾 )30g fb CAE 030g 
MRA 30g 雄黄 30g 
马 钱 子 粉 30g 皂 角 刺 30g 
桃仁 30g 红 花 30g 
318r (R$ 430g WE 12g 
玄 明 粉 18g 大 黄 18g 
IKE 36g "m 24g 
RET 24g 


【 制 法 】 以 上 十 九 味 Bb MERA ERR , 玄 明 粉 . 确 砂 、 
乳香 粉碎 成 细 粉 ;雄黄 水 飞 成 极 细 粉 ;雄黄 极 细 粉 、 马 钱 子 粉 
与 上 述 细 粉 配 研 均 匀 ; 秦 欧 、 当 归 石 营 薄 、 关 黄柏 、 青 黛 粉碎 
成 中 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 , 温 溃 24 小 时 后 进行 渗流 , 取 初 
渡 液 120ml 备用 ,其 余 渗 注 液 回收 乙醇 后 浓缩 成 稠 膏 ; 其 他 和 卸 
角 刺 等 六 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 
三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 ,与 上 述 稠 谊 及 细 粉 
混 勺 。 干 燥 , 粉 碎 , 过 筛 , 用 上 述 备 用 初 滤液 制 粒 ,干燥 ,压制 
成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 黄 棕 
BERRE; AAE. PROCU E, 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 单 细胞 非 腺 毛 
形似 纤维 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 马 钱 子 粉 )。 
石 细胞 淡 黄 或 黄 棕色 , 呈 类 圆 形 或 类 多 角形 , 壁 较 厚 ( 香 
附 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 
夯 块 无 色 或 淡 黄 色 ，, 表 面 及 周围 扩散 众多 细小 里 粒 , 久 置 游 
化 (乳香 ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 避 碱 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1:2) 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 上 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 13 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 了 到 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 
含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
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则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lOl, 对照 品 溶液 及 对 照 
药材 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展 
FA ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 置 氨 蒸气 中 量 后 , 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(D XU dà 13 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 90C ) 
30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 
酯 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 
粉末 1. 5g ,精密 称 定 。 加 稀 盐 酸 30ml, 不 断 搅 拌 30 分 钟 , 置 
100ml 量 瓶 中 , 加 水 至 刻度 , 播 匀 , 静 置 ,精密 吸取 上 清 液 
10ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 滤 
液 2ml, 加 盐酸 5ml, 水 21ml, 依法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 ， 
所 显示 砷 斑 不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

重金 属 ” 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 置 研 钵 中 研 细 。 取 粉末 
lg, 精 密 称 定 , 照 炽 灼 残 潭 检查 法 炽 灼 至 完全 灰 化 。 取 遗留 的 
残渣 ,依法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 , 含 重金 属 不 得 过 
30mg/kg。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
KEER s LZ. RR -0. 01molL 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02mol/L 磷酸 
二 毛 钾 等 量 混合 溶液 (用 10% 磷酸 调节 pH [Hx 2.8) 
(21: 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
三 氯 甲烷 制 成 每 1m 含 士 的 宁 0. 3mg 的 溶液 ,再 精密 吸取 
2ml, E 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 义 , 即 得 (每 1ml rh 
CEST 0. 06mg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 浓 氨 
试 液 1m, 涧 湿 ,再 精密 加 入 三 氯 甲 烷 20ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重 
量 , 播 义 ,用 铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 干燥 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 
滤液 ,精密 量 取 续 滤 液 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
5&5], BI 18. 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 马 钱 子 粉 以 十 的 宁 (Ca Ha N: O; ) 计 ,应 为 
0. 20—0. 25mg。 

【功能 与 主治 〗 朴 通 气 血 , 软 坚 消 积 , 清 热 解毒 , 燥 湿 杀 
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dh. MATRE C). 
【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6 片 ,一 日 2 一 3 次 。 
【注意 】 在 专科 医生 指导 下 应 用 。 
【规格 】 (1) 注 膜 衣 片 ”每 片 重 0.28g 〈2) 糖 衣 片 ( 片 
心 重 0. 24g) 
【贮藏 】 密封 。 


R 毒 E 
Badu Gao 

【处 方 】 金银花 70g XE HI 70g 
XX 70g 桔梗 70g 
地 黄 70g 柜子 70g 
黄 相 70g 黄 苓 70g 
IRAJ 70g 当归 35g 
Ji 35g 白芷 35g 
白羽 35g KËT 35g 
ERT 35g 玄 参 35g 
苍术 35g iR 5g 
樟脑 28g 穿山 甲 35g 
没 药 18g 儿 茶 18g 
乳香 18g 红粉 18g 
Ii 18g 轻 粉 18g 


【 制 法 】 以 上 二 十 六 味 , 轻 粉红 粉 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ; 
乳香 、 没 药 、 儿 茶 、 血 竭 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 轻 粉 等 粉末 配 研 ， 
过 得 , 混 匀 ; 除 樟脑 外 ,其余 金 银 花 等 十 九 味 酌 予 碎 电 ,与 食用 
植物 油 4800g, 同 置 锅 内 炸 枯 , 炼 油 至 滴水 成 珠 , 滤 过 ,去 渣 ， 
取出 约 五 分 之 一 的 炼油 于 另 器 中 ,加 入 红 丹 1500 — 2100g , dii 
拌 成 稀 糊 状 , 再 与 其 余 五 分 之 四 炼油 合并 , 搅 匀 , 收 膏 H R 
泡 于 水 中 。 取 膏 ,用 文火 熔化 ,加 入 樟脑 及 上 述 轻 粉 等 粉末 ， 
$5] ,分 摊 于 布 或 纸 上 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 挫 于 布 上 或 纸 上 的 黑 膏 药 。 

【鉴别 】 取 本 品 2.5g, 剪 碎 , 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 
法 (通则 0521) 试验 ,以 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20MD 为 固定 
TB , 涂 布 浓度 为 5% , 柱 长 为 2m, 柱 温 120C 。 分 别 吸 取 对 照 
品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 蜂 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 软化 点 ”应 为 50~65%C (通则 2102) 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,活血 消 肿 。 用 于 热 毒 瘀 滞 肌 
肤 所 致 的 疮 疡 , 症 见 肌肤 红 、 肿 、 热 , 痛 , 或 已 成 脓 。 

【用 法 与 用 最 】 加 热 软化 , 贴 于 患处 。 隔 日 换 药 一 次 ,省 
请 时 每 日 换 药 一 次 。 

【注意 】 溃疡 创面 不 宜 外 用 。 
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【规格 】 每 张 净重 0. 5g 
【贮藏 】 wm. EB. 


iB X 
Baolong Wan 
[4575] RŽ 50g 赤石 脂 25g 

| € 38g 法 半 夏 31g 
陈皮 25g 厚 朴 25g 
if 31g 紫 苏 叶 31g 
f d (38 331g 山药 25g 
REH 38g 术 香 25g 
白芷 25g 砂 仁 25g 
防风 31g HFF 38g 
白 附 子 31g 独活 31g 
HAJ 25g WF GERE25g 
EA 25g 炒 白 术 38g 
川 营 ( 酒 燕 )31g 木 香 25g 
朱砂 47g XJ 25g 
香 附 (四 制 )25g 


〖【 制 法 】 以 上 二 十 七 味 , 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余人 茯苓 等 
二 十 六 味 粉碎 成 细 粉 ,与 朱砂 粉末 配 研 ,过 篇, 混 匀 。 每 100g 
Mr ZR ERE 120— 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 甘 、 辛 、 阁 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24~40pm, 脐 点 短 纤 状 或 人 字 状 (山药 )。 
不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 
棕色 ,直径 4 一 6pm( 茯 苓 )。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 
(EA. 。 分 这 细胞 类 圆 形 , 含 淡 棕 黄色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周 
围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 在 于 薄 壁 组 
织 中 (陈皮 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 标 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 
角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 
细 的 菌 丝 体 ( 伪 大 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 
暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 4g, V] WE , JI EE SE E 2g, 研 匀 ,加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 2ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 10cm) ,用 水 
100ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 , 再 用 80% 甲醇 60ml 洗 脱 ,收集 
80%% 甲 醇 洗 脱 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药 材 0.3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 洲 液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3l Xt 
照 药材 溶液 2,1 及 对 照 品 溶液 4 由 ,分 别 点 于 同一 以 含 0.5% 
氨 氧 化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 
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上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 
约 4cm, 取 出 ,了 晾 二 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 , 脉 干 , 吐 
以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g. V] E, TL RE SE E 8g. 815]. WMA B] 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药 材 0. 5g, 加 丙酮 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 音 对 照 品 ， 
加 丙酮 制 成 每 Im S Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶 
Wi lul 和 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 8g, 切 碎 , 加 硅 菠 土 4g 9153 ,加 乙醇 30ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,用 
水 150ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 脱 液 ,再 用 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 乙 
醉 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
23 CES ATE RR Z5. 0. 3g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 lm 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5 由 .对照 药材 溶液 各 对 照 品 溶液 各 3p 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 
5: 10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 CH RC REDI 5% 香 草 醚 硫 
酸 溶液 ,在 105'C mA e PE dug f. HEA m G t, E 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 
紫色 斑点 。 

ORE i 10g, HRE, JL EE SE E 6g, 研 匀 , 加 无 水 乙醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 
乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 昔 莹 对 照 药材 
0. 2g, 加 无 水 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 3pl、 对 照 药材 
溶液 1 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 -无 水 乙醇 人 6 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 间 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(6) 取 本 品 4g, 切 碎 , 加 硅 菠 土 4g. WE 5] JI Z, BE 30ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 渣 加 乙酸 乙 酯 0. Sml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 州 营 对 照 药材 0. 2g, 加 乙醚 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 tul、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
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硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烧 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (69 : 31) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 294nm. 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 切 碎 , 混 
匀 , 取 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)2 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 邑 得 。 

本 品 每 丸 含 厚 村 以 厚 朴 酚 (Cis His O; ) 计 ,不 得 少 于 0. 35mg. 

【功能 与 主治 】 祛 风化 痰 , 健 脾 和 胃 。 用 于 脾胃 不 和 、 风 
热 痰 内 区 所 致 的 腹泻 , 症 见 食 乳 不 化 、 亚 心 呕吐 大便 稀有 不 
消化 食物 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 周岁 以 内 一 次 1 丸 , 一 至 二 岁 一 
iX 23,,— H 2—3 X. 

【规格 】 每 丸 重 1. 56g 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 香 附 ( 四 制 ) 的 炮制 方法 NOR ES SIR INL 
汁 和 盐 的 混合 液体 拌 匀 , 闽 润 12 小 时 ,取出 , 蒸 3 小 时 至 
透 心 ,取出 ,上 晒 于 。 每 100kg 香 附 ,用 酒 、 栈 和 生姜 各 6kg 
及 盐 2kg. 


IR XR S3 2 
Boyun Tuiyi Wan 
【处 方 】 BRE 80g X 3E (sb $0 60g 

菊花 20g KER 80g 
EIH 12g WES 20g 
JH 2r BR 40g AHF 80g 
薄荷 20g 当归 60g 
JI 60g 黄连 20g 
地 肯 皮 40g 4E 38, 28g 
楼 实 子 20g 天 花粉 24g 
甘草 12g 


LHI 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 151. Æ 100g 
粉 林 如 炼 密 140 一 160g ARAKEA, RIE. 
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LERI) 本 品 为 黑 褐色 至 黑色 的 大 蜜 丸 ; 气 芳香 , 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 花粉 粒 类 圆 形 ， 
直径 24~30pm, 外 壁 有 刺 , 长 3 一 5pm, 具 3 个 萌发 孔 ( 菊 
dE). 。 宿 昔 表 皮 非 腺 毛 2 一 3 细胞 ,顶端 细胞 的 基部 稍 粗 , 壁 
有 疣 状 突起 ( 萝 抹 子 )。 非 腺 毛 4 细胞 ,基部 2 细胞 单列 ,上 
部 2 细胞 并 列 , 每 细胞 又 分 二 叉 , 每 分 义 长 250 一 500km, BE 
其 厚 , 胞 腔 线 形 ( 密 蒙 花 )。 果 皮 石 细胞 淡 黄 棕色 或 淡 黄 色 ， 
多 成 片 , 细 胞 界限 不 明显 , 垂 周 壁 稍 厚 , 深 波 状 弯曲 , 纹 孔 稀 
AGUR. REFERE., E FEAREN GRR). 
含 唱 厚 壁 细胞 棕 黄 色 , 表 面 观 类 多 角形 ,内 含 草酸 钙 簇 晶 
(楼 实 子 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 
"CH EO. 。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 表 皮 
细胞 长 方形 , 壁 厚 , 密 波状 弯曲 ,内 含 砂粒 状 硅 酸 盐 结晶 ; 气 
也 特异, 保卫 细胞 壁 放射 状 增 厚 ( 木 贼 )。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ， 
多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 六 角形 或 斜 方形 ,排列 紧密 (天 花 
粉 ) 。 几 丁 质 皮 壳 碎 片 淡 黄 棕 色 , 半 透明 ,密布 乳头 状 或 短 
刺 状 突起 ( 蝉 晓 ) 。 

(2) 取 本 品 4g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 2g, 研 匀 ，, 加 甲醇 30ml, d 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 
盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 密 蒙 花 对 照 药 材 0. 2g, 加 甲醇 3m1, H 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10kL、 对照 药 材 深 液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 醒 - 甲 
酸 (20 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 26 i B 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 
色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 2. 5g, BS BE. JD RE SE E 1g, BE 5), JL w E 
(60—90'C)30ml, 8 P Ah Z8 20 4) gh. dE SL. ART., AM 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 
药材 . 川 芝 对照 药 材 各 0.2g. 2 3 D A 38 BE C60 ~ 90°C) 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10H4 对照 药材 溶液 各 Suls 2r 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g, 剪 碎 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1xl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 
液 (12 : 6 : 3 ; 3 ; 1) 为 展开 剂 , 置 氮 燕 气 饱 和 的 展开 饶 内 , 展 
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JF ,取出 ,上 晾 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 辣 的 黄 
色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 及-0. 1 多 磷酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 326nm。 理 论 板 数 按 蒙 花芽 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 liml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 5 Ju. By E, 
18.51. 253 1g, 精 密 称 定 , 加 硅 蒙 土 1g. Wt 53. ER EX e Un 
中 ,用 甲醇 适量 分 次 洗涤 乳 钵 , 洗 液 并 人 索 氏 提取 器 中 ,加 
人 适量 甲醇 ,加 热 回 流 2 7 NEST , ERAB 8 3 UL UB LT HH 
至 约 15ml, 放 冷 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 适量 的 甲醇 洗涤 
容器 数 次 , 洗 液 并 人 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 密 蒙 花 以 蒙 花 苷 (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
7 2. 0mg, 

【功能 与 主治 〗 ARFA ERARA., RIT PUR EH A 
致 的 目 矣 外 障 、 视 物 不 清 、 隐 痛 流 泪 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 食物 。 


【规格 】 每 丸 重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
软 脉 灵 口服 液 
Ruan Mailing Koufuye 
【处 方 】 bx 五 味 子 
枸杞 子 d 
RF 制 何首乌 
HAJ 柏 子 仁 
陈皮 ES: 
当归 ALS 
丹参 AS 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 取 当归 UIS LAS IRE AN SR 
味 子 . 柏 子 仁 七 味 加 适量 水 ,水 蒸气 蒸 馅 ,收集 馆 液 ,备用 ; 药 
渣 与 其 余 熟 地 黄 等 九 味 加 水 部 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 适量 ,备用 。 浓 缩 液 加 蕊 糖 200g JU 3A 3t Ub. BEDAE 
甲酸 钠 3g, RE LIEB 0. 5g 使 溶解 , 滤 过 , 放 冷 ,加 入 蒸馏 液 和 
水 至 1000ml, 搅 义 、 灌 封 . 灭 菌 , 即 得 ;或 浓缩 液 加 热 煮沸 ,再 
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加 入 茶 甲 酸 钠 3g, 羟 茶 乙 醒 0. 5g 和 阿 司 帕 坦 1. 1g 使 溶解 ， 
滤 过 , 放 冷 ,加 入 落 馏 液 和 水 至 1000m, 搅 匀 、 灌 封 . 灭 菌 , 即 
得 (无 蔗糖 ) 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 味 甘 , 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 30ml, 加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 RT. REH 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 酶 -甲酸 (15: 5: 
1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 斑点 , 置 氨 蒸气 中 
丢 后 ,斑点 变 为 橙色 。 

(2) 取 本 品 30ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 
次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 50ml, 再 加 
水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, ARETE, KREZ T. ,残渣 加 
乙醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 pl, X RE 
品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 本 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 黄芪 甲 背 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 游 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10p1, 上 述 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烧 - 甲 醇 - 水 (13 1 7 : 2) 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ET CH LUC mA 10%% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105' 加 热 至 次 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 淫 羊 慕 戎 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 10p1l, 上 述 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(10: 1: 1 : 10 Jg FE JE K., HE JF , CH , BE E 3 PR T 2G 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 MMX 1.08—1.14; XMH 1.05 — 
1. 11 ZG REID (通则 0601). 

pH (E 应 为 4.0 一 6.0; 或 应 为 4.4 一 5.5( 无 芒 糖 )( 通 则 
0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 醋酸 (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 


286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 25ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 和 人 流动 相 适量 , 播 匀 ,再 加 流动 相 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hi O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 益 气 活血 。 用 于 肝 肾 阴 虚 ` 气 
虚 血 瘀 所 致 的 头 尝 、 失 眠 、 胸 闷 、 胸 痛 、 心 怪 、 气 短 、 乏 力 ; 早 期 
脑 动 脉 硬化 , 冠 心 病 , 心 肌 炎 ,中 风 后 遗 症 匈 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ,40 天 为 一 


疗程 。 
【规格 】 xU 10ml 
Drm) 密封 。 
齿 痛 消炎 灵 颗 粒 
Chitong Xiaoyanling Keli 

【处 方 】 AB 200g HJF 80g 
防风 80g 青皮 100g 
TET RE 100g 地 黄 150g 
Tf 100g 细 辛 60g 
HIE 50g 甘草 60g 


[551 AETR, ESORBIZE . 细 学 日 芷 燕 馏 提 取 挥 发 油 ， 
蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 保存 ; 青 焦 用 90% 乙醇 作 溶剂 ,浸渍 
48 小 时 后 进行 渗 渡 , 渗 渡 液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 :其余 石 
襄 等 六 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
与 上 述 水 溶液 及 渗 滤 液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 和 
糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g ; 3X 
加 入 适量 的 糊 精 和 甜菊 素 10g, 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥 
发 油 , 混 匀 , 制 成 500g( 无 芒 糖 ), 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 微 音 或 味 
微 藻 (无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙醚 
20ml, 密 塞 , 振 播 15 分 钟 , 放 置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
EmA g 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 
对 照 品 , 加 三 氯 甲 煤 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl. 对照 品 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 三 握 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 
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(2) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 加 热 
回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 昔 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 ,展开 , 展 距 约 4.5cm, 取 出 ,上 陈 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 
l2cm, 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 三 氢化 铅 试 液 , 上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g 或 lg JG RERO ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Emh fg $9 m FE AE H (Ca Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 16. 0mg. 

【功能 与 主治 】 XS XA ib3E. PHOTO ARR LX 
3h EF 3r SC BS 3c J86 EE dA OFAR ERR, RT BITE s E 
齿 根 尖 周 炎 .智齿 冠 周 炎 m ETT SOR 26 EE LE B8 2e UU E 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 人 锥 ,一 日 3 次 ,首次 
加 倍 。 

【注意 】 服药 期 间 忌 食 酒 和 辛辣 之 物 。 

【规格 】 每 袋 装 (1)20g 〈2)10g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


AKURA 
Shenyan Siwei Pian 
【处 方 】 细 梗 胡 枝 子 2083g A 375g 
石 韦 500g im 500g 
【 制 法 】 以 上 四 味 , 除 黄 今 外 ,其 余 三 味 分 别 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 2 小时, 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 25(60—65'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 70%% , 搅 匀 , 静 
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置 , 取 上 清 液 回收 乙醇 , 减 压 浓 缩 至 笛 膏 状 ,干燥 ,粉碎 ;将 
黄 芬 粉碎 成 粗 粉 ,加 水 ,于 80 人 CC 温 淄 三 次 ,每 次 2 小 时 , 趁 
热 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 15% 明 砚 水 溶液 ,搅拌 , 静 置 , 滤 
过 , 滤 湘 用 水 洗 至 中 性 ,于 75 干燥 ,粉碎 。 与 上 述 细 粉 
合并 ,加 微 晶 纤维 素 30g, 羚 甲 洗 粉 钠 适 量 , 制 成 颗粒 , 压 
制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄 膜 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 3g, 加 
乙醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 品 溶液 5pl1,; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲酸 -水 (10 : 2 : 3) 的 
上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 溶 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 上 暗 绿色 斑点 。 

(2) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 甲醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 溶 
解 , 用 三 氯 甲 烷 洗 涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,再 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
A MARAR 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 燕 至 
近 干 ,残渣 加 水 约 10ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 
吸附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 10cm, 上 端 加 中 性 氧化 铅 
lg 覆盖 ) ,以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 40% 乙醇 30ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7076 7, B& 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 音 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 
品 溶液 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 6 : 20 10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 | 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAE s LL, Bi -0. 2% HERR TEIL C28 : 72) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 7096 7, BE 2J 
45ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,加 
70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 2ml, 置 10ml 
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量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 苓 以 黄 苓 萌 (Cs; His O11) 计 ,糖衣 片 与 小 片 
不 得 少 于 10. 0mg; 大 片 不 得 少 于 20. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利尿 , 补 气 健 脾 。 用 于 湿热 内 欧 兼 
气虚 所 致 的 水 肿 , 症 见 浮 肿 .腰痛 、 乏 力 .小便 不 利 ;慢性 肾炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 [规格 (1)、(3)] 或 一 次 
4 片 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次 。 | 

【规格 】 (1) 每 片 重 0.36g (2) 每 片 重 0.70g OGK 
KW K DEO. 35g 

【贮藏 】 9. 


B SEO BO FP 
Shenyan Xiaozhong Pian 
[475] Eti 129g HEIS 129g 
陈皮 129g 香 加 皮 129g 
苍术 129g 茯苓 129g 
姜 皮 129g KEE 129g 
关 黄 柏 129g 概 目 86g 
冬瓜 皮 129g 益母草 129g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 ,茯苓 粉碎 成 细 粉 ;其 余 桂 枝 等 十 
一 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,前 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.25 一 1. 30€60'C B5 88) 
膏 , 加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 减 压 干燥 , REL SD TR LC 
成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 600 片 , 包 薄膜 衣 ， 
HB. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 
或 深 褐色 ;了 昧 苦 。 | 

【 监 别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 握 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 me 
Sum). 

(2) 取 本 品 小 片 20 片 或 大 片 12 片 ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 研 
细 , 加 三 氯 甲 烷 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
REMAP m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 加 
皮 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 商 种 溶液 各 2 一 4 则 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 小 片 3 片 或 大 片 2 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ， 
加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 


肾炎 消 肿 片 


Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 关 黄柏 对 照 药材 0. 1g, 加 
甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)7 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 — 5 plos 
照 药材 溶液 1 一 3 岂 , 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 小 片 30 片 或 大 片 20 Hr ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 
细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
水 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 (30ml,20ml) , Z 
酸 乙 酯 液 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 梭 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 济 液 ,作为 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1~ 
2u 对照 品 溶液 3pl, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酝 -甲醇 -水 (100 : 17 : 
13) 为 展开 剂 , 展 距 10cm, 取 出 ,上 防 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 -水 (20 : 10 : 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 距 10cm, 取 
UBRO E UL — CIE SR TAL HC EE POET (65nn0 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【浸出 物 】 取 本 品 小 片 30 片 或 大 片 20 Fr ,糖衣 片 除去 


糖衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 照 水 溶性 浸出 物 
测定 法 (通则 2201) 项 下 的 冷 淄 法 测定 ,用 水 作 溶 剂 ,本 品 每 
片 含水 溶性 浸出 物 , 小 片 不 得 少 于 90mg, 大 片 不 得 少 
F 160mg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512W E . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ULT bo SE bo RE GRE 
胶 为 填充 剂 , DA Z 8-0. 17 96 磷酸 洲 液 (取水 800ml, 置 
1000ml EM F ,精密 加 入 磷酸 1. 70ml, $$. 53 ,精密 加 入 三 乙 
胺 1. 80ml, 加 水 至 刻度 , $8 53 , BL 480 (25 : 75) 为 流动 相 , 检 
测 波长 为 350nm; 理论 板 数 按 盐酸 小 竖 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 制备 ” 取 盐 酸 小 伍 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 ,或 取 糖 衣 片 
20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 53 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl、 供 试 品 溶 液 5 一 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 关 黄柏 以 盐酸 小 亡 碱 (Czo Hi; NO, * HCD 
计 ,[ 规 格 (1)、(3)] 不 得 少 于 70ug; [规格 (2)] 不 得 少 
于 0. 11mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 渗 湿 , 通 阳 利水 。 用 于 脾虚 气 滞 水 
湿 内 停 所 致 的 水 肿 , 症 见 肢体 浮肿 . 晨 起 面 肿 甚 . 按 之 凹陷 Er 


。 1045 。 


W 3S 


kEi ER ZIP Jb BE E a ELI KOC sm. RER Je UL, E 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 5 片 [规格 (1)、(37] 或 一 
次 3 片 5 规 格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 iu. 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 34g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.56g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) 


【贮藏 】 密封 。 
Ej X 8p HÀ 
Shenyanshu Pian 
[4751 苍术 RE 
白 茅 根 防己 
人 参 ( 去 芦 ) 黄精 
RAT 枸杞 子 
金银花 蒲公英 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 取 人 参 及 部 分 苍术 粉碎 成 细 粉 ;剩余 
苍术 与 其 余 茯 苓 等 八 味 加 水 万 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 适量 ,干燥 ,粉碎 ,与 上 述 细 粉 混 匀 ,用 乙醇 制 粒 ,干燥 ， 
加 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 勾 , 制 成 颗粒 , 制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄 
BECK BUR, 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
色 ; 味 微 甜 后 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 潜 加 水 15ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 
醇 液 ,加 氨 试 液 15ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 ,再 加 正 丁 醇 饱 和 的 水 
15ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
A. BENOASCBd ReH Rm ASEP Rg 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1Iml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 2~4pl、 对 照 药材 
溶液 与 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 如 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 正 已 烷 20ml, RE 
70 人 水 浴 中 ,加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 ( 临 用 配制 )。 另 取 巷 术 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 ( 临 用 配制 );。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
Ai il EE C60—90'CO-Z, 8 , B8 C20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
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BT. , 喷 以 5%% 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ,并 应 显 有 一 相同 的 污 绿色 
XA. 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 50 ml, 超声 处 理 
30 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 , 取 上 清 液 ,加 
乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 
$$ 1g, 加 水 50ml, 者 沸 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 搬 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 丙 酮 -甲醇 (6 : 1 : DARRA, 
展开 ,取出 , 晾 干 , 辕 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
REEM 5A BK C18 : 82) 为 流动 相 ;检测 波长 为 203nm。 
HERRA SEP Rg 峰 计 算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 SEO 8i Rg HEM ASDP 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml EASP 
Rg;0. img, A Za if Re 0. 25 mg 的 混合 溶液 3$ 53 . BIS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 60 Hr ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
人 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
W 25ml,3& T Ei DMK 30ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ， 
用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 奔 去 三 氯 甲 烧 液 , 再 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 
的 水 30ml 洗 涤 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转 
移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 参 以 人 参 皂 苷 Rg (Ce Hz Ou) 和 和 人参 皂 
^ Re(Css HszO1s) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 14mg。 

【功能 与 主治 】 益 肾 健 脾 ,利水 消 肿 。 用 于 脾 肾 阳 虚 、 水 
湿 内 停 所 致 的 水 肿 , 症 见 浮肿 腰痛、 乏力 , 怕 冷 , 夜 尿 多 ;慢性 
肾炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 小 儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.27g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

【贮藏 】 密封 。 
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Shenyan Jiere Pian 

【处 方 】 HFR X8 
JR 2T BETEL 
陈皮 大 腹 皮 
iik RE 
HUS 车 前 子 ( 炒 ) 
赤 小 豆 石膏 
HAK Hik 


[5751 以 上 十 四 味 , 人 茯苓 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ;其 余 白 茅 
根 等 十 三 味 加 水 衣 者 两 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 高 ， 
加 入 茯苓 细 粉 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 , 制 粒 ,加 演 粉 适量 , 混 义 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 或 压制 成 600 片 , 包 薄膜 
衣 , 即 得 。 

【和 性状 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 深 棕 
(& UR H o. 

【鉴别 〈17 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 颗粒 状 画 
块 及 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 渐 溶化 , 菌 丝 无 色 或 淡 
棕色 ,直径 4~6um( 茯 苓 )。 

(2) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 10g, W= CR E 
50ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 Iml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 — 20 1 E FR dS ERE TR 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 柄 (4 : 
DARFA, FE JF WE, HC A 1026 BL BR 5 BETA HE XE 
105 CHREAGAN. Dei n ER P ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 10g, 加 乙醇 50ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml, 微 热 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 
醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 25ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 , 继 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 洗涤 液 , 取 正 丁 醇 液 浓缩 至 于 ， 
残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 扯 并 对照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 
8] , 3T , CH LECT m L 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105" C din d 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 1.6g, 加 甲醇 40ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,加 
LE Z BB ds 38 RC 3 次 (20ml,20ml, 10mD ,合并 乙酸 乙 酯 
WRT ,残渣 加 甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 
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皮 对 照 药材 2g, 加 甲醇 30ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 楼 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5pl， 
分 别 点 于 同一 用 0.5%% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 
3cm, Et H4 , BEC BELL P 2E- R C, -P RR K (20 : 10:1: 
1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 至 约 8em, HGB RF BEI 196 — 
氢化 馈 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01015, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WE). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 , 检 测 波 长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 栓 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BURG 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 80% P BE 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈皮 以 橙 皮 苷 (Cz Ha O1s) 计 , ORE CD, 
(3)] 不 得 少 于 0. 40mg, [规格 (2)J 不 得 少 于 0. 66mg. 

【功能 与 主治 】 玻 风 解 热 , 宣 肺 利 水 。 用 于 风 热 犯 肺 所 
臻 的 水 肿 , 症 见 发 热 恶 寒 、 头 面 浮肿 .咽喉 干 痛 、 肢 体 疫 痛 小 
便 短 赤 、 舌 营 薄 黄 、 脉 浮 数 ;急性 肾炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 ul. 一 次 4 一 5 片 [规格 (1)、(3)] ,一 
次 3 片 [规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 34g 

(2) 薄 膜 农 片 ”每 片 重 0. 56g 

C3) 糖衣 片 ( 片 心 重 0.32g) 

【贮藏 】 密封 。 
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【 制 法 】 以 上 十 三 味 AES AS IB ARE AA, 
桔梗 粉碎 成 细 粉 ,其 余地 黄 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 ， 
VEL ,滤液 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 上 述 西洋 参 等 细 粉 及 糊 精 适 量 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 ,或 压制 成 
625 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 ， 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
ERE X. 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 深 棕色 ,长 
条 形 ,直径 约 50km, 壁 三 面 极 厚 ,一面 非 薄 ( 土 茯苓 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 或 13 片 ( 薄 膜 衣 片 ) ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 
甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 , 残 酒 加 乙 
酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 [对照 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 围 茶 - 乙 酸 乙 酝 (10 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 25 片 或 16 片 (薄膜 衣 片 ) ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 
70% 乙 醇 超声 处 理 2 次 ,每 次 25ml, 每 次 30 分 钟 , 滤 过 ,合并 
滤液 ,浓缩 至 1/2, 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ， 
再 加 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 于 醇 液 ,加 
氨 试 液 洗 涤 2 KEK lm, ARETE, R T RAMP 
BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂苷 Rb 对 照 品 、 
ASfBü Re 对 照 品 .人 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 及 拟人 参 皂 苷 Fu 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 1~2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 
水 (65 : 35 : 10)10C 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 展 距 15cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 25 片 或 16 片 ( 薄 膜 衣 片 ) ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 
0.5% 盐 酸 溶液 30ml 搅拌 使 溶解 ,放置 1 小 时 ,离心 15 分 钟 
(转速 为 每 分 钟 3000 转 ) , 取 上 清 液 , 通 过 已 处 理 好 磺 酸 型 阳 
离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 6cm, 柱 高 为 20cm), 流 速 为 
1ml/ 分 钟 , 弃 去 流出 液 ,用 水 洗 脱 至 中 性 , 弃 去 水 液 , 再 用 氨 
试 液 50ml 洗 脱 ,流速 为 2ml/ 分 钟 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 , 残 
酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 
水 苏 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Im 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 昭 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 由、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 -乙酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,充分 晾 干 ， 
fl Uc IB DL iic BL BUE SUP RARE S BR A OBERE. tut 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 8 片 或 5 片 (薄膜 衣 片 ) ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙 
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RZA 30ml, 盐 酸 0.5ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 2m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取材 梗 对 照 药 
材 1g, 加 乙酸 乙 栈 10ml, 盐酸 0.2ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
1 一 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
冰 醋 酸 (3 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 碎 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 腑 -甲醇 -水 (50 : 25 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 270nm。 理 论 板 数 按 和 丹参 酮 了 A 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 10wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 精 密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 51091 与 供 试 品 溶 
W 10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹参 酮 I a CC His O; ) 计 ,糖衣 片 不 
得 少 于 50pg; 薄 膜 衣 片 不 得 少 于 805g. 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 , 健 脾 补肾 , 清 解 余 毒 。 用 于 气 
阴 两 虚 , 脾 肾 不 足 , 水 湿 内 停 所 致 的 水 肿 , 症 见 神 疲 乏力 , 腰 膝 
酸软 ,面目 .四 肢 浮肿 ,头晕 耳鸣 ;慢性 肾炎 、 蛋 白 尿 .血尿 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 [规格 (1)) 或 一 次 5 片 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 ; 急 性 肾炎 水 肿 不 宜 。 

【规格 】 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 48g 

【贮藏 】 密封 。 


EEEH 
Shenbao Heji 

【处 方 】 蛇 床 子 28g 川 营 28. 3g 
AT 66g 补 骨 脂 28. 5g 
RÆ 30g 红 参 20g 
Bd 14. 4g 五 昧 子 36g 
ZRT 94. 6g 白术 14. 2g 
当归 46. 8g AAT 32. 9g 
制 何 首 乌 74. 4g 车 前 子 16. 5g 
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熟地 黄 94g 枸杞 子 66g 
山药 46. 3g EFE 94. 6g 
胡 芦 巴 94g A 51 4g 
PI 47. 3g KEHF 14. 2g 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 , 蛇 床 子 、 淫 羊 敬 ,当归 、 川 营 、 小 
茄 香 粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 溃 48 小 时 后 渗 渡 ， 
收集 渗 洲 液 ,回收 乙醇 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1. 15 
(60'C) 的 清高 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 红 参 粉碎 成 粗 粉 ,用 20% 乙 
醇 作 溶 剂 , 浸 涡 8 小 时 后 ,加热 回流 提取 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 生 药 量 的 二 分 之 一 , 备 
用 ;其 余 覆 盆子 等 十 六 味 ,与 上 述 红 参 药酒 ,加 水 前 者 二 次 ,每 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 稠 膏 ,加 三 倍 量 乙醇 沉 
淀 48 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10~ 
1.15(60Y ) 的 清高, 与 蛇 床 子 等 清 膏 合 并 ,加 入 蔗糖 200g ,者 
沸 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 中 加 入 红 参 药 液 和 荃 甲酸 钠 1g X8 3E 
乙 酯 0.5g, 加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 ] 〈1) 取 本 品 50ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 
次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 药 液 备 用 ;乙酸 乙 酯 液 用 5% 碳 酸 
钠 溶液 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ,备用 ;乙酸 乙 
WART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 淫 羊 蓝 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 含 0.5% 氢 氧化 钠 的 以 羧 甲 基 纤 
维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 GFss 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 1% 三 氢化 
RARE 105C 加 热 3 分钟 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
SA. 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 提取 液 ,加 盐酸 调节 pH dH 
至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酷 
ART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 何首乌 对 照 药 材 0. 3g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 5% 碳 酸 钠 溶液 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 , 自 “ 加 盐酸 调节 pH 值 至 2~3” 起 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酷 制 成 每 
lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 
液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 
90C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 10 : DJERF A, EF, ME, i 
干 , 置 氨 蒸 气 中 量 后 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 红色 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 药 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
WER 3 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 O SAHAA 
化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 碱 液 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 水 


5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,以 水 60ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 4094 
乙醇 40ml 洗 脱 , 弃 去 40% 乙 醇 洗 脱 液 , 继 用 7026 乙醇 60ml 
vt li ,收集 洗 脱 液 T ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 花甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10 内 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 在 10'C 以 下 放置 过 夜 
的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 50ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合并 
乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 补 上 骨 脂 对 照 药材 0. 2g, 加 水 50ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 自 “ 用 乙醚 振 摇 提取 2 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 表 
取 补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml A 2mg 的 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 
1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 的 氨 氧 化 钾 甲 醇 溶 
液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 7k ih 100ml, 加 水 200ml, 置 1000ml 圆 底 烧 瓶 中 ， 
连接 挥发 油 提取 器 , 自 提 取 器 上 端 加 水 至 刻度 ,再 加 乙酸 乙 酯 
3ml, 连 接 回 流 冷 凝 管 , 加 热 至 沸腾 ,并 持续 蒸馏 ,30 分 钟 后 ， 
停止 加 热 , 放 置 15 分 钟 以 上 ,收集 乙酸 乙 酯 液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 分 别 取 当 归 、 川 营 对 照 药材 各 0. 5g, 加 环 已 烷 1mli* 
泡 过 夜 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) iX 3 ,吸取 供 试 品 湾 液 20p1、 上 述 两 种 对 照 药材 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 08( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.2 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 3 SERI s A L-0. 126 磷酸 溶液 (26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 蓝 昔 峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, € 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,在 10 它 以 下 放置 过 夜 , 取 上 清 液 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


* 1049 >» 


HORE 


10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lm EEFE UAE A (Css HoOis) 计 ,不 得 少 
F 0. 18mg. 

【功能 与 主治 〗 温 补 肾 阳 , 固 精益 气 。 用 于 肾 阳 亏 虚 、 精 
气 不 足 所 致 的 阳 疤 遗精 、 腰 腿 酸 痛 、 精 神 不 振 , 夜 尿频 多 、 长 寒 
怕 冷 .月 经 过 多 ,日 带 清 稀 。 

【用 法 与 用 量 】 UHR. 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 感冒 发 热 期 停 服 。 


【规格 】 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml DAM 
装 150ml (4) 每 瓶装 200ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
B ux 
Shenbao Tangjiang 

[4771 蛇 床 子 28g wT 66g 
人 茯苓 30g A 14. 4g 
ART. 94. 6g 当归 46. 8g 
制 何首乌 74. 4g 熟地 黄 94g 
山药 46. 3g 8875 E 94g 
AAA 47. 3g J| S 28. 3g 
4 HB 28. 5g 红 参 20g 
五 妹子 36g 白术 14. 2g 
AAT 32. 9g 车 前 子 16. 5g 
枸杞 子 66g EFE 94. 6g 
wA Dl. 4g XH 14. 2g 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 KERT EFE SB J5, 
小 茄 香 粉碎 成 粗 粉 ,用 70 儿 乙醇 作 溶剂 , 浸 溃 48 小 时 进行 涂 
渡 ,收集 渗 渡 液 约 1500ml, 回收 乙醇 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 
1. 10—1. 15(60Y ) 的 清 襄 , 滤 过 ,滤液 备用 ;将 红 参 粉碎 成 粗 
粉 ,用 20% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 8 小 时 后 ,加 热 回流 提取 二 次 ， 
每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密 
BE 1.05—1. 10(60 人 C ) 的 清宫 ,备用 ;其 余 覆 盆子 等 十 六 味 ， 
与 上 述 红 参 药 渣 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.16~1.20(60%C) 的 清 富 , 加 乙 
醇 使 含 醇 量 为 65% , 静 置 48 小 时 , 取 上 清 液 回 收 乙醇 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1.10—1.15(60'CO BO EE EE , WMA E XR ERE 
等 提取 液 和 红 参 醇 提 液 , 混 色 ,加 入 单 糖浆 约 700ml, EP 
10 分 钟 ,加 入 茶 甲 酸 钠 适量 ,调整 总 量 至 1000 ml, dit 5] , d 
过 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 褐 色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 50ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 
次 50ml, 合 并 乙酸 乙 酶 液 , 药 液 备 用 ;乙酸 乙 酯 液 用 52 碳酸 
钠 溶 液 振 扬 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 备 用 ;乙酸 乙 
MART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
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取 淫 羊 蓝 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10 岂 ,分别 点 于 同一 含 0.5% 和 氢 氧 化 钠 的 以 羧 甲 基 纤 
维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
XX (2100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 125 — 
4L 58 T8 YE ,在 105 辫 加 热 3 分钟 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 提取 液 ,加 盐酸 调节 pH 值 
至 2~3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙醚 
ART ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 何 首 乌 对 照 药材 0. 3g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 5% 磋 酸 钠 溶液 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 ,加 盐酸 调节 pH f € 2~3, 用 乙酸 乙 酯 振 
$E SR 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1、 对 照 药 材 
溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 于 氮 燕 气 中 票 后 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 红色 主 斑 点 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 药 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
所 提取 3 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 0.526 85 CR 
化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 碱 液 , 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 50m, FEKA. ET EAR T. AA Mk 
5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm , 柱 高 为 12cm) ,以 水 60ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 40946 
乙醇 40ml 洗 脱 , 弃 去 40% 乙 醇 洗 脱 液 , 继 用 7026 乙醇 60ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 RET. ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Im E 1mg 的 
溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氰 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 在 10 C 以 下 放置 过 夜 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1005 mR CL RE 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 50mjl, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 
乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 
液 。 另 取 补 骨 脂 对 照 药 材 0. 2g, 加 水 50ml, SU 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 自 “ 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 再 取 补 骨 脂 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lm 含 2mg 
的 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 2pl,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 睦 以 
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10%% 的 所 氧化 钾 甲醇 溶液 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 100ml, 加 水 200ml, $ F 1000ml 圆 底 烧 瓶 
中 ,连接 挥发 油 提 到 器 , 自 提取 器 上 端 加 水 至 刻度 ,再 加 乙酸 
乙 酯 3ml, 连 接 回流 冷凝 管 ,将 烧瓶 内 容 物 加 热 至 沸腾 ,并 持 
HE 3488,30 分 钟 后 ,停止 加 热 ,放置 15 分 钟 以 上 ,收集 乙酸 乙 
- 酯 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 分 别 取 当归 、 川 营 对 照 药材 各 
0.5g, 加 环 已 烷 1m] 浸泡 过 夜 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20xl、 上 述 
两 种 对 照 药 材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 26( 通 则 0601) 。 

pH 应 为 4.2~5.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
RAAM LAZ 8-0. 196 ERR TR T C26 : 74) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm, 理 论 板 数 按 淫 羊 玉音 峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 划 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 lml, 置 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,在 10C 以 下 放置 过 夜 , 取 上 清 液 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml rig EXE DLE ERE ECC Ho Ows) 计 ,不 得 少 
F 9. 18mg. 

【功能 与 主治 】 温 补 肾 阳 , 固 精益 气 。 用 于 肾 阳 气虚 、 精 
气 不 足 所 致 的 阳痿 遗精 、 腰 腿 酸 痛 、 精 神 不 振 . 夜 尿频 多 、 县 寒 
怕 冷 ,月 经 过 多 ,白带 清 稀 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 感冒 发 热 期 停 服 。 


【规格 】 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 100ml (DAM 
装 150ml (4) 每 瓶装 200ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 
SSRK 
Shenfukang Jiaonang 
[4h51 ERX 366g HEHE 93g 
HFR 366g 益母草 93g 
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[58:751 LL ETE. ERA 183g. EAA PE a A s 38] 
余 的 土 茯苓 与 其 余 槐 花 等 三 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ， 
第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 土 磊 苓 
和 广 获 香 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 或 制 颗粒 , 装 人 胶 
FE, WR 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 压 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 粉 
末 或 粉末 和 颗粒 ; 气 香 , 味 微 酸 、 微 苗 。 

[330] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 品 束 
长 40 一 144km( 土 茯苓 ) 。 非 腺 毛 1 一 6 细胞 , 壁 有 疣 状 突 起 
Q EF). 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 用 水 10ml 溶解 ,加 盐 
E? 2ml, 置 水 浴 中 加 热 1 小 时 ,冷却 ,用 二 氧 甲 烷 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 10ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 ,回收 洲 剂 至 于 RAMA 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 土 茯苓 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 EF, Bih, F, mA 1076 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 繁 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 用 0.1mol/L 盐酸 溶液 5ml 溶 
解 ,通过 强酸 型 阳离子 交换 树脂 柱 (732 型 钠 型 ,内 径 为 
0. 9cm, 柱 长 为 12cm) ,用 水 洗 至 洗 脱 液 近 无 色 , 弃 去 水 洗 液 ， 
再 以 2mol/L AWW 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 益 母 草 对 照 药 材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -乙醇 -盐酸 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 肪 干 , 在 105 它 加 热 15 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 稀 砚 化 馆 
钾 试 液 -1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 (10 : 1) 的 混合 溶液 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 ，, 加 石油 醚 (30 一 60C725ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 回收 溶剂 至 于 FRA LE 
酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 广 蓝 香 对 照 药 材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 百 秋 李 醇 对 照 唱 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lmg lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1,、 对 照 药材 溶液 
与 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
it E C60 — 90'C0- Z, BR L M-P ER C85 : 15 : 2) 为 展开 剂 , 展 
JF HH MF AIIN FARRAR. DE in CE P E 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 
红色 斑点 。 
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【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 醋 酸 溶液 (35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 257nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 申 
醇 制 成 每 lml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 槐 花 以 萝 丁 (Cz Ha Or ) 计 ,不 得 少 于 1. 10mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 利尿 , 益 肾 化 浊 。 用 于 热 淋 汲 痛 , 急 
性 肾炎 水 肿 ,慢性 肾炎 急性 发 作 。 

【用 法 与 用 量 】 HR. 一 次 4~6 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g | 


【贮藏 】 密封 。 
ERTRE 
Shenshuaining Jiaonang 

【处 方 】 太子 参 250g 黄连 100g 
法 半 夏 250g 陈皮 100g 
茯苓 200g 大 黄 400g 
丹参 700g 牛 膝 200g 
红 花 100g 甘草 100g 


[5451 以 上 十 味 , 取 大 黄 200g 粉碎 成 细 粉 ,剩余 200g 
用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 , 缓 缓 渗 渡 ,收集 渗 沪 液 ， 
浓缩 成 相对 密度 为 ,1.25 一 1.30(90 一 95' ) 的 稠 高 ;其 余 太 子 
参 等 九 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 
1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.10— 
1. 20(65 一 70C) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,充分 搅拌 ， 
BRE 72 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1. 30 
(95~98C) 的 稠 襄 , 与 上 述 大 黄 稠 襄 及 粉末 混 匀 , 制 颗粒 , 干 
燥 , 装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 重 胶 冲 , 内容 物 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 或 细小 颗粒 ; 气 微 香 , 味 若 。 

【鉴别 (〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : EMAEMA, 
直径 60 一 140pm( 大 黄 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 30ml, 35 38 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
WAT ,残渣 加 水 10ml, 再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 
即 冷 却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ， 
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残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15:5: 1) 的 上 层 济 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 上 , 显 相同 的 五 个 检 黄 色 荧 光 主 议 点 ;在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氮 蒸 气 中 圭 后 ， 
日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 20ml, 漫 涡 30 分 钟 ,再 加 乙醇 
80ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 水 
30ml, 加 热 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤液 加 盐酸 调节 pH 值 至 2， 
用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 ,用 水 25ml 洗 
涤 , 弃 去 洗 液 ,乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
W 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 三 握 化 铁 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 加 10% 硫 酸 溶液 10ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 加 水 20ml, 蒸 去 甲醇 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ET. RA mP 1m] 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 太 子 参 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 i041, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (4 : 
DARF N, ERF Wh, F. mA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HREN s A Z BB-0. 4%% 磷 酸 溶液 (32 : 68) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 345nm; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计 算 应 
不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 瞩 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
0. 15g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 盐酸 -甲醇 溶液 (1 一 100)50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 40 分 钟 (功率 400W ,频率 50kHz) , 放 冷 ,用 
盐酸 -甲醇 溶液 (1->100) 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 忌 碱 (Cx Hir NO, * HCD bH, 
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不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 HARR, (o3 oS NER. RITE 
Bi ^C HE MRAR T EE Ac 3d Er CB T8] C28 BUR P OD 
呕吐 食欲 不 振 、 小 便 不 利 、 大 便 黏 灌 ;慢性 肾 功 能 不 全 见 上 述 


证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~6 粒 ,一 日 3~4 次 ;小 儿 
酌 减 。 
【注意 〗 孕妇 禁用 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 35g 
(ERI 密封 ,防潮 。 
BERTA 
Shenkangning Pian 
【处 方 】 X 360g 丹参 300g 
茯苓 300g HIS 180g 
益母草 450g iM H 180g 
Ai EH 300g 山药 50g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,山药 粉碎 成 细 粉 ;其余 黄芪 等 七 味 加 


水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 成 稠 膏 ,加 入 山药 细 粉 及 适量 的 淀粉 , 混 勾 , 制 颗粒 ， 
干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
色 至 棕 褐 色 ; 昧 微 苦 。 

[33/11 (1) 取 本 品 15 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 
0. 5% 盐 酸 乙醇 溶液 50ml, 超 声 处 理 35 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
E BS BEDA A 1%% 盐 酸 溶液 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,用 碳酸 钠 试 液 
调节 滤液 pH 值 至 约 8.0, 用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 燕 至 近 干 ,残渣 
加 乙醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 益 母 草 对 照 药材 
lg, 加 水 100ml, 前 者 35 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 至 近 于 , 残 
Am 0. 5%% 盐 酸 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -无 水 乙醇 -甲酸 (3: 
2 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 稀 砚 化 包 钾 试 液 - 砚 
化 钾 碘 试 液 (1 : 1) 的 混合 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
E SEN. 

《2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 3m1, 2& EXIT SR 
té n BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕊 甲 苷 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1041, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 
7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 AF WH, RTF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 和 加热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 


HETH 


应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 水 50ml, 温 
浸 2 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 10% 盐 酸 溶液 调节 pH 值 至 
2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ET. , 残 
酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 
药材 1. 5g, 加 水 50ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 再 温 漫 2 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 “ 用 10% 盐 酸 溶 液 调节 pH 值 至 2 一 3” 
起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 原 儿 茶 醋 对 照 品 ,加 无 水 乙 
EHRE lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 5 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 2% 间 茶 三 酚 乙 醇 溶液 -硫酸 
C: 1) 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 ) ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARM 5 A ZLA- (32 : 68) 为 流动 相 * 用 蒸发 光 散 射 检测 
区 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 2. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 
50kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 蒸 至 近 干 ,残渣 用 1% 和 氢 氧 
化 钠 溶 液 15ml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内 径 为 
2cm, 柱 高 为 10cm) ,用 1%% 氢 氧化 钠 溶液 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 ,用 水 约 80ml 洗 至 中 性 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 70% 乙 醇 溶 
Wi 100ml 洗 脱 (控制 流速 约 为 2 滴 / 秒 ) ,收集 洗 脱 液 , 燕 至 约 
iml 或 近 干 ,用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sul 5 15pl、 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 | 

AmE H X ESAE R P H OG, He Ow ) 计 ,不 得 少 
于 50ug. 

【功能 与 主治 】 补 脾 温 肾 , 渗 湿 活血 。 用 于 脾 肾 阳 虚 、 血 
瘀 湿 阻 所 致 的 水 肿 , 症 见 浮肿 .乏力 、 腰 膝 冷 痛 ; 慢 性 肾炎 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 《〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 31g 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.33g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

[PANI 密封 。 
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shenkangning Jiaonang 
【处 方 】 XE 360g 丹参 300g 
茯苓 300g 泽 演 180g 
益母草 450g 淡 附 片 180g 
锁 阳 300g 山药 50g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 山 药粉 碎 成 细 粉 :其余 黄 其 等 七 味 加 
水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 成 稠 膏 ,加 入 山药 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 淀粉 
等 辅料 适量 IR SJ , 制 粒 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 5 规 格 
CIII 800 粒 [ 规 格 (2)], 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 夺 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 
和 粉末 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 ) 。 

DRE i AAH 3.5g, 加 40%% 甲 醇 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 柱 内 
径 为 1. 5cm) 上 ,用 40% FR BE 50ml 洗 脱 , 疏 集 洗 脱 液 ART 
残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 水 洗 
液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 孽 甲 蔡 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 5 一 10 由 、 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 7: 210C 以 下 放置 的 
TERRIERI. ET Wih, EF, E A 10%% 硫 酸 乙醇 洲 
液 , 在 105'CAmxA E BIA m Ey M E H i TFR. Hid 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.7g, 加 50% FR BE 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,加 稀 盐酸 调 
节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 益 
母 草 对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, RA 30 分 钟 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 加 
稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3? 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(4:2:1:0. DOS RESTORE , ERF , oH BP BEI 126 — SUE 
铁 溶 液 -1% 铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ( 临 用 前 现 配 ) ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 | 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙酸 乙 酯 60ml, 超 声 处 理 45 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取出 药 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 104l、 对 照 药材 溶 
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W Sul 分别 点 于 同一 硅胶 G EE AR E LIE GB bé ES S RR 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 WH, ATF, AA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

【检查 】 乌 头 碱 限量 取 本 品 内 容 物 5g, 加 氨 试 液 
30ml, 18.5] , Jn Z BE 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 分 取 乙 醚 层 , 水 
液 再 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 Z TF oA 
酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 游 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 
照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 129]. 
对 照 品 溶液 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
稀 碘 化 馆 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 
出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 #2 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1 只 醋酸 溶液 (6 : 94) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml 
含 丹参 素 36pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 35g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% P 
BE 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 25kHz)45 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 UR 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 济 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 素 (Ces HioOs ) 计 , [规格 (1)] 不 得 
少 于 1. 4mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 1. 8mg。 

黄 蕊 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DAZU B AK (35. : 65) 为 流动 相 ; 落 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 苞 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 花甲 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 Ag, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 25kHz) 30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
精密 吸取 续 滤 液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 50ml 分 次 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 50ml, RETRAT, RAM 
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甲醇 使 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 揪 
匀 ，, 即 得 ， 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5p1,10pl, 供 试 品 溶 
液 5~20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 昔 (Cu Ha O10 3b UR CD 
不 得 少 于 50ng. [规格 (2)] 不 得 少 于 62ug. 

【功能 与 主治 】 补 脾 温 肾 , 渗 湿 活血 。 用 于 脾 肾 阳 虚 、 血 
瘀 湿 阻 所 致 的 水 肿 , 症 见 浮 肿 .乏力 、 腰 膝 冷 痛 ; 慢 性 肾炎 见 上 
述 证 候 者 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 [规格 (1)] 或 一 次 4 和 粒 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 35g (2) 每 粒 装 0. 45g 

【贮藏 】 密封 。 


SRTA 
Shenkangning Keli 
【处 方 】 黄芪 360g 丹参 300g 
茯苓 300g HETS 180g 
益母草 450g 淡 附 片 180g 
锁 阳 300g 山药 50g 


[tik] 以 上 八 味 ,山药 粉碎 成 细 粉 ;其余 黄 芪 等 七 味 加 
水 前 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 约 为 1. 30 60 C) EAE BEBE LAC uU Zl 
细 粉 及 糊 精 约 700g. AH DRE 8g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 淡 棕 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 、 类 圆 形 或 矩 圆 形 ,直径 8~40pm, 脐 点 点 状 、 短 颖 状 , 十 字 
状 或 人 字 状 (山药 )。 

(2) 取 本 品 10g, WEZ . Jil 4026 FF BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 
15mm) 上 ,用 40% FH RE 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 水 洗 液 ， 
正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iim 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 5— 1041 对照 品 溶液 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烧 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210'C DAE ACRES FJ TA 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 50% FH BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
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钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 稀 盐酸 调节 
pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 揪 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 
ART RAMPE 1ml 使 湾 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
益母草 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, Wü 3& 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 
稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 本 -甲酸 
(4: 2 :1:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 1% 三 氢化 
铁 溶 液 -1% 铁 氰 化 钾 溶 液 (1 : 1) 混 合 溶液 ( 临 用 新 配 )。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 30g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 60ml, 加 热 回流 30 分 
Sh , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 山 药 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 
药材 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 
乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 14g, 研 细 , 加 氨 试 液 
30ml, 混 匀 ,加 乙醚 50ml, 加热 回 流 30 分 钟 ,分 取 乙 醚 层 , 水 
液 再 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 干 , 残 
渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 乌 头 碱 对 
照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 12pl、 
对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
稀 础 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 A2 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 醋 酸 溶液 (6 : 940 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40yg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml 
含 丹参 素 36pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 FI E 50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kH2)45 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10kl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹参 素 (Cs Hio Os ) 计 ,不 得 少 于 7. 0mg。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ; 燕 发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 苞 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芮 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 2mg 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
12g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 50ml 分 次 溶解 ,用 水 饱和 的 正本 醇 振 
EER 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ， 
每 次 50ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 38 53 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Spl, 1091. BETA IA T 
液 5 一 10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

EMER A RRUA E P P CCa Ha Ou) 计 , 不 得 少 
T 0.25mg. 

【功能 与 主治 】 补 脾 温 肾 , 渗 湿 活血 。 用 于 脾 肾 阳 虚 . 血 
瘀 湿 阻 所 致 的 水 肿 , 症 见 浮肿 .乏力 、 腰 膝 冷 痛 ; 慢 性 肾炎 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗】 FRR g 

【贮藏 】 密封 。 


昆明 山海 党 三 


Kunming Shanhaitang Pian 


【处 方 】 昆明 山海 党 2500g 

【 制 法 】 — 取 昆 明山 海棠 , 切 成 碎 块 ,用 50% 乙醇 浸泡 
1 小 时 后 ,加热 回流 提取 三 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
减 压 回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 , 减 压 干 燥 成 干 浸 膏 。 取 于 浸 高 ， 
粉碎 ,加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 
糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 ; 
味 微 苦涩 。 

【鉴别 】 RER 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 70ml, 加 
热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 盐酸 溶液 
(1—100) 30ml, 加热 使 溶解 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 9, 用 乙醚 40ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 , 残 酒 
加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 昆 明山 海棠 对 
照 药材 4g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
盐酸 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙醚 -乙酸 乙醚 
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(2 : 1 : 4.5) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 和 20 分 钟 的 展开 侯 
中 ,展开 , 展 至 约 120m, BGB HC RURAL SA PR TA GE. ODE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 取 本 品 60 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 ， 
取 约 7g, 精 密 称 定 , 置 200ml 锥 形 瓶 中 ,加 硅 蒙 土 1. 4g, 混 
5] ,加 乙醇 70ml, 加 热 回流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 渣 加 乙醇 
50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 合并 , 置 水 浴 上 燕 
于 , 残 酒 加 盐酸 洲 液 (1->100)30ml, 置 水 浴 上 搅拌 使 溶解 ， 
放 冷 , 滤 过 , 残 酒 再 用 盐酸 溶液 (1~200) 同 法 提取 3 次 
(20ml,15ml,15mD ,合并 滤液 于 分 液 漏 斗 中 ,加 氨 试 液 使 
溶液 呈 碱 性 , 用 乙醚 振 摇 提 取 4 次 (40ml, 30ml, 25 ml, 
20m) ,合并 乙醚 液 ,用 水 振 播 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 乙醚 
液 滤 过 ,滤液 置 已 在 100 人 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 中 ,在 低 
温水 浴 上 蒸 去 乙醚 ,残渣 在 100 包 干燥 至 恒 重 , 称 定 重量 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 生物 碱 不 得 少 于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 舒 筋 活络 ,清热 解毒 。 用 于 类 
风湿 性 关节 炎 ,红斑 狼疮 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 肾 功 能 不 全 者 慎 用 。 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 片 HEO. 29g 

《2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 28g) 


【贮藏 】 密封 。 
^ B 
Guogong Jiu 
【处 方 】 当归 羌活 
uH 防风 
独活 牡丹 皮 
) &* TRE 
AA 陈皮 
五 加 皮 姜 厚 朴 
ZL AE 制 天 南星 
HET sfa 
HAJ 紫 草 
盐 补 肯 脂 BR E 
Zb ER AS 
木瓜 板子 
Zk MS ub BE 
B gg 佛手 
玉 竹 红 曲 
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【 制 法 】 以 上 三 十 味 与 适量 的 蜂蜜 和 红糖 用 白酒 回流 提 
取 三 次 ,第 一 次 40 分 钟 ,第 二 ,三 次 每 次 30 分 钟 , 滤 过 ,合并 
滤液 , 静 置 3 一 4 个 月 ,吸取 上 清 液 , 滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

PERI 本 品 为 深 红色 的 澄清 液体 ; 气 清香 , 味 辛 、 甜 、 
fS. | 

【鉴别 】 CD BUE fà 100ml, 回收 乙醇 至 无 醇 味 , 放 冷 ,用 
水 15ml 分 次 转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 乙醚 振 揪 提取 3 次 
(ti5ml,10ml,10ml), 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提 
取 3 次 (15ml,10ml,10ml), 水 溶液 备用 ;合并 乙酸 乙 酯 提取 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 滨 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 
皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lm 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
24l, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G EIS 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 
EB 3cm, 取 出 , 景 干 ,再 以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 8cm, 取 出 ,上 影 干 ,于 以 
1% 三 氯 化 铝 甲醇 溶液 , 略 加 热 至 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 [鉴别 1(1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 2 次 (15ml,10mjl) ,水 溶液 置 水 浴 上 燕 去 正 丁 醇 , 加 
水 10ml, 混 匀 ,通过 732 型 氮 型 阳离子 交换 树脂 柱 , 用 水 洗 至 
vc od BH. RBEJH 3.5% 氨 溶液 100ml 洗 脱 , 洗 脱 液 减 压 藻 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 弗 林 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4:1: 
5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 晓 以 0.5%% 蕊 三 酮 
乙醇 溶液 ,在 105 忆 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 55% 一 60%( 通 则 0711). 

总 固体 ” 取 本 品 , 依 法 (通则 0185 第 一 法 ) 检 查 。 遗 留 残 
渣 不 得 少 于 0.696. 

其 他 ”应 符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185). 

【功能 与 主治 〗 ARAR., FAA., AFAR ERA 
阻 所 致 的 兽 病 , 症 见 关节 疼痛 、 沉 重 、 屈 伸 不 利 、 手 足 麻 木 、 腰 
月 疼痛 ;也 用 于 经 络 不 和 所 致 的 半身 不 遂 、 口 眼 牌 斜 .下 肢 阅 
KITEEN. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 鼠 服 。 

【贮藏 】 密封 ,防晒 。 


BELAR 


Mingmu Shangging Pian 


【处 方 〗 桔梗 70g XXX 70g 


明 目 上 清 片 

天 花粉 44g BR 44g 
X A 44g 玄 参 70g 
HT 44g SA 44g 
蝉 虹 44g 甘草 44g 
陈皮 70g 菊花 70g 
车 前 子 44g 当归 44g 
黄 芬 70g ZR Aj 44g 
黄连 70g pi 70g 
薄荷 脑 0. 22g XE 44g 
3R| Fifi 0. 11ml 


【 制 法 】 以 上 二 十 一 味 ,桔梗 . 熟 大黄 、 天 花粉 .石膏 分 别 
粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ;陈皮 提取 挥发 油 , 提 油 后 的 水 溶液 备用 ,将 
B Hz il 53 3RLZF b. .薄荷 脑 混 匀 后 用 乙醇 适量 溶解 ,备用 :提取 
挥发 油 后 的 陈皮 再 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 提 油 后 的 水 
溶液 合并 ; 玄 参 . 麦 冬 、 连 奶 . 获 莹 .板子 甘草、 菊花 .暗暗 加 水 
前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,与 
上 述 陈 皮 提 取 液 合并 ,浓缩 成 清 襄 ; 当归 渗 沪 二 次 ,第 一 次 用 
乙醇 作 溶剂 ,第 二 次 用 60% 乙 醇 作 溶剂 ;车 前 子 、 赤 芍 、 黄 芬 、 
BUE EXER 60% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 注 ,合并 以 上 渗 渡 液 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 成 清高 。 合 并 上 述 两 种 清 襄 ,继续 浓缩 成 秽 
谊 ,加 入 桔梗 等 粉末 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 荆 弄 
油 , 薄 荷 脑 、 陈 皮 油 乙 醇 溶液 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 或 包 薄 膜 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐色 的 片 ;或 为 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 棕色 至 棕 褐色 ; 味 若 。 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 不 规则 片 状 结晶 
无 色 , 有 平 直 纹理 (石膏 ) 。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 60~140pm 
(大 黄 ) 。 石 细胞 黄 绿色 ,长 方形 .椭圆 形 .类 方形 .多 角形 或 纺 
锤 形 ,直径 27 一 72jm, 壁 较 厚 , 纹 孔 细密 (天 花粉 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处理 30 分 
bh. do , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 柏 子 苷 对 照 品 ,芍药 昔 对 照 唱 ,分别 加 甲醇 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 6pl、 对 照 品 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 芋 - 三 氢 甲 烷 - 
丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4: 5 :4:5:0.8) 为 展开 剂 ,20'C 以 下 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 荆 硫 酸 溶液 ,加 热 至 疯 点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 了 到 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 2~6pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HER 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BHRT SEDI 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 福 点 。 
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(4) 取 黄连 对 照 药 材 0. 1g, 甲 醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 盐 酸 小 压 碱 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1 2901, 4p LR 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展 
开 剂 ;展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

[ir] 应 符合 片 剂 项 下 的 有 关 规 定 ( 通 则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅 胶 
KAEM A Z RS -0. 1% 磷 酸 溶液 (45 : 55) (每 100ml 溶液 加 
十 二 烷 基 磺 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 繁 碱 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iim 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 或 薄膜 衣 
片 除去 包 衣 精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 
盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 
失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 以 盐酸 小 局 碱 (Czo。 Hi; NO, * HCD H, 
不 得 少 于 1. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 散 风 , 明 目 止 痛 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 暴发 火 眼 .红肿 作痛 .头晕 目眩. 眼 边 刺 痒 、 大 便 燥 结 、 小 
ERR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛 六 油腻 食物 。 

【规格 】 DRH ”每 片 重 0. 60g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.63g 


【贮藏 】 密封 。 
明 目 地 黄 丸 
Mingmu Dihuang Wan 

[4h77] 熟地 黄 160g 酒 黄 肉 80g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
茯苓 60g 75 60g 
枸杞 子 60g 菊花 60g 
当归 60g HAJ 60g 
JA 60g JEU BB 80g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勾 。 每 100g 
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3) 7k FH E SE 35— 50g 加 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
Jn SE 90 一 110g fl ^v SE JL ERA SE A, BI fS. 

【性 状 〗 本 品 为 黑 褐 色 至 黑色 的 水 蜜 丸 、 黑 色 的 小 蜜 丸 
或 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 先 甜 而 后 苦涩 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 , 直径 24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 ) 。 
不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 
棕色 ,直径 4 一 6pm( 人 (茯苓 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 ,细胞 
多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 ) 。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 , 表 
面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酒 黄 肉 )。 薄 壁 细胞 类 贺 
形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 ， 
较 厚 , 木 化 ,有 稀 玖 细 孔 沟 ( 泽 泻 )。 种 皮 石 细胞 表面 观 不 规则 
多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清 晰 (枸杞 子 ) 。 花 粉 粒 类 圆 形 ， 
直径 24 一 34pnm, 外壁 有 刺 , 长 3— 5pm, R3 个 萌发 孔 (菊花 ) 。 
纤维 直径 15 一 35pnm, 壁 厚 , 微 木 化 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 (白药 ) 。 
果皮 纤维 木 化 ,上 下 层 纵横 交错 排列 ( 获 莹 )。 不 规则 团 块 瞳 
灰色 ,不 透明 ,加 酸 后 产生 气泡 ( 燃 石 决 明 )。 

(2) 取 本 品 水蜜 丸 18g, 研 碎 ;或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 24g, 
前 碎 。 加 乙醚 10ml 使 湿润 ,加 石油 醚 (30 一 60C740ml, 超声 
处 理 15 分 钟 , 静 置 过夜 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 丙酮 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 6ul、 对 照 品 溶液 tpl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酷 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF HGB, BUE, E DL db Ee ER PE 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 
105'CAndA 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3D BUR d ZK SE JL. 6g, 研 碎 # 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
RE WER t Sg. WAI. HET. NEGO AE 30ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 
照 药材 1g, 加 正己 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

《4) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
RE WERE 4g, 研 匀 。 加 乙醇 50ml, d Ps Jb 38 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙醇 
Imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 , 加 乙醇 制 
成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40: 5 : 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 JST W, ETF, EA 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 酒 英 肉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
WE. 
| 色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 : LA. V. SCA R- E ER E-o. 05 A 磷酸 溶液 (1 : 6: 
3 : 90) 为 流动 相 ;检测 波长 为 236nm; 柱 温 为 40C 。 理 论 板 
数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 湾 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 1.3g, 精 密 
称 定 ; 或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 
1. 8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 为 250W, 频 率 为 33kHz) 
15 分 钟 使 溶 散 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% P 
RE EU BUE EE 155] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内 径 为 1cm) 上 ,用 40%% 甲醇 
50ml 洗 脱 ,收集 流出 液 及 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 潭 用 50% 甲醇 适量 
使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 $$ 5] , Bf, 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zl dh d EIOS AUBRE CC Ha Ow ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 30mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.22mg; 大 蜜 丸 每 丸 
不 得 少 于 2. 0mg。 

牡丹 皮 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 15yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 塞 九 ,人 研 碎 , 取 0. 5g, 精 密 
称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ，, 取 
0. 5g ,精密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33KHz)45 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 lul 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zl dh EFE BE DUREE BO CC, HioOs: ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
WF 0. 50mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 40mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 
得 少 于 3. 6mg。 

芍药 背 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 3 xg . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
28 3E RI s EL LAR- 1%% 磷 酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 牡 丹 皮 含 量 测定 项 下 的 供 


明 目 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 


试 品 溶液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 会 白 芍 和 牡丹 皮 以 芍药 苷 (Css Hos Oii ) 计 ,水 蜜 丸 每 
1g 不 得 少 于 0. 80mg;/ AE ILE 1g 不 得 少 于 0. 60mg; 大 蜜 丸 
每 丸 不 得 少 于 5. 4mg。 

【功能 与 主治 〗 滋 肾 , 养 肝 , 明 目 。 用 于 肝 肾 阴 虚 ,上 引 汲 
发光 , 视 物 模糊 ,迎风 流泪 。 

【用 法 与 用 量 】 UH. 水蜜 丸 一 次 6g, E 3L— 1X 9g, 
大 蜜 刀 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 大 蜜 丸 每 九重 9g 


【贮藏 】〗 密封 。 
明 目 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 
Mingmu Dihuang Wan 

【处 方 】 熟地 黄 160g 酒 英 肉 80g 
TET RE 60g 山药 80g 
RÆ 60g PETS 60g 
枸杞 子 60g 菊花 60g 
当归 60g HA 60g 
YE 60g JB BH 80g 


[5k] DI Ed Skill Z6 dE RA DDR C IB. 20g 
粉碎 成 细 粉 ,备用 ;熟地 黄 切 片 ,加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
RAR ARERR AAE AA BENRO RR, 
枸杞 子 以 70% 乙 醇 为 溶剂 , 泽 泻 以 45% 乙 醇 为 溶剂 ,分 别 温 
Wt 24 小 时 后 进行 渗 液 ,收集 渗 渡 液 , 合 并 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 
稠 高 ,与 上 述 稠 膏 及 山药 细 粉 混 匀 , 制 丸 , 干 燥 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 深 棕 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 香 , 味 先 甜 而 后 
iE. 

【鉴别 ] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氨 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4~ 
6pm HR). 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 乙醚 RAMAN Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 dmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 
液 10p1\ 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 煤 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 盐 
酸 酸性 5% 三 氨 化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn d 8 SEU B C 18 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
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置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 . 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 正 已 烷 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 
0.5g, 加 正己 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 晾 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1~1.5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 RANZA 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 到 芍药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml d 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 ; 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bi TT ELA 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 MEA 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALUAK- HER BRECT : 8 : 4)]-0. 05% RRA 
液 (8 : 92) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 彰 
峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 并 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50 76 FR BE ffl 8E lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400 W ,频率 120kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 酒 黄 肉 以 马 钱 苷 (Cv Ha Ox ) 计 ,不 得 少 
T 0. 60mg. 

牡丹 皮 . 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (48 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ， 精密 称 定 ， 加 
甲醇 制 成 每 ml A 15wg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 酒 英 肉 项 下 
的 供 试 品 溶 液 各 10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 lg A Ho。O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg. 

芍药 背 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UL 2L RE -0. 1%% 磷 酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 洁 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 订 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 2 酒 英 肉 项 下 
的 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 1g 含 白 区 和 牡丹 皮 以 芍药 苷 (Css Has Oi ) 计 ,不 
得 少 于 1. 20mg。 

LJSE B.F HEA., MTER HE, BÆ 
晨光 , 视 物 模糊 ,迎风 流泪 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 一 10 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 8 丸 相当 于 原生 药 3g 

LERI 密封 


arya 


Guben Kechuan Pian 


[4751 党 参 151g 白术 ( 堵 炒 )151g 
茯苓 100g Xx 151g 
盐 补 骨 脂 151g 灾 甘 草 75g 
MERT 75g 


【 制 法 】 DEER RRE 34. 5g, 粉 碎 成 细 粉 ,备用 ; 剩 
余 的 茯苓 与 其 余党 参 等 六 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 24 小 
时 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 至 适量 ,冷却 ,加 入 茯苓 细 
粉 与 适量 的 糊 精 , 混 义 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 人 适量 的 演 
粉 . 馆 糖 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

性状】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 味 甜 、 
VA ER c UE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4~ 
6km( 人 茯苓 ) 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 补 骨 脂 素 对 照 品 和 异 补 肯 

HUE RR n ,分 别 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 

对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 WI , ER ERU BE TA i 1 
W Aul 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酷 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 ,路 以 
10% 和 氧 氧化 钾 甲 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 
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(3) 取 本 品 10 Hr , 研 细 ,加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
Wk 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, Rf 
3& 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 30ml, 超 声 处 
理 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 对 昭 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 用 1% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲酸 - 冰 栈 酸 -水 (15 : 1 :1 :2) 为 展开 
R| , HET PUH BRF «ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. lmol/L 磷酸 氧 二 钠 溶液 (用 30 6 BEI TS 
液 调节 pH 值 至 7. 0)(45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 上 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 和 蜡 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 补 骨 脂 素 10ug 和 
异 补 骨 脂 素 14ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 4g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 | 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He Os) 和 异 补 骨 脂 
X (Cu HeOa: ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 固 表 , 健 脾 补肾 。 用 于 脾虚 痰 尤 、 肾 
气 不 国 所 致 的 咳嗽 .天 多 、 喘 息 气 促 、 动 则 喘 剧 ;慢性 支气管 
Je 、 肺 气 肿 、 支 气管 哮喘 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 了 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 0. 4g 

【贮藏 3 密封 。 


固 本 统 血 颗粒 
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【处 方 】 锁 阳 3 26 T 
肉桂 ERA 


E] Zk AE t BUR 


黄芪 山药 
附子 枸杞 子 
党 参 EXE 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,肉桂 提取 挥发 油 ,用 适量 倍 他 环 糊 精 
包 合 , 研 细 , 备 用 ; 药 渣 与 其 余 锁 阳 等 九 味 加 水 前 者 三 次 ,部 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,滤液 浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 
50% 1^] , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 蔗 
糖 粉 . 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 上 述 倍 他 环 糊 精 包 合 
物 , 制 成 1000g, 即 得 。 | 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 甘 、 
微 苦 。 | 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 锁 阳 对 照 药材 
0. 5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丙 醇 -乙醇 -水 (4 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 划 三 酮 试 液 ,于 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 | 

(2) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
TARF, RAMAK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 X (30ml,20ml,20mD ,合并 正 丁 醇 液 ,依次 用 氨 试 液 
20ml\ 水 20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 为 10— 
15mm) 上 ,以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 50% 乙 醇 100ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5u 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ERF BUB AF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 10 : 0. DS EGET UB ICT RE PE 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 | 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 RAAR ETE GRUU] 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奉 烷 键 合 硅胶 
3] 13 3601 ; DL 7. RS K (27 : 73) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 270nm, 
Hb Boc: Be RECHERCHE AREF 5000。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 滩 羊 蓝 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,和 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 轩 50ml 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 40ml, 超 声 
处 理 (功率 300W ,频率 25k Hz) 30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 稀释 至 
刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g SAFENA FE H CC Ho O1s ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg. 

【功能 与 主治 】 温 肾 健 脾 , 填 精 益 气 。 用 于 阳 气 虚 损 、 血 
KARMAKAR ELER RS BEAZ, RAER, E F 
KA HERRE. DT A FH IR A E hR D V E REL 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 前 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次。 
1 个 月 为 一 疗程 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ;高 血压 患者 慎 用 。 

【规格 】 FRE 20g 

【贮藏 》 密封 。 


固 本 益 肠 片 
` Guben Yichang Pian 
【处 方 】 党 参 k HR 
补 肯 脂 Zk 
AR A& 35 
酒 当归 kb BA 
酷 延 胡 索 RAKE 
地 榆 炭 HIR A HB 
儿 茶 KEF 


【 制 法 】〗 AETR, i AR, hR BR LX S l 2 
姜 B 24 UH b ELA LER RE BH S ERE BRA IB L2 AE 
细 粉 HAERES AE UU BR MKAA K s RU UR ib 0E C3. 
浓缩 至 适量 ,干燥 ,粉碎 ,再 与 上 述 细 粉 混 匀 ,加 入 辅料 适量 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 (小 片 ) 或 500 片 ( 大 片 ), 即 
得 ;或 压制 成 500 片 (大 片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 ; 
气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 栅 状 细 胞 淡 
棕色 或 棕 红 色 , 表 面 观 呈 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 
〈 补 骨 脂 ) 。 

(2) 取 本 品 50 片 ( 小 片 ) 或 25 片 ( 大 片 ), 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,加 在 已 处 理 好 的 中 人 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 ,5g, 内 径 
为 10 一 15mm) 上 ,用 40% 甲 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 
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3824 30ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
EA ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5nl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210'C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 于 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(XU dà 10 片 ( 小 片 ) 或 5 片 (大 片 ), 研 细 , 加 乙醚 30ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 lml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醚 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 2 风 , 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 区 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 10 片 (小 片 ) 或 5 片 ( 大 片 ), 研 细 , 加 甲醇 
40mjl, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浊 加 盐酸 溶液 
(1—50)10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 9~10, 用 乙 
醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙 
EHRE ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶 液 lad, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 氧 甲烷 -甲醇 
(15 : 8 : 2) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱和 的 展开 饶 内 ,展开 ， 
取出 , 虞 干 , 置 砚 燕 气 中 圳 至 次 点 显 色 清晰 , 挥 尽 碘 后 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 20 片 (小 片 ) 或 10 片 (大 片 ), 研 细 , 加 乙酸 乙 
Bi 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 溃 加 乙酸 乙醚 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 
脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 2 一 4 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ER KHE, ETF EA 1026 88 
氧化 钊 甲醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A PR- Bf -0. 17 6 磷酸 溶液 (用 三 乙 胺 调 pH f 
至 3 一 3.5)(2 : 13 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 
板 数 按 上 革 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 故 药 革 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 NOE EGER BAG GE 
匀 , 取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EARRAS ASAN CCa Ha Oil ) 计 ,小 片 不 得 少 于 
0. 35mg; 大 片 不 得 少 于 0. 70mg。 

【功能 与 主治 】 fI DILE. AFI E IHE BE 
SiC B) THE TS soe D, RE RR 8 8 LOADS TR RUE Rh CR A ML Rx 
DERK EE 7] JE SE RS ERS EL LUKE S d TES 26 DL E 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 小 片 8 片 ,大 片 4 片 ,一 日 
3 次 。 

【注意 】 服药 期 间 尽 食 生冷 .辛辣 .油腻 食物 。 湿 热 下 痢 
亦 非 本 方 所 宜 。 

【规格 】 DREF ”每 片 重 0. 32g( 小 片 》 

(2) 素 片 ” 每 片 重 0. 60g( 大 片 ) 

(3) 菏 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 62g( 大 片 ) 

【贮藏 】 密封 。 


I XE [rim X 
Gushen Dingchuan Wan 
[47] AHER 72g 附 片 ( 黑 顺 片 )78g 

牡丹 皮 52g HRE 104g 
盐 补 骨 脂 156g 砂 仁 42g 

车 前 子 104g RE 104g 

盐 益 智仁 52g 肉桂 52g 

山药 104g 、 PES 78g 
金 樱 子 肉 52g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 除 砂 仁 、 肉 桂 外 ,其 余 熟 地 黄 等 十 
一 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,再 加 人 砂 仁 .肉桂 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ,每 
100g 粉末 加 炼 蜜 50 一 60g 与 适量 水 , 制 丸 ,用 黑 氧 化 铁 包 衣 ， 
干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 水 塞 丸 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
BARE, RE. 

[3501 (1) 取 本 品 ,党 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 元 色 , 遇 水 合 氧 醋 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , EL 18 4 — 
6pm( 人 茯 共 ) 。 淀 粉 粒 三 角 状 卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24— 409m, 
及 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 , 细 
胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 草 酸 钙 篮 唱 存 在 于 无 
色 薄 壁 细 胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 ( 牡 丹 皮 ) 。 石 细胞 散在 ,有 
时 2 一 3 个 成 群 ,长 方形 或 类 长 方形 , 壁 较 薄 , 纹 孔 稀 朴 而 清 
晰 ( 附 片 )。 种 皮 栅 状 细 胞 淡 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 ， 
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壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 物 ( 盐 补 骨 脂 ) 。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 
É ,直径 32~88um, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 

(2) 取 本 品 50g, 研 细 , 置 1000ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 500ml 
与 玻璃 珠 数 粒 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204 甲 法 ) 操 作 , 自 测 
定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 人 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 
乙 酯 2ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 1 小 时 , 放 
冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ， 
加 丙酮 制 成 每 lml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 — Aud, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (6 ; 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《3) 取 砂 仁 对 照 药材 1. 4g, 照 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 
制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 乙 酸 龙 脑 酯 对 照 品 ,加 乙 
EHRE Iml 5ul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 
述 对 照 药 材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 (15 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT. E DA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE UG 29g, 研 细 , 用 10 6 CR AI 
溶液 20ml 润 湿 后 ,加 乙醚 100ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 用 2% 盐 酸 溶液 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ,用 
浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 12. Z BEDS EE SER 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙醚 液 ,低温 蒸 于 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适 量 , 加 甲醇 制 成 每 1ml g 1. 0mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 20p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酶 -二 乙 胺 (8 : 6: DIEI, 
展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 
或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 
素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20kg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 了 到 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 (功率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
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10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cia Hs Os) 和 异 补 骨 
IER (Cu He Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 65mg. 

【功能 与 主治 〗 温 肾 纳 气 , 健 脾 化 疾 。 用 于 肺 钼 气虚 . 肾 
不 纳 气 所 致 的 咳嗽 .气喘 、 动 则 尤 甚 :慢性 支气管 炎 、 肺 气 肿 、 
支气管 哮喘 见 上 述 证 候 者 。 

[HikSREI 口服。 一 次 1.5 一 2.0g, 一 日 2 一 3 次 ， 
可 在 发 病 预 兆 前 服用 ,也 可 预防 久 喘 复 发 ,一 般 服 15 天 为 
一 疗程 。 

【贮藏 】 ss. 


经 A 
Gujing Wan 
【处 方 】 盐 关 黄柏 300g 
3k kb PE E 150g Mid 150g 
kb HAJ 300g BÉ f& Hi 400g 
以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


酒 黄 芬 200g 


[57] 
干燥 , 即 得 ， 

【性 状 】 本 品 为 黄色 至 黄 棕色 的 水 丸 ; 味 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 . 纤维 束 鲜 黄 色 ， 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 JE LR ET HE dA LRL REC [OBERE 
( 盐 关 黄柏 )。 韧 皮 纤维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,和 孔 沟 细 ( 酒 黄 芬 )。 
TRO ESAE FELIS 18~32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ， 
或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 炒 白 芍 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 多 
角形 , 胞 腔 含 草酸 钙 方 品 ( 获 炒 棱 皮 )。 不 规则 块 片 灰 黄色 , 表 
面 有 微细 纹理 或 孔 路 ( 醋 龟 甲 ) 。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕 
色 至 红 棕 色 分 刻 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 附 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 密 塞 , 冷 浸 1 小时， 
时 时 振 播 , 滤 过 ,药酒 备用 ;滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a - 香 附 酮 对 照 品 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 lm 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ond A 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 乙 酸 
乙 酯 (17: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 二 硝 基 茶 肘 试 液 , 日 光 下 检视 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 0. 5g, 研 碎 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1mil 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2p1l、 对 照 品 溶液 1p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (12 : 6 : 3: 3 :1) 为 展开 剂 , 置 用 氨 蒸 气 预 平 衡 
15 分 钟 的 展开 人 缸 内 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nmy) 


* 1064 ， 
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下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 潭 ,加 乙醇 20ml, 超声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 8 中 .对照 品 溶液 4 小, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (20:2.5:5:0.1) 
REFN, ERF W, TF MA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 
至 并 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3R 638] s LZ. RE-0. 1% 磷 酸 溶液 (40 : 600 (每 100ml 溶液 中 
加 十 二 烷 基 砚 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 
论 板 数 按 盐 酸 小 沫 碱 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 全 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 0. 25g, 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 流动 相 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
E ,超声 处 理 ( 功 率 180W, 频 率 42kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 lg 含 盐 关 黄柏 以 盐酸 小 网 碱 (Cz Hi NO, HCD 
计 , 不 得 少 于 1. 20mg. 

【功能 与 主治 】 ARARA MALY., ATRAE, H 
经 先期 ,经 血 量 多 . 色 紫 黑 , 赤 白带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


S fü Wk ZR 


Luobuma Cha 


处方】 罗布 麻 叶 3000g 

【 制 法 】 取 罗 布 麻 叶 , 除 去 杂质 ,杀青 、 抬 捡 \ 炒 干 , 分 装 ， 
制 成 1000 49 , ER, 

LERI 本 品 为 袋 装 茶 剂 ,内 容 物 为 绿色 至 绿 褐色 的 叶 ， 
多 破碎 ; 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 加热 回流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 25ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
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为 供 试 品 溶液 。 另 取 罗 布 麻 叶 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 341, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 
(13 :7:2)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HREF , 喷 以 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 C frr d 8 AE E 
色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 研 细 ,加 80% 甲 醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 5ml, 加 热 回 流 
1 小 时 ,取出 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙醚 液 ,用 水 10ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ,乙醚 液 用 铺 有 适量 无 水 
硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 潭 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 ， 
分 别 加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 昭 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 豚 取 供 试 品 溶液 Sul X 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲酸 (7 : 5 : 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,时 以 3% 
三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 它 加热 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 班 点 。 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188) 。 

[Eu] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 
2201) 测 定 , 不 得 少 于 26.0976, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 和 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ULL REO. 2 6 ERR TEL C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 256nm; 柱 温 为 35'C 。 理 论 板 数 按 金 丝 桃 背 峰 计算 应 不 
低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 金 丝 桃 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 (过 
三 号 得) , 研 细 , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A 50%% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 咒 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
il0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 往 含 罗布 麻 叶 以 金 丝 桃 背 (Cz, Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 6. 0mg. 

【功能 与 主治 】 平 肝 安神 ,清热 利水 。 用 于 肝 阳 有 眩晕 , 心 
性 失眠 ,浮肿 尿 少 ;高 血压 病 , 神 经 衰弱 ,肾炎 浮肿 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲 泡 代 茶 饮 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 
2—-31X. , 

【规格 】 

【贮藏 】 


FRH 3g 
密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


fà Ak AL 
(ij R A 
Pazhu Wan 

本 品系 藏族 验方 。 
处方 寒 水 石 ( 酒 制 )200g 肉桂 80g 

AT 130g 胡椒 40g 

干 姜 70g 红 花 100g 

WT ORBE 150g Wd 40g 

H% 40g 光明 盐 30g 

KẸ 80g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ,加 适量 水 
泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 水 丸 , 气 微 , 味 辛 、 酸 。 

[3530] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :内 种 皮 厚 壁 细胞 
黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 豆 
XD. IKÉFIEOROR ,长 梭 形 ,直径 16—24um, BERE , SC 1L 25€ 
AR EAFRRAFIRRE). AEA RE US BUT: ,直径 约 
60um, 外 壁 有 刺 , 有 3 个 萌发 孔 ; 花 冠 碎片 黄色 ,有 红 棕 色 或 
黄 棕 色 管 道 状 分 泌 细 胞 ( 红 花 )。 石 细胞 类 圆 形 或 类 长 方形 ， 
直径 32—88um,& — MEE AE). WEE NIE SUE. SÉ 
或 形状 不 规则 ,直径 25 —3Zum , 脐 点 点 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 
明显 ( 干 姜 ) 。 

(2) 取 本 品 细 粉 2g, 加 乙醚 15ml, 振 摇 10 分 钟 , 弃 去 乙醚 
液 , 残 酒 挥 去 乙醚 ,加 乙酸 乙 酯 15ml, 置 水 洽 上 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 取 木 香 对 照 药 材 .胡椒 对 照 药 材 . 草 鞘 对 照 药材 各 0. 5g, 
分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 胡 椒 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 、 对 照 药 材 溶 液 和 对 
照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 
酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,于 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 
在 与 胡椒 对 照 药材 、 划 蓉 对 照 药材 和 胡椒 碱 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 薄 层 板 再 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 2g, 加 乙醇 20ml, i8 Ps Ab 38 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 桂 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 桂 皮 醋 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 
每 1ml 含 1ul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 8yl、 对 照 药材 及 对 照 品 溶 液 各 
4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 
BAO? : 3) 为 展开 剂 ET CH CE DEAL — a EOS 
乙醇 试 液 ( 使 用 时 加 3—4 滴 盐酸 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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MRE RAR 2g ,加 乙酸 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 启 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1m 含 0. 3mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 ， 
吸取 上 述 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 药 材 及 对 照 品 溶液 各 3pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 -丙酮 -甲酸 (7 : 2 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ， 
105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 脐 -0.7% 磷 酸 溶液 (6 : 12 : 82) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 403nm。 理 论 板 数 按 羟基 红 花 黄色 素 A 峰 计 
算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 羟 基 红 花 黄 色素 A 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 25% 甲 醇 制 成 每 1ml 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 2. 0g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 25% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 


声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,， 


用 25% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 红 花 以 羟基 红 花 黄色 素 ACC Ha O1s ) 计 ， 
不 得 少 于 0. 38mg。 

【功能 与 主治 】 RRR, RA, RAM, FERRA. M 
TURKA. ARRA DEI IAEA R, B BRR, 
骨 肝 不 适 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2 一 3 丸 , 一 日 1 次 。 


【规格 】 每 丸 重 0. 5g 
【贮藏 】 密闭 , 置 明 凉 干燥 处 。 
K 毒 B 
Baidu San 

【处 方 】 党 参 100g 茯苓 100g 

Bie 100g HX 50g 

Ji 100g 羌活 100g 

独活 100g 柴 胡 100g 

前 胡 100g fé HB 100g 
[5051 以 上 十 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,过 得 , 混 匀 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 粉末 ;: 气 香 , 味 苦 、 

WH. 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 梳 状 团 
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块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 
6xm( 蕉 苓 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 唱 纤 
维 (甘草 )。 外 果皮 细胞 多 角形 、 类 方形 或 长 方形 ,侧面 外 被 角 
质 层 , 表 皮层 以 下 的 几 列 萍 壁 细胞 中 含 草 酸 钙 方 晶 ( 机 壳 ) 。 
草酸 钙 唱 体 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 呈 类 圆 形 或 类 唱 状 ( 川 营 )。 
石 细胞 几 无 色 , 单 个 或 数 个 成 群 或 与 木 栓 细胞 相连 结 , 呈 多 角 
形 . 类 斜 方形 或 短 棱 形 , 大 多 一 端 或 一 边 尖 窗 , 长 约 至 
120pm, 壁 厚 6 一 10km, 木 化 , 纹 孔 稀 玻 , 孔 沟 明显 ,有 的 胞 腔 
内 含 棕 色 物 (党 参 )。 木 栓 细 胞 无 色 或 棕色 ,表面 观 呈 多 和 角 
形 或 长 多 角形 ,直径 14~54pm, 壁 稍 厚 , 略 波状 弯曲 , 木 化 ， 
有 的 胞 腔 含 棕 色 物 ,横断 面 呈 类 长 方形 , 木 组 织 间 可 见 落 皮 
BEN). 

(2) 取 本 品 5g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 70% 乙 醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 可 壳 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 5 赂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 - 氨 试 液 (3 : 3 : DXR FM. RET WH BC EDI 126 — 
氧化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 及 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 5g, 加 乙醚 80ml, 加 热 回 流 1 7] NE dE. 201 
挥 于 ,加 甲醇 80ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洒 加 
水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 30ml 洗涤 1 次 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 
液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 甘草 
对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 丙 酮 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(5:1:2:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醉 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 乙醚 100ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 黑 
药材 溶液 。 再 取 二 氨 欧 山 芹 醇 当 归 酸 酯 对 照 品 、 蛇 床 子 素 对 
照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 
药材 溶液 各 Bul 对照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60~90%C)- 乙 酸 乙 酶 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 及 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01155, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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28 3 SOR] 5 A Z BRE -0. 42 ERR TREE C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 0. 16mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg à OBIsELUH Ë CC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 3. 6mg. 

【功能 与 主治 〗 EFR WRR. HT ESO. 
寒 壮 热 ,项 强 头痛 ,四 有 歧 酸痛 , 哄 口 痢疾 ,无 汗 鼻塞 ,咳嗽 有 痰 。 

【用 法 与 用 量 】 另 加 生姜 、 薄 荷 少许 炖 , 取 汤 服 。 一 次 
6 一 9g ,一 日 1 一 2 次。 

【注意 】 有 尽 生 冷 油腻 食物 。 

【规格 】〗 FRE 9g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


ERES EA 


Chuipencao Keli 


【 处方】〗 鲜 垂 盆 草 20 000g 

【 制 法 】 REER H, MKAA 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 24(60~65'C ) 的 清 襄 ,加 等 量 92 4 
乙醇 , 搅 匀 , 静 置 8 一 12 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
量 ,加 入 芯 糖 、 糊 精 适 量 , 混 名, 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 
加 入 糊 精 、 甜 菊 素 适量 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g (无 芒 
糖 ), 即 得 。 

[E31 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ;了 味 甜 而 苦 ,或 味 微 
甜 而 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

[350] 取 本 品 4g 或 2g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 50ml， 
加 热 回流 45 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶 
15,38 id 5X BE HE dE (100—200 B, 内 名 为 1.2cm, 柱 高 为 
5cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 乙醇 100ml 洗 脱 , 收 
RARR. AT. RA mP 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 垂 盆 草 对 照 药材 2. 5g, 加 水 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 50ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 置 楷 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


知 柏 地 黄 丸 


0104), 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 KË TN B i 
E ,精密 称 定 ,加 5026 B BE d AE 1m AAT 0. 2mg 的 
溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml, 2ml, 3ml, 
4ml、5ml、6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 50 16 FR BE Z8 6ml, 加 
5% 亚 硝酸 钠 溶 液 lml, 播 匀 ,放置 6 分 钟 ,加 10% 硝 酸 铝 溶液 
lml, 摇 匀 ,放置 6 分钟 ,加 和 毛 氧 化 钠 试 液 10ml, 加 50% 甲 醇 至 
刻度 , 播 匀 ,放置 15 分 钟 ; 以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 
见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 510nm 的 波长 处 测定 吸光 度 ， 
以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 6g 或 约 3g 
(无 芒 糖 ) ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勾 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 
Z. MEER 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 播 
匀 ,做 为 空白 对 照 。 另 精密 量 取 5ml, 置 25ml BO P, Fs E 
曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 50% 甲 醇 至 6ml” 起 ,依法 测定 吸 
光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 以 芦 丁 计 的 总 黄酮 的 
量 , 计 算 , 即 得 。 

Am RRA AR M A T CCa Hao O16 ) 计 ,不 得 少 
F 17. 0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,活血 利 湿 。 用 于 急 慢 性 肝炎 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2~3 次 ;或 
HERE. 

【规格 】 每 袋 装 

【贮藏 】 密封 。 


(D10g 〈2)5g( 无 蔗糖 ) 


AB HO E LL 


- Zhibai Dihuang Wan 

【处 方 】 知 母 40g 
熟地 黄 160g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
茯苓 60g PETS 60g 

【 制 法 〗 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 385]. 8E 100g 粉 
KHE 35 — 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 80— 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 . 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 味 甜 而 带 酸 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 
卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 24 — 40pm , Jr x Fi Si ER 2A SE IR ON 
药 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 
无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 一 6pkm( 人 茯苓 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 


* 1067 。 


黄柏 40g 
山茶 黄 ( 制 )80g 


知 柏 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 


棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 色 核 状 物 (熟地 黄 )。 草 酸 钙 针 唱 
成 束 或 散在 ,长 26 一 110km( 知 母 ) E BP P5 E ih AP E T GO 
色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 果 皮 表 皮 细 
胞 橙黄 色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连 珠 状 增 厚 (山菜 葛 )。 
薄 壁 细胞 类 圆 形 , 有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 
垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀疏 细 孔 沟 ( 泽 海 )。 纤 维 
束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 维 , 含 唱 细 有 号 
的 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 ) 。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g. 39 
碎 。 加 乙醚 15ml, 381€ 15 分 钟 ,放置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 


去 乙醚 , 残 酒 加 丙酮 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 


皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 , 喷 以 盐 
酸 酸 性 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 
褐色 条 斑 。 

(3) 取 本 品 2g, 切 碎 , 加 甲醇 5ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 , 补 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 
对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 青 取 盐 酸 小 号 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (12: 3 : 6 : 3 : DARFA, EAR AMAN W E 
开 包 内, 展开, 取出, 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 山 茱 英 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA A UH -P R- E-o. 0596 磷酸 溶液 (1 : 4: 
8: 87) 为 流动 相 ; 柱 温 为 40 C 检测 波长 为 236nm。 理 论 板 
数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 密 丸 , 研 碎 , 取 0.7g, 精 
密 称 定 ; 或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ， 
RA 1g, 精 密 称 怎 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33kHz) 
15 分 钟 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 
& 15458: (100—200 目 ,4g, 内径 为 lem) 上 ,用 40% 甲 醇 
50m] 洗 脱 ,收集 流出 液 与 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 漆 用 50% 甲 醇 溶 
解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 5096 P BE 2S ZU RE , 播 匀 , 滤 过 ,了 到 
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续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含山 茉 英 以 马 钱 苷 (Ciy Has Ow ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 53mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 40mg; 大 蜜 丸 每 丸 
不 得 少 于 3. 6mg。 

牡丹 皮 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 赃 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 0. 4g, 精 密 
称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 ,了 到 
0. 5g ,精密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% RE 50ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)45 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 185] W, 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
20p1l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs HioO;) 计 ,水 蜜 九 每 1g 不 得 
少 于 0. 80mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.55mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 
得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 降 火 。 用 于 阴 虚 火 旺 , 潮 热 盗汗 , 口 
干 咽 痛 ,耳鸣 遗精 ,小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 UB. 水蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 刀 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 九 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 大 蜜 九 ”每 九重 9g 


【贮藏 】 密封 。 
知 柏 地 黄 丸 (浓缩 丸 ) 
Zhibai Dihuang Wan 
[4.77] 知 母 25. 9g 黄 相 25. 9g 
熟地 黄 103. 4g Ui AR C51. 7g 
牡丹 皮 38. 8g 山药 51. 7g 
茯苓 38. 8g 泽 演 38. 8g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 取 山药 .牡丹 皮 13g, URE 21g 粉 
碎 成 细 粉 ,备用 ; 泽 演 .人 茯苓 . 知 母 .黄柏 粉碎 成 粗 粉 ,加 水 前 者 
二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 秀 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 成 相对 密度 为 1. 35~1.40(20C) 的 清 襄 ; 取 熟地 黄 加 水 前 
者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 35~1. 40(20C) 的 清 膏 ; 
取 剩余 的 牡丹 皮 、 山 荣 黄 ,以 70% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 
后 ,进行 渗流 ,收集 渗 沪 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 为 
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1. 35—1. 40(20 ) 的 清 膏 ; 将 上 述 各 清 这 .药粉 及 适量 淀粉 混 
各, 制 成 1000 丸 ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑 棕 色 的 浓缩 丸 ; 气 微 , 味 苦 M. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 簇 晶 存 在 
于 无 色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 )。 淀 粉 粒 三 
角 状 卵 形 或 矩 圆 形 , 直径 24 一 40pkm, 脐 点 短 锋 状 或 人 字 状 
(山药 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 略 连 
珠 状 增 厚 (山菜 英 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 振 播 15 分 钟 , 放 置 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1m lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR FP, 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
盐酸 酸性 5% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 褐 
色 斑 点 。 

《3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 Sml, 加热 回流 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 补 加 甲醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药 
材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 讨 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg WRA, TEASE BR Gn HA. ME 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 甲苯 - 异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(12:3:6:3: DARFA., EAR AI M B ET E VI» JE 
JF ,取出 AF, EREI G65nm) FREAR. Best GEB, 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
€, JE JG PE PR. 

(4) 取 本 品 10g , WEZ ,加 水 100ml, 微 温 使 充分 溶 散 ,加 热 
至 沸 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤液 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 30ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药 材 4g; 加 水 60ml, RU 3€ 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 
MA AT RAMP 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 5 几 ， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 甲 蔡 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 二 , 喷 以 2, 4 R$ 3E 2S BE ZB 1X 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 LŽ% ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARRA s A. Pu A Uk nii - P -Z H-0. 05 96 磷酸 溶液 (1 : 4 
8: 87) 为 流动 相 ; 柱 温 40C 检测 波长 为 236nm。 理 论 板 数 
按 马 钱 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 鞋 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 


和 中 理 脾 丸 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50%% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 甲醇 补 足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,4g, 内 径 为 lcem) 上 ,用 40% 甲 醇 50ml 
洗 脱 , 收集 流出 液 及 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 50% 甲 醇 适量 使 溶 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 50% 甲醇 稀释 至 刻度 , RJ, 
即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶 液 各 


”10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 每 lg S REIH RT CCo Ha O10) 计 ,不 得 少 
于 1.0mg。 

牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 051253 E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 甲醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs Hi。O;) 计 ,不 得 少 
T 1.5mg. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 降 火 。 用 于 阴 虚 火 旺 , 潮 热 盗汗 , 口 
干 喝 痛 ,耳鸣 遗精 ,小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 10 丸 重 1. 7g 

【贮藏 了 密封 。 


和 中 理 脾 丸 
Hezhong Lipi Wan 

【处 方 】 党 参 24g Ak kb ER 72g 

dEROGKIH4048g 茯苓 48g 

甘草 12g 陈皮 96g 

法 半 夏 24g 木 香 12g 

砂 仁 24g Ak 4b pisc 48g 

姜 厚 朴 48g uk 12g 

醋 香 附 48g | 24 48g 

Bj irf 48g ZN TE Hii 3X 48g 

EHF 48g ÆT 48g 


e 1069 。 
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【 制 法 】 以 上 十 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 160~170g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 * 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
bum HÆ). 

(2) 取 本 品 9g, IMER E 3g, 研 细 , 加 正己 烷 40ml, 超声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 苍 术 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 新 制备 的 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (20 : 1) 为 展开 
HRF WE BC DEDI 5% 对 二 甲 氮 基 茶 甲 醋 的 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 :并 应 显 有 
一 污 绿色 主 斑点 (苍术 素 ) 。 

(3) 取 本 品 9g, 加 硅 营 土 3g, 研 细 , 加 三 毛 甲 煤 40ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 2g, 加 三 氯 甲烷 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
ED idi SECO 90'00-Z, E Z, BR C8 : 1) 为 展开 剂 , 置 展开 
负 内 预 饱 和 15 分钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 
溶液 ,用 热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 水 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,离心 ， 
取 上 清 液 加 乙酸 乙 酝 30ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 
品 ` 查 皮 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 
甲烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5210€ 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 9g, WERE 3g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 40ml, 超 
声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浊 加 乙酸 乙 酷 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 
展开 剂 , 置 展开 饶 内 预 饱和 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 硫 
酸 乙 醇 溶液 (3 一 10) ,用 热风 吹 至 广 点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 
及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 紫红 色 班 点 ;紫外 光 灯 (365nm) 
下 , 显 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(6) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 滤液 燕 干 , 残 
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IMK 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 到 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(5) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,和 置 展 开 包 内 预 饱 和 15 分 钟 , 以 甲苯 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 
硫酸 乙醇 溶液 (3->10) ,用 热风 吹 至 辛 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 
BE. 

【检查 】 
0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 SERI A Z BRE -0. 05%% 磷 酸 溶液 (39 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 222nm。 理 论 板 数 按摩 朴 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 16ng、 和 厚 朴 酚 
7ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 提取 1.5 小 时 ,取出 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh JL JE Fh A ERR CC His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Ci; His O: ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 和 家 ,理气 化 湿 。 用 于 脾胃 不 和 所 
EXP T s EYS o DE AL A p 1 2 I3 E SC EUER R nE E k 
f ,大便 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 每 丸 重 9g 

【贮藏 〗 密封 。 


应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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本 品 为 由 重 楼 . 干 蟾 皮 、 蝇 紧 .地 锦 草 等 药 味 经 适宜 加 工 
制 成 的 片 。 

【和 性状 本 品 为 棕 袜 色 的 片 ; 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 
ES t REE. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :孢子 呈 类 图 球形 、 
类 卵 圆 形 或 卵 圆 形 , 棕 褐色 ,直径 约 Oum BER). REB 
块 状 物 淡 黄色 .无 色 或 棕色 , 具 灰 棕色 细小 颗粒 状 分 洛 物 堆 爸 
( 干 奖 皮 ) 。 体 壁 碎片 淡 黄 棕色 或 近 无 色 , 外 表皮 表面 现 匡 多 


AH 


过 ,合并 滤液 和 洗 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ,与 上 述 清 
襄 合 并 , 混合 均匀 。 加 入 浙 贝 母 细 粉 .淀粉 和 蔗糖 粉 适 量 , 混 
义 , 用 上 述 前 胡 等 提取 液 , 制 成 颗粒 :剩余 前 胡 等 提取 液 待 颗 
粒 稍 干 后 ,均匀 喷洒 在 颗粒 上 , 混 匀 ,密闭 2 小 时 ,低温 干燥 ， 
制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 商标 色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 将 。 

【鉴别 】 (ODOREM 10g, 研 细 , 加 三 毛 甲 烷 Sm KAR 
液 2ml, 播 匀 ,加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml， 
作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 
15ml,Zk X3 1ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 
对 照 品 、 贝 母 素 乙 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pl, 对 照 药材 和 对 照 品 溶液 各 Spl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G SEES E. DAR D EIC OE LE-- LIE 
(6:4: DARRI. HE3T DU S Hao, 0 UL PC BL RAE S PE T 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(DRE ia 20g, 研 细 ,加 无 水 乙醇 加 热 提 取 二 次 ,每 次 
25ml, 滤 过 ,滤液 合并 , 挥 至 1ml, 通 过 聚 酰胺 柱 (14 一 30 H, 
柱 高 为 15cm, 内 径 为 1. 5cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 水 洗 脱 至 无 色 ， 
再 用 20% 乙 醇 洗 脱 至 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 洗 脱 
至 无 色 ,收集 7076 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 至 近 干 ,用 少量 水 溶解 ,用 
等 量 乙酸 乙 酯 洗涤 FEL LRL KART, RA j P 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8 — 10 ul X ERR TREE 4pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酷 - 甲 酸 -水 (1 :1: 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1% 亚 硝酸 钠 
甲醇 溶液 ,在 105 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 7g;,; 研 细 , 加 三 握 甲 烷 15ml, 温 渍 过 夜 , 滤 过 ， 
WAAT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 前 胡 对 照 药材 2g, 加 乙醚 10ml, S St 4 小时, 滤 过 ,滤液 
ACT ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 菏 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 8pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 —60'C5-7, B 7, FR 
(1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

《4) 取 桑 日 皮 对 照 药材 2g, 加 三 氧 甲烷 10ml, 浸 溃 4 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 
和 上 述 对 照 药材 溶液 491, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 本 (60 一 90C)- 甲 茶 - 三 氯 甲烷 人 2: 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 逐 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 ,在 105 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 > 
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(5) 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 C 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 Gul, 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(20 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 苛 三 酮 试 液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -二 乙 胺 -水 (63 : 0. 03 : 37) 9 L2 38 ; HK 
发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 贝 母 素 甲 蜂 计算 应 不 低 
于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 贝 母 素 甲 对 照 品 ` 贝 母 素 乙 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 贝 母 素 甲 0.25mg、 贝 
母 素 乙 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2. 5g, 精 密 称 定 ,加 浓 氨 试 液 4ml, 漫 润 1 小 时 ,精密 加 入 三 氯 
甲烷 -甲醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 50m, FR AE ER BE 18], 80'C Jn 
热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 上 述 混 合 溶液 补足 减 失 
的 重量 , 静 置 ,分 取 下 层 溶液 ,用 5g 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 。 
精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 
2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 8pl、.20p1, 供 试 品 溶 
H 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 浙 贝 母 以 贝 母 素 甲 (Cz Has NO) AIN ER 
(C5; Ha NO; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. 4mg. 

【功能 与 主治 】 清 肺 止咳 ,化 痰 平 跨 。 用 于 痰 热 阻 肺 所 
致 的 咳嗽 、 痰 黄 黏 稠 、 跨 息 ; 慢 性 支气管 炎 急 性 发 作 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UH. —X145.—H 3K. RAEM. 

【规格 】 每 袋 装 7g 

Lel 密封 。 


€ KH 
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[4551 发 酵 虫 草 菌 粉 (Cs-4)7500g 

【 制 法 】 取 发 酵 虫草 菌 粉 (Cs-4), 加 和 适量 的 辅料 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 2500 Hr [规格 (1)J; 或 压制 成 
2000 片 [ 规 格 (2)]; 或 压制 成 1000 片 [ 规 格 (3)]。 包 糖衣 或 
WRK. i. 


【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕 
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角形 网 络 样 纹理 ;气管 壁 碎片 见 棕色 或 黄 绿色 ,螺旋 丝 , 宽 1 一 
5pm , ££ [B] 48 5 XT 76 € 5 RJ CIR AD 。 

DRA m 10 Hr, SEA LU P BR 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 2mol/L 盐酸 溶液 30ml 使 溶解 ， 
水 浴 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,用 石油 栈 (30 一 60Y ) 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 慕 蕊 皂苷 元 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
HT SE DA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15 片 , 研 细 ,加 二 毛 甲 烷 50ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 滤 酒 挥 去 二 毛 甲 烷 , 加 甲醇 30ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 演 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30mb, AF IE T BER, 2 
干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 
( 柱 内 径 为 lcm, 柱 高 为 15cm), 先 用 水 20ml 洗 脱 ( 流 速 为 每 
分 钟 ml。 以 下 同 ), 继 用 30% 甲 醇 50ml 洗 脱 ,收集 30% FB 
醇 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 干 奖 皮 对 照 药 材 lg, 加 二 氯 甲 烷 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,残渣 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 Dml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1l0pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -盐酸 -水 (4 : 
1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 20% 对 二 
甲 氨基 茶 甲 醛 盐 酸 溶 液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 备用 的 二 握 甲 烷 滤 液 , 燕 干 , 残 泻 加 
丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 锦 草 对 照 药 材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,路 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Ji d 8 BEAR d CL TEE BUE. TE HOC 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 50% 乙 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 置 水 浴 上 燕 至 约 5ml, 加 水 10ml, 
搅拌 使 溶解 ,用 二 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 握 
甲烷 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 丙酮 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 半 边 莲 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1081, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 
C5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检 
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视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ; 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 : LL CLE SK (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 重 楼 皂苷 工蜂 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 重 楼 皂苷 I 工 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , d$ 53. 0E xi. HO 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2001, Œ 
人 液 相 色 谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 重 楼 以 重 楼 皂苷 IT (Cu Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg. | 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止 痛 。 用 于 毒蛇 、 毒 
mu. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 第 一 次 20 片 , 以 后 每 隔 6 小 时 续 
BR 10 片 ,危急 重症 者 将 剂量 增加 10—20 片 并 适当 缩短 服药 
间隔 时 间 。 不 能 口服 药 者 ,可行 鼻 饲 法 给 药 。 外 用 。 被 毒 虫 
咬 伤 后 ,以 本 品 和 水 外 把 , 即 可 消 肿 止 痛 。 

【注意 】 7250M. IRE HSEGPUUSH. BTBEXUSEUS E 
慎 用 。 本 品 不 可 过 服 久 服 。 车 用 药 后 出 现 皮肤 过 敏 反 应 需 及 
BERI. BREA .油腻 食物 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 4g 


【贮藏 】 93. 
金 贝 痰 咳 清 颗 粒 
Jinbei Tankeqing Keli 
[5:71 浙 贝 母 金银花 
HU 3H kb er 
RHK 桔梗 
射 于 麻黄 
AS HE 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 取 浙 贝 母 适量 粉 碎 成 细 粉 ,剩余 浙 贝 
母 稍 加 破碎 , 炒 基 杏仁 压榨 除 油 后 ,用 乙醇 回流 提取 三 次 , 滤 
过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 成 清 膏 。 另 取 前 胡 和 川 
营 ,用 乙醇 回流 提取 , 滤 过 ,得 醇 提 取 液 ,药酒 与 金银花 等 其 余 
六 味 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 清 谨 , 放 冷 。 在 搅 
拌 下 加 入 三 们 和 量 乙醇 ,放置 , 滤 过 ,沉淀 用 60% 乙 醇 洗涤 , 滤 
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色 至 棕 褐 色 ; 气 香 , 味 微 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5 片 [规格 (1)]J 或 4 片 [ 规 格 (2)J 或 2 
片 [ 规 格 (3)], 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 稀 乙 醇 16ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 腺 坚 叭 对 照 品 、 腺 苷 对 
照 品 和 尿 背 对 照 品 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 磷 
酸 氢 二 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 黏合 剂 的 硅胶 GFss 薄 层 
WE ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -水 - 浓 氨 试 液 (8 :2 :6: 
0. 8 ;0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 [规格 (1)] 或 4 片 [规格 (2)] 或 2 片 [ 规 格 
(3)] ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 10oml, 加 热 至 沸 , 滤 过 ,滤液 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 亮 氨 酸 对 照 品 . 丙 氨 酸 对 照 品 乱 所 酸 对 
照 品 , 加 水 制 成 每 1ml 含 亮 氨 酸 和 丙 氨 酸 各 Img. EMAR 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 3 1 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4: 1 : 1) 为 展开 
AW. DUM EE SUE GE I4 ERE S 3-85 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘露 醇 对 照 唱 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1m 含 9mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 3pl 及 上 述 对 照 品 溶液 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (9 16: 
2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 防 干 , 喷 以 匣 香 醛 试 液 ,在 130 C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 [规格 (1)] 或 4 片 [ 规 格 (2)] 或 2 片 [规格 
(3)] ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 发 酵 虫 草 菌 粉 (Cs-4) 对照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 麦 角 任 本 对照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Iml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,上 豚 取 上 述 三 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G SEE ES. E ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(7 :3 :0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 奔 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 和 荧光 
斑点 。 

【检查 】〗】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 RË SEMER REAREN OA 
则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0.05 mol/L 的 磷酸 二 和 氢 钾 水 溶液 为 流动 相 A, 以 
甲醇 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 


金水 宝 片 
260nm。 理 论 板 数 按 腺 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~13 100 0 
13~30 100—85 0—15 
30~40 85—40 15—60 
40—45 40 60 
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对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 水 制 成 每 lml ERE 30g, S 
20g ARË 20ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
20 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 25ml 至 燕 发 凤 中 ,回收 溶剂 至 干 R 
渣 用 水 溶解 , 定 容 至 25ml 容量 瓶 中 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20xl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh Hr ERE CCS Hai N: 0,0, B EE CCo His Ns O;) 和 腺 
# (Co Hi; Ns O4) 总 量 , [规格 (1)] 不 得 少 于 1. 2mg;. [规格 
《2)]J 不 得 少 于 1. 5mg; [规格 (3)] 不 得 少 于 3. 0mg。 

FASE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (98 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm。 
理论 板 数 按 麦 角 举 醇 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 麦 角 举 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
WARA 0.5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25mjl, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kHz)1 小 时 ， 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

EnH XE fü f ECC Ha O),[ 规 格 (1)] 不 得 少 于 
0. 60mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 0.75 mgs [规格 (3)] 不 得 少 于 
1.5mg. 

【功能 与 主治 〗 补益 肺 肾 , 秘 精益 气 。 用 于 肺 肾 两 虚 , 精 
ADE, A TUE Kg ig , 神 疲 乏力 ,不 同人 刍 忘 , 腰 膝 疲 软 , 月 经 不 调 ， 
阳痿 早 涝 ;慢性 支气管 炎 .慢性 肾 功能 不 全 ,高 脂 血 症 、 肝 硬化 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UN. 一 次 5 片 (规格 (1)], 一 次 4 片 
[规格 (2)] ,一 次 2 片 [规格 (3)] ,一 日 3 次 ;用 于 慢性 肾 功 能 
不 全 者 ,一 次 10 片 [ 规 格 (1)] ,一 次 8 片 [ 规 格 (2)] ,一 次 4 片 
[规格 (3)] ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 】 〈1) 糖 衣 片 (每 片 含 发 酵 虫 草 菌 粉 0.2g) 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.42g 
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3) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.75g 
【贮藏 】 密封 。 


SEKERE 


Jinshuibao Jiaonang 


[4771 发 酵 虫草 菌 粉 (Cs-4)330g 

LHJ 取 发 酵 虫 草 菌 粉 (Cs-4) ,粉碎 成 细 粉 , 装 入 胶 
3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[1351 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 浅 棕 褐色 的 
粉末 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 [含量 测定 J 项 下 的 续 滤液 15m, RTF, A 
渣 加 稀 乙 醇 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 腺 嗓 叭 对 照 
i ARE X R i AR E R o 加 稀 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 
2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 曲 溶液 1pl, 分 别 点 于 
同一 以 含 4% 磷 酸 氧 二 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 
硅胶 GF:s 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -水 - 浓 氮 
试 液 (8 : 6 : 2 : 0.3: 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 10ml, 加 热 至 沸 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 唱 洲 液 。 另 取 亮 氨 酸 对 照 品 ` 丙 氨 酸 对 照 品 和 幼 氨 酸 
对 照 品 , 加 水 制 成 每 lml 含 亮 氨 酸 和 丙 氨 酸 各 lmg. EAA 
E? 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4: 1: DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 甘露 醇 对 照 品 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 9mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 3pl 及 上 述 对 照 品 溶液 2u1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G SHEER E ,以 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (9 : 6 : 
2) 为 展开 剂 ET BE CT E DL TREE PE TAL E. Æ 130C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 约 0.25g, 加 
70% FR BE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 25ml 
至 蒸发 皮 中 ,水 浴 燕 干 , 残 漆 加 水 使 溶解 并 定 容 至 25ml 容量 
瓶 中 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 尿 喀 啶 对 照 品 、 
尿 芽 对 照 品 、 腺 晨 叭 对 照 品 、 鸟 苷 对 照 品 . 腺 共 对 照 品 适量 ,加 
水 配制 成 浓度 各 为 1. 6ug/ ml, 24pg/ ml, 4. 8ug/ml, 24ug/ml, 
24ug/ ml 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 
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(通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ( 柱 长 
为 25cm, HA 4. 6mm BEEN 5pm); 以 甲醇 为 流动 相 A, 
以 0. 05mol/L 的 磷酸 二 氧 钾 深 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 腺 苷 峰 计 
算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC(%) 
0. 01 0.0 100.0 
13. 00 0.0 100.0 
30. 00 15.0 85.0 
40. 00 60. 0 40. 0 


分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl, 供 试 品 溶液 10 — 2001 2E 


入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 中 的 五 个 
色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 RE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 含 2% 四 氢 呐 喃 的 磷酸 盐 缓 冲 溶液 L0. 066 mol/L 
磷酸 二 氧 钾 溶 液 -0. 066mol/L 磷酸 氧 二 钠 溶液 (2: 3) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 260nm。 理 论 板 数 按 腺 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 昭 品 洲 液 的 制备 BREN E mA 10mg, 精 密 称 定 ， 
置 25ml 量 瓶 中 ,用 稀 乙醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勾 ,精密 量 取 
2ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 扬 义 , 即 得 (每 
Iml 含 腺 苷 8ug)，。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml, E 5m 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 
刻度 185]. BU fS. 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
20n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 腺 苷 (Co Hi Ns Os) 应 为 0.70 一 1. 20mg. 

麦角 华 醇 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT AERE DERE RENE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 :水 (98 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm; 
柱 温 25'C 。 理 论 板 数 按 麦 角 人 省 醇 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 麦 角 举 醇 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 
制 成 每 Im E S0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
30ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 08 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


中 国药 典 2015 年 版 


1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 麦 角 当 醇 (Cz HuO) 应 不 低 于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 〗 补益 肺 肾 , 秘 精益 气 。 用 于 肺 肾 两 虚 , 精 
ATRE ARER , 神 疲乏 力 ,不 襟 健忘 , 腰 膝 疫 软 ,月 经 不 调 ， 
阳痿 早泄 ;慢性 支气管 炎 LR PEE BRA ALTRI HS LE HT 08 45 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ;用 于 慢性 肾 
功能 不 全 者 ,一 次 6 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 33g 


【贮藏 3 密封 。 
金 花 明 目 丸 
Jinhua Mingmu Wan 
[48751 熟地 黄 ib Y 
枸 柜子 五 味 子 
HA 黄精 
黄 莽 党 参 
AS 菊花 
炒 决明子 车 前 子 ( 炒 ) 
密 蒙 花 炒 鸡 内 人 金 
EFA 山楂 
JT RR 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 除 熟地 黄 、 枸 筷子 、 五 味 子 、 鸡 内 人 金 
外 ,其 余 黄 精 等 十 三 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 :未 通过 筛 的 粗 
粉 与 熟地 黄 等 四 味 加 水 前 者 三 次 , 熟 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 
至 适量 。 取 上 述 细 粉 , 用 浓缩 液 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 、 微 酸 。 
【鉴别 】 (〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 联结 乳 管 直 径 
12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ， 
表面 有 纵 纹 ,两 端 断裂 成 需 状 或 较 平 截 (黄芪 )。 草 酸 钙 针 晶 
成 束 或 散在 ,长 约 至 120km( 黄 精 ) 。 星 状 毛 多 碎 断 ,完整 者 基 
部 2 细胞 ,单列 ,上 部 2 细胞 并 列 ,每 细胞 又 分 2 叉 , 每 分 叉 长 
250 一 500pnm( 密 蒙 花 ) 。 石 细胞 淡 黄 色 至 棕 黄 色 , 类 圆 形 、 久 
圆 形 或 多 角形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 密 ( 五 味 子 )。 花 粉 粒 类 图形, 直 
径 24~34pm, 外 壁 有 刺 , 长 3~5pm, 具 3 个 萌发 孔 ( 菊 花 ) 。 
(2) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 密 塞 , 时 时 振 摇 ,浸渍 
过 夜 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 湘 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 6pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 
5 : 10 : 0. DARFA, ERF. CH, SCC BE 1960 EC BE 
酸 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
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谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 莹 色 辛 点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 RAAK 10ml 溶解 ,加 盐酸 Dml, EA P H 
热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 15ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 
液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 
黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
8ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G HEEL E. EUG BERE C30 — 60 C 5- IR 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 STE , CI Bj 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,最 相同 的 杰 黄 色 荧 光斑 点 ;用 氨 获 气 起 
后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, 浸 溃 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
低温 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 川 芝 对 照 药 材 0.3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 潭 用 1% 和 氢 氧 化 钠 10ml 溶解 ,通过 D101 型 
大 和 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,先后 用 1% 
AAMAR 40ml、 水 50ml 和 30% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 ,再 用 70% 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
BE 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 欧 甲 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Bul OST RR S 
溶液 4x1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C H 
热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 
的 棕 褐色 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 的 柱 黄 色 荧 光斑 点 。 

(6) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 10ml, 加热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BE 15ml 振 播 提取 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 5ml 溶解 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 湾 液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (24 : 8: 1) 为 展开 剂 , 展 
JF . CHE TFTA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 晶 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 异 丙 醇 -甲醇 -醋酸 -水 (2 : 25 : 2 : 71) 为 流动 相 ; 
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检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAAP NE mE E ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 15ml, 超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 ,将 上 清 液 转移 至 
25ml 量 瓶 中 ,残渣 用 稀 乙醇 洗涤 3 次 ,每 次 3ml, 洗 涤 液 离心 
后 并 入 同一 量 瓶 中 ,用 稀 乙 醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl1， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A AA AA A E CC Ha O11) 计 ,不 得 少 
于 1. lmg. 

【功能 与 主治 】 补 肝 , 益 肾 , 明 目 。 用 于 老年 性 白内障 
早 . 中 期 属 肝 肾 不 足 、 阴 血 亏 虚 证 , 症 见 视 物 模糊 、 头 学 、 耳 鸣 、 
腰 膝 酸软 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4g,—H 3 次 , 饭 后 服用 。 
一 个 月 为 一 疗程 ,连续 服用 三 个 疗程 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 4g DERE 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 黄连 黄芪 
金银花 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 黄 连 加 50% 乙 醇 加 热 提取 二 次 ,每 
次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 (50 一 80YC ) 
至 相对 密度 为 1.15~ 1.20600) 的 浸 襄 ,加 1% BÉ ER 24 
1.5 倍 量 稀释 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 加 入 药 液 总 量 5% 
的 氧化 钠 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 物 加 水 2 倍 量 稀释 ,用 
20%% 氢 氧化 钠 调节 pH 值 至 6~7, 滤 过 , 取 沉 淀 物 减 压 干燥 
(50—80'C) ,备用 ;黄芪 加 75% 乙 醇 加 热 提 取 二 次 ,每 次 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 (50 一 80C ) 至 相对 
密度 为 1. 25— 1. 30600) WR E JL FS F (50 — 80'CO , 备 
Hi; RE EK ER (75€ 227€) LR. AA 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 合并 , 减 压 浓缩 (70 一 80OC) 至 相对 密度 为 1.17 — 1. 22 
(60Y ) 的 浸 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 (70~80'C) 至 相对 密度 为 1. 22 一 
1. 28(60'C) 的 淄 谊 , 减 压 干燥 (70~80'C), 备 用 。 合 并 上 述 各 
二 总 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 预 胶 化 淀粉 33 一 87g、 微 晶 纤 维 素 
76g、 交 联 羧 甲 基 纤 维 素 钠 6.75g, 混 匀 , 干 法 制 粒 ,加 入 交 联 
披甲 基 纤 维 素 钠 6. 75g 及 硬 脂 酸 镁 2. 5g, 混 匀 ,压制 成 1000 
片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 至 棕 褐色 ， 
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We. 

【鉴别 】 (DORER 1 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 10ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 
辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 本 酯 -甲酸 -水 
(7 :2.5:2.5) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 党 剂 至 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 挥 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 昭 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 1 2,01 XE RR 
品 溶 液 2 则 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 2% 氢 氧化 钾 甲 醇 
溶液 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 弃 
去 乙酸 乙 酯 液 ,水 层 加 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
正 丁 醇 液 ,加 1.5%% 磷 酸 溶液 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 
酸 液 , 再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 艾 
对 照 药 材 1g, 加 2% 和 毛 氧化 钾 甲 醇 溶液 15ml, 回 流 提取 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 正 丁 
醇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 芪 甲 昔 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (6.5 : 3.5 : Df 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA Z H-0. 05mol/L HR — $t 4H Z€ PIE (pH 3) 
(30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 277nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 
BE ga ETE VARI. 4200, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 餐 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 50%% 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
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乙醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 50W, 频 率 50kHz)1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 以 盐酸 小 玄 碱 (Cs Hi; NO,，HCLD) 计 ， 
不 得 少 于 13. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 益 气 。 用 于 消 渴 病 气虚 内 热 证 , 症 
见 口 渴 喜 饮 , 易 饥 多 食 , 气 短 乏 力 。 轻 、 中 型 2 型 糖尿 病 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 前 半 小 时 服用 。 一 次 2-3 片 ,一 日 
3 次 ,疗程 3 个 月 或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 片 重 0. 56g 

【贮藏 】 密封 。 


金 佛 止痛 丸 


Jinfo Zhitong Wan 


【处 方 〗 AN 醋 延 胡 索 
三 七 EI: 
佛手 姜黄 
甘草 

【 制 法 】 以 上 七 味 , 取 75% 白 芍 、 郁 金 、 姜 黄 , 甘 草 加 水 前 
煮 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 加 入 佛手 后 再 前 者 2 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 , 将 25% 白 芍 、 醋 延 胡 索 、 三 七 粉碎 ， 
与 稠 襄 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 混 匀 。 用 水 泛 丸 (少量 药粉 备 
RD ,干燥 ,用 少量 药粉 加 滑石 粉 适量 , 包 衣 ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 包 衣 浓缩 水 丸 ; 味 
mH. 

【鉴别 】 OREM Bg 9E LEE: ERR TS TE de ELS 
18~32um, F E F 38 BE 28 Rr , 常 排 列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 厚 壁 组 织 碎片 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 、 类 方 
形 或 长 条 形 , 壁 稍 弯曲 , 木 化 ,有 的 成 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细 密 
( 延 胡 索 )。 | 

(20 BU dà 2g, 研 细 , 加 80% 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 加 中 性 氧化 铝 约 1g, 搅 拌 均匀 ， 
干燥 ,加 在 中 性 氧化 锅 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1.5cmy) 
上 ,用 乙醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 
RR. BUS ZW op RS E SE Im 含 2mg B9 TR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 - 


4H 


(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 滴 加 浓 氨 试 液 1ml 使 润 温 ,再 加 乙 
BE 40ml, 静 置 过 夜 。 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 佛 手 对 照 药材 
1g，, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 lm 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 板 置 层 析 饶 
中 预 平 衡 10 分 钟 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 佛手 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 置 碘 缸 中 约 3 分钟 后 取出 , 挥 尽 板 
上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 延 胡 索 乙 率 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 奖 

【检查 】〗 应 符合 九 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, S -0. 05mol/L. 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 (12 : 88) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

Xf RR AAIEGERUSUS ” 取 广 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im 65ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 轩 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 
频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 稀 乙醇 至 刻度 , 摇 义 , 滤 过 , 取 
续 滤 滚 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg SAN AA A Y CC Hz O11) 计 ,不 得 少 
于 4. 5mg., 

【功能 与 主治 】 行 气 止 痛 , 每 肝 和 骨 , 祛 瘀 生 新 。 用 于 气 血 
瘀 评 所 致 的 胃 腕 疼痛 ,痛经 及 消化 性 省 疡 ,慢性 胃炎 引起 的 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 Ul. 一 次 5 一 10g ,一 日 2 一 3 次 ,或 痛 
时 服 ; 寒 证 腹痛 须 用 姜 汤 送 服 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 ;月 经 过 多 者 愤 服 。 


【规格 】 FRK 5g 
【贮藏 】 密封 。 
ERZA 
Jinguo Hanpian 
【处 方 〗 地 黄 玄 参 
PH JR Mg di 
胖 大 海 麦 冬 
南沙 参 太子 参 
陈皮 
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【 制 法 】 以 上 九 味 ,地 黄 、 玄 参 . 西 青果 、 蝉 晓 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 30 分 钟 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 14(80'C5 ,加 2 fe E Z, BE 065] , ER IE 24 小 时 , 取 上 清 液 , 减 
压 浓 缩 至 适量 ,备用 ;其 余 胖 大 海 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
30 分 钟 , 煎 液 滤 过 , 滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 备 用 液 合 
并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 和 甜菊 素 , 混 义 , 制 颗 粒 , 干 
燥 , 喷 入 含 薄荷 素 油 的 乙醇 溶液 ,密闭 2 小 时 ,加 入 适量 的 辅 
料 , 混 匀 ,压制 成 片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 素 片 或 薄膜 衣 片 , 素 片 或 薄膜 衣 片 除去 
包 衣 后 显 淡 红 棕色 至 棕色 ; 味 甜 ,有 清凉 感 。 

【鉴别 〈1)7 取 本 品 10 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 
水 100ml、 稀 盐酸 10ml, 加热 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 40ml, 轻 轻 
振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 西 青 果 对 照 药材 2g, 加 水 100ml, 煮 沸 15 一 20 分 钟 ,同时 
不 断 滴 加 稀 盐 酸 20 一 30ml, 趁 热 滤 过 ,滤液 加 乙醚 50ml, 轻 
轻 振 播 提 取 ,分 取 乙 醚 液 ,浓缩 至 约 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 丁 酯 -甲醇 -甲酸 
(4:1:0.6:0.7) 为 展开 剂 ,在 10—20'C 展开 ,取出 ,上 晾 于 ， 
喷 以 2% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 30 4p PE UE IL. URGE ZR T o RA m P BE 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 0. 25g, 加 水 
50ml, 煎 者 约 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ,通过 聚 酰胺 柱 (60 H, 
2g) 上 ,用 30% 乙 醇 20ml 洗 脱 ,再 用 乙酸 乙 酯 30ml 洗 脱 , 收 
集 乙 酸 乙 酯 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 辕 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 
lOl 对照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE, UA 
it BE C60 —90'C0-Z, EB Z, FE CL : DJEP., ER, AH, I 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 薄 膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 
50ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 
30ml, 加热 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 30ml 振 播 提取 , 取 正 丁 醇 提取 液 ,用 水 10ml 
洗涤 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药 材 2. 5g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 " 滤 液 燕 干 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10901 X R8 
药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SEES E SUL SUP eB 
醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,在 用 展开 剂 预 饱和 30 分 钟 的 展开 缸 内 展 
开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 更 点 显 红 
色 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 ,放置 后 斑点 颜色 逐渐 加 深 。 
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【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
KAAM s A RE -1. 5% 冰 醋酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 284nm。 理 论 板 数 按 楼 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 深 液 的 制备 XU ECHOS Rin db ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 48ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 80ml, 加热 回流 至 提 
取 液 无 色 , 放 冷 ,提取 液 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 
次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh ARE Mk NEEDLE R P (CC Ha O1s) 计 ,不 得 少 
F 0. 40mg. 

【功能 与 主治 】 养 阴 生津 ,清热 利 咽 。 用 于 肺 热 阴 伤 所 
致 的 咽 部 红肿 、. 咽 痛 . 口 干 咽 燥 ; 急 .慢性 咽炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 SH. 一 小 时 2~4 片 , 一 日 10 一 20 F. 

【注意 】 少数 患者 用 药 后 偶 有 恶心 、 上 腹 不 适 感 。 

【规格 】 ODORE ”每 片 重 0.55g (2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 


重 0.57g 
【贮藏 】 密封 。 
S R OU 
Jinguoyin 

【处 方 】 地 黄 73g X2 55g 
西 青 果 18g iih 27g 
x 55g BEES 18g 
南沙 参 55g 太子 参 55g 
陈皮 36g 3d fap 3 d] 0. Sml 


【 制 法 】 UU ETUR. R ZS EER OL KC RCRE 
二 次 ,每 次 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 14— 1. 19 
(80'CO BE TEE Wm 2 倍 量 乙 醇 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.13 一 1.15(80C) 的 清宫 ,备用 。 麦 
冬 、 胖 大 海 、 南 沙 参 、 太 子 参 、 陈 皮 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 30 分 
钟 ,第 二 次 20 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.03 一 1.08(80C ) 的 清 襄 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 清 
宫 合 并 ,加 入 薄荷 素 油 ,甜菊 素 le EFRA 3g 及 适量 水 , 搅 
PE 30 分 钟 ,加 水 至 1000ml; 或 加 蔗糖 200g, 滤 过 ,滤液 加 薄荷 
KW TERES 1g. 2E FP ER 4 2g, 055] , DILZK 3& 1000ml, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 的 液体 ; 味 微 甜 , 具 清凉 感 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 50ml, 加 乙酸 乙 酯 50ml REER, 
水 层 备用 ,乙酸 乙 酯 层 蒸 干 , 残 注 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
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为 供 试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药 材 3g, 加 水 70ml, 煮 沸 15 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 洲 液 各 4 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (9 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 没食子 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(6 : 4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙 
醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 ]41) 项 下 的 备用 水 层 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 (50ml,30ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 
(50ml,30mD ,再 用 正 丁 醇 忽 和 的 水 50ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,2g, 内 径 为 1cm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 干 ， 
残渣 加 无 水 乙醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 
对 照 药 材 2g, 加 水 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (10: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 
以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.07 或 不 低 于 1.02( 元 
蔗糖 )( 通 则 0601). 
pH 应 为 3.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 碎 烷 键 合 硅胶 
HAFEN 5 UL Z. RS -0. 2%% 磷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 背 峰 计算 应 不 低 于 6000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 33ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, E 25m] EJ 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml & Bk E A E E (C4 Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 0.15mg。 

【功能 与 主治 】 养 阴 生津 ,清热 利 咽 。 用 于 肺 热 阴 伤 所 
致 的 咽 部 红肿 、 咽 痛 \ 口 干 咽 燥 ; 急 、 慢 性 咽炎 见 上 述 证 候 者 。 
亦 可 用 于 放疗 引起 的 咽 干 不 适 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15ml, 一 日 3 KREEM. 

【注意 】 忌 食 辛 辣 、 油 腻 、 厚 味 食物 。 


【规格 】 COS xX15ml (2) 每 瓶装 90ml 〈3) 每 瓶装 


金 果 饮 咽 喉 片 


165ml (4) 每 支 装 15ml( 无 莽 糖 ) 
【贮藏 】 密封 。 


金 果 饮 咽 喉 片 
Jinguoyin Yanhou Pian 
【处 方 〗 地 黄 137g 玄 参 102g 
西 青 果 34g 蝉 晓 52g 
ZZ 102g BEES 34g 
南沙 参 102g 太子 参 102g 
陈皮 68g 薄荷 素 油 2ml 


LHI 以 上 十 味 ,薄荷 油 用 售 他 环 糊 精 包 结 , 其 余地 黄 
等 九 昧 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 
E DRENT ARAE E CES , 制 粒 ,干燥 ,加 入 薄荷 油 包 结 
物 及 香精 、 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 [ 规 格 (2)] 或 
2000 Hr [规格 (1)] ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 色 或 棕色 的 片 ; 或 为 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 浅 棕 色 或 棕色 ; 味 甜 , 具 清 凉 感 。 

[330] (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 潜 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,再 用 正 丁 醇 
饱和 的 水 30ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 置 水 浴 上 燕 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 
1g, 加 甲醇 30ml, 冷 浸 1 小 时 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 T3 , R 
取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氧 甲烷 -甲醇 -水 (12 : 4: 1) 在 10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 6mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 5pl, 对照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 陈 和 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 
的 供 试 品 溶液 lul 与 上 述 对 照 品 溶液 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)# 10'C EL P XC 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 326 — UE 
乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 除 崩 解 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 了】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -6% 柄 酸 溶液 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 深 液 的 制备 ”了 到 楼 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml E 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. bg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈皮 以 橙 皮 苷 (Cz Ha Ois ) 计 , [规格 (1)] 不 
得 少 于 0. 18mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 36mg。 

【功能 与 主治 】 养 阴 生津 ,清热 利 咖 。 用 于 肺 热 阴 伤 所 
致 的 咽 部 红肿 . 咽 痛 . 口 干 咽 燥 ; 急 .慢性 咽炎 见 上 上述 证 候 者 。 
亦 可 用 于 放疗 引起 的 咽 干 不 适 。 

【用 法 与 用 量 】 含 服 。 每 小 时 4 片 [ 规 格 (1)) ,每 小 时 
2 片 [规格 (2)]，。 

【注意 】 zfx3» mm FERRY. 

【规格 】 每 片 重 (1)0.5g Dig 

【贮藏 】 密封 。 


金莲 花 口 服 液 


Jinlianhua Koufuye 


【处 方 】 金莲 花 450g 

[5751 取 金 莲花 ,加 水 秀 煮 三 次 ,每 次 1.5 小时, 煎 液 
滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 15(50C), 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,滤液 中 加 入 蜂蜜 或 单 糖浆 适量 及 茶 甲 酸 钠 
1. 8g, ESAE Z. 0. 2g, 加 水 至 1000ml, 混 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 
过 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 红 色 澄 清 液体 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 】 取 本 品 5ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 
丁 醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 饮 和 的 水 20ml 洗涤 E T ERR , 残 
渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 金 莲花 对 照 药 
材 0. 5g, 加 80% 乙 醇 15ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
TRAAK 10ml 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 苗 草 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1— 
Zul. 对照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2n. 分别 点 于 同一 以 含 
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4% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -于 酮 -甲酸 -水 (8 :6:1:1.5) 为 展开 剂 , 展 
JF Hh, BEP. EDI 10% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 05( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LH BE-7,RR-0. 1% 磷 酸 溶液 (10 : 12 : 78) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 349nm。 理 论 板 数 按 区 草 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 HOD Hou Rüdniá EA E PRE ,加 
甲醇 制 成 每 1ml A 20y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 100ml ER 
中 ,加 入 甲醇 80ml, 超 声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 40kHz)10 分 
钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 
滤液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 ，, 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 Spl, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A 4x E E A a P (Ca Hao O14) 计 , 不 得 少 
于 1.5mg。 

【功能 与 主治 】 ARAE. RIT OUAIS ZEE, SURE DI 
盛 引 起 的 上 呼吸 道 感染 .咽炎 .扁桃 体 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ;用 时 播 匀 。 

[3&1 每 瓶装 10ml 

[^41 密封 。 


Sg Ek hR 


Jinlianhua Pian 


【处 方 〗 金莲 花 1500g 

【 制 法 】 取 金 莲花 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 莽 藏 加 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.18—1.22(70—80'C5 $ 
人 淀粉 适量 , 制 颗 粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

【鉴别 取 本 品 2 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 80% Z IE 
25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 10ml 3E 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, EEFHZK ACIE IS E T 


中 国药 典 2015 年 版 


醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 20ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 Sml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 莲花 对 照 药材 0.5g, 加 80% 乙醇 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 葵 草 萌 对照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 m 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~4yl、 对 照 药材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4%% 醋 酸 钠 的 送 甲 基 
纤维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (8 :6:1:1.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 
10% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
JE EREA ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 且 -0. 1% 磷 酸 溶液 (10 : 12 : 78) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 549nm。 理 论 板 数 按 莹 草 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 KARP R EE ,精密 称 定 ,加 
FERRE 1ml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 混 勺 RA 0. 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 
40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dA HE 4 E E A a H (Ca Ha On) db. b 
于 4. 5mg. | 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 风 热 那 毒 袭 肺 , 热 毒 内 
盛 引 起 的 上 呼吸 道 感染 咽炎、 扁桃 体 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 (1) 每 片 重 0.3lg 〈2) 每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


TELKE 


Jinlianhua Jiaonang 


【处 方 】 金莲 花 1000g 

【 制 法 】 取 金 莲花 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 稠 膏 状 ,在 60C 以 下 减 压 于 燥 , 粉 碎 , 加 
人 糊 精 适量 LR] , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 硬 胶 襄 ,内 容 物 为 灰 棕 色 至 棕 褐色 的 粉 
AGREE. Í 


金莲 花 颗粒 


【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 0.78g, 研 细 , 加 80% 乙醇 25ml， 
超声 处 理 15 分 钟 URS UR EAT , 残 酒 加 水 10ml 溶解 ,用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
20ml R, ETERA T ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 金 茵 花 对 照 药材 0. 5g, 加 80% 乙 醇 15ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 巷 草 苷 对 照 品 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0. 3msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 2 一 4p1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 
溶液 为 猪 合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(8:6:1:1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1026 — C 
化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ;在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 乙 彤 -0. 1 多 磷酸 溶液 (10 : 12 : 78) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 349nm. 3816 Bo BE E Xd ETE RE LAS MIC 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 NOE HO Hii db ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
il RARA 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 400 W ,频率 40kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金 莲 花 以 殖 草 苷 (Cs Ha Oil ib. b 
F 3.0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 风 热 邪 毒 袭 肺 , 热 毒 内 
盛 引 起 的 上 呼吸 道 感染 咽炎、 扁桃 体 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2~3 次 ;小 儿 
酌 减 。 

【规格 】 

【贮藏 】 


每 粒 装 0. 35g 
密封 。 


金莲 花 颗 粒 


Jinlianhua Keli 


【处 方 】 EXE 1000g 
【 制 法 】 金莲 花 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ， 


* 1081 。 
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滤液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.39 — 1. 41(50'CO 的 稠 畜 , 加 
AREPA 1400g 和 适量 糊 精 , 混 勺 ,用 乙醇 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 
2350g[ 规 格 (1)] ,或 将 滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.10 一 1. 20 
(50'C) ,加 入 甜菊 素 6g 和 适量 糊 精 , 混 匀 , 喷 私 干 燥 制 颗粒 ， 
制 成 880g[ 规 格 (2)]( 无 蔗糖 )], 即 得 。 

CERI 本 品 为 浅 棕 黄色 的 颗粒; 味 甜 、 微 苦 [ 规 格 (1)]。 
本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 蔡 [ 规 格 (2)] (无 芒 糖 )]。 

【鉴别 】 取 本 品 [ 规 格 (1)]1g 或 [规格 (2)]0. 5g, 加 水 
10ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 痉 去 乙酸 乙 酷 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 
洗涤 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 静 置 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 莲花 对 照 药材 0. 5g, 加 
80% 乙 醇 25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 自 “ 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ”起 , 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 殖 草 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~4pl, 对 照 药材 溶液 和 对 照 
品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 4% 柄 酸 钠 溶液 制备 的 硅胶 H 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (8 : 6 : 1 : 1.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,路 以 10%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 30; . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KRZNA P-L 83-0. 196 ERR TRE C10 : 12 : 78) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 349nm., MW T GC dc ZE CE ETE RE ELS f 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 荔 草鞋 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
PERRE 1ml 中 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 混 匀 ， 
取 [ 规 格 (1)25g 或 [规格 (2)]3g, 研 细 , 过 六 号 筛 , 混 习 , 取 [ 规 
格 (1)]0. 5g 或 [规格 (2)]0. 25g ,精密 称 定 , 置 100ml R 3E Sft 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
400W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,用 甲醇 补足 减 失重 量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m RR E a E HE A H a CCa Ha Oil ) 计 ,不 得 少 
F 16. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 iE3X RR. HDTONUAGIE SESS ND. AE N 
15 5| EE 5). E P UR SEE RIS .咽炎 od BEP Ae 。 
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【用 法 与 用 量 】 
儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 8g DRRR Sg CUR BD 

LERI ss. 


开水 冲服 。 一 次 1 fS ,一 日 2 一 3 次 ,小 


金莲 花 润 喉 片 


Jinlianhua Runhou Pian 


【处 方 】 金莲 花 薄荷 素 油 

【 制 法 】 取 金 莲花 ,加 水 前 者 二 次 , 裔 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 辅料 适量 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 
人 薄荷 素 油 . 硬 脂 酸 镁 等 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

DERI Rh X EROR) SERERE ICE UTR UR. 

【鉴别 】 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 8026 Z, BE 25ml, 8 P AP 3 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 10ml 水 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 
TE ERE 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 
醇 饱 和 的 水 20ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 莲花 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 葵 草 并 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 4ul、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 以 合 4% 醋 酸 钠 的 着 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 
黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (8 : 
6:1:1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 1026 — 38 4558 
乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

【检查 】 除 崩 解 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER; DA £L HS - FR E-o. 1% 磷 酸 溶液 (11 : 13 : 76) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 349nm。 理 论 板 数 按 劳 草 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 区 草 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 
3E , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kH2220 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 片 含 金莲 花 以 苗 草 昔 (C Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 1.6mg。 

【功能 与 主治 】〗 清热 解毒 , 消 肿 止 痛 , 利 咽 。 用 于 热 毒 内 
盛 所 致 的 咽 部 红肿 疼痛 、. 牙 良 肿 胀 .口舌 生 疮 ;急性 咽炎 .急性 
属 桃 体 炎 、 上 竖 吸 道 感 染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 含 服 。 一 次 1~2 片 ,一 日 4~5 次 。 


【注意 】 ERG GBA JESRES. 
【规格 】 每 片 重 0. 5g 
【贮藏 】 密封 。 
SE EPI TAURI 
Jinlian Qingre Keli 
[475] 3E AA UE 
"E 知 母 
地 黄 玄 参 
BEB 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 


浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,加 入 适量 的 糊 精 和 和 蛋白 糖 , 制 粒 ,低温 
干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

KERJ 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 , 微 咨 。 

【鉴别 ODOREM 10g, 研 细 ,加 水 50ml 使 溶解 ,加 乙 
Bf 50ml, 加 热 回 流 提取 30 分 钟 , 取 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 丙酮 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 丙酮 制 
成 每 Iml o. img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 GEBRE, UKER- RLG: 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 脐 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 加 70% ZEF 50ml, 加 热 回 流 提取 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 无 醇 昧 ,加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 
提取 2 次 (30ml,20ml) ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 莲花 对 照 药材 1g, 加 
70% 乙 醇 25ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502)7 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 三 所 化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 5ml 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 
大 扰 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 gcm, 加 水 20ml 预 洗 
一 次 ) ,用 氨 溶 液 (4->100)30ml 洗 脱 , 弃 去 氨 液 ,再 用 水 20ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 , 继 用 2096 乙醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 薰 


SRRA 


T- RAMAR 10m 使 溶解 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml g 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 了 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (20: 5 : 3) 为 展开 剂 ARF, DE, 
干 , 暑 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加热 至 痪 点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
HR ERI s EL ZLH-0. 496 BERE EET H (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 
HEKA 340nm., MERARI E ETE EAR KT. 3000. 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 牡 荆 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Imi 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)1 小 时 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 最 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤 液 25m, RF. RAMAK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 (30ml,30ml, 30ml, 20ml)， 合 并 正 丁 醇 
液 , 蒸 于 ,用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E A E E A tt A E CCa Hz Oil ) 计 ,不 得 少 
-F 0. 32mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,生津 利 咽 ,止咳 祛 次 。 用 于 感 
冒 热 毒 刻 盛 证 , 症 见 高 热 \ 口 渴 , 咽 干 , 咽 痛 , 咳 嗽 , 痰 稠 ; 流 行 
性 感冒 、 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 成 人 一 次 5g, 一 日 4 次 ,高 烧 时 
每 四 小 时 服 1 次; 小儿 周岁 以 内 一 次 2. 5g, 一 日 3 次, 高烧 时 
一 日 4 次 ;一 至 十 五 岁 一 次 2.5 一 5g, 一 日 4 次 ,高 烧 时 每 四 
小 时 1 次 ,或 遵 医嘱 ， 

【注意 】 虚 寒 泄 演 者 不 宜 用 。 

【规格 】 每 袋 装 (1)5g (2)2.58g 

LERI 密封 , 置 干燥 处 。 


金 振 口 服 液 


Jinzhen Koufuye 


[4h77] 山羊 角 94. 5g 


Æ Dl RE 47. 25g 
A3 31. 50g HA 15. 75g 
FRA 15. 75g AE 23. 62g 
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金钱 草 片 


人 工 牛 黄 9. 45g 甘草 31. 50g 

【 制 法 】 以 上 和 八 味 ,山羊 角 粉 碎 成 细 粉 ,加 水 及 氨 氧 化 
83 ,水解 , 滤 过 ; 药 浊 加 水 及 和 毛 氧 化 钠 , 水 解 至 几乎 全 溶 , 滤 过 ， 
合并 两 次 滤液 ,浓缩 ; 青 态 石 、 石膏 粉 碎 成 粗 粉 ,加 水 前 者 
二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 , 浓缩; 人工 牛黄 用 70% 乙 醇 回 流 提 取 
二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 ?其余 平 贝 母 等 四 
ER , JI ZK RE AK — IX WI WREEF ,浓缩 至 适量 ,离心 ,上 清 液 
加 乙醇 使 沉淀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 ,与 
上 述 浓缩 液 及 适量 的 甜菊 素 混 匀 , 加 水 捞 匀 ,者 沸 , 冷 藏 , 滤 
过 ,滤液 加 水 至 1000ml, 调 节 pH 值 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 红 色 的 液体 ; 气 芳 香 , 味 甜 、 
E o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 50ml, 加 盐酸 5ml 与 二 氯 甲 烷 
25ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,分 取 二 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 用 二 氯 甲烷 
振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, AH APRA. A TF. FR EIL 
AFi 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 
0. 2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
加 水 10ml 使 溶解 ,转移 至 圆 底 烧 瓶 中 ,加 盐酸 1ml KZMP 
烧 15ml, 加 热 回流 1 小 时 ,分 取 二 氯 甲烷 液 ,水 溶液 用 二 氯 甲 
烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
AF ilm 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 8 : 
1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , W, T, 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 : 置 氨 蒸气 中 苦 后 ,日 光 下 
检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
0. 9cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 甲 
醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 于 , 残 洼 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲苯 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (3 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ETF REA 2% 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 
每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 豚 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 
述 对 照 品 溶液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 - 
ZAP -IKER CO : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 
10% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(4) BU di 50ml, 加 盐酸 5ml, 用 三 氯 甲烷 加 热 回 流 提取 
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2 次 (80ml,70mb) ,每 次 1 小 时 , 放 冷 ,合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 
F8 i ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 
(20 :7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 和 干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 'C Am fA BIA EISE. HAm E .E 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 pH 应 为 6.0 一 8.0( 通 则 0631) 。 

相对 密度 ”应 不 低 于 1. 04( 通 则 0601). 

重金 属 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 卉 塌 中 蒸 干 ,再 缓 缓 炽 灼 
至 完全 灰 化 , 放 冷 ,依法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 。 重 金属 含 
量 不 得 过 10mg/kg。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 苍 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50m EK 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1051, 1E A ARCH € HE. ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml EU XO Ca Hue Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0.25mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 祛 痰 止咳 。 用 于 小 儿 痰 热 理 
肺 所 致 的 发 热 、 咳 嗽 . 咳 吐 黄 痰 、 咳 吐 不 爽 .天 质 红 ` 苦 黄 胜 ; 小 
儿 和 急性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 六 个 月 至 一 岁 , 一 次 5ml, 一 日 
3 次 ;二 至 三 岁 , 一 次 10ml, 一 日 2 次 ;四 至 七 岁 , 一 次 10ml， 
一 日 3 次 ; 八 至 十 四 岁 , 一 次 15ml, 一 日 3 次。 疗程 5 一 7 天 ， 
或 遵 医嘱 。 

【注意 】 (1) 偶 见 用 药 后 便 注 , 停 药 后 即 可 复 常 。 

(2) 风 寒 咳 嗽 或 体 虚 久 咳 者 忌服 。 

【规格 】 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 


E SH 
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【处 方 】 金钱 草 2000g 
【 制 法 】 取 金 钱 草 加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.40 一 1.50(60 一 65CD) 的 
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稠 高 ,加 淀粉 . 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 ,或 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 褐色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 
KERA E RAE E. 

【鉴别 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 沸水 30ml, 搅拌 使 溶解 ， 
放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 在 聚 酰胺 柱 (80 一 100 目 ,5g, 湿 法 装 
柱 ,内 径 为 2cm) 上 ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 2076 
乙醇 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% Z, BE 50ml Dt Bib, 收 
集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 于, 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 钱 草 对 照 药 材 2g, 加 水 100ml, RR 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , Ep "Jk R M ik t (80 — 100 目 ,5g, 湿 
法 装 柱 ,内 径 为 2cm) 上 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 户 
丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 — 
5pl\ 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 
BE GERE ,使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶 
液 ,在 105 仿 加热 8 一 10 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4 76 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 360nm。 理 论 板 数 按 桥 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

EE [y y dsEbLb d Pu KH T MUES PU PE 
量 ,精密 称 定 , 加 80%% 甲 醇 制 成 每 1ml 中 含 榭 皮 素 4g UR 
R loug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% FR BE 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80%% 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 盐酸 5m, E 90 CK TR "PA A Dl E 1 小 时 , 取 
出 ,迅速 冷却 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 少量 8076 FB E Ub CAE 
器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 80% 甲 醇 至 刻度 588 3 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10~20ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 金 钱 草 以 柚 皮 素 (Cs Ho ODAR R Os Hao O) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 27mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 ,利尿 通 淋 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 小 便 频 数 短 汐 , 淋 沥 疼痛 , 尿 色 赤 黄 , 腰 腹 疼痛 ,甚至 尿 挟 
砂 石 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 8 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 (〈1) 素 片 每 片 重 0.3g (2) 菏 膜 衣 片 ”每 片 
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i& 0. 32g 
【贮藏 了】 Ug. 


SE UNI BB BRE RE 


Jinhuang Lidan Jiaonang 


【处 方 】 JAAT 900g 
XX 90g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 川 西 独 牙 菜 、 金 钱 草 酌 予 碎 断 ,大 黄 
粉碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,用 稀 乙醇 加 热 回 流 提 取 四 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 提取 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1. 30 
(60'CO BU BERE ,干燥 ,粉碎 ,加 入 淀粉 适量 18553 , 装 和 人 胶 圳 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄色 的 粉末 ; 味 
fi ur o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 西 
久 牙 菜 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ll, 分 别 点 于 同一 硅 
WE GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 80%% 甲 醇 50ml, 加热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 加 稀 盐 酸 10ml, 置 水 浴 
中 加 热 1 小 时 ,取出 ,迅速 冷却 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 ， 
乙酸 乙 酯 液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 金 钱 草 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 山 泰 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 0.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 4yul、 对 照 品 溶液 2pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 王 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 
105 亿 加 热 数 分 钟 , 在 楷 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 大 黄 对 照 药材 1g ,加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
对 照 药 材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ERF: RE MF EAK 
KPEE ,在 日 光 下 检视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


金钱 草 600g 
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【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A,0. 02% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm。 理 论 板 
Nope Tou EE WANT 4000, 


川西 狂 牙 菜 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


时 间 《 分 钟 ) WisHAOCxSDO 流动 相 B (%》 
0~9 18 82 
9—35 18—15 82—85 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 狂 牙 菜 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 20ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)1 小 时 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 川西 独 牙 菜 以 狠 牙 菜 苦 苷 (Ci Hz Ox YE ,不 
得 少 于 1. 0mg。 

金钱 草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶 液 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 . 山 泰 素 对 照 品 适 
最 ,精密 称 定 , 加 8076 甲醇 制 成 每 1ml EWER 16pg UR 
Aue 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲醇 
100ml, 95 2€ , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 80% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
50ml, 精 密 加 入 盐酸 4ml, 置 90 人 水 浴 中 加 热 1 小 时 ,到 出 , 迅 
速 冷却 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 80% P BR E Zl RE, $8 5] 8 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl\ 供 试 品 溶液 
20pl, 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金钱 草 以 桥 皮 素 (Cs Hio 07) RI ul R R 
(Cis Hio O46) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 FFAN, AREE., MTA RER 
炎 属 肝 盟 湿热 证 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~3 粒 ,一 日 3 次 。 

[t$] 孕妇 忌服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 了 密封 。 


* 1086 > 


中 国药 典 2015 年 版 


金 银 化 露 


Jinyinhua Lu 


[451 金银花 

[5/751 取 金 银 花 62.5g. HKA TRI ARRERA 
1000ml, RÆ n 3 ,调节 pH 值 至 约 4.5, 加 矫 味 剂 适量 , 滤 过 ， 
制 成 1000ml, 灌 封 , 灭 菌 ,或 灭 菌 , 灌 封 , 即 得 [规格 (1)7]。 

取 金 银 花 100g. FZK SR CAR 8E. MERER 1400ml, 加 入 
单 糖浆 适量 至 1600ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 :或 取 莽 糖 140g KÆ 
甲酸 钠 3. 2g, 加 水 使 溶解 , 竞 人 蒸 馆 液 中 ,加 水 至 1600ml, iR. 
匀 ，, 加 适量 枸 檬 酸 调节 pH 值 至 4.0—4. 5,18 5] , 滤 过 , 灭 菌 ， 
灌 封 , 即 得 [规格 (2)]。 

取 金 银 花 100g, FHZK2& ^C IBI ACA ZIEL 1600ml, 加 入 
蔗糖 30g, 混 匀 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 [规格 (37]。 

LERI 本 品 为 无 色 至 淡 黄 色 的 透明 液体 ; 气 芳香 , 味 微 
甜 或 甜 。 

[330] 取 本 品 100ml, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 氧化 钠 20g, 连 
接 挥 发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 洲 流 
人 烧瓶 为 止 ,再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 加 热 至 沸 并 保持 微 沸 2 小 时 ， 
放 冷 ,吸取 乙酸 乙醚 层 ,加 和 人 无 水 硫酸 钢 适 量 脱水 , 取 上 清 液 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 芳 樟 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 
50pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 , 用 聚合 - 交 联 和 依 乙 二 醇 20000 (PEG -20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 
30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 0.25pm) ;程序 升温 ,初始 温度 
为 70C ,保持 1 分 钟 , 以 每 分 钟 3C 的 速率 升温 至 130 C ,再 以 
每 分 钟 50 它 的 速率 升温 至 250%C ,维持 10 分 钟 。 分 别 吸取 对 
照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lnl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 
谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631) 。 

相对 密度 规格 (2)] 应 不 低 于 1. 03( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 露 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0187). 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 暑热 内 犯 肺 胃 所 致 的 中 
BHES. JU Ap, AE UL A XLI." k Ak yAn HE A SEZD.3E 
WIS. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 60 一 120ml, 一 日 2 一 3 X. 

【规格 】 (1) 每 瓶装 60ml 100ml 150m! 340ml 
(无 蔗糖 ) (2) 每 瓶装 60ml 100ml 150ml 340ml (§ 
蔗糖 ) (3) 每 瓶装 ”100ml 300ml( 含 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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IR MA ka L 
tE EK RAR 
FAE I A 
RA HERTE 
将 参 Jr 3E 
珍珠 KE 
黄 药 子 乳香 ( 制 ) 
没 药 ( 制 ) BS RESI SS 
红 花 姜 半 夏 
党 参 BE 
刺 五 加 砂 仁 


LHI 以 上 二 十 四 味 ERE WAR FR. AERE 
XE ES . 龙 蓝 、 黄 药 子 .黄芪 和 刺 五 加 加 水 前 者 三 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 20—1. 25 C750 B9 CE LU. 
没 药 加 热 溶化 ,用 粗 纱布 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 上 述 清 谊 中 ;人 
TER ,珍珠 研 成 极 细 粉 :其余 蝇 扒 等 十 一 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 
上 述 极 细 粉 混 匀 ,加 入 清 襄 中 ,搅拌 均匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ， 
混 匀 RARE b jx. 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕色 的 粉末 ; 
气 微 , 味 苦 . 辛 、. 麻 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 内 种 
皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 
硅 质 块 ( 砂 仁 )。 鳞 甲 碎片 元 色 ,有 大 小 不 等 的 圆 孔 ( 炮 山 甲 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 20ml, 浸 溃 10 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 10m 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 置 
水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 10ml, 合 并 乙醚 液 RT RAMA P 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5j ,分别 点 于 同一 硅胶 G ER D ,以 石油 醚 (30 一 60YC )- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， i d ERE EE RAR 
^ rp EUR ,斑点 变 成 红色 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 浓 氮 试 液 1Iml 5j — FB b 20ml, 
唐 溃 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 溶 液 1 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 正 已 烷 - 三 氯 甲烷 -甲醇 (10 : 6 : 1) 
HERM EF Wh, ET. ERARA HESA EES M, 
挥 尽 薄 层 板 上 吸附 的 碘 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(ORE m P3 AJ 3g, 加 三 氯 甲 烷 25ml, 加热 回流 5 小 


dH RR 


时 E EA PE HEX 0. 3g, 振 摇 , 放 置 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 干 RAMA F I 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 华 蜡 酥 毒 基 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10 岂 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ 
板 上 ,以 环 已 烷 - 三 握 围 烷 -丙酮 (4 : 3: 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BST ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 1% 和 氨 氧 化 钠 
溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
FHE, RETER., KT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 忒 甲 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 点 于 同一 硅胶 G ERR 
上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 ; 7 : 2) 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 

(6) 取 本 品 内 容 物 5g, HW = AP $e 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iim 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 
试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 4u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酷 - 冰 酷 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 深 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 了 应 符合 胶 训 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 

【含量 测定 了】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Z M-P ER- 9$ E db 2E nh YE (pH. 6.8)- 三 乙 胺 
(18 : 18 : 70 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 
按 苦 参 碱 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 蔡 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 溶液 2ml 
使 湿润 ,再 加 三 氯 甲烷 25ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
33kHz)20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ,再 用 三 氯 甲 烷 洗涤 残渣 、 容 器 
及 滤器 4 次 ,每 次 5ml, 滤 过 ,滤液 合并 , 置 水 浴 上 燕 干 ,残渣 
用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 38 5] , 滤 
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* $9 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
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过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 苦 参 以 苦 参 碱 (Cus Ha NO0) 计 ,不 得 少 
于 0.16mg. 

蟾 酥 ” 照 高 效 滚 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DL Z H-k (43. 5 ; 56.5) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
292nm。 理 论 板 数 按 华 蟾 栈 毒 基 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 16mg HAW., DE. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
18.5] , 研 细 , 取 约 5g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲烷 
适量 ,加热 回流 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 活性 炭 0. 3g. fis $6 ,放置 
5 分 钟 , 滤 过 ,用 三 氢 甲 烷 10ml 分 次 洗涤 滤器 及 滤 酒 ,合并 滤 
液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
i0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A 5h Air M ER UL AE NE RE E dE (Cs Ha 0Oe ) 计 ,不 得 少 
T 25g. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 止痛 , 益 气 化 痰 。 用 于 晚 
期 胃癌 、 食 管 癌 患 者 痰 湿 痘 阻 及 气 灌 血 瘀 证 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 用 温 开 水 送 服 。 一 次 3 粒 , 一 日 
3 次 ,或 遵 医嘱 。42 日 为 一 疗程 。 


【注意 】 魏 妇 有 忌服。 用 药 早 期 偶 有 恶心 ,可 自行 缓解 。 
超 量 服用 时 ,少数 患者 可 见 恶 心 、 纳 差 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 密封 。 
SEBRZT 8 
Jinsang Kaiyin Wan 
【 处方】 金银花 HA 
文 参 板蓝根 
ZR ^j B 
e dug 菊花 
前 胡 Hi d: 
ART v 1S 
胖 大 海 EE 4€ 30 
Bj go JK i E 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 密 35—50g 与 适量 的 水 , 制 丸 , 干 燥 , 用 活性 炭 包 衣 ， 
制 成 水 密 丸 ;或 加 炼 蜜 110~130g ARKEA ME. 

【性 状 】 本 品 为 黑 褐色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甘 。 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 花粉 粒 类 球形 , 直 
径 约 至 76um, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 ) 。 石 细 
胞 旦 类 长 方形 ,类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明 显 ,直径 约 94pm 
〈《 玄 参 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 短 梭 形 ( 连 悉 )。 考 
皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 劳 ) 。 花 粉 粒 类 圆 形 , 直 
径 24—34um, 外壁 有 刺 ,长 3— um, A 3 83 A TU OR AED, 
体 壁 碎片 无 色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 僵 乔 )。 几 丁 质 皮 壳 碎 
片 淡 黄 棕色 , 半 透 明 , 密 布 乳 头 状 或 短 刺 状 突起 ( 蝉 晓 ) 。 

(2) BU mK JL 16g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 30g, B8 RE ,加 硅 
藻 土 15g, 研 匀 ,加 无 水 乙醇 100ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶 散 , 加 入 氯 化 钠 使 成 饱和 溶 
液 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,和 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
44t (100—200 目 ,10g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 80ml 洗 脱 ， 
KEERA RT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 区 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml à 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 酸 
干 , 嘴 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 混 匀 , 取 
约 0. 5g, 精 密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 剪 碎 , 混 匀 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 甲醇 
50ml, 称 和 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 金 银 花 和 菊花 以 绿 原 酸 (Cis Hi Oo ) 计 ,水 蜜 刀 每 1g 
不 得 少 于 1. 20mg KAE 3L JUR 1B /P T 5. 40mg. 

HRSA ARAE MAA. AF URB E T 
Se E15] PR S Aih J , PE Ep UDINE Sek EA De . 亚 急性 咽炎 ik e D, E XR 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 60— 120 X X E JL 
一 次 1~2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 烟 、 酒 及 辛辣 食物 。 

【规格 】 KEALE 10 JL 1g; 大 蜜 丸 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 dk 50g 法 半 夏 50g 
Esc Ob 50g 青皮 ( 炒 )50g 
HH BS E 50g 橘红 50g 
砂 仁 50g uu 25g 
RHB 50g 合欢 皮 50g 
六 神曲 ( 炒 )50g A IE 50g 
ER T. 5g MES 50g 
木 蝴蝶 50g 厚 朴 ( 制 )50g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 35 一 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 ,用 活性 炭 包 衣 制 
成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 150 一 170g 制 成 大 审 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甘 、 
T o 

【鉴别 DORER , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 握 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 — 
6pm( 茯 苓 )。 纤 维 束 周 围 的 厚 壁 细胞 售 草 酸 钙 方 晶 ,形成 晶 
纤维 (合欢 皮 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 ,长 32 一 144jm, 存 在 于 黏液 
细胞 中 或 散在 (法 半 夏 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红色 ， 
表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 豆 萤 )。 几 丁 质 皮 壳 碎 
片 淡 黄 棕 色 , 半 透明 ,密布 乳头 状 或 短 刺 状 突起 ( 蝉 赔 )。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 20g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 30g, 切 碎 , 加 硅 
藻 土 15g, 研 匀 。 加 浓 氨 试 液 2ml 及 三 氯 甲 烷 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 2% 盐 酸 溶液 30ml 振 摇 提 取 , 提 取 液 用 
浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 8~9, 再 用 三 握 甲 煤 40ml 分 2 KR 
提取 ,合并 三 氯 甲烷 液 RAT ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 槟 构 对 照 药 材 0.5g, 加 三 所 甲烷 30ml 
SKAAR 1ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 药材 溶液 5pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 虑 干 , 喷 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 10g , WA; SX BU SEL 15g, 切 碎 , 加 硅 
藻 土 7. 5g, 研 色 。 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 40ml 使 溶解 ,用 三 握 甲 烷 振 摇 提取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 三 氮 甲 烷 液 ,用 2% 氢 氧化 钠 溶液 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 氢 氧 化 钠 提 取 液 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 
1 一 2 ,用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 提 
取 液 ,用 适量 的 水 洗涤 ,三 氯 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ， 
滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 
朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 
朴 酚 2mg、 含 和 厚 朴 酚 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 


于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 栈 - 
甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清晰 ,日 光 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DITE REL REG ERE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (78 : 22) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 291nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 50pg、 和 厚 
朴 酚 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 8g, 研 碎 , 取 1. 5g, 精 
密 称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 2. 2g, 精 
密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
TÉ ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cis Has O; ) 与 和 厚 朴 酚 (CCe His O2) H 
总 量 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 80mg: KEAR JL 18 7b 
于 3.6mg。 

【功能 与 主治 】 AFEA ,化 痰 利 咽 。 用 于 痰 湿 内 阻 . 肝 
郁 气 滞 所 致 的 咽 部 异物 感 \ 咽 部 不 适 、 声 音 跌 哑 ; 声 带 肥 厚 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 水蜜 丸 一 次 60 一 120 A, EE JL 
一 次 1~2 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 水 蜜 丸 每 10 AE 1g; 大 蜜 丸 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h51 x2 100g 地 黄 100g 
麦 冬 60g 3*4 40g 
牡丹 皮 60g ZR Aj 60g 
Ji B1 8E 60g HÉTS 60g 
S BA [- (060g ^i fÑ 60g 
E GI 40g 薄荷 20g 
胖 大 海 40g 蝉 晓 40g 
AE 40g 甘草 20g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 烁 蜜 35— 50g 与 适量 的 水 , 制 成 水 塞 丸 , 即 得 。 


e 1089 。 
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DERI 本 品 为 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甜 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 
至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 纤 维 表面 类 
圆 形 细 胞 中 含 细 小 圆 形 硅 质 块 ,排列 成 行 (石狮 )。 几 丁 质 皮 
过 碎片 淡 黄 棕色 , 半 透 明 , 密 布 乳 头 状 或 短 刺 状 突起 ( 婵 赔 )。 
纤维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 品 纤维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 水 80ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 ,加 盐酸 2ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 
烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 , 蒸 干 , 残 
i ANUS 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 
0.5g, 加 水 40ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
RF REL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 乙醇 80ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合并 正 丁 醇 担 取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
15ml, 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
&ECG00—200 目 ,10g, 内 径 为 cm) 上 ,用 甲醇 80ml PER, 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERERE ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2 2g E JEGRU ER Deh o B 
干 , 距 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C Hi Z8 BE JR E 18 DE 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
E, RAREKIEK. | 

《4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 100ml, Jis $$ ,放置 过 夜 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 甲 酚 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 6y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 
乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铁 乙 
醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 甲醇 5ml 溶解 ,加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 tcm) 上 ,用 甲醇 80ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 RT RAMP m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 玄 参 对 照 药材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 浸 泡 1 小 时 
后 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lem E, H 
甲醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 哈 巴 俄 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 


*。 1090 。 
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则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 34l, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -甲醇 -水 (12 : 4: D5—10'C CE 
12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 平衡 15 分 钟 的 
展开 饶 内 展开 , 展 距 17cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 酚 硫酸 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZ s A, ZR -0. 2% 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 伶 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 劳 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 7026 ZEX ERA ER RE, 85], UR xL CA DR 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091 2E 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7E dh rU ER ULCUS. (Ca His O11) 计 ,每 lg 不 
得 少 于 2. 3mg. 

【功能 与 主治 】 养 阴 清 肺 ,化 痰 利 咽 。 用 于 肺 热 阴 虚 所 
致 的 慢 喉 准 、 慢 喉 兽 , 症 见 声音 噶 旺 、 咽 喉 肿 冯 、 咽 干 * 慢 性 喉 


炎 、 慢 性 咽炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 60 一 120 3L, —H Z XX. 

【注意 】 忌 烟 酒 及 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 10 丸 重 1g 

【贮藏 】 密封 。 

金品 散 结 丸 
Jinsang Sanjie Wan 

【处 方 】 5$ 25g MRA 50g 
金银花 125g FaH 50g 
* 125g BB —$ 50g 
ZL db 50g 丹参 75g 
板蓝根 125g X 4 100g 
浙 贝 母 75g 泽 演 75g 
炒 鸡 内 金 50g dB 75g 
IKE 75g 蒲公英 125g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 OERE UAE l8. 165). P 100g 
粉末 用 炼 蜜 35~50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
WME 110— 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
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【性 状 】 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甘 、 
MT o 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 菌 丝 褐色 ,有 分 
枝 ,直径 2~6pm; 孢 子 球形 ,直径 3.5 一 5. 5pm( 马 勃 )。 腺 毛 
头 部 倒 圆 锥 形 ,多 细胞 , 柄 部 亦 为 多 细胞 (金银花 ) 。 乳 管 棕 黄 
色 , 呈 网 状 分 枝 ( 萍 公 英 ) 。 菏 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 
皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 玄 参 )。 花 冠 碎片 黄色 ,有 红 棕 色 或 黄 
棕色 管道 状 分 泌 细 胞 ( 红 花 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 
24-50um, EA 3um( 麦 冬 )。 几 丁 质 皮 沉 碎片 淡 黄 棕色 ， 
半 透 明 ,密布 乳头 或 短 刺 状 突起 ( 蝉 赔 ) 。 淀 粉 粒 卵 圆 形 ,直径 
35 48ym , 脐 点 点 状 `、 人 字 状 或 马蹄 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 细 
密 ( 浙 贝 母 ) 。 

(2) BU mIKE 3L 10g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 15g, BUTS , JU RE 
Wt 8g. W. WK 80ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐 
酸 2ml, 微 沸 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提 取 液 , 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 0. 5g, 加 水 40ml, fe] 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 辛 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 水 蜜 丸 10g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 15g, 剪 碎 , 加 硅 
藻 土 8g, 研 匀 。 加 甲醇 40ml, 超声 处 理 20 分 钟 UR SE UR CC 
干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芝 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙醚 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 1%% 三 氧化 铁 乙 醉 溶 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s AZ S -0. 426 ERR EE VE C13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 330nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 1g， 
精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 
1.7g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 棕色 瓶 中 ,精密 加 入 5026 FR BRE 25ml, 
密 赛 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 甲醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 置 棕色 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


1l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 金银花 以 绿 原 酸 (Ce Has Os ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 80mg; 大 蜜 九 每 丸 不 得 少 于 4. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,活血 化 瘀 , 利 湿 化 羔 。 用 于 热 
毒 芍 结 . 气 滞 血 瘀 所 致 的 声音 虹 旺 .声带 充血 .肿胀 ;慢性 喉 
炎 .声带 小 结 、. 声 带 息肉 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水蜜 丸 一 次 60 一 120 粒 ,大 蜜 丸 
—X1—23,L. —H 2X. 


【规格 】 KEA 4 100LE lg; XX JL iLE og 
【贮藏 】 密封 。 
I T M 
Runing Keli 
【处 方 】 柴 胡 当归 
FS ES 丹参 
kb BS 王 不 留 行 
IRAJ 炒 白 术 
茯苓 青皮 
陈皮 Tf far 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 柴 胡 、 当 归 、 栈 香 附 CEUE DRE LE 
荷 提 取 挥 发 油 ; 药 酒 与 其 余 丹参 等 六 味 水 前 者 二 次 , 煎 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 乙醇 ,使 含 醇 量 达 60%， 
静 置 , 取 上 清 液 浓缩 至 适量 ; 取 清宫 加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 后 加 入 上 述 挥 发 油 , 制 成 1000g, 即 得 。 

UERJ 本 品 为 浅黄 色 至 黄 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 敬 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 2mg BUTS 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10: 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BUH ET WEL 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,105 它 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 30ml 使 溶解 ,加 稀 盐 酸 调节 pH 值 
至 2, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 
酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
1g, 加 水 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 “ 加 稀 盐 酸 调 
节 pH 值 至 2” 起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (16 : 10 : 5) 为 展开 剂 ， 
LE DOE RUM IURE VA 3.5 4 2-3 VAL E-EUE S O 
混合 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 
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《3) 取 本 品 10g, 加 热 水 50ml 搅拌 使 溶解 , 趁 热 滤 过 , 放 
冷 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 昔 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 用 1%% 氢 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 3cm, RoHS BC BE 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10 : 1: 1) 的 上 层 洲 液 为 展开 
剂 ,展开 , 展 至 约 12em , Bt iH , IUE , 喷 以 226 — IC SB CERTE 
液 ,105C 加 热 2 一 3 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 溶化 性 取 本 品 1 袋 ,加 热 水 200ml, fif 5 分 
钟 ,立即 观察 ,应 能 混 悬 均匀 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 AS RAXA HERE G8 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 用 磷酸 调节 
pH 值 至 3.0)(15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 279nm。 理 论 
板 数 按 原 儿 茶 醛 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 原 儿 茶 醋 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 制 成 每 lml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2. 5g, 精 密 称 定 ,加 水 25ml 使 溶解 ,加 稀 盐酸 调节 
pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 3 次 (50ml,50ml,30ml) , 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,并 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 54l， 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 原 儿 茶 醛 (C， Hs O04) 计 , 不 得 少 
F 0. 30mg. 

炒 自 苟 、 赤 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2N 3 ERI 5 AZ, 0. 1 % 磷 酸 溶 液 (16 : 84) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

HERABE RAAH XR EE ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 曲 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A ii eb dS b EIAS IR AJ AA EFE, CCo Hz On ) 计 ,不 得 
少 于 10. 0mg. : 
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【功能 与 主治 】 玻 肝 养 血 , 理 气 解 部 。 用 于 肝气 郁结 所 
Sj HS FLIE , 症 见 经 前 乳房 胀 痛 、 两 胁 胀 痛 、. 乳 房 结 节 、 经 前 疼痛 
加 重 ; 乳 腺 增生 见 上 述 证 候 者 。 | 


【用 法 与 用 量 】 Faki. —3X149,—H 31x45;20 X 
为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 
【注意 】 Giu. 
【规格 】 FRR 15g 
【贮藏 】 密封 。 
3, HR 
Rukuaixiao Pian 
【处 方 】 d" 825g 丹参 825g 
id fü xl 550g 王 不 留 行 550g 
川 栋 子 550g 地 龙 550g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 除 地 龙王 不 留 行 外 ,其 余 橘 叶 等 四 
味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 清 癌 ， 
放 冷 ,备用 ;地 龙 、 王 不 留 行 用 70% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 上 述 清 膏 中 ， 
加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,搅拌 均匀 , 静 置 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 
稠 寡 状 ,干燥 ,粉碎 ,加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 
成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
&& BRE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 Hr ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 三 氯 
甲烷 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 地 龙 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 ul, 2 5 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 水 20ml, 研磨 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 石油 配 (60~90'C) 振 播 提取 3 次 
(20ml,20ml,15mD , 弃 去 石油 醚 液 ,水 溶液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 
材 3g, 加 水 60ml, 煎 者 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 
乙醇 使 含 醇 量 达 70%% , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶 
解 , 自 “用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 -甲酸 
(25 : 10 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 氨 蒸气 中 圭 后 , 喷 
以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 70% 乙 醇 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml f£ TS 
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解 , 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 层 挥 去 
Z, BE XS SEXE EBORE (80 — 100 目 ,2g, 柱 内 径 为 1cm, 湿 法 装 
柱 ) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 70% 乙醇 50ml 洗 
脱 , 收 集 乙 醇 洗 脱 液 ,回收 溶 剂 至 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ， 
用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
AT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橘 叶 对 
照 药材 3g, 加 水 60ml, 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
10ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%，, 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 涅 加 水 
30ml 使 溶解 38 ER BE CHE (80 — 100 目 ,2g, 柱 内 径 为 lem， 
湿 法 装 柱 ), 用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 70%% 乙醇 
50ml 洗 脱 ,收集 70% 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 丁 
酮 -乙酰 丙酮 -乙醇 -水 (4: 3 :3:13) 为 展开 剂 , 置 冰 醋 酸 燕 气 
TRURULES S TT EC VAI s ET A LECT EDI 1%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 3 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 
主 斑 点 。 

【检查 】 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 和 硅胶 
为 填充 剂 A Z R-0.2 25 磷酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.4g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 橘 叶 以 橙 皮 苷 (Ca Has Oils ) 计 ,不 得 少 于 1.0mg。 

丹参 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 太 烷 键 和 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1 多 醋酸 洲 液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 5% 草酸 溶液 制 成 每 lml A 40pg 的 溶液 (相当 于 每 Im 含 
丹参 素 36pg) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 离心 管 中 , 加 水 2ml 及 中 性 氧化 
£8 (100—200 目 )1.5g, 搅 拌 均匀 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 离 
心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )10 分 钟 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 5%% 草 酸 
溶液 搅拌 提取 3 次 ,每 次 8ml, 离 心 ,合并 草酸 溶液 , 置 25ml RE 
瓶 中 ,加 5 多 草酸 溶液 稀释 至 刻度 , 965] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
Hrt 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


3L 3 OH Ic 3E 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹参 素 (C,Hio Os ) 计 ,不 得 少 于 
0.8mg。 

【功能 与 主治 】 AFEA, W WER, HAIR. HFE 
气 郁 结 , 气 滞 血 次 ,乳腺 增生 ,乳房 胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.36g 

(2) 糖 衣 片 “” 片 心 重 0.35g 

【贮藏 】 密封 。 


ILR ARE 


Rukuaixiao Jiaonang 


【处 方 〗 橘 叶 825g 
皂 角 刺 550g 王 不 留 行 550g 
川 杯子 550g 地 龙 550g 

【 制 法 】 以 上 六 味 , 除 地 龙王 不 留 行 外 ,其 余 橘 叶 等 四 
味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 工 小 时 , 毅 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1.25~1.30(85C) 的 清 襄 , 放 冷 ,备用 ;地 龙 、 王 不 
留 行 用 70%% 乙 醇 回 流 提 到 两 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,加 入 上 述 浓缩 液 中 ,调整 乙醇 量 达 7096, 
搅拌 均匀 , 静 置 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 状 , 减 压 干燥 成 干 浸 
PE ,粉碎 ,加 碳酸 镁 .硫酸 钙 、 滑 石粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 装 
人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 于 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐色 颗粒 ， 
RE o 

[35/1 (1) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 
10ml, 密 塞 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 
供 试 品 溶液 ; 另 取 地 龙 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 
齐 , 展 开 , 取 出 ,了 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 用 盐酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml， 
合并 乙醚 液 RT RAMEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 ; 
男 取 原 儿 茶 醋 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml p 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 丙 
酮 -甲酸 (60 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,路 以 10% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


丹参 825g 


. 1093 。 


乳 核 散 结 片 


(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 水 浴 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 橘 叶 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 加 热 微 沸 
10 49b , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 RT RAE mF 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5xl, 分 别 点 于 同一 用 1% 毛 氧化 钠 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 
干 , 喷 以 5% 三 氰 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 
0103), 

【含量 测定 了 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A L HB -7K -E R (20 : 80 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm, ki 40C. Jie BÉ RETE. Br REGERE IR EE 
于 2000, 


应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


AH 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


甲醇 制 成 每 1ml 约 含 80pg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 12 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 混 匀 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak ABL ARE PEL EIE CCa Ha Or) 计 , 不 得 少 
F 1. 0mg., 

丹参 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 乙 且 - 冰 醋酸 -水 (8 : 0.5: 1 : 92) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 
于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 5% 草酸 溶液 制 成 每 ml E 48pg 的 溶液 (相当 于 每 Im 含 
丹参 素 43pg) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 离心 管 中 , 加 水 2ml 及 中 性 
氧化 铝 (100 一 200 目 )1.5g, 搅 拌 均匀 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )10 分 钟 , 弃 去 水 洗 液 ,再 
用 5% 草酸 溶液 搅拌 提取 3 次 ,每 次 8ml, 离 心 ,合并 5% 草 酸 
提取 液 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 5% 草酸 溶 液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 


*。 1094 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 素 (Cs HoOs ) 计 ,不 得 少 于 0.8mg。 

【功能 与 主治 】 AFAA, MWER, HAAR. HTE 
气 郁结 , 气 洁 血 瘀 ,乳腺 增生 ,乳房 胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~6 粒 ,一 日 3 次 。 


【注意 】 usum. 
【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 密封 。 
乳 核 散 结 片 
Ruhe Sanjie Pian 
【处 方 】 "388 当归 
RR 郁 金 
J6 s 漏 疡 
昆布 海棠 
E EE JS fr 


【 制 法 】 LL ETUR. IH ERUPE A TU PE B FR 2 
TZ T8 Jr ERE ZK 6E X53 REA 28 9] e JL UR JLZKC RU — X UR IE SUE 
液 合 并 ,浓缩 成 稠 襄 ,加 适量 的 淀粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 第, 加 
人 适量 淀粉 .法 甲 纤维 素 钠 或 糊 精 , 制 粒 ,干燥 , 混 匀 ,加 入 乙 
醉 稀释 的 当归 挥发 油 和 滑石 粉 . 硬 脂 酸 镁 压制 成 1000 片 , 包 
糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 棕 褐 
ERR MEH. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 
(60—90'C ) 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 加 石油 
Kt C60—90'C) 15 ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 1p1l, 分 别 点 于 辐 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 

(2) 取 本 品 30 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 30ml 使 溶解 , 取 上 清 
液 置 分 液 漏斗 中 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
40ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 聚 栈 
Ez 1g, 拌 匀 , 置 水 浴 上 挥 尽 甲醇 ,加 在 聚 酰 胺 柱 (100 一 200 
目 ,5g, 内 径 为 2cm) 上 ,以 水 150ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 
30% 乙醇 150ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 于 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 20ml 使 溶解 ,用 1% 和 氧 氧化 钾 溶 液 洗 涤 2 次 ,每 次 10ml， 
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FERR ETERRA T AAMER 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蓝 对照 药材 2g, 加 水 100ml, A x 
0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1%% 氢 氧化 钾 济 液 
洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 碱 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 忒 甲 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5pl、 对 照 药材 溶 
液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 20 : 11 : 5)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 12cm, CH , BC BE DI 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
KAAM; AZ BREAK C30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 泽 羊 幕 井 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

“对照 品 溶 液 的 制备 ” 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 

加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 相当 于 2 片 的 量 ,精密 称 定 ,精密 加 入 30% 乙 醇 
50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
30% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k dh f$ Hoà EE F E A e GERE IE CCS Ho Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 45mg. 

【功能 与 主治 】 FTI , 祛 羔 软 坚 。 用 于 肝 郁 气 滞 UE 
Jis 5. 28 Bir SC EL LAE , 症 见 乳房 肿块 或 结 节 、 数 目 不 等 .大 小 不 
一 \ 质 软 或 中 等 硬 \ 或 乳房 胀 痛 、 经 前 疼痛 加 剧 ;乳腺 增生 病史 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 iuh. 

【规格 】 (11) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 34g) 

(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 36g 


【贮藏 】 密封 。 
LERRA 
Rujiling Keli 
【处 方 】 K Bir M 
青皮 IRAJ 
丹参 炒 王 不 留 行 - 


FL AK R A AL 


35 rr TE Um 
海藻 昆布 
WES RT 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 炒 王 不 留 行 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 
1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密 
REH J 1.10€70—80'CO , 待 冷 至 室温 ,加 入 等 量 的 乙醇 使 沉 
淀 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ;其 余 竹 蚌 等 十 一 味 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 前 
液 合 并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 和 糊 精 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 即 得 。 | 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 或 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 置 水 浴 上 浓缩 至 约 
1ml, 加 适量 氧化 铅 , 拌 匀 ,在 水 浴 上 干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(200 目 ,1g, 内 径 为 lem) t, HZ 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
ET ,残渣 加 甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 tml p lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10pl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 :10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
To ELA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 
ERA. 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超声 处 理 20 分 钟 UE 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 
2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 291. 4 
别 点 于 同一 硅胶 GF:s WERE , 先 用 甲酸 蒸气 需 10 分 钟 ,再 
以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (4 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
To EAGRAUP SE 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 


光斑 点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» 9E XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 -0. 075mol/L 磷酸 溶液 (用 三 乙 胺 调节 pH 
值 至 4. 5)(27 : 73) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 
按 淫 羊 蓝 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 约 10mg ,精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 185] ,精密 量 
取 iml, E 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 义 , 即 得 (每 1ml 
含 淫 羊 缆 苷 4yg)。 


» 1095 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 
33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMERE E FE E FE P (Ca Ho O1s ) 计 ,不 得 少 
于 1.1mg。 

【功能 与 主治 】 FAE ERRE. AFAA 
痰 交互 结 所 致 的 乳 澄 , 症 见 乳房 肿块 或 结 节 、 数 目 不 等 .大 
小 不 一 、` 质 软 或 中 等 便 、 或 经 前 疼痛; 乳腺 增生 病 见 上 述 证 
x. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1~2 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 Ei. 

【规格 】 FRR 14g 


【贮藏 】 密封 。 
乳 BR A 
Rukang Wan 

【处 方 】 牡 75g 乳香 30g 
MÆ 75g 海藻 60g 
*R 120g i$ 25 30g 
X 60g E him 75g 
三 棱 30g X 60g 
白术 60g Ws 30g 
HER 30g 丹参 5g 
炒 鸡 内 金 30g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 炒 鸡 内 金 、 浙 贝 母 . 乳香 、 没 药粉 
碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;其 余 牡 蚜 等 十 一 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,浓缩 至 840ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 
达 70906—7596 ,搅拌 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 
稠 吝 状 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 用 水 
或 乙醇 泛 丸 ,干燥 ;或 包 衣 , 打 光 ,干燥 , 制 成 浓缩 水 丸 或 包 
衣 浓 缩水 丸 5000 丸 [ 规 格 (1)]; 或 加 适量 辅料 ,每 100g 粉末 
HIRE 5 一 10g, 制 成 浓缩 水 蜜 丸 3000 丸 , 干 燥 , 包 薄膜 衣 [ 规 
格 (2)]，, 即 得 。 

CERI 本 品 为 褐色 或 棕 褐 色 浓 缩水 丸 ;或 黑色 包 衣 浓 
缩水 丸 ; 或 薄膜 衣 浓 缩水 蜜 丸 ,除去 包 衣 后 呈 褐 色 或 棕 褐色 ; 
RAE REME. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :淀粉 粒 卵 圆 形 ， 
直径 25 一 48pm, 脐 点 点 状 . 人 字 状 或 马蹄 状 , 位 于 较 小 端 
( 浙 贝 母 ) 。 不 规则 碎 块 无 色 至 棕 黄色 ,表面 可 见 沟 纹 ( 炒 鸡 
ne). 
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(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1.5cm, 柱 长 为 1tcm) 上 ,以 水 
100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 70% 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 蒸 至 无 乙醇 味 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
IP BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 欧 甲 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试验, 吸取 供 试 品 溶液 15g, 对照 品 溶液 
10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 水 
(13: 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , CH BC i A 
10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 分 别 在 
日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1.5g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 和 乳香 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4l, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 90'C5-Z, BE 
(20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氮 基 茶 
甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JU 3A E 3E X S3 (5, 288 BE 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 入 浓 氨 试 液 5ml 使 湿润 ,加 三 所 
甲烷 50ml, 放 置 过 夜 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
20ml, 用 3% 硫酸 溶液 振 摇 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 酸 液 ,用 
KARAIHE pH 值 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 4 次 ,每 次 
20ml, 合并 三 氯 甲 烷 液 ,水 浴 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药 材 g MKA 
RA 2m 5j — SUP 5t 20ml, 放 和 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 
8j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醒 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (17 : 0.5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 稀 碘 化 负 
钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
B JS 3E TERI S LZ, R71. 7 26 8 BS ERE C19 : 81) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 了 B 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 RAER B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 
PE , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 丹参 以 丹 酚 酸 B(Cs Hao O16 ) 计 ,[ 规 格 (1)] 
不 得 少 于 1. 2mg;[ 规 格 (2)J 不 得 少 于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 】 FFRI ARKE., ATARAR, ES 
瘀 互 结 所 致 的 乳 癣 , 症 见 乳 房 肿 块 或 结 节 、 数 目 不 等 .大 小 形态 
不 一 \ 质 地 软 或 中 等 便 或 经 前 胀 痛 ; 乳 腺 增生 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 15 丸 [ 规 格 (1)] ,一 次 
6 一 9 丸 [ 规 格 (2)] ,一 日 2 次 , 饭 后 服用 ;20 天 为 一 个 疗程 , 间 
Wü 5 一 7 天 继续 第 二 个 疗程 , 亦 可 连续 用 药 。 

【注意 】 (1) 偶 见 患者 服药 后 有 轻 度 恶心 . 腹 海 .月 经 期 
提前 、 量 多 及 轻微 药疹 。 一 般 停 药 后 自 愈 。 

《2) 孕 妇 慎 用 (前 三 个 月 内 禁用 ) ,女性 患者 宜 于 月 经 来 潮 
前 10—15 天 开始 服用 。 经 期 停 用 。 

【规格 (1) 每 203L€ lg (2) 每 10 丸 重 1g 


【贮藏 】 密封 。 
Ji RE RE OE 
Rukang Jiaonang 
[4151 Hi 75g 乳香 30g 
MÆ 75g 海藻 60g 
黄芪 120g 没 药 30g 
XA 60g Ex 75g 
三 棱 30g Z 60g 
FR 60g 浙 贝 母 30g 
莪术 30g 丹参 75g 
炒 鸡 内 金 30g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 炒 鸡 内 金 \ 浙 贝 母 .乳香 、 没 药粉 碎 
成 细 粉 ,过 钥 , 混 匀 备 用 ;其 余 牡 电 等 十 一 味 加 水 前 者 二 次 ,每 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 840ml, 放 冷 ,加 入 乙 
醇 使 含 醇 量 达 70% 一 75%% ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
并 浓缩 至 相对 密度 为 1.30~1.35(60C ) 的 稠 喜 ,加 人 上 
述 细 粉 , 混 匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 适量 乳糖 、 淀 粉 、 
硬 脂 酸 镁 ,用 乙醇 制 粒 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 重 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 颗 
MARR: RE ME. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 卵 圆 形 , 直 
径 25~48pm, 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 ,位 于 较 小 端 ( 浙 贝 
母 )。 不 规则 碎 块 无 色 至 棕 黄色 ,表面 可 见 沟 纹 ( 炒 鸡 内 金 )。 
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(2) 取 本 品 内 容 物 3.6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 长 为 1]4cm) 上 ， 
用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 7026 7, BR 50ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 蒸 至 无 乙醇 味 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15pl、 对照 品 
溶液 105l ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 腊 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30m, 超声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G E E LULA iB EE C60 — 9005-7, 
醚 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 以 2% 对 二 甲 氮 基 
茶 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 7g, 研 细 , 加 入 浓 氨 试 液 5ml 使 湿润 ， 
加 三 氯 甲烷 50ml, 放置 过 夜 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 20ml, 用 3% 硫 酸 溶液 振 摇 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 
酸 液 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH fi 9 一 10, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 
4 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,水 浴 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
HH RE lml 使 溶解 ,作为 供 试 晶 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药材 
1g, 加 浓 氨 试 液 2ml 与 三 氯 甲 烷 20ml, 放 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lOl XR 
药材 溶液 8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 0.5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 
稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 疯 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2B 3 SERI s UL ES-1. 7 96 ER ER TREE (19 : 81) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 lml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7596 FR 
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BE 25ml, 85 3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10g], 2E ARCH && E. ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha Ox ) 计 ,不 得 少 
于 0. 24mg。 

【功能 与 主治 】 和 舒 肝 活血 , 祛 痰 软 坚 。 用 于 肝 邦 气 滞 、 疾 
六 互 结 所 致 的 乳 癖 , 症 见 乳房 肿块 或 结 节 数目 不 等 .大 小 形态 
不 一 、 质 地 软 或 中 等 硬 、 或 经 前 心痛; 乳腺 增生 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2 一 3 粒 , 一 日 2 次 , 饭 后 服 
用 。20 天 为 一 个 疗程 ,间隔 5 一 7 天 继续 第 二 个 疗程 , 亦 可 连 
2 m2. 

【注意 】 (1) 偶 见 患 者 服药 后 有 轻 度 恶心 .腹泻 、 月 经 期 
提前 、 量 多 及 轻微 药疹 。 一 般 停 药 后 自 愈 。 

《2) 孕 妇 愤 服 (前 三 个 月 内 禁用 ) .女性 患者 宜 于 月 经 来 潮 
前 10 一 15 天 开始 服用 。 经 期 停 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

LER] UN. 
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【处 方 】 艾叶 ECES 
柴 胡 JA SF 
RZ 土 贝 母 

【 制 法 】 以 上 六 味 ,加 水 裔 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 , 趁 热 加 入 三 倍 量 乙醇 ,搅拌 均匀 ，, 静 置 , 滤 过 , 波 
液 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 ,加 干燥 的 磷酸 毛 钙 与 淀粉 的 
混合 细 粉 适量 , 混 匀 , 置 80 亿 减 压 干燥 ,冷却 ,粉碎 ,加 硬 脂 酸 镁 
适量 , 混 色 ,加 淀粉 适量 , 混 匀 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 计 ,内容 物 为 棕 黄色 至 棕 褐色 的 粉 
RAM. RE o 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 水 25ml 使 溶解 , 离 
心 (转速 为 每 分 钟 3500 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 水 液 备 用 ,乙醚 液 挥 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 艾 时 对 照 药材 lg, 
加 水 30ml, 煎 者 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 " 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ” 
起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5~10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 二 握 甲 烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 3(1) 项 下 的 备用 水 液 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 30ml 洗涤 ， 


。 1098 。 


中 国药 典 2015 年 版 


弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药 材 2g, 加 水 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ?起 , 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : DARRA, ER, WH, ETF, 
以 2%% 对 二 甲 氨 基 苯 甲醛 的 40% 硫 酸 溶 液 , 60 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 
干 ,路 以 2% 三 握 化 铅 乙 醇 溶液 ,在 105 'CAmdAZg 5 49b, EE 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,最 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 讲 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 泾 羊 蔓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7076 7, BE 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 360 W ,频率 50kHz)40 分 钟 ， 
取出 , 放 冷 , 青 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 SJ 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 芭 得 。 

ERNE E F E M E E P CC Hso。O1s ) 计 ,不 得 少 
F 0. 85mg. 

LJSE AFRA, WEE., HFPA A 
E 3 SE Er SIUPLBE E 5 3L 53 48 8 、 一 个 或 多 个 ,大 小 形状 不 一 、 
质 柔 软 , 或 经 前 胀 痛 、 或 腰 疫 乏力 、 经 少 色 淡 ; 乳 腺 增生 病 见 上 
RERE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 Ws. 
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【 制 法 】 以 上 十 五 际 , 玄 参 ,三 七 鹿角 分 别 粉碎 成 细 粉 ; 
其 余 蒲 公 英 等 十 二 味 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 和 适量 的 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄膜 
衣 ，, 即 得 。 
| LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 

色 至 棕 黑 色 ; 气 微 , 味 苦 UR. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 黄 棕色 或 
无 色 , 类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 
94Anm( 玄 参 ) 。 不 规则 块 片 半 透明 ,边缘 折光 较 强 ,表面 有 纤 
细 短 纹理 和 小 孔 及 细 裂 隙 (鹿角 ) 。 

(2) 取 本 品 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,了 到 1g, 加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 
TEGRZKCT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
AS gU Rb. 对照 品 、 人 参 皂 并 Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2~5 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
ERF iA 10% 的 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 取 约 1.5g, 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,加 30% 甲 醇 30ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 续 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 哈 巴 俄 背 对 照 品 适量 ,加 30 26 FR 
醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 
色谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 
剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 1% 醋酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 
的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 278nm ,理论 板 数 按 哈 巴 俄 
音 峰 计算 应 不 低 于 4000。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 
溶液 10 一 201nl, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 
照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 


AFKE 


流动 相 BOLD 
80-~50 


流动 相 ACA) 
0~20 20—50 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z E-O. 05%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Re 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 阁 Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 或 取 糖 衣 
H 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 3 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 , 残 漆 用 水 30ml 分 次 溶解 ,转移 至 
分 液 漏 斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 20ml 洗涤 , 弃 去 氨 试 液 ,再 用 正本 
醉 侈 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5 一 10pl 与 供 试 品 溶 
W 10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 人 参 电 昔 Rg: (Csz Hr Ou ) 计 ,小 片 不 
得 少 于 1. 2mg; 大 片 不 得 少 于 2. 4mg. 

【功能 与 主治 】 软 坚 散 结 ,活血 消 痛 ,清热 解毒 。 用 于 痰 
热 互 结 所 致 的 乳 癖 . 乳 首 , 症 见 乳房 结 节 ,数目 不 等 .大 小 形态 
不 一 \ 质 地 柔软 ,或 产后 乳房 结 块 、 红 热 疼 痛 ; 乳 腺 增生 、 和 乳腺 
炎 早 期 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5~6 片 [ 规 格 (1)(3)] ,一 次 
3 片 [规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 uk. 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 34g 
每 片 重 0. 67g 〈3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) 


时 间 ( 分 钟 ) 


(2) 薄膜 衣 片 


【贮藏 】 密封 。 
ILERE 
Rupixiao Jiaonang 
【处 方 】 鹿角 蒲公英 
昆布 天 花粉 
鸡 血 茧 = 
IRAJ 海藻 
i875 木 香 
玄 参 牡丹 皮 
EE XE 8I 
ZL 1E 
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[5:51 以 上 十 五 味 , 玄 参 , 三 七 .鹿角 分 别 粉碎 成 细 粉 ; 
其 余 薄 公 英 等 十 二 味 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 和 辅料 适量 混 匀 , 制 成 颗粒 , 装 人 胶 赛 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI $m AERE, AAH HARR E E i ta E 
TENUES ZR AM, RT , 威 。 

【鉴别 COBUR 55, E ib $4 BR T: A 28 BRE E R 
无 色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 
94um( 玄 参 )。 不 规则 块 片 半 透 明 , 边 缘 折 光 较 强 , 表 面 有 纤 
细 短 纹理 和 小 孔 及 细 裂 隙 (鹿角 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 手 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲 
醇 1ml ERE, EAER mA. BRASE Rbi 对 照 
i ASBË Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 lm gE lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 5pl 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210'C 
以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 
的 硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 30% FP BRE 
30ml, 超声 处 理 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 哈 巴 俄 苷 对 照 品 适量 ,加 30% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) TX 
验 , 用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A， 
以 1% 醋 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ，; 
检测 波长 为 278nm, 理论 板 数 按 哈 巴 俄 苷 峰 计算 ,应 不 低 于 
4000。 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sal 与 供 试 品 溶液 10 一 
20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 。 供 试 品 应 呈现 与 对 照 品 
色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BCAD 
0~20 20—50 80—50 
【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 05% 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Rg 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 BLA Sd Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
称 定 重量 ,加热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
AB) EE. 885] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 2 T XX d& UK 


* 1100 。 
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30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 20ml 洗涤 , 弃 去 氢 试 液 , 正 丁 醇 
液 再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ， 
回收 至 干 ,残渣 加 甲醇 洲 解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 JES , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg1 (Ce Hn Ou i ^f^ 
T 1.2mg. 

【功能 与 主治 】 软 坚 散 结 ,活血 消 首 ,清热 解毒 。 用 于 疙 
dh 5 Zi Br CES LE 3L 38 AE 9.3, 53 Z8 ,数目 不 等 .大 小 形态 
不 一 ` 质 地 和 柔软 ,或 产后 乳房 结 块 、. 红 热 疼 痛 ; 乳 腺 增生 、 乳 腺 
炎 早 期 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 Oik. 一 次 5 一 6 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 32g 

ERI 密封 。 


乳 阁 消 颗 粒 
Rupixiao Keli 
【处 方 】 鹿角 66. 8g 蒲公英 44. 5g 
昆布 173. 5g 天 花粉 17. 8g 
X5 mm Ek 44. 5g 三 七 44. 5g 
赤 芍 13. 4g 海藻 86. 8g 
漏 芦 26. 7g 木 香 35. 6g 
玄 参 44. 5g 牡丹 皮 62. 3g 
AmA 44. 5g HE 17. 8g 
红 花 26. 7g 


[5:51 以 上 十 五 味 ,鹿角 、 三 七 、 玄 参 粉 碎 成 细 粉 ,其 余 
蒲公英 等 十 二 味 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 3 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1. 35 C50 C0, 5 
适量 蔗糖 及 糊 精 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CEI 本 品 为 标 褐色 至 棕 黑 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 微 甜 。 

[3:30] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 黄 棕色 或 
无 色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 
94pm( 玄 参 ) 。 不 规则 块 片 半 透 明 , 边 缘 折 光 较 强 , 表 面 有 纤 
细 短 纹理 和 小 孔 及 细 裂 队 ( 鹿 角 )。 

(2) 取 本 品 50g, 研 细 , 加 甲醇 80ml, 加热 回流 40 Ar Pb UE 
过 ,滤液 蒸 干 RAMAK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 氨 试 液 30ml 洗 
w. EJER T RAMP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 三 七 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
再 取 人 参 皂 苷 Rg XR m ASEP Rb 对 照 品 和 三 七 所 苷 
Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 
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对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10 DA FACE BS FE TE 
i 73 HE JF JR] , E JF, CHA , BE o R A 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nmy) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 ,日光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 
菊 光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 玄 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 [鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT ELA 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
Ht XE SUE RA 1g, 加 甲醇 20ml, 同 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 连 省 苷 对 照 品 ,加 申 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 5l. 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 (8 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 肪 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JU SA ze BER 
显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 三 七 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAAR; ELE 2 VE 30 38. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
T R 峰 计算 应 不 低 于 4000. 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~12 19 81 
12~60 


1936 8164 


对 照 品 洲 液 的 制备 ”分别 取 人 参 皂 苷 Rgl: 对 照 品 .人 参 


皂苷 Rb 对照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
BE AR ml ART Rg A BÓ Rb; 各 0. 4mg. 三 
gH ROO. Img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 10g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 蒸 干 , 残 
渣 加 水 20ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 30ml 
洗涤 , 弃 去 氨 试 液 , 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 :2 次 ,每 次 


TL SCA E 


20ml FRET ERR ROT AA Jn FB BEER TERR E 10ml 
BOB ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10g. iE 
人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 人 参 皂 芽 Rg (Cs Hz; 0:0, A 2 TE 
Rb, (Cs, H5; Oz; ) 和 三 七 皂苷 Ri (C Ho O) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 7.0mg。 

玄 参 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A,1%% 栈 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 
表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 278nm。 理 论 板 数 按 


哈巴 俄 背 峰 计算 应 不 低 于 5000。 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC(%) 
0~20 20—50 80—>50 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 哈 巴 俄 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 30% 甲 醇 制 成 每 Im 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 10g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 500W, 频率 
40kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 91, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

dh RAE ADEM ERE OS Ho On ) 计 ,不 得 少 
T 0.70mg. 

【功能 与 主治 】 KERA I d DJ AREE. MTA 
热 互 结 所 致 的 乳 癣 、 乳 痛 , 症 见 乳 房 结 节 、 数 目 不 等 .大 小 形态 
不 一 ,质地 柔软 ,或 产后 乳房 结 块 、 红 热 疼痛 ;乳腺 增生 、 和 乳腺 
炎 早 期 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 Zim. 

【规格 】 每 袋 装 8g 

【贮藏 】 密封 。 


LEAR E 


Rupi Sanjie Jiaonang 


【处 方 】 收 枯草 297g I A GB 3 198g 


Bx CP 119g EE FB CORE m0297g 
A 8H (E m 198g ZR ^j ( 酒 炒 )178g 
玫瑰 花 238g SCR OR $82178g 
x 1H GI $6) 198g 延 胡 索 ( 醋 制 )178g 
HEA 297g 


【 制 法 〗 以 上 十 一 味 ,全 和 蛋 粉 碎 成 细 粉 ; 警 甲 . 牡 昕 粉碎 
* 1101 。 


Ng AT 


ARHAR. MKAA 1 7 BST s FH s DU RC LAE RI RR 
RAE V, pc TEUER KRAKE EREM; 28 ARKAA EB 
PEIRA ARKAA TER Gr MKAAZI, 2D 1.5 小 时 、 
2. 5 小 时 .1 小 时 , 煎 液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 * 川 营 、 玫 
瑰 花 .当归 水 蒸气 蒸 馆 提 取 挥 发 油 ; 药 酒 和 水 入 液 与 延 胡 索 合 
并 ,加 乙醇 使 乙醇 浓度 达 70% ,溶剂 总 量 为 药材 量 的 8 倍 量 。 
65 必 使 温 淄 提取 三 次 ,分 别 为 1 小 时 、2 小 时 、0.5 小 时 , 药 液 
合并 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 寓 , 与 上 述 稠 膏 合并 , 干 
Ji OE. LAE s ZUR 1.53, SUBE , 00 E XR PE ATE P] 
放置 ,加 入 适量 硬 脂 酸 镁 CREAR RE X, 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 守 ,内 容 物 为 灰 褐 色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 、 昧 苦 、 微 咸 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 ; 体 壁 碎片 
无 色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 从 和 蛋 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 夏 枯草 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G RARE, 
以 环 已 烷 - 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 (20 : 5 : 8 : 0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 BC DEA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100'C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 晶 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 正己 烷 25ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 川 莹 对 
照 药材 .当归 对 照 药 材 各 0. 5g ,分 别 加 正 已 烷 10ml 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5 一 10pl、 对 照 药 材 溶液 2~5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 8E 
层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荣光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 提取 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 甲醇 至 干 ,残渣 用 水 30ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 
用 三 毛 甲 烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,再 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 
入 等 体积 的 氨 试 液 , 扬 匀 ,放置 使 分 层 ,分 取 上 层 溶液 ,回收 溶 
剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 
对 照 药材 0. 5g, 加 水 40ml, 加热 回流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 40ml, 自 “加 热 回 流 30 分 钟 ” 起 , 同 法 
制 成 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 ~ul 对照 药材 溶液 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 9 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 人 以 下 放置 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1% 对 二 甲 氨 基 蔡 甲醛 
的 硫酸 乙醇 溶液 (1 一 10) ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橘红 色 主 斑 
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点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, WAAR lml 与 三 毛 甲 烷 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 3 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (6 : 4 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
d BEC. ELBERR AUR ER ,在 空气 中 挥 尽 薄 层 板 上 吸附 的 碘 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (17 : 38) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 光 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洁 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 滨 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 50% 甲醇 
50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 ， 
取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 赤 区 以 村 药 苷 (Ca Ha Oi ) 计 ,不 得 少 
于 1.6mg。 

【功能 与 主治 】 FAHI, HERA. HTA H i 
所 致 的 乳腺 增生 病 , 症 见 乳 房 疼痛 、 乳 房 肿 块 .烦躁 易 怒 、 
胸 胁 胀 满 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;45 天 为 一 
疗程 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 1) 孕妇 忌服 。 

(2) 月 经 量 过 多 者 AWER. 

《3) 偶 见 口 干 . 恶心 .便秘 。 一 般 不 影响 继续 治疗 ,必要 时 
对 症 处 理 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 53g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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【处 方 〗 和 肿 节 风 浸 膏 250g 
【 制 法 】 取 肿 节 风 浸 膏 ,加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 压 
制 成 1000 片 , 包 糖衣 ;或 压制 成 333 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 
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【性 状 了 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
ERRE; AF, kE ME. 

【鉴别 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 20ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 肿 节 风 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 提取 液 RT. RAFE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 异 嗪 皮 啶 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 4nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 围 茶 - 乙 酸 乙 酷 -甲酸 (9 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 
E EGKAUPE 10 分 钟 ,与 对 照 品 色谱 对 应 的 斑点 变 成 黄 绿色 。 

[RE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALR- 196 PER TRE E (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 342nm。 理 论 板 数 按 异 嗪 皮 啶 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 E R p UE] Rh QXEGACER BARON] RO 
品 适量 , 置 棕色 量 瓶 中 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 2 5e 
EWE loug EFR ZOug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 50mg 或 40mg( 薄 膜 衣 片 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 25kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 置 棕 色 量 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ml, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh A Hr ERI Hz E (Cu Ho Os) [规格 (1)] 不 得 少 于 
1. 50mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 50mg A XE FR CCS. His Os) 
[规格 (17] 不 得 少 于 3. 0g, [规格 (2)] 不 得 少 于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 散 结 。 用 于 肺炎 .阑尾 
炎 .蜂窝 组 织 炎 属 热 毒 府 盛 证 候 者 ,并 可 用 于 癌症 辅助 治疗 。 

【用 法 与 用 量 】 UHR. —3X 1 GR CDOX— X3 片 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.75g 

C2) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

LERI 密封 。 
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[475] RP 50g 
六 神曲 ( 炒 )100g 


木 香 20g 
kb 3E ZR 50g 


EJLA 
胡 黄 连 100g Ecl 50g 
使 君子 仁 100g 

【 制 法 】 以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
末 加 炼 蜜 100~1308g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黑 棕 色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 甜 . 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 管 显微镜 下 观察 :表皮 细胞 纵 列 , 常 
由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯 
曲 , 木 化 ( 炒 麦芽 )。 脂 肪 油 滴 众 多 ,加 水 合 氨 醛 试 液 加 热 后 浙 
形成 针 艇 状 结晶 ( 爆 肉 豆 芝 )。 种 皮 表 皮 细 胞 黄色 或 棕色 ,多 
角形 , 壁 薄 , 下 方 起 合 有 网 纹 细胞 (使 君子 仁 )。 双 蝶 纹 导管 直 
径 14~17pm, 壁 厚 约 5pm( 胡 黄连 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 ， 
壁 较 厚 , 有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 郴 ) 。 

(2) 取 本 品 15g, B PE, Dn RE SE E 10g. DE] , WARA 
3ml, — 4 FF Jot 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 稀 盐 酸 
5ml\ 水 20ml, 振 扬 , 分 取 酸 水 层 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 


”8 一 9, 用 三 氧 甲 烧 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 分 取 三 氯 甲 烧 


液 ,车 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
BeOS RR Z5. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
用 1% 和 氢气 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 GEZE. UZA PA- 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (2 : 4 : 2: 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 防 干 , 喷 以 碳化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 24g , 切 碎 ,加 硅 藻 土 12g , WA ,加 乙醚 80ml, 
超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 
0.5g, 加 乙醚 20mjl, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 醋 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
xj FR ZUM BERE DELE E, ERR ILES B DEOR x 

(4) 取 香草 酸 对 照 品 、 肉 桂 酸 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 两 种 对 
照 品 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE» 薄 层 板 上 ,以 正 已 
bi- C BE-UKER BR (o : 5 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 健 骨 消 积 , 驱 忠 。 用 于 小 儿 消化 不 良 , 忠 
积 腹痛 , 面 黄 肌 瘦 , 食 少 腹胀 泄 海 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1~2 丸 ,一 日 1~2 次 ;三 岁 
以 内 小 儿 酌 减 。 

【规格 】 每 九重 3g 

【贮藏 】 密封 。 
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周 氏 回 生 丸 
Zhoushi Huisheng Wan 
[445] mfi 60g 檀 香 9g 
KF 9g 沉香 9g 
丁香 9g 甘草 15g 
于 金子 霜 30g ZLA SR CIR D 45g 
UAE 45g ANT Bl GR EP )150g 
AIRF 9g 雄黄 9g 
冰片 1g 朱砂 18g 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 ,雄黄 、 朱 砂 分 别 水 飞 成 极 细 粉 , 人 
TRE .冰片 分 别 粉碎 成 细 粉 , 除 千 金子 霜 外 ,其 余 六 神曲 等 
九 味 粉碎 成 细 粉 ,与 雄黄 、 人 工 麻 香 .冰片 粉末 及 千金 子 霜 配 
Br , 混 匀 ,过 得 ,用 水 泛 丸 ,低温 干燥 ,用 朱砂 .适量 桃 胶 化 水 包 
衣 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 红色 的 糊 丸 ;除去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 棕 
褐色 。 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 非 腺 毛 1 至 数 个 
细胞 ,有 的 顶端 稍 弯 曲 ( 五 倍 子 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 
色 , 有 光泽 (雄黄 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 
暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 50% 甲 醇 60ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 石油 栈 (30 一 60C) 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 石油 醚 液 , 下 层 溶 液 备 用 。 石油 醚 液 挥 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 
0. 25g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试验 , 取 供 试 品 溢 液 4 一 10nl、 对照 药材 溶液 2 一 
481 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 氯 甲烷 - 丙 
酮 (6.5: 3.5: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,加 二 硝 基 茶 肘 乙醇 
试 液 1ml, 置 具 塞 试管 中 40C 温 漫 30 分 钟 , 放 冷 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 磨 香 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 栈 制 成 每 lm 含 2mg 的 
溶液 , 取 1m, T] — 88 3E 2E JU Z. BE EA HR 1ml, 同 法 制 成 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
10,1, x3 F8 mR 41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC60—90'C)- — &HI BE C2 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
黄色 斑点 。 | 

CA CAE 3980 C2) UP i RE UR E P ERYRRGRGRACT , 残 
i& Jl zK 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 5g, 加 50% 甲 醇 25ml, 超 声 处 理 
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30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 RAMAK 15ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 2 一 6pl、 对照 药材 溶液 tp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (14 : 7 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
B CF BEDA 10%% 硫 酸 乙 醇 洲 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑 
点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 丸 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 5g;, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 问 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 作为 测定 游 
离 没食子 酸 的 供 试 品 溶液 ; 另 精 密 量 取 上 清 液 5ml, 置 圆 底 烧 
XR FP , 减 压 蒸 干 ,加 盐酸 溶液 (36 一 100)15ml, 加 热 回 流 2 小 
时 , 放 冷 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 5076 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 作 
为 测定 总 没食子 酸 的 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 及 上 述 两 种 供 
试 品 溶 液 各 5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ,用 总 没食子 酸 
量 减 去 游离 没食子 酸 量 即 为 水 解 的 没食子 酸 量 。 

本 品 每 1g 含 五 倍 子 以 水 解 的 没食子 酸 (C; He O; ) 计 ,不 
得 少 于 52. 0mg。 

【功能 与 主治 】 
BL REIS A5 BE BRE 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 10 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 ;不 宜 久 服 。 

【规格 】 每 10 九重 1.5g 

【贮藏 】 密封 。. 


ERR, MERY ER. HFE 


鱼 脾 草 滴 眼 液 


Yuxingcao Diyanye 


【处 方 】 鲜 鱼 腥 草 2000g 

【 制 法 】 取 鲜 鱼 腥 草 ,加 水 进行 水 节 气 蒸馏 ,收集 初 馆 液 
2000ml, 再 进行 重 蒸 馅 ,收集 重 蒸馏 液 1000ml, 加 入 等 量 注射 
用 水 ,再 进行 重 蒸 馅 ,收集 精 饮 液 900ml, 加 入 氯 化 钠 7g、 聚 山 
ABB 80 5g RAZZE O. 3g. 18.5] ,加 注射 用 水 使 成 1000ml， 
滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 近 无 色 或 微 黄 色 的 澄明 液体 。 

【鉴别 】 取 甲 基 正 壬 酮 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
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E 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 J] 项 下 的 供 试 品 溶液 20pl 及 上 述 
对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ， 
以 环 己 烷 -乙酸 乙 酪 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 醇 干 , 距 以 
— Rh d 2E UE d C FR EOD ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 5.5 一 7.5( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0105), 

【特征 图 谱 】 照 气相 色谱 法 (通则 052D E, 

参照 物 溶 液 的 制备 K a-+A IE ESON ER dn 4-6 dn BENT RR 
dh . FH EIE CE EBORE BR ih . 7. E JE Hor ROG] in ii EE CEA POE ,分 
别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Zyl, 
照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,记录 
色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 6 个 特征 峰 , 其 中 4 个 峰 应 分 
别 与 相应 的 参照 物 峰 保留 时 间 相 同 ;* 与 甲 基 正 壬 酮 参照 物 
相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 
相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 ;规定 值 为 :0.782 
( 峰 1)、0. 820( 峰 2)、0. 878 (8% 32,0. 909 ( 峰 4)、1. 000 
( 峰 S) 、1. 052( 峰 5) 。 


3| 
es] 


信号 [mV] 
Verr pi amt. jns n gh gcns pm di adi 


569235585555523f5 


30 
20 
0 
0 
0 


Lom 


时 间 Fmin] 
对 照 特征 图 谱 
峰 3:4- 莫 品 醇 ” 峰 4:a- 松 油 醇 ” 峰 S: 甲 基 正 王 酮 峰 5: 乙 酸 龙 脑 酯 


【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 (50%- 蔡 基 )- 甲 基 聚 硅 
烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 HP-50 十 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 5pym) ;程序 升温 :初始 温度 为 70C , 保 
持 5 分 钟 ;以 每 分 钟 5C 的 速率 升 至 140%C ,保持 5 分 钟 ,再 以 
每 分 钟 20'CBG XE SET 28 250C 。 进 样 口 温度 为 230C ;检测 
器 温度 为 280Y ;流速 为 每 分 钟 1. 0ml; 分 流 进 样 ,分 流 比 5: 
1。 理 论 板 数 按 甲 基 正 壬 酮 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甲 基 正 壬 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 25ml, 通 过 Cs WH 


d CR 


蔡 取 小 柱 (l100mg : 1ml, 使 用 前 用 2ml 的 甲醇 活化 ,活化 后 用 
10ml 水 冲洗 干净 ), 用 乙酸 乙 酯 -乙醇 (7 : 3) 的 混合 溶液 洗 
脱 , 收 集 洗 脱 液 约 1. 8ml, 置 2ml 量 瓶 中 ,加 上 述 混合 溶液 至 
刻度 , $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Zul, 
注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 鲜 鱼 腥 草 以 甲 基 正 壬 一 (Cu Hz; O) 计 ,不 
得 少 于 4. Ong. 

【功能 与 主治 】 清热 ,解毒 , 利 湿 。 用 于 风 热 疫 毒 上 攻 所 
致 的 暴风 客 热 ,天 行 赤 眼 、 天 行 赤 眼 暴 冉 , 症 见 两 眼 刺 痛 、 目 
痒 . 流 泪 ; 急 性 卡 他 性 结膜 炎 、 流 行 性 角 结 膜 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 滴 人 有 眼 瞪 内 ,一 次 1 滴 , 一 日 6 次。 治疗 
急性 卡 他 性 结膜 炎 ,7 天 为 一 疗程 ;治疗 流行 性 角 结 膜 炎 ， 
10 天 为 一 疗程 。 

【注意 】 对 鱼 腥 草 过 敏 者 禁用 。 

【规格 】 每 瓶装 8ml 

【贮藏 了 密闭 ,遮光 , 置 阴凉 处 。 


lj R € 
Goupi Gao 

[45751 生 川 乌 80g 生 草 乌 40g 
羌活 20g 独活 20g 
A XU 30g 香 加 皮 30g 
防风 30g 铁丝 威 灵 仙 30g 
苍术 20g 蛇 床 子 20g 
麻黄 30g m BE 9g 
JNE E 20g 官 桂 10g 
当归 20g JRAj 30g 
木瓜 30g 苏 木 30g 
大 黄 30g 油 松 节 30g 
续 断 40g 川 营 30g 
白芷 30g 乳香 34g 
没 药 34g 冰片 17g 
樟脑 34g 丁香 17g 
肉桂 11g 


【 制 法 】 以 上 二 十 九 味 , 乳 香 . 没 药 丁香 肉桂 分 别 粉 碎 
成 粉末 ,与 樟脑 冰片 粉末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ; 其 余生 川 乌 等 二 
十 三 味 酌 予 碎 断 , 与 食用 植物 油 3495g 同 置 锅 内 炸 枯 ,去 酒 ， 
滤 过 , 炼 至 滴水 成 珠 。 另 取 红 丹 1040 一 1140g, 加 入 油 内 , 搅 
5] EE ,将 高 浸泡 于 水 中 。 取 膏 , 用 文火 熔化 ,加 入 上 述 粉 
末 , 搅 匀 ,分 摊 于 兽 皮 或 布 上 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 摊 于 兽 皮 或 布 上 的 黑 高 药 。 

【检查 】 软化 点 ”应 为 45 一 65C( 通 则 2102), 

其 他 ”应 符合 膏药 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0186. 
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【功能 与 主治 】 祛 风 散 寒 ,活血 止痛 。 用 于 风寒 湿 那 、. 气 
血 疗 滞 所 致 的 痹 病 , 症 见 四 上肢 麻木 、 腰 腿 疼 痛 、 筋 脉 拘 挛 ,或 跌 
打 损 伤 、 闪 上 腰 盆 气 、 局 部 肿 痛 ;或 寒 湿 疗 滞 所 致 的 脏 腹 冷 痛 . 行 
经 腹痛 、 寒 湿 带 下 SERERE. 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 用 生姜 擦 净 患 处 皮肤 ,将 襄 药 加 
温 软 化 , 贴 于 患处 或 穴位 。 

【注意 】 孕妇 鼠 贴 腰部 和 腹部 。 

【规格 】 每 张 净重 (1)12g (2)15g (3)24g (4)30g 

Url] 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 


京 万 红 软 高 
Jingwanhong Ruangao 
【处 方 】 地 榆 地 黄 
当归 桃仁 
黄连 RET 
BRE 血 余 炭 
i 半边 莲 
LIES Ei Sk 
黄柏 紫 草 
金银花 红 花 
XX 苦 参 
五 倍 子 FK 
木瓜 苍术 
白芷 IRAJ 
RA BH EXE 
ALS HT 
Ey js 冰片 
血 竟 乳香 
没 药 


DERI 本 品 为 深 棕 红色 的 软膏 ; 具 特 殊 的 油腻 气 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20g, 加 盐酸 -甲醇 -水 (10 : 45 : 45) 
50ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 饱和 的 乙醚 振 
EER 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10Ml、 对照 品 溶液 Spl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 
甲酸 (6 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 105 — UE 
铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 乳 香 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WORT SERIE BR 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
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色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90CD)- 乙 酸 乙 酯 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 5 和 % 香 草 酝 硫酸 溶 
液 , 放 置 30 分 钟 后 观察 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g. 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 10 分 钟 ,冷冻 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 20% 氨 氧化 钾 溶 液 10ml 使 
溶解 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲烷 5ml 振 摇 提取 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ， 
AKT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 
照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 
干 ,残渣 自 “ 加 20%% 氢 氧化 钾 溶 液 10ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10nl、 对 照 药材 溶液 1 一 3 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,时 
以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 粒度 ” 取 本 品 , 依 法 (通则 0109) 测 定 , 平 均 每 
张 载 玻 片 上 检 出 超过 180pm 的 粒子 不 得 多 于 8 粒 , 并 不 得 有 
1 粒 超过 600pm., 

其 他 ”应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109) 。 

【含量 测定 】 冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm， 
膜 厚 度 为 lumD , 柱 温 为 155C 。 理 论 板 数 按 正 十 八 烷 峰 计算 
应 不 低 于 10 000。 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 八 烷 适 量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 1ml 含 0.25mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 龙 脑 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 内 标 溶液 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶 
液 H5] "EC lxl, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 项 下 的 内 容 物 , 混 匀 , 取 适 量 ( 相 当 于 含 
龙 脑 约 6mg) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 
20ml, 密 塞 , 振 播 , 滤 过 ,吸取 续 滤 液 lxl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 
定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 冰 片 以 龙 脑 (Co His O) 计 ,应 为 4. 1 一 8. 2mg。 

血 竭 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 避 光 操 作 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HEEM; D ZHR- 05mol/L 磷酸 二 和 氢 钠 溶液 (40 : 60) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm。 理 论 板 数 按 血 竭 素 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 血 竭 素 高 氯 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 11% 磷酸 甲醇 溶液 (V/V) 制 成 每 1ml 含 血 竭 素 高 
ARE: 40ug( 相 当 于 血 竭 素 29pg) 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 内 容 物 , 混 匀 , 取 约 
20g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 11%% 磷 酸 甲醇 入 
液 (V/V)50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
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10pl, 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg nm» D dS x CCo Hu O:) 计 ,不 得 少 
于 52ug。 

【功能 与 主治 】〗】 活血 解毒 , 消 肿 止痛 ,去 腐生 肌 。 用 于 轻 
BK CY £n ea b A en E RES. 

【用 法 与 用 量 】 用 生理 盐水 清理 创面 RAE ih cR 
品 涂 于 消毒 纱布 上 , 数 盖 创面 ,用 消毒 纱布 包扎 ,一 日 1 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 每 支 装 10g (258 x 20g 

(3) 每 瓶装 30g (4) 每 瓶装 50g 

【贮藏 〗 密封 ,遮光 , 置 阴凉 干燥 处 。 


R TEZ 
Yening Tangjiang 
[475571 合欢 皮 105g RŽ 50g 
B 5E 105g AUR 75g 
女 贞 子 105g 甘草 30g 
浮 小 麦 300g 
【 制 法 】 以 上 七 际 , 浮 小 麦 加 水 者 沸 后 ,于 80—90'C i39 


二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ;灵芝 粉碎 成 粗 粉 ,用 适量 的 
乙醇 浸泡 7 天 ,压榨 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 ; 药 渣 与 其 余 合 
欢 皮 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 与 上 
述 两 种 浴 液 合并 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 830g 
与 茶 甲 酸 钠 3g, 者 沸 使 溶解 , 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 棕 褐色 的 黏稠 液体 ; 气 微 , 味 甜 . 微 苦 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 30ml, 加 水 60ml, 播 匀 ,加 乙醚 
50ml 振 播 提取 ,水 液 备 用 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 乙醚 ,残渣 加 三 
SUR E lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 首 乌 蕨 对 照 药材 
0.5g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
Jin — S FH b 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 
照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 Iml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
l0pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60YC )- 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 牌 氨 燕 气 中 四 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 并 点 。 
(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 水 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml， 
正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药材 1g, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 加 乙 
BE 50ml 提取 ,分 取水 液 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ul, 分 别 点 于 同一 
用 1% 和 氧 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 酷 酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 于 , 喷 以 
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10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 吕 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 上, 显 相同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 27( 通 则 0601) 。 
pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631). 
其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 
【功能 与 主治 】 养 血 安神 。 用 于 心血 不 足 所 致 的 失眠 、 
多 梦 \ 头 .乏力 ;神经 衰弱 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 40ml, 一 日 2 次。 
【规格 】 (1) 每 瓶装 20ml 《〈2) 每 瓶装 200ml 
装 250ml 
【贮藏 】 


《3) 每 瓶 


密封 。 


X T Eg 
Yanning Tangjiang 
【处 方 】 ŠH 1562. 5g 白花 蛇 舌 草 781. 25g 
HE ERES 781. 25g 

LAH UEZR WKAR, BRA 1.5 小 
BKA 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1.10(85 一 95C), 加 乙醇 使 含 醇 量 达 6076, wI, ER E 
12 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 1. 30 
(75C); 另 取 芒 糖 650g, 制 成 单 糖浆 ,加 入 上 述 浓 缩 液 中 , 混 
^] ,浓缩 至 1000ml, 加 入 0. 15 96 LL AERA B9 18] ,分 装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 红 棕 色 至 深 棕色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 微 
BH E. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1ml, 加 乙醇 20ml 放置 数 分 钟 后 , 滤 
过 , 取 滤 液 2ml, 加 三 氯 化 铁 试 液 1 一 2 滴 , 即 显 墨 绿色 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 剩余 的 滤液 5ml, 蒸 干 , 加 三 氯 甲 烷 
Sml 使 溶解 , 取 三 氯 甲 烷 液 ,加 硫酸 2 滴 , 放 置 后 显 微 黄 色 , 置 
水 浴 中 加 热 变 为 粉红 色 。 

(3) 取 本 品 40ml, 加 硅 藻 土 15g , 搅 匀 ,放置 20 分 钟 , 加 水 
100ml, $ 4 ,使 充分 溶 散 , 滤 过 ,残渣 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
S0ml,3&i& 100C 烘 干 , 研 成 细 粉 , 置 案 氏 提取 器 内 ,加 乙醚 适 
量 , 加 热 回流 提取 4 小 时 ,提取 液 回 收 乙醚 至 干 , 残 泻 用 石油 
BE (30—60'CO E LB I. FK 15ml( 浸 泡 约 2 分 钟 ), 倾 去 石 
油 醚 ,残渣 加 无 水 乙醇 -三 握 甲 烷 (3 : 2) 混 合 液 约 lml, 微 热 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 
成 每 im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 握 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (20 : 
5 ; 8 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 蜥 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.18( 通 则 0601) 。 

pHí& 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631), 
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注射 用 双 黄 连 ( 冻 于 ) 


其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

【含量 测定 】 A#M 

对 照 品 溶液 的 制备 取 芦 丁 对 照 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 60% 乙醇 适量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 ,使 溶 
f , 放 冷 ,用 60% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 25ml, RE 
50ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 (每 1ml 含 芦 丁 
0. Img). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml、5ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 入 30% 乙 醇 3ml, $$ 5], 
加 入 5% 亚 硝酸 钠 溶 液 0. 3ml, 摇 匀 ,放置 6 分钟 ,加 入 10 
的 三 氯 化 铝 溶液 0. 3ml, 摇 色 , 放 置 10 分 钟 ,加 入 1mol/L A 
氧化 钠 溶 液 4ml, 用 3026 乙醇 加 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 10 分 钟 ， 
以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401), 
在 510nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,被 测 溶液 
的 浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 3026 Z, 
醇 稀 释 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 2ml, E 
25ml 量 瓶 中 ,加 30% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 2ml， 
E 10ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 入 
30% 乙 醇 3ml” 起 同 法 操作 ,测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 
供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 含量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 总 黄酮 按 芦 丁 (Csr Hso O16 ) 计 ,不 得 少 
于 35mg。 

【功能 与 主治 】 PRAF, HAIR. H FEIRER 
染 , 扁 桃 体 炎 , 尿 路 感染 ,急性 菌 痢 ,肠炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 一 4 次 。 

【规格 】 每 瓶装 100ml 

【贮藏 】 迹 光 ,密封 。 


注射 用 双 黄 连 ( 冻 干 ) 


Zhusheyong Shuanghuanglian 


【处 方 】 Ej 
EE: 

[551 UU E-SR. X DKRAEAE K, EK 1 he, IË 

过 ,合并 滤液 ,用 Zmol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 1.0—2.0, 
在 80'C fiii 30 分 钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 加 8 倍 量 水 , 搅 
拌 ,用 10%% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.0, 加 入 等 量 乙醇 ， 
搅拌 使 沉淀 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 
38 2.0, 在 60C 保 温 30 分 钟 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 , 沉 演 用 乙醇 
洗 至 pH 值 4.0, 加 10 售 重水 ,搅拌 ,用 10% 和 毛 氧 化 钠 溶 液 调 
T" pH 值 至 7.0, 每 1000ml 溶液 中 加 入 5g 活性 炭 , 充 分 搅拌 ， 
在 50 仿 保温 30 分 钟 ,加 入 等 量 乙醇 ,搅拌 均匀 , 滤 过 ,滤液 用 
2mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 2.0, 在 60'C RA 30 分 钟 , 甫 
置 12 小 时 , 滤 过 ,沉淀 用 少量 乙醇 洗涤 ,于 60C 以 下 干燥 , 备 
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金银花 
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用 ;金银花 . 连 力 分 别 用 水 温 浸 30 分 钟 后 前 者 二 次 ,每 次 1 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.25(70C)， 
冷却 至 40'C , 缓 缓 加 入 乙醇 使 仿 醇 量 达 75% ,充分 搅拌 , 静 置 
12 小 时 以 上 , 滤 取 上 清 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 , 加 入 4 倍 量 
水 , 静 置 12 小 时 以 上 , 滤 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 
1.15(70C) ,冷却 至 40C ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 856, 88 E 
12 小 时 以 上 , 滤 了 到 上 清 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,备用 。 取 黄 芬 
提取 物 , 加 入 适量 的 水 ,加 热 , 用 10% 氨 氧化 钠 溶液 调节 pH 
值 至 7. 0 使 溶解 ,加 入 上 述 金 银 花 提 取 物 和 连 融 提 取 物 ,加 水 
至 1000ml, 加 入 活性 炭 5g, 调节 pH 值 至 7?.0, 加 热 至 沸 并 保 
持 微 沸 15 分 钟 ,冷却 , 滤 过 ,加 注射 用 水 至 1000ml, 灭 菌 , 冷 
藏 , 滤 过 ,浓缩 ,冷冻 干燥 , 制 成 粉末 ,分 装 ; 或 取 黄 苓 提取 物 ， 
加 入 适量 的 水 ,加热 ,用 10% 氨 氧化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 7.0 
使 溶解 ,加 入 上 述 金银花 提取 物 和 连 竹 提取 物 以 及 适量 的 注 
射 用 水 ,每 1000ml 溶液 中 加 入 5g i TEC ,调节 pH 值 至 7. 0， 


-加热 至 沸 并 保持 微 沸 15 分 钟 , 冷 却 , 滤 过 , 灭 菌 , 滤 过 , 灌 装 ， 


冷冻 干燥 , 压 盖 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕色 的 无 定形 粉末 或 疏松 固体 状 物 ; 
有 引 湿 性 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 60mg, 加 75%% 甲 醇 5ml, 超 声 处 理 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 苓 苷 对 照 品 、 绿 原 酸 对 照 
品 ,分 别 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 
斑点 。 

(2) 取 本 品 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 静 置 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 夕 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (5 : DARFA. EN, Ki, RTF, i A 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【指纹 图 谱 】 取 本 品 5 支 的 内 容 物 , 混 匀 , 取 10mg, 精 密 
称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% FP BE 8ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz) 20 分 钟 使 溶解 , 放 冷 ,加 50% 甲 醇 至 刻 
度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 , YMC-Pack ODS-A 色谱 柱 ( 柱 长 为 150mm, 内 径 
为 4. 6mm) ;以 甲醇 为 流动 相 A, A 0.25% 冰 醋酸 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 350nm; 柱 温 
为 30C ;流速 为 每 分 钟 1Iml。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 
低 于 6000。 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACVO 流动 相 BC 
0~15 15—35 85—65 
15~20 35 65 
20~50 35—100 650 


分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 
相 色谱 仪 ,记录 60 分 钟 内 的 色谱 图 。 供 试 品 色谱 图 应 与 对 照 
指纹 图 谱 基本 一 致 ,有 相对 应 的 ?个 特征 峰 。 按 中 药 色 谱 指 
纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 , 除 溶剂 峰 和 7 号 峰 外 , 供 试 品 指纹 图 
谱 与 对 照 指纹 图 谱 经 相似 度 计算 ,相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


15.51 


-2.22 
0.00 8.70 17.39 26.09 34.79 43.48 52.18 60.88 69.57 


对 照 指纹 图 谱 


【检查 】 pH 值 取 本 品 ,加 水 制 成 每 lml 含 25mg 的 溶 
液 , 依 法 (通则 0631) 测 定 。 应 为 5. 7 一 6. 7。 

水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 三 法 )。 

蛋白 质 ” 取 本 品 0. 6g, 用 水 10ml 溶解 , 取 Zml W Zn EE R8 
iW 1 一 3 滴 ,不 得 出 现 浑浊 。 

HE RER oO. 6g Hizk 10ml 使 溶解 , 取 1ml, 依 法 ( 通 
则 2400) 检 查 。 应 符合 规定 。 

树脂 取 本 品 0. 6g, 加 水 10ml 使 溶解 , 取 5ml, 置 分 液 漏 
斗 中 ,用 三 握 甲 烷 10ml 振 摇 提 取 , 分 取 三 气 甲 烷 液 ,依法 ( 通 
Mj 2400) 检 查 。 应 符合 规定 。 

草酸 盐 取 本 品 0. 6g, 加 水 10ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 1~2, 保 温 滤 去 沉淀 ,调节 pH 值 至 5 一 6, 取 2ml, 加 
3%% 氯 化 钙 溶 液 2 一 3 滴 ,放置 10 分 钟 ,不 得 出 现 浑 浊 或 沉淀 。 

钾 离子 取 本 品 0. 12g, 称 定 , 自 “ 先 用 小 火 炽 灼 至 炭化 ” 
起 ,依法 (通则 2400) 检 查 。 应 符合 规定 。 

EB BUG 1.0g, 依 法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 。 
含 重金 属 不 得 过 10mg/Kg。 

砷 盐 取 本 品 1.0g, 加 2% 硝酸 镁 乙醇 溶液 3ml, 点燃， 
燃 尽 后 , 先 用 小 火 炽 灼 使 迪 化 ,再 在 500 — 600'C 炽 灼 至 完全 
灰 化 , 放 冷 ,残渣 加 盐酸 Sml 与 水 21ml 使 溶解 ,依法 (通则 
0822 第 一 法 ) 检 查 。 含 砷 不 得 过 2mg/kg。 

无 菌 。” 取 本 品 0.6g, 加 灭 菌 注射 用 水 制 成 每 1ml 含 60mg 
的 溶液 ,依法 (通则 1101 薄膜 过 滤 法 ) 检 查 。 应 符合 规定 。 

溶血 与 凝聚 ”2% 红 细胞 混 悬 液 的 制备 BA ia Æ 
数 毫 升 , 放 入 盛 有 玻璃 珠 的 锥 形 瓶 中 , 振 摇 10. 分 钟 ,除去 纤维 


注射 用 双 黄 连 ( 冻 干 ) 


蛋白 原 使 成 脱 纤 血 ,加 约 10 税 量 的 生理 氯 化 钠 溶液 , 播 勺 , 离 
心 , 除 去 上 清 液 ,沉淀 的 红细胞 再 用 生理 氯 化 钠 洲 液 洗涤 2 一 
3 次 ,至 上 清 液 不 显 红 色 时 为 止 , 将 所 得 的 红细胞 用 生理 氧化 
钠 溶 液 配 成 浓度 为 2% 的 混 悬 液 , 即 得 。 

试验 方法 取 本 品 600mg, 用 生理 氯 化 钠 溶液 溶解 并 釉 
释 成 20ml, 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 试管 6 支 , 按 下 表 中 的 
配 比 量 依次 加 入 2 入 红细胞 混 巧 液 和 生理 氯 化 钠 溶液 , 混 匀 ， 
于 37 恒温 箱 中 放置 30 分 钟 , 再 按 下 表 中 的 配 比 量 分 别 加 
人 供 试 品 溶液 , 摇 匀 , 置 37C 恒 温 箱 中 ,分 别 于 15 分 钟 .30 分 
Bh 45 分 钟 .60 分 钟 和 120 分 钟 时 进行 观察 ,以 3 号 试管 为 基 
准 , 以 6 号 试管 为 阴性 对 照 。 本 品 在 2 小 时 之 内 不 得 出 现 溶 
血 或 红细胞 凝聚 。 


试管 编号 1 2 3 4 5 6 


2% 红 细胞 混 悬 液 (mD 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 


生理 氢化 钠 溶 液 (ml) 20 2.1 22 23 24 2.5 


供 试 品 溶液 (ml) pe 4 03 1 00 


AE 取 本 品 0. 6g, 用 灭 菌 注射 用 水 10ml 溶 解 , 依 法 
(通则 11427 检 查 ,剂量 按 家 免 体 重 每 1kg 注射 3ml。 应 符 
合 规定 。 

其 他 ”应 符合 注射 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102). 

【含量 测定 】 金银花 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 栈 酸 -三 乙 胺 (15 : 85 : 1 : 0.3) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 水 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^], 60mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,用 水 溶解 并 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 支 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Cis His Oo) HP; E78. 5— 
11.5mg。 

黄 苓 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (40 : 60 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
色 , 取 10mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 , 超 
声 处 理 20 分 钟 使 溶解 ,加 50 96 FP B Z0] E , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

dh fg Er RS URS GE (Cs Has O11) 计 ,应 为 128~173mg。 


* 1109 。 


È At H XD 28 46 3X 


XE — BE EPXGRUH G REX GBELUU] 051203 XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ B ZK -K RE (25 : 75 : 0. 1) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 278nm。 理 论 板 数 按 连 竹 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PEMP XR mE ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 ， 
取 0. 1g, 精 密 称 定 , 用 6526 7, BR 5ml 分 次 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 
柱 (100~120 目 ,5g, 内 径 为 lem) 上 ,用 65%% 乙 醇 尝 脱 ,收集 洗 脱 
液 近 25ml 于 25ml 量 瓶 中 ,加 65%% 乙 醇 至 刻度 $8] , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh exc EA A A Ë CC Ha O41 ) 计 ,应 为 1.4~ 
2. lmg. 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 玖 风 解 表 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 发 热 \ 咳 嗽 、 咽 痛 ; 上 呼吸 道 感 染 、 轻 型 肺炎 、 扁 桃 体 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 静脉 滴 注 。 每 次 每 千克 体重 60mg ,一 日 
1 次 ;或 遵 医嘱 。 临 用 前 , 先 以 适量 灭 菌 注射 用 水 充分 溶解 ， 
再 用 氯 化 钠 注射 液 或 5% 葡 萄 糖 注 射 液 500ml 稀释 。 

【注意 】 本 品 与 氨基 糖苷 类 ( 庆 大 霉 素 、. 卡 那 霉 素 、 链 霉 
素 ) 及 大 环 内 酯 类 ( 红 霉 素 、 白 霉 素 ) 等 配伍 时 易 产 生 浑浊 或 沉 
淀 ,请 勿 配伍 使 用 。 

【规格 】 每 支 装 600mg 

【贮藏 】 遮光 ,密闭 ,和 置 阴凉 处 。 


注射 用 灯 冀 花 素 


Zhusheyong Dengzhanhuasu 


本 品 为 灯 荔 花 素 加 入 适宜 的 赋 形 剂 ,经 冷冻 干燥 制 成 的 
无 菌 制品 。 

【 制 法 】 取 灯 玖 花 素 ,加 适量 注射 用 水 ,调节 pH 值 至 
7. 5 土 0. 5, 搅 拌 , 加 热 使 溶解 ,再 加 注射 用 甘露 醇 适量 , 滤 过 ， 
A RE CT , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 黄 色 至 黄色 的 玻 松 块 状 物 。 

【鉴别 】 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 野 黄 苓 茜 对 照 品 保留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 .。 

【检查 】 ERE ” 取 本 品 , 加 水 制 成 每 1ml $E EY 
5mg 的 溶液 ,依法 测定 (通则 0631) ,pH 值 应 为 6.0 一 8. 0。 

溶液 的 澄清 度 与 颜色 取 本 品 ,加 水 制 成 每 1ml 含 野 黄 
Adr 0, 1mg 的 溶液 ,溶液 应 澄清 。 洲 液 颜色 与 黄 绿色 5 号 标 
准 比 色 液 (通则 0901 第 一 法 ?比较 ,不 得 更 深 。 

干燥 失重 ” 取 本 品 0.5g, 置 五 氧化 二 磷 干 燥 器 中 , 减 压 
干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 1.076 (通则 0831). 

炽 灼 残渣 ”不 得 过 0. 5%( 通 则 0841)。 
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相关 物质 ” 取 本 品 ( 约 相当 于 野 黄 芬 苷 20mg) 通 量 , E 
50m] EHF ,加 水 2ml 使 溶解 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 38 5] , IE 
为 供 试 品 溶液 :精密 量 取 1ml, ER 100 ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 
至 刻度 , 播 匀 ,作为 对 照 溶液 。 照 5 含量 测定 ] 项 下 的 色谱 条 
件 , 取 对 照 溶液 Sul 注 人 液 相 色谱 仪 ,调节 检测 灵敏 度 ,使 主 
成 分 色谱 峰 的 峰 高 约 为 满 量程 的 10% 。 再 精密 量 取 供 试 品 
溶液 与 对 照 溶 液 各 5pl, 分 别 注入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色谱 图 至 
主 成 分 峰 保留 时 间 的 2. 5 倍 。 供 试 品 溶液 色谱 图 中 各 杂质 峰 
峰 面 积 的 和 不 得 大 于 对 照 溶液 主峰 峰 面 积 的 2 倍 (2%%)。 

有 关 物 质 ” 取 本 品 , 加 水 制 成 每 lml e SPADA TH 10mg 
的 溶液 , 除 树脂 外 , 照 注射 剂 有 关 物 质 检 查 法 (通则 2400) 检 
查 , 应 符合 规定 。 

树脂 ” 取 本 品 ,加 水 制 成 每 1ml 含 野 黄 苓 车 10mg 的 溶 
液 , 取 5ml, 置 分 液 漏斗 中 ,加 三 氯 甲 烷 10ml 振 播 提取 , 静 置 ， 
分 取 三 氯 甲 烷 液 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 冰 醋 酸 2ml 使 溶解 ， 
置 具 塞 试 管 中 , 加 水 3ml, 混 匀 ,放置 30 分 钟 ,不 得 出 现 沉淀 。 

AE ” 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml Sr EPA 
4mg 的 溶液 ,依法 检查 (通则 1142) ,剂量 按 家 免 体 重 每 1kg 
注射 1ml, 应 符合 规定 。 

过 敏 试 验 ” 取 本 品 ,加 氢化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 中 含 野 
OFT 3mg 的 溶液 ,依法 检查 (通则 1147) ,应 符合 规定 。 

降 压 物质 ” 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 中 含 野 
HSE 10mg 的 溶液 ,依法 检查 (通则 11455 ,剂量 按 猫 体重 每 
lkg 注射 0. 2ml, 应 符合 规定 。 

异常 毒性 ” 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 1ml 中 含 野 
RAP Smg 的 溶液 ,依法 检查 (通则 1141), 按 静脉 注射 法 给 
药 , 应 符合 规定 。 

溶血 与 凝聚 ”2% 红 细胞 混 悬 液 的 制备 取 家 免 心 脏 血 ， 
置 有 玻璃 珠 的 容器 内 , 振 摇 数 分 钟 , 除 去 纤维 蛋白 原 使 成 脱 纤 
血 。 加 入 0.9% 氯 化 钠 溶液 约 10 倍 量 , 播 匀 , 每 分 铀 1000 一 
1500 转 离心 15 分 钟 , 倾 去 上 清 液 ,沉淀 的 红细胞 再 用 0.9% 
氯 化 钠 溶液 按 上 述 方法 洗涤 3 一 4 次 ,至 上 清 液 不 显 红色 ,将 
所 得 红细胞 用 0. 9%% 氯 化 钠 溶 液 制 成 2% 的 混 基 液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 加 氯 化 钠 注射 液 制 成 每 
1ml € SPEDAH Img 的 溶液 。 

试验 方法 ” 取 洁 净 试 管 5 支 ,1.2.5 号 管 中 各 加 供 试 品 
溶液 2. 5ml, 第 3 管 加 0. 9% 握 化 钠 溶 液 2. 5ml 作为 阴性 对 照 
管 , 第 4 管 加 蒸馏水 2. 5ml 作为 阳性 对 照管 ,然后 1 一 4 号 管 
分 别 加 296 £L AR BLUR GC 2. 5ml, 第 5 管 加 0.9%% 氯 化 钠 溶 液 
2. 5ml 作为 供 试 品 对 照 , 扬 匀 ,立即 置 恒温 箱 内 ,保持 37C 士 
0. 5'C ,在 3 小 时 内 不 得 有 溶血 现象 和 凝 队 现象 ， 


试管 号 1 2 3 4 5 
24 £L 4n Bi E c. CmD 2.5 25 25 25 
氢化 钠 注 射 液 (ml) 2. 5 2.5 
蒸馏 水 (ml) 2. 5 
供 试 品 溶液 (mD) 2.8- 2:75 2.5 
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无 菌 ” 取 本 品 , 用 适宜 的 溶剂 溶解 ,经 薄膜 过 滤 法 处 理 
后 ,依法 检查 (通则 1101) ,应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 注射 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102) 。 

[SERE] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1%% 磷酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 335nm; 理 论 板 数 按 野 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 蕉 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml ANASH O. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 
物 适量 ( 约 相 当 于 野 黄 苓 苷 10mg) , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 1ml 
使 溶解 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 541, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 灯 荔 花 素 以 野 黄 苓 董 (Csi Hi O1; ) 计 ,应 为 标示 量 
的 90. 0% ~110. 096, 

【功能 与 主治 】 EWR EREM. FHTCOP UAR 
遗 症 , 冠 心病 ,心绞痛 。 

【用 法 与 用 量 】 肌 内 注射 ,一 次 5 一 10mg, 一 日 2 次 , 临 
用 前 ,用 注射 用 水 2m] 溶解 后 使 用 。 

静脉 注射 ,一 次 20 一 50mg ,一 日 1 次 ,用 250ml 生理 盐水 
或 500ml 5% 或 10% 葡 萄 糖 注射 液 溶解 后 使 用 。 

【规格 】 URAS PI (1)10mg (2)20mg 
(3225mg  (4)50mg 

【贮藏 】 密封 。 


WOARE 
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【处 方 】 榭 叶 干 浸 谊 滑石 粉 

【 制 法 】 取 榭 叶 干 浸 高 ,粉碎 成 细 粉 ,与 滑石 粉 混合 均 
色 , 加 入 适量 淀粉 , 装 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 重 胶 闸 ,内 容 物 为 棕 灰 色 粉 末 , 手 拾 有 滑 
BR RE. 

【鉴别 〗 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 50ml, 浸 泡 过 夜 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 榭 叶 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, 煎 煮 1 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 敬 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 15 分 钟 的 展开 和 饶 
内 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 


【检查 】 应 符合 胶 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 


3X5 8 Bx 


【含量 测定 】 £f 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 水 溶解 制 成 每 Iml 含 0. 25mg 的 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 , 研 
匀 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 85% 乙 醇 提取 至 
无 色 , 取 出 ,残渣 挥 尽 乙 醇 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 沸水 使 溶解 ， 
放 冷 ,加 水 至 刻度 。 照 栅 叶 干 浸 谊 [含量 测定 ) 项 下 多 糖 的 测 
定 方 法 测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 榭 叶 干 漫 膏 以 榭 叶 多 糖 [ 以 无 水 葡萄 糖 
(C; HizO6) 计 算 ] 计 ,不 得 少 于 10. 0mg。 

WER ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -甲酸 (44 : 55 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 372nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 35pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 装 量 差 蜡 项 下 的 内 容 物 , 研 
5],R 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 甲醇 
溶液 (1 一 100)50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小时, 取出, 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 盐酸 甲醇 溶液 (1-100) 补 足 减 失 的 重量 , € 
匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl\ 供 试 品 溶液 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 榭 叶 干 浸 谊 以 栅 皮 素 (Cis HioO1) 计 ,不 得 少 
于 0. 27mg., 

【功能 与 主治 】 WAAR FAEK. ATEN IRE 
及 湿热 下 注 型 肾 结石 或 输尿管 结石 ,适用 于 结石 在 1. 0cm 
以 下 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 出 现 骨 腕 不 适 、 头 上 胶 、 血 压 升 高 者 应 停 药 ;孕妇 
HH. 

【规格 】 

【贮藏 】 


附 : 栅 叶 干 漫 谊 质量 标准 


每 粒 装 0. 45g 
密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


RUE 33 

CHI RWA 5kg, 切 碎 , 洗 兆 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 
加 12 售 量 水 ,前 者 3 小 时 ,第 二 次 加 10 倍 量 水 ,前 者 2 小 时 ， 
第 三 次 加 8 倍 量 水 ,前 者 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 
缩 成 相对 密度 为 1.301. 35 (80'CO BEL B8 8E. 80 C RERE 
压 ) 于 燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 褐色 的 碎 块 ; 味 苦 . 汲 。 

[鉴别 ] 取 本 品 2g, 加 乙醇 50ml, 浸泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
AT RAMEL 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 榭 叶 对 
照 药材 2g, 加 水 50ml, RUE 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 
饱和 15 分 钟 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 秆 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

[检查 ] 干燥 失重 取 本 品 2g, 在 105'C TR E HE , 减 
失重 量 不 得 过 5.0% (通则 0831). 

[含量 测定 ] 多 糖 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 水 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 本 品 约 1g, 置 索 氏 提取 器 
中 ,用 85%% 乙 醇 提 取 至 无 色 , 取 出 ,残渣 挥 尽 乙 醇 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 沸水 使 溶解 ,冷却 至 室温 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,离心 
10 分 钟 (转速 为 每 分 钟 300 转 ) , 取 上 清 液 ,备用 。 

总 糖 供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 供 试 品 溶液 5ml, 加 
6mol/L 盐酸 溶液 5ml, 置 沸水 浴 中 加 热 30 分 钟 后 ,取出 , 冷 
却 , 加 酚 酌 指示 液 1 滴 , 用 6mol/L 和 毛 氧 化 钠 中 和 至 微 红色 ， 
定量 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 
液 , 备 用 。 

还 原 糖 供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 供 试 品 溶液 5ml， 
置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 .总 糖 供 试 品 溶液 及 还 原 
糖 供 试 品 溶液 各 2ml, E 25ml 量 瓶 中 ,分 别 加 入 3,5- 二 硝 基 
水 杨 酸 溶液 1. 5ml, 摇 匀 , 置 沸水 浴 中 加 热 5 分 钟 ,迅速 用 凉 
水 冷却 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,以 水 2ml, 同 法 制 成 空白 溶液 。 照 
紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 测 定 。 在 530nm 波长 处 分 
别 测定 吸光 度 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 含 机 叶 多 糖 以 无 水 葡萄 糖 (C。 His Os ) 计 ,不 得 少 于 
4.5%。 

WER ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -甲酸 (44 : 55 : 1) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 372nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 70p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 叶 干 浸 谊 , 研 匀 , 取 0.75g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐 酸 甲 醇 溶液 (1 一 100)50ml， 
称 定 重量 ,加 热 回 流 提 取 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 盐 
酸 甲 醇 溶液 (1 一 100) 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sul, A mA A 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 榭 皮 素 (Cis Hio Oi ) 不 得 少 于 0. 12%。 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 

[制剂 ] 泌 石 通 胶囊 

注 ;3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 溶液 的 配制 RER 6. 9g, 加 
10% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 15. 2ml, 加 水 至 69ml, 再 加 亚 硫 酸 氢 钠 
6. 9g, 摇 名。 另 取 酒石酸 钾 钠 255g, 加 10% 氧 氧化 钠 溶 液 
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300ml,196 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 溶液 880 m1, $8.5] ,将 两 液 混合 ， 
得 黄色 试 液 , 盛 于 棕色 瓶 中 ,备用 。 


泻 FB X 
Xieging Wan 
[4h71 龙 胆 50g iB XE 50g 
防风 50g Ji 50g 
HT 50g JI 2$ 75g 
当归 50g FE 25g 


LAI 以 上 八 味 E EIAS i108 185]. 4 100g X1 
末 加 炼 蜜 140— 160g HARKE XL; 3X TL E 65 85g 与 适量 
的 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【和 性状 】 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 或 水 蜜 丸 ; 味 昔 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 针 晶 不 规 
则 散在 于 薄 壁 细胞 中 或 充 塞 于 细胞 一 角 ( 龙 胆 )。 草 酸 钙 簇 唱 
大 ,直径 60~140pm( 酒 大 黄 )。 油 管 含 黄金 色 分 泌 物 ,直径 约 
30um( 防 风 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 
多 角形 ,长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 
红色 (板子 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 
纹理 (当归 ) 。 

(2) BUR di X SE JL 5g, BI 9E ,或 取水 蜜 丸 3.5g, 研 细 ,加 盐 
酸 2ml, 二 氯 甲烷 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,用 铺 有 适量 无 水 硫 
酸 钠 的 滤器 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 5X 2$ , UR 
取 上 述 三 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (30~~60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 虑 干 , 置 氮 蒸气 中 票 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 大 蜜 丸 5g, 剪 碎 ,或 取水 蜜 丸 3. 5g, 研 细 , 加 硅 
3k E 5g, 研 匀 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 XR ECL ER CLER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 羌 活 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml, R R 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 Im 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4ul、 对 照 药 
HRR 2xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 
酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 普 光 斑点 。 

(CD UIS i EL 5g, 剪 碎 ,或 取水 蜜 丸 3.5g, 研 细 , 加 乙 
酸 乙 酯 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桩 子 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -丙酮 -甲酸 -水 
(10 : 6 : 2 :0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 疡 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 川 营 对 照 药 材 、. 当 归 对 照 药 材 各 1g, 分 别 加 乙醚 
30ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 渣 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 两 种 对 
照 药材 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 -乙酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(ORE mK AL Sg, BP ,或 取水 蜜 丸 3. 5g, 研 细 , 加 三 
JF $i 20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 蓝 对 照 品 、 靛 玉 红 对 照 品 ,加 
ZAFERE lml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
34, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 握 甲 烷 - 丙 酮 
(5:4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 龙 胆 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;甲醇 -水 (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm; 柱 
温 40'C 。 理 论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 将 苷 对 照 品 适量 GA NEUE. 
加 甲醇 制 成 每 im 含 60y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 重 量 差异 项 下 的 本 品 大 蜜 丸 适 
量 , 前 碎 , 混 匀 , 取 1g, 或 取水 蜜 丸 , 研 细 , 取 0.7g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 龙 胆 以 龙 胆 苦 苷 (Cae Ho Os ) 计 ,大 蜜 丸 每 丸 不 得 
少 于 4. 3mg; 水 蜜 好 每 1g 不 得 少 于 0. 60mg. 

ET 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;甲醇 -水 (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm; 柱 
温 40'C 。 理 论 板 数 按 板子 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 析 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml $ 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 龙 胆 [ 含 量 测定 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 i 


海 肝 安神 丸 


Adde NE Ud OS Hzs O01) 计 , 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 
于 6. 4mg;7K & JL &E 1g 不 得 少 于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 〗 清 肝 泻 火 。 用 于 肝火 上 炎 所 致 耳鸣 和 耳 
Z OEN, WHARA, MERE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,水 蜜 丸 一 次 7g, X SEXL— K 1 丸 ， 


一 日 2 次 。 
【注意 】 iuh. 
【规格 】 KE JL 100 丸 重 10g, 大 蜜 丸 每 九重 10g 
【贮藏 】 密封 。 
泻 肝 安神 丸 
Xiegan Anshen Wan 
【处 方 〗 龙 胆 9g A og 
ETR )Ig 珍珠 母 60g 
tL 3s 15g 龙骨 15g 
柏 子 仁 9g 炒 酸枣 仁 15g 
制 远志 9g 当归 9g 
地 黄 9g 麦 冬 9g 
获 蒙 (去 刺 盐 炙 )9g RÆ 9g 
盐 车 前 子 9g 盐 泽 泻 9g 
甘草 3g 
【 制 法 】 以 上 十 七 际 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 即 得 。 


【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐色 的 水 丸 ; 味 微 苦 。 

Lal (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 周 围 薄 壁 
细胞 含 草酸 钙 方 最 ,形成 晶 纤 维 (甘草 )。 内 种 皮 细胞 棕 黄 色 ， 
表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸枣 仁 )。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,药酒 挥 尽 乙醚 备用 ; 取 滤 液 挥 干 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 2g ,加 乙 
BE 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 周 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 EF WH, AT E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 泪 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 涅 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 
渡 加 无 水 乙醇 适量 使 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 2g, 拌 匀 ,干燥 ,加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcem) 上 ,用 甲醇 
30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 杖 子 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 40ml, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 杠 子音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 
10)10C 以 下 放置 的 下 层 游 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
WELL 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 调节 pH fs 
2 一 3 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提 
RART OX EIU BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄 芬 对 照 药 材 .0. 2g, pH SE 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 汉 黄 芭 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 2ul. 分别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
Pig- FH ER-FH ER CIO : 3 : 1 : 2) 为 展开 旗 , 展 开 , 取 出 , 景 干 ,时 
以 盐酸 酸性 1% 三 氮 化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 ;在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 中 加 入 3 倍 量 的 乙醚 , 混 匀 , 静 置 , 待 沉淀 完全 , 倾 去 
上 清 液 ,于 沉淀 中 加 入 稀 盐 酸 30ml, 回流 提取 2 小 时 , 放 冷 ， 
用 乙酸 30ml 振 播 提 取 , 分 取 乙 醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志和 皂苷 元 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 - 冰 醋 酸 (9 : 1 : 0.2) 为 展开 
剂 ,展开 ME BUE AA 5% 香 草 醚 硫酸 溶液 ,在 105 C JI AR 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (16 : 84) 为 流动 相 ;检测 波长 为 254nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 研 细 , 取 约 2.5g, 精 密 
称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 ,更 
置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg € Jr HH A JÈ BH PT (Cus Ho Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 39mg。 

【功能 与 主治 】 清 肝 泻 火 , 重 镇 安神 。 用 于 肝火 亢 盛 , 心 
神 不 宁 所 致 的 失眠 多 梦 , 心 烦 ;神经 衰弱 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 
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【规格 】 每 100 丸 重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
DAAR 
Xielixiao Jiaonang 

【处 方 】 酒 黄连 404g 苍术 ( 炒 )4048g 
W AAJ 404g KẸ 202g 
E CE )202g Æ EE RM 303g 
tS 202g IR oe Gb 303g 
陈皮 202g 泽 泻 202g 
Tk 303g HX 202g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 取 酒 黄连 160g. W4 90g 粉碎 成 
AR RE .苍术 .机 壳 、 姜 厚 朴 . 陈 皮 提取 挥发 油 , 残 酒 与 剩余 
各 药 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.1(60'C), 放 冷 , 加 乙醇 使 
SEERA 656 , 静 置 ! 取 上 清 液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,加 入 
上 述 酒 黄连 ,茯苓 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 粒 , 喷 加 挥发 油 ， 
3e A IEEE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 | 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 直 水 合 氧 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4~ 
Gum), 。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 (黄连 ) 。 

DORA mAH 0.7g, 加 乙醇 20ml, 回 流 提 取 2 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 万 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m g o. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正本 醇 - 冰 醋 酸 -水 
(7:1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 正 已 烧 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 至 约 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5~20pl, 对 照 药 材 溶液 2ul, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 3E EAR b. UAW BE C60 — 90'C5- 7, R Z Bü 
(20 : DARFA EF RH, AFE 5%% 对 二 甲 氨基 茶 
甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 斑点 ;并 
应 显 有 一 相同 的 污 绿色 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处理 20 分 
Sh , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BREER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 水 20ml 
洗涤 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 浓缩 至 约 1ml, 加 适量 中 性 氧化 铝 


中 国药 典 2015 年 版 


拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内径 为 
10mm) 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1)50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
RT , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 广 药 苷 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1m 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 围 烧 - 甲 醇 (4 : DONE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 六 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 本 品 内 容 物 3.5g, 加 乙醇 50ml, 静 置 30 分 钟 ， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 匡 荣 黄 次 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml E 
0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对照 品 溶液 2 ul. 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -三 
乙 胺 (19:5:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,时 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 三 乙 胺 - 冰 醋 酸 -水 (32 : 1 : 1 : 66) 为 流动 
TE ;检测 波长 为 2655nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 忌 碱 峰 计算 应 不 
低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 盐 酸 小 刁 碱 对 照 品 适量 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 盐酸 小 局 碱 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100)100ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 OCKA PRR 30 分 
钟 , 取 出 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 25kHz)20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 补 足 减 失 的 重量 125], WN 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 连 以 盐酸 小 局 碱 (Czo。 Hi; NO, * HCDif, 
不 得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 行 气 止 痛 。 用 于 大 肠 湿热 所 
致 的 腹痛 汇演 、 大 便 不 素 \ 下 痢 脓 血 、 肛 门 灼 热 , 里 急 后 重心 
MOR MERR TAL ENARE MERG ADR, 
结肠 炎 、 痢 疾 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】〗 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 】 UH. 
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【 制 法 】 以 上 五 味 , 除 生 关 白 附 外 ,其 余 防 风 等 四 味 粉碎 
成 细 粉 ; 取 生 关 白 附 粉 碎 成 细 粉 与 上 述 细 粉 配 研 ,这 第 , 混 勾 ， 
装 人 人 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 讲 , 内 容 物 为 浅黄 色 的 粉末 ; 味 苗 ， 
RI BE S, 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :油管 合金 
黄色 分 泌 物 ,直径 约 17—60pmC(; RO ,— ERR PS ET il BUR TETTE 
T RE ETE 85 d CA RRL PRE K 27 ~ 63m (EXE RO, 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 浓 氨 试 液 0.5ml 和 三 氯 甲 烷 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 关 白 附 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5x1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
乙酸 乙 酯 -乙醇 (6.4: 3.6 : 1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱和 的 展 
开 和 氏 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 防风 对 照 药材 0. 4g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 制备 方法 ， 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 511, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 
(5: 3 : 0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 1 分 钟 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 石油 醚 (60 一 90C)730ml, 超声 处 
H 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 石油 酸 (60 一 90C)0.5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药材 0.2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 
REMO: 3) 为 展开 剂 ,展开 , HC UB, BUD. 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 取 本 品 内 容 物 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 盐酸 溶液 (1->36)50ml, 超 声 处 理 (功率 300W , 频 
率 50kHz) 30 分 钟 CK ili 50'C 以 下 ) ,离心 (转速 为 每 分 钟 
3000 转 )10 分 钟 ,精密 量 取 上 清 液 25ml, 加 浓 氨 试 液 5ml, 用 三 
氯 甲烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙 
醇 oml 使 溶解 ,精密 加 入 盐酸 滴定 液 (0.01molL)10ml, 摇 勾 ， 
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加 新 淖 过 的 冷水 15ml 与 甲 基 红 指示 液 2 滴 , 用 和 氢 氧 化 钠 滴 定 
液 (0. 01mol/L) 滴 定 , 即 得 。 每 1ml 盐酸 滴定 液 (0. O1 mol/L) f 
当 于 4. 295mg KXM P R (C Hs NOe ) 。 

本 品 每 粒 含 总 生物 碱 以 关 附 甲 素 (Ca Ha NOs) 计 ,应 为 
1.7 一 2.9mg。 

【功能 与 主治 了 祛 风 散 结 , 消 肿 止 痛 。 用 于 跌 打 损伤 所 
致 之 外 伤 红肿 ,内伤 胁 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 用 温 黄 酒 或 温 开 水 送 服 , 一 次 4 一 
6 粒 , 一 日 1~2 次 ,或 遵 医嘱 。 外 用 , 取 内 容 物 用 白酒 或 醋 调 


ROSA. 

【注意 孕妇 禁 服 ; 本 品 药 性 剧烈 ,必须 按 规定 剂量 
服用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 25g 

【贮藏 】 密封 。 


注 : 虎 党 南星 为 天 南星 科 植 物 掌 叶 半 夏 ( 虎 掌 ) 
Pinellia pedatisecta Schott 的 干燥 块 蔡 。 取 生 虎 掌 南 星 
1000g ,切片 或 打 雁 , 放 人 姜 矶 混合 液 ( 干 姜 30g, MEA, A 
Wi 150g 化 水 ,混合 ) 中 , 浸 12 小 时 ,以 吸 尽 为 度 ,干燥 , 即 得 。 


治 咳 川内 枇杷 滴 丸 


Zhike Chuanbei Pipa Diwan 


[4:771 枇杷 叶 226.7g 桔梗 20g 
水 半 夏 66.7g 川 贝 母 23. 3g 
薄荷 脑 0. 5g 


【 制 法 】 以 上 五 味 ,枇杷 叶 加 水 亡 奏 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 25(85C ) 的 清高 ,加 入 3 倍 量 乙 醇 , 充 分 搅拌 ERE 
过 夜 。 吸 取 上 清 液 ,备用 ; 川 贝 母 粉碎 成 粗 粉 ,与 桔梗 ,水 半 夏 
用 70% 乙 醇 加 热 回流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 备用 液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 20 一 1.25(85) 的 清 膏 , 放 冷 , 加 入 丁 酮 提取 四 次 ,合并 
提取 液 , 回收 丁 酮 并 浓缩 至 笛 膏 状 : 另 取 聚 乙 二 醇 -6000 
(26. 7g) ,加 热 至 90 — 100'C 使 全 部 熔化 ,加 入 上 述 笛 谊 , 搅 
5] DA WET Aai 28.5] , 滴 制 成 1000 丸 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 包 衣 滴 丸 ,除去 包 衣 后 显 棕色 至 深 棕 色 ， 
气 香 , 味 微 苦 ,有 清凉 感 。 

【鉴别 】 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 至 无 醇 味 ,加 0.5% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 
10ml, 离 心 , 取 上 清 液 ,用 稀 盐酸 调 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 用 水 10ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ， 
e, BEBE ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 枇杷 叶 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 薄 荷 
脑 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 yl、 对 
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(1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
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照 药 材 溶 液 与 对 照 品 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 - 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (20 :5 :8) 为 展开 剂 , 展 
FWE, ETEA 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 置 冰 浴 中 冷却 数 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 
dé JD FER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 醒 对 照 药 材 
1g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8 分 别 点 于 同一 
高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙醚 - 环 已 烷 (2 : 1: DA 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 资 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;放置 约 15 分 
钟 后 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 丁 酮 残留 量 照 残 留 溶剂 测定 法 (通则 0861) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 6% 氰 丙 基 茶 -94% 二 甲 
基 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 (DB-624, 柱 长 为 30m, 内 径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 1. 8um) ; 柱 温 90C ; 进 样 口 温度 150 C if 
测 器 温度 180'C ; 顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 加 热 温度 80YC ;平衡 时 间 
45 分 钟 。 理 论 板 数 按 丁 酮 峰 计算 应 不 低 于 50 000 ,丙酮 峰 与 
丁 酮 峰之 间 的 分 离 度 应 符合 要 求 。 

校正 因子 测定 ” 取 丙 酮 适量 ,精密 称 定 ,加 水 制 成 每 1ml 
含 0.8mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 精密 称 取 丁 酮 对 照 品 
25mg, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 
取 3ml, 置 顶 空 瓶 中 ,加 盖 , 密 封 , 吸 取 lml, 注 入 气相 色谱 仪 ， 
测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 20 丸 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 
称 定 , 置顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 3ml, 加 盖 , 密 封 , 吸 取 
lml, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 丁 酮 不 得 过 0. 05% g/g). 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 葵 基 (50%%) 甲 基 聚 硅 氧 
烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 (DB-17, 柱 长 为 30m, 内 径 为 
0.25mm, 膜 厚度 为 0. 25ym) , 柱 温 110°C , 进 样 口 温度 160C. 
理论 板 数 按 薄荷 脑 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 
成 每 lml 含 2. Smg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 
in 12mg ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 适量 使 溶解 ,精密 
加 入 内 标 溶液 10ml, 用 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 ll ÆA 
气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 100 丸 , 精 密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精密 
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称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W , 频 
率 12kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,精密 加 入 内 标 溶 液 10ml, 用 乙醇 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 吸 取 上 清 液 1p1, 注 入 
气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 丸 合 薄荷 脑 (Ci。Hzo 〇 ) 不 得 少 于 0. 4mg。 
【功能 与 主治 】 清热 化 痪 止咳 。 用 于 感冒 .支气管 炎 属 
痰 热 阻 肺 证 , 症 见 咳嗽 , 痰 夭 或 黄 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 或 含 服 。 一 次 3 一 6 丸 ,一 日 3 次 。 
【注意 】 孕妇 忌服。 


【规格 了 每 丸 重 30mg 
【贮藏 】 SH. 
治 咳 川 贝 枇杷 露 
Zhike Chuanbei Pipa Lu 

【处 方 】 枇杷 叶 68g 桔梗 6g 

水 半 夏 20g MUERE 7ml 

薄荷 脑 0. 15g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 枇杷 时、 桔梗 .水 半 夏 加 水 前 者 二 


次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 适 
E, MAER 0. 5g PR 0. 29g FELH 0. 17g ,煮沸 , 药 
液 冷却 至 40C 以 下 , 滤 过 ,备用 ; 另 取 蔗糖 682g 制 成 糖浆 ,加 
入 葵 甲 酸 2.21g, 煮 沸 , 滤 过 ,加 入 川 贝 母 流 浸 膏 , 与 药 液 混 
合 ,冷却 至 40 它 以 下 ,依次 加 入 薄荷 脑 和 适量 食用 香精 、 焦 糖 
色 ,加 水 至 1000ml, 18 7 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 气 香 、 味 甜 `\ 有 清 
凉 感 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 250m, 加 浓 氨 试 液 约 125ml 调节 
pH ÈZ 12,4 Z, BEDS SE SEC 2 次 ,每 次 100ml, 合 并 乙醚 提取 
液 , 蒸 干 , 残 潜 加 无 水 乙醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 贝 母 对 照 药材 2g ,加 浓 氨 试 液 适量 ,使 湿润 均匀 ,加 乙 
BE 20ml, 超声 处 理 15 分 钟 ,放置 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 
渣 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8 由 对照 药材 溶液 
20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -二 
乙 胺 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 凡 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 
钾 试 液 , 再 置 碘 包 中 圭 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(2) 取 薄荷 脑 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml & 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) X, 
验 , 吸 取 [ 含 量 测定 项 下 的 供 试 品 溶液 10 — 201. ERN RR d 
溶液 3 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 作 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


治 咳 川 贝 枇杷 露 

【检查 】 相对 密度 MA 1.250~1. 265(25C) GEW 
0601). 

正 丁 醇 提 取 物 ”精密 量 取 本 品 100ml, 加 水 50m1, 5, 
加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 三 次 (100ml,100ml,80ml) ,合并 
正 丁 醇 提 取 液 ,加 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 80ml, 取 正 
丁 醇 提取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 凶 中 , 燕 干 , 置 105 "CF 
JR 5 小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 钟 , 迅 速 精 密 称 定 重量 ， 
计算 B. 

本 品 每 100ml 含 正 丁 醇 提取 物 不 得 少 于 60mg. 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 MERLE EME iE, 
柱 温 为 150'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 25 : 1。 理 论 板 数 按 薄 荷 
脑 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

校正 因子 测定 ” 取 莹 适量 ,精密 称 定 , 加 环 已 烷 制 成 每 
lm 含 7. 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 取 薄荷 脑 对 照 品 约 8mg， 
精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 lml, 加 环 已 烷 稀 
释 至 刻度 , 摇 义 。 吸 取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 50ml, 加 水 200ml, 照 挥 发 油 测 
定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ， 
并 滋 流 入 烧瓶 为 止 ,加 环 已 烷 3ml, 连接 回流 冷凝 管 , 加 热 保 
持 微 沸 1 小 时 , 放 冷 ,将 测定 器 中 的 环 已 烷 液 用 铺 有 无 水 硫酸 
钠 的 漏斗 滤 和 人 10ml 量 瓶 中 ,测定 器 内 壁 用 少量 环 已 烷 洗 涤 ， 
洗 液 滤 和 人 同一 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 lml, 加 环 已 烷 至 刻 
度 , 播 匀 , 即 得 。 吸 取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 凤 得 。 

本 品 每 1ml ETE B (Cio HoO) 应 不 得 少 于 0. 10mg., 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 止咳 。 用 于 感冒 .支气管 炎 属 
痰 热 阻 肺 证 , 症 见 咳嗽 \ 痰 夭 或 黄 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10~20ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 150ml 

【贮藏 3 密封 。 


BH: 川 贝 母 流 温 青 质量 标准 


(2) 每 瓶装 180ml 
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本 品 为 川 贝 母 经 加 工 制 成 的 流 漫 育 。 

CHI 取 川 贝 母 粗 粉 1000g, 加 70% 乙醇 加 热 回 流 提 
取 三 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 、 第 三 次 各 3 小 时 。 第 一 次 提 
取 液 中 取 850m 作 保留 液 另 器 保存 , 余 液 与 第 二 、 三 次 提取 液 
合并 ,回收 乙醇 ,并 浓缩 至 稠 总 状 , 加 入 保留 液 18.5] , 静 置 , 取 
上 清 液 ,加 适量 53% 乙 醇 稀 释 至 1000ml, 即 得 (本 品 含 乙醇 量 
为 45%~55%)。 

[性 状 ] 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 液体 。 

[鉴别 ] 到 本 品 5ml,zK i8 E2& € 7] 2ml, 加 水 10ml, 加 
浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 11, 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 
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试 品 溶 液 。 另 取 州 中 母 对 照 药 材 2g, 加 浓 氨 试 液 适量 ,使 湿润 
均匀 ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ,放置 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 
RT , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 
薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8ul、 对 照 药材 溶 
W 20pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -二 乙 胺 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 稀 砚 
化 钞 钾 试 液 ,再 置 碘 氏 中 直至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 


[检查 ] ZEE 应 为 45% 一 55% (通则 0711) 。 
[贮藏 ] 密封 。 
治 BE RR 栓 é | B 
Zhimikang Shuan ici 
【处 方 】 黄柏 500g #2 500g 
儿 茶 500g AAN, 400g 
冰片 100g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 儿 茶 、 枯 砚 粉 碎 成 细 粉 ;冰片 研 细 ; 黄 


柏 、 苦 参加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1 小 时 ， 
合并 前 液 ; 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 091. 11 (80C 
5 ) 的 清 谊 ,加 乙醇 使 含 乙醇 量 为 75%, 静 置 使 沉淀 , 取 上 清 
液 回 收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ,与 上 述 细 粉 混 匀 ,过 入 ,加 
人 用 聚 氧 乙 烯 单 硬 脂 酸 酯 2000 一 2060g 及 甘油 20ml 制 成 的 基 
质 中 , 混 匀 ,灌注 , 注 人 栓剂 模 中 ,冷却 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 鸭 嘴 形 栓 剂 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1 粒 , 置 寺 塌 中 , 缓 缓 炽 灼 至 完全 灰 
化 ,加 水 3ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 平均 分 置 三 支 试管 中 。 一 
管 中 加 0. 1% 四 茶 硼 钠 溶 液 与 醋酸 , 即 生成 白色 沉淀 。 一 管 
中 加 和 氨 氧 化 钠 试 液 , 即 生成 白色 胶 状 沉淀 ,分 离 , 沉 淀 能 在 过 
量 的 氢 氧 化 钠 试 液 中 游 解 。 一 管 中 加 氯 化 饥 试 液 , 即 生成 白 
色 沉 淀 :分离 ,沉淀 在 盐酸 或 硝酸 中 均 不 溶解 。 

(2) 取 黄柏 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 
品 溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 21. 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(6:1.5:3: 1.5 : 0. DARFA, EAR ^C IRURE JE 7T T 
内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,局 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 粒 , 剪 碎 , 用 浓 氮 试 液 1. 2ml 湿润 ,加 乙醚 
50ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 无 水 乙醇 
0. 5ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 对 照 药材 0. 5g. 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 苦 参 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
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含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 豚 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 -甲醇 (8 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 
VB 8cm, 取 出 ,上 肪 干 , 再 以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (2 :4: 
2: 1)107 以 下 放置 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 醇 干 ， 
依次 喷 以 碘 化 馆 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钢 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1 粒 , 剪 碎 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 儿 茶 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 儿 茶 
素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 
照 药 材 溶 液 各 5pl\ 对 照 品 溶液 2 岂 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (8 : 2 : 0.1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,时 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(5) 取 本 品 1 粒 , 前 碎 , 置 燕 发 有 中 ,上 羔 一 表面 呈 , 置 水 
浴 上 加 热 10 分 钟 , 用 0. 5ml 无 水 乙醇 溶解 蒸发 下 上 的 升华 
物 , 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
H BRUT LIEU 5 加 香草 醋 硫 酸 溶 液 ,加 热 至 现 点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 酸度 取 本 品 1 粒 ,加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 滤 
过 , 放 冷 ,依法 (通则 0631) 测 定 , 应 为 3. 5 一 4. 5。 

其 他 ”应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAREN; A Z H-0. 033mol/L ARAARA (33 : 67) 为 
UL 2538 dod UE IE JU 424nm. HE Aik EE ER 7) BE LUE TEE 
应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 蜡 项 下 的 本 品 ,前 碎 , 取 约 
3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 
混合 溶液 50ml, 称 定 重量 , 置 50C 水 洽 中 加 热 使 充分 溶 散 , 取 
出 , 放 冷 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz230 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 密 塞 , 置 冰箱 中 在 0 一 
4 下 放置 过 夜 , 取 出 , 取 上 清 液 迅速 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 
10ml, 加 在 碱 性 氧化 馈 柱 (100 一 200 目 ,12g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 
甲醇 35ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 RT ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 , 移 
至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 E , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1, 供 试 品 溶液 5~ 
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10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄柏 以 盐酸 小 繁 碱 (Czo。 Hir NO, © HOD iT, 
不 得 少 于 1. 80mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 燥 湿 收敛 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 质 稠 有 自 味 ,或 有 大 便 干燥 ; 
细菌 性 阴道 病 . 滴 虫 性 阴道 炎 ,宫颈 糜烂 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 每 次 1 粒 , 隔 一 日 1 次 , 睡 前 清洗 外 阴 
部 ,将 栓剂 推 人 阴道 深部 ,十 日 为 一 疗程 。 

【注意 】 月 经 期 停 用 。 

【规格 】 每 粒 重 3g 

【贮藏 】 30'C 以 下 密闭 保存 。 


FATMA 
Baokening Keli 
【处 方 】 紫 苏 叶 30g R 30g 

前 胡 60g 浙 贝 母 30g 
WR 30g 桔梗 30g 
制 天 南星 60g 陈皮 30g 
炒 蔡 杏仁 60g A 60g 
青 焦 21g 天 花粉 60g 
Ak kb AE 60g 炒 山楂 45g 
甘草 15g 人 工 牛 黄 3g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 人 工 牛 黄 研 细 ; 紫 苏 叶 、 陈 皮 提 取 
挥发 油 , 燕 饮 后 的 水 溶液 男 器 收集 ;其 余 桑 叶 等 十 三 味 加 水 前 
者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.32 一 1. 35 
(50C ) 的 清 襄 。 取 清高, 加 入 适量 的 蔗糖 和 糊 精 ,与 人 工 牛 黄 
细 粉 配 研 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 紫 苏 叶 和 陈皮 的 挥发 油 ， 
混 匀 , 制 成 900g, 即 得 。 

CHERI 本 品 为 灰 绿 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

[25] (1) 取 本 品 10g, BT 2H, E 50ml &EJE IR F JI 
AAW Iml, ZE 30ml, 2$ 3€ , Jc EE 2 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,加 
酸性 乙醇 ( 取 乙 醇 20ml, 加 盐酸 lml, 3. 5D 1 m1, RTF, E s 
甲醇 0. Sml 和 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10pl、 对 照 品 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 
WAAC : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 暑 以 曹 三 酮 
试 液 ,在 105 尼 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
T RRT. RAFE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 黄 苓 并 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E Img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
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3 中、 对照 品 溶液 291, 分别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 洲 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 荡 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 
同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 
出 , 防 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: DI EZ 
溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 6cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 30g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 40ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 蓝 对 
照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -三 氯 甲烷 -丙酮 
(5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 BOE BEDA 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (43 : 57 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 BORA Bo Rid ,精密 称 定 , 加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 8pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 50ml, 称 
定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AMERS ES ARA H CC Hi Ou ) 计 ,不 得 少 于 
4.5mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解 表 , 止 嗽 化 痰 。 用 于 小 儿 外 感 风 
寒 .内 热 停 食 引起 的 头痛 身 烧 、 咳 嗽 痰 盛 、 气 促 作 嘴 、 咽 喉 肿 
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痛 .烦躁 不 安 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 半 稚 ,一 日 2 次 ;周岁 以 
内 小 儿 酌 减 。 

【规格 】 每 袋 装 5g 

【贮藏 】 X. 


E BOR 


Dingkun Dan 


本 品 为 红 参 . 鹿 昔 . 西 红 花 、 三 七 、 白 芍 、. 熟 地黄、 当归 LE 
术 .枸杞 子 . 黄 芬 . 香 附 、 芜 蔚 子 . 川 营 .鹿角 霜 .阿胶 、 延 胡 索 等 
药 味 经 加 工 制 成 的 大 蜜 丸 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 先 甜 
mmu E. 

[3453/1 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 石 细胞 表面 
观 不 规则 多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 )。 草 酸 
钙 针 晶 细小 ,长 10 — 32u m 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 白 
术 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 纤 维 束 棕 
黄色 ,周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 镍 方 晶 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 等 量 硅 蒙 土 , 研 义 , 加 乙醚 60ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 王 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0.5ml 使 
SE ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 . 川 营 对 照 药 材 各 
0.5g ,分别 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 05027 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 
各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) P Rè 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 红 参 对 照 药材 1g、 三 七 对 照 药材 0. 5g, 分 别 置 索 氏 
提取 器 中 , 按 [ 含 量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb 对 照 品 人参 皂苷 Re 对 照 品 、 
人 参 皂 车 Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml gA 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 1 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl 
及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 ; 7 : 2)10C 以 下 放置 
的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10 76 硫酸 乙醇 
溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g , BI EAE ,加 等 量 硅 藻 土 , 研 匀 ,加 乙醇 60ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
A , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 1ml, 加 适量 中 性 氧化 铝 , 拌 匀 , 干 燥 ， 
加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 目 ,4g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 50ml 


e 1120 。 
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洗 脱 ,收集 洗 腊 液 RT XXE BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 白 多 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1m 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 
烷 - 甲 醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 于 , 喷 以 5% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 100'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g, 剪 碎 ,加 水 60ml, 加 热 煮沸 30 分 钟 ,离心 ， 
取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 乙醇 20ml 洲 解 ,加 活性 误 
0. 1g ,搅拌 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,和 残 酒 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 40ml, 加 
热 者 沸 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 15ml 振 播 提取 ， 
提取 液 燕 干 , 残 漂 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lOl, 
对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 VA ZR -0. 05 光 磷酸 溶液 (21 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Rag 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 切 碎 , 取 
3g ,精密 称 定 , 加 硅 藻 土 3g, 研 匀 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 
100ml, 加 热 回 流 提 取 至 提取 液 近 无 色 , 提 取 液 回收 甲醇 至 
FRÆ MK 30ml, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 
去 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1% 和 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 
30ml, 再 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗 至 中 性 ,回收 正 丁 醇 至 干 ,残渣 
用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 红 参 和 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Csz Hzs Ou ) 计 ， 
不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】〗 滋补 气 血 , 调 经 舒 郁 。 用 于 气 血 两 虚 、 气 
滞 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 ,行经 腹痛 、 崩 漏 下 血 、 赤 白带 下 、 血 坚 
血 脱 、 产 后 诸 虚 、 骨 北湖 热 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 半 丸 至 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 生冷 油腻 及 刺激 性 食物 ;伤风 感冒 时 停 服 。 
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【规格 】 FALE 10. 8g 
LER] 密封 。 
E mw 8€ 
Dingchuan Gao 
【处 方 】 IRA 400g FFÆ 400g 
附子 200g 生 川 乌 200g 
制 天 南星 200g T 36 200g 
[5/75] 以 上 六 味 , 酌 予 碎 断 , 另 取 食 用 植物 油 4800g， 


同 置 锅 内 炸 枯 ,炼油 至 滴水 成 珠 , 滤 过 ,去 渣 ; 取 约 五 分 之 一 的 
炼油 置 另 器 中 ,加 入 红 丹 1500 一 2100g 搅拌 成 稀 糊 状 ,再 与 其 
余 五 分 之 四 炼油 合并 , 搅 匀 , 收 膏 ,将 高 浸泡 于 水 中 ;到 高 ,用 
文火 熔化 ,分摊 于 布 或 纸 上 , 即 得 。 

[£331 本 品 为 摊 于 布 上 或 纸 上 的 黑 膏药 。 

【检查 】 软化 点 ”应 为 57 一 67C (通则 2102) 。 

其 他 ”应 符合 膏药 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0186) 。 

【功能 与 主治 】 RER, Em. HF pH E A gE r 
致 的 咳嗽 痰 多 .气急 跨 促 .冬季 加 重 。 

【用 法 与 用 量 】 温 热 软化 ,外 贴 肺 俞 穴 。 

【规格 】 每 张 净重 (1)l0g (2)20g 

【贮藏 了 3 密闭 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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Jiangzhiling Pian 
【处 方 】 制 何首乌 222g 
黄精 296g 
决明子 44g 

【 制 法 】 UERR, R tu T E ZKREE X 58 m X 
2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 高 ,备用 ;其 余 制 
何首乌 等 三 味 ,用 50% 乙 醇 加 热 回流 提取 二 次 ,每 次 1 小 时 ， 
滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ,与 上 述 秽 谊 合并 ， 
加 淀粉 适量 , 混 勾 , 制 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 棕 色 
FAE RAR W. 

[35301] (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 10ml 78 
解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
RT RAMZEZ m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 
柜子 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 煎 者 20 分 钟 , 放 冷 ,用 脱脂 棉 滤 
过 , 取 滤 液 , 自 “ 用 乙酸 乙 栈 振 摇 提 取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 


枸杞 子 222g 
山楂 148g 


FER XH 


液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -二 氯 甲 
烷 -甲酸 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 无 水 乙醇 20ml, 超 
声 处理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
Iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 :4: 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 它 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
H 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 和 盐酸 2ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 决明子 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
Sul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ETT UU B 
于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 显 三 个 以 上 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 ; 置 
氨 蒸 气 中 等 后 ,日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 —— 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AARM A ZB SK : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4'- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000, | 

XP ERTRGEBUSU E 1302,3,5,4'-Vu $5 2k — 2E 7, 46-2-O- 
B 8 EDEN] FL 8 EE CIE SERE BUR E BORU P T E T8 
制 成 每 1ml & 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 40ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 流动 相 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10pl\ 供 试 品 溶 液 
10~20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 制 何首乌 以 2,3,5,4'- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
8- 葡 萄 糖苷 (Czo Ho; O), PDF 40pg. 

【功能 与 主治 〗 补 肝 益 肾 , 养 血 明 目 。 用 于 肝 肾 不 足 型 
高 脂 血 症 , 症 见 头 党 .目眩 LAUR RES. 

【用 法 与 用 量 】 只 有 最。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 COHEXH ”每 片 重 0. 31g 

《2) 糖 衣 片 “ 片 心 重 0. 30g 

【贮藏 】 密封 。 
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Jiangzhiling Keli 

【处 方 】 制 何首乌 369. 8g 
黄精 493. lg 
决明子 73. 3g 

【 制 法 】 以 上 五 味 ,黄精 、 枸 杞 子 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 笛 襄 状 , 其 余 
制 何首乌 等 三 味 用 50%% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,每 次 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 笛 膏 状 。 将 上 述 两 
种 稠 膏 合并 ,加 淀粉 适量 , 混 勾 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g， 
即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 酸 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 洲 
剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
枸杞 子 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, 前 者 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 自 “ 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -二 毛 甲 烷 - 甲 酸 
(6 :4:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

《2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 


Tf 369. 8g 
山楂 246. 6g 


过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 20ml ERR, AA 


30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ， 
ET RAWALE Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取决 
明子 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 大 黄 酚 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5gl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 
(30—60'C2-HH RZ M-P E (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 SUC ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


* 1122 。 


中 国药 典 2015 年 版 


(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 70% 乙 醇 40ml, 加热 回流 1 小 
时 , 放 冷 ,过 滤 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 
干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HUE 
板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酷 - 甲 酸 (5 : 2 : 0.1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 , 喷 以 新 鲜 配 制 的 5 名 香草 醛 的 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 2.5g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 ,超声 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 Iim E Sug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 
相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填充 
Fj; VA Z A-K C18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 理 论 
板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O0-B8-D- 葡 萄 糖苷 峰 计 算 
应 不 低 于 2000。 分 别 吸 取 对 照 晶 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl， 
注入 液 相 色 谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 
时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3 ERI s A LIR- 5%% 磷 酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 215nm。 理 论 板 数 按 能 果 酸 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 熊 果 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 100yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
EE , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 28kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , $E, 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤 液 25ml, 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 
转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 山楂 以 驴 果 酸 (Cs Has O;) 计 ,不 得 少 于 
0. 20mg. 

【功能 与 主治 】 补 肝 益 肾 , 养 血 明 目 , 用 于 肝 肾 不 足 型 高 
脂 血 症 , 症 见 头 学 .目眩 .须发 早 白 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 1 和 钱 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 FRR 3g 

【贮藏 】〗 密封 。 
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降 脂 通 络 软 胶囊 


Jiangzhi Tongluo Ruanjiaonang 


[45] 姜黄 提取 物 ( 以 姜黄 素 类 化 合 物 计 )50g 

【 制 法 】 取 姜 黄 提取 物 , 加 和 人 玉米 油 384g、 蜂 蜡 16g 混 
合 制 成 的 基质 中 ,用 胶体 磨 研磨 成 均匀 的 混 悬 液 , 制 成 软 胶 赛 
1000 粒 , 即 得 。 

[XR] 本 品 为 软 胶 圳 ,内 容 物 为 含有 少量 悬浮 固体 的 
KECEVERH GB YE RER. 

【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 50mg, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 
15 分 钟 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 姜 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
f$ lm 含 0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 浓 氨 试 液 -无 水 乙醇 (30 : 3 : D 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 

【含量 测定 】 姜黄 素 类 化 合 物 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 10mg, 精 密 称 定 ， 
置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 揪 匀 ;精密 
量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] BS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
100ml, 称 定 重量 ,加热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲 
醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 (溶液 备用 )。 精密 量 取 2ml, 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 2ml, 分 
别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 甲醇 5ml, Imol/L 898 E P BS 7E A 
4ml、 硫 酸 - 冰 醋 酸 (1 : DRR 9ml, 摇 名 ,放置 45 分 钟 ,再 加 
甲醇 至 刻度 , 播 匀 ;以 相应 的 试剂 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 515nm 波长 处 测定 吸光 度 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 姜黄 素 类 化 合 物 以 姜黄 素 (Cza Ha Os ) 计 ,应 
为 47.5757. 5mg。 . 

姜黄 素 、 去 甲 氧 基 姜 黄 素 、 双 去 甲 握 基 姜黄 素 MAAR 
相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2] 3 ERI s AZ. E -2 S UC ER TRE (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 428nm。 理 论 板 数 按 姜黄 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 . 去 甲 氧 基 姜 黄 素 
对 照 品 、 双 去 甲 氧 基 姜黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 流动 相 
制 成 每 1ml 含 姜黄 素 20pg、 去 甲 氧 基 姜黄 素 4yg 和 双 去 甲 氧 
基 姜 黄 素 0. 8ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 [ 含 量 测定 ] 姜 黄 素 类 化 合 
物 项 下 的 备用 溶液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 
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匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 姜黄 素 (Cx Ha 0,0, X HB SEE 
(Czo HisOs) 和 双 去 甲 氧 基 姜 黄 素 (Cue His O4) 的 总 量 不 得 少 
于 48. 0mg; 每 粒 含 姜黄 素 (C2 HzoOe ) 不 得 少 于 35. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 行 气 , 降 脂 祛 汝 。 用 于 高 脂 血 症 属 
血 凉 气 滞 证 者 , 症 见 胸 胁 胀 痛 、 心 前 区 刺 痛 、 胸 交 、 舌 尖 边 有 凉 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 , 饭 后 服用 ， 


RARR. 


【注意 】 BARKE. 
【规格 】 每 粒 含 姜黄 素 类 化 合 物 50mg 
【贮藏 】 密封 EDBUUTAA. 


UH: 姜黄 提取 物质 量 标 准 


姜黄 提取 物 


本 品 为 姜 科 植物 姜黄 Curcuma longa L. W FREZA 
加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 姜 黄 70 000g, 除 去 杂质 , 洗 净 ,及 干 , 压 成 厚 
度 为 2~4mm 的 碎片 。 以 乙醇 为 溶剂 , 漫 溃 24 小 时 后 进行 渗 
渡 ,收集 5 售 量 渗 沪 液 , 回 收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 0.9~1.0 
《85 ) 的 清 膏 , 用 1.5 倍 石油 醚 (60 一 90C) 脱 脂 , 于 60 — 80'C I 
压 干燥 8 一 10 小 时 , 制 成 1000g ,粉碎 成 细 粉 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 检 黄 色 至 柳 红 色 的 粉末 ; 微 有 香气 。 

本 品 在 甲醇 乙醇 .丙酮 .乙酸 乙 酯 和 碱 溶 液 中 易 溶 ,在 
水 .乙醚 和 石油 醚 中 不 溶 。 

[鉴别 ] 取 本 品 10mg, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
洲 液 。 另 取 姜 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Img H 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 - 浓 氨 试 液 -无 水 乙醇 (30 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[检查 ] 干燥 失重 减 失 重量 不 得 过 2. 0% (通则 0831). 

炽 灼 残 漆 ”不 得 过 1.0%( 通 则 0841). 

[含量 测定 ] 姜黄 素 类 化 合 物 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 使 溶解 并 稀释 至 刻度 1853; 
精密 量 取 2ml, t 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 细 粉 约 20mg, 精密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 使 溶解 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
HE , 播 匀 (溶液 备用 ) ;精密 量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 2ml, 分 
别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 甲醇 5ml, 1mol/L 硼酸 甲醇 液 4ml, 
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硫酸 - 冰 酷 酸 (1 : 1) 深 液 9ml, 播 勺 ,放置 45 分 钟 ,再 加 甲醇 至 
刻度 , 摇 色 ;以 相应 的 试剂 为 空 日 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) ,在 515nm 波长 处 测定 吸光 度 , 计算, 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 姜黄 素 类 化 合 物 以 姜黄 素 
(Cza HzoO6 ) 计 ,不 得 少 于 50.0%. 

姜黄 素 . 去 甲 氧 基 姜黄 素 、. 双 去 甲 氧 基 姜 黄 素 HAAA 
相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEAR S LZ. BR -2 CK BRER TR C CAS : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 428nm。 理 论 板 数 按 姜黄 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 、 去 甲 氧 基 姜 黄 素 
对 照 品 . 双 去 甲 氧 基 姜黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 流动 相 
制 成 每 1ml 含 姜黄 素 20ug、 去 甲 氧 基 姜黄 素 4yg 和 双 去 甲 氧 
基 姜 黄 素 0. 8pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 [含量 测定 ] 姜 黄 素 类 化 合 
物 项 下 的 备用 溶液 2ml, E 25ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 姜 黄 素 (Cz Ha O6 )、 去 甲 氧 基 姜黄 
R CCo, HisOs) 和 双 去 甲 氧 基 姜 黄 素 (Cu His O4) 的 总 量 应 为 
45. 094 —70. 096 ,"& E REOR (Coi Ho Oe ) 应 为 40.096 —60. 094, 


[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 干燥 处 ，。 
[制剂 ] 降 脂 通 络 软 胶 右 
降 糖 甲 片 
Jiangtangjia Pian 
【处 方 】 X & 428. 4g 酒 黄精 428. 4g 
地 黄 428. 4g 太子 参 428. 4g 
天 花粉 428. 4g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 太子 参 86g 粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 太 


子 参与 黄芪 等 四 了 味 加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 
各 1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 约 700ml, 加 乙醇 使 含 醇 
量 为 75% , 搅 匀 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1. 25 一 1. 30(50'C ) 的 笛 襄 ,加 入 太子 参 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ， 
粉碎 成 细 粉 ,用 90% 乙 醇 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 肠 
溶 衣 , 即 得 。 

【和 性状】 
香 , 味 甘苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 众多 , 单 粒 
类 圆 形 及 半圆 形 ,直径 4~20pm, 脐 点 呈 裂 缝 状 ; 薄 壁 细胞 合 
草酸 钙 簇 唱 (太子 参 ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 


e 1124 。 


本 品 为 肠 溶 薄 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 ; 气 微 
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HUE RO RR ZEE 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 , 照 薄 层 色 谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (8. 5 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 术 干 , 喷 以 碳酸 钠 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 

《3) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洼 加 丙酮 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 药 材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)? 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
甲醇 -醋酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ,时 以 526 8 
钼 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z A-K (32. : 68) 为 流动 相 ; 用 鞘 发光 散射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1m 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
WAR 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 密 
3E , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W , 25k Hz) 30 分 钟 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 ESI. URII. ud 
取 续 滤液 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml， 
合并 正本 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 试 液 ， 
正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醉 稀释 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091, 2091, BETA d TRE VE 
10~20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

KEHE GE EUER OT Oa He Ou ) 计 ,不 得 少 
T 0. 15mg. 

【功能 与 主治 〗 补 中 益 气 , 养 阴 生 津 。 用 于 气 阴 两 虚 型 
消 渴 症 ( 非 胰 岛 素 依赖 型 糖尿 病 ) 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 0. 31g 

【贮藏 】 密封 。 


2 3 ERE RE 


Shenwu Jiannao Jiaonang 


[4751 人 参 制 何 首 马 
党 参 AER 


中 国药 典 2015 年 版 


熟地 黄 山药 
丹参 枸杞 子 
BA 远志 
A ^ ET 
E A 

Ti 5 REL 
AA 龙骨 ( 粉 ) 
香 附 菊花 

卵 磷脂 维生素 E 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 , 人 参 粉 碎 成 细 粉 ,备用 。 丹 参 、 
党 参 RRK AEW MIKS .熟地 黄白 芍 Jf TF oe LE 
志 、 酸 束 仁 、 黄 苓 粉碎 成 粗 粉 ,加 75 96 ZER TEL 16 小 时 后 ,加 
热 回流 三 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 减 压 浓缩 成 稠 膏 。 
LA ZR TR LE ARES UE S EB ,菊花 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ， 
滤液 合并 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 50 96 X 
E , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 稠 膏 合并 ,加 入 人 参 细 
粉 . 卵 磷脂 ,搅拌 均匀 , 置 60C 以 下 干燥 ,粉碎 ,过 得 ,路人 用 
适量 95% 乙 醇 溶解 的 维生素 卫 , 混 匀 ,低温 干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 棕色 至 棕 褐色 的 颗粒 
和 粉末 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 3.6g, 研 细 , 加 7026 PR E 
30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 去 甲醇 ,加 水 20ml 使 
溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 (25ml,20ml) ,合并 乙醚 液 LET, 
残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 制 何首乌 对 
照 药材 0. 5g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 44l1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 二 个 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 黄 芬 对 照 药材 1g, 加 70% 甲醇 20ml, 加 热 回 流 
15 分 钟 XXI , 滤 过 ,滤液 燕 去 甲醇 ,加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙 
醚 振 播 提取 2 次 (25ml, 20m), A FLER., R T. RA m F 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 3 : 0. 1) 为 展开 剂 ,展开 WH. RTF. EK 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 ; 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 
EH ,在 日 光 下 检视 , 显 相同 颜色 的 主 丈 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合并 乙酸 乙 
酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
丹参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 


参 乌 健 脑 胶结 


WE 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF MERE , 置 甲酸 蒸气 
"ERAS 10 分 钟 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 -甲酸 (4 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , CCP, AUP ER Z4 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1. 2g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 15ml, 超声 处 
38 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
葛根 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 
醉 -乙酸 乙 酯 -水 (3 : 3 ; 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 取 正 丁 醇 液 浓 缩 至 约 1ml, 加 中 性 氧 
化 馈 适 量 , 辕 水浴 上 拌 勾 、 燕 干 ,加 在 中 性 氧化 钻 柱 (100~200 
目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 50ml i., KEERA RT., 
残 酒 加 甲醇 1ml [E TELA, EDS DETAIL. S CS ZU HOME 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 (40 : 5 : 10 :0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 于, 距 以 5%% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 蜥 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 4. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 RAMAK 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0.226 8 SCC 818 
液 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 正 于 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 欧 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 分 
层 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 开 点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 辣 颜色 的 荧 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 JAKS 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ, RRSK (16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 湾 液 的 制备 取 2,3,5,4- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 


* 1125 。 


ZA H 


8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 60% 甲 醇 制 成 每 1m] 
含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 棕色 量 瓶 中 ,加 60% 甲 醇 
20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 160 W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 加 
60% 甲 醇 至 刻度 , 播 色 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10941 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 制 何首乌 以 2,3,5,4'-Vu Eo dE — XE 7. 4$-2-O- 
8-D- 葡 萄 糖苷 (Cx Ho; O, ) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg。 

葛根 、 粉 葛 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (24 : 76) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
60% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 518 EWE 
制 何首乌 项 下 的 供 试 品 溶液 0 一 20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 , 测 
定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 葛根 、 粉 葛 以 葛根 素 (Ca Hz。O，,) 计 ,不 得 少 
F 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 4AA, Aa aN. ATE 
精 不 足 , 肝 气 血 亏 所 引致 的 精神 疲 乱 .失眠 多 梦 LEE H, E 
乏 无 力 . 记 忆 力 减退 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 一 6 粒 , 一 日 3 次 ;儿童 酌 
RAER. 

【规格 了 

【贮藏 】 


每 粒 装 0. 3g 
密封 。 


参 与 Hh 


Shenshao Pian 


【处 方 】 日 三 1950g 人 参 茎 叶 总 皂苷 13g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,日 多 加 水 前 者 三 次 ,合并 部 液 , 滤 过 ， 
滤液 减 压 浓缩 至 适量 , 喷 雪 干燥 ;或 制 成 软 材 ,干燥 , 粉碎 成 细 
粉 , 过 筛 。 加 入 人 参 茎 叶 总 皂苷 、 甜 菊 素 39g 淀粉 适量 , 混 
匀 , 用 适宜 浓度 乙醇 适量 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 ; 或 加 入 
硬 脂 酸 镁 适量 , 混 色 ,压制 成 1000 片 。 包 糖衣 或 薄膜 衣 ， 
即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕 
AG S UE G IRSE UE. 

【鉴别 (1) 取 白 夺 对 照 药 材 0. 1g, 加 水 部 者 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 50% 甲 醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药 材 溶液 。 取 上 述 对 照 药 材 溶液 及 [含量 测定 J 项 下 的 
对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 5p1, 照 [含量 测定 ) 白 芍 项 下 的 方 
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法 试验 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 中 除 应 呈现 与 芍 
药 苷 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 外 ,还 应 至 少 呈 
现 3 个 与 对 照 药材 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(2) 在 人 参 茎 叶 总 皂苷 [含量 测定 ] 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 
品 色谱 中 应 呈现 与 人 参 皂 背 Rg 对 照 品 人参 皂苷 Re 对 照 品 
MASB Rd 对 照 品 色谱 蜂 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 HË ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 哺 -0. 1% 磷 酸 溶液 (13: 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 区 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 洁 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 S0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 (糖衣 片 除去 糖衣 ) , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 
50% 甲 醇 约 30ml, 超 声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 , 加 50% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

wR H C EIAS UA Zur CCS Ha Oil ) 计 ,不 得 少 于 
8. Omg. 

人 参 茎 时 总 和 皂苷” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S LZ. REED DE 48. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 1.3ml, 检 测 波 长 为 
203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 阁 Rg 峰 计算 应 不 低 于 100 000, 
人 参 皂 苷 R HLA Gd Re 分离 度 应 大 于 1. 5。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 B(%%) 


0 一 35 17 83 


397-55 83—78 


907-171 78—74 


71~72 26—34 74—66 


72~80 34 66 


80~100 34 一 ~4 1 66 一 59 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 昔 Rg Xm ASP 
Re 对 照 品 和 人 参 皂 苷 Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 7096 P 
醇 制 成 每 lml 4r 34 OA S Rg 0. 1mg、 人 参 皂 苷 Re 
0. 2mg MASP Rd 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 70% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W , 频 
X 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 参 茎 时 总 皂苷 以 人 参 卸 背 Rg (Ce Hr Ou), 
A S8 1f Re(CCe Hez Oi 2 MALBE Rd(Css Hez Ois 2 的 总 量 
计 , 应 为 3.3~5. 5mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 次 , 益 气 止痛 。 适 用 于 气虚 血 妆 
所 致 的 胸 浆 ,胸痛 , 心 怪 ,气短 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 妇女 经 期 及 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 3g; 糖 衣 片 ” 片 心 重 0.3g 

【贮藏 】 密封 | | 


2 S NE 


Shenshao Jiaonang 


[4:51 HA 1950g ALZA 13g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 白 芍 加 水 前 者 三 次 ,每 次 45 分 钟 , 合 
并 前 液 , DE d. 滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.12 一 1.17 
COC) ERT RTRW SZH AE, 
X 39g 及 淀粉 适量 , 混 匀 ,用 适量 75% 乙 醇 制 粒 , 干 燥 , 装 入 
胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 训 , 内 容 物 为 浅 棕 黄色 至 深 棕 色 的 
颗粒 及 粉末 ; 味 甜 \ 苗 。 

【鉴别 】 (1) 取 白 夺 对 照 药材 0.1g, 加 水 前 者 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 50% 甲醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 5 含量 测定 ] 白 有 项 下 的 方法 试验 , 取 上 
述 对 照 药材 溶液 及 [含量 测定 J] 项 下 的 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 
液 各 5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色 谱 中 除 应 呈现 与 
入 药 苷 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 外 ,还 应 至 少 
呈现 3 个 与 对 照 药材 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

《2) 在 [含量 测定 ] 人 参 荃 叶 总 皂苷 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 
品 色 谱 中 应 呈现 与 人 参 皂 车 Rg 对 照 品 、 人 参 皂 车 Re 对 照 
mA Rd 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 T A Xm rd xe, 
0103), 

【含量 测定 】 B^) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ZR- 1%% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 多 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 村 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
FH BI SE Iml S0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
名, 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 5096 8 BR 24 
30ml, 超 声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 


参 区 十 一 味 颗 粒 


50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 会 白 芍 以 芍药 苷 (Css Ha On ) 计 ,不 得 少 于 
8.0mg。 

人 参 莹 叶 总 息 背 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 qM. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DL ZEE DC 3H. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 1.3ml, 检测 波长 为 
203nm, APRA A S gb Rg 峰 计 算 应 不 低 于 100 000, 
人 参 皂 苷 Rg 和 人 参 皂 苷 Re 分 离 度 应 大 于 1.5. 


时 间 ( 分 钟 ) Wis ACA 流动 相 BO) 
0~35 17 83 
35~55 
55—71 
71—72 
72~80 34 66 

66—59 


80~100 34—41 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 . 人 参 皂 苷 


Re 对 照 品 和 人 参 皂 背 Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 70% 甲 
醇 制 成 每 1ml RAUS A 2 md Rg 0. lmg、 人 参 皂 并 Re 
0. 2mg 和 人 参 皂苷 Rd 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 
Bg 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400 W, 频率 
40kH2530 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 粒 含 人 参 蔡 叶 总 皂苷 以 人 参 皂 萌 Rgi (Ce Hz Ou), 
AZB P RelCe Hg Ois) 和 人 参 皂 苷 Rd(Css Hg Oi ) 的 总 量 
计 , 应 为 3. 3 一 5. 5mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 益 气 止痛 。 适 用 于 气虚 血 六 
所 致 的 胸 闽 ,胸痛 , 心 怪 , 气 短 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 2 次 。 


【注意 】 妇女 经 期 及 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 25g 
【贮藏 】 密封 。 
参 攻 十 一 味 颗 粒 
Shengql Shiyiwei Keli 
[4751 人参 ( 去 芦 )90g mE 268g 
当归 356g 天 麻 178g 
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FE t- RA 
熟地 黄 356g WIS 266g 
决明子 356g 鹿角 88g 
44 2£-T- 266g MÆ 10g 
枸杞 子 266g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 取 黄芪 67g 及 人 参 . 当 归 、 细 辛 粉 
碎 成 细 粉 ;鹿角 锯 成 小 块 高 压 煎 者 20 小 时 LIBRE EE 4B ,再 与 前 
煮 液 和 其 余 药 味 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.25 
(55—-60'CO ES ERE ,喷雾 干燥 , 粉碎 成 细 粉 ,加 和 人 人 上述 人 参 等 


细 粉 及 巷 糖 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 


LERI 本 品 为 棕 褐色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 1) 取 本 品 , 研 细 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 艇 兄 
直径 20~68pm, 校 角 锐 尖 ( 人 参 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 
面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断 裂 成 帅 状 或 较 平 截 ( 黄 工 )。 薄 壁 细胞 纺 
彝 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微 细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 妇 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 TX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (9 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 RAMAK 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加热 回流 
30 分钟 ,立即 冷却 ,用 二 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
并 二 氯 甲 烷 提 取 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取决 
明子 对 照 药材 0.5g, 加 水 50ml, Rita 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 ， 
自 “ 加 盐酸 1ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 
照 品 .橙黄 决 明 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混 
合 溶 液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEBRE, A 
石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 , 置 氮气 中 覃 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
TR. WU To ZUM 1g, 加 水 100ml, Ai% 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 AT RAMEK 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 GARRE, UAR -y 
(40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 莹 外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

《5) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
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提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 漆 加 水 5ml 
使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
17cm) ,用 水 60ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 40%% 乙醇 60ml PER. 
弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 70ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
涛 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 花甲 背 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 101 Xt FR ii 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 甲 醇 - 
水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 公 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1%% 氮 溶液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg: 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 Iml E lm 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2, 2 3I 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 
10'C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 虔 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 瓶 点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 决明子 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 284nm。 理 论 
板 数 按 橙 黄 决 明 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BOA) 


0~15 40 60 
15~30 60—>10 
30 一 40 90 10 


40—90 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 . 橙 黄 决 明 素 对 照 


品 各 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 大 黄 酚 30kg、 橙 黄 
决 明 素 20ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g ,精密 称 定 ,加 稀 盐 酸 30ml、 三 氯 甲 烷 30ml, 加热 回流 1 小 
时 ,冷却 , 移 置 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 毛 甲 烷 洗 涤 容 器 ,并 人 
分 液 漏 斗 中 ,分 取 三 氯 甲 烷 层 , 酸 液 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 溶 
解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul. 1E A JR & EXC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 决明子 以 大 黄 酚 (Cu Hio O40 AILES DB 
(Ci; Hi, Oy ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 40mg。 

天 麻 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARA AZIE A AAH A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 220nm。 理 论 
板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BOA) 


0 一 17 2 98 
17—18 9820 
18— 22 80 20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


流动 相 制 成 每 1ml 含 25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
Wi 10ml, 7&4 28 Yr T RA DIL Z. EK (2 : 98) 混合 溶液 溶解 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 乙 丹 -水 (2 : 98) 混 合 溶液 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m ERE AARE (C Hi O01) 计 ,不 得 少 于 


0. 48mg. 
【功能 与 主治 】 补 脾 益 气 。 用 于 脾气 虚 所 致 的 体 弱 、 四 
肢 无 力 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 和 袋 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 袋 装 2g 
[ERI 密封 。 
$2 EL BBX 
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【处 方 】 党 参 187.5g 黄芪 187. 5g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 次 4 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 800ml, 静 置 , 滤 过 ,滤液 加 入 单 糖浆 
154. 6g IRRA 2g, 搅 拌 使 溶解 ,加 水 调整 总 量 至 1000ml， 
搅 色 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 至 淡 红 棕色 的 澄清 液体 ; 味 甜 。 

【鉴别 ] (DREM 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 1g, 加 水 20ml， 


参 医 口服 液 


前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 lpl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 -甲酸 (5 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 ， 
喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 :用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 10ml， 
再 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 音 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl 和 对 照 品 溶液 
3 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 
(13:7:2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 次 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 06( 通 则 0601). 

pH 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2] 3R SERI A ZAR- (32 : 68) 为 流动 相 ; 蒸 发 光 散 射 检 测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 花甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 15ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 4 次 (30ml,30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氨 试 液 充分 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 
WRT ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 
水 液 ,再 用 4096 7, BE 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙醇 
80m] 洗 陪 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 Sml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 1041, BED SS TRE 
液 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 黄芪 以 黄芪 甲 背 (Cea He Ow) 计 ,不 得 少 
于 50pg。 

【功能 与 主治 】 补 气 扶正 。 用 于 体 弱 气 虚 , 四 肢 无 力 。 

【由 法 与 用 最】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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参 忒 五味子 片 


参 工 五 味 子 片 


Shenqi Wuweizi Pian 


[45771 南 五 味 子 180g 党 参 60g 
H 120g REL 30g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 党 参与 南 五 味 子 60g E) WE LARUM ; 
黄 蕊 、 炒 酸 束 仁和 番 余 的 南 五 味 子 分 别 用 4596 6 BR 7096 7, 
醇和 60%% 乙 醇 作 洲 剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 注 
液 ,回收 乙醇 后 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 和 适量 的 
辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 或 包 糖 衣 ， 
即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 棕 色 的 片 或 糖衣 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 
后 显 深 棕色 ; 味 微 苗 。 

【鉴别 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :联结 乳 管 直径 
12—15pym  & Zi / NIBUS TAI G6 20 . Rh Ez xe Bon A e DU 
色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕 色 物 ( 南 
ERF). | 

(2) 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 三 氧 甲 烷 
25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 南 五 味 子 对 照 药材 1g, 加 
三 氯 甲 烷 25ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 五 味 子 甲 素 对 
照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30 — 
60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

《3) 取 本 品 10 Fr ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 25 ml, 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml, 微 热 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
ERA. MAAAR 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, E T ERZ T ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 黄 区 甲 蔡 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) TAL , C 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 1)10 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醉 溶液 ,在 105 加热 
至 并 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL Z. BÉ R-k (64 : 1 : 35) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
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为 249nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 甲 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 Hr ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 
50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 合 南 五 味 子 以 五 味 子 甲 率 (Cza Ha O6) 计 ,不 得 
少 于 0. 25mg。 

【功能 与 主治 】 健 腺 益 气 , 宁 心 安神 。 用 于 气 血 不 足 、 心 
脾 两 虚 所 致 的 失眠 、 多 梦 ER Z bE USE LB TT. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 5 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 素 片 每 片 重 0. 25g 

[El 密封 。 


ZERBUKG EZ 


Shengi wuweizi Jiaonang 


【处 方 】 南 五 味 子 180g 党 参 60g 
$* 120g HREL 30g 

[55] 以 上 四 味 ,党 参与 南 五 味 子 60g 粉碎 成 细 粉 ; 黄 
E Heb BR XC UII] ix 3 RS LK TP 4r 30 4576 Z, BR 7076 7. BR 
和 60%% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 回 收 乙 醇 后 合 
并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 30(20C) 的 清 膏 ,加 入 上 述 细 粉 ， 
混 匀 ,加 辅料 适量 , 混 匀 或 制 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 
或 粉 未 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :联结 乳 管 直 径 
12~15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 种 皮 表 皮 石 细胞 淡 黄 棕 
色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕色 物 ( 南 
ERT). 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
FWAR TF RÆ MK 10ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 
EER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 再 用 20ml 水 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml Dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 迷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 210'C DJ 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
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外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;在 紫外 光 下 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
B REGII s AZ, RS Vu e E -7K (18 : 18 : 64) 为 流动 相 ; 柱 温 
为 25C ;检测 波长 为 222nm。 理 论 板 数 按 五 味 子 酯 甲 峰 计算 
应 不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 酯 甲 对 照 品 . 五 味 子 甲 素 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 lml 各 含 20g 的 
混合 对 照 品 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 本 品 内 容 物 , 研 细 ， 
RA lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400 W ,频率 40kHz) 
20 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml( 剩 余 滤 液 备 用 ), 置 
10ml EHF Fi. 70% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 南 五 味 子 以 五 味 子 酯 甲 (Cse Ha; Os ) 计 ,不 得 
WF 0.25mg, H R. BR TĦ R (Ca Ha Oe ) 计 ,不 得 少 于 
0. 25mg. 

黄芪 、 炒 酸枣 仁 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. RESK C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 219nm。 
理论 板 数 按 斯 皮 诺 素 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 毛 蔓 虹 黄酮 葡萄 糖苷 对 照 品 、 斯 
皮 诺 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 70% 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
4ug 的 混合 对 照 品 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测 定 ] 南 五 味 子 项 下 备用 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 毛 世 异 黄酮 葡萄 糖苷 (Cz Ha Oio ) 计 ， 
^fi F 0. 018mg; & £F B2 9t [^ VALER REVER CC Haz Ois ) 计 ， 
不 得 少 于 0. 013mg, 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 气 , 宁 心 安神 。 用 于 气 血 不 是 、 心 
脾 两 虚 所 致 的 失 眼 、 多 梦 ERR LE 7I ODER IUS LBIT. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3~5 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 (1)0.2g (2)00.21g (3)0. 25g 

【贮藏 】 密封 。 


南 五 味 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


参 苏 Å 
Shensu Wan 
[471 党 参 75g X ARM 75g 

AR 75g 前 胡 75g 
AR 75g M Gl) 75g 
陈皮 50g Biss CRE) 50g 
桔梗 50g 甘草 50g 
KẸ 50g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 另 取 生 
姜 30g. KE 30g, 分 次 加 水 煎 煮 , 滤 过 。 取 上 述 粉 末 , 用 煎 液 
泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
Gum (HE). EE ER P5 SE MRR, K 32— 144pm, TE TE T 88 X 
细胞 中 或 散在 ( 半 夏 ) 。 联 结 乳 管 直径 12~ 一 15pm, 含 细小 颗 
粒状 物 ; 石 细胞 类 斜 方形 或 多 角形 ,一端 稍 尖 , 壁 较 厚 , 纹 和 孔 
稀 玖 (党 参 )。 纤 维 东 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钉 方 唱 , 形 成 晶 
纤维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 12g, 研 细 , 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 
混 匀 ,连接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 吉 水 至 刻度 并 溢 流 人 
烧瓶 中 为 止 , 再 加 石油 栈 (60 一 90C)1.5ml, 连 接 回流 冷凝 
管 ,加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取石 油 醚 层 , 作 为 
供 试 品 溶液 。 男 取 紫 苏 叶 对 照 药材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 
酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 
硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 疙 点 。 

(3) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 5026 FR E 40ml, 加热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 
振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 前 胡 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 豚 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 7g, 研 细 , 加 乙醚 25ml, EE 3E 4 小 时 ,时 时 振 
E , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'CO-Z, ER Z, BR CO : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 距 
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以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'CdndA E Br m Cuba. Db 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 相同 颜色 
的 主 斑点 。 

(50 BU dà 4g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 , 滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
HERE ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (2 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 了 照 品 溶液 的 制备 PERRE MEE ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 葛根 以 葛根 素 (Cza Ha Os ) 计 ,不 得 少 于 
0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 HAAR ,下风 散 寒 , 祛 痰 止咳 。 用 于 映 
体 虚 弱 ,感受 风寒 所 致 感冒 , 症 见 恶 寒 发 热 .头痛 鼻塞 .咳嗽 疾 
多 ,胸闷 呕 逆 、 乏 力气 短 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 一 3 X. 

【贮藏 】 密封 。 


参 附 强 心 丸 


Shenfu Qiangxin Wan 

[44751 AŻ 200g 
3X ER. 200g JH 300g 
ABT 240g 大 黄 120g 

[tik] 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 。 每 100g 粉 
末 加 炼 蜜 130 一 150g, 制 成 大 蜜 丸 ;或 用 炼 蜜 110 一 120g 加 适 
TK d XL. TR sel LIKE AL BUS. 

【性 状 】 本 品 为 标 褐 色 的 大 密 丸 或 棕色 至 棕 褐 色 的 水 蜜 
丸 ; 味 甜 、 微 若 。 

【鉴别 《〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 无 色 , 直 径 
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13 一 26um, 壁 厚 , 孔 沟 不 明显 ( 桑 白 皮 )。 菌 丝 黏 结 成 园 , 大 多 
无 色 ; 草 酸 钙 方 晶 正八 面体 形 , 直径 32 一 60pkm( 猪 苓 ) 。 种 皮 
内 表皮 细胞 黄色 ,多 角形 或 长 多 角形 , 壁 稍 厚 ( 莉 芒 子 )。 草 酸 
钙 艇 唱 大 ,直径 60 一 140um( 大 黄 ) 。 

(DRAKE Ju 12g, 加 硅 菠 土 10g , W5; S UK SEL 12g, 
研 细 ,加 三 氯 甲 烧 50m, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ， 
残渣 加 甲醇 80ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
TZA FR BE 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 
目 ,15g, 内 径 为 1. 5cm) 上 ,用 40%% 甲 醇 溶液 150ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 AT ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 2% 和 氧 氧化 钠 溶液 25ml 
洗涤 , 弃 去 氢 氧 化 钠 溶液 , 正 丁 醇 液 再 用 水 洗 至 中 性 ,分 取 正 
丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MER. BRASE Rb XH Em AZB P Re 对 照 品 .人 
gir Rgl 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (15 : 40 : 21: 10)10'C 以 
TJ EE A ERIS ERE TR VEO FETTE K, ETT ORCI. SC E A 
10%% 硫 酸 乙 醇 洲 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

DRAKE AL 1g. D; RAKE AL 2g, 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 浸泡 10 分 钟 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 
加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加 热 30 分 钟 , 放 冷 , 用 乙醚 振 
EER 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 栈 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 置 紫外 光 (365nm) 和 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 栖 黄 色 菊 光 
诬 点 ; 置 氨 蒸气 中 昧 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(ORKE JL 9g , B8 TE ; PUE JL 10g, 研 细 , 加 饱和 碳 
酸 钠 溶 液 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 (必要 时 离心 ), 取 滤 
液 或 上 清 液 ,加 稀 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 静 置 30 分 钟 , 用 乙 
酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 醋 液 ,回收 溶剂 至 
TRAH PA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桑 白 皮 对 
照 药材 2g, 加 饱和 碳酸 钠 溶 液 15ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 
(必要 时 离心 ), 取 滤液 或 上 清 液 , 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1~ 
2 , 静 置 30 分 钟 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5 一 LI0nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C0-Z. BR Z, BR C6 : 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 SARRE ” 取 大 蜜 丸 适量 ,前 碎 , 取 14. 0g; 
或 取水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 12.5g, 加 硅 藻 土 适 量 , 研 勾 , 加 所 
试 液 10ml, 小 心 拌 匀 ,放置 2 小 时 ,再 加 乙醚 100ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 静 置 24 小 时 ,分 取 乙 醚 液 , 蒸 干 , 残 得 加 无 水 乙醇 
1. 0m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 马 头 碱 对 照 品 适量 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 1.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 16y1l、 对 
照 品 溶液 2 局, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
醋 - 二 乙 胺 (14 : 4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 
化 镑 锂 试 液 及 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 
出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) zz 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 案 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 
是 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml EKAR 4ug、 KEM 
Bug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 大 密 丸 适量 , 剪 碎 , 取 约 1g 或 取 
水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 lg ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 挥 去 甲醇 ,加 入 
2.5mol/ 工 硫酸 溶液 10ml, 超声 处 理 ( 功 率 200W, 频率 
40kHz)5 分 钟 , 再 加 人 三 氯 甲 烷 10ml, 加热 回流 1 小 时 , 冷 
却 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烧 洗涤 容器 ,合并 至 分 
液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 层 , 酸 液 用 三 氯 甲 烷 提 到 2 次 ,每 次 
8ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 回 收 三 氯 甲 烷 至 于 ,和 残 酒 加 甲醇 使 溶 
解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3$ 5] ie b CAE UE 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho O: ) 和 大 黄 酚 
(Cs HioO 〇 4) 的 总 量 计 ,大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 0. 55mg; 水 蜜 丸 
每 1g 不 得 少 于 0. 21mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 助 阳 , 强 心 利 水 。 用 于 慢性 心力 豪 
唤 而 引起 的 心情 ` 气短 .胸闷 跨 促 、 面 肢 浮 肿 等 症 , 属 于 心 肾 
阳 衰 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 大 蜜 丸 一 次 2 丸 , 水 蜜 丸 一 次 
5. 4g, 一 日 2 一 3 次。 

【注意 】 了 孕妇 禁 服 ; 宣 低 盐 饮 食 。 

【规格 】 (1) 大 蜜 丸 每 丸 重 3g 
重 0.9g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 | 

注 :附子 ( 制 ) 炮 制 方法 ” 取 甘 草 置 锅 内 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 取 黑 顺 片 置 甘草 


(2) 2K 8£ Jv, && 10 iL 


参 苓 白术 丸 


前 液 中 ,加 热 至 沸 , 取 出 , 堆 润 至 透 , 切 成 宽 丝 ,干燥 , 即 得 。 
附子 每 100kg, 用 甘草 6. 25kg. 
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Shenling Baizhu Wan 
[47731 AÊ 100g 
Ak kb ZR 100g 
炒 白 扁豆 75g 
AX 3 BL. 50g 砂 仁 50g 
Ti RE 50g HX 100g 
以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 , 用 水 泛 丸 ， 


ik? 100g 
山药 100g 
莲子 50g 


CEJ 
干燥 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄色 至 黄 棕色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ;不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pnm( 茯 苓 ) 。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32pm, 不 规则 地 充 塞 
于 薄 壁 细胞 中 ( 获 炒 白术 )。 草 酸 钙 针 唱 束 存 在 于 忒 液 细胞 
中 ,长 80~240pm, 针 晶 直 径 2 一 8pm( 山 药 )。 内 种 皮 厚 壁 
细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 
块 ( 砂 仁 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 
EHE). 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 泪 加 水 50ml 使 溶解 ,用 三 握 甲 烷 振 播 
提取 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 三 氮 甲 烷 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
Hk. BORA Sud Re 对 照 品 、 人 参 皂 背 ReRe ASE 
TF Rb; 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 Sal 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2xl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 - 水 (13 :7 : 2)10C 以 下 
放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 丙 点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 白 术 对 照 品 药材 
lg; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 人 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HERT EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Al 8 Z4 5 分 钟 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
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相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2molL BETA B0 UK BR ER (61 : 39 : D 
为 流动 相 ; 检 测 波长 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 
低 于 2000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml p O.1mg 的 溶液 (相当 于 每 1mg 含 甘 草 
酸 0.9797mg) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 50ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
EHE, 用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 
2 

【功能 与 主治 】 补 脾胃 , 益 肺 气 。 用 于 脾胃 虚弱 RDE 
T ,气短 咳嗽 , 肢 倦 乏力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 100 粒 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


$5 DANS 
Shenling Baizhu San 
【处 方 〗 AŻ 100g 茯苓 100g 
白术 ( 炒 )100g 山药 100g 
El RI XE CEP 75g ik 50g 
d& BL [- Ob 50g WE 50g 
桔梗 50g 甘草 100g 


[5751 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 至 灰 黄 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 游 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
Gum RÆ). ARER eH 20 ~ 68um. E fü LOS CA 2). 
草酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 
(白术 )。 草 酸 钙 针 晶 束 存在 于 忒 液 细 胞 中 ,长 80 一 240pkm , 针 
Sh ES 2~8um (山药 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 锋 方 
Ah , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 色 素 层 细胞 黄 棕色 或 红 棕色 ,表面 观 
呈 类 长 方形 、 类 多 角形 或 类 圆 形 ( 莲 子 )。 种 皮 栅 状 细胞 长 
80 一 150pm( 日 扁豆 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ，, 表 
面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 联结 乳 管 直径 
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14 一 25pum, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 ) 。 

(2) 取 本 品 4. 5g, 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回流 工 小 时 , 滤 
过 , 药 渣 挥 尽 三 握 甲 烧 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 渡 过 ， 
滤液 燕 干 ,残渣 用 甲醇 5ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
120 目 ,15g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 40%% 甲 醇 150ml 洗 脱 ， 
KERA, AT , 残 洒 用 水 30ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 提取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
洲 液 。 另 取 人 参 对 照 药材 .甘草 对 照 药材 各 lg, 同 法 分 别 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 100 10'C DL FACE LR ES TR 
液 为 展开 剂 » ET R MTF AMR C. BET E C110) ,在 
105'C Jn $8510 分 钟 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,分 别 在 与 两 种 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HI RIEPEN o 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115) 。 

【功能 与 主治 】 补 脾 胃 , 益 肺 气 。 用 于 脾胃 虚弱 , 食 少 便 
98 ,气短 咳嗽 , 肢 倦 乏力 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 6 一 9g ,一 日 2 一 3 次 。 

【贮藏 】 密封 


SEMINE 


Shensong Yangxin Jiaonang 


Ak db E AR LAE URR SE SIE. LUE IB RI RE, 
ALRT. EETA Z8 JOE T] Ja E Jc ERI 。 

LERI — ZR ih AERE, AF D CS £8, 28 38 C6, BIBT 
粒 和 粉末 ; 味 苦 。 

【鉴别 】 CODI BERE Fr XE E, X ER EL 078 EER, ECTS 
8—24ym , HJ JL, d& A 8 — BS PIE CH E HR 

(2) 取 本 品 内 容 物 8g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 50ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 ,离心 ,上 清 液 落 干 。 残 间 用 石油 醚 (30 — 
GOCER 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 石油 醚 液 。 残 酒 加 无 水 乙醇 - 
三 氯 甲烷 (3 : 2) 混 合 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取出 荣 黄 对 照 药材 0. 5g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 -三 氯 甲烷 (3 : DRAA 
W 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (12 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110 C Jm 3 8 3E 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 主 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 落 干 , 残 泪 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 
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1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合并 乙酸 乙 酯 
ART , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 
对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 5ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 - 
甲酸 -水 (3 : 1: 1) 上 层 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 氮 藻 
APR 10 分 钟 以 上 ,至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 
的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
RA RART AAMk 25ml 使 溶解 ,用 三 氧 甲烷 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 25ml 振 摇 提 取 , 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 茸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氢 溶液 
(8:1:3:1) 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,路 以 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1. 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 
材 50mg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 -水 (6 : 3:1.5: 1.5 : 0. DAERA, EAK 
气 饱和 的 展开 缸 内 ,展开 ,取出 ,上 防 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 20 分 
DRE REAR, RT RE mF E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 2 一 4 由 对 照 品 溶液 1xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF, 1E ER E. ELI ZE- LER BR C9 : 1.2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
JB LIBUS TEE P R3G(254nmD FIER, Bei ih (i itrp xk 5 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 训 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 进 行 
梯度 洗 脱 ;蒸发 光 散 射 检测 器 。 理 论 板 数 按 人 参 皂 苷 Re 峰 
计算 应 不 低 于 20 000。 


人 参照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


参 松 养 心 胶 襄 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%%) 流动 相 BCAD 
0~25 19 81 
81 一 73 


257-50 1927 


507-55 21—90 7310 


907-70 90 10 
10—81 


70 一 ”75 90— 19 


757-90 19 81 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 背 Rg HREM ASB 


Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.2mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
混 勺 , 研 细 , 取 约 Ag ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W, 频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 50ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 溶 
解 , 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 3 1X (30ml, 20ml, 20mD , REZA 
甲烷 液 , 水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 5 次 (25ml， 
25ml,25ml,15ml,15mD A #ET ER, MARMAR 2 次 
(30ml, 20m) ,分 取 正 丁 醇 液 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 
(30ml,20mD ,合并 氨 洗 液 和 水 洗 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 (20ml,20ml,15ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,并 与 上 述 
正 丁 醇 液 合并 AT , 残 深 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 651 与 9 由、 供 试 品 溶液 
15pl,; 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

dh REPRE ASIA S SÉ Rg (Css Hn Ow ) 和 人 参 气 
tf ReCCa Ha; Oi ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 15mg。 

URA KARAREN GEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A P E-Z 8-0. 05 26 磷酸 溶液 (3 : 9 : 88) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 理 论 板 数 按 马 钱 背 峰 计算 应 不 低 
于 9000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 
吸取 续 滤 液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,7g, 内 径 
1. 5cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 5026 甲醇 60ml 洗 脱 ,收集 流出 液 和 
洗 脱 液 RT ,残渣 用 50% 甲 醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ， 
加 50%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10,91. È 
AKTE € EXC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 山 茱 黄 以 马 钱 苷 (Cry Ha Ole ) 计 ,不 得 少 
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于 0. 32mg. 

【功能 与 主治 】 HARR ,活血 通 络 ,清心 安神 。 用 于 治 
71 TEGIA E VE 58-3873 CHI PI B o0 HERE EB UE AE Do TEARS E, 
气短 乏力 , 动 则 加 剧 , 胸 部 闽 痛 ,失眠 多 梦 , 盗 汗 , 神 伴 懒 言 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 应 注意 配合 原 发 性 疾病 的 治疗 ;个 别 患者 服药 
期 间 可 出 现 骨 胀 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


2 EBRBUL 
Shenrong Baifeng Wan 
[4751 人 参 8. 2g 鹿 营 ( 酒 制 )9. 4g 
党 参 ( 炙 )40g 酒 当 归 39g 
熟地 黄 77. 5g 黄芪 ( 酒 制 )39g 
WAA 39g 川 营 ( 酒 制 )30g 
延 胡 索 ( 制 )23g 38 P5 E Cb 430g 
酒 续 断 30g 白术 ( 制 )30g 
香 附 ( 制 )31g 砂 仁 23g 
益母草 ( 酒 制 )39g i E 30g 
X EGRO21g 炙 甘 草 30g 


【 制 法 】 以 上 十 八 味 , 鹿 莓 粉碎 成 细 粉 ;其 余 黄 芪 等 十 七 
味 粉碎 成 细 粉 ,与 谭 莹 细 粉 混 匀 。 每 100g 粉末 用 炼 蜜 (或 果 
葡 糖 浆 )35 一 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 
9t (或 果 葡 糖浆 )85 一 105g Al pL SEL 4. 

[HERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 香 ， 
RAE H. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :种 皮 栅 状 细胞 
1 列 , 淡 棕色 或 红 棕 色 , 有 光辉 带 ( 胡 芦 巴 )。 石 细胞 类 方形 、 
类 圆 形 或 不 规则 形 , 胞 腔 内 含 草酸 钙 方 晶 或 红 棕 色 物 ( 桑 寄 
生 )。 万 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 酒 黄 芬 ) 。 分 泌 细 
胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 呈 放 射 状 
排列 ( 香 附 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 
角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 ) 。 非 腺 毛 1—3 细胞 , 稍 弯 
曲 , 壁 有 奖状 突起 (益母草 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 
2 28 2c ,两 端 常 断裂 成 需 状 或 较 平 截 ( 黄 芪 )。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细 胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 灾 甘草 )。 薄 壁 组 织 灰 棕 
色 至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 标 色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 未 骨 化 
的 骨 组 织 淡 灰色 或 近 无 色 , 边 缘 及 表面 均 不 整齐 , 具 不 规则 的 
块 状 突起 物 ,其 间 隐 约 可 见 条 状 纹理 ( 鹿 莓 ) 。 

(DRE mE AL 6g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 9g, 剪 碎 , 加 乙醚 
30ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,药酒 挥 于 ,备用 :滤液 燕 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、 
川 营 对 照 药材 各 0. 5g, 分 别 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
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溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5ul. 4 3| AFE — EE HE G E ERR E. DL RO 5CL E LE 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](27 项 下 的 备用 药 渣 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,用 盐酸 调节 
pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
RAMA, RT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
3 BOX BOSE RE S v FR BRE d XE 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
前 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: DJERF, EF, AH, IRF, T A 
5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) BUS RKE AL 10g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 15g, 剪 碎 , 加 甲 
醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 25ml 38 
解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 1% 和 氧气 化 钠 洲 液 充分 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, YHET 
醉 饱 和 的 水 洗 至 中 性 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 , 显 相 同 的 检 黄 色 

(5) 取 本 品 水 蜜 丸 10g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 15g, 剪 碎 ,加 水 
30ml 使 溶 散 ,超声 处 理 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 1ml 
济 解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 , 5g, 内 径 为 1. 5cm) 
上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 洁 药 昔 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5:10: 
0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《6) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 7. 5g, BU WE , Jr] P 
R& 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 用 水 10ml 
溶解 ,用 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ,用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 
10ml, 合 并 乙醚 液 , 燕 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 
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照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10,1. XE FR ZEE TRE IE Sul 与 对 照 品 溶液 
2p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G ES 
上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (7 : 2) 为 展开 剂 ÆR. H ET. BMRA 
中 项 至 斑点 显 色 清 晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 , 置 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

LRE] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ -kL : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差 蜡 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 8 BRE 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,水 蜜 丸 超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 
40kHz)30 分 钟 ; 大 蜜 丸 加 热 回 流 提取 30 Ap ph. Mo BERE 
重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 蝇 溶液 各 
10Hl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 区 以 芍药 昔 (Cz Ha Oi ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 70mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 5mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 补血 ,调经 安 胎 。 用 于 气 血 不 足 ,月 
经 不 调 , 经 期 腹痛 ,经 漏 早产 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,水蜜 丸 一 次 6g, 大 蜜 九 一 次 
13b,,—H 1X. 

【注意 】 感冒 发 热 者 忌服 ;孕妇 遵 医 嘱 服 用 。 

【规格 】 大 蜜 丸 每 丸 重 9. 4g 


【贮藏 】 密封 。 
2 HBAAH 
Shenrong Guben Pian 
[4h75] 当归 45g 山药 ( 炒 )60g 
iB EA 37. 5g RÆ 60g 
IRE 60g 杜仲 ( 炭 )45g 
枸杞 子 45g 牡丹 皮 24g 
REX Ifl 0.75g 盐 泽 演 18g 
熟地 黄 120g ERT 22. 5g 
谭 营 (去 毛 )2. 5g 莫 丝 子 ( 酒 制 )608g 


红 参 15g 


和 参 茜 固 本 片 


【 制 法 】 METER AEE EE .出 药 .当归 粉碎 成 细 
粉 ,过 第 ;其 余 酒 白 芍 等 十 一 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ， 
第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 请 ,与 上 述 粉 末 混 
匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 往 , 加 入 适量 的 辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 柠 褐色 至 褐色 ; 味 
DCER 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 , 具 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 草 酸 钙 针 唱 束 存 
在 于 黏液 细胞 中 ,长 80 一 240pxm, 直径 2 一 5pm( 山 药 )。 未 骨 
化 的 骨 组 织 淡 灰色 或 近 无 色 ,边缘 及 表面 均 不 整齐 , 具 不 规则 
的 块 状 突起 物 ,其间 隐 约 可 见 条 状 纹理 ( 鹿 昔 ) 。 

《2) 了 到 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 
M 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酮 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
REMEI: 3) 为 展开 剂 , HE JF CH BUT. REO PP OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL LK C13. : 87) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 右 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ， 
加 热 回 流 提取 至 提取 液 无 色 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 于 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回流 提取 至 提取 液 无 色 , 甲 
醇 提 取 液 燕 干 ,残渣 用 水 20ml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,依次 用 水 50ml KA 
试 液 2m1 洗 脱 , 再 用 水 洗 至 洗 脱 液 为 中 人 性, 继 用 稀 乙 醇 洗 
脱 , 收 集 稀 乙醇 洗 脱 液 150ml, SET ,残渣 用 稀 乙 醇 溶 解 ,并 
转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 片 含 酒 白 要 和 牡丹 皮 以 芍药 背 (Czs Ha O11) 计 ,不 
得 少 于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 】 补 气 养 血 。 用 于 气 血 两 亏 所 致 的 四 有 上 胶 倦 
R HETE. H ER. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 一 6 片 , 一 日 3 次 。 

【贮藏 了 密封 。 
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参 茜 保 胎 丸 


2 Ei tela 
Shenrong Baotai Wan 

[4751 党 参 66g 龙眼 肉 20g 
莫 丝 子 ( 盐 炙 )33g 香 附 ( 醋 制 )41g 
RE 58g 山药 50g 
艾叶 ( 酷 制 )41g 白术 ( 炒 )50g 
RA 66g 熟地 黄 41g 
月 为 41g 阿胶 41g 
KHH 28g 当归 50g 
桑 寄 生 41g NA GE mI 41g 
羌活 20g 续 断 41g 
EË 20g 杜仲 58g 
川 贝 母 20g 砂 仁 33g 
化 橘红 41g 


【 制 法 】 以 上 二 十 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 每 
100g 粉末 用 炼 蜜 30 一 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 〗 £m PRA €, UK E JL SUR RH LAE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 水 10ml, EK i8 E i8 2A 
10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 滴 在 滤纸 上 ,加 曹 三 酮 试 液 1 滴 ,在 
105'C fn $823 2 分 钟 , 斑 点 显 紫 色 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 乙醇 5ml, 振 播 5 分钟 , 静 置 20 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤液 1ml, 加 少量 的 镁 粉 ,再 加 盐酸 1ml, 溶 液 显 
fL. 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 乙醇 10ml, 振 摇 ,放置 10 分 钟 ue 
过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0.1g, 加 乙 
醇 5ml, 振 播 ,放置 10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药 材 深 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GABRE., UHER- ARAMCO: DA 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 滋养 肝 肾 ,补血 安 胎 。 用 于 肝 肾 不 足 , 营 
MIL 7 ME ,身体 虚弱 , 腰 膝 疫 痛 , 少 腹 坠 胀 ,妊娠 下 血 ,胎动 不 安 。 

【用 法 与 用 最 】 OiR. 一 次 15g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 和 密封。 


2 Rg 


Shengui Jiaonang 


【处 方 】 红 参 400g 
桂 枝 300g 


【 制 法 】 以 上 三 味 , 取 红 参 200g, 粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 剩 
* 1138 。 


II 450g 
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余 的 红 参 粉碎 成 粗 粉 ,用 65 16 6. BRE TR ETT IB VE LE B 
WAA 2000ml, & FB ; J1| 35 EE EA ZK 2480 D PUE B EAE 
油 备 用 , 蒸 馅 液 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 与 上 述 红 参 药 渣 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.03 一 1.08(607C ) 的 清 膏 , 放 冷 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 6526, R8 
置 24 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 与 红 参 渗 注 液 合并 ,回收 乙醇 并 浓 
缩 至 笛 襄 ,加 入 红 参 细 粉 150g, 拌 匀 ,于 燥 , 粉碎 成 细 粉 。 挥 
发 油 用 剩余 的 红 参 细 粉 吸附 , 混 匀 ,再 与 上 述 细 粉 混 匀 ,加 入 
淀粉 适量 , 混 匀 , 装 和 人 胶 襄 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 宰 色 的 粉 
KAF, kE, E. 

【鉴别 】 DORER , 置 显微镜 下 观察 :树脂 道 碎片 易 见 ， 
含 棕 黄色 块 状 分 泌 物 ;草酸 钙 篮 唱 直 径 20 680m , RAAR 
(T2), 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 二 氯 甲烷 40ml, 置 水 浴 上 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 备用 。 药 渣 挥 去 溶剂 ,加 水 1ml, 拌 匀 
使 湿润 ,加 水 饱和 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
用 正 丁 醇 人 饱和 和 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 
To RÉEL RE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 人 参 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rgs 对 照 
i. AS ReX Rm, ASR P Rb, 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氨 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 
22 : 100107C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 二 握 甲 烷 备 用 滤液 ,60'C 浓 缩 至 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 荡 对 照 药材 0. 3g, 加 二 握 甲 烷 
15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 60 浓缩 至 1ml, 作 为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 二 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 
Il 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pyl、 对 照 药材 溶液 2p1、 对 照 品 溶液 Sul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
主 班 点 ; 喷 以 二 硝 基 葵 肝 乙 醇 试 液 ,日 光 下 检视 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» 9 sg 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZB. D Dt 83 38. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
f Rg, 峰 计算 应 不 低 于 6000. 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%%) 流动 相 BOA) 
0~35 19 81 
35~55 19—29 81—71 
55-70 29 71 
70~100 29—40 71—60 
100~110 40 60 
对 照 品 溶液 的 制备 HLA S Sd Re HRD ASRË 


Re 对 照 品 及 人 参 皂苷 Rb; 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1m] T A Gd Rg 0. 2m. A £2 Ja df Re MASE 
Rb, 各 0. 4mg 的 混合 溶液 $85] BIA 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 50ml， 
称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 燕 干 , 和 残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,用 乙醚 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,合并 
水 液 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
FART ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 oul 与 供 试 品 溶 液 
10ul , AAH & REX. ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 参 以 人 参 皂 苷 RgCOG;H;0u0.A 281r 
Re(Css Ha; Oi) MAZE Rb; (Cs Ho Oz) 的 总 量 计 , 不 得 
少 于 1. 20mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 通 阳 ,活血 化 瘀 。 用 于 心 阳 不 振 , 气 
虚 血 瘀 所 致 的 胸痛 。 症 见 胸部 刺 痛 , 固 定 不 移 , 入 夜 更 其 ,过 
冷 加 重 ,或 长 寒 吝 上 暧 ,面色 少 华 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 


[ERI 密封 。 
参 精 止 渴 丸 
Shenjing Zhike Wan 
[457551 红 参 AR 
黄精 IRR 
白术 葛根 - 
五 味 子 黄连 
XR 甘草 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 2026 E 
胶 作 黏合 剂 , 用 75% 乙 醇 泛 丸 ,干燥 , 用 地 黄 炭 粉 包 衣 , 打 光 ， 
即 得 。 


【性 状 】 本 品 为 黑色 有 光泽 的 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 黄 


参 精 止 渴 丸 


& ^UE RICE. 

【鉴别 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
KREE , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 一 
Gum (HZ). ERR PESE AA. E 60—140um KE). £F 2E 
束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ， 
表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 帅 状 或 较 平 截 ( 黄 工 )。 种 皮 表 皮 
石 细胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 筷 沟 细密 , 胞 腔 含 
暗 棕色 物 ( 五 味 子 )。 

(2) 取 本 品 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. 1g, 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 
液 ; 再 取 盐 酸 小 此 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
苯 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (12 :6:3:3:1) 为 展 
开 剂 , 置 氨 蒸气 预 饱 和 的 展开 和 低 内 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 置 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 及 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 40ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ;作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)7 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 2 半分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 防 干 , 置 氨 蒸 气 中 票 15 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
T WART ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 
热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
乙醚 提取 液 BETTE , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60%C )- 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 五 个 橙黄 色 菊 光斑 点 ; 置 氨 蒸 气 中 早 
后 ,日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 025mol/L 8$ ESTA E ORAR 1.7ml,. E 
1000ml 量 瓶 中 ,加 水 约 800ml. 三 乙 胺 1. 8ml, 再 加 水 至 刻度 ， 
18$ 535 (20 : 80) 为 流动 相 ; 柱 温 为 40C ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 iml l5ug 的 溶液 , 即 得 。 


°- 1139 。 


驻 车 丸 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 1. 1g, 精 密 称 
定 , 苟 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 问 流 1 小 时 , 弃 去 乙醚 
液 ,药酒 挥 去 乙醚 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,再 加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 
3 小 时 ,提取 液 ( 必 要 时 浓缩 ) 转 移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 揪 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5l, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 葛根 以 葛根 素 (Csa Hz Os) tH, RED F 
0. 50mg, 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 ,生津 止 渴 。 用 于 气 阴 两 气 、 内 
热 津 伤 所 致 的 消 渴 , 症 见 少 气 乏力 . 口 干 多 饮 、 易 饥 、 形 体 消 
1 2 型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

[FókSREI 口服 。 一 次 10g ,一 日 2 一 3 次 。 

【规格 】 每 100 丸 重 7g 

【贮藏 】 密封 。 


驻 车 A 
Zhuche Wan 
【处 方 〗 黄连 360g HŽ 120g 
当归 180g 阿胶 180g 


【 制 法 】 以 上 四 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 醋 60ml 
加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 、 微 辛 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;纤维 束 鲜 黄色 , 壁 
稍 厚 , 纹 了 筷 明显 ( 黄 连 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 
的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 演 粉 粒 长 卵 形 、 广 卵 形 或 形状 不 规 
则 ,直径 25 一 32pm, 脐 点 点 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 明显 ( 炮 姜 ) 。 

(2) 取 本 品 粉末 0. 2g ,加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 甲醇 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 时 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
浓 氨 试 液 (12 :3:6:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 燕 气 预 饱和 的 展 
开 和 内 ,展开 ,取出 , 肪 二 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 

(3) 取 本 品 粉 末 lg, WMA B SE C30 —60'C) 10ml, $8 P5 Ab 3 
15 分 钟 , 滤 过 , 滤液 挥 于 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
283 SERI s A L RR -0. 05mol/L 磷酸 二 和 氢 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3. 00 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 网 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 绩 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 10mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 80% 甲 醇 -盐酸 (100 : 1) 混 合 液 
48ml, 超 声 处 理 ( 功 率 350W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 用 
80% 甲 醇 - 盐 酸 (100 : 1) 混 合 液 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄连 以 盐酸 小 玄 碱 (Cz Hi; NO, * HCLD) 计 ， 
不 得 少 于 14. 8mg. 

【功能 与 主治 】 滋 阴 , 止 狂 。 用 于 久 痢 伤 阴 , 赤 痢 腹 痛 ， 
里 急 后 重 , 休 息 痢 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 3 次 。 

【注意 】 ARH ARERR. 

【规格 】 每 50 丸 重 3g 

【她 藏 】 密封 。 
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【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 附 片 、 三 七 、 柴 胡 、 肉 桂 、 黄 连 粉碎 
成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;其 余 熟 地 黄 等 八 味 加 水 前 者 三 次 , 煎 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 与 上 述 粉 末 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
T) WE LIE, EARE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 昂 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 深 棕 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 辛 , 味 微 酸 、 微 苦 。 

【鉴别 】 《〈1)7 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 东 鲜 黄色 , 
稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 黄 连 )。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ,直径 32 一 
88um, BE — MERE). 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 同 
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法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 2~5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲苯 -乙醚 - 异 丙 醉 -乙酸 乙 酯 - 浓 氨 试 液 (4:2:4:8:1) 为 展 
开 剂 , 置 氨 蒸气 饱和 的 展开 仙 内 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 ,加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 40 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 10ml, 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,浓缩 
至 约 5ml, 加 水 20ml, 用 石油 醚 60 一 90C)20ml 提取 ,取石 油 
HERR. AT RAMZ 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 
甲烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (20:5:8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BC LIEU 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 
点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 6g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml,3RZ SK AG .IE D BETEGECT XX EAD BE 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙 
酝 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10p1、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 210'C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 20g, 研 细 , 加 氨 试 液 15ml 
使 浸润 ,搅拌 ,放置 2 小 时 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
放置 24 小 时 1553 , 滤 过 , 滤 涅 用 乙醚 20ml 分 次 洗涤 ， 合 并 乙 
HA , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 乌 头 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
A img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 Gul, 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 带 状 ,以 环 已 烷 - 乙 醚 -乙酸 乙 酯 - 
二 乙 胺 (6 : 2 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 稀 碘 化 
镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 
现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 次 点 或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 


3 HL 


HAZM; UZ E -0. 05 mol/L 磷酸 二 氧 钠 溶液 (42 ; 58) (每 
1000ml 中 加 十 二 烷 基 磺 酸 钠 1. 7g, 使 溶解 ) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 545nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 局 碱 蜂 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 ,精密 加 盐酸 甲醇 溶液 (1 一 100)50ml， 
称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 玄 碱 (Cz Hi NO, * HCD FF, 
不 得 少 于 0. 65mg。 

【功能 与 主治 】 益 肾 固 冲 ,调经 止血 。 用 于 肝 肾 不 足 , 冲 
任 失 调 所 致 的 月 经 失调 、 般 漏 , 痛 经 , 症 见 经 行 错 后 、 经 水 量 多 


”或 淋漓 不 净 .经 行 小 腹 冷 痛 \ 腰 部 疼痛 ;青春 期 功能 失调 性 子 


宫 出 血 `、 上 节育 环 后 出 血 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 珍珠 层 粉 450g 
xj 3E 50g 
1 I TNI 50g 

[5751 以 上 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
包 衣 ,干燥 , 即 得 。 

[ER] 本 品 为 黑色 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 浅 灰 黄 色 
至 黄 棕 色 ; 味 甘 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 , 灰 白 
色 或 灰 黄色 ;于 盖 玻 片 边缘 滴 加 稀 盐酸 ,可 见 碎 块 部 分 溶解 并 
产生 气泡 (珍珠 层 粉 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 60ml, 冷 浸 1 小 时 , 滤 过 , 药 
渣 备 用 ; 取 滤 液 挥 干 ,残渣 加 丙酮 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 LUCR REA SS RR 
酸性 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 的 药酒 ,加 乙醇 50ml, ifi 38 
1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 , 滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
IE T BS Js 38 3E C3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 
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甘草 350g 
陈皮 100g 


HARE 


加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 
0. 5g, 加 乙醚 60ml, 冷 浸 1 小 时 , 滤 过 , 醚 液 弃 去 ,药酒 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5~10pl, 分 别 点 于 同一 用 126 8 UE PA TRE VC RI 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 
1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 他 和 洲 液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 
下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 3 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 ; 13) 为 
展开 剂 ,展开 约 7 cm , RU HS , EF, EA FR 2-7, BR 7, B8 FP RR SK 
(20: 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 约 150m , Rih, Eit 
FEL 19 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
E. 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ULT b ERE BER RENE 
HRAM; UZ H-0. 025mol/L 磷酸 氧 二 钠 溶 液 (20 : 80) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计算 应 不 
低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
0. 5% 的 浓 氨 试 液 - 甲 醇 (1: DARE lml 含 0. 2mg 的 试 液 
(每 im & H ARA RE EOM RB Sh 0.2mg, 折 合 甘 草酸 为 
0. 1959mg/mD , B 18 , 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 3g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.5% 的 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 1) 
100ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , RE SE 20kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 0.5%% 的 浓 氨 试 液 -甲醇 (1 : 1) 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 20ul, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Em ERS HE AHHAR C Hs O16 ) 计 ,不 得 少 
于 7.5mg。 

【功能 与 主治 】 行 气 止 痛 , 宽 中 和 骨 。 用 于 气 滞 所 致 的 
胃痛 , 症 见 胃 腕 疼痛 胀 满 泛 吐 酸 水 、 嗜 杂 似 饥 ; 骨 及 十 二 指 肠 
溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 1 袋 ,一 日 4 次 。 饭 后 及 睡 
前 服 。 

【注意 】 DFR 、 酸 甜 和 难 消化 食物 。 

【规格 〗 每 袋 装 1. 5g 

【贮藏 〗3 密封 。 

注 :盐酸 酸性 5%% 三 氨 化 铁 乙 醇 溶 液 制备 取 三 氯 化 铁 
2. 5g, 加 乙醇 50ml 使 溶解 ,加 盐酸 0. 15ml 使 成 酸性 , 即 得 。 
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B ARE 
Zhenhuang Jiaonang 
[4h75] 珍珠 llg 人 工 牛黄 45g 
三 七 90g ET BUEE 56g 
冰片 2. 8g 猪 胆 粉 8g 
薄荷 素 油 5. 6g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ,珍珠 研磨 或 水 飞 成 


极 细 粉 ,与 人 工 牛黄 、 黄 蕉 浸 谊 粉 、 猪 胆 粉 混 匀 ,备用 ;将 冰片 
溶解 于 薄荷 素 油 中 , 喷 人 上 述 粉 末 中 ,过 篇 ,泥人 义 , 装 入 胶 队 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄色 至 深 黄 色 粉 末 ; 气 
香 , 味 辛 凉 而 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 0.2g, 置 研 钵 中 ,加 水 研磨 
3 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 溶液 , 取 沉 淀 物 少许 ,加 水 合 氯 醋 透 化 
后 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 有 光 
泽 ,' 有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 [鉴别 ](17 项 下 的 剩余 沉淀 物 , 加 Zmol/L. 醋酸 溶 
液 约 3ml, 研 磨 , 滤 过 ,滤液 加 草酸 猎 试 液 2 一 3 滴 , 即 生成 昌 
色 沉 淀 :沉淀 不 溶 于 醋酸 ,但 溶 于 盐酸 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 4g, 加 乙酸 乙 酶 2ml, 振 播 数 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 . 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 
猪 去 氧 姐 酸 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 
AA ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 pl. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 
烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 LERCTP 093 
以 5% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105 弘 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 0. 6g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 稀 盐 酸 1ml, 加 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 取 水 层 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,再 
用 氨 试 液 10ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
fi ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0. 3g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Rb, HR 
m ASEP Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混 
合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 0. 4g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 取 冰片 对 照 品 、 薄 荷 脑 对 照 
品 适量 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 
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对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 用 聚合 / 交 联 
聚 乙 二 醇 20000 (PEG -20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 
0. 25mm, 膜 摩 度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 
100'C, & 48k 10 和 的 速率 升温 至 200'C ,保持 3 分钟 ; 载 气流 
速 为 每 分 钟 2. 2ml; 分 流 进 样 ,分 流 比 为 20 : 1。 分 别 吸取 对 
照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1pl1, 注 和 人 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
B3 3630) 5 L Z A-0. 05 25 VERBA TRE TC (20. : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 人 参 皂 昔 Rg 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Ras 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A o. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 称 定 重 
量 , 用 甲 苹 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 
25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 氨 试 液 , 再 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 揪 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 上 述 正 丁 醇 液 , 燕 
F ,残渣 加 甲醇 溶解 , 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 458), 
滤 过 , 取 续 滤液, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 琢 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10x1, 注 入 液 相 色 谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Re (Css Ho Ow ) 计 ,不 得 少 
F 1.0mg., 

黄 芝 漫 彰 粉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 3E IE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶 液 (42 : 58) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
7074 乙醇 制 成 每 1ml S 204g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g 精密 称 定 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 
减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 3ml, 置 25ml EHM 
"P An 7026 4, BERE TE SE ZIEL BE 3$ 5], NE. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 合 黄 苓 淄 谊 粉 以 黄 苓 车 (Czt Hi O11 ) 计 ,不 得 少 
F 5.0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 肺 胃 热 盛 所 
致 的 咽喉 肿 痛 、 疮 疡 热 疝 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 外 用 , 取 药 
粉 用 米 酷 或 冷 开水 调 成 糊 状 , 数 患 处 。 


TEARRE 


GESI 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛辣 、 油 县、 厚 味 食物 。 
【规格 】 FAR O. 2g 
[ERI 密封 。 


附 : 黄 苑 漫 膏 粉 质量 标准 
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本 品 为 黄 蕉 经 加 工 制 成 的 浸 襄 粉 。 

[ 制 法 ] ” 取 黄 劳 250g, 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 裔 液 , 滤 过 ,滤液 加 入 明 砚 溶液 ( 取 明 大 
7. 5g, 加 沸水 适量 使 溶解 , 即 得 ), 边 加 边 搅拌 , 静 置 24 小 时 ， 
滤 过 ,沉淀 物 用 水 少量 洗涤 ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄色 至 黄 褐色 的 粉末 ; 气 微 , 味 微 将 、 汲 。 

[鉴别 ] 取 本 品 lmg, 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 劳 背 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1m E lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 iX , RR 
上 述 两 种 溶液 各 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 则 颜色 
的 荧光 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 精 密 加 
人 7096 ZE 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 ， 
摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EMER ECC Hag Ou ) 不 得 少 于 10.095, 

[贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


草 香 明 康 胶 喜 


Caoxiang Weikang Jiaonang 


[45771 SAE 决明子 
I p HES 
木 香 阿 魏 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 除 阿 魏 外 ,其 余 鸡 内 金 等 五 味 粉 碎 成 
细 粉 , 混 久 ,将 阿 魏 用 适量 开水 溶化 ,加 入 上 述 细 粉 中 , 混 勾 ， 
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在 60'C "FJ LEE RARE Ld v, 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】》 本 品 为 硬 胶 囊 ,内容 物 为 褐色 至 红 褐 色 的 粉末 ; 
ARR RR. 

. [3521]. (1) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 稀 盐酸 20ml, 超 声 处 
H 20 分 钟 , 用 乙醚 振 播 提取 3 次 (30ml,20ml,20ml) ,分 取 乙 
BE BETTE ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
KARPER m AKEDE m EARE AX Em. 
别 加 甲醇 制 成 每 1ml 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 — 891 对照 
品 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G MEER E.DUUG iln SE 
(60—90'C)-H8 RZ EE-H IRR (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
FRR B S BSCTE ELE POET (365nm0 FRR., Be d £s 
谱 中 ,在 与 大 黄 素 甲 栈 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;再 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 , 数 
分 钟 后 日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ESRAR E A a R 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 4 一 8AL 对照 品 溶液 4 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 (3 : 1.5: 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ， 
置 氨 蒸气 中 旱 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 衷 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 428nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 酚 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 


甲醇 制 成 每 lml 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 1g, 精 密 称 定 , 加 2. 5mol/L 盐酸 溶液 30ml, 置 水 浴 上 
加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 4 次 (40ml， 
40ml,30ml,20ml) ,合并 三 氧 甲烷 液 ,回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 
甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 € 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 决明子 以 大 黄 酚 (Cis Hio O0 HE 8 48 7b 
于 0.12mg。 

【功能 与 主治 】 泄 肝 和 胃 , 行 气 止 痛 。 用 于 肝气 犯 胃 所 
AHRR ELERAN IMELE ZERK, RARE D 
烦 易 怒 ; 胃 及 十 二 指 肠 球 部 溃疡 .慢性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 Wis 556g ÆRE 1390g 
五 味 子 278g 板子 278g 
HX 278g 板蓝根 278g 


〖【 制 法 】 以 上 六 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 
1. 15€50'C 2 HER C10) TE EU. 1. 3 份 糊 精 及 甜菊 素 适 量 ， 
混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 褐色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 苦 、 略 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 6g, 加 水 25ml 使 溶解 ,加 乙醇 50ml， 
摇 匀 , 静 置 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 板 子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Iml 含 4mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 
FRA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110 必 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 盐酸 2m, EAF oe 30ml, 加 热 回 
流 工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 4: 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (40 : 60 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 335nm。 理 论 板 数 按 野 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 野 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. bg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 60% FR BR 50ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 6076 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
iE. BUR. 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh 84S Pr SERE DLE E. (Ca Hi Oi ) 计 ,不 得 少 于 
6. 0mg。 
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【功能 与 主治 〗 清热 解毒 利 湿 。 用 于 湿热 蕴 毒 所 致 的 胁 
痛 \ 口 苦 、 尿 黄 \ 舌 苔 黄 肛 \、 脉 弦 滑 数 ; 急 、 慢 性 肝炎 , 胆 误 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1~3 袋 , 一 日 2 次 ;或 
A EH. 

【注意 】 鼠 烟 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 

【规格 】 FRE 3g 

【贮藏 】 密封 。 


ARF SE URI 


Yinqi Ganfu Keli 


[4:751 APR RiT 
XA 白花 蛇 舌 草 
猪 苓 柴 胡 
当归 黄芪 
党 参 HE 
[5751 以 上 十 味 , 4H., BR THOK 2 ^C IRL RUE AE 
油 , 备 用 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 保存 ;药酒 加 水 煎 煮 , 滤 过 , 滤 
液 与 提取 挥发 油 后 的 水 溶液 合并 ,备用 。 其 余 焦 顶 子 等 八 
味 ,加 水 煎 煮 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 与 上 述 药 液 合并 ， 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15~1.20(60C ) 的 清 襄 , 加 乙醇 
使 含 醇 量 为 60% , 搅 匀 , 静 置 ; 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 减 压 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.35~1.40(60C) 的 稠 高 ,加 入 芒 糖 粉 及 
糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 人 备用 挥发 油 , 混 匀 , 制 
成 1000g, 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 , 微 苦 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 1% 氨 氧化 钠 的 甲醇 溶 
液 20ml 使 溶解 , 置 水 浴 中 加 热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
AT EK 20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 - 正 丁 醇 (1 : 1) 的 混 
合 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 RT RAD 
甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕊 甲 音 对 辕 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,20 以 下 展开 ,取出 , 防 
干 , 晓 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(2) 取 本 品 10g, 加 水 50ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙 
酸 乙 酯 5ml, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 
甲烷 液 RT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 茵 陈 对 照 药 材 lg, 加 水 30ml, 置 沸水 浴 中 浸渍 4 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲 烷 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 


T AT AAA 


氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 几 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (4 : DN 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 用 乙醚 振 
$E AER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 
前 者 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G E ER dC E. DL TH RE C30 — 60 C)- HR B Z M-F R 
(15 : 5 :1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 RT Wi MF. BEIC S 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 
A UBER UP EUR MARKIE., 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.2g, 加 乙酸 乙 酯 
10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 O502 14€, 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (18 : 2 : 0.05) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 园 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。… 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 240nm; 
理论 板 数 按 柑 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柑 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50 26 FF B tbi] 5.8 ml g 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E nR A fa M T AA TFE CC Hu O41 ) 计 ,不 得 少 
F 27. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 利 湿 , 舒 肝 补 脾 。 用 于 慢性 乙 
型 病毒 性 肝炎 肝胆 湿热 兼 脾虚 肝 郁 证 , 症 见 右 胁 胀 满 、 恶心 厌 
油 、 纳 差 食 少 ` 口 淡 乏 味 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 ;少数 病例 可 出 现 恶 心 , 腹 演 , 一 般 不 


* 1145 。 
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影响 继续 治疗 。 
【规格 】 FRE 18g 
【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


茵 枯黄 口服 液 


Yinzhihuang Koufuye 


[4h51 次 陈 提取 物 12g TERHI 6. 4g 
黄 芬 提取 物 ( 以 黄 芬 苷 计 )40g 
金银花 提取 物 8g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 取 芮 陈 提 取 物 . 柑 子 提取 物 .金银花 提 
取 物 ,加 水 300ml 使 溶解 ,用 10% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 
6.5, 滤 过 ,滤液 备用 ; 黄 苓 提取 物 加 水 适量 搅拌 成 糊 状 ,加 水 
300ml, 用 10% 和 氨 氧 化 钠 溶液 调节 pH 值 至 6. 5— 7. 0, 08 xb 08 
液 与 上 述 滤 液 合并 ,加 枸 榜 酸 0. 5g Hya 100g. ES 50g. H m] 
WHH 2g 及 茜 甲 酸 钠 3g, 搅 匀 , 冷 藏 24 小 时 , 调 pH 值 近 中 性 ， 
加 水 调整 总 量 至 1000ml, 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 液 体 ; 味 甜 、. 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 上 品 10ml, 加 稀 盐 酸 1ml, 加 热 至 约 
80'C , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 栈 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
乙酸 乙 酯 液 AT , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 菌 陈 对 照 药 材 3g, 加 水 50ml, 者 沸 5 一 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 , 自 “ 滤 液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Zul, 对 
照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, E£ Z, B&- VAL Co : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 5%% 氧 氧化 钾 乙 醇 溢 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 蓝 色 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5ml, 加 0. Zmol/L. 盐酸 溶液 5ml, 摇 匀 , 加 热 
至 约 80C, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 1mol/L 和 毛 氧 化 钠 溶液 调 pH 
EERE RT REAME 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作 为 供 试 
MAR. DRATI R 1g, 加 50% 甲 醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 顶 子 苷 对照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GEBRE, 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10 : 2: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 F. EDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 7C Jt 
热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 5.0 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 SEARE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 l 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苍 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 — BOR BO B noB SOS E. 
甲醇 制 成 每 1ml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 50ml ERR HP Lom HB 
醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 琢 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml ERSE VU B (Ca His Ou ) 计 ,应 为 
34--46mg., 

杠 子 提取 物 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 - 水 -三 乙 胺 -磷酸 (10 : 90 : 0.1 : 0.1) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 238nm。 理 论 板 数 按 柑 子 昔 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 析 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 8 50ml 量 瓶 
中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 稀释 至 刻度 , 振 摇 5 分 钟 , 静 置 , 取 
上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml du XU SC TOO (Cs Ha Oio) 计 ,不 得 
少 于 0. 80mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 所 
C FS RC , 症 见 面目 悉 黄 、 胸 胁 胀 痛 、 亚 心 呕 吐 、 小 便 黄 赤 ; 急 、 
慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 服药 期 间 忌 酒 及 辛辣 之 品 。 

【规格 】 X 0mlCÉ ET 0. 4g) 

ERI 密封 , 置 阴凉 处 。 


附 : 1. 菌 陈 提取 物质 量 标准 


菌 陈 提取 物 


CHI 取 苏 陈 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 、 
三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 每 lml 含 生 药 
2g, 加 乙醇 使 售 醇 量 达 70% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醇 至 每 lml 含 生 药 5g, 再 加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ,冷藏 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 每 1ml 含 生 药 10g, 加 水 约 5 倍 量 ， 
冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 状 ,干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 深 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 块 状 物 及 粉末 ; 味 
(UE EP DUE M 

[鉴别 ] 取 本 品 0.12g ,加 水 10ml, 加 稀 盐酸 1ml, $8 5] 
加 热 至 80'C , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
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次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 茵 陈 对 照 药 材 3g, 加 水 50ml, 者 沸 10 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 , 自 “ 滤 液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
供 试 品 溶液 2 站, 对照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C )- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3 : 2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 氢 氧化 钾 乙 醇 溶 液 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0% (通则 0832 第 三 法 )。 

(PERO 密封 , 置 阴凉 干燥 处 ,防潮 。 

[制剂 ] TAL PE REO HE 


. 2. Tig-F- de BUD SERERE 


H FRR IA 


[ 制 法 ] PAF, EREN S JILZK RU T UG 8 — LX 
各 工 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 每 
lml 含 生 药 1g, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 每 1ml 含 生 药 3g, 再 加 乙醇 使 含 醇 量 
ik 8526 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 每 1ml 
含 生 药 5g, 加 水 5 frd ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 畜 
状 , 干 燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 至 深 棕 红色 的 块 状 物 及 粉末 ; 味 
A BR TIE s 2 COE. 

[鉴别 ] — Hi dà 70mg, 加 50% 甲醇 10ml, 超声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 对 照 药 材 1g， 
同 法制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 枯 子音 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
lml 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5: 1: 1) 为 展开 剂 ， 
ERF RE, ETF. HAm EF ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 黄色 斑点 ;再 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 110C 加 热 至 疯 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 三 法 ) 。 

[含量 测定 ] ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 -三 乙 胺 -磷酸 (10 : 90 : 0.1: 0.1) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 约 30mg ,精密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 70ml, 超 声 处 理 使 溶 
解 , 加 0.1mol/L 盐酸 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 > 


W Ye X x 


测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Amik TF mA, E AT Ë CC Hs Oio) 不 得 少 
T 15.096, 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 

[制剂 ] PX DI BR 


3. 金银花 提取 物质 量 标 准 


金银花 提取 物 


[ 制 法 ] 取 金 银 花 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 
并 滤液 ,滤液 浓缩 至 每 lm EEH 1g, 加 乙醇 至 70% ,冷藏 静 
置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 襄 ,加 乙醇 至 
85% ,冷藏 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,加 水 约 5 倍 量 , 冷 藏 48 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 笛 襄 ,干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 至 浅 棕 褐色 的 块 状 物 及 粉末 ; 味 
淡 . 微 若 ; 易 吸 湿 。 

[鉴别 ] 取 本 品 80mg, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 使 溶解 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RE lmg lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 醋酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2,5) 的 上 
层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 三 法 ) 。 

[贮藏 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 

[制剂 ] 茵 枯黄 口服 液 


Eo ES AER EE 


Yinzhihuang Ruanjiaonang 


【处 方 】 茵 陈 提取 物 40g ”梳子 提取 物 21. 3g 
RARA CIARA 110133. 3g 
金银花 提取 物 26. 67g 
【 制 法 】 以 上 四 味 ,粉碎 ,过 100 目 得 ,备用 ; 取 油 酸 山 梨 
坦 和 蜂蜡 适量 ,于 60C 水 浴 加 热 熔 化 ,加 入 大 豆 色拉 油 内 , 搅 
TEE] ,将 上 述 提取 物 细 粉 加 入 油 液 中 ,搅拌 混 匀 ,调节 胶体 
磨 细 度 在 5 一 15pm 之 间 , 加 入 药 液 循环 碾 磨 0. 5 小 时 ,充分 
混 匀 , 滤 过 (100 目 筛 ) , 制 得 软 胶囊 内 容 物 ; 取 明胶 .甘油 、 忒 
馅 水 .色素 适量 ,经 化 胶 后 制 成 胶皮 , 灌 封 压 丸 , 制 成 1000 粒 
[规格 (1)] ;或 以 上 四 昧 ,与 适量 微粉 硅胶 混合 ,粉碎 成 细 粉 ， 
加 植物 油 适 量 , 混 匀 , 制 成 1333 粒 [ 规 格 (2)]; 或 以 上 四 味 , 黄 
苓 提取 物 加 水 适量 搅拌 成 糊 状 ,用 10%% 和 氮气 化 钠 调节 pH 值 
至 6. 5~7.0, 诚 压 干燥 ,粉碎 过 100 目 筛 , 取 黄 陈 提 取 物 , 板 
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LES KE 


TERHES S8 XE SE EUM Jn 3 0, — BE 400 适量 , DE] [E TRE 
EUER BA], EUR 1000 粒 [ 规 格 (3)], 即 得 。 

LERI 本 品 为 软 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 红 棕 色 的 油 
ERY: AME RE, ME o 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 置 烧杯 中 ,加 石油 醚 
(60 一 90C )15ml 振 播 洗涤 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 石油 醚 ， 
Jin FH BE 25ml, 48 P Ab 38 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
加 水 20ml 使 溶解 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 陈 对 照 药 材 3g, 加 水 50ml, 煎 者 
10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ”起 ， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 Sy 分别 点 于 同一 硅胶 GEBRE, BHA 
油 醚 (60 一 90'C )- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 * 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 喷 以 5% 氨 氧 化 钾 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 蓝 色 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 50% 甲 醇 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1cm, 柱 高 为 10cm) ,以 水 100ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 70%% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 C 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 析 子 对 
照 药材 0. 5g, 加 50% FR BE 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 渡 
ART , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 板 子音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 (3 : DARRI H. ER Mi, RF m LA 10% i 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 内 容 物 60mg, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DARFA, 
EF , UB BRUT REA 196 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, HX 4. 6mm, 粒 径 为 5pm ;以 
乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;检测 波长 为 325nm。 理 论 
板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 
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时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 流速 
0~20 5 一 15 95—85 0. 8 
20~25 15—18 85—82 0. 81.0 
25 一 50 18 ”82 "1.0 
参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 


50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 3g, 加 50% 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 上 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 10% 之 内 。 规 定 值 为 0.72( 峰 1)、1. 00 
( 蜂 S).1. 050% 3) 1.92( 峰 4)、2.05( 峰 5)、2.38( 峰 6) 。 


对 照 特征 图 谱 
峰 1 :新 绿 原 酸 ” 峰 S: 绿 原 酸 峰 3: 隐 绿 原 酸 
妖 4.3,4-O- - BE HEBE SE TR 
峰 5.3,5-O- — Ur HEBE d TE 
峰 6:4,5-O- — WIE BE E TR 


【含量 测定 了 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAN s LL ZLAR- 1% 甲酸 溶 液 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 茶 乙 酮 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 茶 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 
BE 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140 双 ,频率 42kHz)30 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 LE 
名, 离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
2041, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 菌 陈 提取 物 以 对 羟基 茶 乙 酮 (Cs Hs O2) dT, 
[规格 (1)] 【规格 (3)] 不 得 少 于 0.030mg;[ 规 格 (2)J] 不 得 少 
于 0. 025mg。 

枯 子 提取 物 “ 轨 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


茵 陈 提取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
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RARR: A LR- 125 FR ER TEC C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 柑 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
勾 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% P 
醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz)30 分 
钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 E 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh ACRES Me T HERUM ULT CCo Ha Ole ) 计 , [规格 
(22. CH i C302 A8 $88 F 1. 6mg; [规格 (2)] 不 得 少 
F 1. 2mg. 

黄 区 提取 物 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HERE s AZ, B0. 1% 甲酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 车 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1m 含 50p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 30g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 
处 理 (功率 140W ,频率 42kHz)10 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 1ml, 置 20ml 量 瓶 中 ， 
加 50% FP ER 28 Z0] RE , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 蕉 提取 物 以 黄 苓 苷 (Czi His O11 ) 计 ,[ 规 格 
(1)j、[ 规 格 (3 站 应 为 120.0 ~ 147. Omg; [规格 (2)] 应 为 
90. 0 一 110. Omg. 

金银花 提取 物 和 菌 陈 提取 物 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 3K ERI s LZ. 0. 126 FR BR TEC C10 :90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 325nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 洲 液 的 制备 ” 取 上 述 [ 含 量 测定 ] 柏 子 提 取 物 项 下 
供 试 品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金银花 提取 物 和 菌 陈 提取 物 以 绿 原 酸 
《Cie HisOs) 计 [规格 (1)]【 规 格 (3)] 不 得 少 于 1. 2mg;[ 规 
格 (2)] 不 得 少 于 0. 9mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 
所 致 的 黄 痊 , 症 见面 目 悉 黄 、 胸 胁 胀 痛 、 恶心 呕吐 .小便 黄 
赤 ; 急 .慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 


Lb $/ 3 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 3 粒 [规格 (1)、(3)] ,或 一 次 
4 粒 [ 规 格 (2)J ,一 日 3 次 。 
c 【注意 】 服药 期 间 忌 酒 及 辛辣 之 品 。 

【规格 】 (1)(2) 每 粒 装 0. 6g (3) 每 粒 装 0. 65g 

[Pul 密封 。 

注 : 菌 陈 提 取 物 、 桥 子 提取 物 、 黄 茶 提 取 物 和 金银花 提取 
物质 量 标 准 同 “ 菌 桥 黄 胶 党 ”。 
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[4:77] 茵 陈 提取 物 60g 板子 提取 物 32g 
黄 芬 提取 物 ( 以 黄 芬 苷 计 )200g 
金银花 提取 物 40g 

【 制 法 】 KELE 6000 50g, 加 热 熔融 ,加 入 碳酸 氢 钠 
100g ,搅拌 均匀 ,冷却 粉碎 ,过 80 Em. Hita 40g 粉 
碎 。 称 取 茵 陈 提取 物 、 枯 子 提取 物 、 黄 蕉 提取 物 、 金 银 花 提取 
物 , 混 匀 , 加 入 糊 精 适量 、 构 樟 酸 粉皮 乙 二 醇 6000 £28 07 28 
粉 . 阿 司 帕 坦 10g, 混 匀 , 用 无 水 乙醇 制 粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 
B 1. 8g, 压 制 成 椭圆 型 异型 片 1000 片 , 即 得 。 

HERI] 本 品 为 黄色 至 棕 黄色 的 片 ; 味 微 甜 。 

LEa CDXU d 3 片 , 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
JE IR C, BR Y , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 菌 陈 对 照 药材 3g, 加 水 50m, RU 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 旦 "用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 胺 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 
90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
干 , 喷 以 5% 氨 氧化 钾 乙 醇 溶 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
蓝 色 荧 光斑 点 。 

(2) 取 本 上 品 4 片 , 研 细 ,加 5096 RE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 
孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1cm, 柱 高 为 10cm), 用 水 100ml 洗 脱 ， 
弃 去 水 液 ,再 用 7025 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 枯 子 对 照 药 材 
0.5g, 加 50% 甲 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 梳 子 背 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lmg 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 
(3 : DARFA, RH KH, RTF, i A 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
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相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 取 30mg 加 甲醇 10ml 使 溶解 , 离 
心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
We G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展 
FA ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 酸度 ” 取 本 品 1 片 ,加 25C 的 水 100ml $E R3 fi 
后 ,依法 测定 (通则 0631) ,pH 值 应 为 5. 5~6. 5, 

崩 解 时 限 。” 取 本 品 6 片 , 分 别 加 入 50'C BS 100ml 水 中 ， 
均 应 在 5 分 钟 内 前 解 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内径 为 4. 6mm, 粒 径 为 Sum AZ 
B 2a Ws A, A 0.1% 甲 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30'C ;检测 波长 为 325nm。 理 论 板 


数 按 绿 原 酸 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) ” 流动 相 BA) 流速 
0 一 20 5—15 95—-85 0. 8 
207-25 1518 85— 82 0. 8—1.0 
25-50 18 82 1. 0 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 50% 甲 醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 10% 之 内 。 规 定 值 为 0.72( 峰 1)、1. 00 
( 峰 S)、1.05( 峰 3)、1. 92( 峰 4)、2.05( 峰 5)、2.38( 峰 6) 。 


mAU X8) 


0 10 20 30 40 50 分 钟 


峰 1 :新 绿 原 酸 i S: 绿 原 酸 ” 峰 3; 隐 绿 原 酸 
蜂 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
蜂 5.3,5-O- — Up HE BE dE TR 
i% 6.4,5-O- — Ug HEBEZE T B 
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【含量 测定 】 茵 陈 提取 物 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 


RAAE; AZ H-0. 1% 甲 酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 共 乙 酮 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 葵 乙 酮 对 照 品 适量 , 精 窗 
称 定 ,加 70 和 甲醇 制 成 每 lml 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 PE 20ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz)5 分 钟 使 溶解 ， 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20l ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 茵 陈 提 取 物 以 对 羟基 莱 乙 酮 (Cs Hs O: ) 计 ， 
不 得 少 于 0.050mg。 

杖 子 提 取 物 “” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A 5 HE-0. 1% 甲 酸 溶液 (10: 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 柏 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杖 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 15g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 50% 
甲醇 稀释 至 刻度 18.5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10M, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 杠 子 提取 物 以 杠 子 苷 (Cu Hu Ow ) 计 ,不 得 少 
F 2. 4mg. 

黄 苓 提取 物 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RE -0. 1% 甲 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 音 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 15g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 
X 140W ,频率 42kHz)10 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 播 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 1m, E 20m 量 瓶 中 ,加 50% 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 苓 提取 物 以 黄 芍 苷 (Czi His O11 ) 计 ,应 为 
180. 0— 220. Omg. s 

金银花 提取 物 及 茵 陈 提 取 物 “” 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 中 
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0512» $E 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEM AZAR- 196 FR ER TEIL CIO : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 325nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 上 述 [含量 测定 ] 杖 子 提 取 物 项 下 
供 试 品 溶液 BD A 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 金 银 花 提取 物 和 茵 陈 提取 物 以 绿 原 酸 
(Cis His Os ) 计 ,不 得 少 于 1. 8mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 所 
致 的 黄 着 , 症 见 面目 悉 黄 、 胸 胁 胀 痛 、 恶 心 呕吐 .小 便 黄 赤 ; 急 、 
慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 用 温 开 水 溶解 后 服用 。 一 次 2 片 , 一 日 
3 次 。 

【注意 】 服药 期 间 鼠 酒 及 辛辣 之 品 。 

【规格 】 每 片 重 0. 6g( 含 黄 芬 背 0. 2g) 

【贮藏 3 密封 。 

注 : 茵 陈 提取 物 \ 柏 子 提取 物 、 黄 蕉 提取 物 和 金银花 提取 
物质 量 标准 同 “ 菌 板 黄 胶 闸 ”。 


Eo S Eo SE 


Yinzhihuang Jiaonang 


【处 方 】 商 陈 提取 物 60g ju TERK 32g 
A 4 38 UU CUL 8 1T 200g 
金银花 提取 物 40g 
【 制 法 】 以 上 四 味 , 取 苗 陈 提取 物 、 杖 子 提取 物 、 金 银 花 
提取 物 ,粉碎 成 细 粉 ,加 辅料 适量 ,与 黄 芬 提 取 物 混 匀 , 制 粒 ， 
FIR RABIE, hR 1000 粒 [ 规 格 (1)] 或 1500 粒 [ 规 格 
(22, B 48. 
PERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 黄色 或 棕 黄 色 的 颗粒 ; 
气 微 香 , 味 微 蔡 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1. 2g, 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,和 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 男 取 茵 陈 对 照 药 材 3g, 加 水 50ml, 煎 者 10 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 ^“ 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ET A 5% 握 氧化 钾 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
并 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 


LE d E: 


色 荧 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 研 细 , 加 50% FR BR 50ml 超声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 也 吸附 树脂 柱 (内 径 为 cm, 柱 高 为 10cm) ,以 水 
100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 7096 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 
子 对 照 药 材 0.5g, 加 50% 甲 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
TART RAPE Dml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 板 子 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml áp 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 叶 以 10% 硫 酸 乙 醇 
乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 20mg, 加 里 醇 10ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芍 芽 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
& m 3t du . 

【检查 】 JAPEBERBER PUB BE TOU GR 0103) 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内径 为 4. 6mm, 粒 径 为 5pm); 以 乙 
膊 为 流动 相 A, 以 0.1% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进 行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30 C ;检测 波长 为 325nm。 理 论 板 


数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 BCA) 流速 
0~20 5 一 15 95->85 0.8 
20—25 15—18 85-82 0. 8—1. 0 
25-50 18 82 1.0 


参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


50% 甲 醇 制 成 每 lml & 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 研 细 , 加 50% 
甲醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 10% 之 内 。 规 定 值 为 0.72( 峰 1)、1. 00 
(Ql S) 、1.05( 峰 3) 、1. 920% 4) 、2.05( 峰 55,2. 380i% 6), 

【含量 测定 】 菌 陈 提取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 UHRE b BEA RE E 
HAEA; LZ. R-0. 125 FR BE ETE C11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波 
E 275nm, H it d& Zi ik i a EE N t AE M E 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 葵 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.65g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 名 甲 
醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140 双 ,频率 42kHz)30 分 
钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 茵 陈 提取 物 以 对 羟基 苯 乙 酮 (Cs Hs O; ) 计 ， 
[规格 (1)] 不 得 少 于 0. 050mg;[ 规 格 (2)J 不 得 少 于 0. 030mg., 
杖 子 提 取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ. RR-0. 196 FR BER TET C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 枯 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 板子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 308g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 
适量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz) 30 分 钟 ,取出 , 放 
冷 ,用 50% 甲 醇 稀释 至 刻度 $6] , 滤 过 ,到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 横 子 提取 物 以 柑 子 昔 (Cy Hs Ow ) 计 , [规格 
(1)J 不 得 少 于 2. 4mg;[ 规 格 (2)]J 不 得 少 于 1. 6mg。 

黄 苓 提取 物 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA 7. E -0. 196 FR ER TR HL (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 劳 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苍 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
5026 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 13g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz)10 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀 
释 至 刻度 , 播 勺 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 1ml, E 20m 量 瓶 中 ， 
加 5076 FH BE 28 Z0 RE , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E m F S A S ERA A R S P CCa His On) th, [规格 


. 0222 180. 0~220. 0mg; GL (2) AA 120. 0 一 147. 0mg。 


金银花 提取 物 和 菌 陈 提 取 物 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 腕 
AAEH s VL Z RRE-0. 1% FR BR TREE C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 325nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 上 述 [ 含 量 测定 ] 枯 子 提取 物 项 下 
供 试 品 溶液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 售 金银花 提取 物 和 茵 陈 提取 物 以 绿 原 酸 
(Cis Hi; Os) 计 ,[ 规 格 (1)J 不 得 少 于 1. 8mg; [规格 (2)]J 不 得 
少 于 1. 2mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 利 湿 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 所 
AROE , 症 见 面目 悉 黄 . 胸 胁 胀 痛 、 亚 心 哎 吐 、 小 便 黄 赤 ; 急 、 
慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 [ 规 格 (1)] ,或 一 次 3 粒 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 服药 期 间 忌 酒 及 辛辣 之 品 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 33g (2) 每 粒 装 0. 26g 

【贮藏 】 密封 。 


附 :1. 菌 陈 提取 物质 量 标准 


菌 陈 提取 物 


Zk dh X AGB dy Artemitia scoparia Waldst. et 
Kit. SEI BRE Artemisia capillaris Thunb. ER KH K F 
燥 地 上 部 分 ( 绵 茵 陈 ) 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 绵 菌 陈 ,加 水 前 童 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 ,三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 
使 含 醇 量 达 70% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 适量 ， 
加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
至 适量 ,再 加 水 约 5 E ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 笛 
膏 状 ,真空 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 或 块 状 物 ; 气 香 ， 
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ERE. 

[鉴别 ] 取 本 品 0. 2g, 加 水 20ml, 超 声 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 菌 陈 对 照 药 材 3g， 
加 水 50ml, 煮沸 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 乙酸 乙 酯 振 
播 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 豚 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3 : 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5%% 氢 氧化 钾 乙 醇 溶液 ,在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 LZ. R-0. 196 FP ER EIE C11 : 89) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 葵 乙 酮 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 苯 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 70%% 甲 醇 制 成 每 1m 含 10ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0.1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7026 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 140W ,频率 42kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 对 羟基 茶 乙 酮 (Cs Hs O; ) 不 得 少 
于 0.10%。 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


2， 柏 子 提取 物质 量 标 准 


H TRR 


Ak dh A $3 PHE y AE T Cardenia jasminoides Ellis 的 干 
燥 成 熟 果 实 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] ” 取 柑 子 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 、 二 次 
各 1 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醇 ,再 加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 ,再 加 水 约 5 倍 量 ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
真空 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 | 

CERI 本 品 为 棕色 至 红 棕 色 的 粉末 ; 味 微 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 30mg, 加 50% 甲醇 适 量 , 振 播 使 溶解 ， 
RT RAMP 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杞 子 对 
照 药材 0. 5g, 加 5096 FR BR 25ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 板 
子 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
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各 5--10u1, 4: 3] CF [E] — EE E G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(3 : 1) 为 展开 剂 JER Wih, EF, REDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

ARE 不 得 过 17.0% (通则 0841), 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HAEA 5 UL ZR -0. 1% 甲 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 , 振 播 使 完全 溶解 ,用 50% 甲 醇 稀 释 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 \ 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 RT ECC Ha Ow) 不 得 少 于 10.026. 

(PERO 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


3. 黄 苓 提取 物质 量 标准 


黄 苓 提取 物 


本 品 为 展 形 科 植 物 黄 芬 Scutellaria baicalensis Georgi 的 干 
燥 根 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 黄 蕉 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 水 煎 煮 三 次 ,每 次 1 小 
时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 加 热 至 80'C ,加 盐酸 调节 pH fx 
1~2, 静 置 , 滤 过 ,沉淀 物 加 2 倍 量 水 搅拌 成 糊 状 ,加 4076 
氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 6.5~ 一 7.0, 滤 过 ,滤液 加 等 量 乙醇 ， 
加 热 至 80'C ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 使 黄 苓 苷 析出 , 滤 
过 ,用 乙醇 洗涤 ,真空 干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 色 的 粉末 ; 味 昔 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 3.026 GR JJ 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 1% 甲酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W, 频 率 42kHz) 
10 分 钟 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 38 53 ,离心 ,精密 量 取 上 清 
液 1ml, 置 20ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak d RECTE DR RS VERE aAA E (Cn Hi Oi ) 不 得 少 于 90. 096, 

CERDO 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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4. 金银花 提取 物质 量 标准 


金银花 提取 物 


本 品 为 忍冬 科 植 物 忍 冬 Lonicera japonica Thunb. 的 带 
初 开 的 花 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 金 银 花 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 清 襄 ,冷却 至 45 一 60C ,加 2076 — 4076 
氧 氧 化 钙 溶 液 调 节 pH 值 至 12, 滤 过 , 沉 深 物 加 适量 乙醇 , 搅 
匀 , 静 置 , 用 50% 硫 酸 调 节 pH E 3.0—4.0, 滤 过 ,滤液 用 
40% 氨 氧化 钙 溶 液 调 节 pH 值 至 6, 5 一 7.0, 回 收 乙 醇 ,浓缩 至 
稠 襄 ,真空 干燥 , 即 得 。 

[和 性状 ] 本 品 为 黄色 至 棕色 的 粉末 ; 味 微 苗 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 6. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

RARE PIZ 17.0% GEM 0841). 

[特征 图 谱 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 Sum i A E 
HSA MI A, LA 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ;检测 波长 为 325nm。 理 论 板 


数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BA) 流速 
0 一 20 5—15 95—85 0. 8 
20~25 15—18 85—82 0. 8—1. 0 
25 一 50 18 82 1.0 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


50 ^6 甲醇 制 成 每 1ml & 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 0.1g, 置 50ml HOUR (P. RI 
50% 甲醇 溶 解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
108l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 10% 之 内 。 规 定 值 为 0.72( 峰 1)、1. 00 
ci% S) 、1.05( 峰 35,1. 92( 峰 4) 、2. 050% 5) .2. 38( 峰 6). 


对 照 特 征 图 谱 
峰 1, 新 绿 原 酸 ig S: 绿 原 酸 
峰 4.3,4-O- Up RE BESE T E 
峰 5.3,5-O- — HIE BE AE T B 
峰 6:4,5-O- — WERE ZE T ER 


峰 3 : 隐 绿 原 酸 
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[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
HAAN; A CL -0. 1% 甲 酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 325nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1Iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 量 , 振 摇 使 完全 溶解 ,用 50%% 甲 醇 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 合 绿 原 酸 (Ce His Os) 不 得 少 于 4. 596. 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


天 枯黄 颗粒 


Yinzhihuang Keli 


[47571 黄 陈 ( 绵 英 陈 ) 提 取 物 20g 
板子 提取 物 10. 7g 
黄 芬 提 取 物 (以 黄 芬 苷 计 )66. 7g 
金银花 提取 物 13. 3g 
【 制 法 】 以 上 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ,加 人 蔗糖 粉 500g 与 糊 
精 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 
CERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄色 的 颗粒 ; 味 甜 TE o 
【鉴别 (1) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提 
取 液 , 蒸 干 , 残 秸 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
苏 陈 对 照 药材 3g, 加 水 50ml; 前 者 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 自 “ 滤 
液 用 乙酸 乙醚 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 醋 - 
丙酮 (5 : 3: DJERF, ERF. W, AF, EA 5% 氨 氧化 
钾 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 
(2) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 5026 FR BS 50ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 
孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1~1.5cm, 柱 高 为 10cm) ,以 水 100ml 
洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 7076 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 板 子 对 照 
药材 0.5g, 加 50% 甲 醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 板 子 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
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在 105 闻 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 唱 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辐 颜 
ERBEK. 

(3) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.15g, 加 甲醇 10ml 使 溶解 ， 
离心 ,上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(4) BU i 12g, 研 细 , 加 50% FH BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 
509 FR BH GAS lml 含 Ou 的 溶液 ,作为 参照 物 溶液 。 照 高 
效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 柱 内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 5pm); 以 乙 
IAA MBA A, 以 0.1% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30C ,检测 波长 为 325nm; 理 论 板 数 
按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 吸 取 参 照 物 溶液 与 供 试 品 
溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,记录 50 分 钟 的 色谱 图 ,计算 各 
特征 蜂 与 参照 物 峰 的 相对 保留 时 间 , 即 得 。 


时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 流速 (ml/min) 
0 一 20 5 一 15 95—85 0. 8 
20 一 25 1518 85—82 0. 8 一 1. 0 
25~50 18 82 1.0 


供 试 品 色谱 中 应 呈现 六 个 与 对 照 特 征 图 谱 相 对 应 的 特征 


峰 , 其 中 与 参照 物 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 峰 为 S 峰 ;各 特征 峰 的 
相对 保留 时 间 规 定 值 分 别 为 ;0.72( 峰 1),1.00( 峰 2),1.05 
( 峰 3) ,1. 92( 峰 4) ,2.05( 峰 5) ,2. 38( 峰 6)。 供 试 品 色 谱 中 ， 
各 特征 峰 的 相对 保留 时 间 应 在 其 规定 值 的 土 10% 之 内 。 


800 Z(S) 
600 
400 
200 1 3 
4 5 6 
0 
0 10 20 30 40 50 分 钟 
对 照 特 征 图 谱 


峰 1; 新 绿 原 酸 峰 2: 绿 原 酸 
峰 3 : 隐 绿 原 酸 峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
峰 5,3,5-O- — Ug RE BE 2E T P 
峰 6.4,5-O- — MAME Sr BR 


【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 茵 陈 提取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2M 3R ER s LZ, RRE-0. 1% 甲 酸 溶液 (11 : 89) 为 流动 相 , 待 对 羟 
XE 7, B3 LH M Jr, DJ 2, H-0. 196 FP RR PEE C90 : 10) 冲 洗 柱子 


W qe SUR 


10 分 钟 ; 检 测 波长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 葵 乙 酮 峰 计 
算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 茶 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 7026 FB BEEN EN A 1ml 含 10u8g 的 溶液 , 即 得 ， 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 
70%% 甲 醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W, 频 率 
42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 茵 陈 提取 物 以 对 羟基 茶 乙 酮 (Cs Hs O: ) it. 
不 得 少 于 50pg. 

板子 提取 物 “” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
JAAR s EL L R-0. 196 FP ER TREE C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板子 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 析 子音 对照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 5096 P 
醇 适 量 ,超声 处 理 ( 功 率 140W ,频率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 用 
50% FR RE EE Z0 BE , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 板子 提取 物 以 板子 苷 (Ci Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 3.0mg。 

ESERE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
29 3 SERI s VL, BB-0. 1%% 甲 酸 洲 液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 黄 苍 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 5096 甲醇 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,用 
50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k 8S R S de BUD DL (Ca His O11) 计 ,应 为 
180—220mg. 

金银花 提取 物 ” 菌 陈 提取 物 “” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 和 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RS-0. 196 甲酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 325nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 Iim 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 析 子音 含量 测定 项 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 金 银 花 提 取 物 和 茵 陈 提取 物 以 绿 原 酸 
(Cis His Os ) 计 ,不 得 少 于 1. 8mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 湿 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 所 
$C EA] SIE , 症 见 面目 悉 黄 、 胸 胁 胀 痛 、. 恶 心 呕 吐 . 小 便 黄 赤 ; 急 、 
慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 

【规格 】 每 袋 装 3g 

贮藏】 密封 。 


附 :1. 其 陈 提取 物质 量 标准 


一 次 2 袋 ,一 日 3 次 。 


菌 陈 提取 物 


本 品 为 菊 科 植物 滨 苦 Artemisia scopatia Waldst et Kit. 
W A kE Artemisia capillaris Thunb. 春 季 采 收 的 干燥 地 上 
部 分 ( 绵 茵 陈 ) 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 到 茵 陈 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 、 
三 次 每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 
AEEA 7076 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 适量 ,加 
乙醇 使 含 醇 量 达 85% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 
适量 ,再 加 约 5 倍 量 的 水 ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 笛 
膏 状 ,真空 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[和 性状] 本 品 为 黄 标 色 至 棕 褐 色 的 粉末 或 块 状 物 ; 气 香 ， 
WR. 

[鉴别 ] 取 本 品 0.2g, 加 水 20ml, 超 声 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 茵 陈 对 照 药材 
3g, 加 水 50ml, 煎 者 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 “ 用 乙酸 
乙 酯 振 播 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 ~ 90'C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 
(5 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 氨 氧化 钾 乙 
醇 溶 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
RAEM ALI- 176 PRAAL : 89) 为 流动 相 , 待 对 产 
F 7. Bl H3 E Jer VL Z A-o. 126 甲酸 溶液 (90 : 10) 冲洗 柱 子 
10 分 钟 ; 检 测 波 长 为 275nm。 理 论 板 数 按 对 羟基 茶 乙 酮 峰 计 
算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 对 羟基 茶 乙 酮 对 照 品 适量 ,精密 
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称 定 , 加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 lOpg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 96 FR BRE. 20ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
率 140W ,频率 42kHz)10 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 70% 甲 醇 补 足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 ,高 心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20nl, 注 


”入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 对 羟基 葵 乙 酮 (Cs Hs O; ) 不 得 少 
于 0. 10%。 


2. 柏 子 提取 物质 量 标准 


板子 提取 物 


Zk dh Jy gh R pH EI NS T Cardenia jasminoides Ellis 的 干 
燥 成 熟 果 实 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] ” 取 柏 子 , 粉 碎 成 粗 粉 ,加 水 熟 煮 三 次 ,第 一 、 二 次 
每 次 1 小 时 ,第 三 次 0. 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醇 ,再 加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 ,再 加 约 5 倍 量 的 水 ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 真 空 干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕色 至 红 棕色 的 粉末 ; 味 微 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 30mg, 加 5076 甲醇 适 量 , 振 摇 使 溶解 ， 
置 水 浴 上 营 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 
取 梳 子 对 照 药 材 0. 5g, 加 50% FR BE 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 柑 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 
烷 -甲醇 (3 : DARRA, ERF, WH, MF, A 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑 氮 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0% (通则 0832 第 二 法 ) 。 

HRE ”不 得 过 17.0%( 通 则 0841). 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 38 xz 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALR- 126 甲酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 柱子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杖 子 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50 76 FF Bib] 8$ 1m 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KEMA 25mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 量 , 振 播 使 完全 溶解 ,用 50% 甲 醇 稀 释 
至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1041. 注 
人 滚 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , AA T E C Cr Hu 0w ) 不 得 少 
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于 10.0%， 
3. 金银花 提取 物质 量 标 准 


金银花 提取 物 


本 品 为 丽人 冬 科 植物 忍冬 Lonicera japonica Thunb. 的 带 
初 开 的 花 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 金 银 花 ,用 30% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,每 
次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 每 1ml 含 药 材 
2g, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 75%, 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醇 至 每 Im 含 药材 4g, 加 约 5 倍 量 的 水 ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 成 稠 膏 状 ,真空 干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄色 至 棕色 的 粉末 ; 味 微 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 0. 1g, 置 50ml 量 瓶 中 ,用 50% 甲 醇 溶解 
并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 绿 原 酸 对 照 品 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 ,作为 参照 物 溶液 。 
照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ( 柱 长 为 25cm, 柱 内 径 为 4.6mm, 粒 径 为 
5m) s AZIEN DL A. A, 以 -0.1% 甲 酸 洲 液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30'C ;检测 波长 为 
325nm ; 理论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 10 000, "XC 
照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,记录 50 分 
钟 的 色谱 图 ,计算 各 特征 峰 与 参照 物 峰 的 相对 保留 时 间 ， 
即 得 。 


时 间 ( 分 钟 ) ”流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 流速 (ml/min) 


0 一 20 5 一 15 95—85 0.8 


20725 1518 85—82 


297-50 18 82 1.0 


供 试 品 色 谱 中 应 呈现 六 个 与 对 照 特 征 图 谱 相 对 应 的 特 


征 峰 ,其 中 与 参照 物 峰 保留 时 间 相 对 应 的 峰 为 S 峰 ;各 特征 
峰 的 相对 保留 时 间 规 定 值 分 别 为 :0.72( 峰 1),1.00( 峰 2), 
1.05( 峰 3) ,1. 92( 峰 4) ,2.05( 峰 5),2. 38( 峰 6)。 供 试 品 色 
谱 中 ,各 特征 峰 的 相对 保留 时 间 应 在 其 规定 值 的 十 10% 
之 内 。 


对 照 特 征 图 谱 
峰 1 :新 绿 原 酸 dé 2.58 T NS 
峰 3 : 降 绿 原 酸 dE 4:3,4-O- — Um E BE SE T ER 
峰 5,3,5-O- — Ug HEBES T NP 
峰 6.4,5-O- — Um RIEBE dE T S 


[检查 ] 水 分 不 得 过 6.026 (通则 0832 第 二 法 )。 


WEE RF HE 


炽 灼 残渣 ”不 得 过 17.0% (通则 0841). 

[含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ULT bi AE RE b: UE a 
胶 为 填充 剂 LZ, RS-0. 126 甲酸 溶液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 325am。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 黑 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 
棕色 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 适 量 , 振 播 使 完全 溶解 ,用 50%% 甲醇 
稀释 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Cis Hi O) 不 得 少 于 
4. 5%。 


次 胆 平 肝 胶 襄 
Yindan Pinggan Jiaonang 
【处 方 】 TP 500g 龙 胆 400g 
A 100g TR REUS 100g 
HF 150g EAHA 100g 
当归 100g 甘草 100g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 取 猪 胆 粉 加 水 溶解 ,加 盐酸 适量 并 加 
热 酸化 , 放 冷 ,加 水 适量 析出 沉淀 ,沉淀 物 加 1.5 倍 量 氨 氧化 
钠 与 适量 水 溶解 ,加 热 皂 化 12 小 时 ,放置 过 夜 ,加 入 盐酸 酸 
化 ,析出 沉淀 , 滤 过 ,沉淀 物 用 水 洗 至 中 性 , 烘 干 ,粉碎 成 细 粉 ， 
得 精制 猪 胆 粉 ; 取 当 归 , 加 70% 乙 醇 温 溃 过 夜 ,循环 动态 提取 
2. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ; 取 炒 白 芍 粉 碎 
成 细 粉 ;其 余 5 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 , 滤 过 , 滤 
液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ; 与 当归 稠 谊 合并 ,加 白 芍 细 粉 、 精 
制 猪 胆 粉 . 微 唱 纤 维 素 .磷酸 毛 钙 等 适量 , 泥 匀 , 制 颗粒 ,干燥 ， 
3 ABE SE , fbl e, 1000 粒 , 即 得 。 

LERI $m 29 BE EIE ,内 容 物 为 棕 黄 色 的 颗粒 和 粉末 ， 


【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 
处 理 5 分钟, 浸 演 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 潜 加 甲醇 3ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 茵 陈 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 
石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 3 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干 ,路 以 5% 毛 氧化 钾 乙 醇 溶 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 条 斑 。 
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(2) 取 本 品 内 容 物 约 0.5g, 研 细 , 加 226 碳酸 钠 深 液 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 pH fX 
2 一 3 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 两 次 ,每 次 25m, AHER, 
干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 
酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lmg lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 
冰 醋 酸 - 水 (10: 5 :3:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HL BR SEDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn ze BE X dj E 
清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 极 子 苷 对 照 品 芍药 苷 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (20 : 2: 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 ,在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ,分别 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1m] 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul X 
照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 90ug 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A hE A S E S M R P CCa His O11) 计 ,不 得 少 于 
1. 5mg. 

【功能 与 主治 】〗 清热 , 利 湿 , 退 黄 。 用 于 肝胆 湿热 所 致 的 
胁 痛 、 口 蔡 、 尿 黄 、 身 目 发 黄 ; 急 ,慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 胆道 完全 阻塞 者 禁 服 ; 鼠 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 
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【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


[Bj e f AA 
Huixiang Juhe Wan 
[4h77] 盐 小 茄 香 40g AAEE 40g 
盐 橘 核 40g 3k PUE: 80g 
盐 补 骨 脂 20g 肉桂 16g 
JA SEE. 80g - MEE WR 40g 
MRA 20g RẸ 20g 
Mi i 40g MA A 40g 
昆布 40g BRE 40g 
乳香 ( 制 )20g 桃仁 16g 
穿山 甲 ( 制 )20g 
【 制 法 】 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 篇 , 混 勺 ,用 水 泛 
JL ,干燥 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 宰 色 至 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 微 酸 、 


x. 

【鉴别 ] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 方 晶 成 片 
存在 于 菏 壁 组 织 中 (本 青皮) 。 种 皮 石 细胞 表面 观 类 多 角形 ， 
壁 极 摩 ,波状 弯曲 , 胞 腔 分 枝 ,内 含 棕 黑 色 物 (八角 茄 香 ) 。 种 
皮 厚 壁 细胞 呈 纤 维 状 , 木 化 , 壁 厚薄 不 匀 , 具 十 字形 或 斜纹 孔 
GREBO. FERR ARERR BEEREN). 。 厚 
壁 组 织 碎片 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 
连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 ( 醋 延 胡 索 ) 。 种 皮 细 胞 黄 棕 色 ,表面 观 
类 多 角形 , 壁 较 厚 (荔枝 核 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ， 
有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 椰 )。 藻 体 碎片 橄 槛 褐色 (昆布 )。 
鳞 甲 碎片 无 色 , 有 大 小 不 等 的 圆 孔 ( 穿 山 甲 ) 。 

(2) 取 本 品 18g, 研 细 , 加 乙醇 25ml, 扬 勾 , 放 置 过 夜 , 滤 
过 , 取 滤 液 3ml, 置 具 塞 试管 中 ,加 5% 硫酸 溶液 iml, 混 匀 , 试 
管 中 悬 挂 一 条 三 硝 基 苯 酚 试 纸 , 密 塞 , 在 热 水 浴 中 放置 10 分 
钟 ,试纸 显 砖 红色 。 

(3) 取 本 品 18g, 研 细 , 加 乙醚 25ml, 扬 勾 , 放 置 过 夜 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 
0. 5g, 加 乙醚 10ml, 播 匀 , 放 置 过 夜 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 柄 
(10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 深 
液 ,在 120C 加 热 约 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 苗 香 醋 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 10pl 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
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种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C0-Z, E& Z, EB C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 
以 二 硝 基 葵 腊 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 l 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» sz . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.02mol/L 磷酸 氧 二 锂 溶液 (40 : 60) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 247nm。 理 论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 
低 于 10 000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 , 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 5pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 上 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 260W ,频率 40kHz)50 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ca He Os) 和 蜡 补 骨 
ER Cu Hs O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.29mg。 

【功能 与 主治 】 KRFA. WIER. MATAA H 
致 的 寒 疝 , 症 见 睾丸 坠 胀 疼痛 。 

[Hik5REI Ult. —xX6-—9g.—H 21X. 


【规格 】 每 100 ILE 6g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
SETS ESTE NUR. 
Biling Weitong Keli 
[4751 Eid NF 
酷 延 衣 索 酒 大 黄 
黄连 RER 
酷 香 附 TREE 
佛手 18 ER dH 
i BLT 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 加 水 亡者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓缩 成 清宫 。 取 清宫 ,加 糊 精 、 甜 菊 素 、 羟 丙 基 纤维 素 适量 ， 
喷雾 制 粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 8076 ZE 20ml, 回流 
30 分 钟 , 放 冷 IE, EART RÆ Mk 10ml 使 溶解 ,用 氮 
试 液 调节 pH 值 至 9 以 上 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 40ml, 
合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 


JE HEU 


的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF HB SUC AME E 3 分 钟 , 取 出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 
后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 ml RTF ,剩余 滤液 备用 ,残渣 加 水 10ml 使 
溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 REMENA 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml g o. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 萍 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 430 : 10 : 0.5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 
荧光 斑点 ; 置 氨 燕 气 中 时 后 ,日 光 下 检视 ,斑点 呈 红色 。 

《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 田 
取 黄 连 对 照 药 材 50mg, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药材 溶液。 再 取 盐 酸 小 充 碱 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (6:1.5:3:1.5:0.3) 为 展开 剂 , 置 所 蒸气 预 饱和 的 展开 
氏 内 ,展开 ,取出 ,上 蜡 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 曲 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 荧光 六 点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醇 25ml, 混 匀 , 静 置 1 小 时 , 超 
声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 , DERE T SERIE CER 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 荣 英 次 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -三 乙 胺 (19 : 5 : 1 : DON 
展开 剂 , 置 于 以 展开 剂 预 饱 和 的 展开 和 内 ,展开 ,取出 ,及 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 石油 醚 60 一 90C)720ml, 超 声 处 
H 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 石油 醚 (60 一 90) 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 华 浴 新 对 照 药材 
0. 25g, 加 石油 醚 (60 一 90C)10oml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 
EO: 1) 为 展开 剂 RET D,E T EDI 20% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 
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VEN E: 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAA, UZ B -0. O2 mmol/L. 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3.0)(25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 347nm。 理 论 
AUS RUNE EH A ICT: 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 磷 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 制 成 每 Iml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1.0g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 -盐酸 (100 : D 44 
95ml, F 60C 加 热 15 分 钟 , 取 出 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 - 填 认 (100 : D ERE E AE HE LR 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 入 含 黄连 以 盐酸 小 繁 大 (Czo Hi; NO, * HCDiT, 
不 得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 行 气 活血 ,和 胃 止 痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 骨 腕 痛 ; 慢 性 胃炎 见 有 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 】 了 开水 冲服 。 一 次 1 线 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 FRR 5g 
【贮藏 】 59. 
o» uNBSE 
Dangshi Jiaonang 
[4h77] TET 125g AH 100g 
海 浮石 125g 蛤 壳 125g 
Tk 240g /J&j 125g 
玄 明 粉 83g 牛 膝 125g 
甘草 50g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 玄 明 粉 与 茯苓 160g 粉碎 成 细 粉 ,过 
得 ,剩余 茯苓 与 其 余 苘 麻子 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 加 
10 售 量 水 前 者 1.5 小 时 ,第 二 次 加 8 售 量 水 前 者 1 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1. 3260C), 5 
上 述 玄 明 粉 等 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 装 入 胶 讲 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 

【性 状 】 
味 微 威 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 
枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 
径 4 一 6pm( 茯 苓 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 研 细 , 加 水 5ml, 搅 拌 , 滤 过 , 取 滤 
液 1ml, 加 氧化 钢 试 液 2 滴 , 即 生成 白色 沉淀 ;离心 分 离 , 沉 淀 
在 盐酸 或 硝酸 中 均 不 溶解 。 


* 1160 。 


本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
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(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 加 盐酸 1ml, 加热 回流 1 小 时 ,浓缩 至 
约 5ml, 加 水 10ml, 用 石油 醚 人 60 一 90C ) 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 石油 醚 提取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 膝 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 
液 , 在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 三 毛 
甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,用 水 饱和 的 
IE T BEJR SÉ HER 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 
T ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 醚 液 , 药 渣 
加 甲醇 30ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
EK 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 季 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 镶 ” 取 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 1. 0g, 精 密 称 
AE EHRT BARRIERER, F 550 600'C JEU ESE 
全 灰 化 ,取出 , 放 冷 ,依法 检查 (通则 0821 第 二 法 ), 含 重金 属 
不 得 过 l0mg/kg。 

砷 盐 ” 取 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 1.0g, 精 密 称 定 ,加 无 砷 
A SUE SS 1. 0g, 泥 匀 , 加 少量 水 调 成 均匀 糊 状 ,用 小 火 炽 灼 使 
炭化 ,在 550 一 600C 炽 灼 使 完全 灰 化 ,取出 , 放 冷 , 残 酒 加 盐 
酸 调 节 pH 值 至 中 性 ,加 水 5ml, 再 加 盐酸 5ml, 小 心 全 部 转 人 
砷 化 氢 发 生 瓶 内 ,再 用 蒸 饮 水 冲洗 霸 翰 三 次 ,每 次 6ml, 洗 液 
并 人 测 砷 瓶 内 , 播 匀 ,依法 检查 (通则 0822 第 一 法 ) , 含 砷 量 不 
得 过 2mg/kg. 

其 他 ”应 符合 胶 惠 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 326nm。 
理论 板 数 按 蒙 花 音 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 禁 花 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1. 5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
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25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh ABL NÉ DIL SEXE (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
40pg. 

【功能 与 主治 3 清热 利尿 , 通 淋 排 石 。 用 于 肾 结石 , 输 尿 
E .膀胱 等 泌尿 系统 结石 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 ius. 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


明 蜂 XS 


Hufeng Jiu 


本 品系 景颇 族 验 方 。 

【处 方 】 鲜 胡 蜂 100g 

[5551 取 鲜 胡 蜂 ,加 白酒 1000m, RH 15 天 , 滤 过 ,分 
装 , 即 得 。 

【性 状 】 
BK ACE 

【检查 】 


本 品 为 棕色 的 澄清 液体 ;有 特异 腥 香 气 , 味 苦 、 


pH 值 应 为 4.0 一 5.0( 通 则 0631). 

乙醇 量 ”应 为 40% 一 50%% (通则 0711). 

AEk FFERR 25ml, 置 称 定 重 最 的 菩 发 加 中 ， 
RT, Æ 100' 干燥 3 小 时 , 称 定 重量 。 遗 留 残 渣 不 得 少 
于 2.5%。 

其 他 ”应 符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185) 。 

【功能 与 主治 】〗 祛 风 除湿 。 用 于 风湿 闭 阻 所 致 的 痹 病 ， 
症 见 关 节 疼 痛 、 肢 体 沉重 ;急性 风湿 病 、 风 湿性 关节 炎 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15~25ml, 一 日 2 次 。 

【注意 】 服 后 偶 有 皮肤 瘙痒 ,次 日 可 自行 消失 。 

【贮藏 密封 , 置 阴 凉 处 。 


药 X R 


Yao’aitiao 


LAAI 艾叶 20 000g 桂 枝 1250g 
高 良 姜 1250g J 3E d 500g 
降 香 1750g 香 附 500g 
HT 1000g 陈皮 500g 
丹参 500g ^ JI| 750g 
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【 制 法 〗 以 上 十 味 ,艾叶 碾 成 区 绒 ; 其 余 桂 枝 等 九 味 粉碎 
成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 取 艾 绒 20g, 均 匀 平 铺 在 一 张 长 28cm、 
宽 15cm 的 白 棉 纸 上 , 再 均匀 散布 上 述 粉 末 8g ,将 棉 纸 两 端 折 
丢 约 6cm, 卷 紧 成 条 , 粘 合 封闭 ,低温 干燥 , 制 成 1000 支 ， 
即 得 。 

LERI 本 品 呈 圆柱 状 ,长 20 一 21lcm, 直径 1.7 — 
1. 8cm; 气 香 , 点 燃 后 不 熄灭 , 烟 气 特异 。 

【鉴别 】 《1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :T FEES HR US 
2—4 细胞 (艾叶 )。 非 腺 毛 1 一 6 AL, REB DERE AGO E 
香 )。 纤 维 束 棕色 , 壁 甚 厚 , 有 的 周围 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 
晶 纤 维 ( 降 香 )。 分 洲 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 
物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 在 
于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 

(2) 取 本 品 , 除 去 棉 纸 , 混 匀 , 取 5g, 加 乙醚 30ml, 密 塞 , 浸 
泡 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 乙醚 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 核 油 精 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 lml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl、 对 照 品 溶液 3 周 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
EE C30—60'CO-Z, E Z, BR (18 : DAERA. ERF WH MF, 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 除 去 棉 纸 , 混 匀 , 取 5g, 加 乙醚 30ml, 密 塞 , 浸 
泡 60 分 钟 , 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 Iml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 异 欧 前 胡 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml S img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 15pl、 对 照 品 溶液 tul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 乙 醚 
O: KERM, E 250 UR RE, Bl, BEF, ERKE 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 , 除 去 视 纸 , 混 匀 , 取 5g, 加 乙醇 40ml, 密 塞 , 浸 
泡 50 分 钟 , 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 
EXE FUA AZ, BE LA ml 含 1pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 lOl, 
对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30—60'C5- Z. B£ Z, BB C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 二 硝 基 茶 对 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[$2] 重量 差异 KAR 10 支 ,除去 棉 纸 ,分 别称 定 
重量 ,每 支 重量 与 标示 重量 相 比较 , 不 得 过 标示 重量 的 
士 10% 。 

【功能 与 主治 】 行 气 血 , 逐 寒 湿 。 用 于 风寒 湿 辣 , 肌 肉 疫 
E ,关节 四 肢 疼痛 , 腕 腹 冷 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 直射 灸 法 。 一 次 适量 ,红晕 为 度 , 一 日 
1~2 次 。 或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 文 重 28g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
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LAI 485: 005250g žk kb HR 500g 

〖 制 法 】 以 上 二 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 另 取 荷 叶 
75g, 加 水 适量 万 者, 滤 过 得 前 液 。 取 上 述 粉 末 , 用 前 液 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 褐色 的 水 丸 : 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;草酸 钙 方 品 成 片 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (可 实 )。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10—32um, 
不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 碎 , 加 乙醚 30ml, 加热 回 流 1 小 时 , 滤 
T RART , 残 洼 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 白术 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 立 即 照 菏 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(100 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 晓 以 10% 香 草 醚 硫酸 
溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1. 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 实 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 再 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 iml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 2~6pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,有 景 干 , 喷 以 0.5% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 CA d 10 分 
钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 桃红 色 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 】 健 脾 消 食 , 行 气 化 湿 。 用 于 脾胃 虚弱 , 食 
少 不 化 , 腕 腹 辣 满 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 密封。 


Aa TR OR ORI 


Zhizhu Keli 


[4h75] XP ES 333g 
finr 100g 

[57k] 以 上 三 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 

并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.19 — 1. 20 (60 CO I8 TREE Jn ZZ 
醇 使 含 醇 量 达 7026 , 静 置 6 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
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为 1. 30—1. 35 (60°C) 的 稠 膏 , 加 糊 精 及 糖 粉 适量 , 混 匀 ， 制 
粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 了 本 品 为 浅黄 棕色 至 棕 褐 色 颗 粒 ; 气 微 香 , 味 
微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 可 实 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 辕 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 
水 (4:1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , Ro HB CP REA 
0. 5 94 li — Bi Z, BETR E 105 C Ju d e BE Ra i GET. Dir n 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 热 水 30ml 振 摇 使 溶解 , 放 冷 ,用 
石油 醚 (30 一 60C)25ml REER, DRAMER RT RA 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 
0. 5g, 加 水 30ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 石油 醚 (30~ 
60C)25m 振 播 提取 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 荡 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨基 苯 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 约 8 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
X GEH. 

(3) 取 本 品 18g, 研 细 , 加 浓 氨 溶液 2ml 使 湿润 ,加 甲醇 
50ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 称 膏 状 ,加 2% 盐酸 
溶液 20ml 使 溶解 ,用 4% 毛 氧化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 10, 用 
三 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 荷 叶 对 照 药 
材 2g, 加 浓 氨 溶液 1ml 使 湿润 ,加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 荷 叶 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 
品 溶 液 和 对 照 药材 溶液 各 Syl 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 使 成 条 带 状 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4 : 1: 1) 上 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,时 以 稀 砚 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z A-k (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 284nm。 
理论 板 数 按 新 橙 皮 背 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 柚 皮 苷 对 照 品 、. 新 栓 皮 苷 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 柚 皮 苷 55pg XT 
EH 45ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml， 
置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh EAS RES SE V) fli E Ë (Cu Ha NO: ) 计 ,不 得 少 于 
30mg; U 3E Rz H (CC; Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 20mg. 

【功能 与 主治 〗 健 牌 消食 , 行 气 化 湿 。 用 于 牌 胃 虚弱 , 食 
Al ANE LIBE LT TR o 

【用 法 与 用 量 】 FKR. —X1458,.—H 3 KRAE 
嘱 。1 周 为 一 疗程 。 
【规格 】 每 袋 装 6g 
LERI 密封 。 


IR SC SE RS, 


Zhishi Daozhi Wan 
〖【 处方】 dS: O5100g 
XE GE TE $0 60g 
六 神曲 ( 炒 )100g 白术 ( 炒 )100g 
fk 60g 泽 海 40g 
以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


XX 200g 
A 60g 


CES. 
干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅 褐色 至 深 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 车 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ;万 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6km( 茯 稚 ) 。 草 酸 镍 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (可 实 ) 。 章 
酸 钙 篮 晶 大 ,直径 60 一 140pkm( 大 黄 )。 草 酸 钙 针 量 细 小 ,长 
10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (白术 )。 纤 维 东 人 鲜 黄 
色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ， 
孔 沟 细 ( 黄 蕉 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 , 集 成 纹 孔 
群 ; 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 弯曲 , 较 厚 , 木 化 ,有 稀 朴 细 和 孔 沟 
GEI). 

(2) 取 本 品 0. 5g, 研 碎 ,加 甲醇 20ml, 漫 溃 10 分 钟 , 滤 过 ， 
取 滤 液 10ml( 剩 余 的 滤液 备用 ), 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶 
解 ,加 盐酸 lml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 
20ml 分 2 次 振 播 提取 ,合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氨 甲 
烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 HERE EUR E JA 
iti BE C30—60'CO-FR RE Z, BS- FR BE C15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 二, 属 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙色 
荧光 斑点 LESE UPRUS SERENO. 
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《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 连 对 照 药 材 10mg, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试验, 吸取 
供 试 品 溶液 Sul 对照 药 材 溶 液 及 对 照 品 洲 液 各 Zu. 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 蕉 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 上 述 两 种 
溶液 各 ly, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 
FWE MF AA 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[i$] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ， 
置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 90ml, 加 热 回 流 4 小 时 , 趁 热 滤 过 至 
100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 洗涤 容器 , 洗 液 与 滤液 合并 , 放 冷 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5m], RE 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柚 皮 苷 对照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 50ng 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, X} 
照 品 溶液 2pl 与 5p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 为 
展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 3cm, WH, AEF, iA 196 — SU 8 I3 
甲醇 溶液 ,放置 3 小 时 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 定位 , 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 区 光 扫 描 。 激 发 波 
长 :4 二 300nm, 线 性 扫描 ,测量 供 试 品 荧光 强度 的 积分 值 与 对 
照 品 荧光 强度 的 积分 值 ,计算 , 即 得 ，。 

本 品 每 1g ARE A R Og (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 20. 0mg。 

〖 功能 与 主治 】 消 积 导 滞 , 清 利 湿热 。 用 于 饮食 积 滞 , 湿 
热 内 阻 所 致 的 腕 腹胀 痛 、 不 思 饮 食 .大 便秘 结 .痢疾 里 急 后 重 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g ,一 日 2 X. 

【贮藏 】 密封 。 


柏 子 养 心 丸 
Baizi Yangxin Wan 
【处 方 】 柏 子 仁 25g 党 参 25g 
«XR 100g Ji 3$ 100g 
当归 100g 茯苓 200g 
制 远志 25g REL 25g 
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肉桂 25g 醋 五 味 子 25g 
Æ X dii 100g X HE 10g 
朱砂 30g 


【 制 法 】 METER, REKKER RAT 1558 
TLHWUEPERNLADES 53 EXRJRCKBOUIP.nIP.0R5J. E 100g 粉 
末 用 炼 蜜 25— 40g Jin adi Æ B9 7K A Rk E JL, TER s ux E 
100— 130g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 的 水 蜜 丸 ,棕色 至 棕 褐色 的 小 蜜 丸 
或 大 蜜 丸 ; 味 先 甜 而 后 蔡 、 微 麻 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4~ 
6umCOK AE». T8 RE Z9 i Zi; EE , 壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 
纹理 (当归 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断 
裂 成 是 状 或 较 平 截 ( 炙 黄 工 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钉 
方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 久 甘草)。 石 细胞 类 图 形 或 类 方形 ,直入 
32 一 88jm, 壁 一 面 菲 幕 (肉桂 )。 种 皮 表 皮 石 细胞 淡 黄 棕色 ， 
表面 观 呈 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 深 棕色 物 ( 醋 五 
味 子 ) 。 内 种 皮 细 胞 黄色 ,表面 观 长 方形 或 多 角形 , 壁 微波 状 
弯曲 ( 柏 子 仁 )。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 ， 
垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酸 束 仁 )。 联 结 乳 管 直 径 12~15pm, 含 细 
小 颗粒 状 物 (党 参 ) 。 草 酸 铅 晶体 呈 类 圆 形 团 块 或 类 簇 唱 状 ， 
存在 于 薄 壁 细胞 中 ( 川 车 )。 草 酸 钙 针 唱 成 束 ,长 32 144um, 
存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 半 夏 曲 ) 。 不 规则 细小 颗粒 棕 红 
色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 12g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 18g， 
DYR, MERE 10g, 研 勾 。 置 索 氏 提取 器 中 ,用 乙醚 回流 提 
取 至 提取 液 近 无 色 , 挥 去 药 渣 中 的 乙醚 ,用 适量 的 甲醇 提取 至 
提取 液 近 无 色 , 提 取 液 回收 甲醇 至 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 3 次 ,每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 
干 ,残渣 加 40% 甲 醇 10ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (80 H, 
5g, 内径 为 1. 5cm) 上 ,用 40% 甲 醇 150ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液。 另 取 黄芪 甲 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 
(13 : 7 :2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 障 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 , 分 别 置 日 光 和 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 班 点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(D UR mIKE AL 12g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 18g, 
BYE, WERE 10g, 人 研 匀 。 加 乙醚 SOM ARA 10m, $$], 
放置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙醚 im 2X iX, 
液 2ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 126 8 UE 
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钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 三 氯 甲 
EA: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,路 以 稀 碘 化 锯 钾 试 液 。 
Bt ih £s E Hn ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 2. 5g, 研 碎 ; 或 取 小 密 丸 或 大 蜜 丸 
2. 5g, 剪 碎 , 加 等 量 硅 藻 土 , 研 人 勾 , 加 甲醇 50ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
桂皮 醛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A 2g 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 
键 合 硅胶 为 填充 剂 ,以 乙 有 哺 - 水 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 290nm, 理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 5000。 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 
与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 间 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 补 气 , 养 血 ,安神 。 用 于 心气 虚 寒 ,心性 
易 惊 ,失眠 多 梦 ,健忘 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 水蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 大 蜜 丸 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


相 子 养 心 片 
Baizi Yangxin Pian 
[475] 柏 子 仁 32g 党 参 32g 
KAR 128g JI 128g 
当归 128g RÆ 256g 
制 远志 32g REL 32g 
肉桂 32g 醋 五 味 子 32g 
EB 128g KHH 13g 
朱砂 38g 


[5:51 以 上 十 三 味 ,肉桂 、 党 参 及 半 夏 曲 90g 粉碎 成 细 
粉 ; 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ;当归 JUL B T LI 7026 乙醇 作 洲 
剂 3S R24 小 时 后 , 渗 渡 ,收集 沪 液 约 1500ml, 回收 乙醇 * 柄 
ERF . 制 远志 用 60% 乙醇 为 溶剂 38 39024 小 时 后 , 渗 渡 , 收 
RWWA 320ml, 回收 乙醇 ?剩余 的 半 夏 曲 和 上 述 二 种 渗 渡 后 
的 药 涛 与 黄 蕊 甘草、 茯苓 、. 酸 囊 仁 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 以 上 各 药 液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 
人 肉桂 等 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 研 细 ,再 加 入 朱砂 极 细 粉 , 混 匀 , 制 
颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Hr , 包 糖 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 红 棕 色 ; 味 苦 、 
微 麻 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 石 细胞 类 方形 或 
类 圆 形 ,直径 32~88pm, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 )。 不 规则 细小 颗 
粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )，。 
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(2) 取 本 品 20 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 100ml, 加 热 回 
流 1 小时, 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,用 乙酸 振 
播 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
播 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 振 摇 洗 涤 
2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 洗 涤 液 , 取 正 丁 醇 液 蒸 于 , 残 酒 加 
40% 甲 醇 10ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 锅 柱 (100 一 200 目 ,5g， 
内 径 为 1~1. 5em) E, H 40% PA 150ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ， 
RT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 
TENE RS i ,加 甲醇 制 成 每 lml p 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, Xj 
照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 
醇 - 水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
HU LBRCT EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,分 别 置 日 光 与 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑 
点 , 楷 外 光 下 显 相 同 的 检 黄 色 荧 光 兽 点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 30ml, 淄 滇 
12 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 和 川 芝 对 照 药材 各 1g, 分 别 加 乙 
BE 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 岂 , 分别 点 于 同一 硅胶 GE 
野 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 50 Hr ,除去 包 衣 , 研 碎 , 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ， 
加 水 200ml, 连 接 挥 发 油 测定 器 , 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 
测定 , 自 测 定 管 上 端 加 水 使 充满 刻度 并 溢 人 烧瓶 为 止 , 再 加 石 
油 醚 60 一 90C)5ml, 连 接 冷 凝 管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 2 小 
时 , 放 冷 ,分 取石 油 配 液 ,低温 挥 干 , 残 汀 加 甲醇 0. 5ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5 一 10 内 对 照 品 溶 液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酝 (17 : 3) 
KERM. ER WE MT E-MEL LEAR. HA 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 AMIE EAA AHE NA GE 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.8% 醋酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 -甲酸 (95 : 5) 的 混合 
溶液 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 100W; 频 率 40kHz) 
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30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -甲酸 (95 : 5) 的 混合 溶液 
补足 减 失 的 重量 85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zl dh 4k Fr er ABAJI S LESER RR CCo HieOs) 计 ,应 不 得 
少 于 45pg。 

MER MER 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 适 
量 ( 约 相当 于 硫化 0. 28) ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 
20ml, 小 火 加 热 , 待 开始 发 泡 即 停止 加 热 , 泡 沫 停止 后 ,再 如 
法 操作 ,至 泡沫 消失 , 放 冷 ,加 硝酸 2ml, 瓶 口 加 小 漏斗 , 置 电 
炉 上 加 热 , 至 溶液 透明 无 色 或 微 显 黄 绿色 (如 不 透明 无 色 , 取 
下 放 冷 ,再 加 硝酸 2ml, 同 法 反复 处 理 至 溶液 透明 无 色 为 止 》， 
取 下 , 放 冷 ,加 水 50ml, 加 热 煮沸 , 放 冷 ,加 1%% 高 镭 酸 钾 深 液 
至 显 粉 红色 ,再 滴 加 2% 硫 酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 
EX GE T8 ZR I 2ml, AMARRE CO. 1mol/L) 滴 定 , 至 溶液 
显 淡 棕 红色 ,经 剧烈 振 揪 后 仍 不 褪色 , 即 为 终点 。 每 1ml 硫 氰 
酸 铵 滴定 液 (0. 1mol/L) 相 当 于 11. 63mg 的 硫化 汞 (HgS)。 

本 品 每 片 含 朱砂 以 硫化 乘 (HgS) 计 ,应 为 30. 0—38. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 补 气 、 养 血 , 安 神 。 用 于 心气 虚 寒 , 心 怪 
易 惊 ,失眠 多 梦 ,健忘 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 片 心 重 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 
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Zhizi Jinhua Wan 
【处 方 】 TF 116g 
黄 芬 192g 
XX 116g 金银花 40g 
All B: 40g 天 花粉 60g 
以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


黄连 4. 8g 
黄柏 60g 


【 制 法 了 
干燥 , 即 得 。 

[E33] 本 品 为 黄色 至 黄 褐 色 的 水 丸 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 官 皮 纤维 淡 黄 色 ， 
RIE , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 苓 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 
(黄连 )。 纤 维 束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 
维 , 含 品 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 草 酸 钙 针 品 成 束 或 散在 ， 
K 26—110&mCAL RE), EE ER £5 mA, E4 60 一 140km( 大 
黄 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 
方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 贺 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红 色 ( 棋 子 )。 
花粉 粒 类 球形 ,直径 约 769m ,外 壁 具 刺 状 雕 纹 , 上 其 3 个 萌发 孔 
(金银花 ) 。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 呈 六 角形 
或 斜 方形 ,排列 紧密 (天 花粉 ) 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, 振 播 10 分 钟 , 弃 去 乙 
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醚 ,药酒 挥 干 , 加 乙酸 乙 醋 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 
冷 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枯 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 辣 一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 : 6 : 2 ; 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jr d 
10 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙酸 乙 酯 提取 过 的 药酒 ,用 乙酸 乙 
酯 洗涤 2 次 ,每 次 5ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 药 酒 挥 去 乙酸 乙 酯 
后 ,加 甲醇 15ml, 浸 泡 30 分 钟 , 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 
酒 加 甲醇 2ml 使 洲 解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 
苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sud XJ 
照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5: 3 : 1: DARF, RA, A, BF, M A 
1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 25 96 硫酸 溶 液 10ml, 加热 回流 
1 小 时 , 放 冷 ,加 三 氯 甲 烷 15ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 分 取 三 毛 
甲烷 层 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Spl 分 别 
点 于 同一 以 羧 甲 基 纤维 素 钠 为 猪 合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脐 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 黄色 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 圭 后 , 斑 
点 变 成 红色 。 

(5) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内径 为 lcm) 
上 ,收集 流出 液 , 蒸 干 , 残 沽 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 连 和 黄柏 对 照 药 材 各 0. 05g ,分别 加 甲醇 5ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤液 加 甲醇 至 5ml, 作 为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 2 由 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lx1, 分 别 
点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (12: 3: 6:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 
的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ,了 逐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 兽 点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

RE] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AEEA s LZ. RE -ZK C11 : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
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理论 板 数 按 柜子 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BUE BW B B HE ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml & 305g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 5026 FR BR 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 
滤液 10ml, 置 25m] 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AHT ARTË CC Hz O10 ) 计 ,不 得 少 于 
2.8mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 泻 火 , 凉 血 解 毒 。 用 于 肺 胃 热 盛 , 口 
TE, TRAIA. 目 赤 有 眩 后 ,咽喉 肿 瘙 ,吐血 是 血 , 大 便秘 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 9g ,一 日 1 次 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 每 袋 装 9g 
【贮藏 】 密封 。 
Mf X 
Zhigin Qingre Heji 
【处 方 】 HTF 400g 黄 芬 400g 
E 400g 淡 竹 叶 400g 
甘草 200g 薄荷 油 1ml 
【 制 法 】 UA EZ ER ER ERE SHE TER AE LEGE UR 


MIRKAZ, ER 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 20~1,.25(25~30C) 的 清高 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 
50% , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 :甘草 用 沸 
水 漫 提 二 次 ,每 次 2 小 时 , 浸 提 液 浓 缩 至 适量 ,加 适量 浓 氮 试 
液 , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.25 
(25~30C ) 的 清宫 ,与 上 述 浓缩 液 合 并 , 混 匀 , 静 置 , 滤 过 , 滤 
液 中 加 入 薄荷 油 ( 用 适量 乙醇 溶解 ) 及 茶 甲 酸 钠 3. 5g, 混 勾 ， 
加 水 使 成 1000ml, 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 气 芳 香 , 味 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 40ml REER, FE 
乙醚 液 ,水 层 燕 至 约 5ml, 加 适量 硅 藻 土 , 搅 匀 , 烘 干 ,加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 苓 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5u, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,使 成 条 带 状 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10 :7 : 7 : 3) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 
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溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 3ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 
TER. AT RAMPE Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 连 枚 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 自 “ 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502)? 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 43 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(15 : 1 * 0. DARFA, EF , WH, TF, A 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 105'CJn3A£] 5—10 分 钟 。 在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3ml, 用 乙醚 20ml 振 播 提取 , 弃 去 乙醚 液 , 水 
ERI E CERIS $E SEC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 0. 5g, 加 乙醚 20ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 加 甲 
RE 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 
溶解 , 自 “ 水 层 用 乙酸 乙 栈 振 摇 提取 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 341, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 15cm , WH, ECCE E 10%% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 105 亿 加热 约 3 一 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 用 石油 醚 (60 一 90C)40ml 振 摇 提取 ， 
取石 油 醚 液 , 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 油 对 照 品 
0. 1ml, 加 无 水 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5pl,、 对 照 品 溶液 24, 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 模 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 王 
点 , 喷 以 香草 醛 浓 硫 酸 试 液 -乙醇 (2 : 8) 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 
玫 点 显 色 清晰 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 不 得 低 于 1. 02( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAM; AZ, RE K (15 : 85) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 237nm。 
理论 板 数 按 板子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
7076 PRHE 1m] 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1m, E 25m ER 
中 ,加 入 70%% 甲 醇 至 刻度 485] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 滚 1ml， 
置 10ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 柑 子 以 本 子 苷 (Cu Ha O10 ) 计 , 不 得 少 
于 7. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 琉 风 散热 ,清热 解毒 。 用 于 三 焦 热 毒 炽 
RRUAR. OR RRF. 

《用 法 与 用 量 】 UH. 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 次 。 


[1&1 每 瓶装 〈1)10ml (2)100mi 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
按摩 软膏 (按摩 乳 ) 
Anmo Ruangao 
[4751 SERR 1.0g BONA 1. 0g 
乳香 0. 51g 没 药 0. 51g 
乌 药 0. 51g JI| 2$ 0. 51g 
郁 金 0. 51g JK fa BR PER 100g 
Wf 107g 肉桂 油 2. 0g 
丁香 油 2.0g 樟脑 5g 
[5&1 UETZ AF RA. AJS, AE 


70% 乙 醇 , 漫 溃 提 取 二 次 ,每 次 7 天 ,合并 漫 提 液 , 加 入 芸香 温 
Er AULAE Ui is EP. DE. 0B SL UR OVALE JEU] 3E HE Jy 0.83 — 
0. 87(20'C)。 其 余 薄 荷 油 等 五 味 与 硬 脂 酸 30g、 单 硬 脂 酸 甘 
iB 60g、 十 八 醇 40g, HW 30g .十 二 烷 基 硫酸 钠 12g、 三 乙醇 
BE 1g 混 匀 ,加 至 滤液 中 ,加 水 至 1000g ,加热 ,搅拌 ,乳化 ， 
即 得 ，。 

【性 状 】 本 品 为 类 白色 的 乳 谊 ; 气 芳香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g, 加 水 10ml, 振 摇 , 加 三 氧化 铁 试 
液 数 滴 ILE SX. 

(2) 取 本 品 , 照 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色 谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 ， 

【检查 】 耐 热 性 ” 取 本 品 10g, 于 40C 保 持 24 小 时 ,应 
无 油水 分 离 现 象 。 

WE WER 10g, 于 一 5 保持 24 小 时 , 放 至 室温 ， 
应 无 油水 分 离 现象 。 

离心 试验 ” 取 本 品 10g, 置 离心 管 中 , 于 40C CEM 
箱 内 放置 1 小 时 ,离心 30 分 钟 ( 转 速 为 每 分 钟 2000 转 ) ,不 
得 分 层 。 

其 他 ”应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109), 

【含量 测定 】 樟脑 ”薄荷 油 水 杨 酸 甲 酯 ” 照 气 相 色谱 
法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20MD 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0. 25pm) ;程序 升温 :初始 温度 为 105'C ,保持 2 分 钟 ,以 每 分 
Bh 5 的 速率 升温 至 160C ,再 以 每 分 钟 30 的 速率 升温 至 
220'C ,保持 10 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 250 C ,检测 器 温度 为 
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300'C ;分 流 比 为 40 : 1。 理 论 板 数 按 水 杨 酸 甲 酯 峰 计算 应 不 
低 于 20 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 樟 脑 对 照 品 、 薄 荷 脑 对 照 品 和 水 
杨 酸 甲 酯 对 时 品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 
(2 : 3) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 樟脑 0. 1mg 薄荷 脑 0. 6mg 和 
水 杨 酸 甲 酯 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml EJ 
中 ,加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 3) 混 合 溶液 45ml, 超 声 处 理 
(功率 300W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 至 室温 ,加 无 水 乙醇 - 乙 
E? ERO: 3) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 播 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 樟脑 (Ce Hi; OMAN 4.0—6. 0mgs & W uj 
油 以 薄荷 脑 (Ci。Hzo。O 〇 ) 计 ,应 为 25. 0 ~ 40. 0mg; A K H RR P 
酯 (Cs Hs Os) 应 为 90. 0 一 110. Omg. 

肉桂 油 TEHA ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R ZÆ 20000 (PEG- 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0. 25pm) ;程序 升温 :初始 温度 为 105 ,保持 2 分 钟 , 以 每 分 
钟 5 的 速率 升温 至 160'C ,再 以 每 分 钟 30 的 速率 升 坎 至 
220'C ,保持 10 分 钟 ; 进 样 口 温度 为 250C ,检测 器 温度 为 
300'C ;分 流 比 为 10 : 1。 理 论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计 算 应 不 低 于 
20 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醋 对照 品 .丁香 酚 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 无 水 乙醇 -乙酸 乙 栈 (2 : 3) 混 合 溶液 制 成 每 
lml AHERE 30pg、 丁 香 酚 30pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 樟脑 、 薄 荷 油 、 水 杨 
酸 甲 酶 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 各 lp 注入 气相 色谱 
仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 肉 桂 油 以 桂皮 醛 (Ce。 Hs O) 计 ,不 得 少 于 
1. 0mg; 含 丁香 油 以 丁香 酚 (Cio。 Hi; O;) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 将 ,和 络 止 痛 。 用 于 运动 劳损 , 肌 
肉 疫 痛 , 跌 打 扭 伤 ,无 名 肿 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 ,按摩 时 涂 擦 患 处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ; 切 勿 内 服 ; 皮 肤 破损 者 禁用 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 70g (2) 每 瓶装 100g 

【贮藏 】 w AA. 


附 : 1. 芸香 漫 豆 质量 标准 


ERG 


Zl dh ZA PUE HS Z5 TL T JR, BA ER 

[ 制 法 ] PAA JE EE Pe CIE rb LK SC h, PRORE DS S 
30 分 钟 ,除去 下 层 的 水 和 杂质 ,真空 浓缩 30 分 钟 , 即 得 。 

CEA 本 品 为 棕 黄 色 秋 稠 襄 状 。 在 空气 中 会 慢 慢 变 硬 
mE AF. 
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折光 率 REM 2g, 加 乙醇 4ml, 混 匀 , 测 定 。 应 为 
1. 380—1. 580( 通 则 0622). 

[鉴别 ] (1) 取 本 品 少量 ,用 微 火 灼 烧 ,有 多 烟火 焰 , 具 特 
异 香 气 。 

(2) 取 本 品 约 50mg, 置 试管 中 ,加 四 和 氯 化 碳 5ml, 振 摇 使 
溶解 , 沿 管 壁 加 硫酸 2ml, 两 液 接 界 处 显 红色 环 。 

(3) 取 本 品 约 0. 2g ,加 四 氧化 碳 5ml, 振 摇 使 成 混 悬 液 ,加 
硝酸 3ml, PREI , 静 置 使 分 层 , 上 层 液 显 淡 红 色 至 橙色 。 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 处 。 


2. J 香油 质量 标准 


T 香 m 


本 上 蝇 为 桃 金 娘 科 植物 丁香 Eugenia caryophyllata Thunb. 
的 干燥 花 蔓 ,经 水 蒸气 燕 饮 得 到 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 色 或 无 色 的 港 清 液体 ;上 特殊 香气 。 
露 置 空气 中 或 贮存 日 入 , 则 渐 浓 稠 而 变 成 柠 黄 色 。 

本 品 在 乙醇 .乙醚 或 水 醋酸 中 吻 溶 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

[检查 ] 相对 密度 ”应 为 1.038 一 1. 060( 通 则 0601). 

[贮藏 ] 密封 , 避 光 , 置 阴凉 处 。 


F3/5 22 BE RE 


Weinai? an Jiaonang 
[4h77] 


人 工 牛黄 

【 制 法 〗 以 上 五 味 , 黄 氏 加 水 硼 亲 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 成 稠 襄 ;三 七 、 红 参 粉碎 成 细 粉 后 与 珍珠 层 粉 混 义 ,与 稠 
谊 混合 后 干燥 ,粉碎 , 配 研 加 入 人 工 牛 黄 ,过 篇, 混 匀 , 装 入 胶 
3i , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 标 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 
ME o 

【鉴别 《〈17? 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 
块 ,表面 多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 (珍珠 层 粉 )。 

(2) 取 三 七 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 
WR 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氮 液 , 正 丁 醇 液 置 水 洽 上 蒸 干 , 残 酒 
A FH BR 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 另 取 三 七 皂苷 Ri 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 
供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 6 : 2) 
10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 喷 以 
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10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
小 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 人 工 牛 黄 对 照 药 材 10mg, 置 5ml 具 塞 试管 中 ,加 甲醇 至 
2ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 
PEELHH ERRORI EG Sh , 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 琢 取 上 述 四 种 溶液 各 2pul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20: 25 : 3: 2) 的 
上 展 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
HARA s UA ZIR- (32. : 68) 为 流动 相 ;* 用 蒸发 光 散 射 检测 
髓 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕊 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SRA 1.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 45kHz)30 Ay ph , 放 


冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 


续 滤液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 
次 ,每 次 40ml, FRAM 1E T BRE BIZK 1G E RT. » , 残 酒 用 甲醇 
溶解 并 转移 至 Sm 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pyl、20pl, 供 试 品 溶 液 
204l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 音 (Cu Hes O14) 计 , 不 得 少 
F 0. 20mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 健 腺 ,活血 止痛 。 用 于 脾胃 气虚 ,次 
血 阻 省 所 致 的 胃痛 , 症 见 胃 腕 隐痛 或 刺 痛 、 纳 呆 食 少 ;慢性 胃 
炎 、 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UH. 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 ZORN: BER. WA Ta MERY., R 
烟 酒 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


胃 立 康 片 
U RA 
Weilikang Pian 
【处 方 】 EF 75g 炒 麦 芽 75g 
R 75g 7x Ai ili A b 75g 
苍术 60g 35 EA 60g 
BH 60g KE 45g 
泽 海 45g 猪 苓 45g 
陈皮 45g WFR 45g 
tk 30g 甘草 30g 
AŻ 30g til E. 30g 


[551 UEAK, A2 E. A A BE CEDE 
细 粉 ; 广 攻 香 .陈皮 .豆蔻 提取 挥发 油 , 药 渣 再 与 甘草 、 人 茯苓 h 
RRR AS . 清 半 夏 加 水 煎 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 : 姜 厚 朴 、 白 术 、 木 香 .苍术 用 6076 2, BE 
TERR ETT B UE ,收集 滤液 ,与 上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 稠 
育 ; 炒 麦芽 热 水 浸 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓 
缩 成 稠 襄 ;合并 上 述 笛 膏 , 加 入 人 参 等 细 粉 及 辅料 适量 LRL, 
制 成 颗粒 ,60 人 以 下 干燥 , 喷 加 广 缆 香 、 陈 皮 等 挥发 油 , 混 匀 ， 
压制 成 1000 片 , 包 衣 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 50ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 
5ml, 微 热 使 溶解 ,加 于 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 
为 1 一 1.5cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 30% 甲 醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 
30% 甲 醇 液 ,再 用 水 30ml Ut Ibo ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 526 1,58 
化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醒 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 械 以 三 氯 化 铝 试 
液 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 三 握 甲 烧 50ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 三 握 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 
0. 5ml 搅拌 湿润 ,加 水 饱和 正 丁 醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗 淋 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 回 
收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
人 参 对 照 药材 lg, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 人 参 邱 苷 Reo Bm A S 8d Rg 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试验 ,吸取 上 述 对 照 品 溶液 和 对 照 药材 各 
5p1, 供 试 品 溶液 15 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展板 上 ,以 
三 氨 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 以 下 
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KARTERAREN H, JEF CHR S BC mA 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 ,分 别 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 50ml, 超声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 吴 荣 英 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 - 
水 (2: 1: 1) 的 上层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 正己 烧 4ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药材 
0. 5g, 加 正己 烷 2ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GERE, LAWEO —90'CO-Z, ER Z, BR (20 : 1) 为 


展开 剂 JEF WH EF EA 5%% 对 二 甲 氨 基 葵 甲 醛 的 10% - 


硫酸 乙醇 溶液 ,105C 加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ,并 应 显 
有 一 相同 的 污 绿色 主 斑 点 。 

(5) 取 白术 对 照 药材 0. 5g, 同 [鉴别 ](4) 项 下 对 照 药 材 溶 
液 的 制备 方法 制备 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 20u, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 
以 5% 香草 酉 硫酸 溶液 ,105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 
点 ,并 应 显 有 一 相同 的 桃红 色 主 斑点 (苍术 酮 ) 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -0.1% 磷 酸 溶液 (19 : 81) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nmj; 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KER 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 60kHz)30 分 钟 ， 
取出 ,放置 至 室温 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈皮 以 栖 皮 苷 (Cis Hau Os ) 计 ,不 得 少 于 
1l. Img. 

【功能 与 主治 〗 健 骨 和 中 , 顺 气 化 滞 。 用 于 消化 不 良 , 倒 
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饱 嘲 杂 ,呕吐 胀 满 , 肠 鸣 海 下 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2 次 。 


【规格 】 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.3g) (DERK 
每 片 重 0. 31g 
【贮藏 】 3S3. 
S ZRK 
Wei’ an Jiaonang 
【处 方 】 AA 50g 黄柏 50g 
南沙 参 100g 山楂 100g 
EioECRb)100g ”黄精 100g 
甘草 50g 日 区 50g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 石 解 \ 白 性 、 黄 柏 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 南 
沙 参 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 合 
JF RUOR , 滤 过 ,滤液 浓缩 ,干燥 ,粉碎 ;与 上 述 粉 末 混 匀 ,加 适量 
的 辅料 , 制 粒 ,干燥 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 粒 或 500 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 守 , 内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 或 粉末 ,有 时 可 见 少量 细小 黄色 纤维 ; 味 苦 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 较 多 , 鲜 黄 
色 ,大 多 成 束 , 周 围 菠 壁 细胞 中 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 黄 
H). EREE m, HE 18 一 32wm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排 
列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 薄 壁 细胞 较 大 ， 
多 破碎 ,直径 20 一 50pm, 壁 稍 厚 , 纹 孔 类 圆 形 , 孔 沟 明显 ,有 的 
含有 草酸 钙 针 蝇 , 直 径 约 2. 5yumCHfBD. 

(2) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加热 回流 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
柏 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
1 一 2 则 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 异 
丙 醇 -甲醇 -水 (6 : 3 : 1.5 : 2 : 0. 3) 为 展开 剂 , 置 用 等 体积 的 
浓 氨 试 液 预 平衡 15 分 钟 的 展开 入 内 ,展开 ,取出 , 景 干 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BRifS dE HO 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 取 正 丁 醇 液 浓缩 至 约 1ml, 加 中 性 氧 
化 铝 1g 拌 匀 , 蒸 干 , 装 人 预先 处 理 好 的 中 性 氧化 铝 柱 (100 
目 ,4g, 内 径 10mm) 上 ,用 乙醇 40ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 燕 于 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 车 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 有 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
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B (40 : 5 : 10 : 0. DARRA, ET , CH SC (EU 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 110C 加 热 至 并 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2H 3R ERI : AZ BS -0. 02mol/L. 磷酸 二 和 氢 钾 浴 液 (以 磷酸 调节 
pH 值 至 3.00 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 348nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 左 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 刁 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 8026 FB Ez žl 
度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
201l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄柏 以 盐酸 小 尼 碱 (Cz。 Hi; NO, * HCD èH, 
[规格 (1)] 不 得 少 于 1. 1mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 2. 2mg。 

【功能 与 主治 】 养 阴 益 骨 , 柔 肝 止 痛 。 用 于 肝 胃 阴 虚 、 轩 
气 不 和 所 致 的 胃痛 、 瘤 满 , 症 见 胃 腕 隐痛 、 纳 少 嘲 杂 、 咽 干 口 
燥 、 舌 红 少 津 、. 脉 细 数 ; 雁 缩 性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 2 小 时 服用 。 一 次 8 粒 [规格 (1)7]， 
或 一 次 4 粒 [规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0.25g (2) 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


D^ vs 
-€— JN y 
ZEE 


s ouryao. com 


F3 7^ T A 


Weisu Keli 


[4257] X 166.7g 


陈皮 100g 


AF 166.7g 
"E 166. 7g 

佛手 100g i55 166. 7g 

$A 100g 炒 鸡肉 金 100g 

【 制 法 】 以 上 八 味 , 紫 苏 梗 . 香 附 .陈皮 、 香 橡 、 佛 手 、 可 壳 

蒸 馆 提取 挥发 油 , 择 发 油 另 器 保存 ;药酒 与 槟 郴 、 鸡 内 金 加 水 
RE — X ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.38(70 一 80C) ,加 入 蔬 糖 与 
糊 精 的 混合 物 (3. 5 0) TEES 1 份 糊 精 ) 适 量 , 混 合 均匀 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 喷 入 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g [规格 (1)]。 或 滤 
液 合 并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.26 一 1.29(70 一 80OC) , Tit A 3 
量 糊 精 、 甜 菊 素 2. 7g 32 FH AE QE I0. 7g, 制 颗粒 ,干燥 , 喷 人 
挥发 油 , 混 匀 , 制 成 333g[ 规 格 (2)] , 即 得 。 


胃 苏 颗粒 


【性 状 〗 规格 (1) :本 品 为 淡 棕 色 的 颗粒 , 味 微 苦 。 

规格 (2) :本 品 为 淡 棕 色 至 棕 褐色 的 颗粒 , 味 苦 。 

LEJ (1) 取 本 品 5g[ 规 格 (1)] 或 2g[ 规 格 (2)], 研 细 ， 
加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 5cm， 
取出 ,上 防 干 ;再 以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 
层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 承 干 ,路 以 三 氧化 铝 试 液 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 - 
水 (4 :1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 节 
三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30g[ 规 格 (1)J 或 10g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 石油 
BEC30—60'C)50ml, 75 38 20 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ， 
残 酒 加 乙醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 梗 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 (19 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醚 硫酸 溶液 ,在 105 C Am 3 8 
斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 45g[ 规 格 (1)] 或 15g[ 规 格 (2)], 置 1000ml 圆 
底 烧瓶 中 ,加 水 500ml 及 沸石 数 粒 , 照 挥发 油 测定 法 (通则 
2204) 操 作 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 并 溢 人 烧瓶 中 
为 止 , 再 加 入 乙酸 乙 酯 2ml, 连接 回流 冷凝 装置 ,加 热 至 沸 并 
保持 微 沸 5 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 置 2ml 量 瓶 中 ,加 乙 
酸 乙 酯 至 刻度 ,再 加 无 水 硫酸 钠 0. 5g 15.5] , C E TR E TE D t 
试 品 溶液 。 另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml d 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 
试验 ,用 5%% 茶 基 -95% 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 液 的 毛细 管 柱 ( 柱 
长 为 30m, 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 254m) ,程序 升温 : 初 
始 温度 100'C ,保持 2 分钟 ,然后 以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 至 
200'C ,再 以 每 分 钟 10'C 的 速率 升温 至 260'C ,保持 15 分 钟 ， 
分 流 比 为 1 : 1。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 由 , 注 人 气相 色谱 仪 ， 
记录 色谱 图 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 在 烷 键 合 硅胶 
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为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 深 液 的 制备 分别 取 柚 皮 苷 对 照 品 . 橙 皮 苷 对 照 
品 和 新 楼 皮 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 
fü Ë S0ug.TE Rp Ë 20pg A Ai E EP 20pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1. 2g[ 规 格 (1)] 或 0. 5g RE C200 ,精密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)25 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl, 注 入 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 柚 皮 苷 (Cz Ha Ou) RDF 35. 0mg 8# 
EP CCHa Os ) 不 得 少 于 7. 0mg s E Ar E E CCo Hs Ois ) 
不 得 少 于 12. 0mg。 

【功能 与 主治 】 HAWK ARL. EMARE Ni 
痛 , 症 见 胃 腕 胀 痛 , 窗 及 两 胁 , 得 暖气 或 拓 气 则 每 , 情 绪 郁 怒 则 
JR ,胸闷 食 少 ,排便 不 畅 ,舌苔 薄 白 , 脉 弦 ;慢性 胃炎 及 消化 
性 溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1459,.—H 3X. 15 天 
为 一 个 疗程 ,可 服 1 一 3 个 疗程 或 遵 医嘱 。 

【规格 】 DOERR 15g DRRR 5g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 
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[5:51 以 上 十 味 , 巴 豆 霜 、 人 工 麻 香 分 别 粉碎 成 细 粉 ; 
其 余 沉 香 等 八 味 粉碎 成 细 粉 ,与 巴豆 和 霜 、 人 工 魔 香 粉 末 配 研 ， 
混 匀 ,过 筛 , 用 水 泛 丸 ,低温 干燥 , 包 薄 膜 衣 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 薄膜 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 黄色 至 棕 
黄色 ; 气 芳香 , 味 甘 、 辛 、 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml EE BEL 小时， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 0. 5ml, 置 水 
浴 上 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 、 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 各 售 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 屋 
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色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(14 : 7 : DARF N., EF, EUH ECT ERR POE AT (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 菊 光斑 点 ; 置 氮 蒸 气 中 震 后 ,日 
光 下 检视 ,斑点 变 成 红色 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 浸 涡 1 小时, 滤 过 , 渡 
液 浓 缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 对 照 药 材 0. 3g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 甲醇 (18 : 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1 站 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 100€ 
加 热 约 10 分 钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 4) 9b 0E 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木 香 对 照 药材 0. 3g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, 以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 (14 : 3 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 SC IDEE 5% 
香草 醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 这 对 照 药材 
lg, 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4~ 
10pl、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 冰 醋酸 -甲醇 (35 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 四 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奉 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; DLE BRE- 7. RE 7K (50 : 20 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 分别 加 甲醇 制 成 每 1ml Sp ERA SE 60kg、 每 
Iml & 30 f^ ES 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”到 本 品 3g, 研 细 , 取 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 毛 甲 烷 50ml, 称 定 重 量 , 静 
置 过 夜 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz2 1. 5 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 15ml, RT ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 lg 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 (CC His O2 5 0 F Fh i 
(Ci Hi 02) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 芳香 化 浊 , 理气 止痛 SERI SEHE. MTE 
当中 阻 、 食 滞 不 化 所 致 的 腹 海 、 纳 差 .恶心 .呕吐 ,腹胀 ,腹痛 ; 
消化 不 良 、 肠 炎 .痢疾 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 丸 : 一 次 20 丸 , 一 日 3 次 ;小 儿 
周岁 内 一 次 4—6 丸 ,一 日 2 一 3 次 ;一 至 三 岁 一 次 6 一 12 丸 ， 
一 日 3 次 ;三 岁 以 上 酌 加 。 大 丸 ; 成 人 一 次 4 丸 , 一 日 3 次 ;小 
儿 周 岁 内 一 次 1 丸 ,一 日 2~3 次 ,一 至 三 岁 一 次 1~2 丸 , 一 
日 3 次 ;三 岁 以 上 酌 加 。 


【注意 】 脾胃 虚弱 者 慎 用 。 
【规格 】 (1) 小 丸 每 20 JL X 0.08g 《〈2) 大 丸 每 4 丸 
重 0.08g 
【贮藏 】 密封 。 
BE 
Weichang Fuyuan Gao 

【处 方 】 3X Bi 100g 太子 参 100g 

XX 150g 蒲公英 300g 

kb 3EBR-T- 200g 木 香 100g 

IRAJ 150g 紫 苏 梗 100g 

XR 150g 桃仁 150g 
【 制 法 】 以 上 十 味 , 除 大 黄粉 碎 成 细 粉 外 ,其 余 堵 炒 可 壳 


等 九 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 
相对 密度 为 1.15 一 1. 25(60Y ) 的 清 谊 ,加 入 大 黄 细 粉 及 炼 蜜 
1000g, 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 笛 厚 的 半 流 体 ; 味 甘 、 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g. Jl Z, BE 10ml, 38 Pi Ab 2 10 分 
Sh, HE, AEWRE GR EPRWÉ. $3 NOB EX B ZH 
0. 5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药 材 溶液 Syl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 

(2) 取 本 品 5g, 加 硅 藻 土 5g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 淡 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 
节 pH f € 2 一 3, 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 咖 啡 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G JR 
板 上 ,以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 LECT. FEBRE ACER REA WOO IEME. Dip dA GL EP LE 


RMATA 


与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, WER E 5g, 加 乙醇 30ml, H P Ab 38 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 , 加 乙 醉 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 磺 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 "C 加热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《4) 取 本 品 5g. WER d- 5g, 研 勺 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 淋 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 Iml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 lml 含 lms 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 101. 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (18 : 7 : 2) 的 下 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , AH, BRUT (EI 10% 的 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105 它 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 , 显 相同 颜色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 前 高 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 的 磷酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 大 黄 素 对 照 品 . 大 黄 酚 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 素 6ug XO 
long 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 1. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 提取 3 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ;精密 量 取 续 滤 液 
10ml, 置 锥 形 瓶 中 ,水 浴 蒸 至 近 干 ,加 盐酸 -30%% 乙 醇 (1 : 10) 
的 混合 溶液 15ml, 置 水 浴 中 加 热 工 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 
摇 提 取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 三 氯 甲 烷 液 至 
干 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 ， 
播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cu HioOs ) 和 大 黄 酚 (Cis Hio O, ) 
的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 35mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 ,理气 通 下 。 用 于 胃 肠 术 后 腹 
胀 、 胃 上 肠 活动 减弱 , 症 见 体 乏 气短 、 及 腹 胀 满 、 大 便 不 下 ; 亦 可 
用 于 老年 性 便秘 及 虚 性 便秘 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,腹部 手术 前 1~3 X.—3X15— 
30g,— H 2 次 或 遵 医嘱 ; 术 中 胃 肠 吻合 完成 前 ,经 导管 注 人 远 
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Hz 


端 肠管 40 一 60g( 用 水 稀释 2 一 3 480 x 3E EST STR EL 67— 8 小 
时 ,口服 ,一 次 20 一 30g, 一 日 2 次 或 遵 医嘱 ;老年 性 便秘 :一 
次 10 一 20g, 一 日 2 次 或 遵 医嘱 。 


【注意 】 孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 瓶装 100g 
【贮藏 3 密封 , 置 阴凉 处 。 
ES Z9 Hx XE 
Weiyao Jiaonang 
[4:771 ER 120g i E RS CI 60g 
土木 香 60g Th 8A 90g 
鸡蛋 壳 ( 炒 )120g BRZI 120g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 醋 延 胡 索 加 126 VK RÀ BR V VC MA 


3 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ;其 余 土木 香 等 五 味 粉 
RE p, E , 混 匀 ,与 上 述 笛 膏 拌 匀 ,加 淀粉 适量 , 制 粒 , 混 匀 , 装 
ABE 3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 革 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 浅 灰 黄色 至 棕 黄 色 晒 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 苦 。 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : 木 纤 维 成 
束 , 呈 长 梭 形 , 具 斜 纹 孔 (土木 香 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g8, 研 细 , 加 石油 醚 (30 一 60C )30ml， 
冷 浸 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 土 木 香 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
dk. Hu EG HE IE GHI 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
Sul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 
酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 SOT CUR BRUT EU. 5 26 TET EI RE B 
酸 溶 液 ,105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1% 磷酸 溶液 (用 三 乙 胺 调节 pH 值 至 
6.0)(55 : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 延 
胡 索 乙 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 2. 5g, 精 密 称 定 ,加 和 人 2ml 浓 氮 试 液 使 湿润 ,再 加 人 三 
SC bo HERO : 1) 混 合 溶 液 50ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 
X 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,15g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,收集 流出 液 , 再 用 三 氯 
甲烷 20ml 洗 脱 ,合并 流出 液 与 洗 脱 液 , 置 70 C UK 8 E RT 
残渣 加 适量 甲醇 使 溶解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 
至 刻度 85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 粒 含 醋 延 胡 索 以 延 胡 索 乙 素 (Cz Ha NOs) 计 ,不 


得 少 于 20ug. 


功能 与 主治 】 制 酸 止 痛 。 用 于 肝 明 不 和 所 致 的 胃 胸 疼 
痛 .胃酸 过 多 、 吐 杂 反 酸 ; 骨 及 十 二 指 肠 省 疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 粒 , 一 日 3 次。 

【注意 】 忌 烟 酒 及 辛辣 等 刺激 性 食物 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


BaS 


Weifuchun Pian 

【处 方 〗 红 参 131g 
ub ise 250g 

[575] 以 上 三 味 , 红 参 粉 碎 成 细 粉 ,备用 ; 香 茶 菜 LAG 
pie Ar 3 ZK RU 3& KR ZR SE REC 3 7E LA iR TE REX 
1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.13 一 1. 18 
(20C) 的 清 膏 , 加 入 上 述 红 参 细 粉 和 演 粉 . 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 
匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【人 性状】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 味 
S E. 

【鉴别 到 本 品 15 片 , 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 挥 干 乙醚 ,加 水 Dml 搅拌 温润， 
加 水 饱和 的 正 丁 醇 15ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 取 正 丁 醇 液 ,加 
3 倍 量 氨 试 液 , 摇 义 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1mi 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb WE m. ASEP Re 对 照 品 
ARAS ud Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 21 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (3 : 8 : 4 : 2)10 人 以 下 放置 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 ! 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Z RR -0. 01% 磷 酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 童 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml ird RE. 50y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
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0. 2g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 
Æ 300W ,频率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 
匀 ，, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Z ih dk Hr A AA 06 LUE BEP (Co Ha DO ) 计 ,不 得 少 
于 3. 3mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 气 ,活血 解毒 。 用 于 胃癌 瘤 前 
期 病变 及 胃痛 手术 后 辅助 治疗 .慢性 浅 表 性 胃炎 属 脾胃 虚 
弱 证 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 片 重 0. 36g 

【贮藏 】 密封 。 


BARMA 


Weiyangling Keli 
[475] RA 416. 7g 灾 甘 草 333. 3g 
白 芍 250g KÆ 166. 7g 
桂 枝 133. 3g 生姜 133. 3g 

【 制 法 】 以 上 六 味 , 生 姜 加 水 ,蒸馏 提取 挥发 油 5 小 时 ， 
收集 挥发 油 ,备用 ;药酒 与 黄芪 、. 灾 甘草 . 白 芍 、 桂 枝 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 1 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密 
BE £3 3g 1. 10~1.15(70~805C) 的 清高 , 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 
量 达 50% , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 减 压 回 收 乙 醇 ,浓缩 至 相对 
密度 为 1. 30—1. 35(70 一 80C ) 的 笛 襄 。 大 囊 加 水 煎 煮 二 次 ， 
每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 30 一 1.35(70 一 80C) 的 笛 襄 ,加 和 人 上述 笛 襄 , 加 蔗糖 粉 
830g W EE, 混 义 , 制 粒 ,干燥 ,过 筛 , 喷 人 上 述 生 姜 挥 发 
油 , 混 义 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、. 微 辛 。 

【鉴别 】〗】 (1) 取 本 品 10g, 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 
次 4 次 ,每 次 ml FERA RE TEAR T. ARE H F 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 工 对 照 药材 0, 5g, 加 水 
100ml, REA 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 自 “用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 黄 花甲 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, Ar 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
酸 (25 : 5 : 10 * 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 加 热 至 斑 点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 


RS KAA 


摇 提 取 2 K EK 25ml, (3FIE T BEER RAMP 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 水 
100m1, REZ 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (25 : 5: 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 ,路 以 5 26 EE BE MRA 
液 ,在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 及 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(30 : 5 : 10 : 0. 2 Jj J&JT JR] , S 7E W, BC BED 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 REAME 1ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
KEX RAH 1g, 加 水 100ml, RU 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 20ml, Jill Z EE 50ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 于 ,残渣 加 乙 
醇 1ml 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sl 对照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 | 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01045 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A CL RR -0. 5% 冰 醋酸 (10 :90) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 276nm。 理 论 板 数 按 甘 章 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 185] , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ee ERS HEIHE Ë Ca Hz Os ) 计 ,不 得 少 于 
5.0mg。 

【功能 与 主治 】 温 中 益 气 ,缓急 止痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 .中 
气 不 足 所 致 的 胃痛 , 症 见 腻 腹 胀 痛 、. 喜 温 喜 按 SEED EJ ETR 
脉 弱 ; 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 ,慢性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 和 铂 , 一 日 3 次 。 
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【注意 】 胃 部 灼热 , 口 苦 反 酸 者 鼠 用 。 
【规格 】 每 袋 装 20g 
【贮藏 】 密封 。 


BIET AU 


Weixiangning Keli 


【处 方 】 女 贞 子 5000g 

E8751 RUAT ,粉碎 成 粗 粉 ,加 水 适量 ,于 95'C XL 
2 小 时 ,冷却 至 50'C 以 下 , 滤 过 , 取 滤 液 浓 缩 至 相对 密度 为 
1. 05—1. 10(60C ) 的 清高 , 栈 雾 干燥 ,加 糊 精 适量 , 混 义 ，, 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 褐 色 颗 粒 ; 味 苗 . 微 甜 。 

【鉴别 】 取 本 品 4g, 加 乙醚 20ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 泻 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 女 上 页 子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 10p1l、 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 1 : 2) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[£2] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA LE SK : 940 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 275nm。 
理论 板 数 按 红 景 天 昔 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 女 贞 子 以 红 景 天 苷 (Cu HzoO;) 计 ,不 得 少 于 
8. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 养 阴柔 肝 止 痛 , 润 燥 通 便 。 用 于 阴 虚 胃 
Je . Bl CHOR M RS. OW, E: HERA IB VE BI 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 日 服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 FRR 3g 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 
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【处 方 】 党 参 HA 
HE CA) 陈皮 
甘草 LEE s 


[5751 以 上 六 味 , 加 水 前 考 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10(92'C) 的 清 育 , 放 
冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密 
EX 1.27~1.30 (620 ) 笛 襄 , 取 稠 膏 1 41 JL DEO. 7 份 ， 
糊 精 2. 3 份 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄色 至 黄 棕 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20g, 加 水 50m 使 溶解 ,离心 , 取 上 
清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
醇 液 ,用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9 一 10, 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 泪 加 水 10ml 使 溶解 , 通 
it D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 依 
次 用 水 50ml、40% 乙 醇 40ml.80% 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 80% 
乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 党 参 炬 苷 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 15mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 
验 ,以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (17 : 83) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 党 参 熔 苷 峰 计 算 
应 不 低 于 2000。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 
时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 乙醇 60ml, 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 , 取 滤 液 3mlCR ZR UE GE HD ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 5g, 加 乙醇 40ml, 加 热 回流 2 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 甘 草 
酸 贸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5 赂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 
(4:1:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105 尺 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;: 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 滤液 20 ml, 2E TF ,残渣 加 水 10ml 
使 溶解 ,用 氨 试 液 调节 pH 值 至 9 一 10 ,用 三 氯 甲 烷 提 取 2 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 硅胶 G oH 
层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 握 甲 烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10 :6:1: 0.02) 


中 国药 上 典 2015 年 版 


AEREN KE RT ERRA PE 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 
板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 乙醇 60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 置 水 浴 上 藉 干 , 残 演 加 水 20m 使 溶解 ,用 氮 试 液 调节 pH 
值 至 12, 用 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 水 20ml 洗涤 REKER, ET EAA T ,残渣 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 区 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 当 药 苷 对 照 品 适量 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10: 
7: 3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草本 硫酸 溶 
液 , 在 105 必 加 热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 90C)80ml, 加热 回 
流 30 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 80ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 试 验 , 以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 
醋酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 
按 检 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 分 别 吸 取 上 述 对 照 品 溶液 
与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (78 : 0.3 : 22) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 252nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计算 ,应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1mjl 40pg 的 溶液 (折合 甘草 酸 为 39. 180g), 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉 末 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 酸性 的 稀 乙醇 溶液 (lml BÉ E — 100ml f 
乙醇 ) 约 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,用 酸性 的 50% 乙 醇 溶 液 稀释 至 刻度 , 揪 匀 , 取 适 量 离 
心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 名 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 袋 含 甘草 以 甘草 酸 (Css Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
于 22. 0mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 阴 , 健 脾 骨 , 消 病 满 。 用 于 脾虚 气 滞 
Bir Sc 85 Bl bc geri UR ACA 25 LINDE ede i 3E A E BA UL E YR UE 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 了 
EIR. 


开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 2 次 ,或 尊 


RBRXH 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 FRR Tg 
【贮藏 】 密封 , 置 干 燥 处 。 
BRRR 
Weikangling Pian 
【处 方 白 芍 317. 5g 日 及 238. 1g 
三 七 9. 9g 甘草 317. 5g 
dk 238. 1g 延 胡 索 158. 7g 
"URNA 31. 7g Nonis B 2. lg 
[551 MEAR AR ZE WRR ELA SHE 


Jn zK Rt a£ Vu 3X . $8 — ZIRE 3 小 时 ,第 三 .四 次 各 2 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 备 用 ; 白 芍 、 延 胡 索 、 茯 
稚 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 
过 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,与 上 述 上 清 液 合并 ,浓缩 成 相对 
密度 为 1. 34 一 1. 39(55~60'C) 的 清 寡 ,加 入 上 述 细 粉 及 颠 若 
浸 膏 LR] , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Fr ELEC BUR. 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 ; 味 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 表面 
RBS £c aX SUR BOSE ORIS ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 盐酸 2ml 与 三 毛 甲 烷 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 章 次 酸 对 照 品 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, aa 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 - 冰 醋 酸 (7 : 16 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 , 喷 
以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 唱 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

ORE m S Hr REUK, WA, MARARA 2ml 5 — 
甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 15ml 振 播 提 
取 ，, 奔 去 水 液 , 三 氯 甲 烷 液 回收 溶剂 至 干 , 残 潜 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g, 加 浓 氨 试 
液 lm SZAF J 15ml, 浸 渍 30 分 钟 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml g img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲苯 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,醇和 干 , 置 碘 缸 中 的 
3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 
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50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗 涤 2 次 (30ml， 
20mD , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 3g, 加 水 饱和 的 正 于 醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rg 对照 品 、 人 
参 皂 苷 Rb 对 照 品 和 三 七 拒 苷 R 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 4pl, 对照 品 溶液 和 对 照 药材 
溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 吐 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 50 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 100ml, 边 
轻 轻 摇动 边 滴 加 浓 氨 试 液 5ml, 密 塞 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 50ml, 用 0. 5mol/L 硫酸 溶液 振 摇 提取 4 次 ,每 次 
20ml, AHRR, MAARA 30ml, 播 匀 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 
三 氯 甲 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 TA 08 , ERO E XR BETA m PEEL 201. 
对 照 品 溶液 2 分 别 点 于 同一 用 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 RER ICH LSU LUE 
以 稀 矶 化 包 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. HK (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 注 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 RAZEI B snis i ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 Iim 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 MERKE, 
研 细 , 取 约 0. 25g 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh 8 Hr AN AN Z9 TE CCo Hzs On ) 计 ,不 得 少 于 
2. Omg., 

【功能 与 主治 】 AEHTRRE SE ibm. mI. EA A 
新 。 用 于 肝 胃 不 和 、 瘀 血 阻 络 所 致 的 骨 腕 疼痛 、 连 及 两 胁 、 暖 
气 .泛酸 ; 急 . 慢 性 胃炎 , 胃 、 十 二 指 肠 溃 疡 , 胃 出 血 见 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 Ul. 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 饭 后 服用 。 

【注意 】 青光眼 患者 忌服 。 
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【规格 】 每 片 重 0. 4g 
【贮藏 】 密封 。 
ES SERE 
Weikangling Jiaonang 

【处 方 】 BHA 317. 5g 白 及 238. lg 
三 七 9.9g 甘草 317. 5g 
茯苓 238.1g 延 胡 索 158. 7g 
AERA 31. 7g Ai 3nix € 2.1g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 白 及 ,三 七 、 海 旦 峭 粉 碎 成 细 粉 ;甘草 
加 水 前 者 四 次 ,第 一 、 二 次 每 次 3 小 时 ,第 三 .四 次 每 次 2 小 
时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,备用 ; 白 芍 、 延 胡 索 、 茯 苓 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 上 
述 滤 液 合 并 , 板 框 滤 过 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 及 颠 茹 浸 
BE , 搅 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 的 辅料 , 混 匀 , 装 人 胶 
3E HR 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 淡 黄 色 至 棕 褐色 的 粉 
RRE. 

【鉴别 】 (COD 取 本 品 内 容 物 2g, 加 盐酸 1ml, =A P c 
15ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 1m 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60 双 )- 甲 茉 -乙酸 乙 酯 - 冰 
ERO: 20 :7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 
1096 8E 4B ER Z, BE RYE . YE 105 C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 浓 氮 试 液 2ml、 三 氯 甲 烷 20ml, 
超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 15ml 振 摇 提取 , 弃 去 水 溶 
液 ,三 毛 甲 烷 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g, 加 浓 氨 试 液 1ml、 三 毛 甲 烷 
15ml, 浸 涡 30 分 钟 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 
d A PE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
用 1% 和 氢气 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 
毛 甲 烷 -甲醇 (15 : 8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 用 碘 燕 
气 震 至 斑点 显 色 清晰 。 日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 挥 尽 薄 层 
板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 40ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 洗 涤 2 次 (20ml,10ml) , iE T EE 
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ART RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 
对 照 药材 0. 3g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取信 参 皂 阁 Rg! 对照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 , 分 别 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 — 4 ul XE RR S TRE 
液 和 对 照 药材 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 所 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

CD BUR RAAH 20g , Jn — S Hox 100ml, 边 轻 轻 播 动 边 
滴 加 浓 氨 试 液 sml, 密 塞 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 
三 毛 甲 烷 50ml 使 溶解 ,用 0. 5mol/L 硫酸 溶液 振 摇 提取 
4 次 ,每 次 20ml, 合 并 酸 液 ,加 浓 氨 试 液 30mL, $$], JH — CTI 
big SE RNC 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 溃 圳 
三 氧 甲 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿托品 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 
品 溶液 1~3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : DARFA, EF, AHE, 
于 ,路 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 齐 s UA Z, 8-0. 176 BEER TR HE C15 * 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 葡 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 和 芍药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 
E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 敬 以 芍药 苷 (C: Ha Oil ) 计 ,不 得 少 于 
1.0mg。 

【功能 与 主治 】 和 柔 肝 和 胃 , 散 瘀 止血 ,缓急 止痛 ,去 腐生 
新 。 用 于 肝 骨 不 和 、 瘀 血 阻 络 所 致 的 胃 爱 疼痛 、 连 及 两 胁 、 暖 
气 .泛酸 ; 急 . 慢 性 胃炎 , 胃 、 十 二 指 肠 溃 疡 , 胃 出 血 见 上 述 证 
RE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 饭 后 服用 。 

【注意 】 青光眼 患者 忌服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


H RRA 
寺 康 灵 颗 粒 
Weikangling Keli 
【处 方 〗 日 芍 317. 5g EA 238. 1g 
三 七 9.9g 甘草 317. 5g 
茯苓 238. lg 延 胡 索 158. 7g 
NH 31. 7g 颠 茄 浸 襄 2.1g 


LAA UEA AR ET. H H A TAE, ZRUED SX 
细 粉 ;甘草 加 水 前 者 四 次 ,第 一 ,二 次 每 次 3 小 时 ,第 三 .四 次 
每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 备 
用 ; 白 芍 、 延 胡 索 、 茯 苓 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,与 上 述 
上 清 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 一 1. 25 (50 —55'CO EHE 
高 ,加 入 上 述 最 细 粉 及 颠 茄 浸 襄 , 搅 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 
入 糊 精 和 蔗糖 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 抱 1000g CUTS CO 
或 浓缩 成 相对 密度 为 1.341. 39(55 一 60C ) 的 稠 膏 , 加 入 上 
YE AI) c Rl Ai 5E 38.5] ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 和 人 糊 精 - 荡 糖 
粉 (1 : 3) 约 1095g, 混 匀 ,以 50% 乙醇 制 颗 痊 ,干燥 , 制 成 
1500g[ 规 格 (2)]; 或 浓缩 成 相对 密度 为 1.34 — 1.39 (55 — 
60'C ) BS PUE WA E XR ZU) 7 P9 RE DE] LT MR LEE 
ZEB 2L 8 s ral JURE «TR Sl E, 400g[ 规 格 (3)], 即 得 。 

【性 状 】〗 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、. 微 苦 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 表面 
其 网 纹 或 点 状 纹理 ( 海 早 峭 )。 

(2) 取 本 品 3 袋 , 研 细 , 加 盐酸 2ml 与 三 氯 甲 烷 30ml, 加 
AA S 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 30 一 60C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 
醋酸 (7 : 16 : 10 : 1) 为 展开 剂 FE JF H, AF, DJ. 1096 
磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3 袋 , 研 细 , 加 浓 氮 试 液 4ml 与 三 毛 甲 烷 
40m], 8 FS Ab 38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 30ml 振 播 提取 , 弃 
AKA. ZAFRA KARET, RA mP 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g. MAAR Iml 
Ej COH po 15ml, d 30 分 钟 , 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 甲苯 - 
丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 磷 饶 中 约 3 分 钟 后 
取出 , 挥 尽 板 上 琢 附 的 砚 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
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品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(D XU i 3 袋 , 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 超 声 处 
HE 30 4 9b , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 洗涤 2 次 (30ml,20ml) , IE T 
醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0. 3g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 气 背 Re 对 照 品 .人 参 皇 昔 
Rb 对 照 品 和 三 七 皂苷 R 对照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 4 内、 对照 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 
各 2 辣 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 100 10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
ERMER. AHF, EA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 

(5) 取 本 品 10 袋 , 研 细 , 加 三 握 甲 烷 100ml, 边 轻 轻 播 动 
边 滴 加 浓 氨 试 液 5ml, 密 塞 , 放 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
50ml, 用 0. 5mol/L 硫酸 溶液 振 揪 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 
酸 液 ,加 浓 氨 试 液 30ml, 播 匀 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 洲 剂 至 干 , 残 渣 加 三 氯 甲 烷 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿托品 对 照 唱 ,加 甲 
醇 制 成 每 m 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶 液 20p1l、 对 照 品 溶液 
241, 分 别 点 于 同一 用 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 
AWRAT: 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 
AAR ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 «M E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA s VA. RS -ZK (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 上 品 , 研 细 , 取 约 
0. 75g[ 规 格 (1)]、1. 0g[ 规 格 (2)] 和 0. 25g[ 规 格 (3)] ,精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25m, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ERRE AÑ AA A Ë CC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
6. 0mg。 

【功能 与 主治 】 RAAR , 散 瘀 止血 ,缓急 止痛 ,去 腐生 
新 。 用 于 肝 胃 不 和 、 瘀 血 阻 络 所 致 的 骨 腕 疼痛 、 连 及 两 胁 、 咀 
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A .泛酸 ; 急 、 慢 性 胃炎 , 胃 、 十 二 指 肠 演 疡 , 胃 出 血 见 上 述 证 


候 者 ，。 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 往 , 一 日 3 次 ; 饭 后 
服用 。 
【注意 】 青光眼 患者 忌服 。 
【规格 】 〈1) 每 袋 装 4g 〈2) 每 袋 装 6g GOFRE 1. 6g 
DER] 密封 。 
ES RE HR OX 
Weikang Jiaonang 
【处 方 】 白 及 64g TERN 63g 
香 附 64g XR 63g 
HA 64g 三 七 64g 
鸡 内 金 38g 鸡蛋 壳 ( 炒 焦 )1g 
乳香 32g 没 药 15g - 
BEA 13g 


[5751 METR. HR 28 HR US S PIE OO EHE 3L 
香 、 没 药 、 百 草 箱 粉碎 成 细 粉 ;三 七 、 香 附 粉 碎 成 粗 粉 ,用 
7526 — 8096 Z, BEAE TERI , 2E IB DRE KELWA , ,回收 乙醇 , 浓 
缩 至 稠 高 状 , 残 酒 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 高 
状 ; 黄 芪 .日 汪 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 襄 状 。 
合并 上 述 稠 膏 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶 
3E d x, 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 守 ,内 容 物 为 黑色 颗粒 和 粉末 ; 
ERE 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, 加 稀 盐 酸 5ml, 立 即 产 
生 大 量 气泡 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.3g, 加 乙醇 5m, 振 播 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 加 水 10ml, 产 生 乳 日 色 混 浊 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 28 
过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 正 丁 醇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml( 轻 轻 振 播 ) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 
A mF BR 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 
Rb; Xf Rh A 25 58 EF. Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
2mg 的 混合 溶液 :再 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 
BRAA RFA ,展开 EUH BC A 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 闻 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 /相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
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另 取 a - 香 附 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ， 
以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (92 : 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
晾 干 , 置 繁 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 喷 以 二 硝 基 
EPRA ,放置 片刻 DE EAE AU RE GS. 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g JUL PAE 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 溶液 
各 5 一 10p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 
酸 乙 醚 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BUT ,路 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 HEJ 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
0. 2g, 精密 称 定 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 盐酸 滴定 液 
(0. 1mol/L)50ml, 密 塞 ,超声 处 理 15 分 钟 ( 功 率 250W ,频率 
40kH2 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 15ml 加 溴 酚 
蓝 指 示 液 数 滴 , 用 和 毛 氧 化 钠 滴定 液 (0.1mol/L) 滴 定 剩余 
盐酸 , 邵 得 。 

本 品 每 粒 消耗 盐酸 滴定 液 (0. 1mol/L) 不 得 少 于 14ml。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DL ERE DEBEO RENE 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 203nm。 
理论 板 数 按 人 参 皂 车 Re 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 m 含 0. 5mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5] HR 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 30kHz)10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 
挥 干 ,与 滤纸 一 同 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,再 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)20 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Re (Ce Hn Ou ) 计 ,不 得 少 
于 1.2mg。 

【功能 与 主治 】 FARR, AREI, WREE. AF 
气 滞 血 次 所 致 的 胃 腕 疼痛 、 痛 处 固定 、 吞 酸 嘲 杂 ,或 见 叶 血 、 
黑 便 ; 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 、 慢 性 胃炎 、 上 消化 道 出 血 见 上 述 
证 候 者 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 kin me Ed ÉHIEREÀ GE EX 


之 品 UB. 
【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 】 EH. 
S Sr T MUN 
Weishuning Keli 
【处 方 】 甘草 595g A 595g 
白 芍 464g 白术 310g 
AE Aj 3& 310g 党 参 119g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 


过 ,滤液 合并 , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 入 适量 的 糊 精 ， 
混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g[ 规 格 
(CDIR 600g[ 规 格 (2)]; 或 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 适量 ,政和 雾 
干燥 ,加 入 适量 的 糊 精 和 乳糖 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 600g[ 规 
j& (322, BI 4, 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 甜 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 2g[ 规 格 (1)] 或 1.2g[ 规 格 (2)、 
(3)], 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
3X i JD FR RE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 TX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 薄 
层 板 置 展开 包 中 预 饱和 20 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 材 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,105 亿 加热 约 5 分钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 5g[ 规 格 (1)] 或 3g[ 规 格 (2) (3)]， 研 细 , 加 乙 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 蒸 至 近 于 ,加 
中 性 氧化 铝 (100 一 200 E22g, ETE, EUK18 EET n dE H HE 
$i (E588: (100—200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 乙醇 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 30ml, 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 光 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml € Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (8 : 1: 3 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn d 8 E ex, o 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 5g[ 规 格 (1)J 或 3g[ 规 格 (2)、(3)], 研 细 , 加 水 
25ml 使 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2, 滤 过 ,滤液 用 浓 氨 试 液 
调节 pH 值 至 10 一 11, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
乙醚 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 对 照 药材 0. 2g, 加 适量 的 水 ,前 者 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 “ 用 盐酸 调节 pH [BB 2? 起 , 同 法 制 
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成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 loul, 
对 照 品 溶 液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 二 
毛 甲 烷 - 甲 醇 (12 : 8 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 饶 中 预 饱 和 
20 分钟 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 碘 蒸 气 中 赴 后 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
233 TER 5 Z HS -0. 017mol/L 磷酸 溶液 (35 : 65 ) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 单 贸 盐 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 6076 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 1mg 的 溶液 (相当 于 每 
Im 含 甘 草酸 97. 95ng) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 人 研 细 , 取 约 0. 3g[ 规 格 (1)] 或 0. 18g LPS C22 C222 ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 -0.017moVL 8t R 28 
液 (13 : 7) 的 混合 溶液 25m, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 1 小 时 ， 
超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 和信 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 黎 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 于 
20mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 健 脾 , 制 酸 止痛 。 用 于 脾胃 气虚 、 肝 
SDAR RKA BRER ZERK; ERK 
溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 Fk. —X1458,—H 3 次 。 

【规格 】 ERR (1)5g (23g (3)3g( 含 乳糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


B RRA 


Keteling Pian 

【处 方 】 小 叶 榕 干 浸 襄 180g 
马 来 酸 毛茶 那 敏 0. 7g 

[tk] 以 上 二 味 , 取 小 叶 榕 干 漫 襄 ,粉碎 成 细 粉 ,加 和 
马 来 酸 毛茶 那 敏 及 羧 甲 淀粉 钠 、 氢 氧化 铝 DEED AAMER 
适量 , 混 勾 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 适量 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 
1000 片 , 包 薄膜 家 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 农 片 ,除去 包 衣 后 显 红 棕 色 ; 味 微 苗 。 
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LEII 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 30ml, i d 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 分 
取 乙 酸 乙 酷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 小 叶 榕 对 照 药材 5g, 加 水 前 者 2 次 ,每 次 
150ml, 煎 者 30 分 钟 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, B 
“用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 
取 牡 研 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 2 一 8pl, 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 
聚 酰胺 薄膜 上 ,使 成 条 状 , 以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
喷 以 5% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,至 少 
显 2 个 相同 颜色 的 荧光 议 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 小 时 榕 干 浸 袁 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 为 流动 相 A,0.05%% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 335nm。 理 论 板 
数 按 牡 荆 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 


流动 相 B(%%) 
75-65 


流动 相 ACAD 
25—35 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 55 
35-25 


997-56 65—75 


06-65 29 75 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牡 荆 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 


70% 甲 醇 超声 处 理 使 溶解 并 制 成 每 1ml 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 70% 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 双 ,频率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 以 牲 薪 苷 对 照 品 为 参照 ,以 其 
相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 异 牡 斌 苷 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 士 5% 范 围 之 内 。 相 对 保留 时 间 及 相对 校 
正 因 子 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 相对 校正 因子 
SERRE 1.3 0. 90 
TERT 1.0 1. 00 


7 dh E Hr A NIE ERE A E A E CCo: Hoo Oio) 8I FEE 


JA Ë CCa Hzo O16 ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 14 mg., 
马 来 酸 毛茶 那 敏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05molL Eg AH (fg 100ml 加 入 
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0. 5ml 的 三 乙 胺 ,用 磷酸 调节 pH 值 为 3. 6)(39 : 61) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 262nm, 柱 温 40 色 。 理 论 板 数 按 氯 苯 那 敏 峰 
计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 来 酸 氯 葵 那 敏 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 超声 处 理 使 溶解 并 制 成 每 lml 含 80pg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适 量 ( 约 相当 于 马 来 酸 毛茶 那 敏 2. 1mg) ,精密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100)25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ，, 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 按 外 标 法 以 毛茶 那 敏 峰 面 积 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 马 来 酸 毛 苯 那 敏 (Cu Hi CIN; 
为 标示 量 的 80. 0% ~120.0%. 

【功能 与 主治 】 镇 忠平 喘 HKHK., MT Am A E E 
支气管 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 用 药 期 间 不 宜 驾 驶 机 、 车 、 船 \ 从 事 高 空 作业 BL 
械 作业 及 操作 精密 仪器 。 

【规格 】 每 片 含 小 叶 榕 干 浸 襄 180mg, 马 来 酸 毛茶 那 
fit 0. 7mg 

【贮藏 】 密封 。 


附 ; 小 叶 榕 干 漫 膏 质量 标准 


”Ce HeO4 ) 应 


Mr EE 


Æ 5h38 Ficus microcarpa L. f. 的 干燥 
叶 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 小 叶 榕 干燥 叶 , 加 水 亡者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 1. 20 (80 CO BO BERE AA, 
加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 12 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 回 
收 乙 醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 3050C) KRE , 80C 以 下 干 
TR ,粉碎 成 细 粉 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 柠 红 色 至 棕 褐 色 的 粉末 与 颗粒 ; 味 涩 、 
ME e 

[鉴别 ] 取 本 品 2g, 照 咳 特 灵 片 [ 鉴 别 ] 
应 符合 规定 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 9.0%% (通则 0832 第 二 法 ) 测 定 。 

[ 漫 出 物 ] 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 项 下 的 热 漫 法 (通则 
2201) 测 定 。 取 本 品 4g, 用 80% 乙 醇 作 溶 剂 , 以 于 燥 品 计算 ， 
醇 溶性 浸出 物 不 得 少 于 50.006, 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 .对 照 品 溶液 的 制备 FA 
特 灵 片 [含量 测定 ] 小 叶 榕 干 浸 襄 项 。 


项 下 方法 试验 ， 


BUR 


供 试 品 溶液 的 制备 KEER. WASIU D , 取 约 
lg ,精密 称 定 , 同 咳 特 灵 片 (含量 测定 ] 小 叶 榨 干 浸 膏 项 下 方法 
制 成 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ” 同 咳 特 灵 片 5 含量 测定 ] 小 时 榕 干 漫 请 项 

本 品 按 干 燥 品 计算 ,每 lg AHR P CCa Hz Oi ) RISE TE 
JB EF CCa Hao Oio) 的 总 量 不 得 少 于 0. 90mg。 

[制剂 ] ” 咳 特 灵 片 , 玻 特 灵 胶 宫 


BARRE 


Keteling Jiaonang 

[471 ;hu RT ERE 360g 
Ux ER SUE SE SEC 1. 4g 

[tik] 以 上 二 昧 , 取 小 叶 榕 干 漫 襄 ,加 入 马 来 酸 毛茶 那 
敏 及 辅料 适量 , 混 色 或 制 成 四 色 颗 粒 , 装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 柠 红 色 至 红 棕 色 粉 末 
或 四 色 颗 粒 ; 味 微 茜 。 

【鉴别 取 本 品 内 容 物 10g, 研 细 , 加 水 30ml, 温 热 使 溶 
解 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 ,上 清 液 用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 层 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml1, 分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
Imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 小 叶 榨 对照 药材 5g, 加 水 
前 总 2 次 ,每 次 150ml, RER 30 分 钟 ,合并 前 液 , 泪 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 30ml, 自 “ 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 牡 荆 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 ii , UR 
取 供 试 品 溶 液 2~8pl, 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lul. 4r 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,使 成 条 状 , 以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ， 
XU HI BUE EA 5% 三 氧化 铝 乙 醇 溶液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,至 少 显 2 个 相同 颜色 的 菊 光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 小 叶 榕 干 漫 谊 ” 黑 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A,0.05% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 335nm。 理 论 板 
数 按 特 荆 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


流动 相 BOA) 
75 一 65 


流动 相 A) 
25-»35 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 55 
65—75 


0507-56 35—25 


56~65 29 75 
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咳 喘 宁 口服 液 


对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 牡 研 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 
70%% 甲 醇 制 成 每 1ml & loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% FR BE 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 。 以 特 荆 背 对 照 品 为 参照 ,以 其 
相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 异 牡 研 苷 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 士 5% 范 围 之 内 。 相 对 保留 时 间 及 相对 校 
正 因 子 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 相对 校正 因子 
FRP 1.3 0. 90 
HRE 1.0 1. 00 
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H Ë CCa Ha Ow ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 28mg. 

马 来 酸 氯 葵 那 敏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.05molL 磷酸 二 和 氢 钾 ( 每 100ml 加 入 
0. 5ml 的 三 乙 胺 ,用 磷酸 调节 pH 值 为 3.6)(39 : 61) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 262nm, 柱 温 40C 。 理 论 板 数 按 氯 葵 那 敏 峰 
计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 来 酸 氯 葵 那 敏 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 超声 处 理 使 溶解 并 制 成 每 1ml 含 80ug 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 适量 ( 约 相当 于 马 来 酸 毛茶 那 敏 2. 1mg) ,精密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 盐酸 -甲醇 (1 : 100)25ml, E 3€ , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 按 外 标 法 以 握 共 那 敏 峰 面积 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 马 来 酸 毛茶 那 敏 (Ci Hi CIN; * C H; 01) M 
为 标示 量 的 80. 0% ~120. 0%. 

【功能 与 主治 】 镇 咏 平 嘴 ,消炎 祛 疾 。 用 于 咳 喘 及 慢性 
支气管 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 用 药 期 间 不 宜 驾 驶 机 ,车 、 船 \ 从 事 高 空 作业 、 机 
械 作 业 及 操作 精密 仪器 。 

【规格 】 每 粒 含 小 叶 榕 干 漫 谊 360mg, 马 来 酸 毛茶 那 
敏 1. 4mg 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 小 叶 榕 干 浸 意 质量 标准 见 咳 特 灵 片 附 项 下 。 
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LHI 以 上 七 味 ,石膏 粉 碎 成 细 粉 ,加 水 熟 煮 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 备用 ; 药 渣 与 其 余 麻黄 等 六 味 加 水 前 者 二 次 (每 次 
加 水 后 用 盐酸 调 pH 值 至 5) ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
加 入 上 述 备 用 药 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.14(50'C) 的 清 谊 ， 
放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 75%, 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 ,加 4g 聚 山梨 酯 80 乙酰 磺胺 酸 钾 1.5g, 阿 斯 柏 坦 1.7g， 
加 水 至 1000ml, 用 氧 氧化 钠 调 节 pH 值 至 6.5, 放 置 48 小 时 ， 
滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 微 昔 。 

【鉴别 (1) 取 [检查 盐酸 回 票 碱 和 吗啡 限量 项 下 的 供 
试 品 溶 液 5ml, 浓 缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 器 粟 壳 对 
照 药材 1g ,加 水 50ml, Bü 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 调 
T pH 值 至 9~10, 用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
JE UT boy RT RAE mE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
济 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
20ul、 对 照 药 材 溶液 Gpl 5 检查] 盐酸 器 粟 碱 和 吗啡 限量 项 下 
盐酸 器 粟 碱 对 照 品 溶液 Zul 及 吗 罪 对 照 品 溶液 6 由 ,分 别 点 于 
同一 用 2% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 丙 
酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 20 : 3 : DARFA, RF, AH, 
To EDU HE SE TAG ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 
RT ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 
对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 
液 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
HDK 40ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 甘 草酸 
镑 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
24l, 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氛 化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 GE: 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 -水 (30 : 2: 2 : 4) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 在 [含量 测定 J 项 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
盐酸 麻黄 碱 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 
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【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.01( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631)。 

盐酸 器 粟 碱 和 吗啡 限量 ” 取 本 品 25. 0ml, 加 浓 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 40ml, 合 
并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 使 成 10. 0ml, 作为 供 试 
品 溶液 。 另 到 盐酸 器 粟 碱 对 照 品 和 吗啡 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 
制 成 每 1ml4 4 5.0mg 和 2.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Aud S ERE 
SE BOOTE HR S ERE 109,1 与 吗啡 对 照 品 溶液 Gul, 分 别 点 于 同一 
用 2% 和 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 - 乙 
醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 20 : 3 : DARFA, ERF, RH, MT. M 
以 稀 碘 化 执 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ，。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA. L-R 2 A CR 1000ml 中 含 三 乙 胺 与 磷 
RA 1mD (C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 212nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 10mg, 精密 称 
证 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 色 ,精密 量 取 Iml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 加 氯 化 钠 4g 与 
40% 氨 氧化 钠 溶 液 5ml, 用 水 燕 气 燕 馏 ,以 稀 盐酸 1ml、 水 9ml 
吸收 饮 出 液 ,收集 馏 出 液 约 200ml, 置 230ml 量 瓶 中 ,加 水 至 
刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Co His NO * HCl) 计 ， 
不 得 少 于 0.35mg. 

【功能 与 主治 】 宣 通 肺 气 ,止咳 平 喘 。 用 于 痰 热 阻 肺 所 
致 的 咳嗽 频 作 、 咯 痰 色 黄 、 哈 促 胸 闵 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 】 每 瓶装 10ml 

【贮藏 】 密闭 。 
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[471 Xf 120g 瓜 艺 仁 180g 
dk 150g 鱼 腥 草 300g 
将 查 仁 90g 半 夏 ( 制 )100g 
KZH 120g RAE 150g 
前 胡 120g 紫 落 120g 
陈皮 50g 甘草 100g 
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【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 紫 苏 子 、 前 胡 、 半 夏 .茯苓 ,陈皮 、 苗 
禁 仁 、 款 冬 花 粉碎 成 粗 粉 , 其 余 瓜 疤 仁 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ， 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 。 加 入 上 述 粗 粉 ,干燥 ,粉碎 成 细 
粉 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 30 一 40g 与 水 适量 , 泛 丸 , 干 
燥 , 用 活性 炭 包 衣 , 干 燥 , 即 得 。 一 一 

DERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 浓缩 水 蜜 丸 ,除去 包 衣 后 显 
URS GER DIC. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 洲 化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6um 
《茯苓 ) 。 种 皮 细 胞 类 图 形 .长 圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 网 状 增 厚 
似 花 纹样 ( 紫 苏 子 ) 。 非 腺 毛 1~ 汪 细胞 ,顶端 细胞 长 ,扭曲 盘 
绕 , 直 径 5-—l17um, 壁 薄 ;花粉 粒 球形 , 淡 黄 色 , 直 径 约 至 
32pm, 外 壁 有 刺 , 较 尖 ( 款 冬 花 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 , 长 32 一 
144u m, f£ TE T 45 1 29 Rl. rn X RUE OE D. 

《2) 取 本 品 10g, 研 碎 ,加 石油 酸 (60 一 90C780ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 , 残 酒 挥 干 石油 栈 备 用 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 甲 
醇 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 前 胡 对 照 药材 0. 5g， 
加 石油 酝 (60 一 90C)20ml, 同 法制 成 对 照 药 材 溶 液 ; 再 取 白 
花 前 胡 甲 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 5ul, 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
WE GF:s: 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(4:2:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 于 , 置 紫外 光 灯 (254nm ) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 款 冬 花 对 照 药材 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 同 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 
此 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF, WEWE, DA BL EE C60 — 9000-7, ER 7, BR C12 : DÀ 
展开 剂 , E JT HB ET, ERIC C254nnO FP tL, DE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml, 
超声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗 涤 2 次 (30ml、 
20mD ,合并 洗涤 液 备 用 , 正 丁 醇 液 再 用 醋酸 溶液 (3 一 10) 洗 
涤 21x G0ml,ZümD ,合并 醋酸 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ml、 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (15 : 40 : 22: 10)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 磷 钼 酸 硫酸 溶液 ( 取 磷 钼 酸 2g， 
加 水 20ml 使 溶解 ,再 缓 缓 加 入 硫酸 30ml, 混 匀 ) ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

CO BU i 10g. HP , HA W BE C60 — 90 C) 40ml , E 7S Ah 
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理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 注 加 0.5 mol/L AA 45, B py FH 
醇 溶液 lml, 置 75 一 80C 水浴 上 加 热 30 分 钟 ,取出 , 放 至 室 
温 , 加 水 20ml 使 溶解 ,用 50% 盐 酸 溶 液 (V/V) 调 节 pH 值 至 
3 一 4, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 TETTE LX 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 子 对 照 药 
材 1g, 加 石油 栈 (60 一 90C)20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10 26 硫酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 J(4) 项 下 备用 的 洗涤 液 , 置 水 洽 上 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 3ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 
对 照 药材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 同 [鉴别 3(4) 项 下 的 方 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5)10 和 以 下 放置 12 小 时 的 上 层 溶 
液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nmy) 下 
检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (37 : 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm。 
理论 板 数 按 检 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 
3k , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A BE AiE BLOCS Ha O1s ) 计 ,不 得 少 于 
1. 8mg 。 

【功能 与 主治 】 APEX, IEI. HTA Æ hh i 
^U A EE BT SCR IU, A Ug KE LAT pol S PE EIU e AE 
UE. pU UL ERIEK o 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5g, 一 日 3 次 ,7 天 为 一 个 
疗程 。 

【规格 】〗 每 lg 相当 于 饮片 1. 5g 

【贮藏 〗 密封 。 
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骨 友 有 灵 换 剂 
Guyouiing Chaji 
【处 方 】 AH 18g AJS 18g 
制 何首乌 13g 续 斯 18g 
威 灵 仙 18g MIER 31g 
防风 18g X& li fé 18g 
af 13g 


[5:51 以 上 九 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 75 色 乙醇 130ml W 
湿 , 放 置 2 小 时 ,再 加 75% 乙 醇 500ml, 浸 溃 12 小 时 后 进行 渗 
渡 , 收 集 初 滤液 100ml, 男 器 保存 ;继续 渗 渡 至 续 沪 液 呈 微 黄 
色 , 回 收 乙醇 并 减 压 浓缩 至 150m, 与 初 滤液 合并 ,加 入 二 甲 
AE NES 250ml、 陈 醋 和 乙醇 适量 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 , 静 置 ， 
滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 的 溶液 ; 气 特 异 , 并 有 醋 的 气味 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 30ml, BZK 16 E Y& 4i 28 £j 5ml, 加 水 
15ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 液 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 2x 
二 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,加 盐酸 1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 
冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, AHA BER TF 0 
i FB ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药 
材 0.25g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 
于 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 自 “ 加 盐酸 1ml” 起 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5 一 10nl 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30—60'C)-Hi B Z, BE-!H BR (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 RF EUH LSU ED POET (365nm0 FREI. BET n E 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑 
点 ;用 氮 燕 气 震 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 置 水 浴 上 浓缩 至 约 5ml, 加 0. 1mol/L 
盐酸 溶液 20ml, 搅 拌 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 氨 试 液 调节 pH 值 至 8 一 9, 用 三 
UT dede dH 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 
汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正 已 烷 -三 氯 甲 烷 -甲醇 (7.5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 置 水 洽 上 浓缩 至 约 5ml, 加 水 15ml, 用 
乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,先后 用 
0. 5%% 碳 酸 钠 溶液 50ml 和 水 30ml 洗涤 FEARR, 1E T BS 
AAT , 残 潜 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 续 断 
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对 照 药 材 0.5g, 加 稀 乙 醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
T RART ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 于 醇 振 播 
提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 闵 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 上 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5~10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 二 ,路 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 仿 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 4.7 一 5.5( 通 则 0631) 。 

相对 密度 ”应 为 1.02 一 1.05( 通 则 0601). 

CBE ”应 为 20%~25% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 把 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
SD. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HREM A SK (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 蔡 乙 烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 2,3,5,4' -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
8B-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 稀 乙醇 制 成 每 1mi 含 
lO0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 上 品 1ml, 置 10ml 量 瓶 
中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 揪 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2- 
O-8-D- 葡 萄 糖苷 (Cx Hz; O, ) 计 ,不 得 少 于 50pg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
致 的 骨 性 关节 炎 、 软 组 织 损伤 , 症 见 关节 肿胀 .疼痛 、 活 动 
Xm. 

【用 法 与 用 最 】 外 用 , 涂 于 患处 ,热敷 20 一 30 分 钟 ,一 次 
2 一 5ml, 一 日 2 一 3 次 ,14 天 为 一 疗程 ,间隔 一 周 ,一般 用 药 2 
疗程 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;使 用 过 程 中 皮肤 出 现 发 痒 、 发 热 及 潮 
红 时 ,应 停 用 。 

【规格 】 每 瓶装 
(4)50ml (5)60ml 

【贮藏 】 


(1)10ml 
(6)100ml 
密闭 , 管 阴 凉 处 。 


《2)20ml (3)40ml 


m 仙 请 


Guxian Pian 


【处 方 】 熟地 黄 217g 
女 贞 子 102g 


枸杞 子 69g 
黑豆 135g 


骨 仙 片 
黄 丝 子 135g 骨 碎 补 102g 
fili 69g 4- RE 69g 
Bj c 102g 


【 制 法 】 VU EJLER.2R 2£ Tn 70% 乙 醇 冷 淄 三 次 ,第 一 
次 48 小 时 ,第 二 .三 次 各 24 小 时 ,合并 温 液 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 至 适量 ;其余 骨 碎 补 等 八 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 提取 液 合 并 。 合 并 后 的 溶液 浓缩 
成 稠 高 ,干燥 ,粉碎 ;或 浓缩 成 稠 襄 , 加 入 淀粉 适量 ,干燥 , 粉 
碎 。 加 入 滑石 粉 适量 , 混 匀 ,用 适量 乙醇 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 人 
硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
E RAE MRA. 

LERI (1) 取 本 品 20 Fr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙 
醇 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 
使 溶解 , 滴 加 0. 5mol/L 盐酸 溶液 调节 pH [E S 3 一 4, 用 乙酸 
乙 酯 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲 
BR 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黑 豆 对 照 药材 3g 加 
70% 乙 醇 25ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 氨 蒸气 中 晨 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 枸杞 子 对 照 药材 2g, 加 水 50m, MA 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
提取 液 RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 洲 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G W 
层 板 上 , 以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 0.5 : 0.2) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

《3) 取 本 品 20 Fr ,糖衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 60ml, 振 
$$ 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 仙 茅 对 照 药材 1g, 加 水 100ml, RC 1 小 时 ， 
滤 过 , 取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn d E A 
点 显 包 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 Fr ,糖衣 片 除 去 包 衣 , 研 细 , EREE A 
中 ,加 适量 氨 试 液 使 湿润 ,放置 半 小 时 ,加 三 氯 甲 烷 50ml, E 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 防 已 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
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药材 湾 液 。 再 取 粉 防 已 碱 对 照 品 与 防 已 诺 林 碱 对 照 品 适量 ， 
加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 0. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 
10p1、 对 照 药材 溶液 2~541\、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 用 
1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 - 
甲醇 -水 (10 : 1: 0.5 : 0.5) 为 展开 剂 ER , CHA, BCT REA 
稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 有 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 NE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL, RK (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,糖衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 外 
R$ 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 ;或 离心 , 取 上 清 液 ( 菏 膜 衣 片 ), 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 2: A GR TH 6 HE XC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 骨 雁 补 以 柚 皮 昔 (Cz Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
0. 15mg. 

【功能 与 主治 】 补益 肝 肾 ,强壮 筋骨 , 通 络 止痛 。 用 于 肝 
肾 不 足 所 致 的 交 病 , 症 见 腰 膝 骨节 疼痛 、 届 伸 不 利 .手足 麻木 ; 
骨 质 增生 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 感 冒 发 热 勿 服 。 


【规格 〗 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) (2) 薄 膜 农 片 每 


片 重 0. 33g 〈3) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 41g 
【贮藏 】 us. 
骨折 挫伤 胶 喜 
Guzhecuoshang Jiaonang 
[4:771 猪 骨 250g 炒 黄 瓜子 200g 
Jg B AA 25g ZL dE 25g 
XX 15g 当归 15g 
FLA 10g 栈 没 药 10g 
IS 10g IE 3g 


【 制 法 】 BETER, H RABUN DE B ERE EET 
浓缩 至 胶 液 不 透 纸 为 度 , 加 入 冰糖 1. 25g .黄酒 3. 75mL R3, 
浓缩 成 胶 ; 炒 黄瓜 子 去 油 后 ,与 上 述 猪 骨 胶 及 其 余 红 花 等 八 味 
混合 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 , 装 和 人 胶 圳 , 制 成 1900 粒 , 即 得 。 


* 1188 。 


中 国药 典 2015 年 版 


【性 状 了 
RRES, 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 球形 或 椭 
圆 形 ,直径 约 60p m, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 草 酸 钙 
TE SK ,直径 60~140pm( 大 黄 )。 体 壁 碎片 黄色 或 棕 红色 ,有 
圆 形 毛 窝 ,直径 8 一 24pm, 可 见长 短 不 一 的 刚毛 ( 土 鉴 虫 ) 。 不 
规则 碎 块 棕 黑 色 ( 自 然 铜 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 6g, 加 甲醇 20ml, 淄 溃 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 .1ml, 置 水 浴 中 加 
热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 
液 RT RAMSAR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酸 
XT B i ,大黄 素 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 四 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
Bf (30—60'C)-HH i£ Z, B8-H ER C15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
J| EF CHI SC o ERICA (365nm0 FRW. Bei A (6 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙黄 色 
荧光 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 检 黄 色 
荧光 六 点 , 置 氮 藻 气 中 震 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 80% RAAR 15m, 密 塞 , 振 播 15 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 -甲酸 (7 : 0.4 : 3 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 U 28-0. 05mol/L 磷酸 二 和 氨 钠 溶液 (50 : 50) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm; 柱 温 40'C 。 理 论 板 数 按 血 竭 素 峰 
计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 血 竭 素 高 氢 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 3% 磷酸 甲醇 溶液 制 成 每 1ml 含 
8ug 的 溶液 , 即 得 ( 血 竭 素 重 量 一 血 竭 素 高 氯 酸 盐 重 量 / 
1. 377) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 装 量 差异 项 下 的 内 容 物 
0.75g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 入 3%% 磷 酸 甲醇 洲 
液 40ml, 超声 处 理 (功率 200W ,频率 50kHz)10 分 钟 , 放 冷 ， 
加 3%% 磷 酸 甲醇 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Z dh dO i 39 DA di 399 3€ CC Hu Os:) 计 ,不 得 少 于 
40pg. 


本 品 为 硬 胶 训 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 粉 
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【功能 与 主治 】 舒 筋 活络 , 消 肿 散 六 ,接骨 止痛 。 用 于 跌 
打 损 伤 , 扭 腰 岔 气 , 筋 伤 骨折 属于 将 血 阻 络 者 。 

【用 法 与 用 量 】 用 温 黄 酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 4 一 6 粒 ， 
一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 

【注意 】 孕妇 禁 服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 29g 

【贮藏 】 密封 。 

注 ; 猪 骨 为 猪 科 动物 猪 Susscrofa dommestica Brisson. 
的 干燥 上 骨骼。 


骨 刺 X 
Guci Wan 
[4h75] Ji] 500g 制 草 乌 500g 

制 天 南星 500g Æ Ji 500g 

H 500g 当归 500g 

甘草 500g a BUCO 500g 
穿山 龙 1000g mE 1000g 
红 花 1000g 1k IK NI 1500g 


[5X1 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,每 100g 
粉末 加 炼 蜜 35~55g 及 适量 的 水 制 成 水 蜜 丸 ,干燥 ;或 加 炼 蜜 
100— 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 .。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 
CELER C 

[3531] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 周 围 薄 壁 
细胞 含有 草酸 钙 方 蝇 , 形 成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 花 粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 ,直径 约 至 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 三 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 12g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 18g, 剪 碎 , 加 甲 
BK 50ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 石油 本 (60 一 90YC ) 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 石油 醚 提取 液 ,低温 蒸 于 , 残 酒 加 
石油 醚 (60~90%C)1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 
酚 对 照 品 适量 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 
LES: DARRA AF WH, CT LU SE BR RR E 526 — 
氢化 铁 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 当归 对 照 药 材 1g Jn d BE (60 — 90'C )10ml, 超声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 ,吸取 [上 鉴别](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
对 照 药材 溶液 各 5~10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正己 烷 -乙酸 乙 醋 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 


WORT X 


【检查 】 乌 头 碱 限 量 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 
33g; 或 取 大 蜜 丸 适量 BU ELEC 48g, 加 浓 氨 试 液 6ml, 拌 色 , 放 
置 2 小 时 ,加 乙醚 80ml, 振 摇 1 小 时 ,放置 24 小 时 , 滤 过 , 滤 
i& Fi Z. BE 20ml 分 次 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,低温 蒸 干 , 残 酒 用 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 
适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 昭 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶 液 
12p1l\ 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14: 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
依次 喷 以 稀 砚 化 锯 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 
的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 和 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 演 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 约 1g, 
精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 1g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kH 245 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 人 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 徐 长 卿 以 丹 皮 酚 (C,HioO;) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 90mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 6. 5mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 止痛 。 用 于 骨 质 增生 ,风湿 性 关节 
炎 , 风 湿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 
13L.— H 2 一 3 X. 

【注意 】 孕妇 禁用 ,肾病 患者 慎 用 。 

【规格 〗 〈1) 水 蜜 丸 每 100 九重 5g 

(2) 水 蜜 丸 — 4 100 JL XX 20g 

OKEI FALE Og 

【贮藏 密封 。 


Hl. IK EL X 6g, 大 蜜 丸 一 次 


PER CT BEER 


Gucining Jiaonang 


[451 三 七 TUE d 

[8751 MEZER, ECER BA EEG S ve m, dg 
粉 , 混 匀 88 Hl. SIR EE HRDK RU 2 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 入 上 述 备用 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ， 
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装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 取 ,内 容 物 为 浅黄 棕色 至 黄 棕 色 的 
颗粒 ; 气 腥 , 味 苦 、 微 甜 。 

[X5] (1) BUE m 0.5g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 
80ml, 加热 回 流 1 小 时 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 去 乙醚 ,再 置 索 氏 
提取 器 中 ,加 甲醇 80ml, 加热 提取 至 甲醇 无 色 , 取 甲醇 提取 
WRT RATER EERE, HEE 25ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 ,作为 供 试 品 溶 液 。 取 三 七 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 泳 
干 , 喷 以 5% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 
别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 
光 下 , 显 相 同 颜 色 的 痰 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
KER. RT RAMPE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
LEE d Xp RR ZEE 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 二 氧 甲烷 -丙酮 (5 : 5 : 0.5) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 ,在 100C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 络 止 痛 。 用 于 瘀 阻 脉 络 所 
致 骨 性 关 玉 炎 , 钙 见 关节 疼痛 、 肿胀、 麻木 、 活 动 受 跟 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 , 饭 后 服 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


骨刺 消 痛 片 
Guci Xiaotong Pian 

[4h75] jilg 53. 25g 制 草 乌 53. 25g 
ÆJ 53. 25g 白芷 53. 25g 
甘草 53. 25g XX 106. 5g 
穿山 龙 106. 5g EH 106. 5g 
制 天 南星 53. 25g Zr db 106. 5g 
当归 53. 25g 1$ I NI 159. 75g 


[5851 VU ET 8E. ELE TH OE DUCUES RE ZRUET sl 
Jr] y AES RI 8 倍 量 水 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 3 一 4, 煎 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 斋 液 滤 过 ,滤液 备用 ; 徐 长 卿 用 水 燕 气 蒸 
馅 ,收集 燕 饮 液 , 备 用 ;蒸馏 后 的 水 溶液 及 药 涛 与 其 余 红 花 等 
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五 际 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤 液 合并 ， 
静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 稠 膏 状 ,加 入 白芷 等 三 味 的 细 
粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 。 用 少量 乙醇 稀释 上 述 蒸 馅 液 ,与 
上 述 细 粉 和 适量 的 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 Fr , 包 糖 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 黄 褐色 ; 昧 微 麻 、 
3k Ja. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 
40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 
洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 
1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
脉 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氮 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 当归 对 照 药材 0. 5g, 按 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 《通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 
各 10ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 
90'C0-Z, ER C, RR CO : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 Hr ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 硫酸 的 45%% 乙醇 溶 
液 (7 一 100)20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 , 滤 过 ,滤液 用 石油 醚 
(60—90'C) ds SE SC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 提取 液 ( 如 
出 现 浑浊 ,可 离心 后 取 上 清 液 ) , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 mE Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
BE GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C)- 围 茶 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 
E? C10 : 20 : 7 : 0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 村 SAARE 取 本 品 15 片 , 除 去 糖衣 ,人 研 细 , 置 
EEF WAAR 2ml、 乙 醚 30ml, 振 扬 1 小 时 ,放置 24 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 lmi, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 iml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 5p1l、 对 照 品 溶液 10 pd 4 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (4 : 
4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 应 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 
对 照 品 斑 氮 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 051253 5g 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波长 为 274nm。 
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理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
乙醇 制 成 每 lml 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 HU SS 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 会 徐 长 和 狠 以 丹 皮 凑 CC Hi。O;) 计 ,不 得 少 于 
0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 ARULA. M FREA ER LR i ER k Br 
Cp e End UE RE SN 3 12 NULLE PE i REN 
风湿 性 关节 炎 、 风 湿 痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 片 , 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 】 肾病 患者 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 。 


BATIAN 


Guzhining Chaji 
[4h75] 云母 石 1000g 
枯 砚 20g 

[551 以 上 三 味 ,云母 石 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ;黄连 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 45 分 钟 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 备用 滤液 合 
并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 顶 矶 及 无 水 碳酸 钠 适 量 , 搅 匀 ,加 水 至 
1000ml, 放置 过 夜 , 取 上 清 液 分 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 液体 , 手 挫 有 滑 腻 感 。 

【鉴别 了 《〈1) 取 铀 丝 , 用 盐酸 湿润 后 , 芯 取 本 品 ,在 无 色 火 
焰 中 燃烧 ,火焰 即 显 黄色 , 隔 蓝 色 玻璃 透视 ,火焰 显 紫 色 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 入 氯 化 钢 试 液 , 即 发 生 白 色 沉 淀 , 分 
离 后 , 沉 演 在 盐酸 或 硝酸 中 均 不 溶解 。 

(3) 取 本 品 50ml, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 
合并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 25g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 玩 碱 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 药 
材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR E, 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酷 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 -三 乙 胺 (3 : 3.5:1: 
1.5:0.5 : 1) 为 展开 剂 , 置 浓 氨 试 液 预 饱和 20 分钟 的 展开 饶 
内 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 


黄连 10g 


H X BT 
黄色 荧光 斑点 。 
【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 02( 通 则 0601), 
pH 值 应 为 9.5 一 11.0( 通 则 0631) 。 


其 他 ”应 符合 拒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
WAAR: UZ 0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 湾 液 (50 : 500 (每 
100ml 中 加 十 二 烷 基 硫酸 钠 0.4g, 再 以 磷酸 调节 pH 值 为 
4.0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 亦 碱 
峰 计算 应 不 低 于 5000, 
“对照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 \ 盐 酸 巴 马 汀 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 1m 含 盐酸 小 辟 
碱 20pg、 盐 酸 巴 马 汀 5ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml EROR 
中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml & 3x DAE dE ES REDE (C4 Hi NO, * HCD 
和 盐酸 巴 马 汀 (C4,H4NO,-* HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 
0. 18mg, 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 、 消 肿 止 痛 。 用 于 阁 血 阻 络 所 
致 骨 性 关节 炎 、 软 组 织 损 伤 , 症 见 肿胀 ,麻木 、 疼 痛 及 活动 功能 
障碍 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 适量 , 涂 于 上 患处。 一 日 3 一 5 次 。 

【注意 】 如 有 擦 破 伤 或 溃疡 不 宜 使 用 。 


【规格 】 (1) 每 瓶装 50ml (2) 每 瓶装 100ml 
LERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
B x x BI 
Gutongling Ding 
【处 方 】 ŞE- 3 80g FÆ 110g 
龙 血 竭 1g 乳香 5g 
没 药 5g 冰片 1. 5g 
【 制 法 】 以 上 六 味 HEEL- RE TZ RÄ AUER 


碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,用 50% 的 乙醇 作 溶 剂 , 浸 溃 , 渗 注 ,收集 渗 
滤液 950ml; 另 将 龙 血 竭 、 冰 片 溶 于 50ml 乙 醇 中 ,与 上 述 渗 
渡 液 合并 ,用 水 和 (或 ) 乙 醇 调 至 1000m, 3E. 5] , 88 E 48 小 
时 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 了 本 品 为 橙 红 色 的 液体 , 久 置 有 混浊 或 轻微 沉淀 ; 
RE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 40ml, 水 浴 上 挥 去 乙醇 ,加 水 使 总 量 
约 至 20ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ， 
加 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 Y (15ml, 10mD , 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,水 
液 加 氨 试 液 调节 pH f € 9 一 10, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 
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(15ml,10mD , & 3f — 8& FP bi WE RT. RA mkA 1ml 
使 溶解 EJERE. RELER 1g. 
氨 试 液 1ml 润 湿 后 ,加 三 氯 甲 烷 20ml de $$ 30 分 钟 , 放 置 过 
夜 , 滤 过 , 取 三 毛 甲 烷 液 , 药 潭 再 加 三 氯 甲烷 10ml 振 播 提取 
5 分 钟 , 滤 过 ,合并 三 氯 甲 烷 液 ,用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 15ml 
振 摇 提取 ,提取 液 用 氮 试 液 调节 pH 值 至 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 
15ml 振 播 提取 , 取 三 氯 甲 烷 提取 液 置 水 洽 上 挥 干 , 残 酒 加 无 
水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6~10pl、 对 照 药材 溶液 10pl1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GERE, DAR BL BEL GRECE : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 噶 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, EKA ELAT, FR EH RE 10ml 分 
3 次 溶解 , 倾 取 乙醚 液 ,浓缩 至 0.5ml, 作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 龙 血 竭 对 照 药材 10mg, 加 乙醚 10ml, 振 播 提取 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 20pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (3 : 2 : 
0. 1) 为 展开 剂 ETE WE LUTTE REP 236 (365nmD 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 45% 一 55%%( 通 则 0711). 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 严 
H KREERT, Æ 1050C FA 3 小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 
30 分 钟 ,迅速 精密 称 定 重量 。 每 1ml 遗留 残渣 应 不 得 少 
于 12mg。 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120) 。 

【含量 测定 】 NL-BE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 

0512) 测 和 定 。 
“色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -磷酸 盐 缓冲 溶液 ( 取 磷 酸 氢 二 钠 1. 97g, 9E 
RAH 0. 22g, 加 水 溶解 并 稀释 至 1000ml, 用 80% ERR TA 
液 调 节 pH 值 至 7.3)(72 : 28) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 
理论 板 数 按 雪 上 一 校 萝 甲 素 峰 计算 应 不 低 于 1500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 雪 上 一 枝 蒿 甲 素 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 100ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 25ml, 置 蒸发 呈 中 ， 
KAREA 10ml, 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2~3, 转 移 至 分 液 
漏斗 中 ,用 适量 0. 1mol/L 盐酸 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 分 液 漏 斗 
中 (必要 时 用 少量 三 握 甲 烷 溶 解 ) ,使 酸 液 总 量 约 25ml, 用 三 
毛 甲 烷 轻 摇 洗 涤 2 次 (10ml,5ml), 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,用 
0. 1mol/L MRAR 2 次 (5ml,3ml) ,合并 上 述 酸 水 洲 液 ,加 
氯 化 钠 2g, 轻 播 使 溶解 ,用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9 一 10, 用 三 
S B bcd Se SER 5 次 (25ml,15ml,10ml,10ml,10ml) ,合并 三 
氯 甲烷 液 , 加 入 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,收集 滤液 , 残 涅 用 
ZAFER 2 次 ,每 次 5ml, 合 并 滤液 ,于 60C 水 洽 上 挥 至 近 
F ,加 无 水 乙醇 1ml, 自然 挥 干 , 加 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml Æ 
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瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
5 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 色 , 静 置 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 雪 上 一 枝 蒿 以 雪上 一 枝 蒿 甲 素 (Cz Ha NO: ) 
计 , 应 为 60 一 170pg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 改 性 聚 乙 二 醇 20000 
(PEG-20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 
为 1pm); 柱 温 为 150C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 
于 2000。 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 龙 脑 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml img 的 溶液 。 精 密 量 取 对 
照 品 溶液 5ml 及 内 标 溶液 2ml, E 25m 量 瓶 中 ,用 无 水 乙醇 稀 
释 至 刻度 , $85] ,吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 溶液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,6g, 柱 内 径 为 1. 5cm, 用 无 水 乙醇 10ml 预 洗 ) 
E ,以 无 水 乙醇 洗 脱 , 用 25ml 量 瓶 收集 洗 脱 液 约 22ml, 精 密 
加 入 内 标 溶 液 2ml, 加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 静 置 ,吸取 上 清 
W 1p1l, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 冰 片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 
于 0. 65mg. | 

【功能 与 主治 】 温 经 散 寒 , 祛 风 活血 , 通 络 止痛 。 用 于 
腰 、 颈 椎 骨 质 增生 , 骨 性 关节 炎 URB JL Je ,风湿 性 关节 炎 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 一 次 10ml, 一 日 1 次 。 将 药 液 浸 
CX. EHE B AR 30 一 60 分 钟 ;20 天 为 一 疗程 。 

【注意 】 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 ;本 品 只 供 外 用 ,不 可 内 
服 ;用 药 后 3 小 时 内 用 药 部 位 不 得 吹风 ,不 接触 冷水 。 


【规格 】 每 瓶装 (1)30ml]l (2)60ml (3)70ml 
(4)100ml (5)250ml 
ERE (1)5ml (2)10ml 
【贮藏 】 密封 , 避 光 。 
PARRE 
Gushukang Jiaonang 

[47] JEEEI1251g 熟地 黄 1656g 
骨 碎 补 828g 黄花 1251g 
丹参 828g 木耳 663g 
黄瓜 子 663g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 黄 瓜子 破碎 ,与 木耳 加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 
至 相对 密度 约 为 1.05—1. 10(65'CO I 38.85 NSELE EET RE 
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提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 约 为 1. 20— 1. 25 (65 CO B9 TS E ; 
丹参 药 潮 与 其 余 淫 羊 蓝 等 四 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 7 
时 ,第 二 ,三 次 各 1 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 8 小 时 , 取 上 清 液 , 通 
过 D101 大 孔 吸 附 树脂 ,用 70% 乙醇 洗 脱 , 洗 脱 液 回收 乙醇 ， 
并 浓缩 至 相对 密度 约 为 1.15~1.20(65C) 的 清 襄 ; 取 上 述 清 
谊 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 或 棕 褐色 的 颗 
dr RO A HERE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 放 冷 LUE LS UR TRA ICT ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ， 
用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 
正 于 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,加 氮 试 
液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 忒 甲 背 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10~20pl、 对 照 品 
溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 
水 (13 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 薄 层 板 在 
WAART TEK 30 219b. RET Ah, F, E LA 10 96 8 
酸 无 水 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 
和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 9g, 加 乙醚 50ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 低温 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (8 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 蚊 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 晶 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 6g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
JUS , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 
色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 
剂 LA Z RA- (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 283nm。 上 吸取 
上 述 两 种 溶液 各 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 残留 树脂 有 机 物 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 
0861 第 二 法 ) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 RZL 20000 (PEG- 
20MD 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. 00pm) ;程序 升温 :初始 温度 为 40C ,保持 5 分 钟 ,以 每 分 钟 
5 人 CC 的 速率 升温 至 100C, 再 以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 至 
130'C ,以 每 分 钟 20 必 的 速率 升温 至 200C ,保持 6 分 钟 ;分 流 
比 为 1 : 1。 顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温度 为 90'C ,平衡 时 间 为 


Hr CUR 


30 分 钟 。 理 论 板 数 按 邻 二 甲 蔡 峰 计算 应 不 低 于 10 000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 正 己 烷 、 莱 、 甲 茶 , 对 二 甲 葵 、 邻 二 
H 、 间 二 甲苯 、 葵 乙 烯 .1,2- 二 乙 基 葵 和 二 乙烯 葵 对 照 品 适 
E ,精密 称 定 ,加 和 N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 制 成 每 ml 含 正 已 烷 、 
HAE XE CLE ELSE RAE LIB] E LE 0S 1,2- 0 E. 
— AE d 0. 2mg RÆ 0. 02mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 储 
备 液 。 精 密 量 取 上 述 对 照 品 储备 液 1ml, 置 100 ml 量 瓶 中 ,加 
25% N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 溶液 至 刻度 , 播 义 。 精 密 量 取 2ml， 
E 20ml 顶 空 瓶 中 ,密封 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 0.2g, 精 密 称 定 , 置 
20ml 顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 25% N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 溶液 
2ml, 密 封 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 ”用 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 制备 顶 空 瓶 气 体 ， 
精密 量 取 两 种 气体 各 1ml, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 蔡 不 得 过 0. 000 2%, 含 正己 烷 , 甲 茶 , 对 二 甲 茶 ， 
邻 二 甲 茶 , 间 二 甲 蔡 , 茶 乙烯 ,1,2- 二 乙 基 茶 和 二 乙烯 蔡 均 不 
得 过 0. 002%. 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UL REOK (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蔓 苷 峰 计算 应 不 低 于 5500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蕊 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 里 醇 制 成 每 Im 含 20pg BOTE WE, BS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 滤 
器 及 残渣 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 
取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Æ án SB ERES ULEEGESE P CC He Ois ) 计 ,不 得 少 
于 3.0mg, 

【功能 与 主治 〗 补肾 益 气 ,活血 壮 骨 。 用 于 肾虚 气 血 不 
足 所 致 的 中 老年 骨 质 玖 松 症 , 症 见 腰 疹 酸痛、 有 凤 膝 疲软 、 神 疲 
ZI 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 ,一 日 2 次 , 饭 后 服用 。 

【注意 】 偶 有 轻 度 胃 肠 反应 ,一般 不 影响 继续 服药 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 32g 

【贮藏 】 wu. 


AMRA 


Gushukang Keli 


[4:757] 3-3 500. 4g 熟地 黄 662. 4g 
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香 苏 正 胃 丸 
上 骨 碎 补 331. 2g H E 500. 4g 
丹参 331. 2g 木耳 265. 2g 
黄瓜 子 265. 2g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 除 黄瓜 子 外 ,丹参 用 乙醇 加 热 回 流 提 
取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液, 回 
收 乙 醇 至 相对 密度 为 1.15 一 1.18(60 一 7oC) 的 清 膏 ,备用 ; 
丹参 药酒 与 其 余 淫 羊 划 等 五 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.15~1.18(60~70'C ) 的 清宫 ,与 上 述 清 襄 、 黄 瓜子 和 糊 精 适 
量 混合 ,在 80C 以 下 干燥 ,粉碎 ,加 甜菊 素 4. 63g, 混 匀 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 碎 片 淡 黄 棕 
色 ,表面 观 类 椭圆 形 或 不 规则 形 , 其 上 具 深 波状 弯曲 条 纹 , 有 
较 多 单个 散在 油 滴 ( 黄 瓜子 ) 。 

(2) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 温 浸 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 
参 酮 [A 对照 品 ,加 乙酸 乙醚 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 1041. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C5-Z, B Z, B8 C8 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 暗 红色 
BEA. 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 至 近 干 , 残 酒 加 水 20ml, 分 次 溶解 ,转移 至 分 
液 漏斗 中 ,加 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,加 
KAMRE TEER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 
WER 2 次 ,每 次 30m, REAR, ETERA T, ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 、 对照 品 溶液 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 
(13:7:2)10C 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 EAR 
气 饱和 的 展开 和 氏 内 预 饱 和 30 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柚 皮 茸 对照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 85pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 高 效 液 相 色 
谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 
VA C, BK C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm。 分 别 吸 取 
对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 。 供 
试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 ， 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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HAZA; DAZ. EK (O27 : 73) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm. 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 背 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 im 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,用 甲醇 分 次 洗涤 残渣 及 容 
器 ,合并 滤液 及 洗 液 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20yl, 3E A CR 3C ,测定 , 即 得 。 

ERRA E FE A RE P CC Ho Oi ) 计 ,不 得 少 
F 15.0mg. 

【功能 与 主治 】 补肾 益 气 WEE. ATF A RiR 
J£ Bir ic BA) rj a 4E ABE UBL EA RE RE JG BEES RS LER RUM 


疲乏 力 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 和 袋 , 一 日 2 次 , 饭 后 开水 
冲服 。 
【注意 】 偶 有 轻 度 胃 肠 反应 ,一般 不 影响 继续 服药 。 
【规格 】 每 线装 10g 
【贮藏 】 密封 。 
香 苏 正骨 丸 
Xiangsu Zhengwei Wan 
【处 方 】 EE 80g 紫 苏 叶 160g 
"AE 80g 陈皮 40g 
姜 厚 朴 80g A kb ss 20g 
砂 仁 20g 炒 白 扁豆 40g 
炒 山 楂 20g 六 神曲 ( 炒 )20g 
炒 麦芽 20g RA 20g 
HE llig 滑石 66g 
朱砂 3. 3g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 广 攻 香 等 
十 四 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 得 182]. $$ 100g $ 
末 加 炼 蜜 120 一 150g HARKE A, B. 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 甜 、 略 
RE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 时 
内 组织 中 有 细小 草酸 钙 簇 唱 , 直径 4~8pm( 紫 苏 叶 )。 纤 维 
束 周 围 薄 壁 细胞 售 草 酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 石 细 乃 
分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 厚 朴 )。 果 皮 石 细胞 淡 楷 红色 、 红 色 
或 黄 棕色 ,类 圆 形 或 多 角形 ,直径 约 125um( 山 楂 ) 。 内 种 皮 厚 
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壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 合 硅 质 
块 ( 砂 仁 )。 种 皮 栅 状 细胞 成 片 , 无 色 , 长 80 一 213pkm; 宽 5 一 
26pm( 白 扁豆 )。 不 规则 细小 颗粒 上 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗 
黑色 (朱砂 )。 

《2) 取 本 品 9g. BR, JU E SE E 6g, UE 53. Ji — Sx FR e 
60ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1 一 
2, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ,用 
水 120ml 分 2 次 洗涤 ,三 氯 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 后 蒸 干 ， 
残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 
对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 用 1% 和 毛 氧化 钠 
溶液 制备 的 硅胶 GFzs: 蒲 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (6: DN 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 
点 ; 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 必 加 热 数 分 钟 ,在 日 光 下 
检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAAA; EL FB BE- 7, EK (41. 5 : 17 : 41. 5) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 45pg、 和 厚 朴 酚 
60pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 ,前 碎 ， 
取 约 2g ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 ,加 热 回流 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶 液 
10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k dh 4 3L ERR UA PE FI B CC; His 02) 5 A F h i 
(Cis HOD B E EET ,不 得 少 于 1. 6mg. 

【功能 与 主治 】 解 表 化 湿 , 和 中 消食 。 用 于 小 儿 嗜 湿 感 
冒 , 症 见 头痛 发 热 \ 停 食 停 乳 腹痛 胀 满 、 呕 吐 泄 泻 小便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 1~2 次 ;周岁 以 
内 小 儿 酌 减 。 

【规格 】 每 丸 重 3g 

【贮藏 】 密封 。 


8575 VS ES P 


Xiangsu Tiaowei Pian 


[4751 l ÆE 60g FE 96g . 


香 苏 调 胃 片 


KRE 15g 紫 苏 叶 120g 

3e EET 60g 砂 仁 15g 

AU BU 15g 陈皮 30g 

RE log 炒 山楂 15g 

IP XP 15g Fm S. CE BD 48g 
葛根 15g 甘草 8g 

六 神曲 ( 获 炒 )15g 生姜 30g 


LHI UL ET 7ESRSZN EHE Eb AE ZEE B 06 RR 
朴 、 砂 仁 、 白 扁豆 粉碎 成 细 粉 ; 广 获 香 、 陈 皮 分 别 燕 馆 提取 挥发 
idi , 蒸 馆 后 的 水 溶液 合并 ,备用 山楂 .葛根 .甘草 加 水 煎 煮 三 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 合 并 ,备用 ; 紫 苏 叶 、 香 慕 加 水 热 淄 三 次 ,第 一 次 2 小 时 、 第 
二 次 1 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,备用 ;人 茯苓. 木 
香 , 生 姜 用 70% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 , 滤 过 ,与 
上 述 水 溶液 和 滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 ， 
混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 淀粉 , 混 匀 , 制 颗粒 , 干 
燥 , 加 入 挥发 油 和 适量 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 
糖衣 , 即 得 。 

【和 性状 】 
味 甘 、 微 辛 。 

[350] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 分 枝 状 ， 
壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 朴 )。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 
色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 草 酸 镍 
方 晶 成 片 存 在 于 菏 壁 组 织 中 ( 堵 炒 枫 壳 )。 表 皮 细 胞 纵 列 ， 
由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯 
曲 、 木 化 ( 炒 麦芽 )。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (14 : 5 : 0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 
氨 燕 气 中 赴 后 ,和 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 燕 干 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 石油 醚 (30 一 
60C REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 
厚 朴 酚 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 
醇 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


* 1195 。 


本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 深 棕色 ; 气 微 香 ， 


FEA 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (71 : 29) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 巍 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 厚 朴 酚 25pg、 和 厚 朴 栈 
20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 厚 朴 以 厚 朴 栈 (Cis Has 0;) 与 和 厚 相 本 
(Cis His O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 50mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 和 中 , 健 骨 化 滞 。 用 于 胃 肠 积 滞 、 
外 感 时 那 所 致 的 身 热 体 倦 .饮食 少 进 . 呕 吐 乳 食 、 腹 胀 便 演 、 
小 便 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 一 次 1 一 2 片 ,一 至 三 
岁 一 次 2 一 3 片 , 三 岁 以 上 一 次 3 一 5 片 ,一 日 2 次 , 温 开 水 
XT. 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 X EE 800g 木 香 200g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,每 100g 粉 
末 用 米醋 8g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 淡 黄 色 至 黄 褐色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 菊 糖 团 块 形状 不 
规则 ,有 时 可 见 微细 放射 状 纹理 ,加 热 后 溶解 ;网 纹 导管 直径 
约 90um( 木 香 )。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 ( 英 黄连 )。 

(2) 取 本 品 约 60mg, 研 细 ,加 甲醇 5ml, 置 水 浴 中 加 热 回 
流 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 , 补 加 甲醇 使 成 5ml, 播 匀 , 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 盐酸 小 刁 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 1y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : DARF K: JEF, AH, AF, E hh 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 及 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 放 置 2 小 时 ,时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙酸 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0. 4g, 加 乙醚 15ml, 同 法 制 
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成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5 25 087 E 
酸 溶 液 ,在 105 人 加 热 约 5 分钟。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 了 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EZ, RE -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3. 0)(30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 350nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 亦 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 记 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 50ml EORR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄 黄 连 以 盐酸 小 廊 碱 (Czo Hir NO, * HCD 
计 , 不 得 少 于 27. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 化 湿 , 行 气 止痛 。 用 于 大 上 肠 湿 热 所 
致 的 痢疾 , 症 见 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 发 热 腹 痛 ; 肠 炎 、 细 菌 性 
痢疾 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 2 一 3 次 ;小 儿 
酌 减 。 


【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 英 黄 连 400g 木 香 100g 

[5k] 以 上 二 味 , 木 香 粉 碎 成 细 粉 ;将 黄 黄 连 粉 碎 成 粗 
粉 或 最 粗 粉 ,以 45% 乙 醇 为 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 ， 
至 渗 洲 液 无 色 , 收 集 沪 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 细 粉 
混 匀 ,加 适量 淀粉 或 微 晶 纤维 素 制 丸 , 制 成 1000 丸 , 干 燥 , 打 
光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 浓缩 丸 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 加 乙醇 10ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 
连 对 照 药材 0. 5g;, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml à 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7: 1 : 2) 
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香 连 片 


TANIR AVITA 一 


为 展开 剂 ,展开 ,取出 LESCT EREA nm FRR., BE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 二 ,， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 | 

(2) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, — SC D 10ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5n1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 环 已 烷 (1 : 5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 脐 -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 为 3.0)(25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 347nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 竖 磊 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 三 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶 
yk 48. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 
液 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 
补足 减 失 的 重量 , 摇 色 ,更 置 ,精密 吸取 上 清 液 5ml, E. 25m] 
量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1 丸 含 英 黄 连 以 盐酸 小 夏 碱 (Czo Hi: NO, * HCD 
计 , 不 得 少 于 6. 8mg。 

【功能 与 主治 】 清热 化 湿 , 行 气 站 痛 。 骨 于 大 肠 湿 热 所 
致 的 痢疾 , 症 见 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 发 热 腹痛 ;肠炎 、 细 菌 性 
痢疾 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 6 一 12 丸 ,一 日 2~3 次 。 小 
儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 每 10 丸 重 1.7g (2) 每 10 丸 重 2g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4:551 Xx 800g KE 200g 
[575] 以 上 二 味 , 木 香 用 水 蒸气 蒸 馆 法 提取 挥发 油 , 收 
集 挥 发 油 ,水 煎 液 滤 过 ,浓缩 至 稠 膏 状 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 * 黄 


黄连 用 TOALET 75 一 80C 提 取 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 、 


三 次 每 次 1 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 膏 状 , 干 
Jk ,粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 细 粉 和 适量 的 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 喷 加 木 香 挥 发 油 , 混 匀 ,压制 成 2850 片 或 1000 片 , 包 糖 衣 
或 薄膜 衣 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 宰 
BAM RE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 3. 5g, WEA 
甲烷 10mjl, 加 热 回流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 挥 发 油 对 照 品 
0. 1ml, 加 乙醇 10ml, 混 匀 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4ul1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ET HELL 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 剩余 的 盐酸 -甲醇 提取 液 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 1g, 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混 
合 溶液 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药材 
溶液 。 再 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 
WAAR Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4ul、 对 照 药材 溶液 
和 对 照 品 溶液 lp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 殉 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
B3 TERI A Z R-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 用 磷酸 调节 
pH 值 至 3.0)(30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 350nm。 理 论 
T CE RR) BERE TES EAR F 5000, 

Xd RR GAGERRBU BU EE — NES NP BERRON B snis EE TREE 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混 
合 溶液 50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, E 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 黄连 以 盐酸 小 忌 碱 (Cso Hi; NO, * HCI) 
计 , 小 片 [ 规 格 (1) .规格 (3)J 不 得 少 于 5. 6mg, 大 片 [规格 (2)、 
规格 (4)j 不 得 少 于 16. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 化 湿 , 行 气 止 痛 。 用 于 大 肠 湿 热 所 
致 的 痢疾 , 症 见 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 发 热 腹 痛 ; 肠 炎 、 细 菌 性 
痢疾 见 上 述 证 候 者 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 [规格 (2) 0023, — H 
3 次; 小儿 一 次 2 一 3 片 [规格 (1) (3)2, 一 日 3 次 。 

【规格 】 《〈1) 薄膜 衣 小 片 BRKE O. ig FE 
0. 35g) 

(D HERUKCAUT BHEO. 3g( 相 当 于 饮片 1) 

(3) 糖 衣 小 片 ( 片 心 重 0. 1g; 相 当 于 饮片 0. 35g) 

CO BEKK Hr O XX 0. 3g; 相 当 于 饮片 1g) 


LER] 密封 。 
香 连 化 清丸 
Xianglian Huazhi Wan 

[4h77] 黄连 60g 木 香 60g 
RA 75g Sk Eb AR 75g 
陈皮 75g MAK 75g 
姜 厚 机 75g 炒 槟 李 60g 
滑石 60g kb EA 150g 
当归 150g 甘草 60g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 BERAR iM E. AKZ 
丸 , 低 温 干燥 , 制 成 水 丸 ;或 每 100g 粉末 用 炼 蜜 60~70g 加 适 
量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 每 100g X) KC A E 140 — 
160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 至 棕 褐色 的 水 丸 或 棕 褐色 的 水 密 
丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 鲜 黄 色 8E 
稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 木 纤维 成 束 ,长 梭 形 ,直径 16 ~ 
24jpm, 壁 稍 厚 , 纹 孔 横 裂 锋 状 .十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 ) 。 韧 皮 
纤维 淡 黄色 RE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 石 细胞 类 方形 .椭圆 
形 、 卵 贺 形 或 不 规则 分 枝 状 ,直径 11~65pm, 有 了 时 可 见 层 纹 
( 姜 厚 朴 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 , 有 较 多 大 的 类 圆 形 
ATL OECD. EMBERE 18 329m, ZETE T ERE A 
中 , 常 排列 成 行 ( 白 芍 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ， 
形成 晶 纤维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 水 丸 2g, 研 细 ; 或 取水 密 丸 3. 5g, 研 碎 ;或 取 大 
SE JL 6g, 89 WE, WERE 3g. 915). Jn Z BE 25ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.1g, 加 乙醚 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2~4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 木 香 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 潭 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 (2) 项 
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下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 材 溶 液 各 2 681. 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60'C)- FR 28-27, B2 Z, ER 
(14 : 3: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 
酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

《4) 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 6 一 
10pl、 上 述 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: DI EE 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检 袖 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 再 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C D ERE i E 
清晰 ,在 日 光 下 检视 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 渣 , 挥 干 溶剂 ,水 丸 药 渣 加 
甲醇 30ml,7K S£ JL KE 3L 25 1t Jl FH. B 50ml, 超 声 处 理 40 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 
振 扬 提 取 , 弃 去 乙酸 乙醚 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 20ml DER REA 
AAE JERR T. ARA P E 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 1g, JU FF BS 10ml, 超声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1—2ul 4 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 
浓 氨 溶液 (12 :6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 燕 气 饱 和 的 展开 
饶 内 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 区 光斑 点 。 

《6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
WE 5 一 10ul ,分别 点 于 辐 一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 
烷 -甲醇 -水 (30 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫 酸 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 水 丸 1. 5g, 研 细 ; 或 取水 密 丸 1. 7g, 研 碎 ; 或 取 
KÆ JL 3g, BUR , MERE 2g, 研 勺 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,加 稀 盐 酸 调 
节 pHH 值 至 1~2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5: 3: 1: DARRA. ERF: RE, RF, 
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喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s LC, S -0. 1% 磷 酸 溶液 (42 : 58) (每 100ml 加 十 二 
烷 基 磺 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ;检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 
按 盐 酸 小 尼 碱 峰 计 算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 驳 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml p 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 适量 , 研 细 , 取 约 0.5g， 
精密 称 定 ! 或 取水 蜜 丸 适量 , 研 碎 , 取 约 0. 6g, 精 密 称 定 ; 或 取 
重量 差异 项 下 的 大 蜜 九 ,前 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 的 混合 溶液 50ml, 称 定 
重量 ,加热 回流 60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 
补足 减 失 的 重量 065] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10nl, 注 
人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 连 以 盐酸 小 网 碱 (CCz Hi; NO, * HCD 计 ，, 水 丸 
每 lg 不 得 少 于 2.0mg; 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 1. 2mg X E JL 
每 丸 不 得 少 于 4. 8mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 行 血 化 滞 。 用 于 大 上 肠 湿热 所 
致 的 痢疾 , 症 见 大 便 脓 血 、 里 急 后 重 、 发 热 腹 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 丸 一 次 5g, 水 蜜 丸 一 次 8g, 大 
蜜 丸 一 次 2 丸 ,一 日 2 次 ;或 遵 医嘱 ，。 

【注意 】 忌 食 生冷 油腻 ;孕妇 忌服 。 


【规格 】 Oki 每 10 丸 重 0.3g (2) 水 蜜 丸 每 
100 粒 重 10g (DAEA 每 九重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
e 附 x 
Xiangfu Wan 
【处 方 】 醋 香 附 300g 当归 200g 
JIE 50g kb HAJ 100g 
熟地 黄 100g 炒 白 本 100g 
砂 仁 25g 陈皮 50g 
A 50g 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KHARE 35 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 ,用 玉米 及 包 衣 , 晾 
干 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 每 100g 粉末 加 炼 蜜 130~140g RKE 
丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 宰 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 香 , 昧 微 
H AEF. 


[3] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;草酸 钙 簇 曲直 和 色 
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18~32um, FFE T 38 BE AEP , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
4 UT EAR OS BAD. HRED Sh Er ETE T ERE IH 2H h 
CKE). HRE E AH. dE 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 
壁 细胞 中 ( 炒 白 术 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ， 
内 含 棕 色 核 状 物 (熟地 黄 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微 
细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 棕 红 
色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 分 刻 细 胞 
类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排 
I EFR. WETERE, RE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 2g, 研 碎 , 加 石油 醚 (30 一 60C)10mli 
dX BUK SE JL 4. 5g, 剪 碎 , 加 硅 菠 土 3g, 研 勾 。 加 石油 醚 (30~ 
60'C)25ml,1$i& 30 分 钟 , 时 时 振 摇 , 滤 过 ,药酒 备用 ;滤液 挥 
干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 a- 香 
附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酷 
(17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 脐 乙 醇 试 
液 ,放置 片刻 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
ESTE BREED BER. 

DOREA C2) XU P E e FH Zi 1t D FR E. 25 ml 超声 处 
3H 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 痛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1041, 分 别 点 于 同一 以 合 4 和 醋酸 钠 的 羧 
甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

(4) 取 陈皮 对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 1ml, 超 声 处理 15 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 楼 皮 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 上 述 对 
照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧 
化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 出 , 影 干 ;再 以 
甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 展 距 约 8gcm, 取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铝 乙醇 游 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 的 一 个 黄色 至 黄 绿 色 荧 光斑 点 
及 三 个 蓝 色 荧光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 黄色 至 黄 绿 色 荧 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 舒 肝 健 脾 , 养 血 调 经 。 用 于 肝 郁 血 虚 、 脾 
失 健 运 所 致 的 月 经 不 调 . 月 经 前 后 诸 症 , 症 见 经 行 前 后 不 定 
期 .经 量 或 多 或 少 .有 血块 ,经 前 胸闷 .心烦 . 双 乳 胀 痛 、 食 和 欲 
不 振 。 

【用 法 与 用 量 】 用 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 水 蜜 丸 一 次 9 一 
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香 附 丸 ( 水 丸 ) 


13g, KA dL— 3X 1 一 2 丸 , 一 日 2 X. 
【规格 】 CODKEUL 每 10 九重 l1g 
DKEA FALE 9g 


【贮藏 】 密封 。 
香 附 丸 (水 丸 ) 
Xiangfu Wan 

【处 方 】 id M 300g 当归 200g 
IŽ 50g 炒 白 芍 100g 
熟地 黄 100g kb ER 100g 
砂 仁 25g 陈皮 50g 
RA 50g 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 适量 的 黄 
酒 泛 丸 ,低温 干燥 , 即 得 。 

[£33 本 品 为 暗 黄色 至 深 褐色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 昔 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 曲直 入 
18 一 32xm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,党 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
有 数 个 簇 晶 ( 炒 白 芍 )。 草 酸 锋 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 
(KE). EREE RAD, E 10 一 32pxm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 
壁 细胞 中 ( 炒 白 术 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微 细 的 斜 
向 交错 纹理 (当归 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红色 ,表面 
观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 ， 
合 淡 黄 棕 色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 
KR. URP GO , 梭 形 , 壁 厚 ,和 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 

《2) 取 本 品 2g, BERE. n A mh BE C30 — 60'C) 10ml, 冷 浸 
30 4b EE SE SB E Z0 28H RET XXE R 
BB 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10pl, 对照 品 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙醚 
(17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 
液 ,放置 片刻 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
b; SB BLESS REZE G DE RR. 

(3) 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 4) ph yE 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g, 分别 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 lod ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 
BR CA : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药酒 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 
38 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml Sp 1mg 的 
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UH WEADSM B SRIRYX. EEE ENA OB | 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 以 合 4% 醋酸 钠 的 羧 
甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
ET , 距 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

(5) 取 陈皮 对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 1ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 另 取 栖 皮 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 5pl 及 上 述 对 
照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 用 0.5% 氧 氧 
化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酮 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 Sem JH BBC REA 
甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,; 展 开 , 展 距 约 8cm, 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铅 乙 醇 溶 
液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 至 黄 绿色 绽 光 斑点 5 在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 一 个 黄色 至 黄 绿 色 荧 光 
斑点 及 三 个 蓝 色 菊 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, REA Vos. A, 以 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 
数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC 流动 相 BC(%) 
0~20 14 86 
21~40 86 14 
41~50 14 86 


对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 


稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 称 定 
重量 ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg $ EAD E CCS Ha O11 ) 计 ,不 得 少 
F 1. 5mg. 

【功能 与 主治 〗 舒 肝 健 脾 , 养 血 调 经 。 用 于 肝 郁 血 虚 、 
脾 失 健 运 所 致 的 月 经 不 调 、 月 经 前 后 诸 症 , 症 见 经 行 前 后 不 
定期 .经 量 或 多 或 少 有 血块 ,经 前 胸闷 、 心 烦 、 双 乳 胀 痛 、 食 
欲 不 振 。 

【用 法 与 用 量 】 用 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 6 一 9g, 一 
日 2 次 。 


【贮藏 】 密封 。 
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eU 3 XL 
Xiangsha Liujun Wan 
[4551 KE 70g 砂 仁 80g 
党 参 100g 炒 日 术 200g 
RÆ 200g KHA 70g 
陈皮 80g 35A 100g 


【 制 法 】 以 上 八 味 CELRELBUM EUR E. BRER 
log. KE 20g, 分 次 加 水 前 者 , 滤 过 。 取 上 述 粉 末 , 用 前 液 泛 
AL ,低温 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 甜 辛 。 

[350] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
LEE , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 : 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
Gum (RÆ). 。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 
角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 , 长 32— 
144pm, 存 在 于 蒜 液 细胞 中 或 散在 ( 姜 半 夏 )。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘 草 )。 

(20 BU ir 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 15ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 2p1、 对 照 药材 溶液 141, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEE 
板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 相同 的 紫红 色 
至 紫 蓝 色 斑 点 。 

(3) 取 本 品 12g, 研 细 ,加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 检 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饮 
和 游 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 醚 胺 薄膜 上 ,以 三 
所 甲烷 -丙酮 -甲醇 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 
以 1%% 三 氯 化 铝 甲醇 溶液 ,用 热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 XX LEUR Dt 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE» 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
甲苯- 乙酸 乙 酯 (14: 3 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 置 紫 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 WWL EART RAMAK 5ml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 
附 树 脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,先后 用 水 100ml 和 
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10% ZE 50ml 洗 脱 , 收 集 10% 乙醇 洗 脱 液 ,备用 ;继续 用 
30%% 乙 醇和 50%% 乙 醇 各 50ml 洗 脱 ,收集 50% 乙 醇 洗 脱 液 , 蒸 
于 ,残渣 加 甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 草 苷 对 照 唱 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
* img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 ?ul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 
JF UH LECT SEU 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 
下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 备用 的 10% 乙 醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 
i 10% 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 
药材 0. 5g, 加 甲醇 15ml 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Suls 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn S 
约 10 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ S-0. 2% 磷 酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 栖 皮 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10g, 研 细 , 取 约 0.2g, 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
冷 浸 2 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz) 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 s BUS. 

本 品 每 1g & KE A E E (Ca Ha O1s ) 计 ,不 得 少 于 
4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 HAER, MEA. MTERA ,消化 不 
ERARD, RICE SACRE REDE 

【用 法 与 用 量 》 口服 。 一 次 6 一 9g ,一 日 2—33X. 

【贮藏 】 密封 。 


e NL RS X, 


Xiangsha Pingwei Wan 


【处 方 】 苍术 200g 陈皮 200g 


: 1201 。 


香 砂 和 中 丸 


姜 厚 朴 200g . KẸ 100g 
砂 仁 100g 甘草 75g 
〖【 制 法 】 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 | 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 芳香 , 味 辛苦。 

【鉴别 ORAR 5g, 研 细 , 加 石油 醚 25ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 汗 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酶 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 若 术 对 照 药材 、 木 香 对 照 
药材 各 1g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 滤 潭 ,加 乙醚 25ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 醚 液 , 滤 酒 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 
HEER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 甲醇 Imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 
1g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 枪 皮 芋 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酝 -甲醇 -水 (100 : 17 : 10) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 肪 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 数 分 钟 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药 材 1g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 
2~4p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 
日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (70 : 30 : 1.5) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 294nm。 理 论 板 数 按摩 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 50pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 
称 定 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 40 分 钟 ， 
JS ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 、 
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测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 — 104], 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜 厚 朴 以 厚 朴 酚 CC Hi 02) 与 和 厚 朴 酚 
(Ci; His O: ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 骨 ,和 舒 气 , 止 痛 。 用 于 骨 肠 训 弱 ,消化 
不 良 , 胸 甩 满 浆 , 骨 痛 呕吐 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 1~2 次 。 

【规格 】 每 瓶装 (1)6g (2)608g | 


【贮藏 】 密封 。 
香 砂 和 中 丸 
Xiangsha Hezhong Wan 
【处 方 】 陈皮 60g 姜 厚 朴 60g 
TER C52 60g 3b gis 60g 
ERE EZ 90g fili f 90g 
g^ [- 15g RHE 12g 
T EF 60g 清 半 夏 90g 
白术 ( 土 炒 )90g RE 90g 
六 神曲 ( 炒 )60g 
【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 ,用 水 泛 
JL FR BD, 
【性 状 〗 dE PS XERO SBBGMBXK3L S UESUHGE. 


[4530] (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 石 细胞 分 枝 状 , 壁 
厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 朴 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 ， 
表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 果 皮 表 皮 细 
胞 呈 类 贺 形 或 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 内 含 黄 棕 色 或 红 棕 色 
物 ( 焦 山楂 )。 非 腺 毛 1—8 细胞 , 壁 有 疣 状 突起 ( 广 营 香 )。 
草酸 钙 针 唱 成 束 ,长 32 一 144pkm, 存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 
( 清 半 夏 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 石油 醚 (30 一 60C)50ml, 加热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 1% 和 氢 氧 化 钠 洲 液 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 15ml, 合 并 碱 液 ,加 稀 盐 酸 调节 pH (E € 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 
Je dE HC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 浓缩 至 1ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,分 别 加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 Iml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8pl、 对 照 品 溶液 
各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 
(10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 人 沸石 数 粒 , 加 
水 200ml, 连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 刻度 , 青 
加 入 乙酸 乙 酯 1ml, 连 接 回流 冷凝 管 ,加 热 提 取 3 小 时 ,分 取 
乙酸 乙 酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 缆 香 对 照 药材 lg, iE 
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法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 百 秋 李 酵 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 241、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 
各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (30~60C )- 
乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (95 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 苍术 对 照 药材 1g, 同 [鉴别 ](3) 项 下 供 试 品 溶液 的 
制备 方法 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 苍 术 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lmg o. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 1(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 
对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 6~8pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 LUC REI 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 KE. MAE KORA MARRA EW 
法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 284nm.。 
理论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 
”对照 品 湾 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 70ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.1g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 邑 得 。 

本 品 每 lg BERLINER BURIED TE LUE RETE (CC Hs Os ) 
Y ,不 得 少 于 5. 0mg. 

EEH ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARM: A L-1 BELER T: 30L(52 : 48) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 60kg、 和 厚 朴 酚 
40pg 的 混合 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加热 回 流 提取 3 小 时 ,提取 
液 水 浴 浓 缩 至 适量 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AR th AJE h CC His O:) 与 和 厚 朴 酚 


f 8» AR 3 


(Cis Hie O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 90mg。 
【功能 与 主治 〗 健 脾 燥 湿 ,和 中 消食 。 用 于 脾胃 不 和 ,不 
思 饮 食 , 胸 满 腹胀 ,恶心 呕吐 , 暗 气 吞 酸 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 一 3 K. 
[Pl 密封 。 


EWRRA 


Xiangsha Zhizhu Wan 

【处 方 】 KÆ 150g Sk kb E13; 150g 
砂 仁 150g EAR GRE? 150g 
[57x] LL E PUER PRECES si P 1853» AKZ AL, 
干燥 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 棕 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 蔡 、 微 辛 。 

【鉴别 〈1)7 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :内 种 皮 厚 壁 细 胞 
黄 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 
仁 )。 草 酸 镍 针 晶 细小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细 
胞 中 (白术 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 正己 烷 8ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 白 术 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 5~10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-2Z, & Z, BR C50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 
以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 并 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 三 毛 甲 煤 10ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
29 3 TERI 5 A Z 8-0. 3% ERR TREE (20 *: 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 
称 定 , 精 密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 , 置 水 浴 上 加 热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 
^], Bp. 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 


°. 1203 。 


香 砂 胃 苓 丸 


5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g AAA RE A E R P (C; Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 10.0mg。 

LJSE BENE, TAWHA. HTI ETY hi 
ERA RAKT, KEW. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 和 钱 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 忆 食 生冷 食物 。 
【规格 】 FER 10g 
【贮藏 】 UN. 
eU ES S XL 
Xiangsha Weiling Wan 

[4h77] 木 香 50g 砂 仁 50g 

Ek kb AE 7k 150g . ZIF Fh 150g 

3k b EAR 150g 陈皮 150g 

茯苓 150g 泽 泻 100g 

猪 共 100g 肉桂 50g 

甘草 60g 
【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 

JL ,低温 干燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 褐 色 或 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 


苦 、 辛 。 

【 监 别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ,不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 液 深化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 41M 
6um C2). 。 菌 丝 粘 结 成 团 ,大 多 无 色 ; 草 酸 钙 方 晶 正 八 面体 
形 ,直径 32—60um OE 3). 。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 棕 红 
& ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 ) 。 石 细胞 类 
圆 形 或 类 长 方形 ,直径 32~88um, 壁 一 边 菲 薄 (肉桂 )。 纤 维 
东周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 去 氢 木 香 内 酯 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G E 
层 板 上 ,以 环 已 烧 - 丙 酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 80ml, 加热 回 流 30 分 
bh , 滤 过 ,滤液 用 2% 和 氢 氧 化 钠 溶液 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 碱 液 ,用 盐酸 调节 pH rx 1 一 2, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 20ml 洗涤 ,分 取 三 毛 
甲烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 m 使 溶解 ,作为 供 
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试 品 溶 液 。 另 取 厚 朴 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲 烷 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G E EU E. 以 环 已 烷 - 丙 酮 (10 : 3) 
HERM RET WH, AF REDI 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 
105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2. 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈皮 对 照 药材 
0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 橙 皮 些 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 
0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm, 取出 , i 
干 , 再 以 甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 ERN, REA 8cm, 取 出 ,上 防 于 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE i 5g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 药 渣 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 
的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 注 加 甲 
醇 Sml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 ,5g, 内 径 1 一 
1. 5em) E, Fd 40 96 FH B£ 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 
干 ;残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分别 点 于 同一 以 
1%% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G EUZ AR. E ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 (7 :3:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 正己 烷 20ml, 8 PS Ab 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 巷 术 对 照 药 材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酷 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨 基 苯 甲醛 的 10%% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 陈皮 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -醋酸 (35 : 61 : 4) 为 流动 相 , 检 测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 楼 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml g 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml， 
称 定 重量 ,加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1041, 2E A GRAB CE C ,测定 , 即 得 ， 

本 品 每 1g 含 陈皮 以 栖 皮 苷 (Cs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 于 
3. 6mg。 

ZEI 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) EAE 

色谱 条 件 和 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAA; EA ZB -ZK-1K BB ER (60 : 38 : 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 吕 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 摩 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.1mg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 的 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 
1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cis Hi O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis Hi Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 8mg。 

【功能 与 主治 】 社 湿 运 脾 , 行 气 和 胃 。 用 于 水 湿 内 停 之 
呕吐 , 海 泄 ,浮肿 E ,小便 不 利 等 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 15 粒 重 lg 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


et B XL 
Xiangsha Yangwei Wan 

[4.75] 本 香 210g 砂 仁 210g 
白术 300g 陈皮 300g 
RÆ 300g EM CB 300g 
酷 香 附 210g 模 实 ( 炒 )210g 
XE CAEZ6210g 姜 厚 机 210g 
广 缆 香 210g HX 90g 
生姜 90g KÆ 150g 


[5k] 以 上 十 四 味 , 生 姜 、 大 囊 切 碎 ,分 次 加 水 煎 者 ,前 
液 滤 过 ,备用 。 其 佘 木 香 等 十 二 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 
RU JL. LAE 5 为 的 滑石 粉 -四 氧化 三 铁 (1 : 1) 的 混合 物 


f 93k B 


包 衣 ,低温 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 气 
fi , 味 辛 IUE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 洲 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6umCR». HRI 7; Sh I Hr TE TE TF 18. RE 28 2R h CBR Rz AR 
SO. HREH ARMOR SK 32— 144p m, TE TE T Al 3c 290 a rp ak 
散在 ( 半 夏 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 
角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 、 豆 莹 )。 分 泌 细胞 类 圆 形 ,内 
含 淡 黄 棕色 至 红 棕色 分 沁 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 
HD. IRE 1-6 ZH AL, UE DEA GEO ET). EFIE C JA 
围 的 细胞 含 草酸 钙 方 晶 JE I Sh T 2E CHE SO. 

(2) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 石油 醚 人 (30 一 60C)30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 实 对 照 药材 、 木 香 对 照 药 材 各 0. 5g， 
分 别 加 石油 醚 (30 一 60C)15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 厚 朴 酚 对 照 品 , 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 厚 机 酚 2mg、 和 厚 朴 酚 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~6pl, 对 
照 药材 及 对 照 品 溶液 各 2ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 。 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 可 实 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧光 斑点 ; 置 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 ; 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 
紫红 色 至 紫 蓝 色 斑 点 。 

ORA m 8g, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 提 取 , 加 环 已 
烷 3ml, 缓 缓 加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 约 1 小 时 ,放置 30 分 钟 
后 , 取 环 已 烷 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10xl、 对 照 品 溶 
液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 - 
冰 栈 酸 (60 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 二 硝 基 苯 有 竺 乙醇 试 液 ,放置 片 
刻 , 日 光 下 检视 ,斑点 渐变 为 检 红 色 。 

(4) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 潜 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,加 无 水 硫酸 钠 6g, 振 播 3 分 钟 ， 
放置 , 取 乙 酸 乙 栈 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 乙醇 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sul, 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 


。 1205 。 
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1—2yul, DARA F [8] — m6 2c EHE G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 栈 酸 -水 (15 : 1: 1 : DARFA., EAF Hh, F, 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 KEES 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 乙 有 睛 -0. 2% 磷酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 2834nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 栓 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 
回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ h lg e RE ARE DA TE BEP OS Ha Ou) i ^18 b 
T 5.0mg. 

姜 厚 朴 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
RAAM; A Z-k- BS ER (60 : 38 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 “ 取 厚 朴 酚 对 照 品 , 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 0. 1mg、 和 厚 朴 
Bj 60pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 2. 5g, 精 密 称 
定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加热 回 流 提 取 3 小 时 ,提取 
液 回收 甲醇 至 适量 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
播 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl ÆA WAERN ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Ca His Os ) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis His O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 1 温 中 和 角 。 用 于 骨 阳 不 足 ` 湿 阻 气 滞 所 
致 的 胃痛 COL I3 Eb] NU ERGO LS EE 
EAKR MURES. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

LERI 密封 。 
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KẸ 210g 砂 仁 210g 
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白术 300g 陈皮 300g 
RZ 300g 半 夏 ( 制 )300g ' 
Bid 210g iSc (05210g 
dx CX E)210g ÆJ Fh 210g 
| 4€ 210g 甘草 90g 
生姜 90g KÆ 150g 


[5/751 以 上 十 四 味 , 木 香 168g. B Rz MER LC 
FERRARI AE .生姜 提取 挥发 油 Z9 18 53 EAR RE SEN. 60g、 
甘草 .大 更 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 
浓缩 至 相对 密度 为 1.35~1.40(60) 的 稠 高 ,将 剩余 半 夏 、 
木 香 及 砂 仁 . 豆 莹 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 笛 襄 、 挥 发 油 及 适量 馆 
糖 混 匀 , 制 丸 , 烘 干 , 打 光 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕色 或 棕 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 徽 , 味 辛 、 
MI o 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :草酸 钙 针 品 成 束 ， 
长 32 一 144pm 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 半 夏 )。 内 种 皮 厚 
壁 细 胞 黄 棕 色 或 棕 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 ( 砂 仁 、 豆 薄 ) 。 

(DEE i 9g, 研 细 , 加 石油 醚 (30 一 60C)30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 石油 醚 (30 一 
60C)15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 
厚 朴 酚 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 2mg 、 和 厚 
朴 酚 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~6p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 
品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 厚 村 酚 对 照 品 ,和 厚 机 酚 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 更 点。 再 喷 以 5% 香草 本 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
紫红 色 至 紫 蓝 色 斑 点 。 

(3) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 
3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 溶液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 加 无 水 硫酸 钠 6g. dis 
TE 3 分 钟 ,放置 , 取 乙 酸 乙 酿 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1m] 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 4ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 洲 液 。 再 取 甘 草 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 
1~2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 - 冰 酷 酸 - 水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,时 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 病 点 。 

【检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
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【含量 测定 】 陈皮 RX 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ! 以 乙 脐 -0. 2%% 磷 酸 溶液 (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 蝇 适 量 , 斌 细 , 取 0. 5g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 义 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1081. 1E 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AE ARK At P (CCo HssO1s ) 计 ,不 得 少 
F 2.0mg。 

姜 厚 朴 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg 3R TERI s EA Z RR KK BS ER C60 : 38 : 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 0. 1mg、 和 厚 朴 
酚 60pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 2.5g, 精 密 称 
定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 提取 3 小 时 ,提取 
液 回收 甲醇 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 25m 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, iE 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 姜 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cas Hi; O; ) 与 和 厚 朴 酚 
(Ci His O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 30mg。 

【功能 与 主治 】 A HAMER. ATEA E, EIS H 
致 的 胃痛 JAE 9 o AE UL E HR Ka Ba V bc Po] AS AT LUC E RRK LU RA 
3& AR ALPE WRR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 8 丸 相 当 于 饮片 3g 

【贮藏 】 密封 。 


e 0 7t EMU 
Xiangsha Yangwei Keli 
【处 方 】 木 香 152. 2g 砂 仁 152. 2g 
白术 217. 4g 陈皮 217. 4g 
茯苓 217. 4g XX 217. 4g 
醋 香 附 152. 2g RSX (0,2152. 2g 
X C 56)152. 2g 3S Ef 152. 2g 


$& 93k H BUR 


J 3€ 4r 152. 2g 甘草 65. 2g 

【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 姜 半 夏 和 生姜 65. 2g, 用 药材 6 fü 
HK 70%% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 ,缓慢 活 渡 ,收集 注 液 备 
FH. REW CAR LER BE WK EE RFS 2E EUH 
馆 法 提取 挥发 油 , 燕 馆 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;药酒 与 其 余人 茯苓 
4$ — BR KE 108. 7g, 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 约 1900ml, 放 冷 ,加 
等 量 乙 醇 , 静 置 , 倾 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 沪 液 合并 , 回 
收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.33—1.36(50— 55 CO BS B E. 
与 蔗糖 375g , 糊 精 与 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥 
发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

KERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 芳香 , 味 微 甜 、 
NW. | 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 15g. 8E 28 ,加 乙醇 - 浓 氨 试 液 (1 : D 
混合 溶液 5ml, 润 湿 ,放置 20 分 钟 , 加 三 毛 甲 烷 20ml, 超声 处 
38 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 20p1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 2E 
层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12: 3: 
6 : 3: 1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱和 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 ， 
BF EVA 0. 5% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105'C An 2A 29 5 Ay bh. 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 硅 藻 土 3g, 研 匀 , 加 乙 配 30ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木 香 对 照 药材 0. 5g, 加 乙 配 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯- 甲醇 427 : D 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 
加 热 至 兽 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 284nm。 
理论 板 数 按 橙 育 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,可 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 3g. 精密 称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 石油 醚 (60 一 
90C)60ml, 加 热 回 流 1 小时, 弃 去 石油 醚 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 
60ml, 加 热 回 流 至 提取 液 无 色 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,转移 
至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $65] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5 一 10nml、 供 试 品 溶液 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g ABRE AR SK AE e P CCa Ha Oils ) 计 ,不 得 
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少 于 1.0mg。 

【功能 与 主治 〗】 温 中 和 胃 。 用 于 骨 阳 不 足 、 湿 阻 气 滞 所 
致 的 胃痛 、 病 满 , 症 见 胃痛 隐隐 、 爱 闷 不 舒 、 呕 吐 酸 水 、 吐 杂 不 
适 .不 思 饮 食 MEES. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 往 , 一 日 2 次 。 


【规格 〗 FRR 5g 
【贮藏 】 密封 。 
复 万 大 青 叶 合剂 
Fufang Dagqingye Heji 
[4h75] 大 青 叶 400g 金银花 200g 
羌活 100g 3&4 100g 
XX 100g 
【 制 法 】 以 上 五 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1 小 时 ,前 液 滤 


过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 18 一 1. 22(60'CO BH E ., 
加 乙醇 使 含 乙醇 量 达 60% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 
至 相对 密度 为 1. 20 — 1. 24 C60" C) REL LE WMA 3 AEK, 
5] ,冷藏 12 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 加 热 煮沸 30 分 钟 , 待 温度 降 
至 60C 时 ,加 入 葵 甲 酸 钠 3g, 冷 藏 12 小 时 以 上 , 滤 过 ; 另 取 蘑 
糖 150g, 加 水 煮沸 制 成 糖浆 ,加 入 0.6% 甜 蜜 素 使 溶解 ,与 上 
述 药 液 合并 ,再 加 水 调节 至 1000ml, 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

【鉴别 ] (ORAR 30ml, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 取 三 氯 甲烷 液 , 挥 干 , 残 渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 
lml & 0. 05mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

《2) 取 本 品 10ml, Jit e R BEER: (30 — 60 目 ,3g, 内 径 为 
0. 9em) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 50% 乙醇 50ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 0. 5 一 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 三 
氮 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (20 : 6 : 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 , 放 
冷 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 
加 乙酸 乙 酝 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 
材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 3: 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 和 残渣 加 水 
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10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 
素 对 照 品 .大黄 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 ; 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 橙黄 色 菊 光斑 点 ; 置 氢气 中 项 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(4) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 4 次 ,每 次 10ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 ,和 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 芜 活 对 照 药材 1g, 加 乙醇 30ml, 浸 涡 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 2: 
3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.05 一 1. 12( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 3R ERI s LA ZAA- 1%% 磷 酸 溶液 (58 : 42) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 258nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 , 大黄 酚 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 大 黄 素 10pg、 大 黄 酚 20pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 具 塞 试管 中 ， 
加 盐酸 2ml 与 水 1ml, Æ 70'CZK Fmi 30 分 钟 , 放 冷 ,用 甲 
醇 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 约 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
900W ,频率 40kHz)10 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 稀释 至 刻度 485], 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 Im 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho 0,0 5S X 3E 
(Cis HioO4 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 】 玻 风 清热 ,解毒 消 肿 , 疗 血 利 胆 。 用 于 外 
感 风 热 或 瘟 毒 所 致 的 发 热 头 痛 、 咽 喉 红 肿 . 耳 下 肿 痛 、 胁 痛 黄 
JE s DL JS RR Je .急性 病毒 性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 一 3 X. 
用 于 急性 病毒 性 肝炎 ,一 次 30ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

LRR DEM 10ml 

[^I 密封 。 


(2) 每 瓶装 100ml 
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复方 川 贝 精 片 


Fufang Chuanbeijing Pian 


【处 方 】 麻黄 淄 膏 适量 (相当 于 盐酸 麻黄 碱 和 盐酸 伪 麻 
碱 的 总 量 2. 1g) 
川 贝 母 25g 陈皮 94g 
桔梗 94g 五 味 子 53g 
HARE 15g 法 半 夏 75g 
远志 53g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,麻黄 浸 畜 系 取 麻黄 适量 ,加 水 煎 者 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 40(50C ) 的 清 谊 ,干燥 ,测定 盐酸 麻黄 碱 的 含量 , 即 得 。 麻 
黄 浸 谊 粉碎 成 细 粉 , 川 贝 母 、 法 半 夏 粉碎 成 细 粉 ;陈皮 燕 馏 提 
取 挥 发 油 , 挥 发 油 备用 ; 药 渣 加 水 前 者 一 次 , 滤 过 ; 五味子 、 远 
志 、 桔 樟 用 65%% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 回 
收 乙 醇 , 与 陈皮 煎 液 合并 ,浓缩 成 稠 宫 ,加 入 甘草 漫 畜 、 川 贝 母 
和 法 半 夏 的 细 粉 及 适量 辅料 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 麻黄 浸 高 
Zi 33 , 混 匀 ,于 燥 , 喷 加 陈皮 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 压 
制 成 1000 Hr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
色 至 棕 褐 色 ; 昧 苦 、 微 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;草酸 钙 针 品 成 束 ， 
长 32 一 144pm 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 (法 半 夏 ) 。 淀 粉 粒 
广 孵 形 或 贝壳 形 , 直径 40~64ym, 脐 点 短 缝 状 、 人 字形 或 马 
蹄 形 , 层 纹 可 察 见 ( 川 贝 母 ) 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 无 水 乙醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 约 1ml, 加 适量 中 性 氧 
化 铝 , 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,10g, 内径 
为 1. 5cm) 上 ,用 乙醇 70ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 收 乙 醇 至 干 ， 
残渣 加 乙醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 
碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 用 2% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氮 试 液 (40 : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
HC HS IRT, 0$ DL ER — BR EE E 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照章 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(D BU d 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,用 水 20m 溶解 ,离心 ， 
取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 用 乙酸 乙 
BE Ds $E de 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杰 皮 苷 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试验, 吸取 供 试 品 溶液 5 一 10kl、 对照 品 溶液 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 
(32 :17:5) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , RU BC LA 
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596 — SER LIBI. E lC 3—54r95,205, HU 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 握 甲 烷 15ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 演 加 三 氧 甲烷 2ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 0.5g, 加 三 氯 甲 
5i 10ml, 同 法 制 成 lml 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 
dh ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 
15pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 
GF», 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A REI s LA Z BR-0. 1%% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 盐酸 甲醇 溶液 (1 一 1000) 制 成 每 
lml 含 盐酸 麻黄 碱 0.25mg、 盐 酸 伪 麻黄 碱 0.1mg 的 混合 溶 
液 , 摇 匀 , 精 密 量 取 5ml, HE 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 - 浓 氨 试 液 
(19 : 1) 的 混合 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适量 ( 约 相当 于 1 片 的 重量 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 0. 1mol/L 的 盐酸 溶液 25ml, 密 塞 , 超 声 处 理 
(功率 250W, 频 率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 
液 ,精密 吸取 续 滤 液 5ml, 加 在 固 相 荃 取 柱 (以 混合 型 阳离子 交 
换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 的 固 相 茎 取 柱 ,规格 :6ml200mg， 
30um 或 6mlM150mg, 30pkm。 用 甲醇 .水 各 5ml 预 洗 ) E. f 
次 用 0. 1mol/L. 盐酸 溶液 和 甲醇 各 5ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 放 
置 5 分 钟 , 继 用 甲醇 - 浓 氨 试 液 (19 : 1) 的 混合 溶液 5ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 于 5ml 量 瓶 中 ,加 上 述 混合 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 麻黄 浸 膏 以 盐酸 麻黄 碱 (Cuo Hi; NO * HCD 
和 盐酸 伪麻黄碱 (Co His NO * HCD 的 总 量 计 , 不 得 少 
T 1.4mg. 

【功能 与 主治 】 Spe, EAEN. AFAR Z. A 
maal ÉY A kA RE E A Ea Lc a R M ER 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6 片 , 一 日 3 次 。 小 
儿 酌 减 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 26g 

【注意 】 高 血压 ,心脏 病 患者 及 孕妇 慎 用 。 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 川 芝 485g 当归 485g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 用 90% 乙醇 回 流 提 取 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 33~1.40(70'C) 的 稠 谊 。 药 潭 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 
时 ,第 二 次 0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10€60'C5 , Ji Z BE fr BE d 3A 70% ,低温 静 置 24 小 时 , 取 
上 清 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.33 — 1. 40 
(70 ) 的 稠 襄 , 与 上 述 稠 膏 合并 ,加 入 适量 演 粉 ,真空 干燥 成 
干 膏 ,粉碎 , 制 粒 ,加 入 适量 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 1000 H, 
包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

[ERI 本 总 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕 褐色 ; 具 特 
异 香 气 , 味 甜 , 微 蔡 。 

[50] (1) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 加热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 bml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, A 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 先 时 以 亚 硝 基 铁 和 氰 化 钠 溶液 ( 取 亚 硝 
基 铁 和 氰 化 钠 5g, 加 水 25ml 使 溶解 ,加 乙醇 至 100ml, %4 , B 
得 。 临 用 新 制 ) ,放置 2 小 时 ,再 喷 以 8% 氨 氧化 钾 乙 醇 溶 液 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(DRE i 4 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 - 水 (4 : 1: DARF K, E JF ^ AH, CT m VA Él — Bl 
液 ,在 105'C Jn A 8 3E RR id CERES E H OG RTL. Bri 6 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512») DU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1. 5% 冰 醋酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 313nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 1900, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 2g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 - 冰 醋 酸 (98 : 2) 混 合 
溶液 20ml, 超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33KHz ) 30 分 钟 , 放 
冷 ,加 上 述 混合 溶液 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 片 禽 川 芝 .当归 以 阿 魏 酸 (Co HioOi) 计 ;不 得 少 


于 0. 50mg。 : 
【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 脉 止痛 。 用 于 冠 心病 稳定 
型 心绞痛 属 心血 瘀 阻 证 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 ; 饭 后 服用 或 
遵 医嘱 。 


【注意 】 孕妇 或 哺乳 期 妇女 慎 用 。 
【规格 】 每 片 重 0.412g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


575 e BE 


Fufang Chuanxiong Jiaonang 


[4h77] Již 485g 当归 485g 

[5X1 以 上 二 味 , 用 90% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,每 次 
2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 33—1. 40(70%C ) 的 稠 宫 。 药 渣 加 水 煎 者 二 次 ,第 一 次 1 小 
时 ,第 二 次 0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10€60'C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 7026 ,低温 静 置 24 小 时 , 取 
上 清 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.33 人 1.40 
(70C ?的 笛 膏 ,与 上 述 稠 膏 合 并 ,真空 干燥 成 干 膏 , 加 入 二 氧 
化 硅 细 粉 适量 ,粉碎 , 混 匀 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 黄 棕色 的 粉末 ; 具 特 异 
香气 BRE LIC. 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 演 加 乙酸 乙 醒 lml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p], 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙醚 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 先 喷 以 亚 硝 基 铁 和 氰 化 钠 溶 
液 ( 取 亚 硝 基 铁 氰 化 钠 5g, 加 水 25ml 使 溶解 ,加 乙醇 至 
100ml , 播 匀 , 即 得 。 临 用 新 制 ) ,放置 2 小 时 ,再 喷 以 826 SC 
化 钾 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4 : 1 : DARF K. EF. KH, mF, i A 
节 三 酮 试 液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 9.0% (通则 0832 第 五 法 ) 。 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1. 5%% 冰 醋酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 313nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 1900。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 - 冰 醋 酸 (98 : 2) 
混合 溶液 20m] ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,加 上 述 混合 溶液 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 川 营 、 当 归 以 阿 魏 酸 (Ci。Hio O4 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 50mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 脉 止痛 。 用 于 冠 心病 稳定 
型 心绞痛 属 心血 瘀 阻 证 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ; 饭 后 服用 或 
AER. 

【注意 】 

《规格 】 

【贮藏 】 


孕妇 或 哺乳 期 妇女 慎 用 。 
每 粒 装 0. 37g 
SE Bb EDS. 


复方 牛黄 消炎 胶囊 
Fufang Niuhuang Xiaoyan Jiaonang 
[4h75] 人 工 牛 黄 35.7g 黄 芬 190. 6g 
板子 62. 3g 朱砂 50g 
珍珠 母 28. 6g 郁 金 66g 
雄黄 50g 冰片 20g 
石膏 71. 4g 水 牛角 浓缩 粉 95. 4g 


盐酸 小 网 碱 4. 3g 

【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 人 工 牛 黄 水 牛角 浓缩 粉 . 冰 片 盐 
酸 小 局 碱 外 , 石 谨 \ 珍 珠 母 分 别 粉碎 成 极 细 粉 ; 朱 砂 、 雄 黄 分 别 水 
飞 成 极 细 粉 ; 郁 金 加 水 前 煮 1 小 时 后 ,加 入 黄 蕉 .板子 ,加 水 前 者 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 相对 密度 为 1.25 一 1. 26 (80 C) B 3E LER T RELIER TIR, 
粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 , 水 牛角 浓缩 粉 . 冰 片 .盐酸 小 网 碱 研 细 ， 
与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 , 装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 黄 棕色 的 粉末 ; 气 香 ， 
味 苦 . 辛 。 

[3550] 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 细小 颗粒 
暗 棕 红色 ,有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 不 规则 碎 块 金 黄色 或 
橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 ) 。 不 规则 碎片 灰白 色 或 灰 黄 色 , 稍 具 光 
泽 , 表 面 有 灰 棕 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规则 纵 长 裂隙 (水 牛角 浓 
缩 粉 ) 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
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过 ,滤液 备用 ;药酒 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20: 25 : 3 : 2) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 防 于 , 暑 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 盐酸 小 万 碱 对 照 品 、 黄 苓 苷 对 照 品 , 分 别 加 乙醇 制 
成 每 lml 含 0. 4mg 和 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 栈 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1:1) 为 风 开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脉 干警 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 盐酸 小 局 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 EDI 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 , 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 芝 苷 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(ORETTE m MARRE 1ml 舍 1mg 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 一 10 由 和 上 述 对 照 品 溶液 Syl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 
(12 : 8 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105 忆 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 冰片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 Img BUR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 5X US , 吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 5 一 10kl 和 上 述 对 照 品 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 (9: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 9E 4B 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[i$] 应 符合 胶 惠 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A L Bf -0. 1%% 磷 酸 湾 液 (45 : 55) (每 100ml 加 十 二 
Ji d S NER 0. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 小 忌 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 亦 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 0.25g, 精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 
(1 : 100) 约 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 


” 钟 , 放 冷 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 


滤液 , 即 得 。 
* 1211 。 


AZ XB 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ ih A Ek M h B pA CCo Hs NO,.。HCl) 应 为 标示 量 的 
80. 0% ~120. 0%. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 气 分 热 盛 ,高 
热 烦躁 ;上 呼吸 道 感染 、 肺 炎 、 气 管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 不 宜 久 服 ,孕妇 禁 服 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 4g( 含 盐酸 小 龙 碱 4. 3mg) 


LERI 密封 。 
复方 牛黄 清 骨 丸 
Fufang Niuhuang Qingwei Wan 
[4751 大 黄 240g 炒 牵 牛 子 200g 
板子 ( 姜 灵 )80g ^ ' 120g 
芒硝 80g $^ 80g 
黄连 20g ŽA 80g 
炒 山楂 160g 陈皮 160g 
姜 厚 朴 80g 113; 80g 
香 附 40g 猪 牙 皂 120g 
PIFI 40g 薄荷 40g 
防风 40g 菊花 40g 
白芷 120g 桔梗 80g 
玄 参 120g 甘草 40g 
人 工 牛 黄 13g 冰片 51. 5g 


[551 以 上 二 十 四 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰 片 外 ,其 余 大 黄 
等 二 十 二 昧 粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 、 冰 片 研 细 ,与 上 述 粉 末 
配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 160 一 180g 制 成 大 蜜 
丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 苦 , 微 凉 。 

【鉴别 〈1)7 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 黄 棕色 或 
无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 
94um( 畜 参 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 蕉 )。 
果皮 石 细 胞 淡 紫 红色 、 红 色 或 黄 棕 色 , 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 
约 至 125pm( 炒 山楂 ) 。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 短 
ME GESD. 。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ， 
其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 
色 , 多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 ,有 
大 的 图形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 (板子 )。 

(2) 取 本 品 5g, 剪 碎 ,加 二 毛 甲 烷 30ml, £e E 1m, EK 18 
上 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 1g, 加 二 毛 甲 
烷 lom 盐酸 1ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
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胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60"C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 橙黄 色 荧 光斑 点 ; 置 氨 蒸 气 中 若 后 ,日 
光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 13g, 剪 碎 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 3ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 22g, 剪 碎 , 加 二 毛 甲 烷 80ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 乙 
配 - 冰 醋酸 (2 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 ,在 105" C H 
热 数 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 18g, 剪 碎 ,加 石油 酶 (60 一 90C)50mjl, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 
臣 对 照 药材 lg, 加 石油 醚 (60 一 90C )10ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 
乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 瞳 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 | 

(6) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 混 合 溶 液 
80ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 , 残 演 加 甲醇 5ml 使 
溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 对 照 药材 1g, 加 
乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 混 合 溶液 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 黄 蕉 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,时 以 
1% 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 22g, 剪 碎 ,加 甲醇 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 40ml, 加 热 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 
次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 潜 加 甲醇 2m] 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 旋 对 照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 连 杰 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
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吸取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ,时 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 XX 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 05 26 磷酸 溶液 (73 : 27) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 432nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iml AKER 8ug、 大 黄 酚 
20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
10ml, 置 烧瓶 中 , 挥 去 溶剂 ,加 8% 盐 酸 溶 液 15ml, 超声 处 理 
10 分 钟 ,再 加 三 氯 甲 煤 15ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 移 至 分 
液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 器 , 洗 液 并 人 分 液 漏 斗 中 ， 
振 揪 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 , 酸 液 再 用 三 氯 甲 烷 提 取 3 次 ,每 次 
15ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 减 压 回 收 溶剂 至 干 , 残 湘 用 适量 甲醇 
溶解 ,转移 至 5ml 量 壮 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (CisHioO;) 和 大 黄 酌 
(Cis HioOs) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 1mg. 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R ALE 20000 (PEG - 
20MD) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0.25pm), 柱 温 为 120C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 龙 脑 对 照 品 和 蜡 龙 脑 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 龙 脑 0. 25mg、 异 龙 
脑 0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 称 
定 重量 , 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 3300 W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 2,1. 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 00 58 JE Bi CCso Hig O) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 28mg. 

【功能 与 主治 】 清热 演 火 ,解毒 通 便 。 用 于 胃 肠 实 热 所 


复方 丹参 丸 


致 的 口舌 生 郊 . 牙 巾 肿 痛 、 咽 脉 不利、 大 便秘 结 、 小 便 短 赤 .。 
【用 法 与 用 量 】 Ul. 一 次 2 丸 ,一 日 2 次 。 
【注意 】 孕妇 禁用 ;老人 .儿童 及 脾胃 虚弱 者 慎 用 ; 鼠 食 
辛辣 油腻 之 品 。 
【规格 】 每 丸 重 4. 5g 
【贮藏 】 密封 。 


复方 丹参 丸 


Fufang Danshen Wan 


【处 方 〗 丹参 1350g 
冰片 24g 

【 制 法 】 以 上 三 味 ,丹参 加 乙醇 加 热 回 流 1. 5 小 时 ,提取 
液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;药酒 加 50% 乙 醇 
加 热 回 流 1. 5 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
量 ,备用 ; 药 渣 加 水 前 者 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
与 上 述 浓缩 液 合并 , 浓缩 至 笛 襄 状 ;或 浓缩 至 相对 密度 为 
1.14600 ) 的 清 襄 ,干燥 , 制 成 浸 谊 粉 。 三 七 粉碎 成 细 粉 ,与 
上 述 丹 参 稠 膏 拌 匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ;或 与 丹参 淄 谨 粉 混 勾 。 
冰片 研 细 , 与 上 述 细 粉 及 适量 辅料 混 匀 , 泛 丸 或 制 丸 ,低温 干 
燥 , 包 薄膜 衣 或 活性 炭 衣 等 , 制 成 1000g[ 规 格 (1)] 或 700g[ 规 
格 (2)], 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 包 衣 的 浓缩 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 黄色 
至 棕 褐 色 ; 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
AMAR. RAZE 4 对 照 吕 和 冰片 对 照 品 ,分 别 加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 游 液 2 一 4 以 ,对照 品 浒 
液 2u1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酷 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 丹参 
酮 I 对照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 2% 
香草 醚 硫酸 溶液 ,在 110'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 0.5g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 
液 层 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 
m A gd Rb 对 照 品 .人 参 和 皂苷 Rg 对 照 品 及 人 参 皂 背 Re 
对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 六 种 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -无 水 
乙醇 -水 (70 : 45 : 6. 50 2g HE JE 3f , HS JP, CH. BRUT m A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C Jn 2 ze BER i C 18 WE.) 9] E 
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日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 
【检查 了 
【含量 测定 了 
0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 I[ 。 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 棕色 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重 景 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 每 lg 含 丹参 以 丹参 酮 a CC HisOs ) 计 ,不 得 少 于 
0. 60mg[ 规 格 (1)] 或 0. 86mg[ 规 格 (2)] 。 

丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARER; A Z- -P R-k : 30 : 1 : 59) 为 流动 相 ， 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0.1g ,精密 
称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 约 20ml, 密 塞 , 超 声 处 理 
(功率 300W, 频 率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 加 70% 乙 醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 丹参 以 丹 酚 酸 BO Ha O16 ) 计 ,不 得 少 于 
15. 0mg[ 规 格 (1))] 或 21. 4mg[ 规 格 (2)]。 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ A t 5838. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
^ Rgl 峰 计算 应 不 低 于 6000, A &'&ff Re 与 人 人 参 皂 苷 Re 的 
分 离 度 应 大 于 1. 5。 


应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
5 $7 I, 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BOO 
0 一 35 19 81 
35~55 19—>29 81—71 

55~70 29 71 

70~100 


29—40 71—60 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 七 皂苷 Ri 对照 品 .人 参 皂 苷 
Rg: 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 \、 人 参 皂 苷 Rb 对照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 三 七 皂苷 Ri0. 1mg、 人 
2E Ë RgO0.4mg. ASEE Re0. 1mg, A t$ Rbl 0. 4mg 
的 混合 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kH2230 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 扬 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 昭 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 三 七 以 三 七 皂苷 Ri (Ce Hso Or) A2 BP 
Rg: (Ca Hn Ou) ALEP Re(Css Ha; Ou ) LA RP. Rb, 
(Cs, Hs; Oz: ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 17.7mgC 规 格 (1)7] 或 
25. 3mg[ 规 格 (2)]。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 河 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸闷 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 lg [规格 (1)] 或 一 次 0.7g 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 DE 1g 相当 于 生 药 量 1. 80g 

(2) 每 1g 相当 于 生 药 量 2. 57g 

LERI 密封 。 


复 廊 丹参 片 


Fufang Danshen Pian 


【处 方 】 丹参 450g 
冰片 8g 

【 制 法 】 以 上 三 味 ,丹参 加 乙醇 加 热 回 流 1.5 小 时 ,提取 
液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;药酒 加 50% 乙醇 
加 热 回 流 1.5 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
量 , 备 用 ;药酒 加 水 前者 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 。 
三 七 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 浓缩 液 和 适量 的 辅料 制 成 颗粒 , 干 
燥 。 冰 片 研 细 ,与 上 述 颗 粒 混 匀 ,压制 成 333 Fr , 包 薄 膜 衣 ;或 
压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 落 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 棕 褐色 ; 气 芳香 , 味 微 蔡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :树脂 道 碎片 含 黄 
色 分 泌 物 (三 七 )。 

(2) 取 本 品 5 片 [ 规 格 (1) .规格 (37] 或 2 片 [规格 (2)], 糖 
衣 片 除去 糖衣 , 研 碎 ,加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
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丹参 酮 了 对 照 品 .冰片 对 照 品 , 分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
& 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 tul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
HEME ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 丹参 酮 LO F GS 6 0E BJ fr 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
110C 加 热 数 分 钟 , 在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [含量 测定 ] 三 七 项 下 续 滤 液 45ml, 燕 干 , 残 酒 加 水 
10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 至 C18 小 柱 (0. 5g, 分 别 用 甲醇 5ml 
和 水 5ml 预 处 理 ) 上 ,分 别 用 水 10ml、25%% 甲 醇 10ml 洗 脱 , 弃 
去 洗 脱 液 ,再 用 甲醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 藻 干 ,残渣 加 四 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 1g, 加 
70% FR B& 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 自 
“加 水 10ml 使 溶解 ”起 同 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 表 取 三 七 皂苷 Ri 对照 品 ,人参 皂苷 Rb HR m. AS 
皂苷 RgoX BE SA SA S RE Re 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 六 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 预 制 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 -无 水 乙醇 -水 (70 : 45 : 6. 5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 A2 ASML 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 [A 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [对照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 棕色 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , 频率 
33kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 置 棕色 瓶 中 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹参 酮 Ia CC Hi 0H, GERE CDD, 
规格 (3)] 不 得 少 于 0. 20mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 60mg. 

丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BER. BER. RRÁK C10 : 30 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 UPPER Ne B 对照 品 适量 ,精密 称 


复方 丹参 片 


定 , 加 水 制 成 每 1m 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,糖衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 0.15g, 精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 适 
Hi ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 水 至 
刻度 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 B(Cs Ho O16 ) 计 ,[ 规 格 (1)、 
规格 (3)] 不 得 少 于 5. 0mg;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 15. 0mg。 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

”色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 气 
if Rgi 峰 计算 应 不 低 于 6000, A2 BP Rg 5 A S8 1E Re 的 
分 离 度 应 大 于 1. 8。 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 AC%) 流动 相 BOX 
0~35 19 81 
35 一 55 19—29 8171 
55-70 29 71 
29—40 


70— 100 71-60 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Re 对照 品 、 人 参 皂 车 


Rb 对 照 品 .三 七 皂苷 Ri 对 照 品 及 人 参 皂 并 Re 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 ml d A Us db Rg RA S 
# Rb 各 0. 2mg, 三 七 皂苷 Ri 及 人 参 所 并 Re 各 0. 05mg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
WARA 1g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 70%% 甲 醇 50ml, 称 定 重量 ， 
超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 ， 
用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Reg (Ci Hz Ou )、 人 参 皂 音 
Rb; (C4 Hj Oss ) .三 七 皂苷 Ri (Car Ho O) RASAP Re 
(Cs Hsz O18 ) 的 总 量 计 ,[ 规 格 (1) ,规格 (3)] 不 得 少 于 6. Omg; 
[规格 (27) 不 得 少 于 18. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸 阁 \ 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 3 Hh GRE CD C202 F 
格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 AH. 

【规格 】 (1) 薄膜 衣 小 片 ” 每 片 重 0.32g( 相 当 于 饮片 
0. 6g) 

(2) 薄 膜 衣 大 片 ” 每 片 重 0. 8g( 相 当 于 饮片 1. 8g) 

(3) 糖 衣 片 (相当 于 饮片 0. 6g) 

【贮藏 】 密封 。 


e 1215 。 
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【处 方 】 #2 450g 

冰片 8g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ;冰片 用 乙醇 溶解 ， 
用 售 他 环 糊 精 包 合 , 备 用 ;丹参 用 乙醇 加 热 回 流 提取 1.5 小 
时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ; 药 潭 用 
50% 乙醇 加 热 回 流 提取 1.5 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 
并 浓缩 至 适量 ,备用 ; 药 潭 加 水 前 者 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 适量 ,与 上 述 各 浓缩 液 合并 ,浓缩 ,加 入 三 七 细 粉 , 混 义 ， 
干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,再 加 入 冰片 售 他 环 糊 精 包 合 物 , 混 匀 , 装 入 
胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

GERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄色 至 棕 宰 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 芳香 , 昧 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超 声 
处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 对照 品 、 冰 片 对 照 品 , 分 别 加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 4 岂 、 对照 品 
溶液 各 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙醚 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 丹参 酮 和 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
ERRER BELA 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 110 记 加 热 数 分 钟 ,在 
日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 三 七 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂 音 Ri 对照 品 .人 参 
皂苷 Rb IR m ASEP Rg 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 对 照 药材 溶液 和 对 
照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
JF HC ESUT MARR ARAA (1 100 ,在 110C 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 
则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹参 酮 。 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 上 丹参 酮 [对照 品 适量 ,精密 称 


* 1216 。 


三 七 141g 


丹参 ASMI, 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
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定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 棕色 瓶 中 ,精密 加 人 甲 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 33kHz) 
15 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹参 酮 [A。(Ci,。 Ha O; ) 计 ,不 得 少 
于 0.20mg. 

AMEB 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 «NW XE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VL Z BRE FR -R BE 7K (10 : 30 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 70% 乙 醇 制 成 每 Iml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
各, 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 
约 20ml, 密 塞 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BOC Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 5. 0mg。 

Lo RBS GE GR 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. RED DL A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm; 柱 温 为 30C 。 理 论 
AUGE SCR Rg 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC%) 
0~20 20 80 
20—46 


20 一 55 80-54 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 七 皂苷 Ri 对照 品 . 人 参 皇 音 


Rgl 对 照 品 \、 人 参 皂 音 Re Em. ASB Rb 对照 品 适 量 ， 
精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 三 七 皂苷 Ri 0.1mg.A $58 
df Rg 0.4mg, A £a df Re 0. Img, A Sig tf Rb; 0. 4mg 的 
混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 
饱和 的 正 丁 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 10ml, HAR 
液 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 合 并 氨 洗 液 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 提取 液 与 上 述 
正 丁 醇 液 合 并 RT ,残渣 用 乙醇 溶解 并 转移 至 5ml EMF, 
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加 乙醇 至 刻度 , 3553 usb. 4E UB E RD 48. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 三 七 皂苷 Ri (Cr Hor) AARP 
Rg: CC Hrs 0,0 A ZEH ReCC4, Hg; Oi 2 MAZEE Rb, 
(Css Ho Oz; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 5. 9mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸 闽 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 、 心 绞 痛 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次。 

【注意 】 iau. 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 》 密封 。 


5875532 5:2578( 875 39 ^ EIE) 
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【处 方 〗 丹参 464g 
冰片 8. 25g 

[5:51 以 上 三 味 , 丹 参加 乙醇 回流 提取 1.5 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;药酒 加 50% 乙 醇 回 流 
提取 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ;药酒 
加 水 前 者 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 各 
浓缩 液 合 并 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 三 七 用 70% 乙 醇 
回流 提取 三 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 , 减 
ETR. 粉碎 成 细 粉 ,与 丹参 提取 物 细 粉 合并 ,用 乙醇 625ml 
分 三 次 回流 提取 ,每 次 1.5 小 时 ,提取 液 放 冷 后 滤 过 ,合并 滤 
液 ,加 入 冰片 使 溶解 ,加 乙醇 至 650ml, 加 丙二醇 325m FE 
香精 6. 25ml, 加 乙醇 调整 总 量 至 1000ml, 混 匀 ,放置 , 滤 过 ,分 
装 , 即 得 。 

【性 状 】 
苦 而 后 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 ia 
对 照 品 .冰片 对 照 品 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 局 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 丹参 酮 [对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 ; 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 110 C Jn d m DE 
显 色 清晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5ml, 2x Xr T ,加 水 20ml, 搅 拌 使 溶解 ,加 乙 
醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 25ml 洗 
次 , 弃 去 氨 试 液 , 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 洪 2 次 ;每 次 25ml, 


三 七 145. 4g 


本 品 为 红 橙色 至 红 褐 色 的 澄明 液体 ; 气 芳 香 , 味 


复方 丹参 颗粒 


取 正 丁 醇 液 ,浓缩 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 及 人 参 皂 背 Rb 对 照 品 \ 人 参 皂 
P Rgi 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml d img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 1~2pl, 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 :7 : 2 10'C DÀ 
下 放置 分 层 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 
主 班 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 4.5 一 5.5( 通 则 0631). 

了 喷射 试验 ” 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 01125,4908 8E OE 
均 喷射 量 均 不 得 少 于 85. 0mg。 

其 他 ”应 符合 喷雾 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0112). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 [ 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 | 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 内 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 10ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5~10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 丹参 以 丹参 酮 [A(Cis。 Hi O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 MER HAER., HTAA ILS T 
Be E JA E , AE DA M po ob Bf X R E sh b T3 o 2c R8 AL E XR UE 
RE. 

【用 法 与 用 量 】 口腔 喷射 ,吸入 。 一 次 喷 1 一 2 下 ,一 日 
3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 iau. 

【规格 】 DAMA 8ml (2) 每 瓶装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


复方 丹参 颗粒 


Fufang Danshen Keli 


[4:551 丹参 1350g 
冰片 248g | 

[5:51 以 上 三 味 ,丹参 加 乙醇 加 热 回流 1.5 小 时 ,提取 

液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ; 药 渣 加 5076 Z RE 
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复方 丹参 颗粒 


加 热 回流 1.5 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
量 , 备 用 ;药酒 加 水 前 者 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
与 上 述 各 浓缩 液 合 并 ,喷雾 干燥 , 制 成 干 襄 粉 。 三 七 粉碎 成 细 
粉 ,加 入 上 述 干 豆 粉 和 适量 的 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 。 冰 
片 研 细 ,用 无 水 乙醇 溶解 ,均匀 地 喷 于 颗粒 上 , 包 薄 膜 衣 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 了 
芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 [对照 品 和 冰片 对 照 品 ,分 别 加 
c, KR LER 1m E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 — Aul 对照 品 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酮 
(19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 丹 
参 酮 [对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;路 以 
2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 110 尼 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 与 冰 
片 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 三 七 项 下 续 滤 液 45ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 
10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 至 C18 小 柱 (0. 5g, 分 别 用 甲醇 5ml 
和 水 5ml 预 处 理 ) 上 ,分 别 用 水 10ml、25% 甲 醇 10ml 洗 脱 , 弃 
去 洗 脱 液 , 再 用 甲醇 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 1g, 加 
70% 甲 醇 20m1, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 自 
“加 水 10ml 使 溶解 ”起 同 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 
RA. PRZE RYE m. ASEP Rb H Rm, AS 
和 皂苷 Rgou BEA SP Re 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 
Iml & lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 六 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 预 制 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 -无 水 乙醇 -水 (70 : 45 : 6. 5) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 
则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (73 : 27) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 上 丹参酮 [A 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [4 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1m A 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 棕色 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
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本 品 为 薄膜 衣 颗 粒 , 研 碎 后 显 棕色 至 棕 褐 色 ; 气 


丹参 ASTMI, 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
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过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 多 含 丹参 以 丹参 酮 aC Hi O; ) 计 ,不 得 少 
于 1.3mg。 

AMEB 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 38 TERI A Z REF. -A ES KC (10 : 30 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 70%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 义 , 取 适 
E EFL , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 75% 甲 醇 
约 20ml, 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,加 75%% 甲 醇 至 刻度 385) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hao Ox ) 计 ,不 得 少 
于 15. 0mg。 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZEARI A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
Ë Rgi 峰 计算 应 不 低 于 6000, 人 参 皂 苷 Ra 与 人 参 皂 苷 Re 的 
分 离 度 应 大 于 1. 8。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC 
0~35 19 81 
35~55 19—>29 81—71 
55~70 29 71 
70~100 29->40 71—60 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 .人 参 皂 苷 


Rbl Em .三 七 皂苷 ROW Bm ERA Sd Re 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 7026 B BER 5 1ml EASP Rg10. 2mg、 人 
Zug Ë Rb 0. 2mg, =Z E S Ë R,0.05mg E A. S: gir Re 
0. 05mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1. 0g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 70% 甲醇 50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 
称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 湾流 各 
20ul, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

dif —LUASiÓ Rg: (Css His Ou)、 人 参 皂 埋 
Rb; (C4, Hoz O5 2), — ER Ë Ri CC, Hg Oi) AA 2I P Re 
(Cas Haz Oi ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 18. 0mg。 
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【功能 与 主治 〗 活血 化 次 ,理气 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 兽 ,证 见 胸闷 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心 病 心 绞 痛 见 上 述 证 
T 

【用 法 与 用 量 】 OW. 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 。 


【注意 】 uH. 
【规格 】 FRE lg 
LERI 密封 。 
复方 丹参 满 丸 
Tulang Dansnen Diwan 
【处 方 〗 丹参 2E 
冰片 


【 制 法 】 以 上 三 味 ,冰片 研 细 ;丹参 .三 七 加 水 前 者 ,前 液 
滤 过 ,滤液 浓缩 ,加 入 乙醇 , 静 置 使 沉淀 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ， 
浓缩 成 稠 总 ,备用 。 取 聚 乙 二 醇 适 量 ,加热 使 熔融 ,加 入 上 述 
55 BERI OKT ZUR 18.53 , 滴 人 冷却 的 液体 石 螨 中, 制 成 滴 丸 ,或 
包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 的 滴 丸 ,或 为 薄膜 衣 滴 丸 , 除 去 包 衣 
后 显 黄 棕色 至 棕色 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 40 丸 ,薄膜 衣 丸 压 破 包 衣 ,加 无 水 乙 
BS 10ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 一 10 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
RELA: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 丸 , 置 离心 管 中 , 加 入 稀 氨 溶液 (到 浓 氨 试 
W 8ml INKER 100m, 混 匀 )9ml, 起 声 处 理 使 溶解 ,离心 ， 
取 上 清 液 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 0. 7cm, 柱 高 
为 5cm) ,用 水 15ml Ut li , 弃 去 水 洗 脱 液 ,再 用 甲醇 洗 脱 , 弃 去 
初 洗 脱 液 约 0. 4ml, 收 集 续 洗 脱 液 约 5ml, 浓 缩 至 约 2ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0.5g, 同 法 (超声 处 理 时 间 
为 15 分 钟 ) 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri HERA 
Sgt Rb; o Ein ASEP Rg 对 照 品 ,人参 皂苷 Re 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 三 七 皂苷 R Img, A £i if Rb A. 
Sd Rg 和 人 参 撮 苷 Re 各 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
4 一 10 几 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2~4p1, 分 别 点 于 同 
一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 12cm 以 上 ， 
BB BT LEVA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,分别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 


复方 其 参 清丸 


显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑 氮 。 
(3) 取 本 品 15 丸 , 置 离心 管 中 , 加 水 1ml 和 稀 盐 酸 2 滴 ， 
振 摇 使 溶解 ,加 入 乙酸 乙 酯 3ml de d$ 1 分 钟 后 离心 2 分 钟 ， 
取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 7525 FB 
醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 101, 对照 品 溶液 Zyl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (25 : 
10 : 4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 氮 蒸 气 中 知 15 分 钟 后 ， 
显 淡 黄色 斑点 ,放置 30 分 钟 后 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 区 
【检查 】 应 符合 滴 丸 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0108), 
【指纹 图 谱 】 (含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 色 谱 图 中 ,应 呈 
现 八 个 与 对 照 指 纹 图 谱 相 对 应 的 特征 峰 , 按 中 药 色谱 指纹 图 
谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 
相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


10.15 分 钟 


0.00 145 290 435 580 725 870 
对 照 指 纹 图 谱 
Kk 1: 丹 参 素 


【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 Waters Acquity UPLC™ 
HSS T3( 柱 长 为 100mm, 内 径 为 2. 1mm A 48 7g 1. 8um) 色 
谱 柱 ,以 含 0.02% 磷酸 的 80% 乙 有 睛 溶液 为 流动 相 A, 以 
0. 02% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 
流速 为 每 分 钟 0. 4mi; 检 测 波 长 为 280nm; 柱 温 为 40'C 。 理 论 


板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 8000。 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BCA) 
0~1.6 9->22 91—78 

1. 6~1.8 22—26 18—74 
1. 8~8. 0 26—39 74—61 
8.0—8.4 39--9 61—91 
8. 4~10.0 9 91 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 


加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 16mg 的 溶液 (相当 于 每 Img 
丹参 素 0. 144mg), 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 JL ,精密 称 定 , 置 10ml 量 
瓶 中 ,加 水 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 120 W ,频率 40kHz)15 分 钟 
使 溶解 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2— 
4ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 丹参 以 丹参 素 (Cs Hio Os ) 计 ,不 得 少 于 
0. 10mg. TN 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸 间 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 吞 服 或 舌 下 含 服 。 一 次 10 丸 ,一 日 
3 次 。28 天 为 一 个 疗程 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 uum. 

【规格 】 (〈1) 每 丸 重 25mg (2) 薄膜 衣 滴 丸 每 丸 重 27mg 

【贮藏 】 密封 。 


复方 石 韦 片 
Fufang Shiwei Pian 
[4h77] 石 韦 569g 黄芪 569g 
1$ 569g AE 569g 


【 制 法 】 以 上 四 味 , 取 石 韦 550g. HE 531g. f E 550g 
及 苦 参 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ; 另 取 剩 余 的 石 韦 、 黄 芪 、 蕊 车 粉碎 
成 细 粉 ,与 上 述 浓缩 液 和 适量 淀粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
BEREE RE. 

LENI 〈1) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 开 , 到 出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 7025 Z, BE 50ml S: E 
2. 5ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 榭 
皮 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
Sul XERRA lp1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 2 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 三 氢化 银 乙 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 苦 参 ”有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
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KAE: AZA- 1%% 磷 酸 溶液 (20 : 800 (用 三 乙 胺 调节 至 
pH 8.0) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 昔 参 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 H ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 
试 液 1. oml, 再 精密 加 入 三 氧 甲烷 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 浸 
泡 过 夜 ,再 称 定 重量 ,用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,用 铺 
有 少量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml, 蒸 干 ， 
残渣 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 
匀 ， 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苦 参 以 苦 参 碱 (Cis Ha N: O) 计 ,不 得 少 
F 2.0mg. 

KHE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 昔 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 黄芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 
人 饱和 的 正 丁 醉 振 播 提取 5 次 (20ml,20ml,20ml,20ml,15ml)， 
合并 正本 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30m, RIE TA 
HO ACT ,残渣 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 至 5m] 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 和 10pl1, 供 试 品 
溶液 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

EREHE RE UREP EC Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
0. 18mg。 

【功能 与 主治 】〗 清热 燥 湿 ,利尿 通 淋 。 用 于 下 焦 湿热 所 
致 的 热 淋 , 症 见 小 便 不 利 、 尿 频 、 尿 急 、 尿 痛 、 下 歧 浮 肿 ; 急 性 峭 
小 球 肾炎 、 肾 孟 肾 炎 、 膀 胱 炎 、 尿 道 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 ,15 天 为 一 
疗程 ,可 连 服 两 个 疗程 。 

【规格 〗 1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g (2) 糖 衣 片 ( 片 心 
重 0. 4g) 

【贮藏 】 密封 。 
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复方 龙 血 竟 胶 豆 


Fufang Longxuejie Jiaonang 
【处 方 】 龙 血 竭 260g 三 七 140g 
冰片 2g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 三 七 粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶 
剂 ,加 适量 湿润 ,密闭 放置 60 分 钟 ,再 加 入 7026 7, BRE GRE 
24 小 时 , 渗 沪 ,收集 渗 注 液 直 至 渗 渡 液 无 色 ( 渗 小 液 3500ml) ， 
滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 1.20(60C ) 的 清 
襄 , 与 龙 血 竭 粉 及 冰片 充分 混 匀 ,在 60 C 干燥 ,粉碎 , 装 人 胶 
3E il, 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 红色 至 红 棕 色 的 粉末 
气 特 异 , 味 淡 . 微 汲 , 嚼 之 有 庶 粒 感 并 微 烙 齿 。 

LEMI (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 石油 醚 (30 一 601C ) 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 二 
氢 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 龙 血 竭 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
EIZA F R-P: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 30ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
RAZR Rg 对 照 品 、 人 参 皂苷 Rb; 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5~10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 甲 
醇 -水 (7 : 3 : 0.5) 为 展开 空 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 5g, 水 蒸气 蒸 馅 ,收集 蒸馏 液 约 50ml， 
放 冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ET R 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 510p, 2r 31 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 逐 干 , 奔 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 变 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 Enim 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


AY È hk 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
35938 35380 Z H-0. 4% 磷酸 溶 液 (37 : 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 275nm。 理 论 板 数 按 龙 血 素 B 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 血 素 ANKE RK B 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lm 含 龙 血 素 A 25pg、 龙 
血 素 B 15pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 2g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 适量 ,超声 处 
理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 乙醇 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 龙 血 竭 以 龙 血 素 A CC; Has O4) 和 龙 血 素 B 
(Ci; Hz Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 10mg。 

三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
if Rgl 峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) . 流动 相 BC%) 


0~20 20 80 
20~45 20—46 80—54 
457-55 46-55 94—45 
907-60 55 45 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皇 苷 Rg 对 照 品 . 人 参 皂 苷 
Rb 对照 品 .三 七 皂苷 Ri 对 照 品 及 人 参 皂 背 Re 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 人 参 皂 并 Rg 0. 5mg、 人 参 
BË Rb 0. 3mg .三 七 和 皂苷 Ri 0. 15mg、 人 参 皇 苷 Re 0. 07mg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 75g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 , 振 播 60 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Ce Hz Ou )、 人 参 皂 昔 
Rb; (Css Hoz O4 ) — E 5 Ë Ri CC; Ho Or) RA ZAP Re 
(Ce Hy; Oo ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 11. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 通 窃 止 痛 。 用 于 稳定 性 劳力 
性 冠 心 病 心 绞 痛 工 .下 级 ,中 医 因 证 为 心血 瘀 阻 证 , 定 见 胸 闲 
刺 痛 、 绞 痛 , 固 定 不 移 , 人 夜 更 甚 ,时 或 心 导 不 宁 , 舌 质 紫 瞳 ， 
脉 沉 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 饭 后 半 小 
时 服用 。 

【注意 】 上 消化 道 疾 病 的 患者 应 慎 服 。 
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【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
LERI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


复方 仙鹤 草 肠炎 胶 喜 


Fufang Xianhecao Changyan Jiaonang 


【处 方 】 仙 稚 草 1250g 
木 香 375g jid 375g 
t &iBi 375g 桔 醒 250g 

【 制 法 】 以 上 六 味 , 木 香 、 石 营 薄 提取 挥发 油 ;提取 挥发 
油 后 的 水 溶液 及 药 渣 与 其 余 仙鹤 草 等 四 味 加 水 前 者 三 次 ,第 
一 次 1.5 小 时 ,第 二 ,三 次 每 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 30~1.35(25'C), 加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 
76% , 搅 匀 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适 
量 , 加 入 适量 的 辅料 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 加 挥发 油 , 密 闭 2 小 
时 , 装 入 胶 讼 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[1351 本 品 为 硬 胶 宫 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 褐 棕色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 昔 、 梁 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 全 碱 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lm d 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 
品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, MER R-E 
水 乙醇 -甲酸 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 硫酸 乙醇 溶液 (7 一 100)- 水 
(1 : 3) 的 混合 溶液 20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 
HEER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 水 30ml 
洗涤 , 茎 去 水 洗 液 ,三 氯 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 
AKT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 
照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GG 
藩 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲 烷 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 
干 , 距 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; AZ BE -0. 033 mol/L. St Be — S88 YE E (40 : 60) 为 
流动 相 ;检测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 网 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 充 碱 对 照 品 约 10mg ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 沸水 60ml 使 溶解 ,加 入 稀 盐 酸 
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e 1222 * 


中 国药 典 2015 年 版 


1. 2ml, 摇 匀 ,超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ， 
加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 lml ARME Bug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 250ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,用 沸水 150ml 
溶解 ,加 稀 盐酸 3ml, $& 5], 48 Pei Mb CR 250W, Jii 3E 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 转移 至 250 m] 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 3185] ,精密 量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 
至 刻度 , 播 勺 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 例 碱 (Czo Hi; NO, * HCD H, 
不 得 少 于 8. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 健 脾 止 泻 。 用 于 脾虚 湿热 内 
蕴 所 致 的 汇演 急迫 , 演 而 不 爽 ,或 大 便 渡 泻 、 食 少 倦 印 .腹胀 腹 
痛 ; 急 ,慢性 肠炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ; 饭 后 服用 。 


【规格 】 每 粒 装 0. 4g 
【贮藏 】 密封 。 
复方 瓜子 金 颗粒 
Fufang Guazijin Keli 
[4:271 瓜子 金 150g KAI 350g 
Sf Aj 45 200g 海 金沙 250g 
日 花 蛇 舌 草 250g 紫花 地 丁 200g 
【 制 法 】 以 上 六 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 


滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓 缩 至 适量 ,加 入 适量 的 蔗糖 及 糊 精 , 制 
成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g 或 700g; 或 加 入 适量 的 糊 精 及 甜菊 
素 0. 75g, 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 250g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 微 苦 或 味 微 
垂 、 微 将 ( 无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20g5 规 格 (1)、(27)]、14g[ 规 格 (37] 
或 5g[ 规 格 (4)], 研 细 , 加 三 毛 甲 烷 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 ， 
加 三 毛 甲 烷 制 成 每 im A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Opl, Xh RE ih 
溶液 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 氧 甲 
烧 - 丙 酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,立即 观察 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 20g[ 规 格 (1)、(2)] .14g[ 规 格 (3)] 或 5g[ 规 格 
(4)]， 研 细 ,加 甲醇 50m] 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 用 水 20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 
LER RAT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 秦 皮 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 


中 国药 典 2015 年 版 


对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (5 : 3: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 了 干 , 喷 以 225 — I 
化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ, S0. 126 磷酸 溶液 (8 : 92) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 350nm。 理 论 板 数 按 秦 皮 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 秦 皮 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 lOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 色 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 4g[ 规 格 (1)、(2)],2. 8g GIU C02 X, 1g[ 规 格 
(2 ,精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 紫花 地 丁 以 秦皮 乙 素 (CesHeO4 ) 计 ,[ 规 格 
(1)、(3)]J 不 得 少 于 1. 2mg;[ 规 格 (2) IRIE F 2. 4mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 咽 , 散 结 止 痛 , 祛 痰 止咳 。 用 于 风 
热 黎 肺 或 疾 热 蛮 肺 所 致 的 咽 部 红肿 、 咽 痛 发热、 咳嗽; 急性 咽 
炎 、 慢 性 咽炎 急性 发 作 及 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 20g[ 规 格 (1)、(2)] ,一 
次 14g[ 规 格 (3)] 或 一 次 5g[ 规 格 (4)] ,一 日 3 次 ;儿童 酌 减 。 

【规格 】 DRRR 10gGH FTU 14g) 

(2) 每 袋 装 20g( 相 当 于 饮片 28g) 

ORRE 7g( 相 当 于 饮片 14g) 

(4) 每 袋 装 5g( 无 芒 糖 ”相当 于 饮片 28g) 

LERI 密封 。 


复方 血栓 通 胶 喜 


Fufang Xueshuantong Jiaonang 

[4h55] 三 七 250g 黄芪 80g 
丹参 50g 文 参 80g 

【 制 法 】 以 上 四 味 ,三 七 粉碎 用 5076 乙醇 浸 溃 提取 二 
次 , 漫 泪液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 清 膏 ,备用 , 药 
ARTF ,粉碎 成 细 粉 ,备用 ;其 余 黄 芪 等 三 味 , 用 50% 乙 醇 加 
热 回 流 提 取 二 次 ,提取 液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 
适量 ,与 上 述 清高、 细 粉 及 淀粉 和 滑石 粉 适量 混 匀 ,干燥 ,粉碎 
装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 便 胶 认 ,内容 物 为 灰 黄 色 至 灰 宰 色 的 粉 
末 ; 味 苗 、 微 甘 。 


复方 血栓 通 胶 宫 


【鉴别 ] (1) 取 本 品 内 容 物 0. 6g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醉 
液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 湘 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 三 七 对 照 药 材 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 加热 回流 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残渣 加 0.326 80 SUE STR T. 20ml 使 
溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 5 一 6, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,用 铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 
滤纸 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 梧 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5 虽 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 ERF RE, RTF MARAA, ERIE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 三 七 昔 叶 和 拒 背 ”了 芭 三 七 荃 叶 和 皂苷 对 照 提 取 物 、 
A £ à Tr Rbs 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lml gtm 
if 10mg.A S8 Rb: 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,分 别 吸 取 [ 上 鉴别 ] (1) 项 下 的 供 试 
品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 栈 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 楷 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 人 参 皂 苷 Rb: 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 不 
得 显 相 同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 , 且 不 得 显 与 三 七 莹 叶 和 皂苷 
对 照 提 取 物 完全 一 致 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【指纹 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 (Thermo ODS Hypersil C18, 柱 长 为 150mm, 柱 
内 径 为 4. 6mm, 粒 径 为 Sym); A ZAA DES TR A, 以 0.124 
磷酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 
为 20'C ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 
应 不 低 于 15 000, 


流动 相 BCA) 
85 一 65 


流动 相 ACAD 
15-35 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 30 
30~50 


35—65 6535 


207-60 65 35 
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参照 物 溶 液 的 制备 取 丹 酚 酸 也 对 照 品 . 毛 蔓 异 黄酮 葡 
萄 糖苷 对 照 品 、 哈 巴 俄 苷 对 照 品 和 和 丹参酮 到 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 丹 酚 酸 BB 250g. E id5 5e ABA 
HE ue BERE 3pg. JH BIA 2. 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 45kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl， 
注 人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 5 分 钟 之 后 的 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 应 分 别 旦 现 与 参照 物色 谱 峰 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计 
TE , 供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指纹 图 相似 度 不 得 低 于 0. 90。 


2 4 6 8 10 i2 i4 16 ig 20 22 24 26 28 30 32 34 i6 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
了 时间 【min] 


对 照 指纹 图 谱 
12 个 共有 峰 中 峰 1: 毛 蔓 异 黄酮 葡萄 糖苷 
峰 5: 丹 酚 酸 B i7 BERE dE 12: 丹 参 酮 I A 


【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZAM E A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
E Ri 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 


三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACAD 流动 相 BOX 
0 一 12 19 81 
12~60 19->36 81—64 


对 昭 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Rgl 对 照 品 \. 人 参 皂 音 


Rbi Ham ASEP Re 对 照 品 、 三 七 皂苷 Ri: 对照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml A SR dE Rg 200ng, A S ta d 
Rb; 200pkg、 人 参 皂 背 Re 50ug, —-E EË Ri 50pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 18.5] , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 双 ,频率 
45kH2)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 E^) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10 岂 、 供 试 品 溶液 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Css Hrz Oil )、 人 参 皂 苷 
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Rb; (Cs, Hos O52, A ZR Ë Re (Ca He Or) 及 三 七 皂苷 
Ri (C4 Hso O18 ) 的 总 量 计 . 不 得 少 于 9. mg。 

BU MAARI EA GEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZA- (32. : 68) 为 流动 相 ; 燕 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 BUTS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 45k Hz260 分 钟 , 放 淮 ,过滤 ,用 少量 
甲醇 分 次 洗涤 锥 形 瓶 及 滤纸 ,滤液 和 洗 液 合并 , 蒸 干 ,残渣 加 
水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正本 了 醉 振 播 提 取 4 次 ,每 次 
40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氢 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 40m], FEA 
液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 演 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 、10pl 与 供 试 品 
溶液 15p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
* , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芮 以 黄 蕊 甲 昔 (Co He Ow ) 计 ,不 得 少 
于 30ug. 

丹参 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 脐 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 25 : 1 : 64) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 2000, | 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 卓 适量 ,精密 称 
定 , 加 50% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 三 七 项 
下 的 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hao Ois) Y 8 18 7b 
T 0.45mg. 

【功能 与 主治 了 活血 化 瘀 , 益 气 养 阴 。 用 于 血 瘀 兼 气 阴 
两 虚 证 的 视网膜 静脉 阻塞 , 症 见 视力 下 降 或 视觉 异常 .眼底 凉 
血 征 象 . 神 疲乏 力 . 咽 干 . 口 干 ;以 及 用 于 血 凉 兼 气 阴 两 虚 的 稳 
定性 劳累 型 心绞痛 , 症 见 胸闷 .胸痛 ,心情 .心慌 .气短 .乏力 、 
OH, OF. 

【用 法 与 用 量 了 了 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 uum. 

【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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白芷 350g WJS 250g 

【 制 法 】 以 上 四 昧 ,山羊 角 镑 片 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 
3 小 时 ,分 次 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 育 ( 或 浓缩 成 清 襄 ,喷雾 
干燥 成 粉 ); 其 余 川 营 等 三 味 粉 碎 成 粗 粉 ,以 70%% 乙醇 为 溶 
剂 ,进行 渗 渡 ,至 渡 液 无 色 或 无 生物 碱 反应 为 止 , 收 集 渡 液 E 
收 乙醇 ,浓缩 成 总 (或 浓缩 成 清高 ,喷雾 干燥 成 粉 ), 与 山羊 角 
高 ( 粉 ) 及 糊 精 100g. YEH 50g, EERE 2g 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 宰 
EERE: RAE. 

【鉴别 了 到 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 
90C)40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 芳 对 照 药 材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 品 . 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G HEE, 以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 醚 
(3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 
1. 5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 1. 5m 润 湿 ,放置 1 小 时 
后 ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 酒 用 乙醚 10ml 洗 
UK , 滤 过 ,合并 乙醚 液 ET FIR UR E 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (6.4 : 3.6 : 1) 为 展开 
剂 , 置 氨 蒸气 饱和 20 分 钟 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
稀 砚 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 位 置 上 
出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 AE 取 本 品 2. 5g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 
定 法 (通则 0704 第 一 法 ) 测 定 。 

本 品 含 氮 量 不 得 少 于 1.0906. 

AE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (58 : 42) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 300nm., 
理论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1m 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 m. ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 15ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


复方 芬兰 口服 液 


本 品 每 片 含 白 芷 以 欧 前 胡 素 (Ci Hu O04) 计 ,不 得 少 
F 0. 18mg. 

【功能 与 主治 】 平 肝 熄 风 , 通 络 止 痛 。 用 于 肝 风 上 拓 , 
血 阻 络 所 致 偏 头 痛 , 紧 张 性 头痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 Gum. 

[348] (1) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 32g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 31g) 

(3) 糖 衣 上 月 ( 片 心 重 0. 35g) 

【贮藏 】 密封 。 


复方 侈 兰 口服 液 


Fufang Qinlan Koufuye 


【处 方 】 金银花 500g 黄 苓 500g 
XS 1000g 板蓝根 500g 

LAŽI 以 上 四 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.17 一 
1.18(75'C) 的 清宫 ,加 乙醇 使 合 醇 量 达 75% ,充分 搅拌 , 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 蔗糖 100g 或 甜菊 
X 10g( 无 芒 糖 ) ,搅拌 使 溶解 ,加 水 至 规定 量 , 煮 淖 15 分 钟 ， 
待 温度 降 至 80 人 以 下 时 调节 pH 值 至 6. 8 一 7. 2, 滤 过 , 灌 装 ， 
灭 菌 , 制 成 1000ml, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄色 至 深 棕色 的 澄清 液体 ; 味 甜 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 1ml, 加 75% 乙 醇 5ml, 播 匀 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 . 绿 原 酸 对 照 品 ,分 别 加 75% 
乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1-—2ul. 4r 3 
点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 蕉 苷 对照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;在 与 绿 原 酸 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 醒 振 播 提取 2 次 ,每 次 40ml, 
合并 乙酸 乙 酯 液 PET ,残渣 加 20% 乙 醇 20ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 lcem, 柱 高 为 20cm) ,用 
20% 乙 醇 洗 脱 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 50% 乙醇 
100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ACT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 连 想 对 照 药材 2g, 加 水 50m, 2I ETC 
加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
25ml, 合并 乙酸 乙 酯 液 , 挥 干 , 残 潭 加 20% 乙 醇 20ml 使 溶解 ， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE NZA 
甲烷 -甲醇 (7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


e 1225 。 
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(3) 取 本 品 40ml, 用 乙酸 乙 酯 40ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 
LEA , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 (R,S)- 告 依 春 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 
八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 02% 磷酸 溶液 (7 : 
93) 为 流动 相 ;检测 波长 为 245nm。 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 
与 供 试 品 溶液 各 10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 pH 值 应 为 5.0~7.0( 通 则 0631)。 

相对 密度 ”应 不 低 于 1.08 或 不 低 于 1.02( 无 芒 糖 )( 通 
则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 AF RAAHE RA oa 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 50 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAFFE mE E ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 Iml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密级 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml ERS ARA P CCa Hi On) 计 , 不 得 少 
F 12. 0mg。 

ERE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 051D WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 * 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (15 : 85 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 MERE, E 
棕色 量 瓶 中 ,加 水 制 成 每 1Iml 含 25g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, E 50ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl、 供 试 品 溶液 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Ci。 His Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 70mg。 

HE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEM; A Z EK (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 莉 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 考 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% FF BE tB 8E 1m 含 60g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 加 在 中 性 氧化 铝 
$E (100—200 目 ,6g, 柱 内 径 为 lem) 上 ,用 7096 Z, B 40m 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 50% 甲 醇 适量 , 温 热 使 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 5026 甲醇 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


*。 1226 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041. BE in PEAK 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml S EEGHLDL EHE TE CC; Has Ou ) 计 ,不 得 少 
P O0. 35mg, 

【功能 与 主治 】 辛 凉 解 表 ,清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 引 
起 的 发 热 ,咳嗽 、 咽 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 〗 HH. 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次; 小儿 
酌 减 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 病 重 者 应 配合 其 他 治疗 措施 。 

【规格 】 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 支 装 20ml 

【贮藏 》 密封 , 置 阴凉 处 。 


复方 杏 香 免 耳 风 颗 粒 


Fufang Xingxiang Tu? erfeng Keli 


[477] EREM 1389g 白术 ( 漂 )556g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.08(60C) 的 清 襄 , 放 冷 ， 
加 乙醇 使 含 醇 量 为 70% , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,沉淀 用 
7025 C, BRUE TK 2 次 , 洗 液 与 上 清 液 合并 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 38C60 C ) 的 稠 育 , 加 蕊 糖 、 糊 精 及 乙醇 适量 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 糊 精 及 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 制 成 500g( 无 蔗糖 ) , 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 宰 色 的 颗粒 ; 味 甜 微 苦 或 际 
微 苦 (无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 18g 或 9g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 30ml 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 2g, 加 水 30ml, 煎 煮 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 ， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 Sul XF RAMAR 20 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 丙 酮 -甲酸 (9.5 : 0.5 : 0.05) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 40ml 使 溶解 ， 
用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 离 心 , 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 查 香 免 耳 风 对 照 药材 2g, 加 
水 80ml, 前 者 30 分钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 30ml, 自 “用 稀 
盐酸 调节 pH 值 至 1~2” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 5 : 
0. 6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,时 以 2% 三 握 化 铁 乙 醇 溶 
液 , 在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
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谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ; 以 甲醇 -三 乙 胺 冰 酷 酸 溶液 (每 1000ml 水 中 加 入 冰 

醋酸 10ml、 三 乙 胺 3ml)(15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 

327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 MERE, E 
棕色 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 5pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 

取 约 2. 5g 或 1.3g( 无 芒 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 

密 加 入 50% 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 

250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50% P BE 

补足 减 失 的 重量 153 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 杏 香 兔 耳 风 以 绿 原 酸 (Ci Hi Os ) 计 ,不 得 少 

F 1. 6mg. 

【功能 与 主治 】 AAMAR, ARES. MTR TF EA 

SÉ BTE P , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 , 小 腹 隐 痛 ; 宫 颈 糜烂 .阴道 炎 、 


慢性 盆腔 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 DERF 18g( 含 生 药 35g) — (2 $9 8? 9g( 无 
BEBE. ZI 35g) 

LER] 密封 。 

复方 扶 芳 芯 合 剂 
Fufang Fufangteng Heji 
[475] X 黄芪 
红 参 


【 制 法 】 以 上 三 味 , 红 参 用 65% 乙 醇 加 热 回 流 提取 三 次 ， 
每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 药 渣 加 水 前 者 三 次 ， 
每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1. 06 
(60'C) HFF ,冷藏 48 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 扶 芳 茂 和 黄 
芪 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 约 为 1. 14(60°C), 放 冷 , 加 2 倍 量 乙醇 , 搅 匀 ， 静 置 48 小 
时 以 上 , 滤 过 ,滤液 与 红 参 的 乙醇 提取 液 合 并 ,回收 乙醇 ,加 水 
至 适量 , 混 匀 ,加 适量 的 50%% 鸡 蛋清 溶液 , 搅 匀 ,煮沸 , 滤 过 , 滤 
液 与 红 参 的 水 煎 液 合并 ,加 入 蔗糖 ,煮沸 使 溶解 ,加 适量 苯 甲 酸 
钠 、 香 草 醛 和 水 ,煮沸 , 滤 过 ,加 水 至 规定 量 , 搅 匀 , 灌 装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 芳香 LER LUE 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 30ml, 用 三 氧 甲烷 30ml 振 播 提取 ,分 
取 上 层 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 40ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒜 
TIE ERES 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 


Ip d LEN 


Z, BR 0. Sml fS TR RE EAR SL TREE. D BOIS A t RR A 
10g ,加 水 煎 煮 2 次 ,第 一 次 40 分 钟 , 第 二 次 30 分 钟 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 加 乙醇 40ml, $35] , 8$ EZ 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ,用 三 毛 甲 烷 15ml 振 播 提取 ,分 
取 上 层 溶 液 ,用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 薰 
于 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF:s 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20; 
10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,用 碘 燕 气 晨 
10 分 钟 ,立即 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 人 参 对 照 药材 0. 8g, 加 三 所 甲烷 40ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,药酒 挥 去 溶剂 ,用 水 0. 5ml 湿润 ,加 水 饱 
和 的 正 丁 醇 10ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,放置 ,吸取 上 清 液 ,加 3 
TEARM. EI ,放置 使 分 层 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲 
醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 深 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 [ 正 丁 醇 - 乙 
酸 乙 酯 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶液 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 剂 , 置 
氨 蒸 气 饱和 的 展开 仙 内 ,展开 ,取出 , 隙 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 100 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
三 个 或 三 个 以 上 相同 颜色 的 获 光 主 斑 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 20( 通 则 0601) 。 

pH 值 MX 4.0—6.0GB JJ 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 精密 量 取 本 品 20ml, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 分 取 上 层 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 
5 次 ,第 一 次 30ml, 其 余 每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 
试 液 提取 2 次 (100ml, 80m), HRE TER, Z% F. RAH 
10% 乙 醇 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 
40% Z 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7096 7, BR 50ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 AT ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 揪 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 黄 欧 甲 昔 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸 取 供 试 品 溶液 
Aul XE FR S REGE Zul 5j 6p1, 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 [ 正 丁 醇 -乙酸 乙 栈 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶液 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , EARI WAA HERF EA, 7E TF JEE 
16cm EA E, HH , iF., BE DL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100°C Jm 
热 至 斑点 显 色 清晰 , 放 冷 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 
板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 
法 ) 进 行 扫描 ,波长 :Xs — 530nm, Ar = 二 700nm, 测 量 供 试 品 吸 
光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 lml a E AR E P P CC Ha Ou) 计 ,不 得 少 
T 50pg. 
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【功能 与 主治 】 益 气 补血 , 健 脾 养 心 。 用 于 气 血 不 足 , 心 
脾 两 虚 , 症 见 气短 胸 闽 、 少 气 司 言 、 神 疲乏 力 、 自 汗 、 心 尾 健 起 、 
失眠 多 梦 、 面 色 不 华 、 纳 谷 不 馨 、 腕 腹胀 满 、 大 便 渡 软 、 舌 淡 胖 
或 有 齿 痕 、 脉 细弱 ;神经 衰弱 .白细胞 减少 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 15ml, 一 日 2 次 。 

【注意 】 周岁 以 内 婴儿 禁 服 ;外 感 发 热 趾 者 忌服 。 

【规格 】 (1) 每 支 装 15ml (2) 每 瓶装 120ml 

【贮藏 】 密封 。 


5375 S8 


Fufang Zaofan Wan 


[4h75] BH 西洋 参 

海马 肉桂 
KECER) 核桃 仁 

【 制 法 】 以 上 六 味 ES KEF 75 一 80C 烘 干 ,粉碎 成 
细 粉 ;核桃 仁 捣 碎 ,与 其 余 西 洋 参 等 三 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 
PA BOUT. xi E. E 100g 粉末 加 炼 密 50— 60g 制 成 小 
蜜 丸 , 包 活 性 谈 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黑 色 至 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 ; 气 特异 , 味 
8H. SS. 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :果皮 表皮 细胞 黄 
棕色 或 棕 红 色 ,表面 观 多 角形 ,断面 观 角质 层 厚 约 10um CX 
京 )。 横 纹 肌纤维 元 色 或 淡 黄 色 , 有 细密 横 纹 , 明 上 暗 相间 , 横 纹 平 
直 或 微波 状 (海马 )。 种 皮 表 皮 细 胞 多 角形 ,有 时 可 见 扁 圆 形 气 
孔 , 宽 约 66pm, 保 卫 细 胞 广 肾 形 ; 脂 肪 油 滴 其 多 (核桃 仁 )。 石 细 
胞 类 圆 形 或 类 长 方形 ,直径 32~88ym, 壁 一 面 非 薄 (肉桂 )。 

(2) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 水 20ml, 加 稀 盐酸 1 滴 , 振 播 , 滤 过 ， 
滤液 显 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 和 亚 铁 盐 (通则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(3) 取 本 品 9g. 89 PE, RE SE E 3g. WA, HERE SEE IR 
中 ,加 乙醚 30ml, S5 € , 冷 浸 20 分 钟 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 
RẸ lm 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2~5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 栈 (17 : 3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 葵 有 愤 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 12g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 4g, 研 勾 ,加 70% 乙醇 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 40ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
丁 醇 提取 液 , 用 氮 试 液 120ml 洗涤 ,再 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 减 压 回收 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 洋 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 1 一 2ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 
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甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 1005— 10 C JE 12 小 
时 以 上 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 薄 层 板 在 展开 红 内 预 平衡 15 分 
钟 ,展开 (10~25C ;相对 湿度 小 于 60200 , UHR, BUT ELA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,立即 在 110 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 
在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 
下 显 相 同 颜色 的 获 光 斑 氮 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 17.076 (通则 0832). 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硫 酸 亚 铁 对 照 品 
0. 4g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 溶液 (1 一 20)1ml 和 
水 80ml 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 硫酸 亚 铁 S0ng) 
〈 临 用 配制 ) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、4ml、 
6ml、8ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 10ml, 再 加 176 d E 6 
胺 溶液 1ml 及 0. 2%2,2- 联 吡啶 乙醇 溶液 1m1, 混 匀 ,加 水 至 
刻度 , 扬 匀 ;以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
《通则 0401) ,在 522nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 .浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 取 本 品 30 丸 ,精密 称 定 , 剪 碎 , 取 2g, 精 密 称 
定 , 置 500ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 溶液 (1 一 20)5ml 和 水 200ml, 超 
声 处 理 至 全 部 溶 散 ,加 水 至 刻度 , 摇 色 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 约 
20ml, 精 密 量 取 续 滤液 10ml, E 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ， 
EI ,精密 量 取 5ml, 置 25m 量 瓶 中 , 照 标 准 曲 线 制 备 项 下 的 
方法 , 自 “ 加 水 至 10ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 
出 供 试 品 溶液 中 硫酸 亚 铁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 拒 矶 以 硫酸 亚 铁 (FeSO,，7H;O 〇 ) 计 ,不 得 少 
F 30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 温 肾 健 髓 , 益 气 养 阴 , 生 血 止血 。 用 于 再 
生 障 碍 性 贫血 ,白细胞 减少 症 , 血 小 板 减 少 症 , 骨 角 增生 异常 
综合 征 及 放疗 和 化 疗 引 起 的 骨 骨 损伤 、 白 细胞 减少 属 肾 阳 不 


足 、 气 血 两 虚 证 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 7~9 九 ,一 日 3 次 , 饭 
Ja BD AR 
【注意 】 BRK. 
【规格 】 每 丸 重 0. 2g 
【贮藏 】 密封 。 
复方 阿胶 浆 
Fufang Ejiao Jiang 
【处 方 】 阿胶 红 参 
熟地 黄 党 参 
山楂 


中 国药 典 2015 年 版 


DERI 本 品 为 棕 褐色 至 黑 褐 色 的 液体 ; 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 2ml, 置 具 塞 试管 中 ,加 盐酸 2ml, 密 
塞 , 置 105 必 烘箱 中 加 热 6 小 时 ,加 水 6m1, $85] , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 10%% 乙 醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 
氨 酸 对 照 品 、.L- 羟 且 氮 酸 对 照 品 ,加 10 26 乙醇 制 成 每 1ml 各 
含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2p1、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 茶 酚 -0. 5% 硼 砂 溶 液 (4: 1) 为 展开 剂 ， 
ERF WH, ETEA 0.2% 昔 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 C 加 热 
至 议 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 正 丁 醇 20ml RRR, ERAT, 
残 酒 加 含 7% 硫 酸 的 45% 乙 醇 溶液 20ml, 加热 回流 1 小 时 ， 
于 80C 挥 去 乙醇 ,用 环 已 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 提 
取 液 ,用 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 lml, 作 为 
供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 三 醇 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
HE G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT LEVA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 , 置 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 加 乙醇 40ml, 混 匀 , 静 置 约 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 去 乙醇 ,加 水 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
3 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 2g, 加 乙醇 20ml, 加热 
回流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 洲 蒸 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 , 自 “ 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 "起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 菏 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 20 p .对 照 药材 
溶液 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加热 10 分 
钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 40ml, Ji R BERE (30—60 目 )4g, 混 匀 , 静 和 置 
30 分 钟 ,用 脱脂 棉 滤 过 , 聚 酰胺 用 水 洗 至 洗 脱 液 近 无 色 , 加 乙 
R$ 40ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 楂 对 照 药材 2g, 加 水 40ml, 
浸泡 30 分 钟 后 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 聚 酰胺 4g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 丁 酮 - 乙 
酸 乙 醒 -甲酸 -水 (4 : 4: 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 
以 1%% 三 氧化 铝 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 不 低 于 1.08 或 1.06( 无 蔗糖 ) 
(通则 0601) 。 | 
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pH 应 为 4.5~6.5( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【 正 丁 醇 提 取 物 〗 精密 量 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 置 已 干燥 至 
恒 重 的 蒸发 血 中 , 蒸 干 ,于 105 'C 干燥 3 小 时 , 置 干燥 器 中 冷 
却 30 分 钟 , 迅 速 精密 称 定 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 正 丁 醇 提 取 物 不 得 少 于 0. 80% 。 

【含量 测定 】 SAE 精密 量 取 本 品 2ml, 照 氮 测定 法 
(通则 0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 总 所 人 CN) 不 得 少 于 5. 5mg。 

【功能 与 主治 】 补 气 养 血 。 用 于 和气 血 两 虚 , 头 党 目眩 , 心 
性 失 眼 ,食欲 不 振 及 白细胞 减少 症 和 贫血 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 。 


【规格 】 (1) 每 瓶装 20ml (2) 每 瓶装 200ml GAM 
装 250ml (4) 每 瓶装 20ml( 无 蔗糖 ) 
【贮藏 】 密封 。 
复方 陈 香 骨 片 
Fufang Chenxiangwei Pian 

【处 方 】 陈皮 84g KE 20g 

^i Bii lig 大 黄 20g 

碳酸 氢 钠 17g 重 质 碳酸 镁 17g 

AAWE 84g 


LHI 以 上 七 味 ,陈皮 、 木 香 、 厂 党 蒲 、 大 黄粉 碎 成 细 
粉 ; 毛 氧化 铝 ,碳酸 毛 钠 \ 重 质 碳酸 镁 分 别 过 100 目 第 后 ,与 上 
述 细 粉 及 适量 的 芒 糖 .淀粉 、 糊 精 、 二 氧化 硅 、 硬 脂 酸 镁 混 勾 ， 
制 颗粒 ,压制 成 1000 片 或 500 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 红色 的 片 ; 气 香 , 昧 淡 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 研 细 , 取 1. 5g, 灼 烧 后 , 放 冷 ,加 稀 
盐酸 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤液 2ml, 加 氨 试 液 至 生成 白色 胶 
状 沉淀 , 滴 加 茜 素 磺 酸 钠 指 示 液 数 滴 , 沉 淀 即 显 楼 红色 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 滤液 Iml, 加 氧 氧 化 钠 试 液 2ml， 
即 生成 胶 状 沉淀 。 该 沉淀 在 过 量 的 毛 氧 化 钠 试 液 中 不 溶 。 

(3) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 5. 6g, 加 甲醇 25ml, 置 温水 中 浸 
Wi 1 小 时 ,并 时 时 振 播 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 浓 缩 至 2ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 21 FR 
品 溶液 5p, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 甲 
醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 
液 , 加 热 数 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 广 点。 

(4) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 2.2g, 加 乙醇 20ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 浓缩 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 去 氮 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
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Iml g img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G TR 
层 板 上 , 以 环 己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 
以 2.5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 十, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 2. 8g, 加 甲醇 Zoml, RM 1 小 
时 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 得 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 
lml, 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20mjl, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 Im 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30—60'C2-H E£ Z, BE-HH E (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
JR] EF IR BF o EAER (365nn0 FRW. Bei i E 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙黄 色 
荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 SALSE ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ， 
取 适 量 ( 约 相当 于 氧 氧 化 铝 60mg) ,精密 称 定 ,加 盐酸 2ml 与 水 
50ml, 煮 沸 , 放 冷 , 滤 过 ,残渣 用 适量 的 水 洗涤 ,合并 滤液 与 洗 
液 , 滴 加 氨 试 液 至 恰 析 出 沉淀 ,再 滴 加 稀 盐酸 使 沉淀 恰 溶 解 , 加 
醋酸 -醋酸 铵 缓冲 液 (pH 6. 0) 10ml, $% I Z — Rz Vu Bá E — 55 
滴定 液 (0. 05 mol/L)25 ml, 3&6 10 分 钟 , 放 冷 ,加 二 甲 酚 橙 指示 
液 0. 5ml, 用 锌 滴定 液 (0. 05moL) 滴 定 至 溶液 自 黄 色 转 变 为 
橘红 色 ,并 将 滴定 的 结果 用 空白 试验 校正 。 每 lml Z, — c Vu S 
酸 二 钠 滴 定 液 0. 05mol/L) 相 当 于 2. 549mg 的 Al; Os, 。 

本 品 每 片 含 氧 氧 化 铝 按 氧化 铝 (Al O: ) 计 ,[ 规 格 (1)] 应 
为 32—48mg; GF C223 2 64 一 96mg。 

陈皮 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 8 XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -4%% 栈 酸 溶液 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 . 


甲醇 制 成 每 1ml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 865] , 滤 过 , 取 续 滤液 10ml, RE 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 385] , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈皮 以 橙 皮 苷 (Cz Ha Ou ) 计 ,5 规格 (17)] 不 
得 少 于 2. 60mg;[ 规 格 (2)]J 不 得 少 于 5. 20mg。 

大 黄 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1%% ERR TR IC C85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 品 适 
量 , 加 甲醇 制 成 每 Im EKER 15pg、 大 黄 酚 18ug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 挥 去 溶剂 ,加 8% 盐酸 溶 
Wi 10ml, 超声 处 理 2 分 钟 , 再 加 三 氯 甲 烷 10ml, 加热 回流 
1. 5 小 时 , 放 冷 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烷 洗 涤 容 
器 , 洗 液 并 入 分 液 漏斗 中 , 振 播 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 再 用 
三 握 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 毛 甲 烷 提取 液 , 减 
压 回 收 洲 剂 至 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs He Os) HX X BE 
(Cis HioO4) 的 总 量 计 ，,[ 规 格 (1)] 不 得 少 于 90pg; [规格 (2)) 
不 得 少 于 180pg. 

【功能 与 主治 〗 FAAR., ARER. ATARA H A 
Sit EU EI oc V RR KAR EARR: AAt EE 
胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ( 规 格 (17] 或 一 次 2 片 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 uu: BA B SR ES 8. 
不 宜 消 化 的 食物 。 

【规格 〗】 (1) 每 片 重 0. Bge ARMAN 17mg、 重 质 碳酸 
镁 17mg、 和 所 氧化 负 84mg) 

(2) 每 片 重 0. 56g( 含 碳酸 氧 钠 34mg, 重 质 碳酸 镁 34mg、 


AAWE 168mg) 
【贮藏 】 密封 。 
587383 REL 
Fufang Qingdai Wan 

[4h77] $i 40g 乌梅 133. 3g 
蒲公英 53. 3g 紫 草 53. 3g 
白芷 66. 7g 丹参 66. 7g 
白 鲜 皮 66. 7g 建 曲 40g 
编 马 贯 众 40g 土 茯苓 133. 3g 
I HW 133. 3g 8 EXE 66. 7g 
焦 山 楂 40g Pj XLEK-T- CHE 2&0 66. 7g 


[5751 以 上 十 四 味 , 青 袋 和 土 茯 苓 4. 4g 混合 粉碎 成 细 
粉 , 混 匀 , 备 用 ;剩余 的 土 茯苓 和 丹参 等 十 二 味 混合 粉碎 成 细 
粉 , 过 得 , 混 习 ,用 水 泛 丸 ,用 上 述 备用 细 粉 包 衣 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 
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LERI 本 唱 为 深蓝 色 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 灰 褐 
色 ; 气 微 , 味 微 苦 IE. | 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :种 皮 表 皮 石 细胞 
淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 筷 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕色 
V CBE LER TO. ARGUI Ec Fr s URBE ES CHE RD. 

DRE 20g , WA £3 wh BE (30 — 60 C ) 50m , 加热 回 
流 lhat, WE, AEA n bk. A SERA w RE, Di Z E 
50ml, 加热 回流 1 小时, 滤 过 ,滤液 减 压 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 2ml, 微 热 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 靛 蓝 对 照 
品 和 靛 玉 红 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 
AA RASMA 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml d 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G EIS IR E UL ZE- 
酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 15cm, 取 出 ,上 脉 干 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 50ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
济 液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 适 量 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 
* lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1; 分 别 点 于 同一 硅胶 GFo 薄 
层 板 上 , 以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (17 : 5: 0.5) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 15cm, 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
EE, BARIERE. 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ. BK (A7 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 289nm。 
理论 板 数 按 靛 玉 红 蜂 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 靛 玉 红 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 ,加 中 性 氧化 铝 2g, 混 匀 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙 
酸 乙 酯 100ml, 加 热 回 流 提取 8 小 时 ,保持 每 小 时 回流 3 一 
4 次 ,提取 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 适量 , 微 热 使 溶 
解 , 转 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 至 刻度 E SJ , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, HE AGRAR GRÉ DC. ,测定 , 即 得 。 

Ak dh 9 FAURE (Ce HioN;O;) 计 , 不 得 少 
于 0. 25mg。 

【功能 与 主治 】 清热 党 血 , 解 毒 消 更 。 用 于 血 热 所 致 的 
白 疮 、 血 风 疮 , 症 见 皮疹 色 鲜 红 、 短 状 出 血 明显 、 鳞 屑 多 、 冶 痒 
明显 ,或 皮疹 为 圆 形 .椭圆 形 红 斑 , 上 附 糠 炸 状 鳞屑 ,有 母 斑 ; 
银 屑 病 进 行 期 玫瑰 糠 疹 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 > 
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【规格 】 ERR ôg 
【贮藏 】 密封 。 
复方 苦 参 肠炎 康 片 
Fufang Kushen Changyankang Pian 

[4751 32$ 黄连 

RA E^ 

车 前 子 金银花 

甘草 RUD LIS E 


[tk] UENIR RAA 150g 粉碎 成 细 粉 ; 黄 苓 加 水 
前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1 小 时 , 煎 液 滤 过 , 滤 
液 合并 ,在 80'C 时 用 2mol/L 盐酸 调节 pH 值 至 2.0, 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,了 到 沉淀 ,用 乙醇 洗涤 ,离心 ,分 离 沉 淀 T DR US 
碎 , 得 黄 苓 车 粗 品 ; 昔 参 粉 碎 成 粗 粉 ,用 0. 1mol/L. 盐酸 作 溶 
W RW 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,至 无 生物 碱 反 应 时 为 止 ,收集 渗 
渡 液 ,用 10% 氨 氧化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 5.0, 减 压 浓缩 至 适 
量 , 备 用 ;黄连 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,再 用 水 洗涤 药酒 ， 
煎 液 与 洗涤 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 适量 ,备用 ;甘草 与 
剩余 白 芍 加 水 前 者 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,药酒 与 车 前 子 ( 包 煎 ?加 
水 前 者 1 小 时 ,前 液 滤 过 , 药 汗 再 加 入 金银花 前 者 1 小 时 , 滤 
过 ,三 次 滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15 
(60'C ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 适量 ,备用 。 将 上 述 各 漫 膏 合 并 ,加 入 颠 茄 流 浸 
膏 ,充分 搅拌 均匀 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,再 加 入 上 述 白 芍 细 
粉 和 黄 芬 苷 粗 品 , 混 匀 ,用 乙醇 制 粒 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 
5] , B fil 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【和 性状 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
EZRA: RE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶 
液 。 取 盐酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 7 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 12 片 ,除去 包 衣 ,和 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
H 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ， 
用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 
IET BE 58 RR 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 
醇 饱和 的 水 洗 潍 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 
酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 
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同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(8: 1: 4*: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% F ERE ERE B 
酸 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 自 [鉴别 ](2) 项 
下 “超声 处 理 30 分 钟 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 
上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 
成 条 状 , 以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C Jn 
至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 HERRE 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 揪 勾 ， 
超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
50ml, 回 收 溶剂 至 干 RAM 5% 硫 酸 溶 液 30ml 使 溶解 ,用 三 
AF E 20m 振 播 提取 , 弃 去 三 氯 甲 烷 液 , 酸 水 液 滴 加 浓 氨 试 
液 使 pH EZ 10— 11, HZA P Pe die 35 DEC 5 次 (20ml， 
20ml,20ml, 10ml,10ml) ,合并 三 氯 甲烷 液 , 加 水 20ml 洗涤 ， 
分 取 三 毛 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 乙醇 溶解 并 转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 
lml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 
(通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 , 以 乙 
H-0. 033mol/L ARAA AWACS : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 220nm ;理论 板 数 按 硫酸 阿托品 峰 计算 应 不 低 于 2000。 
分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5xl, 注 人 人 液 相 色谱 
仪 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 位 
置 上 出 现 的 色谱 峰 应 小 于 对 照 品 色 谱 峰 ,或 不 出 现 色谱 峰 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

[SENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -磷酸 盐 缓 冲 溶液 (磷酸 二 氧 钾 3. 402g 溶解 
于 1000ml 水 中 ,用 磷酸 调节 pH 值 至 3. 0)(7 : 93) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 氧化 苦 参 碱 峰 计算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 参 碱 对 照 品 20mg、 氧 化 苦 参 碱 
对 照 品 12mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 
至 刻度 48] ,精密 量 取 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,用 磷酸 盐 缓 冲 
溶液 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氯 甲 烧 
50ml KARA 2ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 
频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 烷 补 足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml EH 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。、 
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测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苦 参 以 苦 参 碱 (Cs Hz, NODIS SS 
(Cis Ha Nz 〇 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 止 泻 。 用 于 湿热 汇演 , 症 见 湛 
BAARSMA AR .肛门 灼热 ,腹痛 、 小 便 短 赤 ;急性 骨 上 肠炎 见 
上 述 症候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 ;3 天 为 一 疗 
E RAER., 

【注意 】 青光眼 患者 慎 用 。 

【规格 〗 (1) 薄 膜 衣 ”每 片 重 0.42g (2) 糖 衣 片 ( 片 心 
重 0. 4g) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4851 广 金 钱 草 218g 车 前 草 109g 
光石 韦 109g 玉米 须 54. 5g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 广 金钱 草 、 车 前 草 、 玉 米 须 加 水 前 者 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 16—1. 22070'C B TELE 1228 HS LK RC 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.16~1.22(70C) 的 清 膏 , 放 冷 ,加 1.5 售 
BED]. E EE 24 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适 
量 , 与 上 述 清 膏 混 匀 ,加 芒 糖 约 975g, 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g[ 规 格 (1)]3; 或 与 上 述 清 膏 混 匀 ,继续 浓缩 至 适量 ,加 入 
糊 精 、 乳 糖 各 约 137g 及 甜菊 素 适 量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , i 
300g[ 规 格 (2)], 即 得 。 

LERI 规格 (1) ;本 品 为 棕 黄 色 至 柠 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 ， 
味 甜 。 

规格 (2) :本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g[ 规 格 (1)] 或 3g[ 规 格 (2)], 研 
细 , 加 乙醇 15ml, 加 热 回流 20 4r 9b , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 盐酸 
2 一 4 滴 , 再 加 少量 镁 粉 , 置 水 浴 中 加 热 数 分 钟 ,溶液 变 红 色 。 

(2) 取 本 品 20g[ 规 格 (1)] 或 6g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 甲醇 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 洲 
解 ,加 桶 酰胺 适量 吸附 , 置 聚 酰胺 柱 (30 一 60 目 , 柱 内 径 Icm, 
高 约 20cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 水 600ml 洗 脱 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 
去 水 液 ,再 用 5026 4 B£ 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ACT. EET 
甲醇 im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 广 金钱 草 对 照 药材 
4. Ag, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) TR 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G $E ES 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 -甲醇 (8 : 2: 3 : 0. 4) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C B A RE 
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点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g[ 规 格 (1)] 或 6g[ 规 格 (2)], 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
芒果 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Imi g o. lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 1 一 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -甲酸 -水 (10 :1: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 
1% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 约 5 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 [规格 (1)] :不 得 过 6.0%;[ 规 格 (2)]); 
不 得 过 8.096 (通则 0832). 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAE s VL Z Hf -0. 2 5 磷酸 洲 液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 318nm。 理 论 板 数 按 芒果 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芒 果 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 2g[ 规 格 (17] 或 0.6g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 40ml, 超声 处 理 (功率 320W ,频率 
40kHz)5 分 钟 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 38 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E ni ERE AA B AERE (OC. Hi O11 ) 计 ,不 得 少 
F 1. 2mg. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 通 淋 排 石 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 的 热 淋 .、 石 淋 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 尿 痛 、 腰 痛 ; 泌 尿 系 结石 尿 
路 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 $, —H 3 XK. 

【规格 】 (1) 每 袋 装 10g (DERK 3g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 S. 

注 :光石 书 本 品 为 水 龙骨 科 植 物 光 石 韦 Pyrrosia 
calvata (Bak.)Ching 的 干燥 叶 。 
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板蓝根 
【 制 法 】 BEER, EURA ERER M. hE RH, 
LOUIE 3 PDIUPS POE WEG Rd ER E PAX 
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味 加 水 煎 煮 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 备用 ;药酒 与 连 旋 药 湘 
合并 ,加 水 前 者 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 两 种 水 溶液 
合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.14 一 1.16(50C), 加 入 适量 
糊 精 、 环 拉 酸 钠 12. 5g, 混 勺 , 制 成 颗粒 ,路 加 上 述 挥发 油 , 混 
名, 密闭 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 微 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 
25 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 加 中 性 氧化 铝 1g, 在 水 浴 上 
拌 匀 ,干燥 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 
15mm) 上 ,以 无 水 乙醇 40ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 殷 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2~5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (14 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 乙醇 溶液 与 硫酸 的 混合 溶液 (18: 1), 在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 静 
置 , 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
F im lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (9 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 加 水 60ml, 超声 处 理 20 分 钟 ,加 水 至 
100ml,1$5] , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 ml A Gug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 , 以 甲醇 -磷酸 二 和 氢 钠 缓冲 液 [ 取 磷酸 二 和 氢 钠 
(NaH:PO:。2H:O)7. 8g, 加 水 至 1000ml, 用 磷酸 调节 至 pH 
2. 7)(25 : 75) 为 流动 相 , 检 测 波长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 
原 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 
溶液 各 5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 
色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 了 EM ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARAM; A CBS-SKO3 : 77) 为 流动 相 ;检测 波长 为 277nm。 
理论 板 数 按 连 竹 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 狂 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml?r 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160 W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 25ml,3& T , 残 酒 加 0.5% 氢 氧化 钠 溶 液 10ml 使 溶 


° 1233 。 
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解 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 6 次 ,每 次 20ml, 分 取 三 握 甲 烷 液 ， 
用 铺 有 无 水 硫酸 钠 0. 5g 的 漏斗 泪 过 ,合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ERER EAEE (Co Hu Ou ) 计 ,不 得 少 于 5. 6mg。 

黄 芝 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 28 96 PE BR TRE WE (A8 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml S 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% FR RE 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 160 W , 93 3E. 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zk dh ES ERE XO OS His On ) 计 ,不 得 少 
于 160mg. 

【功能 与 主治 〗 清热 玖 风 , 解 毒 利 咽 。 用 于 风 热 感冒 ,证 
UE WE VM ON ER NU NL A 

【用 法 与 用 量 】 Fk. —X148.—H3X. 

【注意 】 (1) 空 腹 服 用 时 偶 有 胃 肠 不 适 。 

(2) 对 本 品 过 敏 者 禁用 。 

(3) 外 感 风 寒 者 不 宜 使 用 。 

(4) 脾 骨 虚 寒 者 慎 用 。 

【规格 】 FRR 8g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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Fufang Yuxingcao Pian 
[4h77] 鱼 腥 草 583g 
板蓝根 150g 
金银花 58g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 鱼 腥 草 200g , 55 6381 m HR TEC E 
成 细 粉 ,剩余 的 鱼 腥 草 与 黄 苓 、 板 蓝 根 加 水 前 天 二 次 ,每 次 
2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 上 述 细 粉 , 混 
匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
E RAE. 


e 1234 。 


E 150g 
iE 58g 
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【鉴别 (D 取 本 品 25 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 
20ml,i&38t 24 小 时 , 滤 过 ,药酒 用 乙醚 洗涤 2 次 ,每 次 10ml， 
滤 过 , 药 渣 备用 ;滤液 低温 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 Iml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 鱼 腥 草 对 照 药材 5g, 加 乙醚 30ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 栈 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 隙 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

《2) 取 [鉴别 (1) 项 下 乙醚 提取 后 的 药酒 , 挥 尽 乙 醚 ,加 乙 
醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 适量 
水 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
12cm) ,用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 30% 乙 醇 50ml g 
脱 , 收 集 洗 脱 液 ,备用 ; 继 用 70% 乙 醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 
GENER MPERA Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 
甲酸 (9 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 30% 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 im E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 点 于 
同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
丁 酯 -甲酸 -水 (14:5 : 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 开 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 晶 溶液 的 制备 MEM 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 5g, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70 名 乙醇 60ml, 超声 处 理 
(功率 250 W , i E 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 ， 
EIJ ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 芬 苷 (Ca Has O11) 计 ,不 得 少 于 2. 7mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 所 致 的 急 噬 
痹 、 急 乳 蛾 , 症 见 咽 部 红肿 、 咽 痛 ; 急 性 咽炎 、 急 性 扁桃 体 炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 每 片 重 0. 35g 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 。 
【贮藏 】 ws. 


复方 珍珠 口疮 颗粒 


Fufang Zhenzhu Kouchuang Keli 


[4475] 珍珠 15g 五 倍 子 300g 

苍术 450g 甘草 150g 

【 制 法 】 以 上 四 味 , 取 珍珠 粉碎 成 细 粉 ,备用 。 取 苍术 水 
蒸气 蒸 馆 提 取 挥 发 油 , 备 用 。 药 渣 与 五 倍 子 .甘草 加 水 煎 煮 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 ,与 苍术 提取 挥发 
油 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 30— 1. 35 (50 CO B 
稠 膏 。 取 稠 高 加 糊 精 适量 及 珍珠 细 粉 ,用 乙醇 适量 , 制 成 蜂 
粒 , 干 燥 , 喷 人 苍术 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

GERI 本 品 为 棕色 的 颗粒 ; 味 微 蔡 、 湿 而 后 甘 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 溶化 性 检查 项 下 的 混 悬 液 UR EUR E 
显微镜 下 观察 :可 见 不 规 则 碎片 , 呈 半 透明 , 具 彩 虹 样 光泽 , 表 
面 显 颗粒 性 ,有 数 至 十 数 层 重 伙 , 片 层 结构 排列 紧密 ,可 见 臻 
密 的 成 层 线条 或 极 细密 的 微波 状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 本 品 粉 末 lg, 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 提 取 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (10 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 2%% 三 氯 化 铁 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉 末 20g, 置 挥发 油 提取 器 中 ,加 水 300ml, 在 
测定 管 上 加 石油 醚 (60 一 90C)1lml, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 
2204) 试 验 , 分 取石 油 醚 液 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 蔡 术 对 照 
药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄野 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (20 : DARRA, 
展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5%% 对 二 甲 氨 基 葵 甲醛 的 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 加 水 50ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 
30ml 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 正 丁 醇 
液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 甘草 酸 铵 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正本 醇 - 冰 本 
酸 -水 (4 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,用 热风 吹 干 , 喷 以 1096 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
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颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 1. 5g, 置 具 塞 试管 中 ,加 稀 盐 酸 5ml, 在 105'C 
加 热 20 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
珍珠 对 照 药材 0. 04g, 置 具 塞 试管 中 ,加 稀 盐 酸 2ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 醋 
酸 -水 (4 : 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,热风 吹 干 ， 
WELL 1% 苗 三 酮 乙醇 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 HAF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT ERE REO RENE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (15 * 85) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 2026 FP BE LAE 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
理 ( 功 率 120W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,用 甲醇 洗涤 
滤 潭 及 滤器 ,合并 滤液 并 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 10ml, E 50ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 五 倍 子 以 没食子 酸 (C: He O; ) 计 ,不 得 少 
T 0: 2585 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 
数 按 甘 草酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACA 流动 相 BC(%) 
0~8 19 81 


8 一 35 19—>47 81—53 


357-36 47—100 53 一 0 


36 一 38 100—19 0—81 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 甲醇 制 成 每 1ml e 40pg 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 重 量 == 甘 草 
酸 铵 重量 /1. 020 7) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 70% 乙醇 - 
0.1% 磷 酸 溶液 (13 : 7) 混 合 溶液 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 
乙醇 -0. 1/6 ERR PEE C13 : 7) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 
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匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 甘草 以 甘草 酸 (Ceo He Ole ) 计 ,不 得 少 
于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 燥 湿 , 生 肌 止痛 。 用 于 心 脾 湿 热 证 口疮 ， 
症 见 口疮 ,周围 红肿 ,中 间 思 陷 ,表面 黄 日 ,和 灼热 疼痛 ,日 干 , 口 
自 , 舌 红 ; 复 发 性 口腔 演 疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 上 袋 , 开 水 100ml 溶解 ,分 次 
含 于 口中 ,每 口 含 1 一 2 分 钟 后 缓 缓 咽 下 ;10 分 钟 内 服 完 。 一 
日 2 次。 饭 后 半 小 时 服用 。5 天 为 一 疗程 。 

【规格 】 FRE lg 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 


复方 珍珠 散 
Fufang Zhenzhu San 
【处 方 】 BARH 750g iè OBO 150g 
BAA 90g JB E 60g 
珍珠 7.5g ATRE 7.5g 
冰片 30g 


[tik] 以 上 七 味 , 除 人 工 廊 香 .冰片 外 ,珍珠 水 飞 或 粉 
碎 成 极 细 粉 ; 其 余 娄 石 决 明 等 四 味 粉 碎 成 细 粉 ;人 工 廊 香 、 冰 
片 分 别 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 白色 至 淡 灰 色 的 粉末 ; 气 微 香 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 唱 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 无 色 
或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 具 光泽 ,有 时 可 见 细 密 的 波状 纹理 (珍珠 ) 。 
不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 娄 石 膏 )。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 加 稀 盐酸 10ml, 即 泡 沸 ,将 产生 的 气体 
通信 和 氧 氧化 钙 试 液 中 , 即 产 生 白色 沉淀 。 

《3) 取 本 品 0. 5g, 加 稀 盐 酸 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 ， 
照 钙 盐 和 铝 盐 的 鉴别 方法 (通则 0301) 试 验 , 显 相同 的 反应 。 

(4) 取 本 品 2g, 加 乙醚 5ml, 超 声 处 理 ( 功 率 160W, 频 率 
40kHz)10 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 5000 转 ), 上 清 液 作 为 供 
试 品 溶液 。 另 取 亡 香 酮 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 lml 含 20pg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 052D XS, R 
乙 二 醇 20000(PEG -20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 
0. 53mm, 膜 厚度 为 0.25pm), 柱 温 为 200C 。 分 别 吸取 对 照 
品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115. 

【 含 测量 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R ZAE 20000 (PEG-20MD 
毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0.25pm); 柱 温 为 140'C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 或 异 龙 脑 峰 计算 
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应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 冰 片 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 乙 
B? ZEE SR 1ml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 160W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 
乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2pl， 
注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 上 品 每 Lg 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) AI Z Bài CCo Has O) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 20. 0mg。 

【功能 与 主治 】 KEE EMKA. HTI A a 
ERI WUA «ue ILJO TED EE . 脓 腐 将 尽 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 取 药粉 适量 , 熬 患 处 。 

【注意 】 肿 疡 阴 证 者 禁用 ;孕妇 禁用 ; 忌 食 辛辣 食物 。 


【规格 】 每 瓶装 1. 5g 
【贮藏 】 us. 
复方 珍珠 暗疮 片 
Fufang Zhenzhu Anchuang Pian 

〖 处方】 RHE 28g 蒲公英 28g 
$4 106g 黄柏 28g 
猪 胆 粉 0. 65g 地 黄 84g 
玄 参 56g 水 牛角 浓缩 粉 10g 
山羊 角 3g 当归 尾 28g 
赤 芍 50g 酒 大 黄 56g 
川 木 通 112g 珍珠 层 粉 3g 
北 沙 参 50g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 除 猪 胆 粉 、 水 牛角 浓缩 粉 、 珍 珠 层 
粉 外 ,山羊 角 钴 研 成 细 粉 ; 黄 苍 50g. Zi Aj 、. 北 沙 参 粉碎 成 细 
粉 ;剩余 的 黄 芬 及 其 余 山 银 花 等 九 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1 小 
时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 猪 胆 粉 , 搅 勺 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1. 10 一 1. 15€60'C) ,干燥 ,与 山羊 角 及 黄 芬 等 三 味 的 细 粉 、 
水 牛角 浓缩 粉 珍珠 层 粉 及 适量 的 淀粉 等 辅料 制 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 ] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :毛皮 纤维 淡 黄 色 ， 
RE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 劳 )。 草 酸 钙 簇 唱 直径 7 一 38km( 赤 
本) 。 不 规则 碎 块 无 色 , 半 透明 ,有 时 可 兄 细密 波状 纹理 (珍珠 
层 粉 ) 。 分 泌 道 内 含 黄 棕色 物 , 多 破碎 , 呈 团 块 状 ( 北 沙 参 ) 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洼 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
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Wk 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 0.5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 上 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 30ml, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 上 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
Iml S 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 二 所 甲烷- 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (20 : 2.5 : 5 : 
0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5 25 RC EE LR ERE E 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 上 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 水 浴 加 
热 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 
液 , 蒸 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G TEES E. EUG THEE C30 — 60 C) - FF R Z M-F R 
(15:5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 和 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 ?用 所 蒸气 乔 后 ,在 日 光 
下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g ,内径 
为 lcm) 上 ,用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲 
EHRE Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 :7:1: D 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2% 磷 酸 溶 液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 车 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 ml 含 70yg 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 80ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em E HERS AR P CCa His O11) 计 ,不 得 少 
F 6. Omg。 

LJSE ARAE, mE. AF On xA E NL 
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RIRES AE LEE 、. 红 斑 丘 疹 性 湿疹 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 
【注意 】 HE E EXA T LR S BUS SE 
之 品 。 
【规格 〗 《〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.33g 
(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 
【贮藏 了 Ww. 


复方 草 珊 瑚 含 片 


Fufang Caoshanhu Hanpian 
【 处方】 Jt xg 薄荷 脑 
薄荷 素 油 

〖【 制 法 】 以 上 三 味 , 肿 节 风 漫 襄 系 取 肿 节 风 ,加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 15(80C), 加 乙醇 至 含 醇 量 达 65% , 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 24~1. 26 的 清 襄 。 取 肿 节 风 浸 襄 , 加 和 辅料 适量 , 制 成 颗 
粒 ,干燥 ;将 薄荷 脑 与 薄荷 素 油 混合 使 溶解 ,与 上 述 颗粒 混 匀 ， 
压制 成 片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 粉红 色 至 棕色 的 片 ,或 为 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 浅 棕色 至 棕色 ; 气 香 , 味 甜 清 头 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 置 250ml 贺 底 烧瓶 中 ,加 水 
50ml, 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 连 接 回流 冷凝 
管 ,加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 30 分 钟 , 放 冷 ,水 溶液 备用 ;乙酸 乙 
酯 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 人 荷 脑 对 照 品 ,加 乙酸 乙醚 制 成 
每 1ml 含 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
蚊 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 -乙醇 (1 : 4) 的 混合 溶液 ,在 1050 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 1(1) 项 下 的 备用 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 
酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肿 节 风 对 照 药 材 
2g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 异 哄 皮 啶 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (9: 4 * 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 ; 置 氮 蒸气 中 桂 10 分 钟 后 ,日 光 下 检视 ,在 与 对 
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照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄 绿色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; A Z RR -0. 1% 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 344nm。 理 论 板 数 按 异 唆 皮 喧 峰 计算 应 不 低 于 1200. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蜡 晓 皮 陀 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 4pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 上 品 10 H ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ,加 水 约 10ml, 超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 
25kHz)10 分 钟 , 转 移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 氧 甲烷 振 播 提取 
5 次 (必要 时 离心 ) ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,回收 三 
氧 甲烷 至 干 , 残 酒 用 甲醇 洲 解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 | 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 肿 节 风 以 蜡 趴 皮 院 (Ci Hi Os ) 计 ,小 片 不 得 
DF 40pg, 大 片 不 得 少 于 0, 10mg。 

【功能 与 主治 】 XR TA y EI SB. RIT 
f pd d Jr E B E RE , on D, TR UR rp idR UNE AIDE mn PET IR De UA 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 含 服 。 一 次 2 片 [规格 (1)] 或 一 次 1m 
[规格 (2)] ,每 隔 2 小 时 1 次 ,一 日 6 次 。 

【规格 】 〈1) 每 片 重 0.44g (2) 每 片 重 1.0g 

【贮藏 】 密封 。 


复方 牵 正 高 
Fufang Qianzheng Gao 
[4h51 SMF 地 龙 
全 蝎 EE 
mä 日 芷 
当归 ZR Aj 
防风 生姜 
樟脑 冰片 
薄荷 脑 | REN 


LHI EHUR, ERRORI UK Hr 288r BRL BE EG 
外 ,其 余 白 附子 等 十 味 粉 碎 成 粗 粉 ,用 8576 Z BR ÁE TERI R 
T B UR cR EHE 2200ml, 渡 液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 
Ž 1. 05—1. 10 €55'CO ,与 樟脑 .冰片 .薄荷 脑 和 麻 香 草 酚 混 
名 ,加 入 约 4 售 量 重 的 由 橡胶 、 松 香 、 和 氧化 锌 、 凡 士 林 和 羊毛 脂 
制 成 的 基质 , 制 成 涂料 ,进行 涂 谊 , 切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 ， 
即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕色 的 片 状 橡胶 膏 ; 气 芳香 。 

【鉴别 】 (DRAR 130cm? ,除去 盖 衬 ,加 乙醇 50ml, 加 
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热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 ZO pl E BRL m TERRE 5ul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 
(4 51) 为 展开 剂 RET CHI BRUT EO POET (G365nm2 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 26cm ,除去 盖 衬 ,加 乙醚 30ml, 振 摇 提 取 5 分 
钟 ,离心 (转速 为 每 分 种 4000 转 ), 取 上 清 液 , 挥 干 , 残 酒 加 甲 
醇 15ml, 超 声 处 理 使 溶解 ,低温 浓缩 至 约 lml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 川 车 对 照 药材 .当归 对 照 药材 各 1g, 分 别 加 甲醇 
10mjl, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药 材 
溶液 各 3u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蛛 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nmy7 F 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 65cm ,除去 盖 衬 ,加 乙醇 30ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 汐 药 背 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 15p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 65cm? ,除去 盖 衬 ,加 乙醇 10ml, 冷 当 30 分 
钟 , 浸 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,薄荷 脑 对 照 品 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 硝 基 对 茶 二 酸 改 性 的 
聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 
0. 25mm, 膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 1200; iE RE HI i HE D 
250'C , $E W dE iA BE Oy 300 C ;分 流 进 样 。 分 别 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 
品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 & «ER 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶 剂 , 依 法 (通则 
0122) 检 查 。 每 100cm ARET T 1. 6g。 

其 他 ”应 符合 贴 膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122) 。 

【功能 与 主治 】 EREI, FARA., MFR PK, O 
上 腿 牌 斜 , 肌 肉麻 木 ,筋骨 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 贴 甫 于 患 侧 相 关 穴 位 。 贴 甫 前 ,将 
相关 穴位 处 用 温水 洗 净 或 酒精 消毒 。 

【注意 】 使 用 过 程 中 如 有 皮肤 过 敏 ,可 暂停 用 药 ; 贴 甫 期 
间 应 防 受 风寒 ;开放 性 创伤 鼠 用 。 

【规格 (1)4cmX6.5cm (2)6. 5cmX 10cm 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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本 品 为 夏天 无 、 夏天 无 总 碱 . 制 草 乌 . 人 工 廊 香 . 乳香 
CN 13 t E383] ARA TL3 5 
B 山楂 叶 , 牛 膝 等 33 味 经 加 工 制 成 的 片 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
BAFE RE VER. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,用 浓 氨 试 液 
5ml 湿润 ,再 加 三 氯 甲 烷 50ml, $$ 5] , 3 9E 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 阿片 碱 对 照 品 ,加 三 氯 
甲烷 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (16 :2:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酶 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 苍 术 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 209. 
对 照 药材 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 为 
ERM, EF AE, ET ELE 526] — FB LAE EE FP BE I 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 正己 烷 20ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药材 0. 5g, 加 正己 烷 10m, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 10n1、 对 照 药材 溶液 1 内 ,分别 点 于 同一 硅胶 G ERR 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (17 ; 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《4) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 
200ml, 照 挥发 油 测定 法 (通则 2204) 试 验 , 自 测定 器 上 端 加 水 
使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 连 
接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 3 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 
乙 酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 1ml & 1mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5nl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 葵 - 乙 酸 乙 
酯 (12 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 晾 干 ,路 以 5% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 分 
别 取 当归 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g, 加 乙醚 15ml, 同 法 
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制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,车 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 40 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 50ml SARR 4ml, 密 塞 , 播 匀 ,放置 
12 小 时 , 滤 过 ,药酒 加 乙醚 50ml, 振 摇 1 小 时 , 滤 过 , 药 漆 再 用 
乙醚 洗涤 3—4 次 ,每 次 15ml, 滤 过 , 洗 液 与 滤液 合并 ,低温 藉 
CFR EET CR oe 2ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 氯 
甲烷 3ml 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 和 人 分 液 漏 斗 中 ,用 0. 05mol/L 
硫酸 溶液 振 播 提 取 3 次 ,每 次 5ml, 提 取 液 分 别 用 三 毛 甲 烷 
10ml 洗涤 ,合并 提取 液 , 用 氮 试 液 调 节 至 pH 9, 再 用 三 氯 甲 
烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 三 毛 甲 烷 液 分 别 用 水 20ml vt 
涤 ,合并 三 氯 甲 烷 液 ,低温 蒸 干 ,残渣 用 适量 无 水 乙醇 溶解 , 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,用 无 水 乙醇 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 量 瓶 
中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 揪 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 iml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1\、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酷 - 二 乙 胺 (4 : 3: DJERF JERN: WE, ETF, 
喷 以 稀 碘 化 饮 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,出现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

士 的 宁 限 量 取 士 的 宁 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 Iml 
含 1.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 检 查 ] 乌 头 碱 限 量 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 
上 述 对 照 品 溶液 25l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 , 以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (6 : 1 : DARFA AAF WH, EF, 
喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LZ. B — £o FEES ER TE I 1000m 水 溶液 中 含 冰 
醋酸 30ml 三 乙 胺 8ml) C13 : 87) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
289nm。 理 论 板 数 按 原 阿 片 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 原 阿片 碱 对 照 唱 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 1%% 盐 酸 溶液 5ml 及 少量 甲醇 使 溶解 ， 
加 70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 。 精 密 量 取 3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
70%% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 含 原 阿 片 碱 245g). 

供 试 品 溶液 的 制备 NUES 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精密 称 定 ,精密 加 和 人 7026 F BE 50ml, 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 夏天 无 和 夏天 无 总 碱 以 原 阿 片 碱 


。 1239 。 
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(Cz His NOs ) 计 ,不 得 少 于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 祛 风 逐 湿 , 舒 盘活 络 , 行 血 止痛 。 用 于 风 
湿 瘀 血 阻 沾 ,经 络 不 通 引 起 的 关节 肿 痛 .肢体 麻木 、 届 伸 不 利 、 
步履 艰难 ;风湿 性 关节 炎 、 坐 骨 神 经 痛 、 脑 血栓 形成 后 跟 症 及 
小 儿 麻 痹 后 跟 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 或 
AEW. 

【注意 】 孕妇 禁 服 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 32g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

LERI 密封 。 


H: 夏天 无 总 碱 质量 标准 


夏天 无 总 碱 


[ 制 法 ] 夏天 无 粉碎 成 粗 粉 ,用 1% 盐 酸 浸泡 48 小 时 后 
进行 渗 渡 ,至 生物 碱 提取 完全 ,所 得 渗 渡 液 通过 阳离子 交换 树 
脂 进 行 离子 交换 , 当 交 换 柱 流出 液 呈 现 生 物 碱 阳 性 反应 时 ,分 
别 用 少量 的 水 和 乙醇 依次 洗涤 ,将 树脂 上 晾 干 , 再 用 碱 性 乙醇 (用 
AAA E pH 9 一 10) 分 次 回流 洗 脱 ,至 洗 脱 液 呈现 生物 碱 阴 
性 反应 时 为 止 , 合 并 洗 脱 液 ,回收 乙醇 ,在 80C 以 下 干燥 , 即 得 。 

CHEI 本 品 为 棕 褐色 的 固体 ; 味 蔡 。 

[鉴别 ] 取 本 品 20kg, 加 水 10ml 与 盐酸 1ml, Jit 283538 
使 溶解 ,冷却 , 取 溶 液 各 2ml, 分 置 3 支 试 管 中 , 一 管 中 加 碘 化 
馆 钾 试 液 2 滴 , 即 生成 柠 红 色 沉 淀 ;一 管 中 加 硅 铭 酸 试 液 2 滴 ， 
即 生成 淡 黄 色 沉 演 ; 另 一 管 中 加 碘 化 冬 钾 试 液 2 滴 , 即 生成 淡 
黄色 沉淀 。 

[含量 测定 ] ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 乙 且 - 三 乙 胺 酷 酸 溶液 (每 1000ml 中 加 入 冰 醋 酸 
30ml、 三 乙 胺 8mD (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 289nm。 
理论 板 数 按 原 阿片 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 原 阿片 碱 对 照 品 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 1% 盐 酸 溶 液 5ml 溶解 ,加 水 至 刻度 ， 
$$] ,精密 量 取 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 
(每 1ml 含 原 阿片 碱 40pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 50kg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 0.2%% 盐 酸 溶液 30ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 0.2% 盐 酸 溶 液 至 刻度 ， 
1$ 5) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 原 阿 片 碱 (Cz Has NO: ) 不 得 少 
于 13.0%。 

[贮藏 密封 , 置 于 燥 处。 
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[5751 以 上 二 十 八 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,牡丹 皮 、 柴 胡 、 桂 
枝 . 香 附 粉 碎 成 细 粉 ; 野 菊 花 、 蝉 晓 、 苦 杏仁 、 胡 黄连 、 大黄 、 红 
花 ,可 壳 、 术 椰 、 鸡 内 金 、 人 参 、 五 味 子 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 龙 胆 等 
十 二 味 加 水 前 者 三 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 野 
菊花 等 十 一 味 的 细 粉 混 匀 ,在 60C 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ; 取 牡丹 
皮 等 四 味 的 细 粉 ,与 人 工 牛 黄 混 合 均 匀 , 再 与 上 述 粉 末 配 研 ， 
混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 密 15g, 制 成 浓缩 水 蜜 丸 1000g, 包 
A ,干燥 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 浓缩 水 蜜 丸 ; 气 香 , 味 昔 而 
Ja 8H. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) JUT 
质 皮 壳 碎片 淡 黄 棕色 , 半 和 透明, 密布 乳头 状 或 短 刺 状 突起 ( 蝉 
B. ERA BUE. 直径 24 一 34km, 外 壁 有 刺 , 长 3 一 5pm， 
具 3 个 萌发 孔 ( 野 菊花 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 90C)100ml, 加热 回 
流 1.5 小 时 , 滤 过 ,药酒 挥 干 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 6mol/L 盐酸 溶液 15ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 
氧 甲烷 提取 液 , 用 水 20ml 洗涤 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 秸 加 
ZAF i lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 
0. 2g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 
品 、 大 黄 案 对 照 品 , 加 三 氰 甲烷 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 ETT AE, RTF, 
置 氨 蒸气 中 须 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 40ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 制 成 
每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 
25: 3: 2) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 RC S Bst ML 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) BU dà 4g, 研 细 , 水 燕 气 蒸 馆 ,收集 蒸 馅 液 40ml, 用 乙 
BE dE SER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 ,低温 挥 干 , 残 
i& Jii — S& FH x 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 附 对 
照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 荃 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
EART REK 20ml, 用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 
4 B 7, B8 25ml 振 援 提取 ,分 取 乙 酸 乙 醚 液 , 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 
加 水 50ml, 煎 煮 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 pH 值 至 1~ 
2, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : DARRA ARF WH, ATF, 
喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【 漫 出 物 】 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 定 , 用 70% 
乙醇 100ml 作 溶 剂 , 照 浸出 物 测定 法 (通则 2201 醇 溶 性 浸出 
物 测 定 法 一 热 浸 法 ) 测 定 。 本 品 每 1g 含 醇 溶 性 浸出 物 不 得 少 
F 0. 38g。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 士 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (38 : 62) 为 流动 相 ;检测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 碎 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W , 频 
率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs Hi。Os) 计 ,不 得 少 
T 0.50mg. 

【功能 与 主治 】 iB vn mi ATER, RR. ATE 


ZH uA XEX 


DI Y WE 4b 3S9 t SE G $74 NL E 
肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗】 口服 . 一 次 4g, 一 有 日 3 次 , 饭 后 服用 。 

【注意 】 勿 空腹 服用 ; 茸 妇 禁用 ; 鼠 烟 酒 及 辛辣 油腻 
食物 。 

【规格 】 每 瓶装 36g 

【贮藏 了 密封 。 


5873 38 8T S2 REESE 
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[457551 kK KÄR 30g 五 味 子 700g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,五 味 子 加 30% 乙 醇 浸 泡 24 小 时 , 滤 
过 ,滤液 弃 去 , 药 洒 干燥 ,粉碎 成 粗 粉 ,加 75% 乙 醇 加 热 回 流 
提取 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 
提取 液 , 静 置 48 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 至 相对 密度 为 
1. 25—1. 35 (50°C) BS 8 A , ii 90% 乙 醇 适量 ,加 热 回流 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 至 相对 密度 为 
1. 25—1. 35C50 C) 的 稠 高 ,加 入 辅料 适量 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 
细 粉 ,与 水 飞 葡 素 及 辅料 适量 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 
成 1000 粒 [ 规 格 (1)] ,或 750 粒 [ 规 格 (2)], 或 500 粒 [ 规 格 
《3)] ,或 250 粒 [ 规 格 (4)]， 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
Bt EC TR SUR UCET UE. 

【 准 别 (1) 取 本 品 内 容 物 适量 ( 约 相 当 于 水 飞 葡 素 
60mg) , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 
液 作 为 供 试 曲 溶 液 。 另 取水 飞 葡 宾 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 共 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 ,路 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 唱 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 滤液 5ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 、 五 味 子 乙 
素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C2)-Z.£ Z, M-P E (15 : 5 : DHEERA JERN 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) , 

【含量 测定 】 ktk 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 


e 1241 。 
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为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 为 287nm。 
理论 板 数 按 水 飞 获 宾 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取水 飞 获 宾 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 适量 ( 约 相当 于 水 飞 葡 素 30mg) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 25kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 水 飞 葡 宾 两 个 峰 面积 之 和 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含水 飞 葡 素 以 水 飞 葡 宾 (Czs Ha Oio ) 计 ,[ 规 格 
(1278 48 /P -F. 4. Omg , [规格 (2)] 不 得 少 于 5. 2mg, [规格 (3)] 
不 得 少 于 8. 0mg, [规格 (4)J 不 得 少 于 16. 0mg。 

五 味 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 适量 ( 约 相当 于 水 飞 获 素 30mg) ,精密 称 定 , 置 25ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 约 23ml, 密 塞 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 1853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz Ha O71 ) 计 , [规格 
(1)J 不 得 少 于 0. 70mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 95mg, [规格 
OJD F 1. 40mg, [规格 (4)] 不 得 少 于 2. 80mg. 

【功能 与 主治 】 益 肝 滋 肾 ,解毒 祛 湿 。 用 于 肝 肾 阴 虚 , 湿 
毒 未 清 所 致 的 胁 痛 , 症 见 胁 痛 AA BERZI RA, E 
性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 [规格 (1)] ,一 次 3 粒 
[规格 (2)] ,一 次 2 粒 [ 规 格 (3)] ,一 次 1 粒 [ 规 格 (4)] ,一 日 
3 次 ; 饭 后 服用 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 20g 
粒 装 0. 36g (4) 每 粒 装 0. 30g 

【贮藏 】 密封 , 避 光 保存 。 


(2) 每 粒 装 0.27g (3248 
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Fufang Xiaoshi Cha 


[4771 苍术 1500g 


神曲 茶 1000g 
。 1242 。 


白术 1300g 
J uif& 1000g 
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BH 700g 小 槐 花 1500g 

【 制 法 】 以 上 六 味 ,加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 、 三 次 各 1 工 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 18 一 1.22(60C ) 的 清 膏 , 放 冷 , 加 和 859 乙醇 使 含 醇 量 至 
55% , 搅 匀 ERE , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 稠 膏 状 , 加 入 蔗糖 粉 适量 ， 
18.5] , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 块 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 棕 色 至 棕色 的 块 状 物 ; 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 14g, 研 细 , 加 水 30ml 使 溶解 ,用 浓 
氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 4 3f — SUP be Y RT RA P BR. 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 小 槐 花 对 照 药材 3g, 加 水 50ml, Rit XX 2 
次 ,每 次 20 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 约 10ml, 同 法制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 丙 酮 - 浓 氨 试 液 (20 : 1: 0.2) 为 展开 剂 , 置 浓 氮 试 液 预 
饱和 的 展开 和 氏 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 21g, 研 细 , 加 水 40ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 提 
取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蔡 术 对 照 药 材 2g, 加 水 
200ml, 前 者 2 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 约 
30ml, 加 入 乙醇 75ml, 撑 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 水 
40ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C )- 乙 酸 乙 酯 (10 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn d a 3E 
点 显 色 清 了 有 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 茶 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0188) 。 

【 漫 出 物 】 取 本 品 3g, 精 密 称 定 , 照 醇 溶 性 浸出 物 测定 
法 (通则 2201) 项 下 的 热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 
T 16.0%。 

【功能 与 主治 】 健 脾 利 湿 , 开 胃 导 滞 。 用 于 脾虚 食 滞 , 食 
欲 不 振 , 便 渡 消 瘦 ，。 

【用 法 与 用 量 】〗】 开水 冲服 。 一 次 14g, 一 日 3 次 ;周岁 以 
内 小 儿 酌 减 或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 每 块 重 7g 

LERI 密封 。 
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【处 方 】 ERRER 30g RE 116g 
RRR 40g HAJ 162g 

[tik] 以 上 四 味 , 木 香 80g 与 吴 荣 葛 粉 碎 成 细 粉 ,过 
得 ,未 通过 筛 的 粗 粉 与 白 芍 及 剩余 的 木 香 混 匀 ,用 70%% 乙 醇 
作 溶 剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 液 液 , 渡 液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ， 
加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 盐酸 小 忌 碱 , 混 匀 ，, 制 成 
颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 黄色 至 棕 褐 色 ， 
味 苦 、 微 辛 。 

[330] (1) 取 本 品 4 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 水 20ml, 者 
沸 5 分 钟 , 趁 热 滤 过 ,滤液 放 冷 后 用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 
9 一 10, 加 三 毛 甲 烷 10ml, REER DRAF, RT. 
残 酒 加 盐酸 -乙醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 吴 荣 英 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 尼 碱 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2yl 3 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (5 :1 : D 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 三 握 甲 煤 20ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0.5g, 加 三 毛 甲 烷 10ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 
硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤 浊 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 
丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30mL IE T BE RC SALE 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 10 : 0. DAAR, ER, AHE, BR 
干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C Jn 3A B BEA mI 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 


复方 黄连 素 片 


【含量 测定 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
7] 3& ERI s AZ HE -0. 033mol/L 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 (40 : 600 JJ 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 避 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 盐酸 小 尼 碱 对 照 品 约 25mg, 精 密 
称 定 , 置 250ml 烧杯 中 ,加 沸水 150ml 使 溶解 , 稍 冷 后 加 入 稀 
盐酸 3ml, 搅 句 , 放 冷 ,转移 至 250ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 
匀 ,精密 量 取 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 氮 
匀 , 即 得 (每 1m] Sr db ER AER, 8ug) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 1 片 的 量 , 精 密 称 定 , 置 250ml 烧杯 中 ,加 沸水 150ml 
使 溶解 , 稍 冷 后 加 入 稀 盐 酸 3ml, 搅 匀 , 放 冷 ,转移 至 250ml E 
瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ) ,精密 
EX EE 2ml, E 25ml HER rP , FB DC JE FE 28 l RE , 摇 
5] ,Bif& , 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 湾 液 各 
10kl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐酸 小 惕 碱 (Cz Hi; NO, * HCD EA Ez EE 
的 85.026—115. 026, 

白 广 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HRE 5 DAZ. ÉE-0. 05mol/L 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 (15 : 85) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 敬 药 苷 对 照 晶 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 混 匀 , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 
乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超声 处 理 (功率 250 W , 5 
33kH2)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m E H a AA AA A P CC Ha Onu) 计 , 不 得 少 
F 0. 65mg. 

【功能 与 主治 】〗 AARE ITALE, IEAS. MFK 
HRA RATA Hmm 4RvETPIS.LPIA $3 s 26. 


iR Beg ESA £s E T O8 XUI 


疾 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 
【规格 】 REGIE 30mg 
【贮藏 】 密封 。 
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复方 黄柏 液 涂 剂 (复方 黄柏 液 ) 


Fufang Huangbaiye Tuji 


【处 方 】 3:8 80g 
金银花 40g 
NM 2.4g 

[5:51 以 上 五 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 
次 45 分 钟 , 第 三 次 30 分 钟 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 10 一 1. 15C50'CO 的 清高 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 7096, 
静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 无 醇 味 ,加 水 至 1000ml, 
$55] , 静 置 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 液 体 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 40ml, 用 水 饱和 的 正 于 醇 振 播 提 取 
2 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 40ml 洗涤 ,分 
取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 X ELE BRE 1ml 使 溶解 ,作为 供 
AmA. nPE REA 1g, 加 水 40ml, 煎 者 30 分 钟 ， 
滤 过 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 连 旋 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由, 分别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲醇 -甲酸 (12: 2.5:2: 
0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 盐酸 调节 pH 值 至 2, 用 三 毛 甲 烷 振 
EIER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氰 甲烷 提取 液 ,回收 溶剂 至 
To X18 FB BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 
照 药材 0. 1g, 加 乙醇 5ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 忆 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
* 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BGB BUE ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 

(3) 取 本 品 40ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 
合并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药材 .蒲公英 对 照 药材 
各 1g, 分 别 加 水 40ml, 前者 30 分 钟 , 滤 过 , 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
Sul. 5 xx F [8] — EE E G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 
(14:5:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 RET CU BUT TE E POE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631), 


* 1244 。 


黄柏 40g 
蒲公英 40g 
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总 固体 ” 取 本 品 , 依 法 (通则 0185 第 二 法 ) 检 查 ,遗留 残 
潭 不 得 少 于 1. 0%。 

其 他 ”应 符合 涂 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0118) 。 

【含量 测定 】 8 RAXA HERA GE 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA; AZIR- (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 连 狂 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 手背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1m 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml AEAEE (Cn Hs,Ou) 计 , 不 得 少 
T 90yg. 

黄柏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LUI. H0. 033mol/L 磷酸 二 氢 钊 溶液 (35 : 65) 为 
流动 相 ;检测 波长 为 347nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 网 碱 峰 计算 
应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 餐 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 3ml, Æ 10ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 5ml, 置 60 必 水 浴 中 保温 15 分 钟 , 取 出 ,超声 处 理 
(功率 500W ,频率 40kHz) 30 分 钟 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 黄 柏 以 盐酸 小 辟 碱 (Cso。 Hi, NO, * HCD 
计 , 不 得 少 于 10. Og. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 祛 腐 。 用 于 疮 疡 演 后 , 伤 
口感 染 , 属 阳 证 者 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 漫 泡 纱布 条 外 数 于 感染 伤口 内 ， 
或 破 省 的 脓肿 内 。 知 溃疡 较 深 ,可 用 直径 0.5 一 1. 0cm 的 无 
菌 胶管 ,插入 溃疡 深部 ,以 注射 器 抽取 本 品 进行 冲洗 。 用 量 一 
般 10~20ml, 每 日 一 次 。 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 (1) 使 用 本 品 前 应 注意 按 常 规 换 药 法 清洁 或 清 
创 病 灶 ; 

ODORE. DAAT: 

(3) 孕 妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 每 瓶装 20ml 
X 120ml 4) 每 瓶装 150ml 

【贮藏 】 密封, 置 阴凉 处 。 


(2) 每 瓶装 100ml GAM 
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Fufang Lingjiao Jiangya Pian 
LRA RFA 8. 6g 夏 枯 草 582g 
RA 186g 榭 寄生 582g 

【 制 法 】 以 上 四 味 ,羚羊 角 、 黄 芭 粉 碎 成 细 粉 ; 夏 枯草 、 榭 
寄生 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 ,加 入 黄 蕉 细 粉 , 搅 匀 ,干燥 , 研 细 ,过 旬 , 加 入 羚羊 
角 细 粉 , 配 研 , 加 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 F ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 片 ,或 为 薄膜 衣 片 , 除 
去 包 衣 后 显 黄 棕 色 至 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

【鉴别 〈1)7 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 韧 皮 纤维 淡 黄 色 ， 
权 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 劳 ) 。 不 规则 碎 块 稍 有 光泽 ,均匀 分 布 
裂缝 状 或 圆 形 孔隙 (羚羊 角 )，。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 热 水 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 
WA RT RANPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
夏 枯草 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 甲 葵 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 3: 
15:8: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 Fr , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 的 混合 溶 
液 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲 
醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 对 照 药材 1g. In] 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 1%% 草 酸 溶液 制备 的 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 障 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 12 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ICA ROM Ln is EE ,精密 称 定 ,加 
70%% 乙 醇 制 成 每 lml A 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 适量 ,超声 处 
理 ( 功 率 400 W , HR 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


AJ € H 


测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 邑 得 。 

Em EHE RS MAES P CCa HisO1) 计 ,不 得 少 
F 13. 4mg. 

【功能 与 主治 】 平 肝 泄 热 。 用 于 肝火 上 炎 、 肝 阳 上 元 所 
致 的 头晕 、 头 胀 .头痛 、 耳 鸣 ; 高 血压 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 一 3 次 。 

【规格 〗 (1) 素 片 ” 每 片 重 0. 35g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 31g 

(3) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 


复方 蛤 青 片 
Fufang Haqing Pian 
[4h51 T 9$ 180g AR 225g 
白果 90g X35 112. 5g 
# A 112. 5g 前 胡 67. 5g 
附 片 22. 5g 南 五 味 子 67. 5g 
黑 胡 椒 22. 5g 


LHI UEJL RRK 112. 5g 粉碎 成 细 粉 ;剩余 黄 
艾 与 其 余 干 蛤 等 八 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ， 
加 入 黄 工 细 粉 及 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适 
量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 黄 色 至 棕 褐 色 ， 
气 微 , 味 微 苦涩 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 
40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml, 超 
声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 通过 聚 酰 胺 柱 (80 一 100 目 ,3g, 内 
径 为 1—1. 5cm, 湿 法 装 柱 ) ,用 水 40ml 洗 脱 ,收集 流出 液 及 洗 
脱 液 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 
液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
紫 范 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 100ml, 者 沸 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 通 
过 至 酰胺 柱 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 栈 酸 -水 (7 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 干 , 暑 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 1(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,用 甲醇 稀释 至 5ml， 
播 匀 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 
液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填 
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复方 满 山 红 糖浆 


充 剂 ,以 甲醇 -0.05%% 醋 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 , 检 测 波长 
为 210nm ,理论 板 数 按 苗 杏仁 苷 蜂 计算 应 不 低 于 3000。 分 别 
吸取 供 试 品 溶 液 与 对 照 品 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 。 供 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 SARRE Wm 50 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 加 
氨 试 液 15ml, 乙醚 150ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
33kHz)15 分 钟 , 放 置 2 小 时 ,分 取 乙 醚 液 ,用 稀 盐 酸 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 10, 用 
乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 ,低温 燕 干 , 残 漆 
加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 
照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
12 由 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 腕 (21 : 6 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ， 
喷 以 稀 碘 化 包 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,出现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 班 点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2N 3R SERI LLL BR OK (32 : 68) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
占 检 测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 芽 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适 量 ES E, 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.7mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BER 60 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 混 匀 , 取 约 6g, 精密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)1 小 时 , 放 冷 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 蒸 干 , 残 酒 加 
水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 合 
并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml， 
合并 碱 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 20m] 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 提 
取 液 ,与 上 述 正 丁 醇 液 合 并 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 40ml( 乳 化 时 可 放置 过 夜 ) ,每 次 洗涤 液 用 同一 水 饱和 的 正 
TE 20ml 提取 ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5p1,15pl 与 供 试 品 
溶液 10~15pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄芪 以 黄芪 甲 车 (Cs Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 敛 肺 , 止 咳 平 嘴 , 温 化 痰 饮 。 用 于 肺 
虚 咳 嗽 , 气 跨 痰 多 ;老年 慢性 气管 炎 . 肺 气 肿 .喘息 性 支气管 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

LERNI 密封 。 
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复方 满 山 红 糖浆 


Fufang Manshanhong Tangjiang 


【处 方 】. 满 山 红 200g 
RAT 50g 
元 志 100g 

【 制 法 】 以 上 五 味 ,粉碎 成 粗 粉 , 用 18%% 乙 醇 作 溶剂 , 浸 
i8 24 小 时 后 ,以 每 分 钟 1~3ml BJ XE RE 22 22 12 Q6 ,收集 初 滤液 
700ml, 另 器 保存 ,继续 收集 渗 渡 液 4000ml, 浓缩 至 80ml, 与 
MERA F. HA RER 450g, 2, WME RA 3g, 加 水 至 
1000ml,1&.5] , 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 . 微 蔡 。 

[150] 取 本 品 10ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内 
径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) 上 ,以 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 
以 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 器 粟 过 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 吗 啡 对 照 品 、 磷 酸 可 待 因 对 照 
品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 及 对 照 药 
材 溶 液 各 5 一 10 同 .对照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 含 2% 
氢 氧 化 钠 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 
(20 : 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 
镁 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 , 放 置 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 16( 通 则 0601). 

pH 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 295nm。 
理论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杜 鹃 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 摇 匀 , 精 密 量 取 10ml, 加 水 
10ml, 摇 匀 ,用 乙醚 -无 水 乙醇 (3 : 1) 的 混合 溶液 振 摇 提取 
4 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 
Sm 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml S 38 M £T UL TE BS 3X CCo; His Os ) 计 ,不 得 少 
于 20.0yg. 

【功能 与 主治 】 止咳 , 祛 痰 , 平 喘 。 用 于 痰 浊 阻 肺 引起 的 
咳嗽 , 痰 多 ,喘息 ; 急 、. 慢 性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 


百 部 100g 
Ti HE 100g 


中 国药 典 2015 年 版 


【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 5 一 10ml, 一 日 3 次 。 
【注意 】 本 品 含 赌 栗 壳 不 宜 长 期 服用 。 

【规格 】 每 瓶装 100ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 闵 处 。 


572 S ID BEES 


Fufang Dianjixueteng Gao 


J| 4 R 59. 5g 
ZL XE 5g 


US I AEN E 218. 75g 
续 断 53g 
黑豆 12. 5g 

【 制 法 】 以 上 五 味 , 汗 鸡 血 芯 襄 粉 系 取 渡 鸡 血 芯 , 加 水 部 
考 三 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 3 小 时 ,第 三 次 2 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 成 稠 膏 , 烘 干 ,粉碎 成 细 粉 。 川 牛 膝 、 续 断 、. 红 花 和 黑 
豆 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 。 取 糯米 
437. 5g, 洗 净 , 蒸 熟 , 烘 干 , 粉 碎 成 细 粉 。 取 川 牛 膝 等 四 味 的 浓 
缩 液 ,加 入 演 鸡 血 蔷 膏 粉 、 上 述 熟 糯米 粉 及 饮 糖 300g ,充分 拌 
名, 制 成 抉 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 黑色 的 块 状 物 ; 气 糊 香 , 味 涩 、 微 苦 而 后 
略 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适量 ,粉碎 , 取 5g, 用 热 水 50ml 溶 
解 , 放 冷 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 50ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 滇 鸡 血 蕨 对 照 药 材 2g ,加热 水 50ml, 3€ 
泡 , 时 时 振 播 , 放 冷 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 异 型 南 五 
味 子 丁 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFsss 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 , 置 紫外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 有 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 粉 末 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 洒 用 水 10ml 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 0. 5ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 川 牛 膝 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 有 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酮 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hj BRCT , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 粉末 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
T RRT RAPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 续 断 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GWERE UZAR SPEC: 1) 为 展开 


【处 方 】 


A A 8E TL XU 


剂 , 展 开 , 取 出 ,上 腑 干 , 喷 以 香草 醋 硫 酸 试 液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 14.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

【功能 与 主治 】 活血 养 血 , 益 肾 。 用 于 瘀 血 阻 络 、 肾 失 所 
养 所 致 的 月 经 不 调 , 症 见 经 水 后 错 、 经 量 少 有 血 抉 , 腰 疫 、 小 
BE ER .手足 麻木 .关节 疫 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 将 襄 研 碎 , 用 水 、 酒 各 半 炖 化 服 。 一 次 
6—10g,—H 21X. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 盒 装 200g 

【贮藏 】 密封 。 


复 万 鲜 竹 沥 液 


Fufang Xianzhuli Ye 


鱼 腥 草 150g 
生姜 25g 
fü 75g 


【处 方 】 rry 400ml 
生 半 夏 25g 
枇杷 叶 150g 
薄荷 素 油 1ml 

【 制 法 】 以 上 七 味 ,生姜 压榨 取 汁 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 
6526 ,搅拌 ,放置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 备 
用 ; 鱼 腥 草 加 水 蒸 馆 ,收集 燕 馏 液 150ml, 备 用 ;生姜 和 人 鱼 腥 草 
的 药酒 与 生 半 和 夏 、 枇 杷 叶 、 桔 梗 加 水 记者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 420ml, 放 
冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,搅拌 ,放置 24 小 时 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 ,滤液 回收 乙醇 至 无 醇 味 Du ETT US EXE 150g 或 甜菊 素 
3g ,加热 煮沸 20 分 钟 , 趁 热 滤 过 ,滤液 放 冷 ,加 入 生姜 汁 `. 鱼 腥 
草 蒸馏 液 .薄荷 素 油 和 茜 甲 酸 钠 3g, 搅 勺 ,加 水 至 1000ml, 混 
名, 即 得 。 

[£31 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 20m, 用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 
11~12, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
液 , 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 鱼 腥 草 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 50ml, 煎 煮 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -98% 甲 酸 (8 : 3 : 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 班 点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 60ml 振 摇 提取 , 正 
丁 醇 液 用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 60ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药 
材 1g, 加 水 60ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, [a] 


e 1247 。 


ZA RR AE R R 


法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 5~10pl、 对 照 药材 溶液 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 湾 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 游 
液 -无 水 乙醇 (1 : 9) 的 混合 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲 醇 2mi 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 28l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 
醇 - 甲 酸 (16 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05 或 应 不 低 于 1.01 
(无 蔗糖 )( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.8 一 6.0( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,止咳 。 用 于 痰 热 咳 嗽 , Rx 
黄 黏稠 。 

【用 法 与 用 量 】〗】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 2 一 3 XX. 

【规格 】 每 瓶装 (1)10ml (2)20ml (3)30ml 

(4)100ml (5)120ml 〈6)20ml( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 》 密封 。 


复方 能 胆 滴 眼 液 


Fufang Xiongdan Diyanye 


[45] RER AO 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 取 能 胆 粉 ,用 10 倍 量 水 溶解 ,加 乙醇 
使 含 醇 量 达 50% ,加 热 回流 1 小 时 后 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 , 渡 
过 ,滤液 备用 ;硼砂 .硼酸 、 握 化 钠 、 羟 苦 乙 酷 0. 25g 搅拌 溶 于 
水 中 , 滤 过 ,滤液 备用 ;将 天 然 冰 片 深 于 乙醇 中 ,再 加 入 等 量 的 
水 , 待 微 晶 析 出 后 , 滤 过 ,用 水 冲洗 微 晶 至 无 醇 味 ,天 然 冰片 微 
晶 备用 ;将 羧 甲 基 纤 维 素 钠 2g 加 入 适量 水 中 , 静 置 24 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 备用 。 将 天 然 冰 片 徽 晶 与 上 述 三 种 滤液 混 匀 ,加 水 
至 1000ml, 混 匀 , 灭 菌 ,分 装 , 即 得 。 

[XR] 本 品 为 淡 黄 色 的 混 巧 液 ; 气 清香 , 昧 苦 。 

【鉴别 】 取 本 品 2ml, 加 30% 氧 氧化 钠 溶液 1. 5ml, 置 沸 
水 浴 上 水 解 10 小 时 , 族 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 1~2, 用 
乙酸 乙 栈 振 播 提取 4 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
AT REMEE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 去 
氧 胆 酸 对 照 品 和 鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 
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含 0. 6mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 lp1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 蜡 辛 烷 - 异 N-E 丁 醇 - 冰 BE 酸 -水 
(61:3:1.8:3:0.6) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 
干 , 喷 以 20% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C An 3 E BE JS E C HE DIC 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 pH 值 ” 应 为 7.4~8.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0105), 

[SE EJ 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 03mol/L 磷酸 二 和 氢 钠 溶液 (62 : 380 (用 
磷酸 调节 pH 值 至 4. 4) 为 流动 相 ,检测 波长 为 210nm。 理 论 
板 数 按 牛 磺 熊 去 氧 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 熊 去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 作 为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 驴 盟 粉 以 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 (Cs Has NO: S) 
计 , 不 得 少 于 0. 55mg。 

天 然 冰 片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

. 色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R ZLE 20000 (PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0. 25pm) ; 柱 温 为 1307C , 进 样 口 温度 为 200C ,检测 器 温度 为 
200C 。 理 论 板 数 按 右 旋 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 10 000. 

校正 因子 测定 ” 取 十 五 烷 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 ml lmg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 右 旋 龙 脑 对照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 柄 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 洲 液 。 精 蜜 吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ml, 置 25m ER 
中 ,加 乙酸 乙 酯 至 刻度 1885], HC 1nl, 注 人气 相 色 谱 仪 ,计算 校 
正 因 子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,精密 量 取 5ml， 
用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 4 次 , 轻 轻 振 摇 后 ,放置 30 分 钟 , 每 次 
5ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 于 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 洲 
液 2ml, 用 乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 185], RC 1pl, 注 入 气相 色谱 
仪 ， 计 算 , 即 得 。 | 

本 品 每 1ml 含 天 然 冰 片 以 右 旋 龙 脑 (Cie Hi O) 计 ,不 得 
少 于 0. 45mg。 

【功能 与 主治 】 清热 降 火 , 退 戏 明 目 。 用 于 肝火 上 炎 LÀ 
毒 伤 络 所 致 的 白 睛 红 赤 、 胸 多 、 羞 明 流泪 ;急性 细菌 性 结膜 炎 、 
流行 性 角 结膜 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 滴 眼 。 一 次 1~2 滴 ,一 日 6 次 ,或 遵 
ER. | 
【注意 】 有 鼠 食 辛辣 油腻 食物 。 


能 胆 粉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
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【规定 】 (1) 每 瓶装 5ml (DAME 8ml BAM 
装 12ml 
LERI 遮光 ,密封 , 置 了 明 深 处 。 
S EIE SUN 
Fugizhihan Keli 
[4h77] EE 330g 党 参 400g 
麻黄 根 160g kv 7k 160g 
tti 500g ERF GR80g 


【 制 法 】 以 上 六 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 
次 0.5 小 时 ,前 液 滤 过 , 滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.03 
(80'C) , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 600g 和 适量 
糊 精 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕 色 的 颗粒 ; 味 乔 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 40g, 加 水 100ml 使 溶解 , 静 置 , 取 上 
清 液 ,用 乙酸 乙 栈 30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,加 无 水 硫 
酸 钠 适量 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄芪 对 照 药 材 3g、 白 术 对 照 药材 2g, 分 别 加 水 150ml, 者 沸 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GFzs, 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 氨 东 气 中 四 后 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 置 10ml REIR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 块 苷 对 
照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 30pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 八 烷 基 硅烷 键 
合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 乙 脐 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
210nm; 理 论 板 数 按 党 参 燃 萌 峰 计算 应 不 低 于 2000。 分 别 精 
密 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶液 各 10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 记 
录 色 谱 图 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 
同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
WARA UZIS- (25 : 75) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 童 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 。” 取 黄芪 甲 划 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml S 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 
50g, 研 细 , 精 密 称 定 , 精 密 加 水 100tnl, 称 定 重量 , 置 水 浴 上 加 
热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


复明 片 


匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 50ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
5 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 和 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
50ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul.l6ul 与 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄芪 以 黄芪 甲 苷 (Ca He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 1.0mg。 

【功能 与 主治 】 Ha , 固 表 , 敛 汗 。 用 于 气虚 不 固 , 多 汗 ， 
EB ,乏力 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 儿 童 五 岁 以 下 一 次 1 然 , 一 
日 2 次 ;五 至 十 二 岁 一 次 1 绕 , 一 日 3 次 ;成 人 一 次 2 然 ,一 日 
2 次 。 

【注意 】 和 侈 偿 病 、 结 核 病 、 甲 状 腺 功能 亢进 、 更 年 期 综合 
征 等 患者 ,服用 本 品 同时 应 作 病 因 治 疗 。 

【规格 】 每 袋 装 20g 


【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 
复 明 HM 
Fuming Pian 

[4h75] XFA 1g RÆ 40g 
木 贼 25g 菊花 50g 
车 前 子 25g 夏 枯草 25g 
决明子 40g 人 参 15g 
WRA 25g tif} 40g 
WEF 40g 钢丝 了 于 25g 
A 25g 石 决 明 50g 
黄连 10g 谷 精 草 25g 
木 通 25g 熟地 黄 25g 
山药 25g %5 10g 
RE 25g 牡丹 皮 25g 
地 黄 25g Ej 25g 


【 制 法 】 以 上 二 十 四 味 , 获 蒙 、 木 贼 、 菊 花 、 车 前 子 、 决 朋 
T- WRA. AS. a feo v m dE it o8 18 5] Te SE fo E 
RAR. 53 IL XR 28 03 153 REIR LT 8E OUR V ZK RU E 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密 
度 为 1.12~1.15(60%C), 与 上 述 细 粉 及 聚 维 酮 15g, 喷 雾 制 
颗粒 ,加 入 硬 脂 酸 镁 1. 5g, 混 名 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 
薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 至 棕 褐 色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 〈1)7 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :果皮 纤维 木 化 ,上 
下 层 纵 横 交 错 排列 ( 获 蒙 )。 种 皮 栅 状 细胞 1 列 ,侧面 观 呈 长 


° 1249 。 


AERE 


方形 ,可见 光辉 带 (决明子 )。 纤 维 表面 类 圆 形 细 胞 中 含 细小 
圆 形 硅 质 块 , 排 列 成 行 (石狮 ) 。 

(2) 取 本 品 15 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 
H 25 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铅 柱 (100~200 目 ,10g， 
内 径 为 cm) 上 ,收集 洗 脱 液 , 置 水 浴 上 燕 至 近 干 ,加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 tul, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:5:2) 为 展开 剂 , 置 氮 燕 气 预 饱和 的 展开 和 内 展 
开 , 展 距 约 15cm, 取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

ORE m 25 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 28 w 
1 小 时 ,并 时 时 振 播 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,加 
人 盐酸 1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
4 ii BE C30 — 60 CO- FP ER Z, BR- FP ER C4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
JF SUB RT, EIEI (365nm0 FL. BETA ES GE BR, 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
2g 3R SEGRI s LZ. 0. 05 26 ERE EE E (39. : 610 (每 100ml 中 加 
入 50mg 十 二 烷 基 磺 酸 钠 ) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 349nm。 理 
论 板 数 按 盐酸 小 龙 碱 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 刁 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E Sue 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 LR dà 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐 
酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 盐 
酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
101nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 以 盐酸 小 网 碱 (Cz Hir NO, * HCD FH, 
不 得 少 于 50pg。 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 , 养 阴 生津 , 清 肝 明 目 。 用 于 肝 
肾 阴 虚 所 致 的 盖 明 归 光 、 视 物 模糊 ;青光眼 , 初 . 中 期 白内障 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ;* 尽 食 辛辣 刺激 食物 。 

【规格 〗 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.3lg . 
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(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
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[4751 党 参 XR 
远志 X 
AS 

[5:51 以 上 五 味 , 用 85% 乙 醇 回 流 提取 三 次 ,提取 液 
滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 水 溶解 ,者 沸 
5 分 钟 , 静 置 48 小 时 使 沉淀 , 取 沉 洗 , 与 适量 淀粉 混 匀 ,干燥 ， 
粉碎 。 将 上 清 液 通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ,用 90% 乙 醇 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,与 适量 淀 
粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,与 上 述 粉 末 混 匀 , 装 人 胶 宫 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 黄 褐 色 或 深 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 若 , 微 麻 。 

【鉴别 ] (1) 取 黄 工 对 照 药材 2g, 同 [含量 测定 ] 项 下 供 
试 品 溶液 方法 制备 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 
的 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 1001 及 上 述 对 照 药材 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 -水 
(13 :6:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100'C 加热 至 班 点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 盐酸 -70% 乙 醇 (1 * 19) 混 合 溶液 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 水 30m], HEAP 
烷 30ml 振 播 提取 ,分 取 三 氯 甲烷 液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 
RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 
志 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酷 -甲酸 (14 : 4 : 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g ,加 乙醚 25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 川 营 对 照 药 材 
0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2u 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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【检查 】 树脂 有 机 物 残 留 ” 取 本 品 内 容 物 1g, 精 密 称 
定 , 置 20ml 顶 空 瓶 中 ,精密 加 入 1% 二 甲 基 亚 砚 溶液 10ml， 
密封 ,超声 处 理 10 分 钟 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 分 别 取 正己 烷 、 
AERA. HAE GE ZH. LL CLEA XE EE CERE FOE LR 
HEMER, ARE 1ml SECH Æ LAE LB AE E ZU. 
二 乙烯 葵 各 为 2. 9mg. 200g. 8. 9mg. 21. 7mg, 0. 2mg. 0. 2mg 
的 混合 对 照 品 储备 液 。 精 密 量 取 上 述 储备 液 1ml, 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 对 照 品 溶液 。 精 密 量 取 对 照 
品 溶液 10ml, Æ 20ml 顶 空 产 中 ,密封 。 照 残留 溶剂 测定 法 
(通则 0861 第 二 法 ) 测 定 ,以 14 6 CPI 3E AE: 4c-86 76 — HH EXE 
硅 氧 煤 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m P3 18 Jy 0. 32mm, 
膜 厚 度 为 lpmO , 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 40'C ,保持 
5 分 钟 , 以 每 分 钟 6 的 速率 升温 至 150 ,再 以 每 分 钟 10'C 
的 速率 升温 至 200 C ,保持 1 分 钟 ; 顶 空 进 样 , 顶 空 瓶 平衡 温 
度 为 100 ,平衡 时 间 为 30 分 钟 。 分 别 顶 空 进 样 上 述 两 种 溶 
液 的 顶 空 气体 各 1ml, 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 正 已 烷 不 得 过 0.029% AER f iE 0.000 296 .甲苯 
不 得 过 0.08996, — RH 2E f SE 0.21796 "AE LS LL RS OE 
均 不 得 过 0. 00226 。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

[i$] 取 本 品 内 容 物 2g, 精 密 称 定 ,用 85% 乙 醇 作 
溶剂 , 照 浸 出 物 测定 法 (通则 2201 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 一 热 
浸 法 ) 测 定 。 

本 品 含 醇 溶 性 漫 出 物 不 得 少 于 52.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RER FENE MER AERE, 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 PAm 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 混 匀 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提 取 只 中 ,加 甲醇 
40ml, 冷 漫 过 夜 , 再 加 甲醇 适量 ,加热 回流 4 小 时 ,提取 液 回收 
溶剂 并 浓缩 至 干 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 A 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 充 分 
洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 水 
10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm， 
柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 ,再 用 40% 乙醇 30ml 洗 脱 ， 
弃 去 洗 脱 液 HERI 7076 7, BE 100 ml PE RR ,收集 洗 脱 液 LET, 
残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 扬 
名, 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl 与 供 试 品 
溶液 5~20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 蕊 以 黄芪 甲 昔 (CCu Hes Ou ) 计 ,不 得 少 
T 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 活血 , 宁 心 安神 。 用 于 气虚 血 次 所 


便 通 片 


SB BER bE RAR: e .中 度 房 性 早搏 或 室 性 早搏 见 有 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 (1) 多 源 性 定性 早 捕 、R 在 T 上 的 室 性 早搏 及 
其 他 严重 心律 失常 者 非 本 品 的 适应 症 。 

(2) 长 期 应 用 西药 而 不 能 停 药 者 , 非 本 品 的 适应 症 。 


【规格 〗 BUE 0. 35g 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
便 通 H 
Biantong Pian 
[4h75] AR 296g Pj 210g 
当归 170g Xd 127g 
RX 127g EZ 65g 


炒 白 术 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 浓 缩 至 清 膏 状 。 取 芦荟 粉 、. 清 喜 及 
淀粉 适量 混 匀 , 制 粒 , 制 成 的 颗粒 与 微 晶 纤维 素 . 羧 甲 基 汪 粉 
钠 、 硬 脂 酸 镁 适量 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 色 至 棕 褐 
GREE WE. 

【鉴别 了】 (1) 取 本 品 17 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 105 碳酸 
ALTRE 50ml, 超声 处 理 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 用 稀 盐酸 
调节 pH 值 至 2~3, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 当 归 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
莹 本 内 栈 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lOl RAHAA 3p1、 对 照 品 溶液 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -石油 醚 (60~90'C C1 : 9) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 蕉 
对 照 药 材 0. lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 芦 苓 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2~3pl、 对 照 
药材 溶液 各 2p1l\ 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi BC IEL 10%% 和 氢气 化 钊 甲醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 14 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 5ml 浸润 ， 


* 1251 。 


FERR 


再 加 乙酸 乙 酯 10m, 8 P AR 3 154p, URSI URYAR GE T RA 
加 甲醇 1ml RETE AE. EDS BE m IR GR. DB BUB K A ER Z8 ME 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 洽 弗 林 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 10p1、 
对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 - 浓 氮 试 液 (10 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 
以 0.5% 节 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 班 点 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 晶 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 EF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
AHAAA; AZIE- (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 359nm。 
理论 板 数 按 芦荟 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 荟 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
20%% 甲 醇 制 成 每 Iml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 25ml, 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 滤液 5ml, 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 $65] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

KiE Hr SEU XH (Ca4Ha509 计 , 不 得 少 
于 9. Img, 

RAF RAAMI ERA GAN 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 1% 醋 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 
表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 332nm; 柱 温 为 35%C 。 
理论 板 数 按 松 果 菊 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC%) 流动 相 B(%%) 
0~20 24 76 
20~25 24—26 76—74 
25-35 26 74 
35~40 


26—80 74—20 


40~45 80 20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 松 果 菊 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
EX 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5~10pl、 供 试 品 溶液 


«1252 。 
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l0pl1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh E Hur PALACE A A RR E (Cu Hac Ozo) 计 ,不 得 少 
于 0. 13mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 肾 , 润 肠 通 便 。 用 于 脾 肾 不 足 , 肠 
腑 气 滞 所 致 的 便秘 。 症 见 : 大 便秘 结 或 排便 乏力 , 神 疲 气短 ， 
头晕 目眩 , 腰 膝 酸软 ;习惯 性 便秘 , 肛 周 疾病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 2 次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 1) 孕妇 禁 服 。 

(2) 偶 见 轻 度 腹痛 、 腹 泻 及 皮疹 。 


【规格 】 每 片 重 0. 46g 
【贮藏 3 密封 。 
TARR 
Biantong Jiaonang 
[4771 ZW ER 296g AA 210g 
当归 170g 桑 横 127g 
RK 127g Pak 65g 


【 制 法 】 LA EARS SEDEERE UBUE) iE gA CA AX 
炒 白术 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 2NBE HAE AERUR , 滤 过 , 滤 
液 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 至 清 谊 状 ,备用 ; 取 上 述 细 粉 及 淀粉 适 
量 , 混 名 ,用 上 述 清 膏 制 粒 , 上 颗粒 包 衣 ,干燥 , 装 入 胶 圳 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗 
MRE, ET E. 

LEMI (1) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 126 t ER SCR PE A 
50ml, 超声 处 理 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 用 稀 盐 酸 调 节 pH fü 
至 2 一 3 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 回 收 
溶剂 至 干 RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 当 
归 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 药 本 内 醋 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 由 对照 药 材 
溶液 3 由、 对照 品 溶液 1xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -石油 醚 (60~90C)(1: 9) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ， 
在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 声 蕉 对 昕 
药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 芦 橙 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 3JL、 对照 药材 省 
液 241、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 ， 
喷 以 10%%6 氢 氧化 钾 甲 醇 溶 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
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(3) 取 本 品 内 容 物 5g, WA, WAARA Sml 浸润 ,再 加 
乙酸 乙 栈 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲 
醇 im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 实 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 洲 液 。 再 取 辛 弗 林 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 10pl、 对 照 
A RYE 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE, UZAR -P 
醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 3 : 0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 喷 以 
0. 5% 苗 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 讲 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ R-k C25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 359nm。 
理论 板 数 按 产 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芒 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
20% 甲 醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 下 的 本 品 内 容 物 适量 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 过 ,精密 
量 取 滤 液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 芦 蕉 以 芦 蔡 背 〈Cz HzsOs) i. 180 
F 8. 0mg. 

AAE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» 3H Sg 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 1% 醋 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 
表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 332nm; 柱 温 为 35C., 
理论 板 数 按 松 果 菊 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


芦荟 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC) 
0~20 24 76 
20~25 24—26 76—74 
25~35 26 74 
35~40 


26—80 74—20 


40 一 45 80 20 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 松 果 菊 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 


加 50%% 甲 醇 制 成 每 1m 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 下 的 本 品 内 容 物 适量 ， 


fA 


研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 RR 
B& 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 3300 W ,频率 40kHz)40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5 一 10Hl、 供 试 品 溶液 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

ERRERA AAE DURS IR 38 P (Css Has Ozo) 计 ,不 得 少 
-F 0. 13mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 肾 , 润 肠 通 便 。 用 于 脾 肾 不 足 , 肠 
腑 气 滞 所 致 的 便秘 。 症 见 :大 便秘 结 或 排便 乏力 , 神 疲 气 短 ， 
LFB , 腰 膝 酸软 ;习惯 性 便秘 , 肛 周 疾病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 (1) 孕 妇 禁 服 。 


《2) 偶 见 轻 度 腹 痛 、 腹 海 及 皮疹 。 
【规格 】〗 每 粒 装 0. 35g 
【贮藏 】 密封 。 
R 心 R 
Baoxin Pian 
【处 方 】 三 七 45g 丹参 540g 
JIŽ 360g 山楂 450g 
制 何首乌 157. 5g 何首乌 292. 5g 


【 制 法 】 以 上 六 味 , 三 七 和 制 何首乌 粉碎 成 细 粉 , 混 勾 ; 
何首乌 粉碎 成 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 作 溶剂 R 24 小 时 后 ,组 
A B UB ,收集 渗 渡 液 ;: 丹 参 先 后 用 70% 乙 醇和 50% 乙 醇 加 热 
回流 提取 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 两 次 提取 液 及 上 述 渗 渡 液 , 回 
收 乙醇 ,备用 ; 药 湘 加 水 前 者 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 备用 ; 川 
营 提 取 挥 发 油 , 药 渣 与 山楂 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 , 静 置 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 
述 药 液 合 并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 三 七 和 制 何首乌 细 粉 , 拌 匀 , 干 
燥 , 研 细 , 加 入 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 颗 粒 ,干燥 , 喷 加 有 川 营 挥发 
id , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 片 ; 气 香 , 味 微 甜 、 微 苦 。 

[50] (1) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 加 水 100ml 搅拌 使 溶解 ， 
滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 水 至 25ml, 播 匀 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401) 测 定 , 在 283nm 波长 处 有 最 大 吸收 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 备用 ,药酒 挥 去 乙醚 ,用 水 湿润 ,加 水 饱和 的 正 丁 
醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 ,残渣 再 加 水 饱 
和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 ,合并 正 
丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 肖 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 
氨 洗 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 
洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
HR. x NA Sd Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lm 含 
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lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 10pl、 对照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,到 
出 BRUT ,路 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 亿 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 [4 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酮 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 1mg 的 


溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 . 


取 [ 和 鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 — 1091 及 上 述 对 照 品 溶液 
2pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(15 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
28 3R SERI s AF -Z R1. 7 26 FR RE TRE HL C25 : 10 : 65) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 0. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 50% FR BE 50ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 150W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
静 置 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 


5 一 101l, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BO Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 2.0mg。 

【功能 与 主治 】 滋补 肝 肾 ,活血 化 瘀 。 用 于 肝 肾 不 足 A 
血 内 停 所 致 的 胸 痹 , 症 见 胸 韶 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 片 重 0.52g 

【贮藏 】 密封 。 


。 1254 。 


中 国药 典 2015 年 版 


保 妇 康 栓 


Baofukang Shuan 


【处 方 】 HRH 82g 冰片 75g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 入 适量 乙醇 中 ,搅拌 使 溶解 。 另 取 
硬 脂 酸 聚 烃 氧 (40) 酯 1235g MR ZE 4000 200g ,加热 使 熔 
化 ,加 入 聚 乙 二 醇 400 120g AA HASN 17. 5g, 撑 名, 加 入 
上 述 药 液 , 搅 匀 , 灌 人 栓剂 模 中 ,冷却 后 取出 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 

[E31 本 品 呈 乳白色 、 乳 黄色 或 棕 黄 色 的 子弹 形 。 

【鉴别 了 了 到 本 上 品 1 粒 ,加 适量 的 水 , 置 水 浴 上 加 热 使 熔 
4t 350 o di BE C30 — 60 C ) 15 ml, 8 P AR X. 20 分 钟 ,分 取 
石油 醚 层 ,浓缩 至 约 1m EZ Ber SS TEIL. RERNA 
M lg, WMA iti SE C30-—60'C)15ml, [B] 3: dil JA, X4 B8 28 3 YR X. 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) x e , RC E XR PIURR ERE Y 5 — 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 两 
个 粉红 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107). 

【含量 测定 】 ERG 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 140C ,保持 35 分 钟 ， 
以 每 分 钟 10 的 速率 升温 至 200 ,保持 3 分 钟 。 理 论 板 数 
按 场 术 二 酮 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 式 术 二 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 Iml 含 2. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 5 粒 , 置 1000ml DU JI PE XR 
中 ,加 水 300ml 与 玻璃 珠 数 粒 , 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) 
试验 ,加 乙酸 乙 酯 3ml, 加 热 至 沸腾 并 保持 微 沸 5 小 时 , 放 冷 ， 
分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,测定 器 用 乙酸 乙 酯 洗涤 3 次 ,每 次 5ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 通 过 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 ,转移 至 25ml 量 
瓶 中 ,用 少量 乙酸 乙 酯 洗涤 漏斗 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 乙 
酸 乙 酯 至 刻度 385] BD. 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注 人 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 著 术 油 以 闵 术 二 酮 (Cus Ha O: ) 计 ,不 得 少 
于 5.0mg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 130C 。 理 论 板 数 
按 茜 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

校正 因子 测定 ” 取 莹 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
lml 含 20mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 
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75mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml, 加 
乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 
校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 [含量 测定 ] 坊 术 油 项 下 的 供 试 品 溶液 
5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 乙酸 乙 酯 至 
刻度 , 播 匀 ,吸取 lxl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,以 龙 脑 、 蜡 龙 脑 
峰 面 积 之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 (Ci。 His OMEA 60. 0—90. 0mg。 

【功能 与 主治 】 行 气 破 瘀 , 生 肌 止痛 。 用 于 湿热 瘀 滞 所 
致 的 带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 ` 时 有 阴部 瘙痒 :霉菌 性 阴道 
炎 ,老年 性 阴道 炎 ,宫颈 糜烂 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 洗 净 外 阴部 ,将 栓剂 蹇 人 阴道 深部 ;或 在 
医生 指导 下 用 药 。 每 晚 1 粒 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ,哺乳 期 妇女 在 医生 指导 下 用 药 。 

【规格 】 每 粒 重 1. 74g 

【贮藏 】 密闭 , 避 光 ,在 30C 以 下 保 在 。 


RON M 


Baochi San 

[4.751 六 神曲 ( 炒 )250g 巴豆 霜 150g 
天 南星 ( 制 )400g 朱砂 250g 

LHI 以 上 四 味 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;六 神曲 天 南星 
粉碎 成 细 粉 ;巴豆 霜 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 得 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 粉红 色 至 检 红 色 的 粉末 ; 味 淡 ME. 

【鉴别 1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ;草酸 钙 针 唱 成 束 
或 散在 ,长 约 至 90umCABg EO. HRH fh ELS 8—24um, 
存在 于 类 圆 形 薄 壁 细胞 中 (巴豆 和 霜 )。 不 规则 细小 颗粒 棕 红 
色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 )。 

(2) 取 本 品 约 0. 5g, 加 20% 盐 酸 溶液 5ml 与 数 块 洁净 的 
铜 片 , 直 火 加 热 数 分 钟 , 取 出 铜 片 ,用 水 冲洗 , 铜 片 表面 显 银白 
色 , 下 将 铜 片 用 小 火 烘 烤 , 银 白色 即 消 失 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 取 本 品 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 形 
瓶 中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 1. 5g, 加 热 使 朱砂 溶解 , 放 冷 ,小 
心 加 入 1% 硝 酸 溶 液 50 m1, $8.5 , F BOR Jes 3L 196 高 锰 酸 
钾 溶 液 至 显 粉 红色 (以 2 分 钟 不 消失 为 度 ) ,再 滴 加 2% 硫 酸 亚 
铁 溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 2m], FH Bl CER e 
定 液 (0. 1mol/i) 滴 定 。 每 lm Bü SCR EET XE Y (CO. lmol/L) 相 
当 于 11. 63mg K me R HgS). 

本 品 每 lg 含 朱 砂 以 硫化 条 (HgS) 计 ,应 为 0.21 一 0. 25g. 

【功能 与 主治 】 消食 导 滞 ,化 类 镇 惊 。 用 于 小 儿 冷 积 , 停 
乳 停食 ,大 便秘 结 , 腹 部 胀 满 , 痰 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 几 六 个 月 至 一 岁 一 次 0.09g， 
二 至 四 岁 一 次 0. 18g。 


TR a XL 


【注意 】 泄 泻 者 忌服 。 
【规格 每 瓶装 0. 09g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
e 和 x 
Baohe Wan 

[4:771 ilit 300g 六 神曲 ( 炒 )100g 

半 夏 ( 制 )100g fk 100g 

陈皮 50g JE 50g 

kIT 50g 炒 麦芽 50g 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 


RME 125 一 155g fil L7] E AL EXCEL BD. 
【和 性状 本 品 为 棕色 至 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 ; 气 微 香 ， 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 茯 苓 ) 。 果 皮 石 细胞 淡 紫 红色 、 红 色 或 黄 棕色 ,类 圆 形 或 
多 角形 ,直径 约 125um( 焦 山楂 )。 和 草酸 钙 针 晶 成 东 , 长 32 一 
lum FETARE FRAEN). ERAAN ERA 


”存在 于 荐 壁 组 织 中 (陈皮 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 , 纤 


维 短 梭 形 ( 连 翘 ) 。 表 皮 纲 胞 纵 列 ,由 工 个 长 细胞 与 2 个 短 细 
胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 , 波 状 弯 曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 )。 种 皮 碎 
片 黄色 或 棕 红 色 , 细 胞 小 ,多 角形 REIR CEP SERR TO. 

(2) 取 本 品 30g, 前 碎 , 加 水 80ml, 加 热 回流 1 小 时 , 趁 热 
用 纱布 滤 过 ,滤液 北 干 ,残渣 加 乙醇 20ml, 加热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 连 狂 对 照 药 材 1g, 加 水 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
WI PARF , 残 酒 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 - 甲 醇 (20 : 3) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,有 景 干 , 喷 以 醋 醒 -硫酸 (20: 1) 的 混合 溶 
液 ,在 105 必 加 热 10 分 钟 , 放 冷 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g , 剪 碎 ,加 硅 藻 土 10g, 研 义 ERRERA 
中 ,加 石油 醚 (30~60'C)50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 弃 去 石油 醚 ， 
加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,提取 液 置 水 浴 上 蒸 干 , 残 洼 
加 甲醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 
芽 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同 
一 用 0.5%% 氢 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 3cm, 取出， 
晾 干 ;再 以 甲 茶 -乙酸 乙醚 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: DIS ERR 
液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 8cm, 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铝 


e 1255 。 


TR fu 3, CK 3) 


甲醇 溶液 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (42 : 4 : 54) 为 流动 相 : 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 昔 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 橙 皮 苷 对 照 品 约 10mg, 精密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 (必要 时 超声 处 理 ) 并 稀释 至 
刻度 38] ,精密 量 取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 
刻度 , 揪 匀 , 即 得 (每 lml ERE RET 40pkg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
HRA Sg AERE MWELE, WI, ERRERA 
中 ,加 石油 醚 (60 一 90C)80ml, 加 热 回 流 2 一 3 小 时 , 弃 去 石油 
醚 ,药酒 挥 干 , 加 甲醇 80ml, 加 热 回 流 至 提取 液 无 色 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 滤 
人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 色 ,精密 量 取 5ml, 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k dh & B Hz DLE EH (Cos Hs Oi ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0.78mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 7. 0mg. 

【功能 与 主治 】 HA FR AA., MTR H, E 
KH ERER, DKKR. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9—18g, KELAK 
1—2 丸 , 一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 小 蜜 丸 ”每 100 丸 重 20g 〈2) 大 蜜 丸 每 
九重 9g 

【贮藏 密封 。 


RAAKA) 


Baohe Wan 
[40551 fiit 300g 
3E EI Cil? 100g 
陈皮 50g xk 50g 
XP 3EH T 50g 炒 麦 芽 50g 
以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勾 。 用 水 泛 丸 ， 


六 神曲 ( 炒 )100g 
人 茯苓 100g 


【 制 法 】 
干燥 , 即 得 。 
【性 状 】 
BE? AERE. 
【鉴别 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 园 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 
6um( 茯 苓 )。 果 皮 石 细胞 淡 紫 红色 ,红色 或 黄 棕 色 , 类 圆 形 或 


。 1256 * 


本 品 为 灰 棕 色 至 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 
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多 角形 ,直径 约 125nm( 焦 山楂 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 , 长 32— 
l44um ,存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 半 夏 )。 草 酸 镍 方 晶 成 片 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 内 果皮 纤维 上 下 层 纵横 交错 , 纤 
维 短 梭 形 ( 连 想 )。 表 皮 细 胞 纵 列 ,由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 
胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 , 波 状 弯 曲 , 木 化 ( 炒 麦芽 )。 种 皮 碎 
片 黄 色 或 棕 红 色 , 细 胞 小 ,多 角形 RETRO SERRE OO. 

(2) 取 本 品 16g, 研 细 , 加 水 80ml, 加热 回流 1 小 时 , 趁 热 
用 纱布 滤 过 ,滤液 藻 干 ,残渣 加 乙醇 20ml, 加热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 连 配对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (20 : 3) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 醋 机 -硫酸 (20 : 1) 的 混合 溶 
液 ,在 105C 加 热 10 分 钟 , 放 冷 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 (30 一 
60C)50ml, 加 热 回 流 1 小时, 弃 去 石油 醚 ,加 甲醇 40ml, 加热 
回流 30 分 钟 , 提 取 液 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶 
解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 栗 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 间 一 用 0.5%% 氢 氧 
化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 3cm, 取 出 , 虔 干 ;再 以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 , 展 距 8cm, 取 出 ,上 防 干 ,路 以 1% 三 氯 化 铝 甲醇 溶液 , t 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (42 : 4 : 54) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40'C ;检测 波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 楼 皮 苷 对 照 品 约 10mg, 精密 称 
定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 (必要 时 超声 处 理 ) 并 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀 释 至 
刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml E RET 40kg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 2g, 研 细 , 精 密 称 定 , 置 索 氏 
提取 器 中 ,加 石油 醚 (60 一 90)80ml, 加热 回流 2 一 3 小 时 , 弃 
去 石油 醚 , 药 渣 挥 干 ,加 甲醇 80ml, 加 热 回 流 至 提取 液 无 色 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 次 洗涤 容器 ， 
洗 液 滤 入 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 Sml, E 
10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 揪 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 
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本 品 每 lg A Bk A RE E (Ca Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 1. 8msg。 

【功能 与 主治 】 消食 , 导 灌 ,和 胃 。 用 于 食 积 停滞 , 腕 腹 
Bicis RUBER RR DKKR. 

【用 法 与 用 量 】》 Hi. — X 6~9g,— H 2 次; 小儿 
酌 减 。 

【贮藏 】 密封 。 


RN HR 


Baohe Pian 


[4h75] 焦 山 楂 500g 六 神曲 ( 炒 )166. 7g 


姜 半 夏 166.7g ”茯苓 166.7g 
陈皮 83. 3g XE3H 83. 3g 
炒 麦芽 83. 3g WIET 83. 3g 


[57k] 以 上 八 味 ,六 神曲 粉碎 成 细 粉 ; 焦 山 楂 加 水 温 漫 
(40 — 50'C 5 24 小 时 , 漫 出 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1. 20 
(60'CO BS BEBE M 4 倍 量 80% 乙 醇 , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙 
桩 并 浓缩 至 稠 襄 状 ;陈皮 蒸馏 提取 挥发 油 , 收 集 挥发 油 ; 蒸 锁 
后 的 水 溶液 另 器 收集 ,药酒 与 其 余 半 夏 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ， 
第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 加 入 陈 
皮 蒸 狗 后 的 水 溶液 ,浓缩 成 稠 襄 ,与 六 神曲 细 粉 和 焦 山 楂 稠 襄 
混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 颗粒 ,干燥 , 喷 加 陈皮 挥发 油 , 混 匀 , 密 闲 ， 
压制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 色 的 片 ; 或 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 
ERRE; RR. MT o 

【鉴别 〗 DRE m 4H EERRCN Hr ER AEBUGK DA m FR 
醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 泪 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 pH EE 1~2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 楂 对 照 药材 2g, 加 适量 水 
煎 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 自 “用 稀 盐酸 调节 pH 
值 至 1~2” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 7 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 5% 三 氛 化 铁 乙 醇 溶液 ,在 110 它 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 50ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 到 陈皮 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 30ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 洒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 
试 品 溶液 3 一 5 由、 对照 药 材 溶 液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 1 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ， 


保 和 片 


HERB 3cm, 取 出 ,了 晾 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm, 取 出 BC STE 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 半 夏 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WART , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药 材 溶 
液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 (30 : 1: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钥 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
TA. 

《4)? 取 本 品 4 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 
液 , 回 收 溶剂 至 约 1ml, 加 入 中 性 氧化 铝 (100 一 200 目 )1g, 拌 
匀 , 蒸 干 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lem) 
上 ,用 70% 甲 醇 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 楚 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lmg lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6 一 10pl、 对 照 品 溶液 Zl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 - 
甲酸 (60 : 5 : 10 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
KAEM s LL Z Rf -0. 12 磷酸 溶液 (17 : 83) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 检 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 检 皮疹 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml g 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”到 本 品 20 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 ， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 平底 烧瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈皮 以 检 皮 芽 (Czs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
F 0.13mg. 

【功能 与 主治 】 iE. B. MATARI H, e 
胀 满 , 咀 腐 吞 酸 ,不 欲 饮食 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4:77] Æe 333g 六 神曲 ( 炒 )1llg 
RFH 111g 人 茯苓 111g 
陈皮 56g HA 56g 
kb ZEE 56g RT 56g 


【 制 法 】 以 上 八 昧 ,陈皮 和 连 旋 燕 馏 提取 挥发 油 , 收 集 挥 
发 油 , 备 用 ;药酒 和 药 液 与 其 余 焦 山 楂 等 六 味 加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 约 
2000ml, 静 置 , 取 上 清 液 ,继续 浓缩 至 适量 ,加 入 蔗糖 . 糊 精 适 
量 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 入 陈皮 和 连 想 的 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 】 
[NM 

【鉴别 (1) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 
pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 山 楂 对 照 药材 2g, 加 适量 水 前 者 1 小时, 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 20ml, 自 “用 稀 盐酸 调 pH 值 至 1 一 2 起, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
三 氧化 铁 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 3 一 
Sul 对照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 3cm, 取 
出 ,及 二 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10:1: DIS EZ 
溶液 为 展开 剂 ,展开 , REA 8cm, EC Hi. ET, YE hE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 半 夏 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5yl 和 对 照 药材 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酮 - 
甲酸 (30 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ER ECL BC EA 5 26 E48 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
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本 品 为 黄 棕色 至 黄 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 微 
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供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 溶剂 至 约 
1ml, 加 入 中 性 氧化 铝 (100 一 200 ED 1g. fEA^I 2E Jn de rj pk 
& 1558 (100—200 目 ,2g, 柱 内 径 为 lcem) 上 ,用 70% 甲 醇 
20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 连 想 背 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 6 一 10pL、 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (60 : 5 € 
10 : 0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HRAN s LZ RR -0. 1% 磷 酸 溶 液 (17 : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 平底 烧瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1. 5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

E m R a A AP (CHa) 计 , 不 得 少 
F 0. 40mg. 

LJSE HR. Fi ME. HTESUE bU 
胀 满 , 暧 腐 知 酸 , 不 欲 饮 食 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 2 次; 小儿 
酌 减 。 

【规格 〗 每 袋 装 4. 5g 

WEA] 密封 。 


& BA 


Baotai Wan 


【处 方 】 熟地 黄 125g Bd 3C 7x 200g 
HIA 50g Æ Ul SF 100g 
榭 寄生 150g 莫 丝 子 ( 酒 炙 )200g 
黄芪 200g 炒 白术 200g 
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Ex AG 150g 砂 仁 125g 
HA 100g 3$ EA 50g 
甘草 25g JË 150g 
白 芍 200g 羌活 25g 
当归 200g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 100— 120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐色 至 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
Hx. 

【鉴别 】 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 分 校 状 , 壁 
厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 朴 ) 。 花 葛 表 皮 细 胞 淡 黄 色 , 垂 周 壁 波状 弯 
曲 ; 非 腺 毛 1 一 6 细胞 ,大 多 具 壁 疣 ( 研 芥 穗 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细 
胞 黄 棕色 或 红 棕色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 块 ( 砂 
仁 ) RR EZB ZUR. 2 列 ,内 列 较 外 列 长 , 具 光 辉 带 ( 现 丝 子 ) 。 
果皮 表皮 细胞 表面 观 多 角形 .类 方形 或 长 方形 ,草酸 钙 方 晶 成 
HEETE AH RE. 

(2) 取 本 品 18g , 剪 碎 , 加 乙醚 80ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 取 药 渣 , 挥 去 溶剂 ,加 甲醇 80ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
WART ,残渣 加 水 Z0ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正本 醇 振 插 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醉 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 
WE 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 洗 液 ,再 用 水 20ml 洗涤 , 弃 去 水 液 ， 
IET BR ACT REH 40% FR IE 10ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 目 ,5g, 内 径 为 1.5cmy) ,用 40% 乙 醇 150ml 洗 脱 , 收 
RARR AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 芪 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 苞 
甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lmg Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 
(13 :6:1)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ETF ,再 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g. BY PE ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WA TF RAMAK 15ml 微 热 使 溶解 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1~ 
2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 一 6 则 、 对 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
2% 三 氯 化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE 18g, BTE ,加 乙醚 80ml, 超 声 处理 30 分 钟 UE 
过 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 浓 氨 试 液 约 lml 使 湿润 ,加 三 氧 甲 烷 
40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 去 溶剂 ,残渣 加 无 水 乙 


保 济 口服 液 


BR im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 川 营 对 照 药 材 .当归 对 
照 药材 各 0. 5g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 (4:2:1: 
1 : 0. 2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 低 中 ,展开 ,取出 , 脉 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
HAAN; AZ-k : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍药 车 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 曲 溶液 的 制备 RAAEN E EE gu E 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 
5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 100ml, 加 热 回 流 提 到 
2 小 时 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,滤纸 连同 药 渣 挥 尽 乙醚 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回流 提 
E 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 血 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
匀 ,离心 15 分 钟 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ), 精密 量 取 上 清 液 
50ml,2&-TF ,残渣 用 适量 水 济 解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 
柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 洗 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 
水 洗 脱 液 , 继 用 稀 乙醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 FRE 
适量 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 E , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芍 以 芍药 昔 (Cz Ha Oi ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0.51mg, 大 密 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 6mg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 ,补肾 安 胎 。 用 于 气 血 不 足 、 肾 
气 不 固 所 致 的 胎 漏 、 胎 动 不 安 , 症 见 小 腹 坠 痛 , 或 见 阴 道 少量 
出 血 , 或 屡 经 流产 , 伴 神 疲乏 力 、 腰 膝 疲软 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 
1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 Dhi 每 100 丸 重 20g DKEA 每 
九重 9g 

【贮藏 〗】 密封 。 
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Baoji Koufuye 


【处 方 】 A 3. 4g 
RR 3. 4g 
KẸ 13. 6g 
天 花粉 10. 2g 


菊花 6. 8g 
JEFA 13. 6g 
苍术 13. 6g 

] ÆẸ 13. 6g 


。 1259 。 
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葛根 13. 6g 化 橘红 6. 8g 
白芷 13. 6g ZH 17. 1g 
fü f 10. 2g 薄荷 6.8g 
RA 27. 3g 广东 神曲 13. 6g 


【 制 法 】 UL ET RR VER HERE E ERE 
AKRA IE 2 小 时 ,收集 挥发 油 另 器 保存 ;药酒 和 提 油 后 的 
水 溶液 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.12(60C)， 放 冷 , 加 入 乙醇 使 含 醇 
Ek 45%% , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 清 膏 ,备用 ; 钧 
Bk EAE .菊花 . 厚 朴 .广东 神曲 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 02—1. 05C60'C) , 放 冷 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 40% , 静 置 过 
夜 , 滤 过 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 清 襄 , 备 用 ; 取 惹 履 仁 、 稳 芽 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1. 02—1. 05€60'C) HF Jn AZ. E RE RE GA 45% , 静 置 
过 夜 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 清 襄 ,备用 ; 取 癸 苓 、 天 花粉 .日 
芷 .葛根 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 
W , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.02 一 1.05(60C)， 放 冷 ， 
加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 
成 清 膏 , 备 用 。 取 上 述 清 畜 混 合 , 加 入 水 适量 ,搅拌 均匀 ,加 入 
蔗糖 90g, 加 热 , 撑 拌 , 并 者 沸 0.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 入 适量 
水 并 放 冷 至 60C 以 下 ,加 入 已 调配 好 的 挥发 油 [挥发 油 : R 
山梨 酯 80(1 : 6)] ,加 水 至 1000ml, 1E. 5] , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 深 棕 色 的 澄清 液体 ; 味 甘 、 微 
X GG. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 40ml, 加 水 40ml, 混 匀 , 用 乙醚 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 提取 液 ( 水 溶液 备用 ), 挥 干 ， 
残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 芷 对 
照 药 材 0. 5g, 加 水 适量 ,前 者 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6pl、 对 照 药 材 溶液 441, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G WER EERI, AP R-AZ R A -Ik iR 
(16 : 4 : 1.5) 为 展开 剂 JER PE , TF SE SE P] 36 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 化 橘红 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
Gul 对照 药材 溶液 4 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
带 状 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 7 : 2.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 


* 1260 。 
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1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药材 1g, 加 甲醇 
5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 浓缩 至 约 2ml, 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 4y1l、 对 照 药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 握 氧化 
钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄野 板 上 使 成 条 状 , 以 三 毛 甲 烷 - 甲 
醇 - 水 (70 : 25 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 区 光 条 斑 。 

(4) 取 本 品 80ml, 38 zb R BERE tt (100 — 200 目 ,3g, 内 径 
2cm, 湿 法 装 柱 ), 先 后 分 别 用 水 250ml, 30% 甲醇 150ml 和 
50% EH B 100ml 洗 脱 , 收 集 50% 甲 醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 渣 加 四 
醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 、, 和 厚 
朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
Wi 14pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 
条 状 , 以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (14 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
BE EF EA 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 100 C JL E ER 
色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.02( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,加 50% P B 
制 成 每 1ml 含 葛根 素 33ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 3ml, 通 过 已 处 理 好 
的 C18 小 柱 (500mg, 先 用 甲醇 10ml 冲洗 ,再 用 水 10ml 冲 
洗 ) ,依次 用 水 和 50% 甲 醇 各 15ml 进行 洗 脱 ,收集 50 76 FR gk 
ARA RAT , 残 酒 用 50% 甲 醇 洲 解 并 转移 至 10ml EMF, 
用 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 葛根 以 万 根 素 (Cs Ha Os ) 计 ,不 得 少 
T 90pg。 

【功能 与 主治 〗 解 表 , 祛 湿 , 和 中 。 用 于 暑 湿 感冒 , 症 见 
发 热 头痛 .腹痛 腹泻 .恶心 呕吐 .肠胃 不 适 ; 亦 可 用 于 党 
TENE. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10—20ml, —H 3 X; Jl 
EHR. | 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
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TE 广东 神曲 


LAI 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ,用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 以 胭脂 红 、 滑 石粉 及 红 氧 化 铁 的 混合 物 为 着 色 剂 和 
包 衣 材料 ,以 糊 精 为 备 合 剂 , 包 衣 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 朱红 色 的 水 丸 ; 气 芳 香 , 味 微 苦 . 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6um( 医 苓 )。 草 酸 钙 针 上 郧 细小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 
于 薄 壁 细胞 中 (苍术 )。 花 粉 粒 类 圆 形 , 直 径 24 — 34pm , $h E 
有 刺 , 长 3 一 5pmy* 具 3 个 萌发 筷 ( 菊 花 )，。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 得 用 少量 乙醚 洗涤 3 次 , 弃 去 乙醚 液 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 葛根 素 对 照 
品 和 柚 皮 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (14: 5: 0. 8) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 葛根 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 ; 团 以 5% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 与 柚 皮 苷 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAA; A ZR -ZK VK ES B8 (60 : 40 : 4) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分 别 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 和 厚 朴 酚 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 90pg、 和 厚 
朴 酚 120pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 lg, HERE E 
- 具 塞 锥 形 瓶 中 ,用 石油 醚 (30~60C) 作 溶剂 ,超声 处 理 ( 功 率 
500W ,频率 33kHz)2 次 (100ml,50ml) ,每 次 30 a, ERA 
滤 过 ,滤液 合并 ET ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 lm EMF, 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 曲 溶 液 各 
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10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AJE Fh A JE +h E CC His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis Hi; Os) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 , 祛 湿 , 和 中 。 用 于 里 湿 感冒 , 症 见 
发 热 头 痛 、 腹 痛 腹 泻 、 恶 心 呕吐 、 肠 胃 不 适 ; 亦 可 用 于 尝 车 
学 船 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1.85 一 3. 7g, 一 日 3 K. 


【注意 】 外 感 燥热 者 不 宜 服用 。 
【规格 】 每 瓶装 (1)1.85g (2)3.7g 
Del 密封 。 
fec BARS 
Henggu Gushangyu Heji 
【处 方 】 陈皮 10g 红 花 15g 
三 七 30g 杜仲 30g 
人 参 20g AR 40g 
洋 金 花 6g 销 地 风 10g 
EH 10g 


[57x] 上 述 九 味 , 加 水 冷 浸 12 小 时 ,前 部 三 次 ,每 次 
1 小 时 ,同时 收集 燕 馏 液 冷藏 备用 。 合 并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.03 一 1.04(50C) ,离心 , 静 置 12 小 时 , 滤 
过 ,将 滤液 与 上 述 蒸 馆 液 混 匀 «JE ES EAE 8H ER Z BR 0. 4g, 用 
0.05% 碳 酸 毛 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 4.0 — 6.0, Jm ok 
1000ml, 滤 过 , 灌 装 , 即 得 。 

CERI ARGUS OA IRSE UE. 

【鉴别 ORE SS 50ml, 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 40ml， 
弃 去 乙醚 液 , 水 层 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 水 层 备 
用 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 40ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 干 乙醚 ,再 加 乙酸 乙 酯 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 尝 剂 至 于 , 残 酒 加 甲 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 橙 皮 昔 对照 品 ,加 有 四 
醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10nl, 分 别 点 于 同一 含 
0.5% 的 氨 氧 化 钠 的 法 甲 基 纤维 素 钠 为 条 合剂 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 
距 3cm, 取 出 , 防 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 1: 
1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 
三 氮 化 铝 试 液 , 脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙酸 乙 酯 提取 后 的 水 溶液 ,加 氨 试 
液 使 成 碱 性 ,用 三 氯 甲 烷 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 碱 水 溶液 备 
用 ,合并 三 氯 甲烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶 


* 1261 。 
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f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 , 氢 省 酸 东 其 营 
碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 -甲醇 - 
HAAR. 5 : 1 ; 0.5) 为 展开 剂 , 预 饱 和 20 分 钟 后 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 备用 的 碱 水 溶液 ,加 水 饱和 的 正 丁 
醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 15ml 洗涤 RE 
水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 ml 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
加 热 至 兽 点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 和 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 
颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 人 参 皂 车 Rb Hm ASEP R 对照 品 及 三 七 
BË Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 :40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 更 点 显 色 清晰 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 
下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 50m], EKR ERFT RAMAK 15ml 使 溶解 ， 
通过 D101 大 和 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 2cm, 柱 高 为 15cm), 先 
用 水 60ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 10% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 
洗 陪 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 3ml 使 溶解 ,离心 ,上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 5g, 加 水 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 自 “通过 D101 大 和 孔 吸 附 树脂 
柱 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 1X 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,人脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.01( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【 含 最 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KIRAR ; LZ, RR -0. 1 和 % 磷 酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 杰 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
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甲醇 制 成 使 每 1ml FERRE 25y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, 置 25m &JR 
中 ,加 流动 相 至 刻度 , 扬 匀 ,放置 后 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A Bk E A E CC Ha O1s ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 益 气 、 补 肝 肾 、 接 上 骨 续 筋 . 消 肿 止 痛 、 
促进 骨折 愈合 。 用 于 新 鲜 骨 折 及 陈旧 骨折 、 股 骨头 坏 死 . 骨 关 
节 病 、 腰 椎间盘 突出 证 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .成 人 一 次 25ml, 六 至 十 二 岁 一 次 
12.5ml, 每 2 日 服用 1 次 。 饭 后 一 小 时 服用 ,12 天 为 一 个 
疗程 。 

【注意 】 (1) 上 骨折 患者 需 固定 复位 后 再 用 药 。(2) 心 、 
肺 、 肾 功能 不 全 者 慎 用 。(3) 精 神 病史 者 .青光眼 、 孕 妇 忌 
用 。(4) 少 数 患 者 服药 后 出 现 口 干 .轻微 头晕 ,可 自行 缓解 。 


【规格 】 每 瓶 (1)12. 5ml (2)25ml (3)50ml 
[^NI 密封 , 置 阴凉 处 。 
追 风 透 骨 丸 
Zhuifeng Tougu Wan 

[4:77] dH. 100g 白芷 100g 
制 草 马 100g 香 附 ( 制 )100g 
HX 100g 白术 ( 炒 )50g 
没 药 ( 制 )20g 麻黄 100g 
川 营 100g 乳香 ( 制 )50g 
JR 7L 50g 地 龙 100g 
当归 50g 人 茯苓 200g 
赤 小 豆 100g 羌活 100g 
天 麻 50g 赤 芍 100g 
细 辛 100g 防风 50g 
天 南星 ( 制 )100g 桂 校 50g 
甘 松 50g 

LAI 以 上 二 十 三 味 , 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 


100g 粉末 用 炼 塞 55 一 65g 加 适量 水 制 成 水 蜜 丸 。 另 将 滑石 
粉红 氧化 铁 、 胭 脂 红 适 量 , 混 色 , 作 包 衣 材 料 , 包 衣 , 干 煤 ， 
即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 红 褐 色 的 水 密 丸 ,除去 包 衣 后 显 褐 棕色 
SAGE IER. 

[3$5/1 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;不 规则 分 梳 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 液 浙 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6pm( 人 茯 稚 ) 。 气 孔 特 异 , 侧 面 观 保卫 细胞 旺 哑 铃 状 ( 麻 黄 )。 
种 皮 栅 状 细胞 成 片 , 红 色 ,侧面 观 细胞 狭长 ,长 约 50km, 细胞 
壁 上 部 有 细 纵 沟 纹 , 胞 腔 明 显 , 内 含 红 棕 色 物 ;表面 观 呈 类 多 
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角形 , 胞 腔 小 , 孔 沟 细密 ( 赤 小 豆 )。 和 草酸 锋 簇 唱 直 径 7 一 
38um, 散 在 或 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,常数 个 纵 问 排列 成 行 ( 赤 
本) 。 纤 维 成 束 , 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 
A. 4H 4] 5: 2SIBUE , A 35—72um. 内 含 淡 黄 棕色 至 红 
棕色 分 泌 物 ,其 周围 5 — 8 个 薄 壁 细胞 作 放 射 状 环 列 ( 香 附 )。 
斜纹 肌纤维 无 色 ,散在 或 相互 绞 结 ,弯曲 或 稍 平 直 ,直径 4 一 
26um( 地 龙 )。 

(2) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 1% 盐酸 溶液 50ml, 加热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 40ml, 酸 水 液 备 
用 ,合并 乙醚 提取 液 ,低温 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羌 活 对 照 药材 0. 4g, 同 法 制 成 对 照 药 
HRR. REEERE GKN 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 
(1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 (2) 项 下 备用 的 酸 水 液 , 用 浓 氮 试 液 调 节 pH 
值 至 10, 用 三 握 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 
ART RAMEKA im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 盐 酸 有 麻黄 碱 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg H 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 1001 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ: 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (4:1: 0.1) 为 展开 剂 , 展 
JF PUH SUC UU ER — Bid iA XE 105 尼 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 | 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 密 塞 , 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1m] 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 .当归 对 照 药材 各 0. 5g ,分 
别 加 乙醚 20ml, 密 塞 , 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 挥 干 ,残渣 分 别 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (6 : D 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 骸 干 , 管 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE BUG 40g, 研 细 , 用 适量 10%% 碳 
酸 钠 溶 液 润 湿 后 ,加 乙醚 200ml, 超 声 处 理 (功率 300 W ,频率 
40kHz)15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 以 2% 盐酸 溶液 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 酸 水 液 , 用 浓 氨 试 液 调 pH 值 至 12. RH, BER TS 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 再 以 2% 盐 酸 溶液 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 酸 水 液 ,用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 
12, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 置 水 浴 上 
ART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 
碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 :0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20 ud, 
对 照 品 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
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乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (8 : 6: DARRA, ENR, Kh, TF, i 
以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 ,日光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,不 得 出 现 斑 点 或 出 现 的 斑点 不 得 大 
于 对 照 品 色谱 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 河 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 im 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,粉碎 成 细 
粉 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,加 入 等 量 硅 营 土 拌 匀 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20 叶 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg pA PEG (Ca Ha On) 计 , 不 得 少 
于 0. 70mg. 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 通 经 活络 , 散 寒 止痛 。 用 于 风 
寒 湿 痹 , 肢 节 疼痛 ,肢体 麻木 。 

【用 法 与 用 量 】 日 服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 PEAR, BERAR RAAB. 


【规格 】 每 10 九重 1g 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
BBC E 
Danshitong Jiaonang 
[4:757] 蒲公英 水 线 草 
4 PS B 广 金钱 草 “ 
X S A 
pi A 
LE RS HE 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 取 部 分 大 黄粉 碎 成 细 粉 ,剩余 大 黄 加 
水 温 浸 三 次 ,合并 浸 泪液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 ,加 入 大 
黄 细 粉 , 混 久 , 减 压 干燥 ,粉碎 ,备用 ; 黄 等 加 入 沸水 中 前 者 二 
次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 醇 沉 , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,备用 ; 除 委 胆 粉 外 ,其 余 薄 公 英 等 
七 味 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 醇 沉 ， 
搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,与 黄 苓 浓缩 液 
混合 ,干燥 , 粉 粹 ,加 入 上 述 大 黄粉 和 牲 胆 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 讲 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

TERI 本 品 为 硬 胶 ,内 容 物 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 粉 
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【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 
唱 大 ,直径 60 一 140pkm( 大 黄 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 15ml, 水 溶液 备用 ,合并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 
无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3u 分 别 点 于 同一 硅胶 HD 薄 层 板 
上 ,以 石油 栈 (30 一 60)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 楷 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
的 橙黄 色 获 光斑 点 ; 置 氨 燕 气 中 晤 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 
的 红色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 溶液 ,加 稀 盐 酸 调节 pH 
值 至 1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 , 燕 干 , 残 酒 用 无 水 乙醇 2ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
了 歌 柚 皮 苷 对 照 品 、 黄 芬 苷 对 照 品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5xl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -醋酸 -水 (10 : 4 : 5 : 3) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 苷 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 柚 皮 芽 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

《4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 氢 氧 化 钠 试 液 15ml 分 次 溶解 ,溶液 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 
丁 醇 饱和 的 氮 试 液 100ml 洗涤 , 弃 去 所 洗涤 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 1g, 
加 水 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 
FREER 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
B H 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 甲醇 -水 (30 : 10 : 1) 为 展开 剂 ， 
EFR: RHE ETF EAA 2% 对 二 甲 氨 基 苯 甲醛 的 硫酸 乙醇 
(1 一 10) 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 无 水 乙醇 25ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 40% 和 氧 氧 化 钠 溶 液 5ml 溶 
解 ,在 120C 加 热 水 解 5 小 时 , 放 冷 ,加 水 10ml, 用 二 氯 甲 烷 
25ml 振 播 提取 , 弃 去 二 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 用 盐酸 调节 pH 值 
至 1, 用 二 握 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 二 氯 甲烷 液 ， 
用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 萍 层 色谱 法 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅 
HE G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (8 * 8 : 0.5) 为 展 
开 剂 , JT , CH ETF, BEDA. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105° h 
热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
在 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 班 点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). | 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 288nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 大 黄 素 对 照 品 . 大 黄 酚 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml EKER 5pg、 大 
A loug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 0.12g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 盐酸 乙醇 (3 一 100) 
溶液 20ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
盐酸 乙醇 (3->100) 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 2ml, 加 硅胶 2g(100 一 200 目 ) ,在 100C 干 燥 30 分 
Bh. 1S. 65]. n TE RE HE dE (100 ~ 200 目 ,1.5g; 内 径 为 
1. 7cem) E , MHA dif iE (60 — 90'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (50 : 50: 1) 
的 混合 溶液 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 CLR RAAKA 
醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 各 20pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho O; ) 与 大 黄 酚 (Cs Hio 04) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 2. 3mg。 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 利 胆 排 石 。 用 于 肝胆 湿热 所 
致 的 胁 痛 、 胆 胀 , 症 见 右 胁 胀 痛 、 病 满 哎 恶 、 尿 黄 口 兰 ; 胆 石 症 、 
胆 训 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 6 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 严 重 消化 道 溃疡 ,心脏 病 及 重症 肌 
无 力 者 忌服 。 鼠 烟 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 65g 

【贮藏 】 密封 。 


BB BE 


Danle Jiaonang 
[4h51 猪 胆汁 酸 75g 
南山 楂 600g 
连 钱 草 600g 
以 上 五 味 , 郁 金 . 南 山楂、. 连 钱 草 分 别 加 水 前者 


陈皮 75g 
郁 金 240g 


【 制 法 2 
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二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 衣 液 , 静 置 , 滤 过 ， 
滤液 减 压 浓缩 成 稠 膏 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;陈皮 、 猪 胆汁 酸 分 
别 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 

【性 状 】 
kE. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 无 水 乙醇 25ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 
ROO: 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 陈皮 对 照 药 材 0.75g, 同 [鉴别 ] (1) 项 下 供 试 品 溶 
液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ERF, Wih, ETA 10% 三 氯 
化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) BERE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DAZ, B -0. 22 BEER TR WE C19 : 81) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml e 35ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 6 小 
时 ,提取 液 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 4€ 5] , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 陈 皮 以 橙 皮 苷 (CaHaOs Y 1: 
F 2. 6mg. 

【功能 与 主治 〗 理气 止痛 , 利 朋 排 石 。 用 于 肝 郁 气 滞 所 
Be RO E AA ~ AE AK o E DL E AD AK FE n A R R BR; AS E E E R .胆石 
症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


本 品 为 重 胶 吉 , 内 容 物 为 标 黄 色 至 棕色 的 粉末 ; 


应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


附 : 猪 胆汁 酸 质量 标准 


猪 胆 汁 酸 


本 品 为 猪 科 动 物 猪 Sus scrofa domestica Brisson BJ HR YF 
经 提取 加 工 制 成 。 

[ 制 法 ] ” 取 猪 胆 粉 ,用 水 溶解 ,用 氧 氧化 钠 调节 pH 值 至 
10 EL E WARG 2 一 3 小 时 使 所 化 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 
pH 值 至 1, 取 沉 演 物 , 用 水 洗涤 至 洗涤 液 为 pH 3.5 以 上 ,在 
80C 以 下 干燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 棕 黄 色 或 棕 褐色 的 粉末 ; 味 苦 ,有 3 引 
ET. 

本 品 在 乙醇 中 溶解 ,在 水 中 难 溶 。 

[鉴别 ] 取 本 品 0. 5g, 加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G YR ERR E. 以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (2 : 16 : 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1026 8 4B ER L SEE 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 酸度 ” 取 本 品 , 加 水 制 成 浓度 为 1%% 的 溶液 , 依 
法 测定 (通则 0631) ,pH 值 应 为 3. 5 一 5. 0。 

干燥 失重 不 得 过 5.0%( 通 则 0831) 。 

总 灰分 “不 得 过 5.0%%( 通 则 2302) 。 

[含量 测定 】 取 本 品 0. 5g, 精 密 称 定 ,加 无 水 乙醇 20ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 酒 用 无 水 乙醇 10ml 洗涤 , 洗 液 与 
滤液 合并 RTM 15%% 氢 氧化 钠 溶液 30ml 及 乙醇 1ml, 加 热 
回流 6 小 时 ,再 加 水 30ml, 播 义 , 滤 和 人 分 液 漏斗 中 ,容器 及 滤 
AAK 20ml 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 ,用 稀 硫 酸 调节 pH E 
至 酸性 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提取 4 次 (50ml, 50ml, 30ml, 
30ml) ,合并 乙醚 提取 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, Z BER I 
过 , 滤 上 船用 10ml 乙醚 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 于 干燥 至 恒 重 的 
锥 形 瓶 中 ,回收 乙醚 ,在 105 它 干燥 至 恒 重 ,计算 , 即 得 。 

本 品 含 猪 胆 汁 酸 不 得 少 于 55.026. 


B F R 

Danning Pian 

【处 方 】 XX 虎 杖 
青皮 日 茅 根 

陈皮 LE 


山楂 
〖【 制 法 】 以 上 七 味 ,大黄 粉碎 成 细 粉 ;陈皮 提取 挥发 油 ; 
其 余 虎 杖 等 五 味 用 70% 乙醇 加 热 回流 提取 2 次 ,每 次 1 小 
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JB EE ic E 


时 ,提取 液 回 收 乙醇 并 浓缩 至 适量 , 减 压 干燥 ,粉碎 ,加 入 大 黄 
细 粉 、 陈 皮 挥 发 油 及 适量 的 辅料 , 混 色 , 制 颗粒 ,压制 成 片 , 包 
WRX, BITS. 

LERI 本 品 为 薄膜 农 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 味 
H.E. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 3 片 ,除去 包 衣 ,和 研 细 ,加 甲醇 10ml， 
超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
BEHER EART HE ,斑点 变 成 红色 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 燕 干 ,加 乙酸 乙 
BE 4ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
山楂 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
燕 于, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RF lm E im 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 8pl、 对 照 药材 溶液 和 对 昭 
品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 硫酸 
乙醇 (1 一 10) 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 
光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑 
点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 楼 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱 和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 
的 供 试 品 溶液 ty1 及 上 述 对 照 品 溶液 10 内 分别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 9 E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1 多 磷酸 溶液 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Imb XX lZug. KEM 
1. 6pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 35g ,精密 称 定 , 置 圆 底 伐 瓶 中 ,组 组 加 入 30 6 硫酸 
溶液 10ml, 超声 处 理 使 深 散 均匀 ,在 70 'C AK 18 P FH UB I 
加 热 回流 提取 3 次 (30ml, 20ml, 20ml。 在 提取 过 程 中 ,应 时 
时 振 摇 烧瓶 ,避免 供 试 品 黏附 在 烧瓶 壁 上 ) ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 、 三 次 每 次 30 分 钟 ,合并 三 氯 甲烷 提取 液 ,用 适量 的 水 洗 
涤 ,三 氯 甲 烷 液 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 至 刻度 dE 
5] ,精密 量 取 3ml, 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 
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瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 虎 杖 和 大 黄 以 大 黄 素 (Cu Hi; Os) MAR M 
(Ci; Hio O04) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. 2mg。 

【功能 与 主治 】 玖 肝 利 胆 , 清 热 通 下 。 用 于 肝 郁 气 灌 、 湿 
热 未 清 所 致 的 右上 了 腹 隐隐 作痛 、 食 入 作 胀 、 胃 纳 不 香 、 暧 气 、 便 
秘 ; 慢 性 胆 襄 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 。 饭 后 服用 。 

【注意 】 服用 本 品 后 ,如 每 日 排便 增 至 3 次 以 上 者 ,应 酌 


情 减 量 。 
【规格 】 每 片 重 0. 36g 
【贮藏 】 密封 。 
BH R R OX 
Dankang Jiaonang 

【处 方 】 H 180g 蒲公英 360g 

大 黄 150g 郁 金 180g 

Bi Bk 380g 人 工 牛 黄 40g 

HEF 290g 薄荷 素 油 2g 
【 制 法 】 以 上 八 味 , 除 人 工 牛 黄 、 薄 荷 素 油 外 ,大 黄粉 碎 


成 细 粉 ,其 余 柴 胡 等 五 味 加 水 前 洛 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 部 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.32(80C ) 的 笛 襄 ， 
加 入 大 黄 细 粉 , 干 燥 粉 碎 后 加 入 人 工 牛 黄 及 适量 淀粉 , 混 勾 ， 
时 人 薄荷 素 油 , 混 匀 , 装 人 胶 训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 雁 物 为 标 宰 色 的 粉末 ; 气 香 ， 
ER. 

[550] (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 无 水 硫酸 钠 2g 脱 
水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
W. PPETI RAH 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 板 
子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml S Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5 呈 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 
(7 :1:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 晓 以 5%% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

DRE ARH 5g, 加 水 20ml, 振 播 使 溶解 ,用 
0. 2mol/ 工 的 氢 氧 化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 10, 加 三 氯 甲烷 
15ml, 加 热 回流 30 49h. 3E 25 — SUP bci ,水 液 用 冰 醋 酸 调 市 
pH 值 至 3, 加 三 氯 甲烷 15ml, 加 热 回流 30 分 钟 ,分 取 三 氯 甲 
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烷 液 RT RAME 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1m 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 
醋酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
PEN. 

(3) 取 本 品 内 容 物 10g, Jur W RE C60 — 90'C ) 15 ml, R TE 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 ul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 (9. 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 i 
以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105'C 加 热 5 分钟 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 无 水 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 秸 加 无 水 乙醇 4ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧 
化 铝 柱 (100 一 200 目 ,6g, 柱 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 无 水 乙醇 
40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 郁 金 对 照 药 材 2g, 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 Iml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氯 甲 
烷 -乙酸 乙 酯 (5 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0. 05mol/L 磷酸 氢 二 钠 溶 液 -甲醇 (75 : 25) CE 
酸 调 节 pH 值 至 6.8) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 240nm; 柱 温 
40'C, 。 理 论 板 数 按 横 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杞 子 芽 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
50 26 甲醇 制 成 每 1m 含 0. 03mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 40mg , TÉ SE ER AE , EE 25ml EE P LIE 50 76 FR BE 15ml, 
超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40k Hz) 10 分 钟 , 放 冷 ,加 50 96 FB 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 蝇 每 粒 含 杠 子 以 柜子 苷 (Co Hz Ow ) 计 ,不 得 少 
T 3.6mg. 


ET — 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


Bk REY 


大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 3 xg . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 125 BEBR TREE (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm; 柱 温 25C 。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 蕉 大 黄 素 对 照 品 `, 大黄 酸 对 照 
品 、 大黄 素 对 照 品 .大黄 酚 对 照 品 .大黄 素 甲 醚 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 芦 蔡 大 黄 素 ug KAR Ong X 
EX Og KED 25pg、 大 黄 素 甲酸 6ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 蜡 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 0. 8g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 锥 形 瓶 中 , 减 压 
回收 溶剂 至 干 ,加 入 盐酸 溶液 (11 习 50)20ml, 超 声 处 理 使 溶 
解 , 再 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 置 分 液 漏斗 
中 ,用 少量 三 毛 甲 烷 洗涤 容器 ,将 洗涤 液 并 人 分 液 漏 斗 中 ,分 
取 三 氯 甲 烷 层 , 酸 液 再 用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 10ml， 
合并 三 氯 甲 烷 液 ET ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 385] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 芦 蔡 大 黄 素 (Cu Hio Os )、 大 黄 酸 
(Cis Hs Oc) KER (Cs Hio 0s), KER CC Hi Os ) 、 大 黄 素 
FH EE CC Hi; O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 0mg. 

【功能 与 主治 】 每 肝 利 盟 ,清热 解毒 ,理气 止痛 。 用 于 
急 .慢性 胆 赛 炎 ,胆道 结石 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;30 日 为 


一 疗程 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 38g 
【贮藏 】 密封 ,人 防潮。 
脉 管 复 康 片 
Maiguan Fukang Pian 

【处 方 〗 丹参 526. 24g 鸡 血 芯 526. 24g 

郁 金 210. 50g 乳香 84. 2g 

it £j 84. 2g 
[5/751 以 上 五 味 ,乳香 \ 没 药 、 郁 金粉 碎 成 细 粉 ;上 丹参、 


鸡 血 芯 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 ,三 次 每 次 各 
1 小 时 , 裔 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 35 — 1. 40 
(60C), 加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,加 入 适量 辜 脂 酸 
镁 , 混 匀 ,压制 成 2000 片 , 包 糖 衣 ; 或 压制 成 1000 Fr EL ERE 
衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 气 微 香 , 味 甘 、 微 昔 。 
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【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 粒 团 块 
近 无 色 , 呈 类 多 角形 .类 方形 或 类 圆 形 ( 郁 金 ) 。 

(2) 取 本 品 糖衣 片 8 片 或 薄膜 衣 片 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ， 
加 水 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 
RER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,了 琢 
取 供 试 品 溶液 5~10p1、 对 照 药材 溶液 541, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,在 
10'C 以 下 展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
上 癌 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 糖衣 片 6 片 或 薄膜 衣 片 3 H REAK, WA, 
加 甲醇 5ml, 趣 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 乳香 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 6 岂 , 分 别 点 
于 同一 硅胶 G BEER E. UA iW BE COO — 90'0- 7, E ZAM 
(19 : 1) 为 展开 剂 , 在 15'C LL F REGE RH, ET. EA 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,放置 30 分 钟 以 上 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 崩 解 时 限 取 本 品 , 依 法 (通则 0921) 检 查 。 各 
片 均 应 在 90 分 钟 内 完全 月 解 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VALER -A RS - HH R-k C30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 1Iml 含 50g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7506 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 50W, 频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 lou 与 供 试 品 溶液 5 一 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCss Ha Oi ) 计 ,糖衣 片 不 得 
少 于 2. 5mg; 薄 膜 衣 片 不 得 少 于 5. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 \ 通 经 活络 。 用 于 瘀 血 阻 滞 ， 
脉络 不 通 引 起 的 脉 管 炎 、 硬 皮 病 .动脉 硬化 性 下 上 肢 血 管 闭塞 
症 , 对 和 冠 心病 、 脑 血栓 后 遗 症 属 上 述 证 候 者 也 有 一 定 治疗 
作用 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 [规格 (1)] 或 一 次 4 片 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 经 期 减 量 ,孕妇 及 肺结核 患者 遵 医嘱 服用 。 

【规格 】 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g, 相 当 于 钦 片 0.7g) 
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(2) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 6g( 相 当 于 饮片 1. 48) 
【贮藏 】 密封 。 


独 一 味 请 


Duyiwei Pian 


〖 处方】 独 一 味 1000g 

【 制 法 】 将 独 一 味 粉碎 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 工 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,在 80C 以 下 于 燥 , 粉 碎 , 加 人 
适量 的 泻 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 或 糖 
A.B. 

DERI 本 品 为 薄膜 衣 片 或 糖衣 片 , 除 去 包 衣 后 显 深 桂 
色 ; 味 微 昔 。 

【鉴别 取 本 品 10 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 混 匀 , 取 
1g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 独 一 味 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 酒 用 乙醇 5ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 山 板 苷 甲 酯 对 照 品 .8-O- 乙 酰 山 杠 苷 甲 酯 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 
10 冉 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲 烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 , 喷 以 磷 铀 酸 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 GEN 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 7096 乙醇 70ml, 置 水 浴 上 微 热 使 溶解 , 放 
冷 , 加 70% 乙 醇 至 刻度 , 播 勺 。 精 密 量 取 10ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 水 至 刻度 , 揪 勺 , 即 得 (每 1ml à 75 ] 0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml, 2ml, 3ml, 
4ml、5ml、6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 6ml, 加 5% 亚 硝 
REA 1ml, 混 匀 , 放 置 6 分 钟 ,加 10% 硝 酸 铝 溶 液 1m] 18 
5] ,放置 6 分钟 ,加 和 氧 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻度 , 摇 义 ， 
放置 15 分 钟 ; 以 相应 的 溶剂 为 空 日 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 
法 (通则 0401) ,在 500nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 .浓度 为 槛 坐标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 ,精密 称 定 , 研 
细 , 取 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 70ml， 
置 水 浴 上 微 热 并 时 时 振 摇 30 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 取 适量 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 ,精密 
量 取 上 清 液 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 
方法 , 自 “ 加 水 至 6ml” 起 ,依法 测定 吸光 度 ,从 标准 曲线 上 读 
出 供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 
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本 品 每 片 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Co Hso Ou ) 计 ,不 得 少 
于 26mg。 

山顶 彰 甲 丁 .8-O- 乙 酰 山 枯 背 甲 酯 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 
(通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZAA A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 山 板 苷 
甲 酯 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0~11 9 91 
11~14 9—>15 91-85 
14-35 15 85 


XE RR RISORSE Bal HEH FR BOSE RR n 8-0-2 Bi uli 


HE Hr P EROM RB inii B.C E a XE LL FR PR ERE lml 各 含 
30ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 混 匀 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 70% 甲 醇 25ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 60 分 钟 , 放 冷 , 青 
称 定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 独 一 味 以 山 杠 苷 甲 酯 (Cry Hac O14) 、8-O- 乙 酰 
L1 dg EF FER CC Hzs O2 B E TF ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 止痛 ,化 瘀 止血 。 用 于 多 种 外 科 手 
术 后 的 刀口 疼痛 、 出 血 , 外 伤 骨折 ,筋骨 扭伤 ,风湿 痹 痛 以 及 月 
ju Je es LT TRES LH IL. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 。7 日 为 一 
疗程 ;或 必要 时 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 28g 

(2) BEA Fr C 3E. 0. 26g) 

【贮藏 】 密封 。 


独 一 味 胶 喜 


Duyiwei Jiaonang 


LAI 独 一 味 1000g 

【 制 法 】 将 独 一 味 粉碎 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 , 合 
FA , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,在 80 忆 以 下 干燥 ,粉碎 ,加 入 
适量 的 淀粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 深 棕色 的 颗粒 和 粉末 ; 
RILE o 


【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醇 5ml, 想 声 处 理 30 分 


d — vk Ic 3E 


钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 一 味 对 照 药材 1g. 
水 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 乙醇 5ml 
溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 山 柑 苷 甲 酯 对 照 
品 .8-O- 乙 酰 山 柑 苷 甲 酯 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5i 10 ul 对照 药材 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 5u ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 所 
甲烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 梳 干 ,路 以 磷 钼 酸 试 
液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】〗】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 】 总 黄 国 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙醇 70ml, 置 水 浴 上 微 热 使 溶解 , 放 
冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 10ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 水 至 刻度 3$ 5] , BD CE 1ml $7 T 0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml,2ml, 3ml， 
4ml,5ml,6ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 6ml, Jii 5 96 NV fib 
酸 钠 溶液 1ml, 混 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 10% 硝 酸 铝 溶液 1ml, 播 
^] ,放置 6 分 钟 , 加 氢 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻度 ES, 
放置 15 分 钟 ; 以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 兄 分 光 光 度 
法 (通则 0401) ,在 500nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 
坐标 .浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 色 , 研 细 , 取 
约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 70ml, EK 
A ES SAEI E $E 30 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 
义 , 取 适量 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 ,精密 量 取 
上 清 液 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标 准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 
“加 水 至 ml 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 
洲 液 中 芦 丁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Csr Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
于 26mg。 

山 枯 背 甲 酯 .8-O- 乙 酰 山 柑 背 甲 酯 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 
(通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA; UZAMA A, 以 水 为 流动 相 卫 , 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 测 波 长 为 235nm。 理 论 板 数 按 山 板 苷 
甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC%) 
0~11 9 91 
11~14 9 一 15 91--85 
1435 15 85 


对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 山 杠 苷 甲 醋 对照 品 .8-O- 乙 酰 出 


柏 苷 甲 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
30ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲醇 
25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 甲 醉 补 足 减 失 的 重量 155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 独 一 味 以 山 枯 菁 里 酪 《Cis Hos O11)、8-O0- 乙 酰 
ii Je FP BR CC Hz O12) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 止痛 ,化 次 止血 。 用 于 多 种 外 科 手 
术 后 的 刀口 疼痛 、 出 血 ,外 和 伤 骨折 ,筋骨 扭伤 ,风湿 兽 痛 以 及 出 
js 8 25 TP RR BP E h. 

[Hik5 REI 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。7 日 为 一 
疗程 ;或 必要 时 服 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

DERI 密封 。 


独 圣 活血 片 


Dusheng Huoxue Pian 


【处 方 】 三 七 ERAR) 

当归 MIEI 
鸡 血 匡 大 黄 
甘草 

【 制 法 】 以 上 七 味 , 三 七 及 部 分 香 附 分 别 粉 碎 成 细 粉 ; 当 
归 提 取 挥 发 油 , 敬 馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 渣 与 璋 余 的 香 附 
及 鸡 血 雇 、 大 黄 、 甘 草 加 水 裔 者 三 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 至 适量 ; 醋 延 胡 索 粉碎 成 粗 粉 ,用 三 倍 量 的 60% 乙 醇 漫 泡 
24 小 时 ,加 热 回 流 提 取 2 小 时 ,收集 提取 液 ,再 加 两 倍 量 的 
60% 乙 醇 加 热 回 流 提取 2 小 时 ,收集 提取 液 ,与 上 述 提取 液 合 
并 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,与 上 述 浓 缩 液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 ,加 
人 三 七 和 香 附 的 细 粉 , 混 匀 ， 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 人 当归 
挥发 油 , 混 久 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
ERE E. 

【鉴别 (DR m, 8E S3 (ABE TRR : 2r 20 28 f 27S D 
形 , 内 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排 
IERD. 

(2) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, S USE 
夜 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 法 挥 尽 乙 醚 ,加 甲醇 20ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 得 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 
60ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 RT RA P E lml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 背 Rb 对 照 品 .人 参 皂 背 Rg 
对 照 品 及 三 七 皂 并 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml CÓ 
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2. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 2xl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 
以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 景 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 六 点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 浓 氨 试 液 1ml, 拌 义 ， 
加 乙醚 20ml, 浸 溃 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 
三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 
照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 
对 照 品 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
醚 -三 氯 甲 烷 (3 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 置 碘 燕 
气 中 赴 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 繁 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 2 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 浸 溃 2 小 
时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐 
B? 1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烧 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 温 汗 
1 小时, 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 燕 干 , 残 酒 加 水 10ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 10 由 、 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 Aul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 H SEED D. AA TÉ REC30 — 60 C)-H R Z 
酯 -甲酸 (15: 5: D BS. E ER LOU FE3TORI ERF WE, ECT, 
BARBIE SIagGIN. usGmm.5SxWNZH 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RI-0. 05% 磷酸 溶 液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 背 Ri 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 三 七 气 音 Ri 对 照 品 `、 人 参 皂 昔 
Rg: 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 三 七 电 昔 
R10. 15mg、 人 人 参 皇 苷 Rg; 0. 6mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 20ml 3 1I 
过 夜 , 弃 去 乙醚 液 , 残 酒 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 甲醇 少量 洗 洪 残 泪 及 滤器 , 洗 潍 液 并 人 滤液 
中 , 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,再 用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, $$ 
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勾 , 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 汀 用 适量 甲醇 溶解 ,转移 
至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 三 七 皂 背 R (Cr Hso O18 ) 与 人 参 皂 音 
Rgi (C4; Hzs Ou ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 消 肿 ,理气 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 瘀 
血肿 胀 及 气 滞 血 瘀 所 致 的 痛经 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 〗】 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 41g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 4g) 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 香 附 (四 炙 ) 的 炮 炙 方法 取 净 香 附 ,加 姜 汁 、 酒 、 
醋 、 盐 的 混合 液 拌 匀 , 稍 闷 泣 , 待 汁 被 吸 尽 后 , 照 清 炒 法 炒 至 
REE. 

每 100kg 香 附 ,用 生姜 5kg( 取 汁 ) .白酒 5kg、 盐 1kg, ff 
5kg; 或 用 生姜 5kg( 取 汁 ) ,黄酒 10kg ,食盐 2kg ,米醋 lOkg. 


独活 寄生 丸 
Duhuo Jisheng Wan 
[4h77] 独活 54g RFE 54g 

熟地 黄 36g 牛 膝 54g 
HÆ 54g Æ JL o4g 
IRZ 54g 肉桂 54g 
防风 54g NË 54g 
党 参 54g 甘草 36g 
酒 当归 36g HA 36g 
盐 杜 仲 54g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,每 100g 
粉末 加 炼 密 110 一 130g, 制 成 大 蜜 丸 ;或 每 100g 粉末 加 炼 蜜 
40— 50g ,与 适量 的 水 制 成 水 密 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑 褐色 的 大 蜜 丸 或 水 蜜 丸 ; 味 微 甘 而 
X JR. 

【鉴别 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 深化: 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 伏 苓 )。 橡 胶 丝 呈 条 状 或 扭曲 成 团 ,表面 带 颗 粒 性 ( 杜 
仲 )。 联 结 乳 管 直径 12~15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 油 管 
含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 17 一 60km( 防 风 ) 。 薄 壁 细 胞 纺锤 形 , 辟 
略 厚 ,有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 
柠 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (熟地 黄 )。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 纤 维 淡 黄 色 , 楼 形 ， 
直径 16~44pym, 壁 厚薄 不 匀 , 纹 孔 及 孔 沟 较 细密 ( 川 营 )。 草 酸 
钙 针 晶 细 小 ,散在 于 射线 细胞 中 (肉桂 )。 含 糊 化 淀粉 粒 薄 壁 细 
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胞 呈 类 圆 形 .类 长 方形 或 圆 多 角形 ,直径 40— 102u m, BAKEA 
醛 试 液 , 糊 化 淀粉 粒 渐 深 化 ( 白 鸭 )。 登 生 星 状 毛 LE VEI RA 
色 或 黄色 ,完整 者 3 一 5 IE RUE 3~ 4 分 枝 ( 桑 寄生)。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 10g RAE AL 15g, 研 细 或 剪 碎 , 加 水 
100ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,使 完全 溶 散 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 提取 液 ( 水 液 备用 ), 用 饱和 和 氯 化 钠 
溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 乙 醚 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 涅 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药 材 
1g, 加 乙醚 10ml, 浸 溃 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90%C)- 三 氧 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 (15 : 15 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 和 对照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 当归 、 川 营 对 照 药材 各 0. 5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 
H 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 
项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 药材 溶液 各 5 一 10 几 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(A) SUI mIKE AL 15g 或 大 蜜 刀 25g, 研 细 或 剪 碎 ,加 乙 
醇 50ml, 回流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 1 次 , 正 丁 醇 液 浓缩 至 2ml， 
加 中 性 氧化 铝 1g, 拌 匀 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 B 6g, 
HA lem) EA 70% 乙 醇 40ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 RT. 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 三 对照 药 
材 0. 5g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 黑 药 材 溶 液 。 再 取 区 药 昔 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 op. 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 
(8 :1:4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 于 ,路 以 5%% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105 尼 加 热 至 班 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《5) 取 [鉴别 (62)7 项 下 的 水 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醉 液 ,回收 洲 剂 至 于 , 残 酒 加 甲 
BE 3ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,6g, 内 径 为 
tcm) 上 ,用 甲醇 洗 脱 至 无 色 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 约 1ml 作为 


ERRAR. BRAHAN t lg, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 


10 分 钟 , 滤 过 , 滤液 浓缩 至 约 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 龙 胆 将 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 m 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE» 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
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酯 -甲醇 -水 (20 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORE mIKE AL 10g RAE AL 15g, 研 细 或 剪 碎 ,加 水 
100ml, 温 热 使 充分 溶 散 ,加热 至 沸 , 放 冷 , 离 心 , 取 上 清 液 用 
乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 湾 
MET ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熟 地 
黄 对 照 药材 4g, 加 水 60ml, 前 者 30 分 钟 , 用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 
用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 甲 茶 - 乙 酸 乙 酝 (1 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2,4- 二 硝 基 苯 肝 乙 醇 试 液 , 在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 广 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 独活 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ RB -ZK (43. : 57) 为 流动 相 ;检测 波长 为 322nm。 
理论 板 数 按 蛇 床 子 素 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蛇 床 子 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 3g 精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ;或 取 大 蜜 丸 10g, 精 密 称 定 ,再 精密 加 入 
硅 藻 土 10g, 研 人 匀 , 精 密 称 取 5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W , R 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl\ 供 试 品 溶 液 
10 一 20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 独活 以 蛇 床 子 素 (Cs His O: ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 20mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 2mg. 

Fi ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; LA HS -ZK (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 236nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 2g, 精 密 称 
定 , 申 具 塞 锥 形 瓶 中 ;或 取 大 蹇 丸 10g, 精 密 称 定 ,再 精密 加 入 
硅 藻 土 10g, 研 勺 ,精密 称 取 5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 
50% 甲 醇 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl1, 供 试 品 溶液 
10 一 201l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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AMERA EEE H (Cu Ho OH 2K E JU 8E 1g 不 
得 少 于 0. 65mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 9mg。 

自 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A 3 EGRE S A Z RS-0. 1%% 磷 酸 溶液 (12 : 88) 为 流动 相 ;检测 波 
长 230nm。 理 论 板 数 按 广 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RAPEN R mE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1Iml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 秦 萝 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ads ERAI ZH CC Hos On ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 32mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 9mg. 

【功能 与 主治 〗 养 血 等 筋 , 祛 风 除 湿 , 补 益 肝 肾 。 用 于 风 
寒 湿 闭 阻 , 肝 肾 两 亏 , 气 血 不 足 所 致 的 痹 病 , 症 见 腰 膝 冷 痛 , 届 
伸 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, KEI IX 
1 丸 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 DOKA 每 袋 装 6g DKEA FA 
"i 9g 
【贮藏 】 密封 。 
独活 寄生 合剂 
Duhuo Jisheng Heji 
【处 方 】 独活 98g 又 寄生 65g 
ÆJ 65g 防风 65g 
细 辛 65g 当归 65g 
HA 65g JI 7$ 65g 
熟地 黄 65g 盐 杜仲 65g 
川 牛 膝 65g 党 参 65g 
茯苓 65g 甘草 65g 
E 65g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 秦 苋 .白光 和 盐 杜 仲 ,用 7026 7, BE 
VETRRI , 186180 , 渗 渡 ,收集 渗 滤 液 , 回 收 乙 醇 ? 独 活 、 细 辛 、 桂 枝 、 
防风 ,. 川 芝 和 当归 提取 挥发 油 ; 药 渣 与 其 余 桑 寄生 等 六 味 加 水 
前 阁 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 至 适量 ,与 上 述 浓缩 液 合并 , 静 置 , 滤 过 ,浓缩 至 约 760ml, 放 
冷 , 加 入 乙醇 240ml 和 上 述 挥 发 油 ,加 水 至 1000ml 1555] , BD. 

ERI 本 品 为 棕 黑 色 的 澄清 液体 ; 气 芳 香 , 味 将。 

【鉴别 (1) 取 本 品 50ml, 浓缩 至 约 25ml, 放 冷 ,用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 水 溶液 备用 ;合并 乙醚 液 ETAR 
酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 
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药材 1g, 加 水 100mi, 煎 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
30ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 
酒 加 乙酸 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 
素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 2~5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 石 
it SE C30—60'C)- — F Ei, B8 ER C15 : 15 : 4) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 条 斑 。 

(2) 取 当归 对 照 药 材 、 川 营 对 照 药材 各 0. 5g ,分 别 加 乙醚 
30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 与 上 述 两 种 对 照 药材 溶 
液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (20 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

《3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,加 在 聚 酰胺 柱 (80 一 
100 目 ,5g ,内径 为 1. 5cm) 上 ,用 水 洗 至 洗 脱 液 无 色 ,收集 洗 
脱 液 ,浓缩 至 约 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 方 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 
溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
带 状 , 以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (8: 1 :4:1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

《4) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 
下 的 供 试 品 溶 液 与 上 述 对 照 药材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 带 状 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 
水 (15 :1:1:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 障 干 ,路 以 5%% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.04( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
28 3R ERU s A ZAR- 1% 磷酸 溶液 (14 : 86) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 背 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 上 芍药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
水 制 成 每 lml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 摇 色 ,精密 量 取 1ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml EAE PH (Cs Ha O11) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 养 血 舒 筋 , 社 风 除 湿 , 补 益 肝 肾 。 用 于 风 
寒 湿 闭 阻 \ 肝 肾 两 亏 、 气 血 不 足 所 致 的 兽 病 , 症 见 膜 膝 冷 痛 、 届 


伸 不 利 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15~20ml, 一 日 3 次 ;用 时 
E.o 
【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 每 瓶装 〈1)20ml (2)100ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
a sz WM 
Jizhi Tangjiang 
[4h77] 鱼 腥 草 EIA 
四 季 青 ER 
A BU 8H 
Hx HE 
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药 渣 与 其 余 金 荞麦 等 六 味 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 浓 
缩 至 适量 ; 取 适 量 蕊 糖 ,加 水 煮沸 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 蒸 馅 液 和 
浓缩 液 合 并 ,加 入 茶 甲 酸 和 山梨 酸 饰 适量 ,或 加 入 茶 围 酸 、 山 
巢 酸 钾 和 矫 味 剂 适量 ,加 水 至 规定 量 , 混 匀 , 分 装 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黑 色 的 灰 稠 液体 ; 味 甜 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 20ml, 用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3， 
用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 去 乙 
DE ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 
照 品 及 原 儿 茶 酸 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ， 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
于 , 置 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 20ml 稀释 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 
浓 氮 试 液 调 节 pH 值 至 10 一 12, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 秸 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (40 : 10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
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(D SUR ih Z0ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 振 播 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 王 , 残 得 加 甲醇 1m] 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 机 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 岂 .对 照 品 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -水 (32 :17 : 5) 的 下 层 溶液 为 
ERW ERF WE EFT AI 2%% 三 氯 化 铝 甲醇 溶液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 17( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -1%% 醋 酸 溶液 (40:， 60) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 荫 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ) 
10 分 钟 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml A ARE UU f REP CC» Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 0.35mg。 

【功能 与 主治 】 清热 化 痰 , 宣 肺 止咳 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 咳嗽 , 症 见 发 热 . 亚 寒 、 胸 脐 满 头 、 咳 嗽 咽 痛 ;急性 支气管 
炎 、 慢 性 支气管 炎 急 性 发 作 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20 一 30ml, 一 日 3 一 4 次 ; 儿 
童 周岁 以 内 一 次 5ml, 一 至 三 岁 一 次 7ml, 三 至 七 岁 一 次 
10ml, 七 岁 以 上 一 次 15ml, 一 日 3 一 4 次 。 


【规格 】 (1) 每 瓶装 100ml DAME 200ml 
【贮藏 》 s. 

= E 

Jiang Ding 


【处 方 〗 ZMR 200ml 

LHZ RARR, p 90% 乙醇 , 混 匀 ，, 静 置 , 滤 过 , 制 
成 1000ml, 分 装 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 淡 黄 色 的 液体 ;有 姜 的 香气 , 味 辣 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 80% 一 88% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 而 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120). 

【类 别 】 健 角 驱 风 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4ml, 一 日 6 一 12ml。 


【贮藏 】 密封 。 
姜黄 消 羡 的 剂 
Jianghuang Xiaocuo Chaji 
[475] 姜黄 50g 重 楼 50g 
杠 板 归 50g EHH 25g 
— E b 25g 绞股蓝 25g 
33535 50g 


【 制 法 】 以 上 七 味 ,姜黄 珊瑚 姜 粉 碎 成 粗 粉 , 水 蒸气 蒸 
馅 提取 挥发 油 , 备 用 。 绞 股 蓝 .一 枝 黄花 . 重 楼 粉碎 成 细 粉 , 合 
并 上 述 提 油 后 药 渣 ,用 80%% 乙 醇 浸渍 后 缓 缓 渗 渡 ,收集 渗 泪 
液 , 备 用 。 杠 板 归 、 土 斌 芥 加 水 煎 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 18 一 1. 22(60Y ) 的 清 谊 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 5026 , 静 
置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 渗 渡 液 合 并 。 上 述 姜 纳 等 挥发 油 
Jin AER 80 20ml, 乳 化 后 加 入 上 述 药 液 中 , 混 匀 , 滤 过 ,调整 
至 1000ml, 即 得 。 

[£31 本 品 为 黄色 的 澄清 溶液 : 具 特 异 香气 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 姜 黄 对 照 药 
材 0. 5g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 ,作为 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 姜 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 3pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,用 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 
(9.6 : 0.4 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 重 楼 对 照 药材 0. 5g， 
加 乙醇 10ml, 加热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 重 楼 皂苷 工 对 照 品 , 用 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (15 : 5 : 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 
相同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 珊 瑚 姜 对 照 药材 lg, 
加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 


”滥用 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 


则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 
干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 
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晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 10ml, E jK i& E 2& 28 Zo BR R, MK 20ml, $ 
5], Ria ii BE C30 — 60'C5 , REER 2 次 ,每 次 20mL 3E 8 
油 醚 液 ,水 液 加 稀 盐 酸 4 滴 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 了 到 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 回收 溶 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 咖 啡 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 岂 , 分 别 点 于 辐 一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 35% 一 60% (通则 0711) 。 

pH 值 应 为 3.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 拒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.4%% 醋 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 360nm。 理 论 板 数 


按 姜黄 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~7 17 83 
7~9 17->44 83—-56 
9~25 44 56 
对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 姜 黄 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 


乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 02mg 的 溶液 355] , Bf. 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2m, E 10m H 
中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 28kHz) 
10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10p1, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 姜黄 以 姜黄 素 (Cza Ho Oe ) 计 ,不 得 少 
于 50ug. 

【功能 与 主治 】 EE.IBIS TS S d. EE A UE, 
油 面 风 。 

FPES :清热 祛 湿 , 散 风 止 痒 ,活血 消 闯 。 用 于 湿热 郁 肤 所 
致 的 粉刺 ( 竣 疮 ), 油 面 风 ( 脂 洲 性 皮炎 )。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 用 棉签 芯 取 本 品 涂 患 处 ,一 日 
2 一 3 次 。 

【注意 】 〈1) 治 疗 期 间 少 食 动物 脂肪 及 酒 . 酸 、 辣 等 刺激 
性 食物 。 

(2) 本 品 对 有 破损 的 竣 疮 患者 有 短暂 轻微 的 刺 痛 感 。 

(3) 乙 醇 过 敏 者 慎 用 。 

【规格 】 每 瓶装 (1) 10ml 
(4)65ml 

【贮藏 】 


《2)30ml (3) 50ml 


避 光 ,密闭 。 


养 心 氏 片 
R MKA 
Yangxinshi Pian 
[42751 RR 党 参 
丹参 葛根 
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地 黄 当归 
黄连 MER 
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S HE 


[551 以 上 十 三 味 , 人 参 、 黄 连 、 醋 延 胡 索 .山楂 与 黄芪 
60g 粉碎 成 细 粉 。 其 余党 参 等 八 味 与 剩余 黄芪 加 水 煎 者 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.06 一 1.12(92C), 放 冷 , 加 一 倍 量 乙醇 使 
沉淀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1. 22(90Y ) 的 清 襄 ,与 上 述 药粉 混合 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 片 (小 片 ), 包 糖衣 或 薄膜 衣 片 ,或 压制 成 500 Fr CK RD, 
包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
BRE. 

LERI (1) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 2g, rn F BR 
25ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 二 , 残 湘 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, A 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 蜡 丙 酚 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12:3:6:3:1) 为 展开 剂 , 置 以 氨 燕 气 饱 和 的 展开 氏 内 , 展 
开 , 取 出 ,上 肪 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 l 

《2) 取 本 品 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 3g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 浊 加 水 10ml\ 浓 氨 试 液 
4ml, 混 匀 ,加 乙醚 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 LIRE 
1& JI Z, BR 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 用 1% 毛 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G ESAE, 
以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 剂 EF Wh, ETF, ERAP 
际 至 斑点 显 色 清晰 ,取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 唱 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 2g, 加 70% Z BR 25ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 于 , 残 酒 加 水 10ml 
使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ， 
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每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5u 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
WE, 以 甲 茶 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (2:3:4: 

0. 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 3%% 三 氯 化 铁 乙醇 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 2(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 上 述 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 
下 层 湾 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,及 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 疯 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 碎 烷 键 合 硅胶 
2B 3R ERI HAZ. SK C32 : 68) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 音 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 黄 芮 甲 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 [ 规 格 (1)、(3)]20 片 或 [ 规 
格 (2)]10 Hr ,糖衣 片 除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 3g, 精密 
称 定 ,加 甲醇 50ml, 超声 处 理 ( 功 率 500W, Ji 3& 40kHz) 
1 小 时 , 滤 过 ,药酒 及 滤器 用 甲醇 适量 洗涤 , 洗 液 并 入 滤液 中 ， 
蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 5 次 (30ml,30ml,20ml, 20ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ， 
用 浓 氨 试 液 洗涤 3 次 (30ml, 20ml, 20ml) , 弃 去 碱 液 ,正本 醇 
ART , 残 酒 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1、20pl 与 供 试 品 
溶液 10~20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 计 算 , 即 得 。 

A EH A REAR E H E CCa He Ou) Fe CR CG), 
(3028 87b F 50ug, OL (251A F 100g. 

【功能 与 主治 】 36560500 AEREN. HFA E IL 96 T 
3c F9 RS RE RE L O EA E .胸闷 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 
于 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 .一 次 4~6 片 [规格 (1)、(3)2; 一 
次 2 一 3 片 [规格 (2)] ,一 日 3 次。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (11) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 3g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 6g 

(BERE Fr OT REO. 3g) 

LER] 密封 。 
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养 心 定性 口服 液 
Yangxindingji Koufuye 
【 处方】 地 黄 400g 麦 冬 200g 
£L 67g KÆ 200g 
阿胶 67g RE 167g 
桂 枝 100g 生姜 100g 
KHE 133g 


[5/751 以 上 九 味 , 红 参 切 段 ,用 温水 浸泡 6 一 8 小 时 后 ， 
前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ;生姜 绞 汁 ， 
滤 过 ,滤液 备用 ; 桂 枝 加 水 浸泡 30 分 钟 ,提取 挥发 油 2 小 时 ， 
除 阿胶 外 ,其 余 久 甘草 等 五 味 与 上 述 红 参 、 生 姜 , 桂 枝 的 药 洒 
加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 加 入 上 述 红 
参 提 取 液 ,浓缩 至 适量 ;阿胶 加 水 溶化 ,与 上 述 浓缩 液 合并 ,加 
人 生姜 汁 和 桂 枝 挥发 油 , 混 匀 ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, ff 
匀 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 棕 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 以 正 丁 醇 饱 和 的 INA 
氧化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ,每 次 25ml, 弃 去 洗涤 液 , 再 以 正 丁 醇 饱 
和 的 水 30ml 洗涤 , 奔 去 洗涤 液 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 和 皂苷 Rg 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ul, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 : 40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C HWA 28 PE RR 3 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 欧 

(2) 取 本 品 20ml, 加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙酸 乙 酯 提取 液 RT. RAMEE 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 肉 桂 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙醚 - 冰 醋 酸 (5 : 5 : 0.1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, FE 
乙醚 液 ,水 层 再 用 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 
醇 液 ARAT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
AT FIR FR BS 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,有 吸取 上 述 两 种 溶液 各 0. 5p1, 分 别 点 于 
同一 以 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
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酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1:1: 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.5~6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 ER 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL Z RR-0. 3 26 VEBR TREE C35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 肉 桂 酸 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 肉 桂 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml E 
中 ,加 甲醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 35kHz) 30 分 
钟 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 桂 校 以 肉桂 酸 (C，HsO;) 计 ,不 得 少 
于 40pg. 

总 氮 量 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 
至 刻度 ES MEER 1m, 照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 二 法 ) 
测定 , 即 得 。 

EE llm 含 总 所 CN) 不 得 少 于 8. 0mg。 

【功能 与 主治 】 FIH. EER., TUE Im o 
性 气短 ,心律 不 齐 ,盗汗 失眠 , 咽 干 舌 燥 ,大 便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 2 次 。 

【注意 】 BERE ARDERE DTR. 

【规格 】 (1) 每 支 装 10ml (2)4g Xx 20ml 

【贮藏 】 密封 。 


养 心 定 怪 襄 
Yangxin Dingji Gao 


【处 方 】 地 黄 120g ZX 60g 
红 参 20g AU 60g 
阿胶 20g EZR 50g 
桂 枝 30g 生姜 30g 
KHE 40g 


【 制 法 】 以 上 九 味 , 除 阿胶 外 , 红 参 切片 ,用 温水 浸泡 
1 小 时 后 区 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ;生姜 绞 
汗 ; 桂 校 提 取 挥 发 油 ; 其 余 甘 草 等 五 味 与 上 述 红 参 、 生 姜 和 桂 
核 的 药酒 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 裔 液 , 滤 过 ,滤液 加 
人 红 参 的 滤液 ,浓缩 成 稠 膏 ; 取 黄酒 30g, 料 化 阿胶 。 另 取 芒 糖 


养 正 消 积 胶 吉 


120g, 制 成 糖浆 ,加 入 上 述 稠 襄 、 料 化 阿胶 及 炼 蜜 20g ,浓缩 至 适 
量 , 放 冷 ,加 入 生姜 汁 及 桂 枝 挥发 油 , 搅 匀 , 制 成 约 300g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 。 

[3530] (1) 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 播 名, 用 氢化 钠 饱 
和 后 ,用 乙醚 15ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 置 白 色 瓷 辐 中, 挥 
干 , 残 酒 加 0. 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 数 滴 , 即 显 紫 红色 ，。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 水 5ml, 摇 匀 ,加 正 丁 醇 10ml, 振 播 ， 
分 取 正 丁 醇 液 , 置 水 洽 上 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1m 使 溶解 ， 
移 至 试管 中 , 沿 管 壁 滴 加 硫酸 0. 5ml, 两 液 接 界 处 显 红色 环 。 

【检查 】 相对 密度 ” 取 本 品 10g, 用 水 20ml 稀释 后 , 依 
法 测定 (通则 0601) ,应 为 1. 08— 1. 10, 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 约 3g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 (通则 
0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 总 氮 CN) 不 得 少 于 1.0%。 

【功能 与 主治 】 养 血 益 气 , 复 脉 定 尾 。 用 于 气虚 血 少 , 心 
性 气短 ,心律 不 齐 ,盗汗 失眠 , 咽 干 舌 燥 , 大 便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 15 一 20g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 EKER S EU is. 


【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
THERIBE 

Yangzheng Xiaoji Jiaonang 
[451 RE A p 

AS RAR 

AT 绞股蓝 

炒 白 术 半 枝 莲 

日 花 蛇 舌 草 IRE 

LIEGE BAE 

ie A 白 英 

TS B CA DT RO RKI 
【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 女 上 页 子 、 人 参加 70% 乙醇 提取 


2 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 回 
收 乙醇 至 清 谊 , 药 党 备用 ; 坊 术 、 炒 白术 、 徐 长 稳 提 取 挥 发 油 ， 
水 溶液 及 药酒 备用 ;人 茯苓 . 土 鉴 虫 , 鸡 内 金粉 碎 成 细 粉 备用 ;其 
余 黄 工 等 八 味 与 女 贞 子 ERFARA OK RU 2 次 ， 
每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 女 贞 子 等 的 清 育 、 莪 术 等 的 水 溶液 
合并 ,浓缩 至 适宜 的 稠 谊 ,与 茯苓 等 细 粉 混 匀 , 减 压 干燥 成 干 
谊 ,粉碎 成 细 粉 , 喷 人 上 述 挥发 油 , 混 匀 ,密闭 , 装 人 胶 讲 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕色 粉末 ; 气 香 , 味 
2 E. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 深化: 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 


* 1277 。 


Jk n ERAR 


Sum RE). 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 正己 烷 10ml, 密 塞 ,浸渍 10 分 
钟 , 振 摇 , 静 置 ,了 到 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 温 碟 术 油 对 
照 提 取 物 ,加 正己 烷 制 成 每 lml 含 10pl 的 溶液 ,作为 对 照 提 
取 物 溶液 ( 临 用 配制 )。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
MAW 10 以 ,对照 提取 物 溶液 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GAER 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90"C ) 为 展开 剂 JST Wi, CE LUI 2% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 兽 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 提取 物色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 正己 烷 制 成 每 Iml lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 上 述 对 照 品 溶液 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (6 : DONE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 2% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105"C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 溶解 ,用 三 氧 甲烷 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 洗 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 K, 
每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 藻 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 车 Rb HWE m. ASEP 
Rg: 对 照 品 及 黄芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同一 高 效 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 正 丁 醇 -乙酸 乙醚 -水 
(4:1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 JE JT ,XRLUR BUT mE 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml, 加 热 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 
乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 
加 乙酸 乙 酯 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苗 陈 ( 绵 茵 
陈 ) 对 照 药 材 1g, 加 水 200ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 30ml 放 冷 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
藩 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -丙酮 (9 : 1.5 : 
0. 5) 为 展开 剂 ER MWH, MF , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,至 少 显 一 个 相 
同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A CL RB FR BR-0. 5 PC TK ER ER TR VL C19 : 67 : 14) 为 流 
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动 相 ; 流 速 : 0. 33ml/min; 用 燕 发 光 散 射 检测 需 检 测 。 理 论 板 
数 按 齐 墩 果 酸 峰 计算 应 不 低 于 28 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 和 能 果 酸 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 齐 墩 果 酸 0. 1mg 
MERRE 0. 06mg 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.6g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400 W , Ji € 40kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
i HAE BUS. 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 71.2001 与 供 试 品 
溶液 10 一 20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 
齐 墩 果 酸 和 能 果 酸 的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 女 贞 子 以 齐 墩 果 酸 (Ca Has Os HU RR ZR: ER 
《Cs He O: ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 益 肾 、 化 瘀 解毒 。 适 用 于 不 宜 手 术 
的 脾 肾 两 虚 .次 毒 内 阻 型 原 发 性 肝癌 辅助 治疗 ,与 肝 内 动脉 
介入 灌注 加 栓塞 化 疗 合用 ,有 助 于 提高 介 和 化疗 疗效 、 减 轻 
对 白细胞 . 肝 功 能 .血红 蛋 昌 的 毒性 作用 ,改善 患者 生存 质 
TAAKKA ARRI AEZH ERRE, E i E 

[Hik5RHEI 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 39g 

【贮藏 】 密封 。 

注 :莪术 为 姜 科 植物 温 郁 金 Curcuma wenyujin Y. H. 
Chen et C. Ling K FRIRE, J RR”. 


TTE AERE 
Yangxue Shengfa Jiaonang 
【处 方 】 熟地 黄 当归 
羌活 木瓜 
ADS HAJ 
RAT KPR 
制 何 首 乌 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,当归 ,羌活 、 川 营 、 制 何首乌 .天 麻 粉 
碎 成 细 粉 ;其 余 熟 地 黄 等 四 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 、 二 次 每 次 
2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 
上 述 细 粉 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,过 筛 , 装 人 胶 赛 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 讲 , 内 容 物 为 深 棕 色 的 颗粒 和 粉末 ; 
RE ME 

LEII (1) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 20ml, 冷 浸 过 夜 ， 
WA RART RAEM 5%% 氢 氧化 钠 溶 液 Sml 使 溶解 ,加 盐 
酸 酸化 ,用 乙酸 乙 酯 10ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
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液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 名 
Sul, 分别 点 于 同一 用 0. 5%% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 杰 色 荧光 斑点 ; 置 氮 燕 
气 中 赴 后 ,次 点 变 成 红色 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 RAAL 3ml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 
附 树 脂 柱 (内 径 为 lcm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 40ml 洗 脱 , 再 用 
40% 乙 醇 40ml 洗 脱 , 收 集 40% 乙 醇 洗 脱 液 RT RAMZ 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 光 药 苷 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6yl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0. DAER: ERF., RC HH EF, REDI 5% 香 
草 醛 硫酸 洲 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 30ml, 浸 泡 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 
对 照 药 材 lg, 加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4yl、 对 照 药材 溶液 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 窒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ELLE K (39 : 81) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -68-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 2,3,5,4'- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O - 
8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 Iml 含 
50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 
醉 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
5~10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 制 何首乌 以 2,3,5,4- 四 产 基 二 葵 乙 
烯 -2-O -8-D- 葡 萄 糖苷 (CC HzO, ) 计 ,不 得 少 于 1. 1mg. 

【功能 与 主治 】 FILAR, AA. AFIRE, A 
精 不 足 所 致 的 脱发 , 症 见 毛发 松动 或 旦 稀疏 状 脱落 、 毛 发 干燥 
或 油腻 .头皮 瘙痒 :斑秃 、 全 秀 、. 脂 溢 人 性 脱发 与 病 后 .产后 脱发 
见 上 述 证 候 者 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 次 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
LERI ss. 


F RAA 
Yangxue Rongjin Wan 

【处 方 】 当归 45g X5 tii E 75g 
何首乌 (黑豆 酒 灾 )150g JIA 75g 
续 汤 75g 业 寄 生 75g 
铁丝 威 灵 仙 ( 酒 家 )45g 伸 筋 草 75g 
透 骨 草 45g iT B 45g 
盐 补 骨 脂 60g 党 参 Tog 
k AR 60g 陈皮 45g 
木 香 45g 赤 小 豆 75g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 算 , 混 勾 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 110~130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 棕 黄 色 ， 
周围 沙 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 品 纤维 ( 鸡 血 芯 )。 联 结 乳 
管 直 径 12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 石 细胞 类 方形 、 
类 圆 形 或 不 规则 形 , 胞 腔 内 含 草 酸 钙 方 唱 或 红 棕色 物 ( 桑 寄 
生 )。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10~32pm ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细 
胞 中 人 白术) 。 种 皮 栅 状 细 胞 淡 棕 色 或 红 棕色 ,表面 观 类 多 角 
JE , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕色 物 ( 补 骨 脂 ) 。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存 在 
于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 

(2) 取 本 品 2 JL, BERE , A EE SE E. 5g, 研 匀 , 加 乙醚 80ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 演 加 乙酸 乙 酶 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 >15ml， 
超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 1 3L, BERE. n E SE E 48, 研 匀 , 加 乙醇 50ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 
渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 昔 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
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在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1 3v. B8 E. UL RE SE E 4g, 研 匀 , 加 乙酸 乙醚 
50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 秸 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 骨 
脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GABRE, UEG 
烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 10% 
氨 氧 化 钾 甲 醇 洲 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 和 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(5) 取 本 品 2 JL. 99 E, AL RE SE TF 5g, 研 勾 , 加 乙酸 乙 酯 
80ml,ik EE 1ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 济 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药 材 
0.5g, 加 乙酸 乙 酯 40ml, 盐酸 0. 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20: 2: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
ILE E , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 晨 后 ,斑点 变 
为 红色 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE CRÉ 
SD. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL, BK : 83) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 苯 乙 烯 -2-O -8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 2,3,5,4'- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p- TD- 葡萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 稀 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
RIRA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醉 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 何首乌 以 2,3,5,4- 四 送 基 二 莱 乙 烯 -2-O -8- 
D- 葡 萄 糖苷 (Cz Hz; O 〇 ,) 计 ,不 得 少 于 4. 6mg。 

【功能 与 主治 】 养 血 荣 筋 , 祛 风 通 络 。 用 于 陈旧 性 跌 打 
损伤 , 症 见 筋骨 疼痛 、 肢 体 麻木 、 肌 肉 萎缩 、 关 节 不 利 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 九重 9g 

【贮藏 ] 密封 。 
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养 血 清 脑 丸 
Yangxue Qingnao Wan 
【处 方 】 当归 405. 6g J| S 405. 6g 

白 芍 324. 3g 熟地 黄 324.3g 
t Ek 810. 8g 鸡 血 蕨 810. 8g 
夏 枯 草 810.8g 决明子 810. 8g 
珍珠 母 810. 8g AES dS 405. 6g 
23 80. 8g 


[57:51 以 上 十 一 味 , 当 归 、 川 车 、 延 胡 索 .决明子 加 
70% 乙 醇 加 热 提 取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 。 白 芍 加 60% 乙 醇 加 热 提 取 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
量 , 备 用 。 熟 地 黄 AR GIE Rm ARRE MEKAR 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
为 1. 06—1. 10(80C) 的 清 膏 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 6526 — 7026 , RR 
置 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,备用 。 取 以 上 提取 物 , 干 燥 , 粉 
碎 , 加 入 适量 辅料 , 制 丸 , 干 燥 , 包 薄膜 衣 , 制 成 1000g。 

PERI 本 品 为 包 薄 膜 衣 的 浓缩 丸 , 除 去 包 衣 后 显 深 棕 
色 至 棕 黑 色 ; 气 微 , 味 特异 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 0.6g, 研 细 , 加 稀 盐 酸 lml、 乙 醚 
20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 夏 枯草 对 照 药材 0.5g, 加 7026 
乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 迷 和 迭 香 酸 对 照 品 ,加 稀 
乙醇 制 成 每 iml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 5p, 2r 3I 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 4: 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 主 斑点 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(DRE i 0. 6g, 研 细 , 置 具 塞 离心 管 中 , 加 0. 2mol/L S 
氧化 钠 溶液 4ml, 振 播 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 5ml, 充 分 振 摇 , 离 
心 ( 转 速 为 每 分 钟 3000 转 )3 分 钟 , 取 上 清 液 R TF RE N P 
醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 罕 对照 药材 
0. 5g, 加 氨 溶 液 ( 取 浓 所 试 液 1ml, 加 水 至 10ml, 18.5350. 5ml, 
研磨 ,加 二 毛 甲 烷 10ml, dà d 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
lml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lm g o. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 几 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -二 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(15 : 8 : 2 : 0. DARAH, HET , Wih , BTF 0E DURS AE Sh 
钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 诬 点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
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置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 决明子 对 照 药 材 0.5g, 加 稀 盐 酸 0.5ml、 乙 醚 
20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 
述 对 照 药材 溶液 各 5 1041,06] FR TREE 2~~5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G HEAR E ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (6 : 12 : 5 * 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 氨 蒸气 
中 圭 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

《4) 分 别 取 当归 对 照 药材 和 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g, 分别 
加 乙醚 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 
分 别 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
两 种 对 照 药 材 溶液 各 5 一 10Ml ,分别 点 于 同一 硅胶 G EJ AR 
上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 异 丙 醇 -甲醇 -5mmol/L 枸 橡 酸 溶液 (2 : 18 : 80) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 240nm。 理 论 板 数 按 敬 药 苷 峰 计 算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 广 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
80% 甲醇 制 成 每 1ml g 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 ,粉碎 ,过 四 
号 第 , 混 匀 , 取 0. 12g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
0.2% 碳 酸 氧 钠 洲 液 10ml, 超声 处 理 ( 功 率 120W, 频率 
40kHz)20 分 钟 , 播 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )3 分 钟 ， 
精密 吸取 上 清 液 5mjl, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
6 一 8mm , 柱 高 为 5cm) ,用 水 15ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 甲 
BÉ 8ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 于 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 3€ 3, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Km ERE AA AA A E CC Hzs On ) 计 ,不 得 少 于 
9. 0mg。 

【功能 与 主治 】 养 血 平 肝 ,活血 通 络 。 用 于 血 虚 肝 旺 所 
致 的 头痛 眩 掌 .心烦 易 怒 、 失 眠 多 梦 。 

【用 法 与 用 最 了 口服 .一 次 1 维 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 本 品 有 平缓 的 降 压 作用 , 低 血 压 者 慎 用 ; 孕 

【规格 】 

【贮藏 】 


FRF 2. 5g 
密封 。 


养 血 清 脑 颗 粒 

养 血 清 脑 颗粒 
Yangxue Qingnao Keli 
[4h77] 当归 253.5g JI 3$ 253. 5g 
HA 202. 7g 熟地 黄 202. 7g 
HIRE 506. 8g 3% E 506. 8g 
夏 枯 草 506. 8g 决明子 506. 8g 
珍珠 母 506. 8g 延 胡 索 253. 5g 
2:3 50. 5g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,当归 、 川 车、 延 胡 索 、 决 明子 加 
70% 乙 醇 加 热 提 取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ， 
回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 。 白 奇 加 60% 乙 醇 加 热 提 取 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小时, 滤 过 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
E H. RER AWE SMR RAE BRA Emak 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 
X 1. 06~1. 10(80C) 的 清 襄 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 6506 — 7026 , 静 
置 12 一 24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,备用 。 取 以 上 提取 
物 ,加 甜菊 素 、 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 淡 棕 黄色 至 棕色 的 颗粒 ; 味 微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 2g, 加 稀 盐酸 1ml、 乙 醚 20ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 到 夏 枯草 对 照 药材 0. 5g, 加 70% 乙 醇 10ml， 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 迷 和 迭 香 酸 对 照 品 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 4 : 0.2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 
点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 置 具 塞 离心 管 中 , 加 0. 2mol/L. Zt S& 4E A 
溶液 4ml, 振 播 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 5ml, 充 分 振 播 ,离心 ( 转 
速 为 每 分 钟 4000 转 )2 分 钟 , 取 上 清 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 0. 5g. WMA 
溶液 ( 取 浓 氨 试 液 1ml, 加 水 至 10ml, 18 5720. 5ml, 研 磨 ,加 二 
握 甲 烷 10ml, 温 浸 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 辣 一 硅胶 G EE 
板 上 ,以 环 己 烷 - 二 握 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (15 : 8 : 2 : 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 稀 砚 化 饼 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 
点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 决明子 对 照 药材 0.5g, 加 稀 盐 酸 0. 5ml, Z BE 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 PRIOR 
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醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 深 液 。 再 取 大 黄 酚 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 
上 述 对 照 药 材 和 对 照 品 溶液 各 10u 分别 点 于 同一 硅胶 G E 
层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60C)- 环 己 烷 -乙酸 乙 醋 -甲酸 (6: 
12: 5: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 氮 燕 气 中 生 至 斑 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 当归 对 照 药材 、. 川 车 对 照 药材 各 0. 5g ,分 别 加 乙醚 
20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 分 
别 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 
对 照 药材 溶液 各 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 丙 醇 -甲醇 -5mmol/L 枸 檬 酸 溶液 (2 : 18 : 80) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 240nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 上 芍药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
80 26 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.08g ,精密 称 定 , 置 20ml 烧杯 中 ,加 0. 226 CR CAI 
溶液 5ml, 超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 30kHz)5 分 钟 , 通 过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 6 一 8mm, 柱 高 为 5cm), 用 
水 15ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 甲醇 8ml 洗 脱 , 收集 洗 脱 液 
于 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,离心 5 分钟, 取 上 清 液 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
loul FARAR, WE, 

本 品 每 袋 含 白 芍 以 芍药 苷 (Ca Hos Oi ) 计 ,不 得 少 于 9. 0mg。 

【功能 与 主治 】 养 血 平 肝 ,活血 通 络 。 用 于 血 虚 肝 旺 所 
KERRE, OMDR RRES, 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 —-X1458,—H 3. 

【注意 】 本 品 有 轻 度 降 压 作用 , 低 血压 者 慎 用 ;孕妇 忌服 。 

【规格 】 每 袋 装 4g 

【贮藏 】 密封 。 


养 阴 生 血 合剂 


Yangyin Shengxue Heji 


[4h75] 地 黄 A E 
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当归 玄 参 
麦 冬 ^h fit 
川 营 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 当 归 、 川 营 提 到 挥发 油 , 蒸 饱 后 的 水 
溶液 另 器 收集 , 药 渣 与 地 黄 、 玄 参 . 麦 冬 .石狮 加 水 前 者 三 次 ， 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 各 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 减 
压 浓 缩 至 适量 的 清 膏 ,加 乙醇 适量 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 
回收 乙醇 至 无 醇 味 , 备 用 ;黄芪 加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 ,离心 , 取 上 清 液 ,与 上 述 
药 液 合 并 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ;当归 和 川 营 挥发 油 加 10ml 3E 
LL LER 80 , 混 匀 ,加 入 上 述 滤液 中 ,加 和 人 山梨 酸 钾 2. 7g ,溶解 ， 
混 匀 ,用 4026 SL S 4e RATE VCI pH 值 至 4.5 一 5.0, 加 水 至 
1000ml, 混 勺 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 棕 褐色 的 液体 ; 气 香 , 味 微 甜 、 微 将。 

[3530] (1) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 提 取 后 的 水 溶液 备用 ,合并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 泻 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 
20ml, 浸 溃 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 酒 加 甲醇 
Imi 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5p1l、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GERE, UA BEBE C60 9000-7, ER Z, ER C17 : 3) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

《2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 水 溶液 ,用 乙酸 乙 酯 
WER 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲 
BE Sml 使 溶解 ,加 在 中 性 毛 化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 
lcm) 上 ,用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 
10ml, 加热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (5 : D 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 盐酸 0. 5ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 10 分 
钟 , 放 冷 , 用 三 氧 甲烷 20ml 振 摇 提取 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 
材 1g, 加 水 20ml, 前 表 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0. 5ml, [e] 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5u 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -丙酮 (4 : DARFA, ERF, BWH, EF, A 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 尺 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601)。 

pH 值 应 为 4.0 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA. HS -7K (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 KARPFEN mE ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 4msg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 3 次 (20ml,15ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 提 到 液 ， 
用 5% 碳酸 和 气 钠 溶液 洗涤 3 次 (10ml,10ml,15ml) , 弃 去 洗涤 
液 , 再 用 水 10ml AA, FAKHER BE T ERAR T RA 
水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 lem, 
柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 70% 乙 醇 
50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10u.204l.Btit d TH 
W 10~~20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 lml A AER R P Ë CCa Hes Ou) 计 , 不 得 少 
F 0. 15mg。 

【功能 与 主治 】 养 阴 清 热 , 益 气 生 血 。 用 于 阴 虚 内 热 . 气 
血 不 足 所 致 的 口 干 咽 燥 、 食 欲 减 退 、 倦 仍 无 力 ; 有 助 于 减轻 肿 
瘤 病 人 白细胞 下 降 ,改善 免疫 功能 ,用 于 肿瘤 患者 放疗 时 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 50ml, 一 日 1 次 。 放 射 治疗 
前 3 天 开始 服用 ,放疗 期 间 , 在 每 次 放射 治疗 前 1 小 时 服用 ， 
至 放疗 结束 。 

【规格 】 

【贮藏 


每 瓶装 50ml 
遮光 ,密封 。 


TERES FS 


Yangyin Jiangtang Pian 


【 处方】 XE 250g 党 参 110g 


葛根 145g - 枸杞 子 110g 
X2 145g 玉 竹 110g 
地 黄 180g 知 母 110g 
牡丹 皮 110g 川 芝 145g 
虎 杖 180g 五 味 子 70g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 取 黄花 125g 粉碎 成 细 粉 ;剩余 的 
黄 工 与 党 参 等 十 一 际 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 
滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 的 清 膏 , 加 乙醇 使 含 醇 量 为 60% , 混 
匀 , 静 置 使 沉淀 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 黄 蕊 
细 粉 及 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 勾 ， 
压制 成 1000 片 (小 片 ), 包 薄膜 衣 或 糖衣 ,或 压制 成 500 片 (大 
片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 。 
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LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 或 糖衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
色 至 棕 黑 色 RE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 1. 5g, 加 6026 Z 
醇 30ml, 超 声 处 理 60 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 
使 溶 散 , 加 三 氧 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 
液 , 水 液 备 用 ;三 氯 甲烷 液 置 水 浴 上 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 img o. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 ,在 105 C 
加 热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 枸杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 提取 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 加 乙醚 振 扬 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提 
RAET , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 
溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HZ 
板 上 , 以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20 : 0.1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光 主 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 水 液 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 
振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 加 5%% 和 氢 氧 化 钠 溶 滚 洗涤 2 次 ,每 
次 10ml, 下 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 10ml 洗 梁 , 正 丁 醇 液 置 水 浴 上 
AT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 
苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13:7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ， 
FEDA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 和 系统 适用 性 试验 DT AERE DEBEO RENE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.5%% 冰 醋酸 洲 液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 万 根 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30% 甲 醇 制 成 每 lml g 204g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% F 
醇 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 率 
50kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,加 30% 甲 醇 溶 液 补 
足 减 失 的 重量 ES] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 议 ,测定 , 即 得 。 
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养 阴 清 肺 丸 


本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (Cz Ho Os) il. [规格 (1)、 
(2)] 不 得 少 于 0. 80mg;[ 规 格 (3)] 不 得 少 于 1. 60mg. 

【功能 与 主治 】 养 阴 益 气 ,清热 活血 。 用 于 气 阴 不 足 、 内 
TAS ,证 见 烦 热 口 渴 .多 食 多 饮 、 倦 息 乏 力 ;2 型 糖尿 病 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 [ 规 格 (1)、(2)] 或 一 次 
4 片 [ 规 格 (3)] ,一 日 3 X. 

【规格 】 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 33g) 

《2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 36g 

(3) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.72g 


【贮藏 】 密封 。 
t DAS Br X 
Yangyin Qingfei Wan 
【处 方 地 黄 200g ZZ 120g 
玄 参 160g 川 贝 母 80g 
日 区 80g 牡丹 皮 80g 
薄荷 50g 甘草 40g 


LHI 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 可。 每 100g 粉 
末 加 炼 蜜 20 一 40g 与 适量 水 , 制 成 水 蹇 丸 ,干燥 , 包 衣 ;或 加 炼 
Æ 70—90g 制 成 大 蜜 九 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑 色 至 黑色 的 大 蜜 丸 或 水 蜜 丸 , 味 甜 、 
IT o 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 纤维 束 周 围 薄 壁 
细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 (甘草 )。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 
黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 石 细胞 黄 棕 色 
或 无 色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 ,直径 约 94jym( 玄 
参 )。 草 酸 钙 针 唱 成 束 或 散在 ,长 24 50um, 直径 约 3pm( 麦 
冬 )。 腺 鳞 头 部 8 细胞 , 扁 球形 ,直径 至 90km, 柄 短 , 单 细胞 
GERD. 

(2) BU i ZK S£ JL 6g , THERE ,或 取 大 蜜 丸 1 3L. 39 86 . Jn FR 
醇 30ml, 超声 处 理 30 7] PP, DR ib UE CI 1 R T s EE TL ZK 
30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提 
取 液 ,水 层 备用 , 醚 液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (13 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 盐酸 酸 
性 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙醚 提取 后 的 水 溶液 ,通过 AB-8 
型 大 和 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 内 径 为 lcem, 柱 高 为 10cm), 用 水 50ml 
洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,收集 流出 液 ， 
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蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 
照 药材 2g, 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 上 芍药 昔 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10g, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
5:3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 隘 硫 
酸 溶 液 , 在 105 尺 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 UA Za B -ZK -UK B RS (33 : 67 : 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0. 6g, 精 
密 称 定 ,或 取 重 量 差 蜡 项 下 的 大 蜜 九 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 1g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 申 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs HioO;) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
DF 0. 80mg; 大 密 丸 每 丸 不 得 少 于 5. 8mg。 

【功能 与 主治 】〗 养 阴 润 燥 , 清 肺 利 咽 。 用 于 阴 虚 肺 燥 , 咽 
喉 干 痛 ,干咳 少 痰 或 痰 中 带 血 。 

【用 法 与 用 量 】 Ul. KS J,—1X 6g. X X JL— 3X 
13,.—H 23. 

【规格 】 KEILA 100 粒 重 10g; X SEL AEJL EE 9g 

[Eg 密封 。 


养 阴 清 肺 口服 液 


Yangyingingfei Koufuye 


【处 方 】 地 黄 100g 


玄 参 80g 


麦 冬 60g 
川 贝 母 40g 
HAT 40g 牡丹 皮 40g 
UT 25g 甘草 20g 
【 制 法 】 以 上 八 味 , 川 贝 母 用 7026 Z, ERE TC 18 小 时 后 ， 
以 每 分 钟 1 一 3ml 的 速度 缓 缓 渗 注 , 修 可 溶性 成 分 完全 沪 出 ， 
收集 浪 液 ,回收 乙醇 。 牡 丹 皮 与 薄荷 分 别 用 水 燕 气 蒸馏 ,收集 
RERE 400ml, 分 取 挥 发 性 成 分 另 器 保存 ;药酒 与 其 余地 黄 
等 五 味 加 水 前 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 , 滤 过 , 滤 
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液 与 川 贝 母 提 取 液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20 
(55C) ,加 3 售 量 乙醇 ,沉淀 ,收取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,提取 液 浓 
缩 至 适量 ,备用 。 取 蔗糖 80g 或 甜菊 素 2g( 无 蔗糖 ), 加 水 适量 
溶解 ,加 热 至 沸 , 放 冷 , 滤 过 ,加 入 牡丹 皮 、 薄 荷 蒸馏 液 和 以 上 各 
提取 液 及 牡丹 皮 .薄荷 的 挥发 性 成 分 ,加 山梨 酸 1g, 聚 山 复 酯 
80 2. 4ml, 混 匀 , 静 置 ,加 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 至 红 棕 色 的 澄清 液体 ;有 薄荷 及 
牡丹 皮 的 香气 , 味 甜 , 微 苗 、 有 清凉 感 。 

【鉴别 】 CODO HU 5& 30ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 20ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 克 药 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 -乙酸 乙 本 -甲醇 - 甲 
酸 (8 : 1 : 2: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

(2) 取 本 品 25ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 1mol/L 盐酸 溶液 - 
甲醇 (3 : 1) 的 混合 溶液 4ml, $85] , 漫 泡 1 小 时 , 移 至 分 液 漏 
斗 中 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 3 次 (30ml, 15ml, 15ml) ,合并 三 
AFEA , 减 压 回收 三 氯 甲 烷 至 干 , 振 播 , 残 洼 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
陈 干 , 喷 以 盐酸 酸性 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 30ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 
洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 
加 水 40ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ul. 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1: 1: 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 心 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
喇 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜色 的 荧 


【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05 或 1.01( 无 蔗糖 ) 
《通则 0601)。 
pH 值 应 为 3.5~4.5( 通 则 0631)。 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 碎 烷 键 合 硅胶 


Jk Di i AH R 


HAN sU 2, R0. 196 ER C13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
230nm。 理 论 板 数 按 广 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 光 药 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 10ml JR 
中 ,加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 5 一 
1l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k A ERAS SERE BL AAI A P CCo; Has O11) 计 , 每 lml 不 
得 少 于 0. 16mg. 

【功能 与 主治 】 养 阴 润 肺 AAN. HHF pA i ih k 
喉 干 痛 ,干咳 少 痰 ,或 痰 中 带 血 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2~3 次。 

[318] 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


养 阴 清 肺 高 
Yangyin Qingfei Gao 
【处 方 】 地 黄 100g 麦 冬 60g 
X2 80g 川 贝 母 40g 
HAJ 40g 牡丹 皮 40g 
薄荷 25g 甘草 20g 
【 制 法 】 以 上 八 味 , 川 贝 母 用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 


18 小 时 后 ,以 每 分 钟 1 一 3ml 的 速度 缓 缓 渗 渡 , 俊 可 溶性 成 分 
TEE ,收集 渡 液 ,回收 乙醇 ;牡丹 皮 与 薄荷 分 别 用 水 蒸气 
蒸馏 ,收集 蒸馏 液 ,分 取 挥 发 性 成 分 另 器 保存 ;药酒 与 其 余地 
黄 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 静 置 , 滤 过 ， 
滤液 与 川 贝 母 提取 液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 炼 密 500g, 157, 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 规定 的 相对 密度 , 放 冷 ,加 入 牡丹 皮 与 薄荷 
的 挥发 性 成 分 , 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 气 香 , 味 甜 , 有 
清凉 感 。 

【鉴别 3] (1) 取 本 品 25ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 
75ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 回收 溶剂 至 稠 膏 状 ， 
残渣 加 水 30ml 使 洲 解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 
并 乙醚 提取 液 ,水 层 备 用 ,乙醚 液 回收 溶剂 至 二 ,残渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (13 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 LSU: PEDI dE BS Re PE 5% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 水 溶液 ,通过 AB-8 
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型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 10cm) ,用 水 50ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,收集 流出 液 , 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
要 药 苷 、 哈 巴 俄 音 对 照 品 , 加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml p 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。. 

(3) 取 本 品 50ml, Æ 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml 与 玻 
璃 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 
部 分 ,并 洲 流 人 烧瓶 为 止 ,再 加 入 环 已 烷 2ml, 连 接 回流 冷凝 
管 , 加 热 回 流 2 小 时 ,冷却 , 取 环 已 烷 液 ,加 入 适量 无 水 硫酸 
钠 , 振 摇 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 
环 已 烷 制 成 每 lml f$ Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 
色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 5%% 二 葵 基 -95% 二 甲 基 聚 硅 氧 烧 
为 固定 液 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, RE JE 
度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 ;初始 温度 80'C ,以 每 分 钟 
10C 的 速度 升温 至 110C ,保持 1 分 钟 ;再 以 每 分 钟 5C 的 速 
度 升温 至 1907€ ;保持 2 分 钟 ; 进 样 口 温 度 230'C ;检测 器 温度 
250'C ;分 流 进 样 ,分 流 比 20 : 1。 分 别 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 
照 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 
照 品 保留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 | 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.37 GR 0183). 

其 他 ”应 符合 衣 膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【功能 与 主治 】 养 阴 润 燥 , 清 肺 利 咽 。 用 于 阴 虚 肺 燥 , 咽 
喉 干 痛 ,干咳 少 痰 或 痰 中 带 血 。 

【用 法 与 用 量 】 ul. 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 一 3 XK. 

[El Xu. 


Tr ES MD RU 
Yangwei Keli 
[4751 KAK 500g 党 参 333g 
白 芍 500g 甘草 281g 
陈皮 250g 香 附 500g 
E 167g 山药 500g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,陈皮 提取 挥发 油 , 药 渣 备 用 ;其余 炙 
黄 工 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 
二 次 前 者 时 加 入 上 述 陈皮 药 湘 , 滤 过 ,合并 滤液 , 静 置 , 取 上 清 
液 浓缩 至 相对 密度 为 1.25—1.30(60'CO B5 38 RE Jon RE OD 
446. 7g 及 适量 的 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 和 人 陈皮 挥发 油 , 混 
匀 , 制 成 3000g; 或 清 襄 加 适量 的 糊 精制 成 颗粒 ,于 燥 , 喷 入 陈 
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皮 挥 发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 ，; 
或 味 微 苦 (无 芒 糖 ) 。 

[x5] (1) 取 本 品 24g 或 8g( 无 芒 糖 ), 研 细 ，, 加 海 砂 适 
量 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 
氨 试 液 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 , 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 忒 甲 背 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 分 层 的 下 


" 层 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 


105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 ,吸取 
[鉴别 ] (1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 201, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,路 以 5%% 香 草 
EARRA. E 105 公 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g 或 og (无 蔗糖 ), 加 甲醇 40ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 提取 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 30ml 洗涤 FEKA. ETERA T, ZH hi F A 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 制备 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 了 栈 酸 -水 
(15: 1: 1: DARFA EN, PH, F, EDI. 10% 硫 酸 乙 
BEIGE .XE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 束 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 【[ 鉴 别 ](3) 项 下 
供 试 品 溶液 201 及 上 述 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 下 放置 分 层 
的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 W ETF EA 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 
溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 议 点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 
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对 照 品 溶 液 的 制备  BOSZPBOM Ri E ,精密 称 定 ,加 
50% 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
1. 5g 或 0. Sg (AERD ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

ER ERS AJAA A Ë CCa Ha Oi ) 计 ,不 得 少 
于 17.0mg。 

【功能 与 主治 】〗】 FRERE, HAME. MFE S i 
致 的 胃痛 , RE DU R AT BIA T8 RAR IP; TE SS ATE 
胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 BER . 油 眶 不 易 消化 及 刺激 性 食物 ,戒烟 酒 。 

【规格 】 OFRE 15g DRRR 5g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


Bu SU PEE 

Qianliexin Jiaonang 

[4h75] 炒 桃仁 没 药 ( 炒 ) 

丹参 IRAJ 
红 花 兰 

炒 王 不 留 行 Efa H 

Me ii 蒲公英 
JUST 日 芷 

AP 枸杞 子 


LHI 以 上 十 四 味 , 没 药 、 皂 角 刺 、 白 芷 粉碎 成 细 粉 ;其 
余 炒 桃仁 等 十 一 味 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 称 
谊 ;加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,80'C 以 下 干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 混 匀 , 装 
ABEZE ii] X, 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 粉 
AG TUE VIR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 纤维 淡 黄 色 ,成 
束 , 纤 维 束 周围 的 薄 壁 细胞 有 的 含有 草酸 钙 方 晶 ( 皂 角 刺 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IE T HE d dE HEC 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 20ml AR DRETA, RT RAMP 1ml 使 
“溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 


GEJE: Si 


在 105 信 加热 至 讽 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醚 5ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 药 对 照 药材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 菏 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 赂 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 
以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

GO RC EL EOS: RR Z8 4. 0. 1g, JL Z5 BE 5ml, 超 声 处理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 溶液 和 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 
(60—90'CO-Z, BEC3 : 2) 为 展开 剂 ,在 25 尼 以 下 展开 ,取出 ,上 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 9.0%% (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 249nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml long 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 30 分 钟 ( 功 率 500W, 频 率 
40kHz) , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶 液 
20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Ce Hu Os ) 计 ,不 得 少 于 60pg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 次 ,清热 利 湿 。 用 于 竣 血 族 聚 T 
热 下 注 所 致 的 淋 证 , 症 见 尿 急 、 尿 痛 、 排 尿 不 畅 、 滴 沥 不 净 ; 慢 
性 前 列 腺 炎 、 前 列 腺 增生 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 .一 次 4 一 6 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 
EN. 

【注意 】 侦 见 明 腕 不 适 者 ,一 般 不 影响 继续 治疗 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


前 列 通 请 


Qianlietong Pian 


LAI 广东 王 不 留 行 400g 黄芪 464g 
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A 7| ef 3t 
车 前 子 264g 关 黄 柏 336g 
两 头 尖 336g TAX 336g 
泽 兰 336g 3£3H 75g 
Afi 1. 7ml 肉桂 油 0. 88ml 


【 制 法 】 I ETUR. RA AA H A m, A Ew h, DEA A A 
成 细 粉 ,其 余 广 东 王 不 留 行 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 成 移 膏 ;加 入 正 珀 粉 和 辅料 适量 , 混 
匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 , 喷 人 八角 苗 
香油 及 肉桂 油 , 混 匀 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖衣 ;或 1500 片 , 包 
糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 宰 
色 至 褐色 ; 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 淡 黄 
绿色 或 棕 黄 色 , 透 明 或 半 透 明 ( 政 珀 )。 

(2) 取 本 品 适量 除去 包 衣 , 研 细 , 取 2g 加 乙醇 5ml, 超声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙醚 
(20 : 1) 为 展开 剂 , 预 饱和 10 分 钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 二 
硝 基 蔡 脐 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 另 取 八 角 茄 香油 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml d 1pl 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 对 照 品 溶液 各 Aul, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GERE. AAW BE C60 —90'C0-Z, R 2, ER 
(99 : 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 人 缸 内 预 平衡 10 分 钟 , 展 开 ， 
取出 , 防 干 ,路 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C JA E RE SR 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 关 黄 柏 对 照 药材 0. 1g, 同 [ 鉴 别 ](2) 供 试 品 溶液 制 
备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 织 碱 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 
述 两 种 对 照 溶液 各 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14 : 5 : 5) 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
上 影 干 , 置 楷 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KRAAM; AZLI- (32 : 68) 为 流动 相 ; 用 营 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 以 黄芪 甲 背 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 制备 ” 取 黄 花甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 0. 1msg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 MERE, 
研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精密 加 入 水 饱和 
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的 正 丁 醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 
220W ,频率 50kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 50ml, 用 
氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,加 
甲醇 溶解 并 定量 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 ， 
5E], BD 48, 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 2001 及 供 试 品 
溶液 20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

E mE HARER K E P CCa He Ou ) 计 , [规格 (1)、 
(2)] 不 得 少 于 60kg, GIL COD EP F 90pg。 

【功能 与 主治 】 清 利 湿 浊 ,化 次 散 结 。 用 于 热 次 殖 结 下 
焦 所 致 的 轻 、. 中 度 净 闭 , 症 见 排尿 不 畅 . 尿 流 变 细小 便 频 
数 、 可 伴 尿 急 、 尿 痛 或 腰痛 ;前 列 腺 炎 和 前 列 腺 增生 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 [ 规 格 (1)、(2)] 或 一 次 
4 片 [规格 (3)] ,一 日 3 次 ,30 一 45 日 为 一 疗程 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 34g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 26g) 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 39g) 


【贮藏 】 密封 。 
Bu 5) $p X 
Qianlieshu Wan 
[475] AHR SMi 
冬瓜 子 HRA 
山药 EFH 
苍术 桃仁 
SES 茯苓 
TEES 附子 ( 制 ) 
韭菜 子 E EE 
甘草 


【 制 法 】〗 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 35— 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
MARE 110 一 130g TR, A SE AL, BME. 

DERI 本 品 为 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 邵 ; 气 微 , 味 
H.E. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醋 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
Sum (RE). PEA A = fA AR DN JE ER HE R JE , 直径 24~40pm， 
脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 棕 色 , 细 
胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 色 核 状 物 (熟地 黄 )。 章 酸 钙 通 唱 存 在 于 无 
色 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 (牡丹 皮 ) 。 
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(2) 取 本 品 10g, 3 E ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 能 果 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1、 对 照 品 溶 液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HEOUZ AR E , 以 环 已 
烷 -三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 (20 : 5 : 7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 80'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, BRE ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 
另 取 苍术 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 新 制备 的 供 试 品 溶液 lOl, 
对 照 药 材 溶 液 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C) 2 RE JT RI , ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 5 名 对 二 甲 氨基 
茶 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 80'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
B 3E. | 
(4) 取 本 品 20g , BE TAS ,加 乙醚 50ml, 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml E lal 的 溶液 ,作为 对 照 
TAA. Hid ES IE GB 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1051, 5E F8 dà 2 3€ 1 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BECG0—90'CO-Z, BR Z, EB C17 : DHERA ER UID ATF, 
Wi LI -PERR LERRA. Rm GEB dE SOS IE S GE 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 应 符合 规定 (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108. 

[SERE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 E57 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (C,Hio。O;) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 35mg, 大 蜜 九 每 丸 不 得 少 于 3. 2mg。 

【功能 与 主治 】 扶正 固 本 , 益 肾 利尿 。 用 于 肾虚 所 致 的 
淋 证 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 排 尿 滴 沥 不 尽 ;慢性 前 列 腺 炎 及 前 列 腺 
增生 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UHR. 水蜜 丸 一 次 6—12g, I EL— X 


LE 


1~2 丸 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 
【注意 】 尿 闭 不 通 者 不 宜 用 本 药 。 


【规格 】 水 蜜 丸 每 10 iLE 1. 3g A REJLSEJL E 9g 
LER) 密封 。 
E 乌 A 
Shouwu Wan 
【处 方 了 制 何首乌 360g 熟地 黄 20g 
酒 牛 膝 40g 桑 横 182g 
酒 女 贞 子 40g AE 235g 
3& ut Obl 40g AM 16g 
28 £5 F GEL ZR 80g QT 259g 
盐 补 上 骨 脂 40g 狮 苍 草 ( 制 )80g 
金银花 ( 制 )20g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 除 桑 横 、 墨 旱 莲 和 金 樱 子 外 ,其 余 
制 何首乌 等 十 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ; 桑 横 和 金 樱 子 分 别 
加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 
12 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 稠 膏 ;* 墨 旱 莲 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
1 小 时 ,合并 煎 液 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 成 稠 谊 。 取 
ERAH. KREE . 金 樱 子 稠 膏 、 部 分 墨 旱 莲 稠 膏 、10g 炼 
蜜 和 适量 水 混合 ,用 混合 液 泛 丸 , 稍 干 后 用 剩余 的 墨 旱 什 稠 高 
与 10g 炼 蜜 的 混合 液 包 衣 , 打 光 , 干 燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 浓缩 水 蜜 丸 ; 味 甜 微 苦 。 

LED] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 镍 簇 晶 直径 
约 80km( 制 何首乌 ) 。 草 酸 钙 簇 晶 存 在 于 叶 岗 组 织 中 , 侦 见 
方 晶 ( 桑 叶 ) 。 草 酸 镍 人 砂 唱 存在 于 薄 壁 细胞 中 ( 酒 牛 膝 ) 。 果 皮 
表皮 细胞 表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 厚薄 不 均 , 胞 腔 含 淡 棕 色 物 
〈 酒 女 贞 子 ) 。 种 皮 表 皮 细 胞 淡 黄 色 ,表面 观 多 角形 , 垂 周 壁 厚 
6 一 I0unm, 木 化 , 胞 腔 含 类 圆 形 草酸 钙 结 唱 ( 黑 芝麻 ) 。 种 皮 栅 
状 细 胞 2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 药 丝 子 )。 种 皮 栅 状 细 
胞 淡 棕 色 或 红 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 含 红 棕 色 
物 ( 盐 补 骨 脂 )。 非 腺 毛 3 一 4 细胞 ,其 中 常 有 1 个 细胞 稍 皱 缩 
OR SEE. 。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 约 76ym, 外 壁 有 刺 状 敖 纹 , 具 
3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 碎 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,用 少量 甲醇 洗涤 残 酒 , 滤 过 ,合并 滤液 并 使 成 20ml, 取 渡 
液 10ml( 剩 余 的 滤液 备用 ) , 燕 干 RAR AFI 1ml 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 10ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 甲 本 对 照 品 、 大 黄 素 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml SKRR FE 50pg、 大 黄 素 0. Img 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 用 0.5%% 氢 氧化 
钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 38 ES E ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
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供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 的 橙色 荧光 斑点 : 置 氨 蒸气 中 有 震 后 ,在 日 光 下 检视 ， 
显 相同 的 红色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 62) 项 下 的 备用 滤液 RAT ,残渣 用 乙酸 乙 酯 
2ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 lcm) 
上 ,用 乙酸 乙 酯 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 
Mi O. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 
补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.2mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
CRE- RLE: DARRA, EF, KH, AF, i A 
10% 氢 氧化 钾 乙 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 碎 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 20ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml 振 摇 提 取 , 分 取 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 水 10ml 洗涤 ， 
IE T BER ZEE , 残 酒 用 无 水 乙醇 -二 氯 甲 烷 (3 : 2) 的 混合 溶液 
2ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
RẸ lmg lims 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 琢 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 -乙酸 乙 酯 (5 ; 2 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110 它 加 热 
至 旗 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UA ZR -ZK (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 2,3,5,4'- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
p-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 
E 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.4g, 精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 称 定 重 量 ， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 7076 P BRA IE VLA: 
的 重量 155] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2- 
O-p8-D- 葡 萄 糖 昔 (Cx H5 Os) 计 ,不 得 少 于 2. 6mg。 

【功能 与 主治 】 补 肝 肾 , 强 筋骨 , 乌 须发 。 用 于 肝 涌 两 
虚 , 头 晕 目 花 , 耳 鸭 , 腰 瘦 肢 麻 , 须 发 晶 白 ; 亦 用 于 高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 Su. 
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洁 B A 
Jiebai Wan 

本 品 为 藏族 验方 。 

【处 方 】 f 085370g 南 寒 水 石 210g 
ARHE 85g 3 ABRE 178g 
土木 香 26g HT 26g 
木瓜 26g 沉香 19g 
丁香 20g 石灰 华 13g 
红 花 6g 肉 豆 芝 13g 
mux 13g 草 果 仁 13g 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 除 五 灵 脂 襄 外 ,其 余 订 子 等 十 三 味 
粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,用 五 灵 脂 膏 加 炼 蜜 370g 及 适量 的 水 
泛 丸 ,干燥 , 打 光 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 瞳 褐色 的 水 蜜 丸 ,或 为 薄膜 衣 妃 ,除去 包 
KAPRER; AF RE TE. 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 粉末 ,加 稀 盐 酸 1ml 产生 气泡 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 碎 ,加 无 水 乙醇 50ml, 超 声 处理 40 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 25ml, 加 在 中 性 氧化 锅 柱 (100 一 120 目 ， 
10g ,内 径 为 lcm)? 上 ,收集 流出 液 ,浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 了 丁香 酚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 10pl 的 溶 
液 : 再 取 土 木 香 内 酯 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试验 ,吸取 
供 试 品 溶液 5pl 与 上 述 两 种 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (38 : 2 : 0.1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 EF, EA 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105" C Jn 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
te E E. SFR ISTE ES B RE AL 

(3) 取 本 品 5g, BERE ,加 乙醇 20ml, 8 PS Ab 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 5ml, EAA mA A. ARI T M 
lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷- 乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 2% 三 氢化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 126 磷酸 溶液 (7 : 93) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 270nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 溶 液 制 成 每 lml 280g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 碎 , 混 义 , 取 0. 1g, 
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精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 溶液 
50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密级 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 订 子 以 没食子 酸 (CHsOe ) 计 ,不 得 少 
于 4.5mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 和 胃 ,止痛 止 吐 , 分 清洲 浊 。 用 于 胸 
Ji BEN B oc PERS HH IR R CE QIETS ERA. 

【用 法 与 用 量 】 鹃 碎 吞 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2~3 1X 138 
膜 农 丸 ; 一 次 0. 8g, 一 日 2 一 3 IX. 


【规格 】 DORAE O. 8g COHÉIBUK JL RE 4 ILE 0. 8g 
【贮藏 】 密封 。 
活力 苏 口服 液 
Huolisu Koufuye 
【处 方 】 制 何首乌 EE2 
黄精 ( 制 ) 枸杞 子 
AE 丹参 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 制 何首乌 .丹参 .枸杞 子 加 水 前 者 


三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 , 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 20— 1. 25(60'C) 的 清 育 , 放 冷 ,加 乙 
醇 使 含 醇 量 达 70% ,更 置 , 滤 过 ,滤液 再 加 乙醇 使 合 醇 量 达 
80%, 静 置 , 滤 过 ,以 10% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 8.0, 静 
置 , 滤 过 ,滤液 用 10% 盐 酸 液 调节 pH 值 至 7.0, 回 收 乙醇 , 药 
液 备用 :; 淫 羊 蔓 .黄精 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 18—1. 20(507 ) 的 清 襄 , 放 冷 ,加 乙醇 至 合 醇 量 达 65 06, 88 
置 , 滤 过 , 滤液 加 乙醇 使 含 醇 量 达 80% , 静 置 , 滤 过 ,滤液 用 
10% 和 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 8.0, 静 置 , 滤 过 ,滤液 用 
10% 盐 酸 溶 液 调 节 pH 值 至 7. 0 ,回收 乙醇 , 药 液 备 用 ;黄芪 加 
水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 浓缩 至 约 95ml, 药 液 备 用 。 合 并 以 上 备用 药 液 M 
匀 ,冷藏 放置 , 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 滤 过 ,滤液 用 10% 氢 氧化 
钠 溶 液 调节 pH 值 至 7. 0 一 7.5, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕色 的 液体 ; 味 甜 , 微 汲 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 2,3,5,4'-Vu X5 dE EZ 4$-2-O -g-D-8j 
萄 糖苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (25 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 


活力 苏 口 服 液 


开 , 取 出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0,5msg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 上 鉴别 3(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 lxl .上述 对 照 品 溶液 5p1, 分 
别 点 于 同一 羧 甲 基 纤 维 素 钢 为 黏合 剂 的 硅胶 HERR E SUA 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ETF , 喷 以 5% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合并 
乙醚 液 ,低温 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 枸杞 子 对 照 药材 1g, 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酷 -甲酸 (6 : 4 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醉 振 扬 提 取 3 次 ,每 次 
20ml.&3fiE T BE dE, Fl 4% 氨 氧化 钠 溶 液 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 碱 液 ,再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 分 取 
正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 
(100—200 目 )2g, 拌 匀 . 2E T . FH 40% FP BE 50ml 分 次 搅拌 洗 
AW RART. SEGA DER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 芪 甲 戎 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 : 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 
显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 30ml, 加 10% 盐 酸 调 节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,低温 挥 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
1. 5g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 再 热 漫 2 小 时 , 静 置 , 滤 
过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 , 加 无 
水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 -甲酸 (10 : 10 : 
1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 喷 以 2% 间 茶 三 酚 乙 醇 溶 液 - 硫 
RA: 1)( 临 用 配制 ) 的 混合 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 05( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 UZI- C30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 背 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 慕 苦 对照 品 运 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 淫 羊 蓝 车 15yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, Æ 25ml ER 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml eE EAE H (Cs Ha Ois ) 计 ,不 得 少 


于 0. 40mg. 
【功能 与 主治 】 益 气 补血 , 汶 养 肝 肾 。 用 于 年 老 体 弱 , 精 
神 萎靡 ,失眠 健忘 ,眼花 耳 侠 ,脱发 或 头发 早 白 属 气 血 不 足 , 肝 
Bou WP. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 1 次 , 睡 前 服用 。 
3 个 月 为 一 疗程 。 
【规格 】 FXR 10ml 
【贮藏 】 WW. 
活血 止痛 胶 喜 
Huoxue Zhitong Jiaonang 
【处 方 】 当归 222g 三 七 44g 
MILE 44g 冰片 llg 
LE Ig JR HEAR 67g 
[5/751 以 上 六 味 , 除 冰片 外 ,其 余 当 归 等 五 味 粉碎 成 细 


粉 ; 将 冰片 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 人 研 , 混 勾 , 装 和 人 胶 歧 , 制 成 
1000 粒 [ 规 格 (1)J]、1350 粒 [ 规 格 (2)] 或 2000 粒 [ 规 格 (3)]; 
或 将 冰片 研 细 ,加 入 微粉 硅胶 适量 ,与 上 述 粉末 配 研 , 过 筛 , 混 
5] , 装 人 胶 宫 , 制 成 2000 粒 [ 规 格 (3)]，, 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 吉 , 内 容 物 为 柠 色 至 灰 褐 色 的 粉末 ; 
RE, REE. 

【鉴别 】 ORE m , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 体 壁 碎 片 黄 色 或 
棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 ,直径 8 一 24pkm, 可 见长 短 不 一 的 刚毛 
CE IR), | 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 1g, 加 稀 盐 酸 1ml, 加 热 煮 沸 数 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 显 铁 盐 的 鉴别 反应 (通则 0301) 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 


。 1292 。 


中 国药 典 2015 年 版 


(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 1(3) 项 下 乙醚 提取 后 的 药酒 , 挥 尽 乙 醚 ,加 甲 
醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 水 10ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 
丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 2 KFK lm, ETER T, RE 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 
lg, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 湾 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 TP ED. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 主 更 点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

《5) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 石油 栈 (30 一 60C)15ml, 超 声 处 
理 2 一 3 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
冰片 对 照 品 , 加 石油 醚 (30 一 60C) 制 成 每 1ml 含 2mg IP TA 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BEC30—60'CO-Z. BR Z, BS C19 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 必 加 热 数 分 钟 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 属 及 有 害 元 素 ” 取 本 品 , 依 法 (通则 2321) 
测定 。 

本 品 含 铅 量 不 得 过 60mg/kg; 含 砷 量 不 得 过 300mg/kg; 
AREP A 12mg/kg。 

其 他 ”应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 睛 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
F Rgl 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


hf JR] Cor Bf 流动 相 ACTO 流动 相 B(%) 
0~30 19 81 
30~45 19—22 81—78 
45-51 22 78 
51-75 2231 78—69 
75~85 31—90 69—10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 气 Rg 对照 品 、 人 参 皂 霸 


Rb 对 照 品 和 三 七 时 苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 i1ml£é A Zi Rg,0.4mg. A € Bit Rb; 0. 4mg、 三 七 所 
F Ri 0. Img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 粒 [ 规 格 (1)]、40 粒 [ 规 
di C222 3X 50 粒 [ 规 格 (3)] 的 内 容 物 ,精密 称 定 , 混 匀 ,人 研 细 , 取 
约 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 正 丁 醇 
50ml, 25 3€ , 称 定 重 量 ,加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 
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水 饱和 的 正 丁 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 25ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氮 试 液 洗 漆 2 次 
(15ml,10ml) , 弃 去 氨 洗 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 肖 2 次 
《15ml,10ml) , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 用 甲醇 洲 解 并 转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10 一 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Ce His O14 ) 、 人 参 皂 并 
Rb; (Cs, Ho Oa) fü z-E UP. R: CCo; Hso O18) 的 总 量 计 ,[ 规 格 
(1)J 不 得 少 于 1. 65mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 1. 22mg; [规格 
(3)] 不 得 少 于 0. 82mg。 

【功能 与 主治 】 dd CE. S PRAE. HT EXIT AS LC 
血肿 痛 。 | 

【用 法 与 用 最 】 用 漫 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 3 粒 [ 规 
格 (1)] 或 一 次 4 粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 2 次 ;一 次 6 粒 [ 规 格 
(3)] ,一 日 2 次 ,或 一 次 4 粒 [ 规 格 (3)] ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 (1) 每 粒 装 0.5g (2) 每 粒 装 0.37g (3) 每 粒 
装 0. 25g 

"peml 密封。 
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Huoxue Zhitong San 

[4h75] 当归 400g 
乳香 ( 制 )80g 冰片 20g 
LE 200g IR B AA 120g 

[5:51 以 上 六 味 , 除 冰片 外 ,其 余 当 归 等 五 味 粉 碎 成 最 
细 粉 ;将 冰片 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 义 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 褐 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 辛 . 昔 、 凉 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 薄 壁 细胞 纺锤 
形 , 壁 咯 厚 , 有 极 微细 的 斜 问 交 错 纹理 (当归 )。 树 脂 道 碎片 含 
黄色 分 泌 物 (三 七 )。 体 壁 碎片 黄色 或 棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窜 , 直 
f$ 8 一 24pkm, 可 见长 短 不 一 的 刚毛 ( 土 鉴 虫 ) 。 

(2) 取 本 品 约 0. 1g, 加 稀 盐 酸 1ml, 加 热 煮 沸 数 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 显 铁 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 

(3) 取 本 品 1g. Hn dd SEC30—60'C) 15ml, 18 i Ab B 2— 
3 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 
照 品 ,加 石油 栈 (30~60C) 制 成 每 ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2H4, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C )- 
乙酸 乙 酯 (19 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 5% 香 草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 


三 七 80g 
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渣 备用 ,滤液 挥 去 乙酸, 残 汀 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , WAH, EF, 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(5) 取 [鉴别 13(4) 项 下 的 备用 药酒 , 挥 尽 乙醚 ,加 甲醇 
30ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 
醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 1g, 加 甲醇 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 栈 -水 (4 :1:5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ， 
FRE JT SECHS BC BEDA. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn A E E 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 主 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) P S 
视 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -甲醇 -1%% 醋 酸 溶液 (1: 1 : 5) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 313nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 2. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,加 0.5% 碳 酸 钠 溶液 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 150W, 
频率 20kHz)30 分 钟 ,提取 液 离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) 
10 分钟 ,分 取 上 清 液 ,沉淀 再 用 0. 5% 碳 酸 钠 溶液 洗涤 3 次 ， 
每 次 10ml, 洗 液 并 人 上 清 液 中 ,用 2% 握 化 钠 溶 液 饱 和 的 乙醚 
洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 溶液 用 盐酸 调节 pH 值 
:81—2, 再 用 2% 握 化 钠 溶 液 饱 和 的 乙醚 振 摇 提取 4 次 
(25ml,25ml,20ml,20ml) ,必要 时 离心 消除 乳化 层 , 合 并 乙醚 
提取 液 ,回收 乙醚 至 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg Sr DAR SA ER (Cu Ho O04) 计 , 不 得 少 
于 0. 10mg。 

【功能 与 主治 】 活血 散 凉 , 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,次 
血肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 用 温 黄 酒 或 温 开 水 送 服 。 一 次 1.5g.— 
日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【贮藏 】 密封 。 


e 1293 。 


活血 止痛 高 
ze [IL LE S SS 
Huoxue Zhitong Gao 

[47551 TZ 28.6g 山 泰 16. 1g 
白芷 16. 1g 甘 松 14. 3g 
大 黄 14. 3g 生 天 南星 9g 
IEEE 14. 3g 没 药 3. 6g 
乳香 3. 6g 冰片 7.2g 
薄荷 脑 7. 2g 樟脑 7. 2g 
陈皮 16. 1g 当归 9g 
丁香 9g 胡椒 9g 
香 加 皮 7. 2g ax 7. 2g 
PFF 7. 2g Em 7. 2g 
辛夷 5.4g 川 营 5.4g 
独活 5. 4g TET EZ 3. 6g 
辣椒 3. 6g 苍术 3. 6g 


MIm E 10.7g 水 杨 酸 甲 酯 10. 7g 

【 制 法 】 以 上 二 十 八 味 Ei SERE E UK KS ERR ER LAU 
茄 流 浸 襄 、 樟 脑 外 ;其 余 白 芷 等 二 十 三 味 粉 碎 成 粗 粉 ,用 9076 
乙醇 作 深 剂 , 浸 溃 ,渗流 ,收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 相对 
密度 约 为 1.05(80'C ) 的 清 襄 ,加 入 上 述 薄 荷 脑 等 五 味 , 撑 色 ， 
另 加 4. 5 一 5 倍 重 量 由 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 , 制 成 涂料 , 进 
行 涂 襄 ,切断 , 盖 衬 ,切片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 淡 棕 黄色 至 橙黄 色 的 片 状 橡胶 高 
RFE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 片 [ 规 格 (1)J 或 5 片 [ 规 格 (2)2， 
除去 盖 衬 ,加 三 氯 甲 烷 100ml, 浸泡 30 分 钟 ,搅拌 使 脱 谊 , 倾 
取 谊 液 ,加 甲醇 50ml 搅拌 , 静 置 5 分 钟 , 倾 出 药 液 ,80C 以 下 
RT. RWE im P E 2ml 充 分 搅拌 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
10 000 转 )2 分 钟 ,上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 
材 0. 5g, 加 无 水 乙醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 渡 
RAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药材 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 
(3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 检 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 
的 供 试 品 溶液 10xl、 上 述 对 照 品 溶液 Sulo 分 别 点 于 同一 用 
0.5% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 吧 以 三 氢化 
铝 试 液 ,在 105'C 加热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 


°- 1294 。 
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(3) 取 本 品 20 片 [ 规 格 (1)J 或 10 片 [ 规 格 (2)], 除 去 盖 
tl ,加 乙醚 100ml, 漫 泡 30 分 钟 ,搅拌 使 脱 襄 , 倾 出 膏 液 , 残 酒 
加 乙醚 50m 再 搅拌 .合并 襄 液 ,加 甲醇 30ml, 边 加 边 搅拌 En 
E 5 分 钟 , 倾 出 药 液 ,浓缩 至 约 5ml, 加 5% 硫酸 溶液 20ml 充 
分 搅拌 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 使 成 碱 性 ,加 乙醚 20m] 振 摇 提 
取 , 分 取 乙 醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 m 使 溶解 ,浓缩 至 约 
0. 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 取 硫酸 阿托品 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 
制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20 由 对照 品 溶液 5 由 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(17 :2:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(HRE m 20 片 [ 规 格 (1)] 或 10 片 [ 规 格 (2)], 除 去 盖 
衬 ,加 乙醚 100ml, 浸 泡 30 分 钟 ,搅拌 使 脱 意 , 倾 出 膏 液 ,和 残 酒 
加 乙醚 50ml 再 搅拌 . 倾 出 ,合并 谊 液 , 加 甲醇 30ml, 边 加 边 搅 
拌 , 静 置 5 分 钟 , 倾 出 药 液 ,浓缩 至 近 干 , 残 泪 加 水 20m 充分 
搅拌 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 2ml, 加 热 回流 40 分 钟 ,冷却 ,用 乙醚 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,低温 蒸 干 RAMZ 
酸 乙 酯 0. 5m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 大 黄 酚 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 20d SE RC 
溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C)- HH IR Z, M-P BR (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 景 干 , 罩 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 , 置 氨 
2& ^U EUR SER EIL 

(5) 取 本 品 10 片 [规格 (1)] 或 5 片 [ 规 格 (2)]， 除 去 盖 衬 ， 
剪 成 小 块 , 加 稀 乙 醇 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 倾 出 乙醇 液 , 浓 
缩 至 近 干 ,残渣 加 稀 乙 醇 1ml, 充 分 搅拌 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
10 000 转 )2 分 钟 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 取 香 加 皮 对 照 
药材 0. 5g, 加 稀 乙 醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 pl 对照 药材 
溶液 5wl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(19 : 1) 为 展开 剂 EF , Bih BUE EE POR AT G365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 主 斑点 。 

【检查 】 &*X42E kEm 2 片 , 用 三 氯 甲 烷 作 溶 剂 ,依法 
(通则 0122 第 一 法 ) 检 查 。 每 100cm? 含 育 量 不 得 低 于 1. 6g. 

其 他 ”应 符合 贴 襄 剂 项 下 橡胶 膏剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122) 。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm， 
膜 厚度 为 0. 5pm) , 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 为 90C ,保持 
4 分 钟 , 以 每 分 钟 13 闻 的 速率 升温 至 170 ,保持 15 分 钟 。 理 
论 板 数 按 樟脑 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 
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校正 因子 测定 ” 取 环 已 酮 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 lm 含 25mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 取 樟脑 12. 5mg、 
薄荷 脑 12. 5mg、 龙 脑 12. 5mg, 7K 4 R P M8 18.75mg, 精密 
称 定 , 置 25ml 容量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml, 加 乙酸 乙 
酯 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 色 ,吸取 lul, 注 和 人 气相 色谱 仪 , 计 
算 校 正 因子 。 

测定 法 KEM 10 片 [规格 (1)J 或 5 片 [规格 (2)] ,除去 
盖 衬 ,前 成 小 块 , 置 1000ml 烧瓶 中 ,加 水 300ml, 连 接 挥 发 油 
测定 器 ,目测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 
止 , 再 加 乙酸 乙 楷 4ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 醋 
层 , 测 定 器 用 乙酸 乙 酯 适量 洗涤 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 通 过 铺 
有 0. 5g 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 ,用 乙酸 乙 酯 适量 洗涤 漏斗 数 
次 ,合并 乙酸 乙 栈 液 , 置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 
1 ml, 再 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 勾 ,吸取 Lul, EAA HH 
仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 ( 规 格 (17 含 樟脑 (Cie Ha; O) 不 得 少 于 1. 5mg， 
4 3 fui B CCo Hoo O) 不 得 少 于 1.5mg, 含 冰片 以 龙 脑 
《Cio HisO) 计 不 得 少 于 1. 0mg, 含 水 杨 酸 甲 琵 (Cs Hs Os ) 不 得 
少 于 1.6mg; 每 片 [ 规 格 (2)] 含 樟脑 (Ci Has O) 不 得 少 于 
3. 0mg，, 含 薄荷 脑 (Co Hz O) 不 得 少 于 3. 0mg, 含 冰片 以 龙 脑 
CCo Hi; O) 计 不 得 少 于 2. 0mg, 含 水 杨 酸 甲 酯 (Cs He O: ) 不 得 
少 于 3. 2mg。 

【功能 与 主治 】〗 活血 止痛 ,每 筋 通 络 。 用 于 筋骨 疼痛 , 肌 
内 麻痹 , 痰 核 流 注 , 关 节 酸 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 贴 患处 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

[H] (D5cmX6.5cm (2)7cmX 10cm 

[Pdl] 密封 , 置 阴凉 处 。 


活血 壮 筋 丸 
Huoxue Zhuangjin Wan 
[5:75] 制 川 马 400g 红 花 40g 
Jis 50g 乳香 (去 油 )20g 
没 药 (去 油 )20g TER 40g 
地 龙 40g 全 蝎 40g 
川 牛 膝 80g Hi 40g 
AÊ 40g 


【 制 法 〗 以 上 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 第 , 混 匀 ,用 水 泛 
丸 , 干 燥 , 包 糖衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 包 糖 衣 的 水 丸 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐 色 AC 
E... 

【鉴别 】 《〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 球形 或 椭 
圆 形 ,直径 约 60km, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 体 壁 碎 
片 黄色 至 棕 黄 色 , 有 圆 形 毛 窜 ,直径 8 一 24pm, 有 的 具 长 短 不 


活 迎 壮 筋 丸 


一 的 刚毛 (全 蝎 ) 。 

(2) 取 本 品 20 丸 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 80% 丙 酮 溶液 
10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 
竭 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 红 花 对 照 药 材 0. 5g, 加 80% 丙 酮 溶液 10ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 XS , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 
10ul 及 上 述 对 照 药 材 溶 液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 H HERR 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 -甲醇 (7 : 2 : 3 : 0.4) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 JL. WF A8, 置 250ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 
100ml, 连 接 挥发 油 提取 器 , 自 提取 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 并 溢 流 和 烧瓶 时 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1. 5ml, 连 接 回流 冷凝 
管 , 加 热 至 沸 ,并 保持 微 沸 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 
lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Aul SER n REC 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G EUR E. 以 石油 栈 (60 一 90 和 )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 喷 以 二 硝 基 荣 肘 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(5) 取 本 品 30 丸 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 至 近 干 ,残渣 加 水 20ml 微 热 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 
液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 
丁 醇 液 , 用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 
WORT XXE DB BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 
对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
人 参 皂 苷 Rb XH. ASEH ReX Em AZP Reg 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10pl ,对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (65 : 35 : 10)10 以 下 放 
置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ST Pih, IRF, iE 10%% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 110C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 更 点 。 

【检查 】 VEBER 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARM: LL 2. RE Du SCRI C25 : 15) 为 流动 相 A, 以 0. 1mol/L 
MRE W CE 1000ml Ji ZK BS ER 0. 5ml) 为 流动 相 B, ik FE 


°- 1295 。 
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中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 测 波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 乌 
头 碱 、 次 乌 头 碱 、 新 乌 头 碱 峰 计算 均 应 不 低 于 2000。 


流动 相 ACA) 
15 一 26 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 48 


流动 相 BCAO 
85—74 

48 一 49 2635 74—65 

49~58 35 65 

58~65 


35-15 65—85 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 头 碱 对 照 品 ,次 乌 头 碱 对 照 品 


及 新 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,和 置 棕色 量 瓶 中 ,精密 称 定 , 加 异 丙 醇 - 
ZAFE: 1) 混 合 溶液 分 别 制 成 每 lml 含 乌 头 碱 50pg、 次 
乌 头 碱 和 新 乌 头 碱 各 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 丸 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 相当 于 5 丸 的 重量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,分 
别 加 入 氨 试 液 3ml 及 蜡 丙 醇 -乙酸 乙 栈 (1 : 1) 混 合 溶液 
15ml, 超 声 处 理 ( 功 率 240W ,频率 45kHz, 水 温 在 25'C DA FO 
30 分 钟 , 放 冷 , 播 匀 , 滤 过 ,用 少量 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : DIE 
合 溶液 洗涤 残渣 ,合并 滤液 ,40C 以 下 减 压 回收 溶剂 至 干 , 残 
ik FE SEPSER-— UB be C1 : 1) 混 合 溶 液 溶 解 并 定 容 至 5ml, 播 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 周 ,注入 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 双 酯 型 生物 碱 以 马 头 碱 (Cs Har NO XS 
KPR CC Has NOw)、 新 乌 头 碱 (Css Hs NO11) 的 总 量 计 , 不 得 
过 20pg. 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 WE. E 
HRE. | 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAN; UZER- 05mol/L 磷酸 二 和 氨 钠 溶液 (50: 50) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 440nm。 理 论 板 数 按 血 竭 素 峰 计算 应 不 低 
于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 血 竭 素 高 氯 酸 盐 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 3% 磷酸 甲醇 溶液 制 成 每 lml 含 血 
WR 30pg 的 溶液 , 即 得 ( 血 竭 素 重 量 一 血 竭 素 高 毛 酸 盐 重 量 / 
1. 377) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 WER 30 丸 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 相当 于 10 丸 的 重量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 3 上 磷酸 甲醇 溶液 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处理 ( 功 率 
360W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 3%% 磷 酸 甲 
醇 溶液 补足 减 失 的 重量 85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zik 5h 4E JL Sr df 3 DA di 3 3X (Ci Hi0O;) 计 ,不 得 少 于 
99. Ong. | 

【功能 与 主治 】 祛 风 活血 , 强 腰 壮 筋 。 用 于 筋骨 疼痛 , 周 
身 麻 木 ,半身不遂 UL BRUT. 


。 1296 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 ,一 日 2 次 , 酒 或 温 开 水 
XS Bit REEK. 

【注意 】 (1) 热 症 者 咏 服 。(2) 孕妇 及 哺乳 期 妇女 禁 服 。 
严重 心脏 病 , 高 血压 , 肝 、 肾 疾病 忌服 。(3) 本 品 售 鸟 头 碱 ， 
应 严格 在 医师 指导 下 按 规定 量 服 用 。 不 得 任意 增加 服用 量 
和 服用 时 间 。(4) 服 药 后 如 果 出 现 层 舌 发 麻 、 头 痛 头 昏 、 腹 
痛 腹 演 , 心 烦 欲 哎 . 呼 吸 困难 等 情况 ,应 立即 停 药 并 到 医院 


就 医 。 
【贮藏 】 密封 。 
活血 通 脉 片 
Huoxue Tongmai Pian 

[4.751 $i ig 桃仁 18g 
丹参 91g IRAJ 45g 
ZL 1E 36g MEdr 36g . 
郁 金 45g 三 七 9lg 
JS 27g 陈皮 91g 
木 香 36g AAR 45g 
枸杞 子 91g 酒 黄精 182g 
人 参 45g 麦 冬 91g 
冰片 9g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 丹 参 、 赤 芍 . 石 营 薄 、 郁 金 、 人 参 . 三 
七 粉碎 成 细 粉 ;冰片 研 细 ; 鸡 血 茧 、 麦 冬 . 桃 仁 加 水 煎 煮 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 。 酒 黄精 、 川 
7$ MEF AEH 70% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ， 
第 二 次 2 小 时 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 。 陈 皮 、 木 香 、 降 香 提取 挥 
发 油 至 油 尽 ,并 滤 取 药 液 。 合 并 以 上 各 药 液 , 减 压 浓缩 至 相对 
密度 为 1.35 一 1,.40(50 ) 的 笛 膏 。 加 入 丹参 . 示 光 、 石 草 
薄 、 郁 金 . 人 参 ,、 三 七 等 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 
Tr ,干燥 ,加 入 陈皮 、 木 香 、 降 香 挥 发 油 与 冰片 细 粉 , 混 义 ， 
压制 成 1000 片 ( 大 片 ) 或 1600 片 (小 片 ) ,或 包 糖 衣 、 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 素 片 .糖衣 片 或 薄膜 
ACH , 包 衣 片 除去 包 衣 后 显 黄 褐色 至 棕 褐色 ; 气 香 , 味 微 若 。 

[3530] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 ,纤维 
周围 细胞 中 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 维 ( 石 音 蒲 )。 草 酸 钙 簇 
晶 直径 7 一 40pkm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 一 个 细 
胞 中 含有 数 个 簇 唱 。 棱 角 较 平 截 或 稍 尖 ( 赤 证) RESTO Sh 
直径 20 一 68kpm，, 棱 角 锐 尖 ( 人 参 ) 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,乙醚 提取 液 备 用 ; 药 渣 挥 干 乙醚 ,可 
甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 涅 加 水 20ml 
使 溶解 ,加 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
FA, MARA 20ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 亿 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 


中 国药 典 2015 年 版 


次 20ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 洒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml g lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 人 参 对 照 药材 、 三 七 对 照 药材 各 1g, 照 [鉴别 ](2) 
项 下 供 试 品 溶液 制备 方法 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 、 上 
述 两 种 对 照 药 材 溶液 各 2 一 4 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 , 10C 以 下 展开 ,取出 , 晾 干 ,路 以 1026 LER 5 BRE 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 冰片 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(2) 项 下 的 乙醚 提取 液 、 上 述 对 照 品 溶液 各 2~4pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 
2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
105 亿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 咒 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 1(2) 项 下 剩余 的 乙醚 提取 液 , 低 温 挥 干 , 残 湘 
加 甲醇 imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 511, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酷 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(ORJI X E ý 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 振 播 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 低温 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](5) 项 下 的 
供 试 品 溶液 10k1`、 上 述 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(7) 取 本 品 20 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 于 乙醚 ,残渣 加 5096 甲醇 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提 
取 液 RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 , 另 取 橙 
皮 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml d lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 EE 3cm, 取 出 , 肪 和 干 ; 再 以 甲 
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葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10:1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 , 展 距 8cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 126 — SLE S8 P BRTRE TC Un 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《8) 取 本 品 10 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 , 加 水 50ml, 加 
热 煮 沸 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 本 -甲酸 (2 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 

(9) 取 本 品 10 Fr , 包 衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 ,加 水 30ml 与 盐 
酸 3ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 RT , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 麦 冬 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 丙 
酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) Wig. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA FR -Z HR - FR R-KO : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 了 B 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 上 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NUES 20 片 ( 包 衣 片 除去 包 衣 ) , 精 
密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
7596 8 BE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 
40kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 风 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 B(Cs Hso O16 ) 计 ,大 片 不 得 少 
T 2. 1mg; 小 片 不 得 少 于 1. 3mg。 

【功能 与 主治 】 行 气 活血 , 通 脉 止痛 。 用 于 和 冠 心 病 心 绞 
Jf ^C TL RE UE . 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 5 片 ( 大 片 ) 或 一 次 8 片 (小 
片 ) ,一 日 3 一 4 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 

【贮藏 】 Wu. 
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济 生 肾 气 丸 
Jisheng Shengi Wan 
【处 方 】 熟地 黄 160g 山茶 黄 ( 制 )80g 
牡丹 皮 60g . 山药 80g 
茯苓 120g 泽 泻 60g 
肉桂 20g 附子 ( 制 )20g 
ÆRE 40g 车 前 子 40g 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ;过 得 , 混 匀 。 每 100g E 
末 用 炼 蜜 357 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
WE 90 一 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 密 丸 .小 蜜 丸 或 大 
Bi REMAR H. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 糊 化 淀粉 粒 团 块 
类 白色 (附子 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氧 醛 试 液 洲 
化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6km( 茯 苓 ) 。 菏 壁 组 织 灰 棕 
色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 争 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 薄 壁 细 
胞 类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波 
状 弯曲 , 较 厚 、 木 化 ,有 稀疏 细 孔 沟 ( 泽 演 ) 。 草 酸 钙 砂 晶 存 在 
于 薄 壁 细胞 中 ( 牛 膝 )。 草 酸 钙 针 晶 束 存 在 于 黏液 细胞 中 ,长 
80—240um, $t 5& ÉL 18 2 一 5pm( 山 药 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 
& ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 山 荣 英 ) WEAR 
皮 细 胞 表面 观 类 长 方形 , 壁 微波 状 , 以 数 个 细胞 为 一 组 , 略 作 
镶嵌 状 排列 (车 前 子 ) 。 石 细胞 类 圆 形 或 类 长 方形 , 壁 一 面 大 
菏 ( 肉 桂 ) 。 木 栓 细 胞 淡 红 色 至 微 紫色 , 壁 稍 厚 (牡丹 皮 ) 。 

(2) 取 本 品 水 塞 丸 6g, 研 碎 ,或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 剪 
碎 。 加 乙醚 50ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 
渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ， 
加 乙醚 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (3 : DARFA, 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 对 昭 
品 溶液 241 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同 
一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 务 合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (20 : 5 : 8) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 
T SEDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 80 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 前 
碎 , 加 水 100ml, 微 热 使 充分 溶 散 , 加 热 至 沸腾 , 放 冷 ,用 脱脂 
棉 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml( 必 要 时 高 
心 ) ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
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试 品 溶液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药材 2g, 加 水 50ml, AA 30 分 
钟 , 放 冷 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2~~5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 二 甲 茜 - 乙 酸 乙 酪 (1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 水 蜜 丸 研 碎 , 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ,前 碎 , 取 约 
3g, 加 甲醇 20ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 荣 英 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 莫 诺 苷 对 照 品 、 马 
钱 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶 


n WE 5 由 ,对 照 药材 溶液 及 对 照 品 浴 液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 奎 


胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
i BRE ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JL 8 DE XX i E 
清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


〖【 检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 山 荣 英 { 制 ) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
HEREN: A ZIE A z A, L 0.3% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 240nm。 理 论 板 
数 按 莫 诺 苷 . 马 钱 苷 峰 计算 均 应 不 低 于 4000, 


流动 相 BC%) 
95-92 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC%) 
0 一 5 5 一 8 
57-20 8 92 
20-35 
35-45 
45~55 60 40 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 莫 诺 昔 对 照 品 和 马 钱 背 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 Im 含 莫 诺 苷 与 马 钱 苷 各 
20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 0.7g, 精 
密 称 定 ;或 取 小 蜜 九 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 
A 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 5076 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zr LL AES ELCHE CCo Has Ou) ME RE Cr Hac Oo) 
的 总 量 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 90mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 63mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 5. 7mg。 | 

牡丹 皮 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
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理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0. 4g, 精 
密 称 定 ; 或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 密 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 
名, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs Hi。Os) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 


少 于 0.58mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 42mg X EL AE ALIS 


得 少 于 3. 8mg. 

【功能 与 主治 】 温 肾 化 气 ,利水 消 肿 。 用 于 肾 阳 不 足 、 水 
湿 内 停 所 致 的 肾虚 水 肿 、 腰 膝 瘦 重 、 小 便 不 利 、 痰 饮 咳 喘 。 

人 【用 法 与 用 量 】 UH. 水蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2—3 X. 

【规格 】 大 蜜 丸 每 丸 重 9g 

【贮藏 》 密封 。 


洋 参 保 肺 丸 
Yangshen Baofei Wan 
[4751 WE 120g 五 味 子 ( 醋 灾 )30g 
川 贝 母 60g 陈皮 60g 
砂 仁 30g IRE 60g 
麻黄 30g ez - 60g 
石膏 30g 甘草 60g 
X2 60g 西洋 参 45g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 ,西洋 参 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 器 聚 壳 等 
十 一 味 粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ,与 西洋 参 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 
义 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 120 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 褐 色 的 大 密 丸 ; 味 醋 . 微 苦 。 

【鉴别 】 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 表 皮 厚 壁 细 
胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕 
色 物 (五 味 子 ) 。 内 种 皮 厚 壁 细 胞 黄 棕色 或 棕 红色 ,表面 观 类 
多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 块 ( 砂 仁 ) 。 气 孔 特 异 , 保 卫 细 胞 
侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹 理 
CG WO. 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 唱 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 
草 ) 。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 ,类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 ， 
层 纹 明显 ,直径 约 至 94umCE £2. 

(2) 取 本 品 2 JL. 89 8E. JL RE SE E. 6g, 研 匀 , 加 浓 氨 试 液 
2ml =A oi 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 
加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 器 栗 壳 对 照 药 
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$t 1g, 加 三 毛 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 .10p1, 分 别 点 于 同一 
用 2% 毛 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -无 水 
乙醇 - 浓 氨 试 液 (20.: 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 依 
次 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色 详 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4 Ju. 38 95 M E SE 12g, BE], Jin ve CLE 
5m ZAF $ 50ml, 加 热 回 流 1 小 时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 
0. 1mol/L 盐酸 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ， 
用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 10, 用 三 氧 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml,-& 3f — 4 Ft V ACT RAMZ 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 贝 母 对 照 药材 2g, 加 浓 氮 试 液 1ml、 三 
毛 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (12 : 
10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 依 次 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 
和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1 3L, BERE WERE 3g, 研 勺 ,加 甲醇 30ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 酒 用 适量 水 溶解 ,加 在 
聚 酰胺 柱 (60 一 80 目 ,3g, 内 径 1em) E FH7K 50ml 洗 脱 ,再 用 
甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1mi 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶 液 241l、 对 照 品 溶液 101, 分 别 点 于 回 一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ， 
EEH 3cm, K Hh, BUT , BF UI HB -L BR L M-P 酸 -水 (20 : 
10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, KH, B 
干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 

(5) 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml S Img 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 对 照 品 溶液 241 及 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 10~20pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(4 :1:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 
105 沪 加 热 至 讽 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 1. 5 3L, 0] RE JE SE 4 5g, 815], Jn — CHR 
烷 50ml, 加热 回流 1B S , 滤 过 , 弃 去 三 氯 甲烷 液 , 药 渣 
挥 尽 溶剂 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0. lmol/L AAM HA A AR 
2 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 
AT ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 西 洋 参 
对 照 药材 0. 5g, 加 三 握 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 拟 人 参 皂 苷 Fi 对照 品 、 人 参 皂 苷 Rb: 对 照章 .人参 皂 音 
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Re X H8 5h A Z9 5RUEE. Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 
G 沙 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22: 
105~10 CHE 12 小 时 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 存 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 
颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 补 肺 , 止 嗽 定 跨 。 用 于 阴 虚 肺 热 , 咳 
嗽 疾 喘 ,胸闷 气短 , 口 燥 咽 干 , 睡 卧 不 安 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 ,一 日 2~3 次 。 


【注意 】 感冒 咳嗽 者 忌服 。 

【规格 】 每 九重 6g 

【贮藏 了 密封 。 

津 力 达 颗粒 
Jinlida Keli 

【处 方 】 人 人 参 184. 5g 黄精 244. 5g 
KER 122. 2g 苦 参 100g 
aA 244. 5g 地 黄 184. 5g 
制 何首乌 149g HRK 244. 5g 
fk 149 佩兰 100g 
黄连 100g 知 母 122. 2g 
KEFE 100g 丹参 160g 
粉 葛 244. 5g 荔枝 核 244. 5g 
地 骨 皮 149g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 ,佩兰 、 柳 炒 苍 术 提 取 挥 发 油 , 燕 馏 
后 水 溶液 过 滤 , 备 用 ; 山 荣 黄 用 7 倍 量 75% 乙 醇 作 溶 剂 , 浸 滇 
24 小 时 后 ,进行 渗 渡 ,收集 渗 沪 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密 
度 为 1. 30 一 1. 35(60C) 的 稠 膏 , 烘 干 , 备 用 ;人 参 . 麦 冬 . 灾 淫 
羊 蔓 、. 知 母 、. 粉 葛 加 乙醇 回流 提取 3 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 
WE , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.35 
(60Y ) 的 稠 膏 , 烘 干 ,备用 ;其 余 黄精 等 九 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 
次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,与 上 述 蒸 馆 后 的 水 溶液 合并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1.10~1.15(60C) 的 清 育 ,加 乙醇 使 含 醇 
量 达 60% ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 30—1. 35(60°C ) 的 稠 膏 , 烘 干 ,将 上 述 各 干 襄 合并 ， 
粉碎 成 细 粉 ,加 入 乳糖 粉 糊 精 适量 , 泥 匀 , 制 粒 ,干燥 , 喷 入 挥 
发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 微 苗 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 80% 甲 醇 50ml, 超声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
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解 ,加 三 毛 甲 烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ， 
水 液 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 (20ml,20ml,15ml), 合 
并 正 丁 醇 提取 液 , 加 1%% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 
弃 去 洗涤 液 ,再 加 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 
洗涤 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 8026 FR BE 20ml, f 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 . 人 参 皂 苷 
ReX Eh. ASEP Rb 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (50 : 20 : 
30 : 10 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 它 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 积 斑点 。 
(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 80 26 FH BE 50m], 8 PS AER 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 
乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 栈 提取 液 ,回收 溶 
WEF. RAMPE 3ml 使 溶解 ,加 在 聚 酰胺 柱 (60 一 80 目 ， 


_1g, 柱 内 径 为 lem) 上 ,用 甲醇 3ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 作 为 供 


试 品 溶液 。 另 取 制 何首乌 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 8ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 加 在 聚 酰胺 柱 (60 一 80 目 ,1g, 柱 内 
BA lem) 上 ,收集 流出 液 , 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 淫 羊 获 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml g o. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3p1、 
对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲醇 -甲酸 -水 (5:5:1:0.5:0.5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 立 即 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 制 何 首 乌 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[] i 5 8930 JE dE DER. TROU 1% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 
吹 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 30mg, 加 甲醇 
10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 
(8:1:1: 1) 为 展开 剂 ,在 展开 槽 另 一 侧 加 浓 氨 试 液 1ml, 饱 
和 5 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 2 个 以 上 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 50% 丙 酮 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 知 母 对 照 药材 0. 2g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H AERE MAET 
醇 - 冰 酷 酸 - 水 (6 : 2 : 20 M JEJE K. E OT RC HB, F, M A 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C dn $& 5 分钟, 立即 在 紫外 光 
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(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

(5) 取 丹参 对 照 药材 0. 5g, Jill FH BR 5ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 历 根 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 im S 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 
述 对 照 药材 溶液 .对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -丙酮 -甲酸 (5 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRT. 置 饱 和 和 氨 蒸 气 中 赴 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 和 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
RI s LA ZAR- Z 88-2 96 磷酸 溶液 (84: 7 : 9) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 苦 参 碱 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 参 碱 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lm 含 0. 3mg 的 溶液 , 临 用 时 加 盐酸 -甲醇 
(1: 25) 混 合 溶液 稀释 成 每 1ml 含 苦 参 碱 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz, 温 
BE 30'C)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 80% 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 
0. 5ml f£ didi ,再 加 甲醇 转移 至 中 性 氧化 铝 柱 (120 一 150 目 ， 
4g, 柱 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 洗 脱 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em ER E EUER (C, Ha N: O) 计 ,不 得 少 
F 1. 3mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 , 健 脾 运 津 。 用 于 2 型 糖尿 病 
气 阴 两 虚 证 , 症 见 : 口 海 多 饮 , 消 谷 易 饥 , 录 多 ,形体 渐 痕 , 倦 息 
乏力 , 自 汗 盗汗 ,五 心烦 热 ,便秘 等 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 和 袋 , 一 日 3 次 。8 周 
为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 对 已 经 使 用 西药 患者 ,可 合并 使 用 本 
品 , 并 根据 血糖 情况 ,酌情 调整 西药 用 量 。 

【注意 】 鼠 食 肥 甘 厚 味 .油腻 食物 。 孕 妇 愤 用 。 

【规格 】 FRR 9g 

【贮藏 】 密封 ,防潮 , 置 阴凉 于 燥 处 。 


e Bb LE BA OS 


Xuanfei Zhisou Heji 


[4h77] 荆 芥 50g 前 胡 50g 


宣 肺 止 嗽 合剂 
桔梗 50g 蜜 百 部 50g 
SE X 3€ 50g 陈皮 42g 
fa E 75g 薄荷 42g 
AERE 50g E HE 42g 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 荆 芥 、 前 胡 X 26 BR P DECRE UR JH 
水 蒸气 蒸馏 提取 挥发 油 备 用 ,分 取水 前 液 , 药 湘 加 水 散 者 1 小 
Bf. 滤 过 ,合并 水 前 液 ,备用 。 其 余 五 味 加 水 前 者 两 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 前 液 合 并 ,浓缩 
成 相对 密度 约 为 1. 17 一 1. 22(50 和 ) 的 清高 ,加 乙醇 使 含 醇 量 
ik 60% , 搅 匀 ,放置 12 小 时 , 取 上 清 液 , 余 液 经 高 速 离心 分 取 
液体 与 上 清 液 合并 , 减 压 回收 乙醇 至 相对 密度 约 为 1.17 一 
1. 22(50Y ) 的 清高 ,加 入 挥发 油 , 加 芒 糖 200g, 加 水 至 近 
全 量 , 搅 义 , 加 苯 甲 酸 钠 2g, 用 水 调整 总 量 至 1000ml, ff 
色 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 气 芳 香 ， 
味 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 30ml, 用 三 毛 甲 烷 提 取 两 次 ,每 次 
20ml, 合 并 三 气 甲 烷 液 ,低温 回收 溶剂 至 干 ,水 液 备 用 ;残渣 
用 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荆 并 对 照 药 
B 1g, 加 三 所 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 滤 液 低 温 
回收 溶剂 至 干 RAMEKA 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 再 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,用 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
FA, 作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
己 烷 -乙酸 乙 本 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 .取出 、 晾 干 , 喷 以 茄 香 
EAR, E 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

《2) 取 紫 范 对 照 药材 1g, 加 水 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 用 三 氯 甲烷 提取 两 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 提取 液 , 回 
KAMET , 残 漆 用 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 照 药材 溶液 
与 [鉴别 }(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (20: 10: 1 : DOS E 
开 剂 ,展开 、 取 出 、 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 三 毛 甲 烷 提 取 后 的 水 溶液 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 两 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗 两 
次 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 和 孔 
吸附 树脂 柱 ( 柱 内 径 1. 5cm, 柱 长 12cm) ,用 水 30ml 洗 脱 , 弃 
去 水 液 ,再 用 5026 乙醇 40ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 LACE ,残渣 用 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 
加 水 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml REER, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl 分别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 


e 1301 。 


官 宁 颗粒 


溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 本 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 
(15:1:1:2) 为 展开 剂 , 展 开 、 取 出 ET, 10%% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,于 105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 30ml, 加 7% 硫酸 乙醇 溶液 10ml, 加热 回流 
3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氢 甲 烷 提 取 两 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 所 甲烷 
提取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 两 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 试 液 ,再 用 水 
洗涤 两 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗 液 ,三 氢 围 烷 提 取 液 回收 溶剂 至 
To RUBBER Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枯 梗 对 
照 药材 1g, 自 “加 7% 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 的 混合 溶液 20ml” 
起 , 同 法 制备 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER AR 
上 使 成 条 状 , 以 三 气 甲 烷 -乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 、 取 出 、 
晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 浓 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 50ml, 加 氨 试 液 调节 pH 值 约 为 10, 用 三 毛 甲 
烷 提 取 两 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 用 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 器 聚 壳 对 
照 药 材 1g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 .盐酸 器 粟 碱 对 照 品 , 用 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 -乙醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 
20:3: 1) 为 展开 剂 ,展开 、 取 出 . 晾 干 , 喷 以 稀 硕 化 锐 钾 试 液 
和 亚 硝 酸 钠 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 EERE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 人 性 试验 ”以 辛 基 硅 烷 键 合 硅 胶 为 填 
充 剂 !0.05mol/L 8$ M — A H W 3-0. 005 mol/L. 庚 烷 磺 酸 钠 
溶液 - 乙 脐 (5 : 5 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 理 论 板 
数 按 吗啡 峰 计 算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 啡 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 用 含 
5/6 BEER EA) 10%% 甲 醇 深 液 制 成 每 1m 含 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml € 10ml 量 瓶 
中 ,加 5%% 酷 酸 溶液 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 为 120W, 频 率 为 
90kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 5% 醋 酸 溶液 稀释 至 刻度 , E 
匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 0. 5ml, 加 在 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 的 固 相 葵 取 柱 [250mg,3ml, 加 甲醇 -水 (3 : DR 
合 溶液 浸泡 约 20 分 钟 后 ,依次 用 甲醇 -水 (3 : 1) 混 合 溶液 
10ml 和 水 5ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,用 氨 试 液 洗 脱 至 流出 液 pH 
(8 237g 9,2 H1 18 3E ] E 0 CIR HE C19 202 滴 ( 调 pH 值 约 为 
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9),18 5], 打开 活塞 ,在 真空 友 吸 引 下 待 溶 液 滴 尽 后 ,用 水 
20ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 含 5% 醋酸 的 20% 甲 醇 溶液 洗 脱 ， 
至 5ml 量 瓶 中 ,并 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml aE RA ik Ek ECC Hi NO; ) 计 算 ， 
应 为 0. 030—0. 080mg. 

陈皮 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (35 : 4 : 61) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 制 成 每 ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml SER 
中 ,加 甲醇 40ml, 超声 处 理 ( 功 率 为 120W ,频率 为 50kHz) 
30 分 钟 , 用 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 2 Bk Rz ARE Rz E CCo Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
T 0. 60mg. 

【功能 主治 】 MEI, iR. AT A XUI e 
肺 证 , 症 见 咳嗽 AE REE EORR TA LEER 

【用 法 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 每 支 装 20ml 2) 每 瓶装 100ml 〈3) 每 瓶 
X 120ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


E F E 
Gongning Keli 
[4h75] 195g WE 5g 
三 七 78g 地 榆 390g 
黄 苓 117g 地 黄 195g 
iE A 390g m4 390g 
党 参 234g 白 芍 195g 
甘草 78g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 三 七 粉碎 成 颗粒 ,加 70% 乙 醇 回 
流 提取 3. 5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 , 药 液 
备用 ; 药 洒 与 其 余 茜 草 等 十 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ， 
第 二 次 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1l. 15—1. 22(60C ) 的 清 膏 ,与 三 七 药 液 合 并 ,加 人 甜菊 素 5g 
及 糊 精 适 量 , 混 匀 ,喷雾 制 粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 泪 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 lml 
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和 乙醚 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,冷却 至 室温 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 
干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 叶 芋 草 
素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 丙 
BICIS : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 、 人 参 皂 车 Rg 对 照 品 .人 人 参 撮 
tf Rb 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 
测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 1541 及 上 述 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 围 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10 信 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调 
节 pH 值 至 1~2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 
提取 液 , 蒸 干 , 残 潜 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 萍 黄 对 照 药材 2g, 加 80% 乙 醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 波 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5jj ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 
2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 2% 三 氯 化 铁 乙醇 
济 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 黄 苓 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 ( 鉴 
别 2《3) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (513:1: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 6% 三 氢化 铁 乙 醉 溶 液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 暗 绿 
色 斑 点 。 

(5) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 75% 乙 醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 W PRAT RAIK 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BE is dE SER 3 次 (15ml,10ml,10ml) ,合并 正 于 醇 提取 液 , 用 
水 洗涤 2 次 (10ml, 10ml), 弃 去 洗涤 液 ,正本 醇 液 浓 缩 至 约 
lml, 加 中 性 氧化 铝 适 量 , 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,1g, 内 径 为 1.0cm) 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1: 1) 
30ml PER ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 10: 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 乙醇 溶 
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液 ,在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 NIE. 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA DL £L RN 2 DIES 4B. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
1f Rg' 峰 计算 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 B(%) 
0 一 30 18 82 
18 一 30 


30—55 82—70 


对 照 品 溶液 的 制备 BASRE Rg 对 照 品 适量 ,精密 


称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 0. 16mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ,加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 3 次 ,每 次 30 分 钟 , 合 
并 甲醇 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 0.1% 氨 氧化 钠 溶 液 20ml 微 热 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 洗涤 1 次 , 弃 去 水 液 , 正 
丁 醉 液 蒸 干 , 残 济 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 人 参 和 皂苷 Rg (Ce Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 11.6mg。 

【功能 与 主治 】 化 次 清热 , 固 经 止血 。 用 于 将 热 所 致 的 
月 经 过 多 .经 期 延长 ;放置 宫 内 节育 器 后 引起 的 子宫 异常 出 血 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 伐 , 一 日 3 次 , 连 服 7 天 。 
月 经 过 多 者 于 经 前 2 天 或 来 经 时 开始 服药 ,经 期 延长 者 于 经 
期 第 3 天 开始 服药 。 

【规格 】 每 线装 10g 

(P) 密封 。 
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【处 方 】 重 楼 2000g 

〖 制 法 】 重 楼 粉碎 成 粗 粉 ,加 入 四 倍 量 70% 乙醇 ,回流 
提取 三 次 ,第 一 次 5 小 时 ,第 二 次 4 小 时 ,第 三 次 3 小 时 ,合并 
提取 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ,将 融 溶 解 ,用 
陶瓷 膜 (0. 24m) 过 滤 分 离 ,并 进行 适当 透析 洗涤 , 膜 截留 液 喷 
FTR ,将 干 膏 粉 过 五 号 筛 ,加 和 人 适量 的 辅料 , 混 匀 , 装 人 胶 
训 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 浅黄 棕色 至 灰 棕 色 的 


° 1303 。 
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粉末 3; 昧 若 。 

[3501] 取 本 品 内 容 物 0.13g, 用 水 10m 溶解 ,用 正 丁 
BE 10ml 振 播 提取 , 取 正 丁 醉 液 ,用 水 Sm A., ETER 
T Ram PE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 重 楼 皂苷 
人 对 照 品 . 重 楼 皂苷 姬 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) iXX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (5 : 4: 3 : 0.6) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 100'C Jor d E 3E 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 辛 烷 基础 烷 键 合 硅 胶 为 
1 768] s VA Z BE -7K (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 
理论 板 数 按 重 楼 皂苷 克 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 重 楼 皂苷 允 对 照 品 适 量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 25kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 昭 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 重 楼 皂苷 人 (Cs Ho O13 ) 不 得 少 于 0. 52mg。 

【功能 与 主治 〗 凉 血 止血 ,清热 除湿 ,化 瘀 止痛 。 用 于 出 
漏 下 血 , 月 经 过 多 ,产后 或 流产 后 富 缩 不 良 出 血 及 子宫 功能 性 
出 血 属 血 热 妄 行 证 者 ,以 及 慢性 盆腔 炎 之 湿热 瘀 结 所 致 的 少 
Nnm ENSGEIME. 

【用 法 与 用 量 】 月 经 过 多 或 子宫 出 血 期 : 口服 。 一 次 
1 一 2 粒 , 一 日 3 次 , 血 止 停 服 。 慢 性 盆腔 炎 : 口服 。 一 次 2 粒 ， 
一 日 3 次 ,4 周 为 一 疗程 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 13g 

【贮藏 】 密封 。 
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[5477] 地 答 450g 
当归 140g 

Th 7k 140g 

【 制 法 】 以 上 五 味 BRE P CAR PS p £F 59 DEED E 
TUS 33515 DEZK NUR LU FEK 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,泪液 合 
并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.23 一 1.28 (55—60 C) ) ,加 乙醇 


两 面 针 170g 
五 指 毛 桃 100g 
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至 含 醇 量 达 50%., W5., PE 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ， 
减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 25~1.30(55~60C), FH, HER 
成 细 粉 ,加 淀粉 .滑石 粉 及 便 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

[4341 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕 
神色 至 棕 黑 色 ; 气 微 , 味 苦 M MME. 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
30ml, £8 PS Ab 38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10mi 使 
溶解 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙酸 乙 酯 
振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 四 
BK 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 稳 对 照 药材 1g, 加 
甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 适 
量 , 加 甲醇 制 成 每 im 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(6:3: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 126 — & dC CZ, 
醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 置 锥 形 瓶 中 ,用 适量 浓 
氨 试 液 浸 润 后 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
醇 imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 两 面 针 对 照 药材 
0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 I0p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
土 ,以 三 气 甲 烷 -丙酮 -甲酸 (15 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 4 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 柄 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 
KF m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 指 毛桃 对 照 药 
材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 8nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 BC SEU 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 8 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,加 盐酸 2ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 柄 木 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y )- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (4: 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
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应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 班 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL Z RE-0. 05% 磷 酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 272nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 约 10mg, 精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勾 ,精密 量 
X 2ml, 置 20ml 量 瓶 中 ,加 5% 盐 酸 溶液 至 刻度 138 5]. B0 48. 
(每 1ml 含 没 食 子 酸 10pg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 MERE, 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5%% 盐 
酸 溶 液 100ml, 称 定 重量 , 置 水 洽 中 回流 水 解 4 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 5% 盐 酸 溶液 补足 减 失 的 重量 3$ 5] , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1l, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 地 稳 以 没食子 酸 (C; HseO;) 计 ,不 得 少 
于 0.10mg. 

【功能 与 主治 】 MAAR ERLA KILE., MFE 
热 次 阻 所 致 带 下 病 , 症 见 小 腹 隐 痛 , 经 色 紫 暗 ` 有 块 , 带 下 色 黄 
质 秽 :慢性 盆腔 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次。 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 26g 

(BET OT DOE 0. 25g) 

【贮藏 】 密封 。 


宫 炎 平 泣 丸 
Gongyanping Diwan 
[4h75] 51$ 90g 
当归 28g 
FEA 28g 
[5751 以 上 五 味 , 加 水 前 痢 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 
并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25(55 一 60 习 ) 的 清高 ,加 乙醇 
FAREA 50% , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 
MER ,干燥 成 干 漫 癌 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 取 育 乙 二 醇 适 最， 
加 热 使 熔融 ,加 入 上 述 绍 粉 , 混 匀 , 滴 人 冷却 的 二 甲 硅油 中 , 制 
成 1000 JL, B1 , 
【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 棕 黑 色 的 滴 丸 ; 味 微 苦 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 60 丸 , 研 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 
盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷 却 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 法 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 答对 照 药材 1g, 加 甲醇 


两 面 针 34g 
五 指 毛桃 20g 


B X JL 


10ml, fe] z fil p, op Fa Z5 EA 2 HE. ARRA TFR I PR S VP 
醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G EAR E ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (9 : 3 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 
谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 60 丸 , 研 碎 ,加 硅 藻 土 5g, 人 研 匀 ,加 乙醇 30ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 至 近 干 ,加 乙醇 4ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 两 面 针 对 照 药材 1g, 加 水 30m, RUE 
30 4r9p,0B ib. 08 3 ZR ICT DRE 5g, E53. m mi 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) it 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 0.5%% 氧 氧化 
负 溶 液 制 成 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -丙酮 -甲酸 (15 : 
4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,党 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 60 3L ERE ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 浊 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 
2ml, 加 热 回流 30 分 钟 ,冷却 ,用 乙醚 振 扬 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 三 气 甲 烷 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 穿 破 石 对 照 药材 2g, 加 水 30ml, Ri 
者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 锥 形 瓶 中 ,加 盐酸 5ml, 自 “ 加 热 回流 
30 分 钟 ? 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (4 : 1 : 0. D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 辽 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 详 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 ;检测 波长 为 217nm。 
理论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 辕 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 5% 盐 酸 溶液 制 成 每 1ml 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 混 
SWA 1g, 精 密 称 定 , 填 圆 底 烧 瓶 中 ,精密 加 入 5% 盐酸 溶 
液 50ml, 称 定 重 量 , 置 水 浴 中 回流 水 解 4 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 5% 盐 酸 溶 液 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 地 稳 以 没食子 酸 (C: He Os ) 计 ,不 得 少 
于 20pg. 

【功能 与 主治 〗 清热 利 湿 , 祛 次 止痛 ,收敛 止 带 。 用 于 湿 
热 瘀 阻 所 致 带 下 病 , 症 见 小 腹 隐 痛 , 经 色 紫 暗 、 有 块 , 带 下 色 黄 
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质 稠 ;慢性 盆腔 炎 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 最 】 口服 。 一 次 15 一 20 丸 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 每 九重 50mg 


【贮藏 】 密闭 。 
&eiEBH 
Gongliuging Pian 
[4h75] XX 240g IX S 200g 
IK% 200g 桃仁 180g 
mx 160g 黄花 120g 
HX 180g tL 9 240g 
地 黄 240g 白 芍 180g 
甘草 60g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 桃仁 、 黄 苓 Hh RRAK 
等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 浸泡 2 小 时 ,煮沸 后 再 加 入 桃 
CESKA 1 小 时 ;第 二 次 前 替 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
JF , 减 压 浓 缩 成 稠 斋 。 牡 虹 同 法 施 者 并 减 压 浓 缩 至 适量 ,与 上 
RARE METE, TARHI. WAME 
(或 微 唱 纤维 素 . 羧 甲 淀 粉 钠 ) 以 及 淀粉 适量 , 混 匀 ,用 85% 乙 
醇 制 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕色 至 棕 袜 
EA AME, RAR EE. 

【 监 别 】 (1) 取 大 黄 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 Sm, ATF RAMAK 10ml 溶解 ,加 
盐酸 1ml, 加热 回流 30 分 钟 ,冷却 ,用 乙 琴 振 播 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,低温 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 另 取 大 黄 素 对 照 品 . 大黄 酚 对 照 品 , 分 别 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测 定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 
l5ul 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 :5:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 坦 点 ? 置 氨 蒸 气 中 震 
后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1mi, 加 中 性 氧化 铝 (100 一 200 目 )2g, 拌 
名 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 — 200 目 , lg, 柱 内 径 为 
1. 5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1) 的 混合 溶液 30ml 洗 脱 ， 
收集 洗 赔 液 RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
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晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫 酸 溶液 ,加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 到 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 加 热 回流 20 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 秸 加 甲醇 4ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茜 - 异 丙 
醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 3 : 6 : 3: 1) 为 展开 剂 ,在 
v X IL TRURI RIF FER, B, ATF, Æ 1050C 加 热 15 分 
9b ico LIE ELO. SARAZM LARA, XE 105 立 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
波 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 盐酸 调 
节 pH 值 至 2~3, 用 乙酸 乙 醋 20ml REER, ZEZA 
干 RIED ES 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苓 硝 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lm 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 以 含 4%% 醋 酸 钠 的 0.49063 FF dE £T HEX GALE ICON 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 
3:1: 1) 为 展开 剂 RRF WH EF AAEREN 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 286mn。 
理论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 各 含 20ug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
le MERE ,是 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 20ml 分 次 洗涤 
滤 渣 及 滤器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 匀 ,精密 
量 取 20ml, 蒸 至 近 于 ,加 甲醇 2ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 溶液 (1-> 
10)10ml, 加 热 回流 20 分 钟 , 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 4 次 
(20ml,20ml,10ml,10ml) ,合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲 
醇 溶 解 并 转移 至 lm 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho O; MARM Cs HioO,) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 65mg. 

【功能 与 主治 】 活血 逐 瘀 ,消瘦 破 积 。 用 于 瘀 血 内 停 所 
致 的 妇女 瘦 痕 , 症 见 小 腹胀 痛经 色 紫 黯 有 块 .经 行 不 亚 ; 子 官 
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NUS uu ExSuESR 。 
【用 法 与 用 量 】 LH. 一 次 3 片 ,一 日 3 KREEM. 
【注意 】 经 期 停 服 ,孕妇 禁用 。 


LARI (1) 每 片 重 0. 4g 〈2) 每 片 重 0. 37g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
BEER 
Gongliuqing Jiaonang 

【处 方 】 XXX IX 

水 是 桃仁 

HR LE 

Bx tL As 

地 黄 zh 

甘草 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 桃仁 ES A AKERS 
昧 加 水 浸泡 2 小 时 后 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ;第 一 次 者 沸 后 再 
加 和 人 桃仁 和 黄 苓 , 施 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 。 牡 虹 同 
法 前 者 并 浓缩 ,与 上 述 浓缩 液 合 并 ,加 入 适量 的 淀粉 , 制 成 颗 
MTIR RARD, HR 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 闸 ,内 容 物 为 棕 褐 色 的 颗粒 和 粉末 
气 微 香 , 味 微 甜 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 Sm, AT, RAMAK 10ml 溶 
解 , 加 盐酸 iml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,低温 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 2g, 加 甲醇 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 认 对照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 
羧 甲 基 纤 维 兹 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
《30 一 60%C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 
个 枪 黄 色 荧 光斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
应 的 橙黄 色 荧 光斑 点 ;用 氨 蒸 气 粘 后 ,在 日光 下 检视 , 显 相 
同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 加 中 性 氧化 铝 (100 一 200 目 )2g， 
拌 习 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,1g, 内 径 为 
1. 5cm) 上 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1: 1) 的 混合 溶液 30m 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G BE EI E LUE CHR cB 


E M W i k 


醇 - 水 (13 : 7: 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 BRUT EU 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0.8g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加热 回流 
20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氰 甲烷- 丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (13 : 4 : 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
JF Hb EU EDI 0.5% 昔 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105" C Jn d £ 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 污 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 盐 
酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,乙酸 乙 酯 
AAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 
苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 以 合 4% 醋 酸 钠 的 0.4% 羧 甲 基 纤 维 素 钠 
溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 柄 -甲酸 -水 
(5: 3:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脐 干 , 喷 以 2% 三 气 化 铁 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 286nm。 
理论 板 数 按 大 黄 察 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 .大黄 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 20pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”了 到 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 加 热 
回流 30 ^r Ph , 放 冷 , 滤 和 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 20ml Apr CHER 
滤 渣 及 滤器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ， 
精密 量 取 20ml, 蒸 于 ,残渣 加 盐酸 溶液 (1~10)10ml 9S 
解 ,加 热 回 流 20 分 钟 ,冷却 ,用 乙醚 振 播 提取 4 次 (20ml， 
20ml, 10ml, 10m) ,合并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 溶 
解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 . 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 热 大 黄 以 大 黄 素 (Cs HieOs) 和 大 黄 酚 
(Cis Hi O,) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 65mg。 

(JESE ANER HARER. AF i A t 
KHAA ENAR 68 8, RECRL ER BIRR FE 
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肌 瘤 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 K: RAEM. 
【注意 】 经 期 停 服 ,孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 37g 
【贮藏 了 密封 。 
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[45] FOAN 150g 

【 制 法 】 取 等 量 的 聚 乙 二 醇 6000, X Z, — BK 4000,18. 
均匀 ,加热 熔 融 ,加 入 穿 心 莫 内 酯 , 混 匀 , 滴 制 成 丸 , 包 薄膜 衣 ， 
制 成 1000 $È, BD f8, 

LERI 本 品 为 黄色 的 包 衣 滴 丸 ,除去 包 衣 后 显 类 白 
色 ; 味 苦 。 

【鉴别 〗 本 品 研 细 , 取 0. 1g, 加 乙醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 ml € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 31 与 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF, 薄 屋 板 上 ,以 二 气 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相间 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 溶出 度 NUES 1 袋 , 照 溶 出 度 测定 法 (通则 
0931 第 二 法 ) ,以 1% 十 二 烷 基 硫酸 钠 溶 液 1000ml 为 溶出 介 
质 , 转 速 为 每 分 钟 75 转 , 依 法 操作 ,经 45 分 钟 时 , 取 溶 液 适 
景 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 内 本 对 照 
品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 适量 使 溶解 ,用 溶出 介质 定量 稀释 
制 成 每 1ml 约 含 穿心莲 内 酯 0.15mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 测定 ,计算 每 稚 的 溶出 量 。 限 
度 为 标示 量 的 75% ,应 符合 规定 。 

装置 差异 BURG 10 袋 , 分 别称 定 每 竹内 容 物 的 重量 ， 
求 出 平均 装 量 ,每 绕 装 量 与 平均 装 量 相 比 较 , 超 出 装 量 差异 限 
度 ( 士 10% ) 的 不 得 多 于 2 找 , 并 不 得 有 1 袋 超出 装 量 差 异 限 
E 1 倍 。 

其 他 ” 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 
的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 225nm。 
理论 板 数 按 穿心莲 内 酯 蜂 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酝 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
80mg, 精 密 称 定 , 加 甲醇 适量 ,超声 处 理 (120W ,40kHz)25 分 
钟 使 分 散 均 匀 , 放 至 室温 ,转移 至 25mil 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 
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刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 穿心莲 内 酯 (Co Ha 0 ) 应 为 标示 量 的 
90. 096—110. 034, 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ,抗菌 消炎 。 用 于 上 呼吸 道 感 
染 ,细菌 性 痢疾 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 PEERAA. 

【规格 】 每 袋 含 穿心莲 内 酯 0. 15g 

[WI 迹 光 ,密闭 保存 。 


穿心莲 片 


Chuanxinlian Pian 


【处 方 】 穿心莲 1000g 

【 制 法 】 取 穿 心 莲 ,用 85% 乙 醇 热 浸 提 取 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,干燥 ,加 辅 
料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 (小 片 ) 或 500 片 (大 
片 ), 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 宰 
色 至 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

LAII 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 备用 续 滤 液 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 穿 心 莲 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 脱 水 
穿心莲 内 酯 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5pl ,分别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 (20 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,在 28 忆 以 下 展开 , 取 
出 ,了 晾 于 。 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 
点 ; 喷 以 2%3,5- 二 硝 基 苯 甲酸 乙醇 溶液 与 2mol/L 氢 氧 化 钾 
溶液 等 体积 的 混合 液 ( 临 用 配制 ) ,立即 在 日 光 下 检视 , 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 
理论 板 数 按 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 辕 品 溶液 的 制备 ” 取 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 (小 片 ) 或 10 片 (大 
片 ) ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
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形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 1 小 时 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ， 
用 甲 醉 补足 减 失 的 重量 , 扬 色 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml 
(剩余 的 续 滤 液 备 用 ), 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,5g， 
柱 内 径 为 1. 5cm) 上 ,用 甲醇 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 脱 水 穿心莲 内 酯 (Cz。H2zs OO) ,小 片 不 得 少 于 
4. 0mg ,大 片 不 得 少 于 8. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 消 有 种 。 用 于 那 毒 内 盛 , 感 
冒 发 热 , 咽 喉 肿 痛 , 口 舌 生 疙 , 顿 咳 劳 嗽 , 泄 泻 痢 疾 , 热 淋 涩 痛 ， 
痛 肿 疮 疡 ,毒蛇 咬 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ( 小 片 ), 一 日 3 一 
4 次 ;或 一 次 1 一 2 片 ( 大 片 ), 一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 


穿心莲 胶囊 


Chuanxinlian Jiaonang 


〖 处方】 穿心莲 1000g 

【 制 法 】 了 到 穿 心 莲 , 用 85% 乙 醇 热 漫 提 取 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 筒 膏 状 ,干燥 ,加 
辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[11 本 品 为 硬 胶 守 ,内 容 物 为 柠 绿 色 至 墨绿 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 味 苦 。 

【鉴别 》 (1) 到 [含量 测定 J] 项 下 的 备用 续 滤 液 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 脱 
水 穿心莲 内 酯 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lm E lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 
烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (20 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ;再 路 以 
2% 3,5- 二 硝 基 葵 甲 酸 乙 醇 溶 液 与 2mol/L 氢 氧 化 钾 溶 液 
(1 : 1) 混 合 溶液 ( 临 用 配制 ) ,立即 在 日 光 下 检视 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 
理论 板 数 按 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 


F XC RH 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 最 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,浸泡 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 
率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml( 剩 余 的 续 滤 液 备 用 )， 
置 中 性 氧化 锅 柱 (200 一 300 目 ,5g, 柱 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 甲 
BK 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 ,了 到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 穿心莲 以 脱水 穿心莲 内 酷 (Czo。Hzs O4) 计 ,不 
得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 。 用 于 邪 毒 内 盛 , 感 
BS REED E HERE SLOT PC GE TE REPE , 热 淋 涩 痛 ， 
Ju Bb 9o, SESEUE DS. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 3 粒 , 一 日 3 一 4 次。 


【规格 】 (1) 每 粒 装 0. 19g (2) 每 粒 装 0. 3g 
LER] 密封 。 
FERRA 
Chuaniong Guci Pian 

[4h51 穿山 龙 270g - E XX 32g 

H 432g 川 牛 膝 432g 

热 地 黄 270g 枸杞 子 162g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 穿 山 龙 粉碎 , 取 180g 细 粉 备用 ;剩余 


穿山 龙 粉 用 70% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 济 ,收集 渗 注 液 600ml, 回 
收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 一 1. 25(70'C ) CAR EE ERE E 
五 味 加 水 煎 涤 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 25(70C ) ,与 穿山 龙 提取 物 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 穿山 龙 
细 粉 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 棕 黄 色 至 棕 褐 色 # 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 2% 碳 酸 
氢 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蔓 苷 对 照 虽 ,加 甲醇 
制 成 每 Iml d 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1 : 1: 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 三 握 化 铝 试 液 , 在 105" C 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 15 片 , 研 细 ,加 热 水 30m 使 溶解 (必要 时 可 温 
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淄 1 小 时 使 溶解 ), 放 冷 , 离心, 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 潮 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 0. 5g, 加 水 
适量 ,前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 自 “用 乙酸 乙 酯 振 播 
提取 2 次 "起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 醋 -甲酸 (3 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 3 片 , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 提 取 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 sml, 加 入 中 性 氧化 铝 (100 一 200 BD 
10g, 拌 匀 , 蒸 干 , 置 层 析 柱 上 ,用 甲醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 1)40ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 川 牛 膝 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回流 提取 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 加 人 中 性 氧化 铝 (100 一 200 BD 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 深 液 。 再 取 杯 苋 省 鳃 对 照 品 , 加 甲醇 制 
RẸ lm go. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20ML、 对照 药材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氢 甲 烷 -甲醇 (8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UL ZR K C90 : 10) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 
理论 板 数 按 昔 犁 皂苷 元 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 鞋 靳 皂苷 元 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 薄 膜 衣 片 
除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 波 过 ,精密 量 
取 续 滤液 25ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 燕 干 , 残 酒 加 3mol/L 盐酸 
溶液 20ml 使 溶解 ,加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 
振 播 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 回 收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 流动 相 使 溶解 并 转移 至 25ml 最 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻 
度 , 播 匀 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1, 供 试 品 溶液 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dn 8H S F M iè A N SUB HE COS Hz O 〇 ;) 计 ,不 得 少 
于 1. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 补肾 健 骨 ,活血 止痛 。 用 于 肾 碟 血 瘀 所 
致 的 骨 性 关节 炎 , 症 见 关节 疼痛 。 

[H;iESREI 口服。 一 次 6~8 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 节 妇 愤 用 ;服药 期 间 遇 有 感 守 发 烧 、 腹 海 者 应 暂 
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FRH. 
【规格 】 了 

Æ 0. 5g 
【贮藏 】 密封 。 


(DEK 每 片 重 0.5g 〈2) 蒲 膜 衣 片 ”每 片 


冠 心 丹 参 片 


Guanxin Danshen Pian 
【处 方 】 丹参 200g 
降 香 油 1. 75ml 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ;丹参 粉碎 成 中 粉 , 用 
90% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 笛 
高 ;丹参 药 汗 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 ,加 和 人 三 七 细 粉 .上 述 稠 高 及 适量 的 辅料 , 混 匀 ,人 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 降 香 油 , 混 匀 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 褐色 ; 气 微 香 、 
KRE ME. 

[43] (DORE i 5 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 5ml， 
BR 10 分 钟 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 
七 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: DON 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 丹参 对 照 药 材 1g、 降 香 对 照 药材 0. 5g, 分 别 按 [ 鉴 
别 2(1) 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 3(1) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 及 上 述 两 种 对 照 药材 溶液 各 5 一 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90'C )- 乙 酸 乙 酯 (8 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 丹参 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 与 降 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 河 血 瘀 所 
致 的 胸闷 R. OE .气短 ; 冠 心 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


三 七 200g 


AURRE 


Guanxin Danshen Jiaonang 


【处 方 〗 丹参 200g 三 七 200g 
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降 香 油 1.75ml 

【 制 法 】 以 上 三 味 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ;丹参 粉碎 成 中 粉 ， 
用 90% 乙 醇 作 溶 剂 进行 渗 沪 ,收集 渗 注 液 约 1400ml, 回收 
乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ;丹参 药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 合 
FAA , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 三 七 细 粉 .上 述 稠 高 及 
适量 的 淀粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 降 香油 , 混 色 , 装 入 
胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 袜 色 的 颗 
ERK AAE RH ME. 

【鉴别 (1) 到 本 品 内 容 物 约 1. 5g, 加 甲醇 5ml, 浸 泡 
10 分 钟 , 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 三 七 对 
RAH lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10wl、 对 照 药 材 溶 液 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 醋 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 
3:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,加 热 至 珊 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 班 点 。 

(2) 取 丹参 对 照 品 药材 1g、 降 香 对 照 药材 0.5g, 分 别 按 
[鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 3(1) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 药材 溶液 各 5 一 10nl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (8 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 丹参 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 辣 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,加 热 至 评点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 降 香 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 柄 I 蜂 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [对照 品 适量 ,精密 
RE , 置 棕 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 置 棕色 瓶 中 , 妓 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul it A 3 3H & HE 4. ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 柄 IA(Ci。His O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg, 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 ,理气 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 痒 , 症 见 胸闷 刺 痛 .心性 气 短 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 
证 候 者 。 


冠 心 生 脉 口服 波 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 
DE] 每 粒 装 0. 3g 


【贮藏 】 密封 。 
冠 心 生 脉 口服 液 
Guanxin Shengmai Koufuye 
【处 方 】 人 参 AA 
MERT 丹参 
JR ^j 郁 金 
Zt 


[587] 以 上 七 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,人 参 用 65% 乙醇 50ml 
SN 24 小 时 ,与 其 余 六 味 药 混 匀 ,用 65% ZE 300ml 作 溶 
JR] SER 24 小 时 后 进行 渗 济 ,收集 渗 注 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.08— 1. 12(50— 55'C ) ,加 煮沸 过 的 水 调节 
Æ 700ml, 冷 藏 24 小 时 , 滤 过 ,加 和 85% 单 糖浆 300ml, 山梨 
RA 2g 与 10ml R i RAK 80, 加 水 至 1000ml, $6.5), 1 E 
12 小 时 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 香 , 味 酸 甜 LOGS. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 用 正 丁 醇 10ml REER, F 
JT BEAR LR HEURE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 太 药疹 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40: 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT SEDI 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 盐酸 溶液 (18~>100)1mljl, 浓 缩 至 约 
smi, 用 三 氧 甲烷 Om 振 播 提取 ,三 所 甲烷 液 浓缩 至 2ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 人 冬 对 照 药材 1g, 加 水 30ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 (4: 1) 为 展开 
JR ETT WH, FL 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 用 乙酸 乙 酯 30ml 振 播 提 了 到, 弃 去 乙酸 
乙 酯 提取 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml， 
合并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 30ml ÆR., E TRAR T. RA mF 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 .三 七 对 照 药材 各 1g， 
分 别 加 甲醇 25ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
渣 加 水 20ml 使 溶解 ,分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 屋 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 人参 对 照 药 
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材 溶液 和 三 七 对 照 药材 溶液 各 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10 人 以 下 放 填 的 下 
层 溶 液 为 展开 剂 ,在 10 信 以 下 展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 50ml, 用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 
LSU BUR LXX RI CHR E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 10 .对 照 品 溶液 lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; WE E 3 E. UL P RE C30 ~ 60C)-Ħ R Z E-F R 
(10 : 5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 
灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.08( 通 则 0601)。 

pH 值 应 为 3.5 一 6.0( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 赤 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ, NK C14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍药 车 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 光 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,加 30% 甲 醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 赤 有 以 芍药 昔 (Csa Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 70mg。 

丹参 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 溶液 (1~100)(2 : 98) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 钠 蜂 计算 应 不 低 
于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 30% 甲醇 制 成 每 1ml 含 丹参 素 钠 40pg 的 溶液 , 即 得 (相当 
于 每 1ml 含 丹 参 素 3658. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 赤 芍 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 作 为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 丹参 以 丹参 紊 (Cs Hi。O;: ) 计 ,不 得 少 
于 0. 24mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 生津 ,活血 通 脉 。 用 于 气 阴 不 足 , 心 
Bk 58 EH. Pr 3 B5 0 EE ^C 68 ,胸闷 作痛 , 自 汗 乏力 , 脉 微 结 代 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20mjl, 一 日 2 X. 
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【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 】 每 支 装 10ml 
[n] 密封 。 
冠 心 苏 合 丸 
Guanxin Suhe Wan 

[4751 苏 合 香 50g 冰片 105g 

乳香 ( 制 )105g 檀 香 210g 

土木 香 210g 
[fk] 以 上 五 味 , 除 苏 合 香 .冰片 外 ,其 余 乳 香 等 三 味 


粉碎 成 细 粉 ,过 筛 。 冰 片 研 细 , 与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 ; 
另 取 炼 蜜 适量 s Of LACAN S p ESI ,再 与 上 述 粉 末 混 匀 ， 
制 成 1000 丸 ;或 冰片 研 细 ,与 乳香 等 三 味 的 部 分 细 粉 混 匀 ，, 制 
成 丸 心 ,剩余 的 细 粉 用 苏 合 香 和 适量 的 炼 蜜 泛 在 丸 心 外 层 , 制 
成 1000 丸 , 即 得 。 

UER] 本 品 为 深 棕 色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 芳香 , 味 
S. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 含 唱 细胞 方形 或 
KHE. SR, Rk WESER) RME). 

(2) 取 本 品 2 丸 , 研 碎 或 剪 碎 ,加 乙醚 50ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 波 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 乙醚 1ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,8g ,内径 为 1.5cm) 上 ,用 乙醚 80ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 置 水 洽 土 蒸 干 ,残渣 加 石油 醚 60 一 90C)1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 合 香 对 照 药 材 , 加 石油 酶 (60 一 
90Y ) 制 成 每 1m] 含 25pl 的 溶液 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
是 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 高 效 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60C)- 正 已 
烷 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 30:15: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
于, 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 ;将 薄 层 板 轩 硫酸 
乙醇 溶液 (1 一 10) 中 浸渍 片刻 ,取出 , 吹 干 ,在 105 C hH E 3E 
点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LRZ - RE 20000 C PEG - 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 40'C 。 理 论 板 数 
按 正 十 五 烷 峰 计算 应 不 低 于 1200。 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 五 烷 适 量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 1m 含 7mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 
10mg ,精密 称 定 , 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 加 
乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 lnl1, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 
校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 10 丸 , 精 密 称 定 , 研 匀 ;或 取 本 品 10 XL, 
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精密 称 定 , 每 丸 各 取 四 分 之 一 ,合并 ,精密 称 定 ,精密 加 人 等 量 
硅 藻 土 , 研 匀 。 取 适量 ( 约 相 当 于 冰片 12mg) ,精密 称 定 , 置 具 
塞 试管 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml 与 乙酸 乙 酯 Amb, SEE LE 
播 使 冰片 溶解 , 静 置 。 吸 取 上 清 液 lnl, 注 人 气相 色谱 仪 , 测 
定 , 以 龙 脑 . 异 龙 脑 峰 面 积 之 和 计算 , 即 得 . 

本 品 每 丸 含 冰 片 (Co HisO) 应 为 80.0 一 120. 0mg。 

土木 在” 照 气相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 《PEG - 
20M) 毛细 管 色谱 柱 (内 径 为 0.25mm, 柱 长 为 30m, 膜 厚度 为 
0. 25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 190 人 C ,保持 30 分 钟 ， 
以 每 分 钟 120 必 的 速率 升温 至 240'C ,保持 20 分 钟 。 理 论 板 
数 按 土 木 香 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 13 000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 土 木 香 内 柄 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml g o. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NOE SA 15 丸 ,精密 称 定 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 8g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 硅 藻 土 8 一 12g, 研 匀 , 取 6 一 
8g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 乙酸 乙 酯 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 土木 香 以 土木 香 内 酯 (Cis HzoO; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 】 理气 , 宽 胸 ,止痛 。 用 于 寒 凝 气 滞 、 心 肪 
不 通 所 致 的 胸 竟 , 症 见 胸 闽 、 心 前 区 疼痛 ; 冠 心 病 心绞痛 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 嚼 碎 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1~3 次 ;或 


MES. 
【注意 】 孕妇 禁用 。 
【贮藏 】 密封 。 
AURERE 
Guanxin Suhe Jiaonang 

[451 苏 合 香 25g 冰片 52. 5g 
MAF 52. 5g 檀 香 105g 
土木 香 105g 


LHI 以 上 五 味 MMAF .冰片 WE .土木 香 分 别 粉碎 
成 细 粉 ; 苏 合 香 与 上 述 粉末 配 研 ,与 适量 的 淀粉 混 匀 , 装 和 人 胶 
DÆ HR 1000 $t. RULER MAF AE .土木 香 粉 碎 成 
细 粉 : 混 匀 , 苏 合 香 用 适量 的 乙醇 调匀 ,加 入 上 述 细 粉 中 ,加 入 
适量 演 粉 浆 , 制 颗粒 ,干燥 ;将 冰片 加 入 适量 淀粉 ,粉碎 成 细 
粉 , 与 上 述 颗粒 混 匀 , 装 人 胶 夺 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[E33] 本 品 为 硬 胶 守 ,内 容 物 为 浅 棕 色 的 粉末 ;或 为 棕 


黄色 至 棕 褐 色 的 颗粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 苦 、 凉 。 

【 奖 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 含 唱 细胞 方形 或 
长 方形 , 壁 厚 , 木 化 , 胞 腔 含 草酸 钙 方 晶 ( 檀 香 ) 。 

(2) 取 本 品 0.4g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 合 香 对 照 药 
材 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1mil 含 25 的 溶液 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
24l, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFos 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 乳 香 对 照 药材 50mg, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60)- 正 己 烷 -甲酸 乙 
酯 -无 水 甲酸 (10 : 30: 15 : 0.8) 为 展开 剂 ER CB REC, 
喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 和 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 土 本 香 含 量 测定 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 土木 香 对 照 药材 0. 1g, 加 乙酸 乙 酯 5ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 土木 香 含量 测定 项 下 的 
方法 试验 ,分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 注 和 人 气相 色谱 仪 。 
供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 药材 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 两 
个 主 色谱 峰 。 

《检查 了 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 KE ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R Z M 20000(PEG- 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚 度 为 
0. 25u m) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 190C ,保持 50 分 钟 ， 
以 每 分 钟 120 的 速率 升温 至 240C ,保持 10 分 钟 。 理 论 板 
数 按 土木 香 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 13 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 土 木 香 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 
的 乙酸 乙 酯 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 
X 50kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 本 补足 减 失 
的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1x1, 注 人 
气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 土 木 香 以 土木 香 内 酯 《Cis H:O: ) 计 ,不 得 少 
F 0. 45mg. 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 
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0. 25pym) ERA 140'C 。 理 论 板 数 按 正 十 五 烷 峰 计算 应 不 低 
于 10 000, 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 五 烷 适 量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙醚 
制 成 每 im 含 7mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液。 另 取 冰 片 对 照 品 
10mg ,精密 称 定 , 置 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1ml, 加 
乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 
校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 土 木 香 含 量 测定 项 下 的 供 试 品 溶液 
1ml, Æ 5ml 量 瓶 中 ,精密 加 人 内 标 溶 液 1ml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻 
度 , 播 匀 ,吸取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,以 龙 脑 . 异 龙 脑 峰 
面积 之 和 计算 冰片 的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰 片 (Cio HisO) 应 为 40. 0 一 60. Omg. 

【功能 与 主治 】 理气 , 宽 胸 ,止痛 。 用 于 寒 凝 气 沾 、 心 肪 
不 通 所 致 的 胸 辛 , 症 见 胸 间 、 心 前 区 疼痛 ; 冠 心 病 心绞痛 见 上 
WERA. 

【用 法 与 用 量 〗 含 服 或 吞 服 。 一 次 2 粒 , 一 日 1~3 次 。 


临 睡 前 或 发 病 时 服用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 】 密封 。 

UPAR 
Guanxin Shutong Jiaonang 

【处 方 〗 F X 480g 丹参 240g 
丁香 60g 冰片 30g 
天 笠 黄 30g 


【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 广 来 120g 粉碎 成 细 粉 , 均 分 为 两 
份 备用 天竺 黄粉 碎 成 细 粉 ,备用 ,剩余 广 束 粉碎 成 最 粗 粉 ,用 
70% Z BE TRE TRE iE TT 38 06 cS 25 DET E c Z REO TR 48 8 4H 
对 密度 为 1. 30— 1. 35 C50'CO KRÆ, n A — (o P0 E 
匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 取 丹参 提取 三 次 ,第 一 次 用 乙醇 
加 热 回 流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相对 密度 
为 1. 30 一 1. 35(55 一 60Y ) 的 稠 高 ,备用 ;第 二 次 用 50% 乙 醇 
加 热 回 流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;第 三 次 加 水 部 者 2 小 时 ， 
波 过 ,滤液 与 第 二 次 提取 的 滤液 合并 ,回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 30—1. 35(55—60'C) HAE, 55 55 — I RC RJ 
襄 合 并 , 混 匀 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.30 — 1.35 (55 — 60 CO BS 
笛 帝 ,加 和 人 另 一 份 广 杰 细 粉 , 拌 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 。 丁 香 用 
水 蒸气 蒸馏 提取 挥发 油 , 将 挥发 油 均 久 路 人 15g 天 竺 黄 细 粉 
内 , 混 匀 ,密闭 :冰片 与 其 余天 等 黄 细 粉 混合 , 研 细 , 与 上 述 各 
细 粉 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 淡 棕 黄色 至 深 棕 红色 
HMK AFE RER MAE. 

[430] 〈1) 取 本 品 内 容 物 适量 ,用 水 洗 至 近 无 色 , 取 残 
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沽 少许, 置 显微镜 下 观察 :不 规则 块 片 无 色 透 明 ,边缘 多 平角 ， 
有 棱角, 遇 水 合 气 醚 试 液 溶化 (天 笠 黄 )。 内 果皮 石 细胞 类 图 
JE .椭圆 形 , 壁 厚 , 孔 沟 明 显 , 胞 腔 内 充满 淡 黄 棕色 或 棕 红 色 颗 
ARYO E). 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, EHH E , 600°C IRR JC fe FE 
加 稀 盐酸 5ml, FH 3 Vu 9E Z 6 UR S E db 2H P 89 3 EFL E 
酸 洗 于 滤纸 上 ,并 用 稀 盐 酸 洗涤 3 次 ,每 次 3ml, 弃 去 滤液 , 残 
渣 缓 缓 滴 加 氢气 酸 5ml 溶解 并 滤 过 ,用 聚 四 气 乙 烯 试管 收集 
滤液 ,备用 。 取 滤液 1 滴 , 加 盐酸 钼 酸 铵 溶液 ( 取 钼 酸 铵 2g， 
加 水 溶解 成 100ml, 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2)5ml, 5, 
70'C n dA 30 秒 ,溶液 显 黄 色 ; 再 加 硫酸 亚 铁 试 液 ( 取 硫 酸 
亚 铁 8g, 加 水 溶解 成 100ml, FS SE RR WS pH 值 至 1. 2) 
3 滴 , 混 匀 , 溶 液 即 显 蓝 色 ;再 加 10% 草 酸 溶液 10ml, 混 
匀 ,溶液 显 深蓝 色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 石油 醚 (60 一 90C)720ml, 冰 洽 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 
照 药 材 . 丁 香 对 照 药 材 各 1g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 丹 参 酮 对照 品 、 丁 香 酚 对 照 品 及 冰片 对 照 品 ,分 别 加 
乙酸 乙 栈 制 成 每 im 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 六 种 溶液 各 5 一 8pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(18:1:1:0.5) 89. E ER TR HL 7S FE 7E] RA, RC BC E 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 丹参 酮 对照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ,在 与 丹参 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 主 斑点 ?再 喷 以 10% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105 仿 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 丁香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 
斑点 ;在 与 丁香 酚 对 照 品 色 谱 及 冰片 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 70% ZE 30ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 干 ,加 水 5ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 
漏斗 中 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 广 杆 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 lpl, 分 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 -1%% 铁 和 氰 化 钾 (1: 1) 的 混合 溶液 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 冰片 .丁香 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0. 25pm) ;程序 升温 :初始 温度 为 100'C ,保持 3 分 钟 , 以 每 分 
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9h 7. 5'C B 3E E 7E 28 220C ;分 流 进 样 ,分 流 比 5: 1; 异 龙 脑 
与 龙 脑 分 离 度 不 得 小 于 2. 0。 理 论 板 数 按 蜡 龙 脑 峰 计算 应 不 
低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 异 龙 脑 对 照 品 . 龙 脑 对 照 品 .丁香 
酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1m] 含 异 龙 脑 
0. 5mg , 龙 脑 0. 8mg、 丁 香 酚 0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 混 匀 , 取 0. 25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 乙 
Z 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 180W, 频率 
42kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 
的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 到 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lpl， 
注 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丁香 以 丁香 酚 (Ce H: O: ) 计 ,不 得 少 于 
2. 0mg, 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) AS iè Mi CC HisO) 的 总 量 
计 , 应 为 25.5 ~ 34.5mg; 含 龙 脑 (Ci。His。0O) 不 得 低 
F 14.0mg。 

5$(79IT.) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 柄 由 A 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KASHI aX R ma, A E 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1m] E 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
1.185). RC 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz) 
10 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 酮 [A(Ci,。 Hi O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 15mg。 

丹参 ( 丹 酚 酸 B) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 腑 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 30 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 上 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1m 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 通 
量 , 混 匀 , 取 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 
甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
50kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75 为 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 扬 色 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml EHF, 
加 75% 甲 醇 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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lOl t£ A 3 TB £ REC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BG Ha oOie ) 计 ,不 得 少 
F 2. 9mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 经 活络 , 行 气 止痛 。 用 于 胸 
痹 心血 瘀 阻 证 , 症 见 胸 痛 、 胸 闽 \ 心 懂 、 气 短 ; 冠 心病 、 心 绞 痛 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 只 服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 :4 周 为 一 
疗程 。 

【规格 】 FAR O. 3g 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 
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[4h51 ZBA 334g 
续 断 167g 
独活 83g 
红 花 83g 

【 制 法 】 以 上 七 味 , 威 灵 仙 .独活 粉碎 成 细 粉 ,过 得 :其 余 

榭 寄生 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ,前 液 迟 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.18~1.20(80) 的 清高 ,与 上 述 细 
粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,用 乙醇 泛 丸 ;干燥 , 制 成 350g, 包 
活性 说 衣 , 即 得 。 


Ae 167g 
威 灵 仙 83g 
HAG 83g 


LER] 本 品 为 黑色 浓缩 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 棕 
BG WEE. 
【鉴别 〗 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 28 78 Ab E 


20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IET BE $8 58 HEC 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醉 提取 液 , 用 氨 试 
W 60ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 60ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ， 
回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 续 断 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 川 续 断 皂苷 和 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img BUS 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 -醋酸 -水 (4: 1: 50 9 E ELTE LOS RE 7E 8) 7E 7E CH, B 
ToO 1096 BLER Z BERT IR Æ 105'C dm d E PE A B CO TE T 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 m 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 威 灵 仙 对 照 药 材 2g. DZ 30m, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
三 握 甲 烷 -乙酸 乙 醋 (4 : 1 : DHERA, ER, Aih, BATF. A 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 


* 1315 。 


祛 风 止痛 片 


下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 A po, D 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 独活 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 甲 芋 - 乙 酸 乙 酷 (2 : 1 : DR 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 12. 6g, 
2 250ml EMP, MAAR 30ml, 播 本 ,再 加 乙 配 100ml， 
振 摇 10 分 钟 ,超声 处 理 15 分 钟 ACE SEC AIC BEC E 
及 滤器 用 适量 乙醚 洗涤 ,洗涤 液 与 滤液 合并 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 用 三 氛 甲 烷 溶 解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 三 毛 甲 烷 至 刻 
BE , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,精密 称 定 , 加 
三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 - 甲 醇 (6.4: 
3.6 : 2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 饱和 20 分 钟 的 展开 缸 内 展开 ,到 
出 BUT ,路 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 
的 斑点 或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 ERE RAAR HEMA GE 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2% 磷 酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 266nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 50pg 的 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50m, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ou. 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 老区 草 以 没食子 酸 (C, He Os ) 计 ,不 得 少 
F 0. 80mg. 

续 断 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 NE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
393A ER] 5 LZ, RN -7K (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 212nm。 
理论 板 数 按 川 续 断 皂苷 并 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 川 续 断 皂 背 VW 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
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声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml， 
蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
3 次 (50ml,30ml,30ml) ,合并 正 丁 醇 提取 液 , 用 氨 试 液 100ml 
洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 100ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶 
剂 至 于 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
i0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 续 断 以 川 续 断 皂苷 WC(Csr Hr Oi ) 计 ,不 得 
少 于 4. 30mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 寒 , 补 肝 肾 , 壮 筋骨 。 用 于 风寒 湿 收 
闭 阻 . 肝 肾 亏 虚 所 致 的 痹 病 , 症 见 关 节 肿 胀 . 腰 膝 疼痛 、 四 胶 
NOR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2. 2g, 一 日 2 X. 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 每 线装 2. 2g( 每 10 丸 重 1. 1g) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4^5] EBA 334g 
续 断 167g 
独活 83g 
红 花 83g 
LHZ 以 上 七 味 , 威 灵 仙 、 独 活 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ;其 余 
机 寄生 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 成 相对 密度 1.18 — 1. 20 (800 KWE., 5 b XB 
混 匀 ,F 38 ELE n A iE c 9 REDE DE CK LARA 5.9 
65% 乙 醇 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 黑色 !# 味 苦 、 汲 ， 
【鉴别 (1) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GRRE, AECHE- 
酯 (2 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , E 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 糖衣 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 川 续 断 皂苷 让 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 正 


MFE 167g 
威 灵 仙 83g 
制 草 乌 83g 
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丁 醇 -醋酸 -水 (4: 1 : 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
干 , 距 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,100 和 人 加热 至 班 点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 36 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,是 
250ml 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 100ml, Bii S i 30m, $48 10 分 
Ph ,超声 处 理 30 分 钟 ,放置 过 夜 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 ,残渣 用 无 
水 乙醇 溶解 使 成 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 
án ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
品 溶液 2041. BU dh PE GE 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 锯 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 或 
不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【功能 与 主治 】 祛 风寒 , 补 肝 肾 , 壮 筋骨 。 用 于 风寒 湿 
A5 PH] EH. . HF BE y e Pr SiC A5 PL RE UL OECTS Bb HRK LEE BE PES. 
四 肢 麻 木 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 2 次 。 


【注意 】 孕妇 忌服 。 
【贮藏 】 密封 。 
ARERR E 
Qufeng Zhitong Jiaonang 
[4755] ZEH 334g WFE 167g 
续 断 167g 威 灵 仙 83g 
独活 83g 制 草 乌 83g 
红 花 83g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 威 灵 仙 、 独 活 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ; 其 余 
榭 寄生 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 3 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 18~1. 20(80C ) 的 清高 ,喷雾 干燥 ， 
干粉 与 上 述 细 粉 混 匀 ,用 70% 乙 醇 制 成 颗粒 ,沸腾 干燥 , 装 人 
胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 


【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 ; 味 苦涩 。 
LERI 〈1) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醇 30ml, 加热 回 流 


30 4r 9b , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 榭 寄生 对 照 药材 2g, 加 乙醇 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 甲 
醉 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5nl ,分别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1 : DJ 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 
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试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 
光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 :紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 氮 试 液 60ml 洗 
涤 , 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 60m 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 殿试 品 溶液 。 另 取 续 断 对 照 
药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 川 续 
断 皂 背 妇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 
(4:1: 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 威 灵 仙 对 照 药材 2g, 加 乙醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 
下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
E G 薄野 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4: 1 : DAR 
开 剂 ,展开 MHE, AF, L 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 7C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 独活 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -甲苯 -乙酸 乙 酯 (2 : 1 : 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 SARRE kEm 36 粒 , 倾 出 内 容 物 , 置 
250ml 锥 形 瓶 中 ,加 氮 试 液 30ml, 摇 匀 ,再 加 乙醚 100ml, 振 播 
10 分 钟 ,超声 处 理 15 分 钟 ,放置 过 夜 ,分 取 乙 配 液 , 残 汀 及 滤 
器 用 适量 乙醚 洗涤 ,洗涤 液 与 滤液 合并 , 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
用 三 毛 甲 烷 溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 三 氢 甲 烷 至 刻度 ， 
播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 ,精密 称 定 , 加 三 
握 甲 烷 制 成 每 Iim 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 柄 -甲醇 (6.4: 
3. 6 : DARRA , 置 氨 蒸 气 饱和 20 分 钟 的 展开 饶 内 展开 , 取 
出 BRUT ,路 以 稀 碘 化 镁 钾 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 
的 斑点 或 不 出 现 斑点 。 

其 他 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 FME ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 UTERA ER 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2 76 BEER YE TC CS : 95) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 266nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 m 含 50pg 的 溶液 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 约 2g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 景 ,超声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 老 瘤 草 以 没食子 酸 (C; He O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg。 

续 断 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 哺 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 212nm。 
理论 板 数 按 川 续 断 皂苷 克 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 川 续 断 皂苷 对照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml Ao. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 约 2g, 精 密 称 定 , 置 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 185] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 干 ， 
残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 
(50ml,30ml,30ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 100ml 洗 
淋 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 100m 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10HMl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 续 断 以 川 续 断 皂苷 WC(Csr Hz O18 ) 计 ,不 得 少 
于 1.5mg。 

【功能 与 主治 〗 HAK. IFB AAR., ATRAER 
闭 阻 . 肝 肾 亏 虚 所 致 的 兽 病 , 症 见 关节 肿胀 .上 腰 膝 疼痛 、 四 上 胶 
麻木 。 

【用 法 与 用 量 】 ul. 一 次 6 粒 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

[WI 密封 。 
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【处 方 】 防风 50g 
麻黄 50g 


桂 枝 50g 
威 灵 仙 50g 
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制 川 乌 50g 制 草 乌 50g 
dk ko EK 50g dk 50g 
木瓜 50g AL 50g 
A HR 50g 牛 膝 50g 
甘草 50g 海风 芯 50g 
"rU 50g 穿山 龙 50g 
REPE 50g 草根 50g 


[tk] 以 上 十 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 勾 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 160 一 180g 制 成 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 ; 气 微 , 味 
8 E. 

【 监 别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 深 化: 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 气 孔 特 蜡 , 保 卫 细 胞 侧面 观 似 哑 铃 状 ( 麻 黄 )。 
纤维 束 周围 薄 壁 细 胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 草 
酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 
(的 炒 苍 术 )。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30pm( 防 风 )。 非 
腺 毛 单 细胞 ,多 破碎 ,直径 15 — 200m, BEI PE TA EE CE RS 
草 )。 石 细胞 圆 形 ,长 方形 或 类 多 角形 BEIDE LRL ES SRA ER 
棕色 物 (木瓜 ) 。 

(2) 取 本 品 28g, 剪 碎 , 加 硅 蔬 土 5g, 研 匀 , 加 乙酸 乙 酯 
30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 低温 水 浴 上 浓缩 至 约 
lml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
iml & lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1l.、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酪 (17 : 3) 
HERA ERF WMH AT ALZ AEEA. H E 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 28g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 5g, 研 勺 , 加 浓 氮 试 液 
2ml, — & F JE 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 气 甲 烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(40 : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 ,在 
105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

(4) 取 防风 对 照 药材 0. 5g, WAARA 1m], ZA dc 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 10pl K ERX R A 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C)- , BR Z, E C7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 28g, 39 95. n SEG 5ml 55 — UP H 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浊 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
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作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
lim 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~~60'C )- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (10 : 
20 : 7 : 0. 5) 为 展开 剂 ERF WH, ATF, AA 1026 BS 48 BR 7, 
醇 溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
A 3 ERI 1. EK (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 苦 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 焉 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 80yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 5g, 精 密 
称 定 , 署 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5076 FH EX 4H E 
减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
i0p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg ARA A EMEP Cs Hi。Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 36mg, 

【功能 与 主治 】》 祛 风 散 寒 ,除湿 活络 。 用 于 风寒 湿 闭 阻 
所 致 的 丫 病 , 症 见 关 节 疼 痛 .局 部 县 恶 风寒 、 届 仲 不利、 四 有 上肢 麻 
K ERAM. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .小 蜜 丸 一 次 12 丸 ,大 蜜 丸 一 次 
1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 小 蜜 丸 每 100 丸 重 60g; 大 蜜 丸 每 丸 重 7g 

【贮藏 】 SH. 


TU BO BT 
Qushang Xiaozhong Ding 
[4755] 连 钱 草 生 草 乌 
冰片 RA 
£r it 血 竭 
E EE 
AR il FEK 
THE 1 XR 
野 木 瓜 两 面 针 
天 南星 spia 
HT NEM 
樟脑 薄荷 脑 


【 制 法 】 以 上 二 十 味 , 除 冰片 . 血 竭 樟脑、 薄荷 脑 外 ,其 


祛 伤 消 肿 本 


余 十 六 味 粉 碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,用 7576 Z BETE TR RI BE DE 48 小 
时 后 ,以 每 分 钟 1 一 3ml x RE 26 E18 26 ,收集 渗 注 液 备用 。 继 
续 渗 渡 , 渗 洲 液 作 下 批 渗 洲 液 溶剂 。 另 取 血 竭 .薄荷 脑 、 樟 脑 、 
冰片 四 味 加 适量 上 述 渗 渡 液 溶解 后 ,加 入 上 述 渗 注 液 中 ,搅拌 
均匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 75%% 乙 醇 调整 至 1000ml, 分 
装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕色 液体 ; 气 芳 香 。 

【鉴别 ] (1) 取 本 品 约 60mil, 蒸 至 近 干 ,加 水 10ml 38 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 
品 溶液 lOl, XE FR n PEE 2p1, 分 别 点 于 同一 以 含 0. 1mol/L 
磷酸 二 气 钠 的 凌 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 制备 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ， 
以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 1 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
FAA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110C Jin s 28 3E ex 5$ E 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 约 100ml, 2& xr T «Jn zK. 20m 使 溶解 ,用 乙 
醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 
C, Ki 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 lg, 
加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 
Z, Ei Sm 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 40ml, 水 浴 燕 干 , 残 酒 加 适量 乙醇 使 溶解 ,加 
中 性 氧化 铝 2 一 4g, 拌 匀 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 BH, 
3g, 31$ Jy lcm) 上 ,用 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 于 , 残 
渣 加 乙醇 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 苷 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 : 40 : 22: 10) 为 展开 剂 ,于 10C 以 下 展开 ,取出 RTF. 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
& AA. 

【检查 】 SARRE ”精密 吸取 本 品 100m, Z& E XE. 
加 水 20ml 使 溶解 MAER 10ml , 播 匀 ,放置 2 小 时 ,用 乙醚 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 二 氯 甲 
烷 15ml 使 溶解 ,并 用 二 气 甲 烷 5ml 分 次 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 
上 述 二 毛 甲 烷 液 中 ,用 0.05mol/L 硫酸 溶液 提取 3 次 ,每 次 
15ml, 合 并 酸 液 ,用 二 握 甲 烷 洗 洪 4 次 ,每 次 15ml, 弃 去 二 毛 
甲烷 液 ,再 用 氨 试 液 调节 pH 值 至 9, 用 二 气 甲 烷 提 取 3 次 ,每 
次 15ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 


* 1319 。 


do xu mo 


无 水 乙醇 制 成 每 1ml à 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (14 : 4: 
1 298 7E RI ÆR KiE TF, EDU BRL GEHE AG. DEL S 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,出 现 的 斑点 应 小 于 对 
照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑 点 。 

总 固体 精密 量 取 本 品 10ml, 置 已 干燥 至 恒 重 的 蒸发 亚 
中 , 蒸 干 , 在 105 信 干燥 4 小 时 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 钟 , 迅 
速 称 定 重 量 。 

本 品 含 总 固体 不 得 少 于 0. 2g。 

乙醇 量 应 为 50% 一 60% (通则 0711). 

其 他 ”应 符合 辐 剂 项 下 的 有 关 各 项 规定 (通则 0120). 

【含量 测定 了 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20M) 为 固定 相 , 柱 温 为 130'C ,理论 板 数 按 樟脑 峰 计 算 应 不 
fE 5000。 樟 脑 峰 .薄荷 脑 峰 、. 龙 脑 峰 、 内 标 物质 峰 披 此 间 的 分 
离 度 应 大 于 1.5. 

校正 因子 测定 ” 取 莹 适量 ,加 无 水 乙醇 溶解 并 稀释 成 每 
lml € 20mg 的 溶液 , 摇 匀 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 
和 龙 脑 对 照 品 各 约 10mg, 薄荷 脑 对 照 品 约 20mg, 精 密 称 定 ， 
同 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 1Iml, 用 无 水 乙醇 稀释 
至 刻度 $85) , 取 lpl 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 50m 量 瓶 中 ,精密 加 人 
内 标 溶 液 5ml, 用 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 扬 匀 , 取 lul 注入 气 
相 色 谱 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 樟脑 (Ci。 HeO) 应 为 24 一 36mg; 薄荷 脑 
(Cio Hz; OF E 56—84mg s A IKA LA Tè Bi (Cio His OD HE EARS 
得 少 于 26mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 将, 消 种 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 ， 
ERAN ACE PE, Db BK ERE LOC al HB RORIS HE SLEEVE 
WERE. 

【用 法 与 用 量 〗 J/H. HARE ERE IB B. — 
日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 。 使 用 过 程 中 若 出 现 皮 
疙 等 皮肤 过 敏 者 应 停 用 。 

【规格 】 每 瓶装 20ml 

[^W] 密封 , 避 光 ,于 阴凉 干燥 处 保存 。 


ERRORE 


Qutanling Koufuye 


【处 方 】 鲜 竹 沥 450ml 鱼 腥 草 180g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 鱼 腥 草 加 3 倍 量 水 , 燕 馆 ,收集 蒸 馆 
液 250ml; 另 取 芒 糖 125g, 加 水 煮沸 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 鲜 人 竹 源 
及 鱼 腥 草 蒸 馆 液 混 匀 ,加 入 苯 甲 酸 钠 1. 4g, 用 酒石酸 调节 pH È 


。 1320 。 
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至 4. 2 一 5. 3, 加 水 至 1000ml $867 , 滤 过 , 灭 菌 , 灌 封 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 淡 棕 黄色 至 棕 黄 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 。 
[3530] (1) 取 本 品 90ml, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,连接 挥发 油 测 

定 器 ,月 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,再 加 石油 醋 (60 一 

90C )10ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 1 小 时 

后 , 放 冷 ,分 取石 油 醚 层 , 并 用 石油 酶 (60 一 90C )10ml 冲洗 管 

壁 , 合 并 醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 

液 。 另 取 鱼 腥 草 对 照 药材 25g, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 300ml, 自 

“连接 挥发 油 测定 器 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 

同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : DARFA., 

展开 ,取出 ETF , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n d x 

斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 

置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 30ml, 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 
30ml 振 揪 提取 ,提取 液 用 5%% 碳 酸 氢 钠 溶 液 10m] PIER ,分 取 
乙醚 层 , 挥 千 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
愈 创 木 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.004pl 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 
硅烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 ,以 乙 脐 -0.5% 三 乙 胺 与 0.5%% 磷 酸 的 
混合 溶液 (18 : 100) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 220nm。 分 别 吸 取 
对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 供 试 品 色 
谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 03( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4. Gas 5( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ; 以 乙 A-0. 5% 三 乙 胺 与 0.5%% 磷 酸 的 混合 溶液 

(20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 水 杨 酸 

峰 计 算 应 不 低 于 7500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”取水 杨 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
水 制 成 每 iml & 3ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 鲜 竹 沥 以 水 杨 酸 (C: HeOs: ) 计 ,不 得 少 
于 2. 5pg。 

【功能 与 主治 】 清 肺 化 羔 。 用 于 痰 热 蛮 肺 所 致 的 咳嗽 、 
RE . 喘 促 ;: 急 .慢性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 30ml, 一 日 3 次 ;二 岁 以 下 
一 次 15ml, 一 日 2 次 ;二 至 六 岁 一 次 30ml, 一 日 2 次 ;六 岁 以 
上 一 次 30ml, 一 日 2—3 K: RAEM. 

【注意 】 (Bum. 

【规格 】〗 每 支 装 30ml 

【贮藏 】 密封 , 迹 光 , 置 阴凉 处 保存 。 
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[47] 祖师 麻 1100g 

LHI 取 祖 师 麻 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 22 一 1.26(50C ) 的 清高 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 75% , 静 置 使 
沉淀 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 碳酸 钙 10g. dE 
粉 . 糊 精 适量 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 
衣 或 糖衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 或 糖衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 ， 
味 微 蔡 。 

LEI] kEm? 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 祖 师 麻 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 祖 师 麻 甲 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 GE» 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 - 冰 醋 酸 (7 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 防 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 喷 以 176 — 
氢化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.5%% 冰 醋酸 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 327nm。 理 论 板 数 按 祖师 麻 甲 率 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 祖 师 麻 甲 素 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 用 85% 甲 醇 制 成 每 1m] HS Oo. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 REAK: MERE, 
研 细 , 取 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 85% 甲 
醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W, 频 率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 85% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 ， 
摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10u] ,注入 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 祖师 麻 以 祖师 麻 甲 豪 (Cs。 He OO, ) 计 ,不 得 少 
F 2.0mg。 

【功能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 风湿 兽 症 , 关 
节 炎 ,类 风湿 关 带 炎 。 也 可 用 于 坐骨 神经 痛 、 肩 周 炎 寒 湿 阻 络 
证 , 症 见 :关节 痛 , 遇 寒 痛 增 , 得 热 痛 减 ,以 及 腰 腿 肩 部 疼痛 重 
着 者 等 。 


神 香 苏 合 丸 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 , 一 日 3 次 。 坐 骨 神 经 
痛 、 肩 周 炎 疗 程 4 周 。 

【注意 】 至 妇 及 风湿 热 痹 者 愤 用 ;有 胃病 者 可 饭 后 服用 ， 
并 配合 健 胃 药 使 用 。 

【规格 〗 CDHERUX)H ”每 片 重 0. 3g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 29g) 

【贮藏 】 密封 。 


神 香 苏 合 丸 
Shenxiang Suhe Wan 
[4h77] A THES 50g 冰片 50g 

水 牛角 浓缩 粉 400g 乳香 ( 制 )100g 
安息 香 100g 白术 200g 
香 附 200g 木 香 200g 
沉香 200g 丁香 200g 

苏 合 香 200g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 除 水 牛角 浓缩 粉 外 , 苏 合 香 隔 水 炖 
化 ,用 适量 的 乙醇 稀释 :人 工 麻 香 .冰片 分 别 粉碎 成 最 细 粉 ;其 
余 乳 香 等 七 味 粉 碎 成 细 粉 ;人 工 磨 香 和 冰片 的 最 细 粉 与 上 述 细 
粉 及 水 牛角 浓缩 粉 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 1700g 粉末 加 入 淀粉 
13. 4g, 混 匀 , 用 水 和 苏 合 香 的 乙醇 稀释 液 制 丸 , 低 温 干 燥 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 袜 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 苦 而 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 无 色 或 微 
黄色 ,表面 观 三 角形 ,直径 约 16nm( 丁 香 )。 不 规则 碎片 , 淡 灰 
黄色 , 稍 有 光泽 ,表面 密布 微细 灰 棕 色 颗 粒 及 不 规则 纵 长 裂缝 
(水 牛角 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 的 分 泌 物 ， 
其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 )。 

(2) 取 本 品 1. 4g, WE A8. E 250ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 80ml, 
连接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 并 泣 
流 和 人 烧瓶 时 为 止 , 再 加 环 已 烷 4ml, 加 热 回 流 至 沸 ,保持 微 沸 
2 小 时 , 放 冷 , 取 烧 瓶 中 的 水 溶液 ,离心 ,上 清 液 置 分 液 漏斗 
中 ,用 石油 醚 (60~90Y ) 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 石油 
醚 提取 液 AT , 残 酒 加 无 水 乙醇 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 去 氢 木 香 内 酯 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 1X 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲 芋 - 乙 酸 乙 酯 (16 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 仿 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 冰片 对 照 品 .丁香 酚 对 照 品 和 磨 香 酮 对 照 品 适量 ， 
分 别 加 环 己 烷 制 成 每 1ml 含 冰 片 0. 12mg 的 溶液 .每 lm e 
TER 0.18mg 的 溶液 和 每 lm 含 磨 香 酮 50g 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 ,分 别 吸取 对 照 
品 溶液 与 含量 测 定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 各 2pl, 注 入 气相 色 
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除 温 白带 丸 


HE. 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 
的 色谱 峰 。 

【检查 】 水 分 “不 得 过 9.0% (通则 0832 第 三 法 )。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 了 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20M) 弹 性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.25mm 或 
0. 32mm, 膜 摩 度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 
80'C ,以 每 分 钟 8Y 的 速率 升 至 180 ,保持 2 分 钟 ,再 以 每 分 
bh 10'C B9 3E SEE Z8 200'C ,保持 5 分 钟 ,最 后 以 每 分 钟 50 筷 的 
速率 升 至 250 ,保持 5 分 钟 ; 分 流 比 为 3; 1。 理 论 板 数 按 丁 
香 酚 峰 计算 应 不 低 于 20000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丁 香 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
环 已 烷 制 成 每 1ml 含 0. 18mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 8g, 精 密 
称 定 , 置 具 窄 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 环 已 烷 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
A ,加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 环 己 烷 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2ul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 丁 香 以 丁香 酚 (Cie Her O: ) 计 ,不 得 少 
于 4.5mg。 

【功能 与 主治 】 AAAA. TE. MTER OLKA 
机 不 畅 所 致 的 胸 痹 , 症 见 心痛 、 胸 闯 、 胀 满 、 过 寒 加 重 ; 冠 心病 
心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.7g, 一 日 1 一 2 次 。 

【注意 】 im. 

【规格 】 每 瓶装 0. 7g 

【贮藏 】 密封 。 


除湿 白带 丸 
Chushi Baidai Wan 
[4h51 35$ 80g 炒 白 术 100g 

山药 100g 白 芍 50g 

英 实 50g 车 前 子 ( 炒 )50g 
当归 30g 苍术 30g 

陈皮 30g 白果 仁 50g 
JRI2F XX 15g 柴 胡 12g 
RHK 12g 茜草 12g 

Nn au 40g Jg f. Ms 40g 


[$5] 以 上 十 六 昧 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 ,用 水 泛 
Ju ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 褐色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 淡 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :联结 乳 管 直径 12— 
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15pum, 含 细小 颗粒 状 物 ( 党 参 )。 淀 粉 粒 三 角 状 卵 形 或 矩 贺 
形 ,直径 24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 淀 粉 粒 大 
多 为 复 粒 , 类 球形 ,由 极 多 分 粒 组 成 ,分 粒 细小 ,类 多 角形 或 多 
角形 ,直径 1 一 5pm( 英 实 )。 种 皮 内 表皮 细胞 表面 观 类 长 方 
JE , 壁 微波 状 , 以 数 个 细胞 为 一 组 , 格 作 镰 皂 状 排列 (车 前 子 )。 
不 规则 透明 注 片 或 碎 块 , 具 细 条 纹 或 网 状 纹理 ( 海 早 虹 )。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙酸 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 用 乙酸 乙 酯 1ml 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 当 归 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 落 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 千 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 到 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加热 回流 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 lm, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 他 和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氛 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 0. 3g, 加 甲醇 
10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 
液 (12 ;6:3: 3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 佐 内 
展开 ,取出 , 术 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 (35 : 65) 为 流 
动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 汐 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml € 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 50ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 
SER BE ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量, 扬 勾 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 邑 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 5 — 
10xl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 白 区 以 芍药 苷 (Cs Hza O14) 计 , 不 得 少 
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于 1.0mg。 
【功能 与 主治 】 健 脾 益 气 ,除湿 止 带 。 用 于 脾虚 湿 感 所 
致 带 下 病 , 症 见 带 下 和 量 多 EAER . 纳 少 .腹胀 . 便 注 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 
【规格 】〗 每 20 九重 lg 
[nw] 密封 。 


VK BS UC DR REX 
Zhuhuang Chuihou San 
[4h75] 珍珠 50g ACTA 30g 
gig» 08250g 西瓜 才 80g 
雄黄 40g 儿 茶 100g 
黄连 100g 黄柏 150g 
冰片 50g 


[55] 以 上 九 味 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;雄黄 水 飞 
agb DAD JL WES TN VE 
8,53 E XROBLOK P JT REB ss 968 S385] B4. 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 的 粉末 : 气 香 , 味 苦 ,有 清凉 感 。 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄 色 ， 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 , 含 晶 细 胞 壁 木 化 增 厚 
(黄柏 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 不 规则 碎 
块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 , 具 光 泽 , 有 了 时 可 见 细密 波状 纹理 ( 珍 
PRO. 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 

(2) 取 本 品 约 0. 3g, Ti] — ACH i 10ml, 搅 拌 , 滤 过 ,滤液 燕 
To 3i 6096 ERRARE 1ml 使 溶解 ,加 新 配制 的 1% 粮 醋 溶 
WE 1ml, 再 加 硫酸 溶液 (1 一 2)5ml, 在 70 加 热 10 分 钟 ,溶液 
渐 显 蓝 紫色 。 

(3) 取 本 品 约 0. 2g, 进行 升华 ,升华 物 用 乙醇 1 一 2 滴 溶 
解 后 ,加 新 配制 的 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 1 一 2 滴 , 即 显 紫 红色 。 

(4) 取 本 品 约 1g, 加 水 5ml, 振 播 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 使 成 
酸性 后 ,点 于 姜黄 试纸 上 使 润 湿 ,干燥 , 即 显 橙 红色 斑点 ,用 氨 
AK ^UE ,斑点 则 变 成 绿 黑色 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【功能 与 主治 】 解毒 化 腐生 肌 。 用 于 热 毒 内 蕴 所 致 的 咽 
iO S ehi E. 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 , 吹 于 患处 。 一 日 3 一 5 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


R AA 


Zhuhuang San 


[4753] 人 工 牛 黄 500g 珍珠 500g 
【 制 法 】 以 上 二 味 ,珍珠 研 成 细 粉 ,再 用 水 飞 法 研 成 最 细 


珠 黄 散 


粉 ,然后 与 人 工 牛 黄 配 研 , 过 第 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LER) 本 品 为 淡 黄 色 的 粉末 ; 气 腥 。 

【鉴别 〈1)? 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎 块 无 色 
或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 有 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 本 品 0. 2g, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 
5 分 钟 , 加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 
溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 .去 氧 胆 酸 对 照 
品 . 狼 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 m 各 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 五 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 
烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 牛 胆 粉 对 照 药 材 10mg, 加 甲醇 5ml, 超声 处 理 
10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
对 照 药 材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3 : 2) 上 层 溶液 为 展开 
WERF WHEAT AL 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C Jm 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 0.1g, 加 水 5ml, 超 声 处 理 5 分 钟 ,加 甲醇 至 
10ml, 播 匀 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 取 和 牛 磺 酸 对 照 
品 适量 ,加 50% 甲 醇 制 成 1m] 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5 中 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE, AET E-P -Z i-k 
(5:3:5: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,在 105 C Jt 10 分 钟 , 喷 
以 1% 节 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 和 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 BARK 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BRE -1 6 KC BÉ ER PEE TC (95. : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 二 握 甲 烷 制 成 每 1m 含 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 50mg, 精 密 称 定 , 置 25ml Ex 
色 量 瓶 中 ,精密 加 入 二 氰 甲烷 10ml, 称 定 重量 , 置 冰 浴 中 超声 
处 理 ( 功 率 180W, 频 率 42kHz)10 分 钟 , 放 至 室温 ,再 称 定 重量 ， 
以 二 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 5pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AATE RAI E CC Hi NOH 2818 
少 于 3. 10mg, 

胆 酸 kEm O 1g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醇 
适量 ,加热 回 流 提 取 2 小 时 ,提取 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 使 溶解 ， 
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转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 乙醇 稀释 至 刻度 , 揪 义 ,离心 (转速 为 
每 分 钟 4000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 
酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 Im 含 0. 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 
吸取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 品 溶液 2pl 与 10p1, 分 别 交叉 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 
25:3:2)10C 以 下 分 层 的 上 层 溶液 为 展开 剂 EE 70m, E 
JF 2 次 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C n 3 E 
斑点 显 色 清晰 ,取出 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 , 周 
图 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 
$1118 ,波长 :As 一 460nm, 测 量 供 试 品 吸光 度 积分 值 与 对 照 
品 吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lg AIHH AMR Ca HeOs ) 计 ,不 得 少 
于 26.0mg。 

【功能 与 主治 】 WREE, HAEN., AFTE A A 
致 的 咽 痛 、 咽 部 红肿 .糜烂 .口腔 溃疡 和 久 不 收敛 。 

【用 法 与 用 量 】 取 药 少许 吹 患处 ,一 日 2~3 次 。 


【注意 】 BAFA omm mms. 
【贮藏 】 密封 。 
S ZA 
Can? egong Bu Pian 

(4755) 梭 盘 蛾 ( 制 )156. 25g A2 15.625g 
熟地 黄 75g 炒 白术 75g 
当归 56. 25g 枸 柜子 56. 25g 
盐 补 骨 脂 56. 25g ib 2T 37. 5g 
蛇 床 子 37. 5g 仙 茂 37. 5g 
P3 3S 37. 5g 淫 羊 艺 37. 5g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 人 参 . 白 术 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 雄 鼻 
蛾 等 十 味 用 50% 乙 醇 回流 提取 三 次 ,提取 液 滤 过 ,合并 滤液 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 高 ,加 入 上 述 细 粉 和 适量 的 淀粉 , 混 匀 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 棕 褐 色 ; 气 香 , 味 苦 。 

【鉴别 】 DORER , 置 显微镜 下 观察 : EM SMS 
20— 68m, EARRAS). 草酸 钙 针 晶 细小 ,长 10 — 
32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )， 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 三 氧 四 
烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 三 气 甲 烷 液 ,水 溶液 用 水 饮 
和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 
氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 狗 和 的 水 30ml 洗 
A ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
AA. BRASE Rb HER ASEE Re 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 4 & 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 
7 : 2) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , XX h iT 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 点。 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醇 50ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 
播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蛇 床 子 宗 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 UFER- ORLEA: 3) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 LBSUF SEE P RXEXT (G365nm0 FREA., Boii & irn xx 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 Fr ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 沽 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 
播 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 溶液 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C )- 三 氢 甲 
烷 - 冰 醋 酸 (12 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,在 10C 以 下 展开 ,取出 ,及 
干 , 喷 以 新 配制 的 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 -1%% 铁 握 化 钾 溶 液 
(20: 1) 的 混合 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
333 TERI | EL 7L RE -K (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 245nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 和 异 补 骨 脂 率 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 85% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 补 骨 脂 素 和 
RIRIA 20pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 85% 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 85% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 盐 补 骨 脂 以 补 骨 脂 泰 (Cu HeO: ) 和 有 异 补 骨 脂 
X (Ci HeO:) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 80ug. 

【功能 与 主治 】 补肾 壮阳 , 养 血 , 填 精 。 用 于 肾 阳 虚 损 ， 
阳痿 早泄 ,性 功能 衰退 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 6 片 ,一 日 3 次 。 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 EBEiiEGBAE 500g J| 125g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 R5]. Æ 100g 粉 
K 45 3€ 100— 120g HRA E A, BG. 

[31 本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 甜 、 
WE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 复 粒 由 
8 一 12 分 粒 组 成 ,油管 碎片 含 金 黄色 分 泌 物 (白芷 ) 。 螺 纹 
导管 直径 14 — 50u m, 增 厚 壁 互 相连 结 , 似 网 状 螺 纹 导 管 
(Qu. 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 20 2p, 28 
过 ,滤液 挥 干 RAMLA 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 川 芝 对 照 药材 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DA 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 饮 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A C, A-K (48 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 248nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 率 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 银 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5]. 25 3g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 等 量 的 硅 沪 土 , 研 匀 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 45kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k dh 8 uA A iEL BEBE X (Ci Hi O4) 计 ,不 得 少 
T 1. img, 

【功能 与 主治 了 祛 风 散 寒 , 活 血 通 络 。 用 于 风寒 次 血 阻 
洁 脉 络 所 致 的 头痛 , 症 见 头 胀 痛 或 刺 痛 、 痛 有 定 处 .反复 发 作 、 
遇 风 寒 诱 发 或 加 重 。 

《用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 九 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 九重 9g 

(PI 密封 。 
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【 处方 〗 白芷 1128g N| 282g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 粉 碎 成 块 状 , 加 水 提取 挥发 油 5 小 
时 ,收集 挥发 油 , 药 酒 备用 ;水 提 液 浓缩 至 相对 密度 不 低 于 
1. 20(60 仿 ) 的 清高 ,清高 用 8 倍 量 乙 醇 回 流 提取 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 备用 。 药 渣 加 6 倍 量 乙醇 回流 提取 1 小时, 滤 过 , 合 
并 滤液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 不 低 于 1. 30 60 CO B5 09 IE 
人 淀粉 适量 , 混 匀 ,真空 干燥 (70 信 以下) ,粉碎 ,加 入 挥发 油 及 
植物 油 适量 , 混 匀 , 制 成 软 胶 圳 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 软 胶 囊 ,内 容 物 为 棕 褐 色 的 油状 混 悬 物 ; 
RE kE. 

[154] 取 本 品 内 容 物 1g, 加 三 毛 甲 烷 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 
0. 5g. JIS X RR Zt bf 0. 2g ,分别 加 三 毛 甲 烷 10ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 
酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), i 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BE-K C50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波长 为 249nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 窗 峰 计 算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 . 异 欧 前 胡 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 哆 前 胡 素 20pg、 异 
欧 前 胡 素 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 1g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 芷 以 欧 前 胡 素 (Cie Hi, O0 8I SE BC RU 8 3 
(C; Hu O 〇 ,) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 32mg。 

【功能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,活血 通 络 。 用 于 风寒 瘀 血 阻 
滞 脉 络 所 致 的 头痛 , 症 见 头 胀 痛 或 刺 痛 , 痛 有 定 处 ,反复 发 作 ， 
遇 风 寒 诱 发 或 加 重 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 54g 

(WI 密闭 , 置 阴 凉 干燥 处 保存 。 
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[4h75] Á 90g ALS 22. 5g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,分 别 粉 碎 成 粗 粉 , 白 芷 用 855 BE. 
NS HA 90% Z, BR y 91 399 3 Je dE £138 Q6 c SC UELLE RE 
液 在 55'C DU B ER [a] c Z 8E. E 3E E DE C I E URL E 8 
1/20 ER IR E UAC AR. ES HD 4H., JIS 38 EE CE 
相对 密度 为 1.20 — 1. 30(50'CO 85 BEUE AMM. MRLE 
4000 9. 0g 55 Z — BK 6000 13.5g, 加 热 使 熔融 ,加 入 上 述 两 
种 提取 物 , 混 匀 ,密闭 并 保温 , 滴 和 人 液体 石蜡 中 , 制 成 滴 丸 , 制 
成 1000 丸 , 或 包 注 膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 棕 黄 色 滴 丸 , 或 为 薄膜 衣 滴 丸 ,除去 包 衣 
后 显 棕 黄 色 ; 有 特异 香气 , 味 蔡 、 有 麻 舌 骗 。 

【鉴别 】 取 本 品 5 丸 , 研 细 , 加 三 所 甲烷 10ml, 超声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 
0. 5g、 川 营 对 照 药材 0. 2g, 分 别 加 三 毛 甲 烷 10ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 酯 (8 : 2) 为 展开 剂 RF CL LSU XE IC P 26 (365nmD 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RR -7K (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 249nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 束 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、 异 欧 前 胡 率 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 成 每 ml 含 欧 前 胡 束 20pg、 异 
欧 前 胡 素 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 白 芷 以 欧 前 胡 泰 (Ce Hi, O2 LE CB EU 
(Ci Hi,O 7) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 909g. 

【功能 与 主治 】 祛 风 散 寒 ,活血 通 络 。 用 于 风寒 次 血 阻 
滞 脉 络 所 致 的 头痛 , 症 见 头 胀 痛 或 刺 痛 , 痛 有 定 处 ,反复 发 作 ， 
过 风寒 诱发 或 加 重 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 或 舌 下 含 服 。 一 次 6 丸 ,一 日 4 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 食物 。 

【规格 】 (DEALE 30mg 
E 31mg 


(2) 薄 膜 衣 滴 丸 8 JL 


* 1326 。 
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【处 方 】 荷 叶 丹参 
山楂 EAH 
盐 补 骨 脂 

LHR) 以 上 五 味 , 番 泻 叶 用 90€ 热 水 漫 泡 三 次 ,每 次 
30 分 钟 ,合并 浸泡 液 , 滤 过 ,滤液 备用 :丹参 粉碎 成 粗 粉 ,用 乙 
醇 加 热 回流 提取 1. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 * 荷 叶 、 
ib FEBR Lupe AR PEE 25 nk 3€ — x sx 2 小 时 , 煎 液 
Bu. d 3. LER TR H8 EBENE BEDS 1. 2060C) BE. 
放置 , 待 药 液 温 度 降 至 约 40 忆 时 ,加 入 2 倍 量 的 乙醇 , 搅 匀 ， 
EE 48 小 时 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,与 上 述 丹 参 乙 
醇 提 取 液 合并 ,浓缩 至 适量 ,真空 干燥 ,加 入 适量 的 辅料 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 2500 片 , 包 糖 衣 ; 或 压制 成 1000 片 , 包 洲 
膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
Z5 6 CE. 

LESI 〈1i) 取 本 品 糖衣 片 10 片 或 薄膜 衣 片 4 片 , 除 去 
包 衣 , 研 细 , 用 氮 试 液 20m 溶解 ,用 三 毛 甲 烷 振 播 提取 3 K, 
每 次 30ml, & JF — 4C T PC E 8 E 10ml, 用 0. O1 mol/L 
盐酸 溶液 5ml 振 播 提取 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 , 酸 水 液 用 浓 氨 试 
液 调节 pH 值 至 9 一 10, 再 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 
i0ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荷 叶 碱 对 照 品 , 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 
1ml & 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -醋酸 -水 (4: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 脐 干 , 喷 以 稀 砚 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 糖衣 片 5 片 或 薄膜 衣 片 2 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ， 
加 甲醇 -乙酸 乙 酝 (1: 1) 的 混合 溶液 15ml, 加热 回流 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 补 骨 脂 紊 对 照 品 、 异 补 骨 脂 京 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 4 € 0. 4mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 喷 以 4% 氢 氢 化 钠 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 番 泻 叶 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 15ml, 加 热 回流 
15 分 钟 , 放 冷 , 波 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 15ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 用 三 毛 甲 烷 据 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ， 
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用 5% 碳酸 钠 溶 液 25ml PEER. REZNE RA, KEA 
溶液 用 盐酸 调节 pH 值 至 2, 再 用 三 氛 甲 烷 30ml 振 扬 提取 ,分 
RZA FRA, MAKAR 2 次 ,每 次 30ml, 三 氯 甲烷 液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 
对 照 药材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 以 凌 甲 基 纤 维 素 钠 为 蒜 
合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (3: 1: 
0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ! 置 氨 蒸 气 中 是 后 ， 
斑点 变 成 红色 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 LA 7, RE - — Z Ri UK ERR -7K (27 : 1.8 : 0. 78 : 70.6) 
为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 理 论 板 数 按 荷 叶 碱 峰 计算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 荷 叶 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
乙醇 制 成 每 lml 含 16yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g ,精密 称 定 , 用 浓 氮 试 液 5ml 湿润 ,加 三 毛 甲 
烷 60ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 , 移 至 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 毛 
甲烷 层 , 余 留 物 再 用 三 氯 甲烷 25ml 分 3 次 振 播 握 取 , 合 并 三 
所 甲烷 液 ,回收 三 氛 甲 烷 至 干 ,残渣 用 乙醇 溶解 ,转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 洲 液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 荷 叶 以 荷 叶 碱 (Ce Ha NO: ) 计 ,糖衣 片 不 得 
少 于 0. 10mg, 薄膜 衣 片 不 得 少 于 0. 25mg。 

【功能 与 主治 〗 化 痰 降 浊 ,活血 化 瘀 。 用 于 高 脂 血 症 属 
ge nh Be ge ub f 34. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .糖衣 片 一 次 5 片 ,薄膜 衣 片 一 次 
2 片 , 一 日 3 次 。 饭 前 服用 。8 周 为 一 疗程 ,或 遵 医 昭 。 

【注意 】 |(BuNIS.XGDO.nT. RARR EUN ÁN. 
孕妇 禁 服 。 

规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.73g 

【贮藏 】 密封 。 


fj üt X 
Heye Wan 
[4h75] 荷 叶 320g Ji 64g 
KER 48g AS 3 48g 
知 母 64g RS X 64g 
Ab CX 96g 棕榈 炭 96g 
JT (064g AIR X 96g 


荷 叶 丸 


ZE 96g 白 帮 64g 
当归 32g FR Bg 

【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 将 荷 叶 160g Ab 3x ,剩余 的 荷 叶 用 
黄酒 240g 漫 拌 , 置 拼 中 ,加 盖 封 闭 , 隔 水 炖 至 酒 尽 , 取 出 ,低温 
干燥 ,与 其 余 稿 节 等 十 三 味 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 守 140 一 150g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甘 URGE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 类 长 加 
形 ,一 端 较 大 ,有 的 一 边 凸 出 ,直径 约 至 30pm, 脐 点 人 字 状 或 
短 颖 状 , 位 于 较 大 端 , 层 纹 明 显 ( 藉 节 )。 叶 上 表皮 细胞 多 角 
形 , 外 壁 乳 头 状 突起 ;草酸 钙 簇 晶 直 径 约 至 40pm, 存 在 于 叶 
肉 组 织 中 ( 荷 叶 ) 。 草 酸 钙 针 昌 成 束 或 散在 ,长 26 一 110pkm( 知 
Ho. ERER MH 18—329 m, TE TE T BERE 9L IRL 0E HEU 
RIT 3X — ^ HL RTEA A BEZTIEIK&, 
梭 形 , 壁 厚 ,和 孔 沟 细 ( 黄 芬 )。 纤 维 束 棕 色 , 表 面 癌 形 细胞 中 含 
硅 质 块 (棕榈 党 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 
长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 贺 纹 孔 , 胞 腔 棕 
红色 ( 杖 子 )。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 
不 规则 , 雇 纹 明显 ,直径 约 um). REAA, A h 
1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 波状 弯曲 , 稍 增 
厚 , 木 化 ( 茅 根 说) 。 不 规则 团 块 棕 黑 色 或 黑色 ( 香 黔 ) 。 

(2) 取 本 品 18g, 39 BE, Du RE t 15g, 9f 5]. dui Z RE 
100ml, 放置 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 秸 加 无 水 乙 
BK 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 2g, 
加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶 
c. MERLO IEEE GR 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 201 、 对 
照 药材 溶液 1 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 
酸 乙 酷 (9 : D RE RI. EE H, aF, REC PP OCT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 18g, 剪 碎 IRE SK E 6g, 研 匀 , 加 乙醇 100ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 乙醚 浸泡 3 次 (每 次 
约 3 分 钟 ) ,每 次 15ml, 倾 去 乙醚 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,加 
盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 , 移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 正本 醇 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醚 
Smi 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,5g, 柱 内 径 为 
lem) E MZEE 15ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
Imi ft f MEA Get dni HR. S UBER ESOS] HR S D 
醇 制 成 每 1Iml & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 (9: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 新 配制 的 8% 香 草 醛 无 水 乙醇 溶液 - 
硫酸 溶液 (7 一 10)(5: 1) 的 混合 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 斑点 。 

(4) 取 本 品 18g, 剪 碎 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
A WAAT. RAMAK 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
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提取 2.8 20ml, $3ft 1E T BRE , A TF. FR dE TI FP B 20ml 
使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (120 B 5g. FE P342 29 1. 5em) E , 收 
集 洗 脱 液 ,浓缩 至 约 2ml, fE 2g BEL S TRE. RETER 
品 ,加 甲醇 制 成 每 lm S lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -水 (5 : 5 : 0. 6) 
为 展开 剂 ,展开 HGB LECT A 2% 香 草 醛 硫酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 作 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 18g, 剪 碎 ,加 浓 氮 试 液 5ml 和 二 所 甲烷 40ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 二 毛 甲 烷 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荷 叶 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 .1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 581 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -水 (3 : 4:2:1) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 
碳化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
AR ERE SUL Z A-K : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5]. 25 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
WS ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1041, 2E A GRCTR GE XC ,测定 , 邑 得 。 

本 品 每 丸 含 白 芍 以 芍药 车 (Css Hzs 040 ib. f 68 7b 
F 3.0mg., 

【功能 与 主治 〗 凉 血 止血 。 用 于 血 热 所 致 的 咯血 den if 
尿血 .便血 、 崩 漏 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 九 ,一 日 2~3 次 。 

【规格 】 每 九重 9g 

[PI 密封 。 
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【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 桂 枝 与 部 分 白 芍 粉碎 成 细 粉 ,过 
$i , 混 匀 ;剩余 的 白 芍 与 其 余生 姜 等 九 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 
次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 半 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(60C), 加 入 上 述 细 
粉 , 混 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 , 装 人 胶 闸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅 棕 色 的 粉末 ; 气 芳 
BRONCE TU RH. | 

[3430] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 石 细胞 单个 散在 
或 成 群 , 无 色 至 棕色 ,类 方形 或 长 方形 ,直径 30~64pm, 壁 一 
HREH). ARERR 18~32pm ,存在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含有 数 个 笋 晶 ( 白 芍 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 乙醇 10ml, 85 3€ 29 39. 30 分 
钟 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 铝 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
藩 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 
溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90'C0-Z, B Z, BR C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 二 
硝 基 共有 讲 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 乙醇 10ml, 密 塞 , 振 播 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (8 : 1 : 4) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 饱 和 的 展开 
HA JER UB , BF M A EL RR 7, BET HL C19 10) , Æ 100°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 盐酸 小 充 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1mi 含 0.5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 对 照 品 溶液 5nd 与 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 
为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
29 3 ERI A Z A-O. 1% 磷 酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 肉 桂 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 肉 桂 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 Iim 含 7ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 
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lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 
3X , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 桂 枝 以 肉桂 酸 (C,HsO:) 计 ,不 得 少 
T 116. 7yg. 

〖 功 能 与 主治 〗 止咳 化 痰 , 降 气 平 喘 。 用 于 外 感 风寒 X 
Tg ER Bii 5 | oie f DC An PEE PE RE; HE PESE ACE AL ER 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 3 次 。 

注意】 服药 期 间 忌 烟 W .猪肉 及 生冷 食物 。 

[1&1 每 粒 装 0. 5g( 相 当 于 饮片 1. 67g) 


【贮藏 】 密封 。 
tE J I Iris T Ru 
Guilong Kechuanning Keli 

[4h51 HEt 龙骨 

BA Ex 

AR KHER 

aij 黄连 

法 半 夏 MER 

PETC 


LHI 以 上 十 一 味 , 桂 枝 以 90% 乙 醇 为 溶剂 进行 渗 
流 ,收集 渗 渡 液 ; 渗 渡 后 的 药酒 与 其 余 白 多 等 十 味 加 水 部 者 
三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 三 次 0.5 小 时 ,合并 郑 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 33~1. 3860C), WAE 
REAR, RE. MARERE 720g 和 适量 的 糊 精 , 制 成 颗粒 ， 
于 60 仿 以 下 干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 浅黄 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 6g. 8E 28, E BE 10ml, $88 3€ , 5 RR 
30 分 钟 ,并 时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 了 到 桂 皮 
醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml A lu 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 15yl、 
对 照 品 溶液 241. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C)-Z, B Z, B8 C17 : 3) 为 展开 剂 ET H, TF, A 
VL —f8 3EE EIE. Dici an GEB , E ENS S GL R A A R 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 盐 酸 小 繁 碱 对 照 品 和 盐酸 巴 马 汀 对照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
BE G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 


ES AA H 
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与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 ,加 乙醇 30ml PESE 1 小 时 ,并 时 时 振 
jg , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,用 水 30ml 溶解 残 潮 , 滤 过 ,滤液 转移 至 分 
液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 
正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 , 莽 去 水 洗 液 ,在 
正 丁 醇 液 中 加 入 活性 炭 约 0.5g, 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 洁 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 
乙醇 制 成 每 im 含 1Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 
6p1, 分 别 点 于 辣 一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 
3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 
100 尼 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 IE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 和 硅胶 
I3 ERI LAZAR- 0. 126 磷酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 285nm。 理 论 板 数 按 肉 桂 酸 蜂 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 肉 桂 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 7ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
人 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 叶 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1l, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 和 袋 含 桂 枝 以 肉桂 酸 (C,HsO;) 计 ,不 得 少 
TF 0. 28mg. 

【功能 与 主治 〗 止咳 化 痰 , 降 气 平 喘 。 用 于 外 感 风 寒 、 痰 
湿 阻 肪 引起 的 咳嗽 气喘、 痰 泛 讲 盛 ; 急 .慢性 支气管 炎 见 上 述 
ERE. 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 用药 期 间 鼠 烟 . 酒 、 猪 肉 及 生冷 食物 。 

【规格 】 每 线装 6g 

【贮藏 】 密封 。 


桂 仿 镇 靖 片 


Guishao Zhenxian Pian 


【处 方 】 HEt 296g AAJ 444g 
党 参 222g 半 夏 ( 制 )296g 
Ij 296g HZ 222g 
HF 148g 生姜 148g 
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桂 附 地 黄 丸 


XX 296g 

[MEI 以 上 九 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,80 信 以 下 干燥 
ACT NE oe ok ned LIIS EHE EET EXIGERE, 
制 成 颗粒 ,干燥 ,加 硬 脂 酸 镁 适量 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 
薄膜 农 , 即 得 。 

【性 状 】 
味 甘 . 苦 。 

LEHI (COOXUk 5 片 ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶 
解 ,离心 , 取 上 清 液 , 通 过 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 
的 固 相 荃 取 小 柱 (350mg, 用 5ml 甲醇 预 处理 ,然后 用 20ml 水 
洗 ) ,用 水 15ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 3096 FR BR 15ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶 液 。 再 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 由 .对照 品 溶液 4 由 .对 照 药材 溶液 
lpl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 
酸 -水 (15 : 1:1: DARRA, 7T WH, BUT PELA 594 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 立 加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 和 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 里 醇 30ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 稀 
盐酸 调节 pH 值 至 3 一 3.5, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 (15ml， 
10ml,10ml) ,合并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 黄 苓 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 黄 苓 苷 对 照 品 、 黄 苓 京 对 照 品 和 汉 黄 苓 素 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 各 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 五 种 溶液 各 
4 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (10:7 :3:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 术 干 , 喷 以 296 — 
氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醚 25ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 肉 桂 酸 对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 1m] 含 0. 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
WA loul 对照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 醚 - 冰 醋 酸 (5 : 5: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


e 1330 。 


本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 ， 
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A AERE LEAL, RE-0. 1% 磷 酸 溶 液 (14: 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 太 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 交 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
75% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 Hr ,糖衣 片 除 去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.36g, 精 密 称 定 , E 100ml 量 瓶 中 ,加 
7596 FR BK 90ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,加 75 为 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 由 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

A dà 8j Hr ELLAS IAS Z8 $$ (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 2. 8mg. 

〖 功 能 与 主治 】 
类 型 的 疗 疾 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 


调和 营 卫 , 清 肝 胆 。 用 于 治疗 各 种 发 作 


[ik] 薄膜 农 片 ”每 片 重 0. 32g 
[WI 密封 。 
桂 附 地 黄 丸 
Guifu Dihuang Wan 

【处 方 】 肉桂 20g 附子 ( 制 )20g 
熟地 黄 160g iW» p 80g 
牡丹 皮 60g 山药 80g 
茯苓 60g 泽 演 60g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KARE 35 一 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 80 一 110g 制 成 小 密 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 棕 色 的 水 蜜 丸 . 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 : 味 甜 而 带 酸 . 辛 。 

LERNI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 卵 
形 或 矩 圆 形 ,直径 24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
糊 化 淀粉 粒 团 块 类 白色 (附子 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 
KEREM E, WEERA E, E ~ 65m Ck 
4). MARKERER E., MEER, ANA HERR 
yy ORO D. AMER aT TET 7C 8, WEBS E h A BEC] 
排列 成 行 ( 牡 丹 皮 )。 果 皮 表 皮 细 胞 橙黄 色 ,表面 观 类 多 角形 ， 
垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酒 英 肉 )。 薄 壁 细胞 类 图 形 , 有 椭圆 形 纹 
孔 ,集成 纹 孔 群 * 内 皮层 细胞 垂 周 壁 波 状 变 曲 , 较 厚 、 木 化 ,有 
稀 玻 细 了 和 孔 沟 ( 泽 演 )。 石 细胞 类 方形 或 类 图 形 , 直径 32 一 
88pm, 辟 一面 菲 薄 (肉桂 )。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g , ER RhE ALR KE JL 9g. 9T 
碎 。 加 乙醚 15ml, 2818 15 分 钟 ,放置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 去 
乙醚 ,残渣 加 丙 病 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 
对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 lm S 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 带 状 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 
LEG: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,及 和 干 , 晓 以 盐酸 酸性 5% 三 
氧化 铁 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 褐色 条 斑 。 

(DRE MKE A 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g. 89 
碎 。 加 乙醇 10ml, 振 播 15 分 钟 ,放置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml lul 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶 液 15pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 607 )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 .HUB LEUTE DELL LR REDE BEL BE. DERI GE P, 
ft 5x RS G ap BS [NE E RIS ERST GLRER. 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 酒 英 肉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
ME. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 236nm。 理 论 
板 数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH) 流动 相 BA) 
0~20 11 89 
20~30 90 10 
30~40 11 89 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 


甲醇 制 成 每 1ml 含 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 1g, 精 密 
称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 九 ,前 碎 , 混 色 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲醇 50ml, 密 赛 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , LE. 33kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 25ml( 剩 余 的 续 滤 液 备 用 ) LACE , 残 酒 用 甲醇 溶 
f& ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 酒 葛 肉 以 马 钱 苷 (Cu HzsOio ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 53mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.38mg; 大 蜜 丸 每 丸 
不 得 少 于 3. 40mg. 

牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm，。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im g 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 酒 英 肉 [含量 测定 ] 项 下 的 备用 续 
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滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (C,Hio。O; ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 80mg; 小 蜜 丸 每 lg 不 得 少 于 0.60mg: 大 蜜 丸 每 丸 不 
得 少 于 5. 40mg。 

【功能 与 主治 〗 温 补 肾 阳 。 用 于 肾 阳 不 足 MRAR, H 
体 浮肿 ,小 便 不 利 或 反 多 , 痰 饮 哗 孩 , 消 渴 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】〗 大 蜜 丸 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


桂 附 地 黄 胶 宫 


Guifu Dihuang Jiaonang 
Ltl 肉桂 22. 22g 
熟地 黄 177. 77g 
牡丹 皮 66. 66g 山药 88. 88g 
茯苓 66. 66g WIS 66. 66g 

【 制 法 】 UL EAR. RAE .山药 粉碎 成 最 细 粉 ,其 余 肉桂 
等 六 味 用 乙醇 回流 提取 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,提取 液 滤 过 , 泪 
液 回 收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,备用 ; 药 渣 加 水 放 煮 二 次 ,每 次 
1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 浓 缩 液 合 
并 ,加 人 茯苓 .山药 最 细 粉 及 适量 二 氧化 硅 , 混 匀 SET N, 
装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 标 色 的 颗粒 
MARK: AFE RAE. 

【 监 别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 ; 不 规则 分 
梳 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 深化: 槛 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 
径 4— 6um CR), DE IS EI — flc BEC REME E48 24— 
40pm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 无 水 乙醇 适 
量 , 回 流 提 取 至 提取 液 无 色 , 减 压 回收 乙醇 至 5mjl, 在 2—10'C 
放置 24 小 时 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -丙酮 (10 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 5% 磷 外 酸 溶液 ,在 105 和 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 水 150ml, 盐酸 45ml、 乙 Bf 
150ml,1& 57,19 S 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 置 分 液 漏斗 中 ,分 取 乙 
醚 液 , 用 无 水 硫酸 钠 1g, 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lm, PE, KEW 
液 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 


° 1331 。 


附子 ( 制 )22. 22g 
3n 3 n 88. 88g 
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*& 0. 4ul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 到 上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (20 : 1: 1) 为 展开 剂 ， 
REF UB BRUT UELLE EE BEC. DEI S GEILE S 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 SARRE 取 本 品 内 容 物 适量 , 研 细 , 取 
17g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 三 所 甲烷 100ml 与 浓 氮 试 
液 10ml, 播 匀 , 放 置 12 小 时 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 
液 ,用 硫酸 溶液 (3 一 100) 振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 
X ,用 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 10~11, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 
5 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶 液 12yl、 对 照 品 溶液 
5p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 - 乙 
醇 (6. 4 : 3.6 : 1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 平衡 15 分 钟 的 展开 
低 内 展开 ,了 到 出 , 陈 干 , 喷 以 稀 碘 化 锐 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑 
点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 MAA 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 王 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 40C ;检测 波长 为 
236nm。 理 论 板 数 按 马 钱 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 B(%%) 
0~25 11 89 
25~35 90 10 


35 一 45 11 89 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
色 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 色 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml( 剩 余 的 续 滤 液 备 用 ) ,浓缩 至 约 
5ml, 转 移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 仿 酒 黄 肉 以 马 钱 苷 (Cu Hza O10) 计 ,不 得 少 
T 0. 32mg。 

EAE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (70 : 30) 为 流动 相 ;检测 波长 为 274nm。 


e 1332 。 
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理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 辣 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iim 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 酒 英 肉 [含量 测定 J 项 下 的 备用 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (C,Hio。O;) 计 ,不 得 少 于 
0. 60mg. 

【功能 与 主治 〗 温 补 肾 阳 ,. 用 于 肾 阳 不 足 , 腰 膝 商 冷 ,上肢 
UST PAX ES 4 S , o4 iy P 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 7 粒 , 一 日 2 次 。 


【规格 】 每 粒 装 0. 34g 
【贮藏 】 密封 。 
桂 附 理 中 丸 
Guifu Lizhong Wan 

[4h77] 肉桂 30g Ej 30g 

党 参 90g 炒 日 术 90g 

炮 姜 90g KHE 90g 
[5k] 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 


末 加 炼 蜜 40~50g 和 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 宫 丸 ;或 每 
100g 粉末 加 炼 蜜 120 一 140g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 棕 褐 色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 .小 蜜 丸 或 大 
蜜 丸 ; 气 微 , 味 甜 而 辛辣 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 纤维 单个 散在 ， 
长 梭 形 ,直径 24 一 50pkm, 壁 厚 , 木 化 (肉桂 )。 联 结 乳 管 直径 
12 一 15pm, 含 细小 颗粒 状 物 (党 参 )。 草 酸 钙 针 晶 细小 ,长 
10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 淀 粉 粒 长 
卵 形 、 广 卵 形 或 形状 不 规则 ,直径 25~32pm, 脐 点 点 状 ,位 于 
较 小 端 , 层 纹 明 显 ( 炮 姜 )。 纤 维 束 周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 
成 晶 纤维 (甘草 )。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 6g, 研 碎 # 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g. 99 
碎 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 低 
温 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醋 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 2pl 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 lOl .对 照 品 溶液 2pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 喷 以 二 硝 基 莽 肝 乙醇 试 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(32 SUCK in ZK SEL 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 9g, 8y 
碎 , 加 硅 藻 土 4.5g, 研 匀 , 加 乙醇 70ml, 加热 回流 2 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 
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供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药材 溶 
Wi 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 正 丁 醇 - 浓 
氨 试 液 -乙醇 (5: 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 硫酸 
乙醇 溶液 (1 一 10) ,在 105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 】 乌 头 碱 限 量 取 本 品 水 密 丸 适量 , 研 细 , 取 
27g; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 42g FEST FE DRE SK TF 
适量 , 研 匀 ,加 氮 试 液 10ml, 拌 义 , 放 置 2 小 时 ,再 加 乙醚 
100ml, 振 播 1 小 时 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 二 ,残渣 用 无 
水 乙醇 溶解 ,转移 至 1m] 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 播 匀 ，, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
1ml & 1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 精 密 吸取 供 试 品 溶液 24p1l、 对 照 品 溶液 5pl, 分 
别 点 于 同 于 一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 二 握 甲 烷 -丙酮 - 
甲醇 (6 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 13cm, Wih , BEF, I 
稀 碘 化 镁 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 出 现 的 条 斑 应 小 于 对 照 品 条 斑 , 或 不 出 现 条 兽 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 静 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 288nm。 
理论 板 数 按 桂皮 醛 峰 计算 应 不 低 于 7000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 桂 皮 醛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
FP BE d LER 1Iml 含 3ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 ; 取 小 蜜 丸 
适量 ,或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 
25ml 量 瓶 中 ,加 水 5ml, 超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz) 
10 分 钟 , 并 时 时 振 播 使 其 溶 散 , 再 加 人 甲醇 15ml, $8 5] , US 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 售 肉 桂 以 桂皮 醋 (C， HsO) 计 ,水 蜜 刀 每 1g 不 得 少 
于 0.15mg;/ A JL & 1g 不 得 少 于 0. 10mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
少 于 0. 90mg。 

【功能 与 主治 〗 补 精 助 阳 , 温 中 健 脾 。 用 于 肾 阳 衰弱 , 脾 
EEE, A K MS DURER 

【用 法 与 用 量 】 用 姜 汤 或 温 开 水 送 服 。 水 蜜 丸 一 次 5g, 
小 蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 镇 用 。 

【规格 】 (〈1) 水 蜜 丸 每 10 JUR 0. 24g 

(DKEA HAF 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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【 制 法 】 ETMK ERTU JI TR 8B P NR LOK Fr LEGI 
Bii Ph CAR AURA JUR MO BE LAUS ETSI TR LR RP LEER LOK 
hf Er B Ay XUL. 5 Exh A19 is BE B9 — CIC RE RH AG 
X 8 HE RS SS RUDISL ROUTE x08 , 混 勺 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 灰 黄 绿 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 威 、 甜 、 微 
苦 而 辛 凉 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 0.5g, 加 水 3ml, 播 匀 ， 滤 过 ,滤液 加 
氢化 钢 试 液 1ml, 即 生成 白色 沉淀 。 此 沉淀 在 盐酸 中 不 溶解 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 加 硫酸 2ml, 混 合 后 加 甲醇 8ml, 点 火 燃 
烧 , 即 产生 边缘 带 绿色 的 火焰 。 

(3) 取 本 品 适量 ,进行 微量 升华 ,升华 物 呈 无 色 或 白色 无 
定形 结晶 ,有 清香 气 。 取 结晶 ,加 数 滴 乙醇 使 溶解 ,加 新 配制 
的 1% 香草 醛 硫酸 溶液 1~2 滴 , 即 显 紫 色 至 紫红 色 ，。 

(4) 取 本 品 2g, 加 乙醇 20ml, 3E SR 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 
过 , 药 渣 备用 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,加 盐酸 0. 5ml, 
加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 (10ml， 
5ml) ,合并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 三 氛 甲 烷 0.5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 , 加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 
A lmg 的 溶液 ; 取 大 黄 率 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 
制 成 每 1ml € 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 菏 层 色谱 法 
(通则 0502? 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 3 一 6kl、 上 述 三 种 对 照 品 
溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酸 (30 一 
60xC )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 逐 干 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 靛 玉 红 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 
相同 颜色 的 斑点 ;在 与 大 黄 素 对 照 品 色谱 和 大 黄 酚 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 ,紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 班 点 ; 置 氨 蒸 气 
中 其 后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相同 的 红色 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 备用 药酒 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 5 滴 、 
三 气 甲 烷 15ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 
AFi Sm 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 0. 5ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 ,加 三 撩 甲烷 制 成 每 Im 含 Img 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 4 一 8Al、 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茜 -乙酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 (10 : 20 : 15 : D 


«1333 。 
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为 展开 剂 ,展开 WMH. MTF, ARRERA., DEDE €. 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 黄连 对 照 药 材 0. 05g, 同 [含量 测定 ] 项 下 供 试 品 溶 
液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 盐 酸 小 繁 碱 对 照 品 ， 
An FP BR SE Im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 洲 
液 . 上 述 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -已 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 另 槽 内 加 入 等 体积 的 浓 氨 试 液 ， 
预 饱 和 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 此 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 】 黄柏 和 黄连 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z HN-0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3)(30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 350nm。 理 论 板 
数 按 盐 酸 小 率 碱 峰 计 算 应 不 低 于 5000 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 例 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 tml 含 40pg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 50ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)40 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 上 述 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 义 ,小 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄柏 和 黄连 以 盐酸 小 紫 碱 (Co Hi; NO, * HCD 
计 , 不 得 少 于 2. 5mg。 

冰片 ” 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 MER Z E 20000 
(PEG -20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚 
BE lum) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 60C ,保持 4 分 钟 ， 
以 每 分 钟 2 多 的 速率 升温 至 100'C ,再 以 每 分 钟 10 人 的 速率 
升温 至 140 C BE 4 分 钟 ; 分 流 进 样 。 理 论 板 数 按 环 己 酮 峰 
计算 应 不 低 于 5000。 

校正 因子 测定 ” 取 环 己 谓 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 
成 每 1ml 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 龙 脑 对 有 照 品 
20mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,用 内 标 溶 液 溶 解 并 稀释 至 
刻度 , 播 匀 ,吸取 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 , 即 得 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 人 内 标 溶 液 10ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 500W, 频 率 
40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 ,离心 ,吸取 上 清 液 Lu EA AUR Gif (C ME LBS. 

本 品 每 lg 含 冰 片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 30. 0mg。 


e 1334 。 
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【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 风 热 上 攻 、 肺 
骨 热 成 所 致 的 乳 蛾 DRE RE. DI BE , TE D URL Bb ik E PRO 
[XX Rex Pp Hh h i ici p 9 poi v Jeep. Rp Jue 
Regum S pExSuEp|os Rie mS CERERVO. 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 , 喷 \ 吹 或 燥 于 患处 ,一 次 适量 ,一 日 
数 次 ;重症 者 兼 服 ,一 次 1 一 2g, 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 瓶装 (OD1g (22g (3)2.5g (403g 

[^NI 密闭 。 


EET S XL 


Guizhi Fuling Wan 
[4h75] t 100g 
牡丹 皮 100g 
桃仁 100g 

〖【 制 法 】 以 上 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KA MESE 90— 110g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 。 

[190] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 过 水 合 气 醋 试 液 深 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4— 
6um( 蕉 苓 )。 射 线 细胞 径 向 纵 断 面 呈 类 方形 或 长 方形 , 壁 连 
珠 状 增 厚 , 常 与 木 纤 维 连结 ( 桂 枝 )。 石 细胞 橙黄 色 , 贝 沉 状 ， 
壁 较 厚 , 较 宽 的 一 边 纹 孔明 显 ( 桃 仁 ) 。 

(2) 取 本 品 6g, 切 碎 , 加 乙 栈 50ml, 低 温 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 , 药 渣 备用 :滤液 低温 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1m] 含 
lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p41、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 落 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90 袜 )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 二 硝 基 茶 肘 乙醇 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1m] 含 img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl, 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 气 化 铁 乙 醇 溶 液 
(每 100ml 5% 三 气 化 铁 乙 醇 溶液 中 ,加 入 5 滴 盐 酸 ), 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药 渣 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 
HB 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 15ml 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 
2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 


RÆ 100g 
IRAJ 100g 
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法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5p1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (40: 5 :10:0.2) 为 展开 剂 ETT CU BUT "EU 526 
香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 dd 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BK -0. 196 磷酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 肉 桂 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 肉 桂 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 5026 P BRE 8E Im 含 5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 ，, 取 约 10g 精密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
50ml,f87 XX, $5 3E HE Bb E 7S b E E 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
5 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 桂 枝 以 肉桂 酸 (C, Hs O;) 计 ,不 得 少 于 72pg. 

牡丹 皮 ” 照 商 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (60 * 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 4pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5) Rt £4 0. 2g ,精密 称 定 ,用 50% 甲 醇 45ml 分 次 研磨 ,转移 至 
100ml 量 瓶 中 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (CesHioOs) 计 ,不 得 少 于 
6. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 ,化 瘀 , 消 首 。 用 于 妇 人 宿 有 瘦 块 ， 
3X, 1f 555 £6 P] ,行经 腹痛 ,产后 恶露 不 尽 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 一 2 次。 

DES] 孕妇 鼠 用 ,或 遵 医 晶 ;经 期 停 服 ; 偶 见 药 后 骨 腕 
不 适 .隐痛 , 停 药 后 可 自行 消失 。 

【规格 】 每 丸 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] HEt 240g 茯苓 240g 


ERR H 


HEFE 240g 
HAJ 240g 

【人 制 法 】 AEE, EFH A R AEk R TA 
馆 提 取 ,收集 7 kin A aAA TE LA 
出 结晶 后 , 滤 过 ,滤液 再 重 燕 馅 ,收集 3 倍 量 的 馆 出 液 ,冷藏 ， 
待 析出 结晶 后 , 滤 过 ,滤液 弃 去 ,合并 两 次 丹 皮 酚 结 晶 ,阴干 后 
粉碎 成 细 粉 ,低温 密闭 储藏 ,备用 。 桂 枝 、 白 芍 , 桃 仁 及 茯苓 
48g 粉碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,加 人 牡丹 皮 药 酒 , 青 加 9096 Z, BE 2 280 
30 4r eb ,加热 提 取 2 小 时 , 滤 过 ,药酒 再 加 90% 乙 醇 ,加 热 提 
取 2 小时, 滤 过 ,滤液 合并 ; 药 溃 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 合并 。 醇 提 液 和 水 提 液 分 别 减 压 浓 缩 至 相对 密度 
ž 1.20—1. 25(80 一 85Y ) 的 清高 。 合 并 两 浓缩 液 , 加 入 剩余 
的 茯苓 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 70%% 糖 浆 适 量 , 制 粒 , 加 入 
丹 皮 酚 细 粉 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI] 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 棕 褐 
色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 溶化 ! 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
8nm( 茯 苓 )。 

(2) 取 本 品 7 片 , 研 细 , 加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 熬 至 近 干 ,加 乙醇 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 
枝 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 青 取 桂 皮 醋 对 了 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶 液 10pl、 对 照 
药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90Y) -乙酸 乙 酯 (17 : DHARAM ARF., 
到 出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 二 
硝 基 茶 腓 乙 醇 试 液 , 在 日 光 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 白 芍 对 照 药材 .牡丹 皮 对 照 药材 各 1g, 分 别 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 芍 药 并 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)5~ 
10'C JE 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 哎 
以 1026 BER BR PEL ,在 105 世 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 牡丹 皮 照 商 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 碎 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 


桃仁 240g 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1m] 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 1g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 50% 甲 醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 ,了 到 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs HeO:) 计 ,不 得 少 
于 1.8mg。 

白 芍 和 牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 太 烷 键 合 硅胶 
29 ERI UL, RN -0. 1% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 背 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 牡 丹 皮 
项 下 的 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 芍 和 牡丹 皮 以 芍药 苷 (Cs Ha Oi ) 计 ,不 得 
少 于 3. 0mg。 

桃仁 ” 照 商 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) NE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 
理论 板 数 按 苦 杏仁 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml & 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [含量 测定 ] 牡 丹 皮 
项 下 的 供 试 品 溶液 各 10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 桃仁 以 苦 杏 仁 苷 (Cz He NON ) 计 ,不 得 少 
T 1.5mg. 

【功能 与 主治 】 Aii, A. ATF AC dn BH £& Br 
KAHR ZA .痛经 .产后 恶露 不 尽 ! 子 宫 肌 瘤 , 慢 性 盆腔 炎 包 
块 ,痛经 ,子宫 内 膜 异 位 症 , 卵 巢 压 肿 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 3 次。 饭 后 服 。 
经 期 停 服 。3 个 月 为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 忌 用 ,或 遵 医嘱; 经 期 停 服 ; 偶 见 药 后 胃 腕 
不 适 .隐痛 , 停 药 后 自行 消失 。 

【规格 】 每 片 重 0. 32g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
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【处 方 】 桂 枝 240g 
牡丹 皮 240g 


茯苓 240g 
桃仁 240g 
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ÄN 240g 

【 制 法 以 上 五 味 , 取 茯苓 192g, 粉 碎 成 细 粉 ;牡丹 皮 用 
水 蒸气 蒸 馅 ,收集 蒸 馆 波 ,分 取 挥 发 性 成 分 ,备用 ;药酒 与 桂 
枝 、 白 芍 、 桃 仁 及 剩余 的 茯苓 用 9006 乙醇 提取 二 次 ,合并 提取 
液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 , 减 压 浓缩 至 适量 ; 药 渣 再 加 水 艇 煮 二 
次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 至 适量 ,上 述 二 种 浓缩 液 ,与 茯 
苓 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,加 入 适量 的 糊 精 , 制 蜂 粒 ,干燥 ,加 入 
牡丹 皮 挥 发 性 成 分 , 混 匀 , 装 人 人 胶 夺 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 讲 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

LERI 〈1)? 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 
枝 状 团 块 无 色 , 过 水 合 氢 醚 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 
$$ 4— 6umCIE 3), 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 
热 回 流 提取 2 小 时 , 放 冷 , 取 提 取 液 低温 挥 于 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 牡 丹 皮 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 EE HUBS BUE. A A Ek A ER TE 
5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105 忆 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
PE. 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 
热 回流 提取 2 小 时 , 放 冷 ,提取 液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 白 方 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF, WER L, U=: F 烷 - 甲 醇 -水 
(26 : 14 :5) 的 下层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 , 梯 以 菌 
香 醛 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 桂皮 醋 对 照 品 ,加 50% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 
5% 二 葵 基 ,95 为 二 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 
为 30m, 柱 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚 度 为 0.25km), 柱 温 为 
150C 。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 和 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 各 lx1, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 
谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【指纹 图 谱 】〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 含 0.1% 磷 酸 及 50% 乙 且 的 水 溶液 为 流动 相 A, 
以 含 0. 194 8$ Re X 596 Z RR GS KA R Or LSU 4H. B, 梯 度 洗 脱 ; 
流速 为 1ml/min; 检 测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 参照 物 ( 芍 
药 苷 ) 轿 计算 ,应 不 低 于 6000, 


流动 相 BC 
100 一 0 


流动 相 A(%) 
0 一 100 


时 和 间 ( 分 钟 ) 
0 一 70 
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参照 物 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 m 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 适 量 , 混 匀 , 研 细 , 取 
约 0. 25g ,年 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 超 声 处 理 ( 功 
率 720W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

按 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 试 品 指纹 
图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 85。 | 


2 
0.00 10.14 20.28 30.40 40.56 50.70 60.84 70.98 


对 照 指纹 图 谱 
色谱 条 件 : 仪器 Agilent 1100 型 液 相 色谱 仪 
色谱 柱 Alltima C18,4. 6mm X250mm,5yum 


【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 274nm。 
理论 板 数 按 丹 皮 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 皮 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 乙 醇 制 成 每 Iml 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 50% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
i0xl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 牡 丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs。Hi。Os) 计 ,不 得 少 
于 1.8mg。 

芍药 苷 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膀 -水 -磷酸 -三 乙 胺 (15 : 85 : 0.08 : 0.08) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 4000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] BEA EZ 0. 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 甲 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 
30 4r b , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 38 5308 


BEER ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
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过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
io0pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 芍 和 牡丹 皮 以 芍药 苷 (Cz Ha On ) 计 ,不 得 
少 于 3. 0mg。 

桃仁 ” 照 商 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 218nm。 
理论 板 数 按 苦 杏仁 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苦 杏仁 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 乙 醇 制 成 每 1ml & 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 牡 丹 皮 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 
溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 桃仁 以 其 杏仁 苷 (CCz Ha NO ) 计 ,不 得 少 
于 0.90mg. 

【功能 与 主治 】 活血 ,化 瘀 ,消瘦 。 用 于 妇 人 瘀 血 阻 络 所 
SiL .经 闭 ,痛经 、 产 后 恶露 不 尽 ; 子 官 肌 瘤 ,慢性 盆腔 炎 包 
块 , 痛 经 ,子宫 内 膜 异 位 症 ,卵巢 赛 肿 见 上 述 证 候 者 * 也 可 用 于 
女性 乳腺 圳 性 增生 病 属 瘀 血 阻 络 证 , 症 见 乳 房 疼 痛 、. 乳 房 肿 
块 . 胸 胁 胀 头 ;或 用 于 前 列 腺 增生 属 次 阻 膀胱 证 , 症 见 小 便 不 
3 BR f n ZR .或 点 滴 而 下 .小 腹胀 痛 者 。 

【用 法 与 用 最 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 饭 后 服 。 
前 列 腺 增生 疗程 8 周 ,其 余 适 应 症 疗程 12 AREA. 

【注意 】 gum. RAEM, 2 NL ERR LS LZ IPIE 
不 适 .隐痛 , 停 药 后 可 自行 消失 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 31g 

[^I 密封 。 
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【处 方 】 桔梗 300g 款 冬 花 37g 
制 远志 63g 甘草 20g 

【 制 法 〗 以 上 四 味 , 桔 醒 150g 粉碎 成 细 粉 ,剩余 桔梗 与 
款 冬 花 、 制 远志 、 甘 草 加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ， 
合并 滤液 , 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 成 稠 膏 ,加 入 桔梗 细 粉 , 混 勾 ， 
干燥 , 研 细 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,或 加 人 人 硬 脂 酸 镁 适量 ,压制 成 
1000 F , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
至 棕 褐 色 ; 味 微 甜 。 

LENI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :联结 乳 管 直径 
14—25ym, AAR & BURCU H GAE). 

(2) 取 本 品 5 Hr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回流 
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1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
ERA, AKERE TF, IRA h PE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 10kl, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (5: 5 1 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 10% 磷 
铀 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
WERA. 

(3) 取 本 品 20 R BRE BUK WMM., mZ BE 50ml, 9$ £1 小 
时 后 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取款 冬 花 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90% )- 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 妆 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 毛 甲 烷 50ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 lml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 对 照 药材 0. 5g. WER F 
烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20pl,、 对 照 药材 溶液 5nl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90Y )- 丙 酮 (4 : DR 
开 剂 ,展开 , WH, T., XE IK P 3E (365 nm0 P 48 AR. Bist 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(ORE i 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ， 
用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 15y1l、 对 照 药材 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 - 异 丙 醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 逐 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑 点 。 再 喷 以 8% 香 草 醛 乙醇 溶液 和 硫酸 溶液 
(7 一 10) 的 混合 溶液 (0.5: 5), 在 105'C n d EAA R EWR 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【 正 丁 醇 浸 出 物 】 取 本 品 30 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 
细 , 取 适量 ( 约 10 片 的 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 骞 锥 形 瓶 中 , 精 
8 Jil A, FP BX 100ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 提取 1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲 醉 补足 减 失 的 重量 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
50ml, 回 收 溶 剂 至 干 , 残 湾 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提 
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取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 置 已 干燥 至 恒 重 的 东 
发 亚 中 , 蒸 干 ,在 105€ T AR 3 小 时 , 移 置 干燥 器 中 ,冷却 30 分 
钟 , 迅 速 精密 称 定 重量 ,计算 , 即 得 。 

ddnde A SEI ERS STI, T 8. 0mg. 

【含量 测定 】 桔梗 ” 照 高效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
X3 ERI EL CL BlE-7K (26 74) 为 流动 相 ; 蒸 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 桔梗 皂苷 D 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 PEE D 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lm 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 上 品 20 片 , 除 去 包 衣 MERE, 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% HR 
BK 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 
钟 , 放 冷 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ,精密 量 取 
aki 25ml, 回 收 湾 剂 至 二 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饮 
和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 
氨 试 液 50ml ÆR FEAA, ETEA EKA AE TF ,残渣 加 
甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl、10pl, 供 试 品 溶 液 各 
10~15 内 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

Æ a E H A th UT BG DIC; Hs Ozs) 计 ,不 得 少 
T 0.22mg. 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 o512 NE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 * 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 -三 乙 胺 (65 : 35 : 1 : 0.3) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 锐 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 im 含 40ung 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 的 重 
其 二 甘草 酸 锐 的 重量 /1. 0207). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5076 
甲醇 25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 
习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20ul. 注 
人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 甘草 以 甘草 酸 (Ct He Ole ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 〗 LEHRK. HTE w H ih Er E h A 
多 ;支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 8 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 25g 
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【贮藏 】 密封 。 
根 痛 平 颗 粒 
Gentongping Keli 

[4:771 白光 200g 葛根 50g 
Bt (- (Gio 50g ZL 4b 50g 
3L 2r CBE 0 50g i$ 25 (E 50g 
Zr 75g X I 75g 
伸 筋 草 75g 牛 膝 50g 
地 黄 50g 甘草 25g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ， 
第 二 三 次 每 次 1 小 时 ,前 液 小 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 适 
量 , 加 入 适量 的 蔗糖 粉 和 糊 精 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 糊 精 和 甜菊 素 3. 3g, 混 
匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 650g, 即 得 。 

LER] 本 品 为 棕色 或 棕 宰 色 的 颖 粒 ; 气 香 , 味 甜 UE 
或 气 香 , 味 微 甜 、. 微 苦 ( 无 蔗糖 ) 。 

【 监 别 】 (1) 到 本 品 2g 或 1. 4g( 无 蔗糖 ), 加 乙醇 30ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1mi 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8p1l、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 酸 乙 醋 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 10 : 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 , 暑 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
在 105 仿 加热 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 
品 溶 液 及 [鉴别 )(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (14 : 5 1 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 及 和 干 ,路 以 0.5% 氢 氧化 钠 溶 液 , 时 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 则 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 旗 ; 以 异 丙 醇 -甲醇 -醋酸 -水 (1 : 23 : 1 : 75) 为 流动 相 ， 
检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 背 峰 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
重 , 研 细 , 取 约 1g RO Tg EER, MERE NRSM 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 2 小 时 , 放 
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冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

En RRS HS AA A E Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 9. 6mg。 

【功能 与 主治 】 活血 , 通 络 ,止痛 。 用 于 风寒 阻 络 所 致 
51 .腰椎 病 , 症 见 肩 颈 疼痛 .活动 受 限 、 上 肢 麻 木 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 牧 , 一 日 2 次 。 饭 后 


RE. SON, 
【注意 】 本 品 对 胃 肠 道 有 轻 度 刺激 作用 , 宜 饭 后 服用 。 
孕妇 忌 用 ， 
【规格 〗 dX (1)12g (28gOXREMD 
【贮藏 】 密封 。 
速效 牛黄 丸 
Suxiao Niuhuang Wan 
[475] 人 工 牛 黄 水 牛角 浓缩 粉 
黄连 冰片 
HT RA 
ARR, 珍珠 母 
郁 金 i 雄黄 
TE] 


【人 制 法 】 以 上 十 一 味 ,珍珠 母 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ; 朱 
g^ .雄黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;黄连 T. RS BE GANN 
碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 ,水 牛角 浓缩 粉 ,冰片 分 别 研 细 ,与 上 述 
粉末 配 研 , 过 第 , 混 匀 ,每 100g 粉末 加 炼 蜜 90 一 110g 制 成 大 密 
丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 香 , 味 
ME o 

[3450]. 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎片 灰白 
色 或 灰 黄 色 , 稍 具 光泽 ,表面 有 灰 棕 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规则 
纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 ) 。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔明 显 
(黄连 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 多 角 
JE .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 
〈 杠 子 ) 。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 
砂 ) 。 不 规则 碎 块 近 无 色 或 淡 黄 棕色 ,表面 可 见 细密 波状 纹理 
(珍珠 母 )。 糊 化 淀粉 粒 团 块 几乎 无 色 ( 郁 金 )。 不 规则 碎 块 金 
黄色 或 橙黄 色 , 有 光泽 ( 梭 黄 )。 纤 维 束 周围 细胞 含 草酸 钙 方 
晶 ,形成 晶 纤维 ( 石 葛 狂 )。 

(2) 取 本 品 3g, 99 8E, Im RE SK E 2g. DE 53, 7 — CB x 
30ml, 2878 Ab 3 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 用 甲醇 1m 溶 
f ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1 一 1.5cmy) 
上 ,用 甲醇 3ml 洗 淋 残 流 ,洗涤 液 加 在 同一 中 性 氧化 铝 柱 上 ， 
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相继 以 甲醇 10ml.80% 甲醇 15ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
80% 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (19 : 1) 的 混合 溶液 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART FREI BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 
工 牛 黄 对 照 药材 10mg, 加 甲醇 1Iml, 播 匀 , 静 置 , 取 上 消 液 作 
为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2f ,分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 和 酸 -甲酸 
《9 : 6 :2:0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% AR 
乙醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 :在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 剪 碎 , 加 甲醇 5ml, 超 声 处理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 25g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 餐 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 (6 : 3: 1.5 : 
2 : 0. 3) 为 展开 剂 ,在 另 档 中 加 入 等 体积 的 浓 氮 试 液 , 预 平 衡 
15 分 钟 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g. HR, WERE 2g, W5, 加 石油 醚 
(60—90'C)20ml,f& $& 1 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 
供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 石油 醚 (60 一 90C) 制 成 每 
1ml € 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 (6 : 9 : DIERN, E 
开 , 展 距 约 12cm, 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 , 在 
100 尼 加 热 至 诬 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 3 p, D P BR 20ml, dg Ps Ae EB 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 寺 ,残渣 用 水 5ml 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 
脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm, 依 次 用 乙醇 .水 预 洗 ), 以 
水 20ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,在 柱 上 加 氮 试 液 2ml, 用 水 洗 脱 至 
洗 脱 液 呈 中 性 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7026 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 
ARA AT ,残渣 用 甲醇 1ml 溶解 ,加 中 性 氧化 铝 (100~200 
目 )1g, 拌 匀 , 蒸 干 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 柱 内 
径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 甲醇 -乙酸 乙 酯 (2 : 1) 的 混合 溶液 15ml 
洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 8076 甲醇 溶液 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 析 
子 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 板 子 苷 对 照 品 , 加 四 
醇 制 成 每 1Iml S 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 
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22 : 11)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT EVA 1076 硫酸 乙醇 溶液 ,在 100 C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 主 斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,用 三 气 甲 烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 气 甲 烷 液 ,水 溶液 用 稀 盐 酸 调 节 pH 
值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
液 , 以 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 
醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 辽 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 三 氧化 二 砷 ” 取 本 品 适量 ,前 碎 , 精 密 称 取 
2. 2g, 加 稀 盐 酸 20ml, 时 时 搅拌 40 分 钟 , 滤 过 , 残 泻 用 稀 盐 酸 
洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 搅拌 10 分 钟 。 洗 液 与 滤液 合并 , 置 
500ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 2ml, 加 盐酸 Sml 
与 水 21ml, 依 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 .。 Boi n B SP PEDRO 
不 得 深 于 标准 砷 斑 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 黄连 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
WE. l 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HREN: VL Z, Bé 0. 126 BERE BS 0.15% 十 二 烷 基 硫酸 钠 溶 
yR (48 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 264nm。 理 论 板 数 按 盐酸 
小 驳 碱 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,前 碎 , 混 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 园 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 的 混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
160W ,频率 40kHz)50 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5pl， 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 黄连 以 盐酸 小 网 碱 (Cz Hi; NO, * HCD èH, 
不 得 少 于 4. 3mg。 

朱砂 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 100ml 凯 氏 烧 瓶 中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 1. 5g, 加 热 
至 溶液 近 无 色 , 放 冷 ( 有 少量 白色 沉淀 ) ,转移 至 250ml $E 
中 ,用 水 50m 分 次 洗涤 烧瓶 , 洗 液 并 人 同一 锥 形 瓶 中 ,加 1% 
高 锰 酸 钾 溶 液 至 溶液 显 粉 红色 ,再 滴 加 2% 硫 酸 亚 铁 溶液 至 
粉红 色 消 失 , 加 硫酸 铁 铵 指示 液 2ml, 用 硫 握 酸 锌 滴定 液 
(0. 1mol/L) 滴 定 。 每 1ml BE AK ES GE E XE RO. 1mol/LO JR 24 
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夏天 无 片 


A 3 uai Baca E Do NR RR RR RR rr RR RR e rr DR RR E Ue E RR E cL 


于 11. 63mg KI WAER (HgS), 
Zk i fi Ju PEL R HgS) it M 104—140mg., 
【功能 与 主治 〗 WREE ARSAN., HFR KA E 
致 烦躁 不 安 .神志 红 迷 及 高 血压 引起 的 头目 眩 早 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 九 , 一 日 2 次 ,小 儿 酌 减 。 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 
【规格 〗 FİLE 3g 
【贮藏 】 密封 。 
速效 救 心 丸 


Suxiao Jiuxin Wan 


【处 方 】 川 营 冰片 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黄 色 的 滴 丸 ; 气 凉 , 味 微 苦 。 

[330] (DRE m 0. 5g, 研 碎 , 加 乙酸 乙 酝 10ml, 超 声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 
川 营 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4 则 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 GWERE ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 于 ,在 紫外 光 (365nmy) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 色 斑点 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1m 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n d E 
次 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 溶 散 时限 取 本 品 6 丸 ,加 档 板 , 照 月 解 时 限 检 
查 法 (通则 0921) 检 查 。 各 丸 均 应 在 10 分 钟 内 完全 溶 散 并 通 
xin RO 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 JIS ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (30 : 70 : 1) 为 流动 相 : 检 测 波 
长 为 321nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 甲 醇 制 成 每 iml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 0. 4g, 精 密 称 
XE ,精密 加 人 7024 甲醇 15ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 45 分 钟 , 放 
冷 , 再 称 定 重 量 , 用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 10yl, 注 


入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 


本 品 每 丸 含 川 营 以 阿 魏 酸 (Co Hio O) 计 ,不 得 少 
F 15.0pg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. Oum) ; 柱 温 为 150'C ; 进 样 口 温度 为 200 ;检测 器 温度 为 
200'C ;分 流 进 样 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

校正 因子 测定 ” 取 薄 荷 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 
取 龙 脑 对 照 品 0. 125g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,用 乙酸 
乙 本 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 10ml 量 
瓶 中 ,再 精密 加 和 人 内 标 溶液 2ml 和 三 气 甲 烷 1ml, 用 乙酸 
乙 酯 稀释 至 刻度 ,扬名 ,吸取 lpl, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 ， 
计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 50mg, 精 密 称 
EE 10ml 量 瓶 中 ,加 三 气 甲 烷 1ml 使 溶解 ,精密 加 人 内 标 
溶液 2ml, 用 乙酸 乙 醋 稀释 至 刻度 , 扬 匀 ,吸取 ul ARH 
色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 冰片 以 龙 脑 (Co His O) 计 ,应 为 2.9 一 4 4mg。 

【功能 与 主治 】 行 气 活血 , 祛 瘀 止痛 ,增加 和 冠 脉 血 流量 ， 
缓解 心绞痛 。 用 于 气 沾 血 瘀 型 冠 心病 ,心绞痛 。 

【用 法 与 用 量 】 含 服 。 一 次 4 一 6 丸 , 一 日 3 次 ;急性 发 
作 时 ,一 次 10 一 15 XL. 

【注意 】 hindi. NEUE LER HE DL DEAL DACC TE RC 
单 用 。 有 过 敏 史 者 慎 用 。 伴 有 中 重度 心力 训 竟 的 心肌 缺 血 者 
慎 用 。 在 治疗 期 间 , 心 绞 痛 持续 发 作 , 宜 加 用 硝酸 本 类 药 。 

【规格 】 每 九重 40mg 

[MI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


W X mH 


Xiatianwu Pian 


【处 方 〗 X Xx 600g 

【 制 法 〗 取 夏 天 无 250g ,粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 另 取 夏 天 无 
350g ,粉碎 成 粗 粉 ,用 1% 盐 酸 溶液 作 溶剂 , 浸 演 48 小 时 后 进 
行 渗流 ,收集 渗 渡 液 至 生物 碱 反应 呈 阴 性 时 为 止 , 用 10763 
氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 中 性 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 和 夏天 无 细 
粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕 黄色 至 棕 宰 
色 ; 味 苦 

LEl 取 本 品 4 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 三 握 甲 烷 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (50 : 10: 1) 的 混合 溶液 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汗 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
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夏天 无 滴 眼 液 


液 。 另 取 原 阿片 碱 对 照 品 ,加 三 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
已 烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (16 : 3: 1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 
&I "P BUE Si 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -三 乙 胺 醋酸 洲 液 (每 1000ml ZK rP dn A v 
酸 30ml、 三 乙 胺 8ml)(18 : 82) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
289nm。 理 论 板 数 按 原 阿 片 碱 蜂 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 原 阿片 碱 对 照 品 约 10mg ,精密 称 
EE 50m] 量 瓶 中 ,用 1% 盐 酸 溶液 5ml 溶解 ,加 50%% 甲 醇 至 
刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻 
度 , 扬 名, 即 得 (每 1ml 含 原 阿片 碱 40pkg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 n. ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 6g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
Fi BK 50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10~20pl1, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 原 阿 片 碱 (Czo。His NO; ) 不 得 少 于 0. 90mg. 

【功能 与 主治 】 活血 通 络 , 行 气 止痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 、 气 
行 不 畅 所 致 的 中 风 , 症 见 半身 不 送 、 偏 身 麻木 ,或 跌 扑 损伤 、 气 
血 竣 阻 所 致 的 肢体 疼痛 .肿胀 麻木 ;风湿 性 关节 炎 、 坐骨神经 
痛 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 局 用 。 

[^NI 密封 。 


要 天 无 滴 眼 液 


Xiatianwu Diyanye 


【处 方 】 夏天 无 提取 物 天 然 冰片 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 夏 天 无 提取 物 加 和 人 适量 0.05mol/L 
盐酸 溶液 ,加 热 , 搅 拌 , 滤 过 ,备用 。 取 玻璃 酸 钠 加 人 适量 水 
中 ,搅拌 使 溶解 ,备用 。 取 无 水 磷酸 二 氢 钠 、 氯 化 钠 、 依 地 酸 二 
钠 与 羟 葵 乙 酮 加 入 适量 水 中 ,加 热 , 搅 拌 使 溶解 , 趁 热 加 入 上 
述 夏 天 无 提取 液 , 挠 匀 , 加 热 , 冷 却 , 加 入 聚 山梨 酝 80 0 E xf 
玻璃 酸 钠 溶液 ,用 无 水 磷酸 毛 二 钠 调 节 pH 值 。 取 天 然 冰片 
加 乙醇 使 溶解 ,在 搅拌 下 绥 绥 加 人 上 述 溶液 中 , 搅 匀 ,加 注射 
用 水 至 1000mi, 混 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 淡 黄 色 或 黄 棕 色 的 澄明 液体 。 
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【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 - 浓 氨 试 液 
(20 : 1) 的 混合 溶液 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 原 阿 
片 碱 对 照 品 ,加 三 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 Su 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 
酯 -二 乙 胺 (16 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 和 15 分 钟 的 
展开 和 中 展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5ml, 加 乙酸 乙 酯 5ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 
酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 右 旋 龙 脑 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 Iml 0.25mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 
法 (通则 0521) 试验 ,以 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20M) 为 固定 
相 , 涂 布 浓度 为 10%j; 柱 温 为 40C 。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 
供 试 品 溶液 适量 ,注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 pH 值 应 为 3.0 一 4.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0105). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -三 乙 胺 醋酸 深 液 (每 1000ml 水 中 加 冰 醋 酸 
30ml、 三 乙 胺 8ml)(18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 289nm。 
理论 板 数 按 原 阿片 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 原 阿片 碱 对 照 品 约 10mg, 精 密 称 
定 , 置 50m] 量 瓶 中 ,加 176 $E BERE om] 振 播 使 溶解 ,加 水 至 
刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5nil, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 扬 
名, 即 得 (每 im 含 原 阿 片 碱 40pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml JJ 
中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 夏 天 无 提取 物 以 原 阿 片 碱 (Czo Hi NO;) 
计 , 应 为 0.32 一 0. 43mg, 

〖 功 能 与 主治 】〗 H EL SEES. AFi Re R6 BK BH 3G PT 
致 的 青少年 远视 力 下 降 \ 不 能 久 视 ;青少年 假 性 近视 症 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 滴 于 了 眼 瞪 内 。 一 次 1~2 滴 ,一 日 3~ 
5 次 。 

【注意 】 青光眼 患者 禁用 ;不 宜 滴 眼 药 量 过 多 ,次数 
过 频 。 

【规格 】 每 支 装 (D5ml 

【贮藏 了 遮光 ,密封 。 


附 : 夏天 无 提取 物质 量 标准 


(2)8ml (3)10ml 


夏天 无 提取 物 


本 品 为 夏天 无 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 
CHE) 到 夏天 无 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 176 盐酸 溶 液 作 溶 
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剂 , 3 CJ: 18 06 ,收集 渗 沥 液 ,通过 阳离子 交换 树脂 ,分 别 用 水 
和 乙醇 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 取 树脂 了 于 ,用 碱 性 乙醇 溶液 分 次 
回流 洗 脱 ,合并 乙醇 洗 脱 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 ,真空 干 
燥 , 粉 碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 粉末 和 颗粒 ; 味 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 20mg, 加 水 10ml 与 稀 盐 酸 1ml, 加 热 振 
播 使 溶解 后 , 放 冷 , 取 溶 液 各 2ml, 分 置 三 支 试管 中 ,一 管 加 碳 
465p SR IX GE 2 滴 , 即 生成 棕 红 色 沉 淀 ;一 管 加 硅 钨 酸 试 液 
2 滴 , 即 生成 淡 黄 色 沉 淀 ; 另 一 管 加 碳化 汞 钾 试 液 2 滴 , 即 生 
成 淡 黄 色 沉 淀 。 

[检查 ] 水 分 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 二 法 ) 测 定 ， 
不 得 过 5.05. 

炽 灼 残 淹 ”不 得 过 0.8% (通则 0841). 

重金 属 ” 取 本 品 0. 10g, 依 法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 ， 
不 得 过 20mg/kg。 

Wit KE l 0g, 加 所 氧化 钙 1g, 混 匀 , 加 少量 水 , 搅 
匀 , 干 燥 后 缓 缓 炽 灼 至 完全 谱 化 ,再 在 500 — 600'C 炽 灼 至 完 
全 灰 化 , 放 冷 ,加 盐酸 5ml 与 水 21ml, 依 法 (通则 0822 第 一 
法 ) 检 查 ,不 得 过 2mg/kg。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 :以 乙 脐 -三 乙 胺 醋酸 溶液 (每 1000ml zK P Jn ok SE R 
30ml = Z  8mD (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 289nm。 
理论 板 数 按 原 阿 片 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 早 品 溶液 的 制备 取 原 阿片 碱 对 照 品 10mg, 精 密 称 
EE 50ml 量 瓶 中 ,加 1% 盐 酸 溶液 Sm 溶解 ,加 水 至 刻度 ， 
摇 匀 ,精密 量 取 5m, E 25m 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 
(每 im 含 原 阿片 碱 40pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 50mg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 1% 盐 酸 溶液 sml, 微 热 , 振 播 溶解 , 放 
冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 了 到 10ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 原 阿片 碱 (Cz His NOs ) 不 得 少 
T 25.0%。 

[贮藏 ] 密封 , 置 干燥 处 。 


夏 枯 草 口服 液 


Xiakucao Koufuye 


【处 方 】 夏 枯草 

【 制 法 】 取 夏 枯草 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 蔗糖 200g REFR 
钠 3g, 加 热 使 溶解 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ， 


Eu xum 


HB.XW B. 

[ER] 本 品 为 棕 褐色 的 液体 : 味 甜 , 微 涩 。 

《鉴别 取 本 品 10ml, 加 水 10ml, 播 匀 ,用 水 侈 和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醉 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 
水 20ml, 加 热 使 溶解 ,水 溶液 通过 聚 酰 胺 柱 (30 一 60 目 , 柱 内 
径 为 1. 8cm, 柱 高 为 6cm) ,用 水 60ml 洗 脱 , 弈 去 水 洗 液 ,再 用 
乙醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 夏 枯草 对 照 药材 4g, 加 水 40m, E% 
水 浴 中 加 热 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 金 丝 桃 苷 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 。 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10pl ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 ,取出 ,了 晾 于 ,路 以 三 氧化 铝 试 液 , 105C 加 热 数 分 钟 
后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 条 斑 , 在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.03( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

[SERI] SAM 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 芦 于 对照 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 
10ml Æ XR F , Ji FB BR 5ml, 置 水 洽 上 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ， 
播 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 芦 了 0. 2mg) 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 Iml.2mi,.3ml. 
4ml,5ml 与 6ml, 分别 置 25m 量 瓶 中 ,各 加 水 至 6ml, 加 5% 
亚 硝 酸 钠 溶液 1m, 18 53, CE 6 分 钟 ,加 1096 RS RR ABL PE TÉ 
1mli& 5], 3 3E 6 分钟, 加 和 氧 氧 化 钠 试 液 10ml, 再 加 水 至 刻 
HE ,$85] ,放置 15 分 钟 ,以 相应 的 试剂 作 空 白 , 照 紫外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401» ,在 500nm 的 波长 处 测定 吸光 度 ,以 对 
照 品 浓度 为 模 坐 标 ,吸光 度 为 纵 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 10ml, 加 水 10ml,1£ ^], Hi 7k f& 
和 的 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ATE Lx 
渣 加 甲醇 10ml 使 溶解 并 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ， 
E5. WEER 1ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 
的 方法 , 自 “ 加 水 至 6ml” 起 依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 
出 供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 量 , 计 算 , 如 得 。 

本 品 每 Iml A ILLIS T (CCo Ha Os ) 计 ,不 得 少 于 
9. Omg。 

迷 选 香 酸 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 GE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.5% 甲 酸 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
330nm; 理 论 板 数 按 迷 和 迭 香 酸 峰 计算 ,应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 迷 选 香 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 酵 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 25ml RR 
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中 ,加 5076 FE BE SE X] RE , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 夏 枯草 以 迷 和 迭 香 酸 (Ce His Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 】 清 火 , 散 结 , 消 肿 。 用 于 火热 内 蕴 所 致 的 
3k 98 LEER CS. , 瘦 瘤 、. 乳 首 肿 冯 ;* 甲 状 腺 肿 大 ,淋巴 结核 、 乳 
腺 增生 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 . 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 支 装 10ml 

LER] 密封 , 置 阴凉 处 。 


要 枯草 高 


Xiakucao Gao 


【处 方 〗 夏 枯 草 2500g 

【 制 法 】 取 夏 枯草 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 INESSE 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.21~1.25(80~85T) 6) 
HN. 8 100g 清高 加 炼 蜜 200g 或 蔗糖 200g ,加热 溶化 , 混 
53 ,浓缩 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 褐色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 微 汲 。 

LER] 取 本 品 2g, 加 水 25ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 
pH 值 至 2 一 3 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 
并 乙醚 提取 液 AT RAMEK 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 夏 枯草 对 照 药材 0.5g, 加 水 25m, X 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤液 , 自 “ 用 稀 盐酸 调节 pH 值 ? 起 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 
甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 2 : 0.5 : 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 RTF. 
喷 以 2% 三 氢化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.40—1. 46GB RJ 0601). 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【功能 与 主治 】 清 火 , 散 结 , 消 有 种。 用 于 火热 内 蕴 所 致 的 
头痛 LEE 、 疗 病 、 痢 瘤 、 乳 痛 肿 痛 ; 甲 状 腺 肿 大 、 淋 巴结 核 、 乳 
腺 增生 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

【贮藏 】 密封 。 


E 5 55300 


Xiasangju Keli 


[4317551 夏 枯草 500g 
桑 叶 175g 


EF 3 45, 80g 
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【 制 法 】 以 上 三 球 , 加 水 前 者 二 次 ;或 取 野 菊花 8g, 用 乙 
醇 浸 涡 , 得 野 菊花 淄 涡 液 , 备 用 ;余下 野 菊花 与 夏 枯 草 等 二 味 ， 
加 水 煎 态 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 06~1. 10(80C ) 的 清高 ,加 85 六 以 上 的 乙醇 使 合 
醇 量 达 63% ,充分 搅拌 , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 
浓缩 至 适量 ,加 入 芒 糖 粉 适量 或 加 入 蔗糖 粉 适量 和 上 述 野 菊 
JE FEL , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 。 

LESI (1) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超 声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 夏 枯草 对 照 药材 0. 5g, 加 水 50m, AA 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 石油 酶 (30 一 60xC ) 振 播 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 弃 去 石油 醚 液 ,水 层 燕 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 迷 和 迭 香 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲酸 (15 : 3 : 
3.5 : 1) 为 展开 剂 ET UB BRUT E AIh (365nmD 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 更 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 野 菊花 对 照 药材 1g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 压 
花 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 
下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
Bt G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 博 -甲酸 -水 (5: 3: 3)5 信 以 下 放置 
过 夜 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 及 干 , 喷 以 226 — «G6 
铝 乙 醇 溶液 , 挥 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 
点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 桑 叶 对 照 药材 1g, 加 水 100m, R3 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 至 近 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 波 
过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 
药材 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 8 : 1) 为 展开 剂 , 在 相对 湿度 60 06 以 下 展 
JF, RO RUF iE 30 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【指纹 图 庶 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 , 以 乙 腑 为 流动 相 A, 以 1% 酷 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 每 分 钟 0.9ml; 柱 温 为 
35 ;检测 波长 为 320nm。 理 论 板 数 按 迷 迁 香 酸 峰 计算 应 不 
低 于 20 000, 
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时 间 ( 分 钟 ) 
0750 


流动 相 ACA 
8 一 33 


流动 相 BOA) 
92—67 
50-51 


33 一 8 67—92 


51~60 8 92 


$ NUMERARE ME 取 绿 原 酸 对 照 品 . 迷 选 香 酸 对 照 
品 和 蒙 花 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
iml 含 绿 原 酸 25ug. KEFR 15pg HL AE VE. 25pg 的 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 参照 物 溶 液 和 [含量 测定 ] 项 下 的 
供 试 品 溶液 各 10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 60 分 钟 色谱 
图 , 即 得 。 

供 试 品 指纹 图 谱 中 ,应 分 别 呈 现 与 参照 物色 谱 保 留 时 间 
相应 的 色谱 峰 。 按 中 药 色 谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 
5 一 60 分 钟 的 色谱 峰 , 供 试 品 指纹 图 谱 与 对 照 指纹 图 谱 的 相 
似 度 不 得 低 于 0. 90。 


ssk 


$suksEEGER 


信号 [mV] 


09125452487 9 *190)12131413 1617 IE19 201122222423 262? 24 29 3031 323334 33 146 32 38.09 40414243.44434447 4949 90313233 54555637 583948 


时 间 [min] 
对 照 指纹 图 谱 
7 个 共有 峰 中 峰 1: 绿 原 酸 峰 5: 迷 选 香 酸 REF 


【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 EE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 LZ, R16 醋酸 溶液 (19 : 81) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 329nm。 理 论 板 数 按 迷 迁 香 酸 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 迷 迁 香 酸 对 照 品 适 量 MERKE, 
Jn FP SE dj 8E m 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5J BF 3 29 1.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 
33kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 至 室温 ,再 称 定 重量 ,用 75%% 甲 醇 
补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 夏 枯 草 以 迷 选 香 酸 (Cis His Os ) 计 ,不 得 少 
F 2.5mg. 

【功能 与 主治 】 WAHAR, miD, RN, RE. 
用 于 风 热 感冒 , 目 赤 头痛 ,高 血压 , 头 淖 耳鸣 ,咽喉 肿 痛 , 疗 阁 
肿 毒 。 


Bier 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 ,一 日 3 次 。 
【规格 】 每 线装 10g 
LER] 密封 。 
A 3x mA 
Reyanning Pian 
[4451 蒲公英 Pett 
AC x 半 枝 莲 
【 制 法 】 以 上 四 昧 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 


次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,干燥 ,粉碎 成 细 
粉 ; 加 适量 的 淀粉 . 送 甲 淀粉 钠 , 混 匀 , 制 粒 , 压 制 成 1000 片 ， 
包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

[LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 味 苦 。 

LRI (1) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 毛 甲 烷 
25ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 京 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 药 材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 蔡 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 上 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 30ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 三 气 甲 烷 振 播 提取 两 次 (20ml、15ml)， 
合并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 薄 公 英 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 煎 者 30 分 钟 , 波 
过 ,滤液 用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 两 次 (20ml.15ml) , & 3f — CHI 
Bt AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 土 述 两 种 溶液 各 5~ 1041, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(5:4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,和 脉 干 , 喷 以 1% 三 气 化 铝 乙 
醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,应 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (80 : 20) 为 流动 相 ;检测 波长 为 287nm。 
理论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 滨 液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 中 含 10yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 O. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 , 超 
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热 炎 宁 合 剂 


声 处理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 
与 盐酸 im, 3] — CHE E 10ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 
氧 甲 烷 层 ,水 层 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
气 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 移 至 lm 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 虎 杖 以 大 黄 豪 (Cl; Hi。O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 50mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 . 内 郁 化 火 所 
致 的 风 热 感冒 e UR Hp REDIT UR F .咳嗽 痰 黄 、. 尿 黄 便 
结 ;化 脓 性 扁桃 体 炎 ,急性 咽炎 .急性 支气管 炎 .单纯 性 肺炎 见 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 一 6 片 ,一 日 2 一 4 次 ;或 
MER. 

【规格 〗 COMBUXH — f$ 0. 26g 

《2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

【贮藏 】 密封 。 


AKTEN 
Reyanning Heji 
【处 方 】 WAR 372g 虎 杖 372g 
北 败北 372g 半 枝 莲 186g 

LHI 以 上 四 味 ,加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 1000m], T A 
AX 1. 5g HEZ 0. 5g, 18 5) RN. 

(ERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 液体 ; 昧 甜 微 苗 。 

LEMI (1) 取 本 品 10ml, 加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 10ml 
与 三 握 甲 烷 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 分 取 三 气 甲 烷 液 ， 
水 溶液 再 用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, $3£ — HB 
烷 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 RAMPE Im 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 5p1、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
Bt G 薄 层 板 上 ,以 围攻 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 脉 干 ,在 禁 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 各 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 适 量 ,离心 , 取 上 清 液 20ml, 通 过 D101 WKF 
吸附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 2cm, 柱 高 为 20cm), 先 后 分 别 用 
10% 乙 醇和 2096 ZEEE 100ml 洗 脱 ,收集 20% 乙 醇 洗 脱 液 ， 
AT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 啤 啡 酸 
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对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 
15pl\ 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
苯 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 6 : DARRA. ERF, RH, F. 
以 1% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 C n dA 5 分 钟 , 放 冷 , 在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.03( 通 则 0601). 

PH 值 ” 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 AHK 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 雪 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 圆 底 烧 瓶 
中 ,加 20% 盐 酸 溶液 10ml 与 三 气 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,溶液 转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 握 甲 烷 洗涤 容器 ， 
洗 液 并 人 同一 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氢 甲 烷 液 , 酸 水 溶液 再 用 
三 氰 甲烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 气 甲 烷 液 , 减 压 
回收 三 氯 甲烷 , 残 潜 加 甲醇 适量 , 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,转移 至 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
10ml, $ 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 人 液 
相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 虎 杖 以 大 黄 素 (Cl; Hi Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 15mg。 

虎 杖 苷 ” 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LUZ, RE -7K (23. : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 306nm。 
理论 板 数 按 虎 杖 背 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 虎 杖 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 100ml 量 瓶 
中 ,用 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 10ml, E 
100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml A Pe dE UA PE dE E CC Ha Os) 计 ,不 得 少 
F 0.35mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 、. 内 郁 化 火 所 
致 的 风 热 感冒 ,发热 咽喉 肿 痛 , 口 蔡 咽 干 .咳嗽 痰 黄 . 尿 黄 便 
结 ;化 腑 性 扁桃 体 炎 ,急性 咽炎 .急性 支 气管 炎 .单纯 性 肺炎 见 
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上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 昌 2 一 4 次 ;或 
MET. 

【规格 】 每 瓶装 100ml 

[^NI 密封 , 置 阴 凉 处 。 


热 炎 宁 颗 粒 
Reyanning Keli 
【处 方 】 蒲公英 232. 14g Bett 232. 14g 
At nd 232. 14g 半 枝 莲 116. 07g 


【 制 法 】 以 上 四 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 人 和 糊 精 适量 ， 
蔗糖 粉 或 甜菊 素 ( 无 蔗糖 ) 适 量 , 混 匀 , 减 压 于 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 滤液 浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ， 
取 干 襄 粉 ,加 入 糊 精 和 甜菊 素 适 量 , 混 勾 , 真 空 干燥 ,粉碎 成 细 
粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 250g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 宰 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 3 (1) 取 本 品 10g 或 2. 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 2.5mol/L 
硫酸 溶液 10ml 与 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 
取 三 氛 甲 烷 液 ,水 液 再 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml， 
合并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 大 黄 察 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 本 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 15 * 1) 
的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 共 气 中 赴 后 ,斑点 变 
为 红色 。 

(2) 取 本 品 20g 或 5g COCHE DIO , UE 280 bu P B 50ml, 超 声 
处 理 20 4r bh a8 xb UE A TF, RA k 20ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 
10% 乙 醇 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 2096 乙醇 100ml 洗 
脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 咖 啡 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 时 以 
196 — 4« 1658 Z, BER 3. E 105 加 热 5 分钟, 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 


STER 


【含量 测定 】 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 126 ERES (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 大 黄 紊 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 16y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g 或 0. 5g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
BK 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, € 50ml 贺 底 烧瓶 中 , 减 压 回收 甲 
BK ,残渣 加 水 10ml 与 盐酸 iml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
25kHz)5 分 钟 ,再 加 三 毛 甲 烷 10ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
混合 液 转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 少量 三 所 甲烷 洗涤 容器 , 洗 液 并 
人 同一 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氛 甲 烷 液 , 酸 溶液 用 三 氯 甲烷 振 播 
提取 2 次 ,每 次 10mi, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 减 压 回收 三 气 甲 烷 至 
干 , 残 淖 加 甲醇 适量 , 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

EEN A EHAKE K Cs Hi Os ) 计 ,不 得 少 
于 1.5mg. 

REF REXA H E R OE 0512 WE. 
操作 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
333 3ECR A Z BE K (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 306nm。 
理论 板 数 按 虎 杖 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 虎 杖 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.4g 或 0. 1g( 无 芒 糖 ) ,精密 称 定 , 精 密 加 入 稀 乙醇 25ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ERRA DE LL EE CCS Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 3.5mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 ,内 郁 化 火 所 
致 的 风 热 感冒 .发热 ,咽喉 肿 痛 、 口 苦 咽 干 .咳嗽 痰 黄 、 尿 黄 便 
结 ; 化 脓 性 扁桃 体 炎 、 急 性 咽炎 、 急 性 支气管 炎 .单纯 性 肺炎 见 
上 述 证 候 者 。 

《用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1~2 袋 , 一 日 2 一 4 次 ! 
gk MEM. 

【规格 】 (DERE 16g (DERE Ag COCEBID 

【贮藏 】 密封 。 


AAEE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


«1347 。 


TOO RUIT 


Relinging Keli 


[4h51 AF 1250g 

[58751 取 头 花 萝 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 / BTE LR 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 滤 过 , 喷 笋 于 燥 , 与 适量 的 可 洲 
TEUER 5] , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g3# 或 与 适量 的 蔗糖 混 
名, 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LER] 本 品 为 灰 褐 色 至 深 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 微 涩 
(JG RENI a ER EH. LEGE 

LENI REMO 5g CIC REB 9X, 1g, 研 细 , 加 甲醇 
15ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到头 花 蔓 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 , 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 3 一 6pl, 分别 点 于 同一 聚 栈 胶 薄 膜 上 ,以 乙酸 乙 
酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 二 ,用 
ARTMA 1 分钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 -二 甲 基 甲 酰胺 - 冰 醋 酸 (1: 95 : 3 : 1) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 272nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 
低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 5026 FH BE dH 58$ 1ml 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 ， 
取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 5096 FR SK 20ml, 4 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,加 5096 HR ERE E 
刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10p1( 无 蔗糖 ) 或 20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 绕 含 头 花 莫 以 没食子 酸 (C HeOs ) 计 ,不 得 少 
于 23. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 泻 火 ,利尿 通 淋 。 用 于 下 焦 湿热 所 
致 的 热 淋 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 尿 痛 ; 尿 路 感染 、 肾 孟 肾 炎 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 和 锥 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 COSA (EER DERE 8g 

【贮藏 】 密封 。 


柴 连 口服 液 


Chailian Koufuye 


【处 方 】 麻黄 300g 
* 1348 。 


柴 胡 600g 
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T E 200g 肉桂 200g 
XE 600g 桔梗 200g 


LHJ 以 上 六 味 , 广 绑 香 和 肉桂 分 别 用 水 蒸气 蒸 饮 法 
提取 挥发 油 。 其 余 麻 黄 等 四 味 加 水 10 fr E , 置 多 功能 提取 狗 
RU 3 小 时 ,同时 收集 挥发 油 。 前 液 滤 过 ,70C 减 压 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.05 一 1.07(80C)。 加 1%ZTC-II 天 然 澄 清 剂 溶 
液 处 理 , 离 心 , 波 过 得 清 膏 。 另 取 芒 糖 330g 制 成 单 糖浆 ， 
加 入 阿 司 帕 坦 3g. 5 ERG £32. BERI € IAEA 
柴 胡 、 连 舞 等 挥发 油 混合 ,加 入 聚 山梨 酯 80 30ml, 充 分 搅 
拌 后 , 缓 缓 加 人 混合 液 中 ,加 水 至 1000ml, fi 5] , W, TÉ 
装 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 液 体 ; 气 清香 , 味 甜 而 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20ml, 加 浓 氨 试 液 2ml, — CF xc 
10ml, 振 播 提取 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 
溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 mS 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 5: 
0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 试 液 ,在 105°C 
加 热 约 5 分钟。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 乙酸 乙 酯 10ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 
乙 酯 液 ( 水 液 备 用 ) 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 
溶液 3nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60'C0-Z, EZ K&-vK ERR (95 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
d BEF, mL 10% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 水 液 ,加 正 丁 醇 10ml REER, 
分 取 正 丁 醇 液 5ml zT ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MER. ABEM RAAH 1g, 加 水 20m, AH 5 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 10ml 洗涤 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 水 层 
加 入 正 丁 醇 10ml 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 丙酮 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 :1:1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,以 热风 吹 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C ht E 
斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5ml, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10mi, 合 并 乙 
醚 液 LECT ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
桂皮 醋 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lud 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl, 
对 照 品 溶液 2 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, M Z, R8 C85 : 150 29 JR EGRE, FETTE WHE BEP, 
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喷 以 2.,4-— 88 3EZE EZ, BEAR. DEL AS G HEP IE SEG 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 不 低 于 1.08( 通 则 0601). 

pHí& W% 4.5—6.5GB 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 麻黄 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;* 以 乙 且 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (5: 95) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 
低 于 5000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 盐酸 麻黄 碱 
60ug .盐酸 伪麻黄碱 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 中 性 氧化 铝 
柱 (100 一 200 目 ,6g, 柱 内 径 1. 5cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 甲醇 
45ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 至 50ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 1 滴 , 加 甲醇 
稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Ml ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Coo His NO * HCD 和 
盐酸 伪麻黄碱 (Co HsNO，HCi) 的 总 量 计 , 不 得 少 
F 0. 70mg. 

EM ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
JJ 3 7638] : LA Z, RE K (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 277nm。 
理论 板 数 按 连 枉 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 革 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 中 性 氧化 名 
柱 (100 一 200 目 ,6g, 柱 内 径 lem) 上 ,用 乙醇 70ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 加 50% 甲 醇 适量 , 温 热 使 溶 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20ul, tÉ AUCH EC ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml S XE DLE SHE P CC HO) ) 计 ,不 得 少 
于 0. 12mg. 

【功能 与 主治 〗 解 表 宜 肺 ,化 温和 中 。 用 于 感 崩 风寒 挟 
湿 证 , 症 见 恶 寒 发 热 ,头痛 鼻塞 ,咳嗽 , 咽 干 , 脏 闷 , 王 心 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 半 小 时 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ， 
mA MES. 

【注意 】 (〈1) 高 血压 .和 冠 心 病 患者 慎 用 或 遵 医 霹 。 

《2) 孕 妇 慎 用 。 

【规格 】 每 支 装 10mi 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


A UH X 


柴 胡 口服 液 


Chaihu Koufuye 


【处 方 】 柴 胡 1000g 

【 制 法 】 柴 胡 粉碎 成 粗 粉 ,加 四 倍 量 的 水 ,于 80'C i 98 
半 小 时 ,加 热 回流 1 小 时 ,用 水 蒸气 蒸馏 ( 蒸 馆 过 程 中 补充 四 
倍 量 的 水 ) ,收集 初 馆 液 适量 ,加 入 握 化 钠 使 浓度 达到 1296, 
盐 析 12 小 时 ,再 进行 重 燕 馅 ,收集 重 蒸 馅 液 适 量 , 加 丙二醇 
30ml, 振 播 ,放置 ,备用 ;再 收集 重 蒸 馆 液 适量 ,备用 。 将 收集 
初 馏 液 后 的 药材 水 前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,冷藏 24 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 中 加 入 蔗糖 , 温 热 使 溶解 ,冷却 后 与 重 蒸 馅 液 合并 ， 
滤 过 ,加 入 香精 及 续 蒸 馅 液 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 ,经 100'C H 
XL ZR UK BE 30 分 钟 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 微 甜 . 略 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10ml, 置 250ml 烧瓶 中 ,加 水 50ml, 
Jun 2535 £81 , e i 2E (8E 3 10ml, 取 2ml, 加 入 品 红 亚 硫酸 试 液 
2 滴 , 播 匀 ,放置 5 分 钟 , 洲 液 显 玫瑰 红色 。 

(2) 取 本 品 sml, 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 10ml 使 溶 
解 , 取 上 清 液 0.5ml, 加 对 二 甲 氨 基 苯 甲醛 甲醇 溶液 
(1 一 30)0. 5ml, 混 匀 ,加 磷酸 2ml, 混 匀 , 置 热 水 浴 中 ,滚滚 
显 淡 红 紫色 。 

(3) 取 本 品 30ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 振 播 提取 3 次 ， 
每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ， 
每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 入 等 体积 的 氨 试 液 , 播 匀 ,放置 
ENE TRILER, WEEKE T BEEF ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药 材 1g, 加 水 30ml, 
在 80'C if HR 30 分 钟 后 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤液 ， 
自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 提取 3 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(13 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出， 
BC XUL 1% 对 二 甲 氨基 苯 甲 醛 硫 酸 乙 醇 溶 液 (1 一 10) ,在 
70C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 
光 下 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 次 点 ,紫外 光 下 显 两 个 或 
两 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.01( 通 则 0601) 。 

pH 值 777; 3.0—5.0G88 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

【功能 与 主治 】 解 表 退 热 。 用 于 外 感 发 热 , 症 见 身 热 面 
WAMA OFTA. 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 10~20ml, 一 日 3 次 。 小 儿 
酌 减 。 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 EH EATA. 
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[47] RF 100g MS BUE 50g 
du 40g 酒 白 芍 50g 
甘草 50g 醋 香 附 75g 
陈皮 50g 桔梗 50g 
X BET 50g 炒 山 楂 50g 
防风 50g 六 神曲 ( 炒 )50g 
N88 75g AF 50g 
薄荷 50g 紫 苏 梗 75g 
KE 25g 炒 槟 构 75g 
酶 三 杰 50g 酒 大 黄 50g 
青皮 ( 炒 )50g 当归 50g 
REJ 75g £& £28 50g 
ERR 50g 

[8j] 以 上 二 十 五 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 每 


100g 粉末 加 炼 守 180— 190g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 而 兰 。 

[351] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : AMARRAK, 
直径 60~140pm( 酒 大 黄 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 过 水 合 
氢 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 6pkm( 茯 苓 ) $T 
维 东 周围 薄 辟 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 品 纤维 (甘草 )。 韧 皮 
纤维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,和 孔 沟 细 ( 黄 苓 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 
EERE CHSEEEXIBIBUES TLOTIRBD. 

(2) 取 本 品 20g, D B, m RE SE 8g, 9E 5], D Z BE 50ml, 
低温 回流 1 ^ BE A 2E GE ECT X IRE LE LG 1m 使 溶 
fg ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 10ml， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 ~ll 对照 药材 溶液 1 局 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 
干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 前 碎 , 加 硅 藻 土 8g, 研 匀 , 加 甲醇 40ml， 
BER 1 小 时 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 蒸 干 ,残渣 
用 水 10ml 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 30 分 钟 ,立即 冷 
却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ， 
残渣 用 乙酸 乙 酯 1ml 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 
0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 2) 的 上 层 溶 液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
Xt. 


°- 1350 。 
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(4) 取 本 品 30g ,前 碎 ,加 乙醇 60ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 乙醚 振 揪 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 分 取水 溶液 , 挥 去 残留 乙醚 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醉 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,加 入 等 体积 
的 氨 试 液 , 振 播 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 例 和 的 水 洗 
深 3 次 ,每 次 20ml, 正 于 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 董 对 照 品 ,加 四 
酵 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 - 冰 栈 酸 (7: 1 : 1) 为 展开 
JU ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 挥 干 , 置 柴 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 15.0% (通则 0832 第 四 法 ) 。 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

[$E NIE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA, UA 2. BE 2 dic 5 38. A, 以 0.05% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 陪 ;检测 波长 为 294nm。 理 论 
板 数 按 黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0~20 22 78 
20~40 


22—60 78—40 


40~60 . 60 40 


Xj RR SROEGREHU BE dE BASE Rae DOR BOSE ROG A 


厚 朴 酚 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 黄 
ZP 40ug. ERA BO 5; TOES e 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 驴 碎 , 混 
SRA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7006 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,浸泡 过 夜 , 振 播 使 深 散 ,超声 处 理 ( 功 
Æ 180W ,频率 35kHz)50 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 
醇 溶 液 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 芬 以 黄 苓 昔 (C: Ha O11 ) 计 ,小 蹇 丸 每 1g 不 得 
WF 0. 90mg ,大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 9. 0mg; 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 
(Ci; Hi 02) 与 和 厚 朴 酚 (Cs HisO:) 的 总 量 计 ,小 蜜 丸 每 1g 
不 得 少 于 0. 20mg ,大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 】 舒 有 于 理气 , 消 胀 止痛 。 用 于 肝气 不 舒 , 胸 
Ij d , 食 滞 不 清 , 哎 吐 酸 水 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .小 蜜 丸 一 次 10g, 大 蜜 丸 一 次 
1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 小 蜜 丸 每 100 丸 重 20g DKEA 每 
九重 10g 

【贮藏 】 密封 。 
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柴 黄 口服 液 


Chaihuang Koufuye 


【处 方 】 柴 胡 500g E 500g 

【 制 法 】 ULL E—UR. AUS IUCKRUR EK, E 
并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 加 硫酸 调节 pH 值 至 2.0, 静 置 , 滤 取 沉淀 ， 
用 乙醇 适量 洗涤 后 干燥 ,备用 ; 柴 胡 用 水 蒸气 蒸 馆 法 提取 挥发 
油 ; 蒸 馆 后 的 水 溶液 与 药酒 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 
二 次 工 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 16 一 
1. 24(60'C) ,加 人 乙醇 使 含 醉 量 达 60% , 搅 匀 ,冷藏 24 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,得 相对 密度 为 1.14 一 1.16(60C ) 的 浓 
缩 液 ;加 入 上 述 黄 蕉 提取 物 ,调节 pH 值 至 5.6 一 5. 8, 加 水 至 
约 900ml, 冷 藏 48 小 时 ,加 入 柴 胡 挥 发 油 , 滤 过 ,加 入 蔗糖 
150g: Æ FP RA 3g, 加 水 调 至 1000mI, 867 , 灌 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 棕 色 的 液体 ; 昧 辛 ME. 

【鉴别 】 取 本 品 30ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氢 试 液 25ml wR. FERA. E 
丁 醇 液 回收 溶剂 至 近 干 , 残 污 加 甲醇 3ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 水 饱和 的 正 丁 
醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 10ml PEE, 
弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 近 于 , 残 得 加 甲醇 lm 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 loul 、 对 照 药材 溶液 Sul, 分别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10 世 以 下 
放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 晓 以 2% 对 
二 甲 氨基 苯 甲 醛 的 40% 硫 酸 溶液 ,在 60 人 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 04( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 5.0 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 126 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml EJ 
中 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 25ml 量 
瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 总 每 lml ERF AR Y E CCa Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
于 16. 0mg, 


【功能 与 主治 】 清热 解 表 。 用 于 风 热 感冒 , 症 见 发 热 JA 


柴 黄片 


身 不 适 头痛、 目眩、 咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 uH. 一 次 10~20ml, 一 日 3 次 ,或 
WEN. 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


e 黄 请 


Chaihuang Pian 


【处 方 】 柴 胡 1000g $3 1000g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 取 黄花 333g 粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 黄 
芬 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 , 滤 
液 合并 ,放置 至 80 信 时 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1.0 一 2. 0, 析 出 
沉淀 ,放置 , 滤 过 ,沉淀 用 水 洗 至 中 性 ,干燥 ,备用 ; 柴 胡 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 黄 
苓 细 粉 、 黄 苓 提取 物 及 适量 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 Hr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

HER] 本 品 为 糖衣 片 或 注 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 黄 棕 
色 至 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

【鉴别 了】 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 4g, 加 水 饱和 
的 正 丁 醇 25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 25ml 
洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 至 近 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 40% 硫 酸 溶液 ,在 
60 立 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 126 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶 液 的 制备 NOR BO RSS RE ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 7076 
乙醇 80ml, 超 声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz)45 分 钟 , 放 
冷 , 加 70% 乙 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 了 到 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 苓 苷 (Ca HisO1i) 计 ,不 得 少 于 
45.0mg。 
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【功能 与 主治 】 清热 解 表 。 用 于 风 热 感冒 , 症 见 发 热 、 周 
身 不 适 .头痛 .目眩 .咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 3 一 5 片 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 (DARKE ”每 片 重 0. 5g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 5g) 

[I 密封 。 


柴 银 口服 液 
Chaiyin Koufuye 
LAI A 100g 金银花 75g 

HS 60g 葛根 50g 
RIF 50g T 75g 
EA 75g 桔梗 50g 
苦 杏仁 50g 薄荷 75g 
鱼 腥 草 75g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 苦 杏仁 破碎 为 粗 颗 粒 ,与 柴 胡 .、 金 
银 花 EAS . 连 扰 、 荆 芥 、 薄 荷 . 鱼 腥 草 等 七 味 ,加 水 淄 泡 1 小 
时 ,加 热 蒸 馅 ,收集 流出 液 2875ml, 重 蒸馏 ,收集 重 蒸馏 液 
575ml, 另 器 保存 ;蒸馏 后 的 药 液 另 器 保存 :药酒 与 其 余 黄 蕉 
等 三 味 ,加 水 煎 考 三 次 ,每 次 2 小 时 , 煎 液 与 上 述 蒸 馅 后 的 药 
液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.11 一 1.14(50Y ) 的 
清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 搅 匀 ,冷藏 24 小 时 , 取 上 清 液 
减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.13 — 1. 15 C50 C0 B TI 
高 ,加 和 人 人 上述 重 蒸 馅 液 、 倍 他 环 糊 精 5g KE PRAA 3g, DEDE 
使 完全 溶解 ,再 加 和 人 芒 糖 200g, 加 水 至 1000ml, 搅 匀 ,冷藏 
24 小 时 , 滤 过 ,用 和 氢 氧 化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 5.5 一 7.5, 灌 
X XN BUTS. 

LER] 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 气 香 , 昧 甜 . 微 苦 。 

[45] (1) 取 本 品 20ml, 置 试管 中 ,试管 口 若 挂 一 条 三 
硝 基 葵 酚 试 纸 ,用 软木 塞 塞 紧 , 置 水 浴 中 加 热 , 试 纸 由 黄色 变 
KRIE. 

(2 B A 40m, AAMEN OCOORRER 2 次 ,每 
次 30ml, 水 液 备 用 ,合并 石油 醚 液 ,回收 溶剂 至 约 1ml, 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 , 加 石油 酶 (60 一 90Y ) 制 成 
每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G WEHL, UA MEGO ~T- E: 1) 为 展开 剂 , 展 
JF ,取出 , 防 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C fn fA E 3E 
点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 2(2) 项 下 备用 的 水 溶液 10ml, 用 水 饱和 的 正 
TESI SUR 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1%% 氢 氧化 
钠 溶 液 20ml UE SR , 弃 去 洗 淋 液 ,再 以 正 丁 醇 人 饱和 的 水 20ml 
AR FERRA, ETEW kA ATF, RA b P A 
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0. Smi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 1g, 加 水 
15mjl, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 -水 (8: 
2 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1 名 对 二 甲 筑 基 
茶 甲 醛 硫 酸 乙 醇 溶 液 (1 一 10) ,在 105 人 CC 加热 至 斑点 显 色 
清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 至 少 显 两 个 
相同 颜色 的 主 斑 点 ;紫外 光 下 至 少 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 
EMA. 

(4) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 湾 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 连 锤 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WR 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (9 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 和 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 的 水 溶液 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 
RER 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 蒿 对 照 药 材 
1g.Jü7K 15ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 (8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
10ml, 合 并 正 于 醇 液 ,回收 溶剂 至 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 紊 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 气 甲 烷 - 甲 醇 -水 (7 : 2.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BUE ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 班 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 08( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 5.0~6.5( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
硅胶 为 填充 剂 :以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 
T 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 100ml EEOXR 
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中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml dp A UL EC Ha Oi ) 计 ,不 得 少 于 
3. Omg., 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 嘎 止 咳 。 用 于 上 呼吸 道 感 
染 外 感 风 热 证 , 症 见 :发 热 恶 风 , 头 痛 、 咽 痛 , 汗 出 ,鼻塞 流 涕 ， 
Z, EURI EWR. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 , 连 服 3 天 。 

【注意 】 脾胃 虚 寒 者 宜 温 服 。 

DR) 每 瓶装 20ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 于 燥 处 。 

注 : 柴 胡 为 伞 形 科 植 物 柴 胡 Bupleurum Chinense DC. 的 
PRIR, SR" 3C 43", 


ARRE 
Zhikang Jiaonang 
[4h51 大 黄 65g 黄连 50g 

三 七 50g 白芷 31g 
阿胶 50g EA OB044g 
EX 44g 酷 没 药 31g 
m CAS 44g PH E 50g 
Jb i3 12g 甘草 11g 
珍珠 4g 冰片 4g 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 取 大 黄 、 黄 连 、. 和 白花 ,加 80% 乙醇 ， 
加 热 回 流 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 醇 提 液 , 滤 过 ,回收 乙醇 , 清 
KAN. JASER .甘草 混合 加 水 前 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 煎 液 , 滤 过 。 滤 液 与 上 述 醇 提取 物 混合 , 减 压 浓缩 成 相对 
密度 为 1.35 一 1.38(607 ) 的 稠 膏 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 
RIZE SES LE LE E 607C 干燥 后 与 龙骨 ( 娄 ) g. 
胶 混 合 粉 碎 , 细 粉 备 用 。 龙 血 竟 .珍珠 分 别 单独 粉碎 成 细 粉 ， 
与 上 述 二 细 粉 混 匀 ,加 淀粉 适量 ,用 802%% 乙 醇 制 颗粒 ,加 入 冰 
片 细 粉 385] , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅 灰 棕色 至 棕 褐 色 的 
颗粒 及 粉末 ; 气 微 香 , 味 辛 凉 , 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;草酸 钙 针 晶 束 存 
在 于 大 的 类 圆 形 黏液 细胞 中 或 散在 , 针 晶 长 18 一 88pm( 白 及 ) 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 大 黄 项 下 的 供 试 品 溶液 5ml, 蒸 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 
0. 1g, 加 甲醇 10ml, 3 DE 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 得 加 水 
10m] 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 
20ml 振 播 提取 ,乙醚 液 挥 干 ,残渣 加 三 氧 甲烷 1m 使 溶解 , 作 
为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 


致 康 胶 囊 


(30—60'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 ; 置 氮 气 中 盐 
后 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 1% 盐酸 甲醇 溶液 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 黄 
连 对 照 药材 0. 1g, 加 1% 盐酸 甲醇 溶液 5ml, 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 
酯 - 异 丙 醇 -甲醇 -水 (6 : 3 : 1.5: 1.5: 0.3) 为 展开 剂 , 置 氨 菊 
气 饱 和 的 层 析 负 内 ,展开 ,取出 , 景 干 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧 
JOE. 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 4ml, 撑 匀 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,放置 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 正 丁 醇 饱 
和 的 氨水 50ml, 分 2 KAR REAK DEUE T BER LE 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 
药材 0. 5g, 加 水 0. 1ml, 搅 匀 ,再 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10010 C EUR CE BF 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 硫酸 溶液 (1->10) ,在 
105 亿 加 热 至 焉 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 土 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 30ml, 窗 
塞 , 振 播 20 分 钟 , 放 置 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 忆 
B8 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 龙 血 竭 对 照 药 材 
0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 土 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 酶 (30 一 60T )- 乙 酸 乙 酯 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 梳 干 , 喷 以 新 制 的 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C n 3 E RE 
点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 土 大 黄 苷 ” 取 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 40 分 钟 , 放 冷 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 到 
土 大 黄 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 iml € loug 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 试 
验 ,以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (36 : 64) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm; 理 论 板 数 按 土 大 黄 苷 峰 计算 应 
不 低 于 2000。 分 别 精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pi, 注 和 人 液 相 
色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 ,应 不 得 出 现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 
间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

其 他 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 Xit 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
WE. 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
HIREA LA Z, BK -K BEER (60 : 40 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 酚 对 照 品 适 
JE ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 5ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 
处 理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 加 甲醇 至 刻度 ， 
播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 10ml, 置 烧瓶 中 , 蒸 干 ,加 1mol/L 
盐酸 溶液 30ml, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 ,分 
取 三 毛 甲 烷 层 ,水 层 再 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 10ml， 
&3tÉSUB UA LR EXIT ,用 甲醇 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀 
释 至 刻度 。 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs HoOs ) 和 大 黄 酚 (Cs Hio O) 
的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 20mg。 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 1026 AA 120'C ,保持 1 分 
钟 , 再 以 每 分 钟 5 仿 的 速率 升温 至 180 'C ,保持 2 分 钟 。 理 论 
板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 1900。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 冰 片 对 昭 
m 8mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶液 溶解 并 稀释 至 
刻度 , 扬 匀 ,吸取 lpl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 和 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 0. 6g， 
精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 洲 液 适 量 ,超声 处 理 ( 功 率 
200W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,加 内 标 溶液 至 刻度 , 摇 勾 ， 
滤 过 ,吸取 1pl, 注 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,以 龙 脑 、 异 龙 脑 蜂 面 积 
之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 (Co Hi O) 应 为 3.2 一 4. 8mg. 

【功能 与 主治 】〗】 清热 凉 血 止血 ,化 瘀 生 肌 定 痛 。 用 于 创 
H tEh i, HR .呕血 及 便血 等 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【注意 】 和 茸 妇 禁 服 ;过 敏 体质 者 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 


[ml 密闭 , 置 阴 凉 干燥 处 。 
B X A 
Xiaoyao Wan 
【处 方 〗 柴 胡 100g 当归 100g 
白 芍 100g kb EAR 100g 
RÆ 100g RHF 80g 
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薄荷 20g 

【 制 法 】 以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 粉 
ZK Bn Sk 3E 135— 145g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 神 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 过 水 合 气 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
Gum $). ARSE RH 18 一 32xm, 存在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排 列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 数 个 簇 晶 ( 白 芍 ) 。 草 屋 钙 针 
唱 细 小 ,长 10~32pm ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白 术 )。 
纤维 束 周转 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 秋 甘草 )。 
油管 含 黄色 或 棕 黄色 分 泌 物 ,直径 8 一 25km( 柴 胡 ) 。 

(2) 取 本 品 9g, Dil gk 3E Sg W. Dn FE 40ml, 加热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20 ml 使 
溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 层 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 
正 丁 醇 饮 和 的 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 回 
收 溶剂 至 干 RAMPE Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
柴 胡 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 上述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
B G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF Both BRUT , 喷 以 226 — FH 28 36 2E FR RE G3 40% 硫 酸 溶液 ， 
在 60'C dm 3A EAA m SNO RATER., Dex S Gif 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 加 乙醇 15ml, 放 置 1 小 时 ,时 时 振 
播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5yl. 4r S e T 8] — RE E G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 18g, 加 硅 菠 土 10g, 研 匀 , 加 乙醇 60ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 波 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 
振 播 提 到 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
R 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶 剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 
1g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
氨 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 : 1 : 1 ; 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 班 点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 剩余 的 供 试 品 溶液 ,加 少量 中 性 氧 
化 铝 , 置 水 浴 上 拌 匀 .于 燥 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 BH 2g, E 
内 径 为 lcm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1) 的 混合 溶液 40ml it 
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脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 汐 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 15pl、 对 照 品 溶液 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G E ER 
上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
233 SERI s LL Z B -0. 1% 磷 酸 溶液 (15 * 85) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 洒 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml A 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5]. ZJ 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重 景 , 扬 勾 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芍 以 芍药 背 (Css Ha Ou ) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 7mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 6. 3mg。 

【功能 与 主治 】 疏 肝 健 脾 , 养 血 调经 。 用 于 肝 郁 脾虚 所 
致 的 郁闷 不 舒 、 胸 胁 胀 痛 . 头 时 目 胶 .食欲 减退 .月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g, X €JL— X 
1 丸 , 一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 小 蜜 丸 ”每 100 丸 重 20g 
丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 


(2) 大 蜜 丸 每 


3S XE XL CK XL) 


Xiaoyao Wan 
[4h77] 柴 胡 100g 
白 芍 100g 
人 茯苓 100g 
薄荷 20g 
〖 制 法 】 HEt HERAN, mM RI. BRER 
100g Jin zK RU — EK 20 分 钟 , 前 液 滤 过 ,备用 。 取 上 述 
粉 未 ,用 前 液 泛 丸 , 或 与 前 液 混合 后 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 的 水 丸 , 或 为 黑 棕 色 的 水 
AL ER RH. 
人 鉴别 了 (DRAR E 8E P E8SE: 不 规则 分 枝 状 团 


当归 100g 
Xv AÑ 100g 
KEHF 80g 
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块 无 色 , 过 水 合 氢 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 
Gum HÆ). EM A E RAR 18— 32um, TE YE T E BE Hp JL 
中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 草 酸 钙 针 
晶 细 小 ,长 10~32pm ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 
纤维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 品 纤 维 ( 炙 甘草 )。 
油管 含 黄色 或 棕 黄 色 分 洲 物 ,直径 8~25pm( 柴 胡 )。 
(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 
醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 洲 
剂 至 干 , 残 得 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 
胡 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
RRF RELA 2% 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 40% 硫 酸 溶 液 ,在 
60'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
Y WART ,残渣 加 乙醇 1mi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 当 归 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酷 (9 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
(4) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 
3 次 ,每 次 15ml, 痉 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 
1g, 加 乙醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 用 126 
氢气 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 屋 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 谨 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 102% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 议 点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 剩余 的 供 试 品 溶 液 , 加 中 性 氧化 铝 
2g, 置 水 浴 上 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,2g, 柱 内 
径 为 1cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 
溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 JE E LIB BC, 
WE LA 5 和 % 香 草 醋 硫 酸 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
H. xh ER F, ASIR im GSHEVIBEE E. THIS 


。 1355 。 
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色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
3 3 SERI UL Z N-O. 176 磷酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 汐 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 50xg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0.4g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙 醉 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ml ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 2. 5mg, 

【功能 与 主治 】 玖 肝 健 脾 , 养 血 调经 。 用 于 肝 郁 脾虚 所 
Sic E BB ELA ET . 胸 胁 胀 痛 、 头 时 自 腕 .食欲 减退 .月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 9g ,一 日 1—2 X. 

[WI EH. 
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Xiaoyao Wan: 


[4:755] 5$) 100g 
AA 100g 
E% 100g 
Wf 20g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 柴 胡 .当归 50g、 注 荷 与 生姜 100g E 
取 挥 发 油 ;药酒 与 炒 白术 .茯苓 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小时, 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 , 白 芍 及 剩余 当归 粉碎 成 细 粉 ; 
BUCH X 20g, 粉 碎 成 细 粉 ,剩余 炙 甘 草 加 水 前 者 三 次 ,每 次 
2 小 时 ,合并 郁 液 , 滤 过 ,或 放置 过 夜 ; 取 滤 液 或 上 清 液 浓缩 至 
适量 ,加 和 人 人 上述 稠 裔 、. 细 粉 . 挥 发 油 及 馈 糖 适量 混 匀 , 制 丸 , 干 
燥 , 打 光 , 即 得 。 
性状】 本 品 为 亮 黑色 的 浓缩 丸 ; 气 微 , 味 甜 . 辛 而 后 苦 。 
LEHI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 品 直径 
i8 一 32xm, 存 在 于 薄 整 细胞 中 , 常 排 列 成 行 ,或 一 个 细胞 中 含 
数 个 簇 晶 ( 白 芍 ) 。 薄 壁 细 胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,表面 有 极 微 细 的 
斜 向 交错 纹理 (当归 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 锋 方 晶 ， 
形成 晶 纤维 ( 炙 甘 草 )。 
(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 
HERR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 于 
醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 
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当归 100g 
炒 白 术 100g 
KHF 80g 
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AAMAR 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 
干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨基 苯 甲 醛 的 40% 硫 酸 溶 液 ,在 60 7C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g; 研 细 , 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 当 归 对 照 药 材 0. 1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 乙醇 40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗 淋 
3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 
lg HZA 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
氢 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (15 : 1 : 1 : DAERA. RF BWH, AFA 1096 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清 断 , 分 别 在 日 光 及 
紫外 光 (365nm) 于 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ;在 紫外 光 下 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEF SUL Z B0. 1% 磷 酸 溶 液 (15: 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 革 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml A 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25m, YZ, REE 
最, 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 注 入 液 相 
色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 白 芍 以 芍药 背 (Czs Ha Ou) ) 计 ,不 得 少 
于 4. 0mg., 

【功能 与 主治 】 玖 肝 健 脾 , 养 血 调经 。 用 于 肝 郁 脾虚 所 
致 的 郁闷 不 舒 , 胸 胁 胀 痛 , 头 时 目眩 ,食欲 减退 ,月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 8 丸 相 当 于 饮片 3g 


中 国药 典 2015 年 版 


【贮藏 】 密封 


S X M 
Xiaoyao Pian 
【处 方 柴 胡 357. 5g 当归 357. 5g 
白 芍 357. 5g 炒 白 术 357. 5g 
茯苓 357. 5g KHE 286g 
薄荷 71.5g 生姜 357. 5g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,薄荷 提取 挥发 油 ,挥发 油 以 倍 他 环 糊 . 


精 包 合 , 蒸 馆 后 的 水 溶液 备用 ;药酒 与 其 余 柴 胡 等 七 味 加 水 施 
者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 
蒸 馅 后 的 水 溶液 合并 , 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1. 15 
(60'C) 89 TELE ,喷雾 干燥 ,加 入 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 
人 上 述 挥发 油 包 合 物 , 混 匀 , 压 制 成 1000 Fr , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 褐 
EAE, RAE. 

L3 (DORER 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 妇 对 了 照 药 材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lOp! 对照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DARFA, EI h, RF, A hE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 3 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 50ml, 48 P8 Ab 38 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 注 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 
醉 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醉 提取 液 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
芍药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 101 0. 22 29 JEJE RE JE OE RC HH BRI 
干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'ChndA zm Sr Rm E E C, 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药 材 1g, 按 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 的 
制备 方法 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) ix I ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
HERE 10p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酯 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 
HRAFN, RETE ORC HS, F, L 10% 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
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光 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 25 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 -无 水 乙醇 (4 : 
DIR A TER 30ml, 7$ SE 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
薄荷 脑 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 ,以 5% 二 莱 基 - 
95% 二 甲 基 硅 氧 烷 共 京 物 为 固定 相 的 毛细 管 色 谱 柱 ( 柱 长 为 
30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 0.25xm); 柱 温 为 程序 升 
温 : 起 始 温度 90C ,保持 20 分 钟 ,以 每 分 钟 20 的 速率 升温 
至 200'C ,保持 5 分 钟 。 分 别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1pl, 注 人 
气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

[i$] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 脐 -0. 1 76 BE RR TEIL C16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醉 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 适 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 加 稀 乙 醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 注 人 液 相 
色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Hzs O14) 计 , 不 得 少 
于 1.8mg。 

【功能 与 主治 】 AFRE, FAZ. BT ARIE i 
致 的 郁闷 不 舒 a HEA A E A RARE .月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 35g 

[RI EH. ERARA. 


3i xk RS OX 
Xiaoyao Jiaonang 
[4:7] H 286g 当归 286g 
白 芍 286g 炒 白 术 286g 
RE 286g KRH 228.8g 
薄荷 57. 2g 生姜 286g 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,薄荷 提取 挥发 油 备用 或 用 倍 他 环 糊 
精 包 合 , 备 用 :蒸馏 后 的 水 溶液 备用 ;药酒 与 其 余 柴 胡 等 七 味 
加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 
与 上 述 蒸 馅 后 的 水 溶液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 26 一 
1. 30(90'C ) 的 稠 高 , 减 压 干燥 ,粉碎 ,薄荷 挥发 油 用 适量 的 微 
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晶 纤 维 泰 吸收 后 与 于 浸 高 混 勺 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 [ 规 格 
(1)) ;或 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 一 1.15(60C ) 的 清高 ， 
喷雾 干燥 得 干 高 粉 ,加 入 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 
挥发 油 包 合 物 , 混 义 , 装 人 胶 赛 , 制 成 800 粒 [ 规 格 (2)], 即 得 。 

LER] 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lOl, 
对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (9: DARRA. ERF., R, ETF, ERE 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 提取 液 回 收 溶 
剂 至 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 
t xp B SS ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 干 , 政 
以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C Jn d E PER 3 6 TN PE YE FH 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 1g, 按 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶 液 的 
制备 方法 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅 
R G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 - 水 (15 :1:1:2) 
HERA, RR, Wih, FA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 在 
105 仿 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 8g, 研 细 , 加 乙醚 -无 水 乙醇 (4 : DRE 
溶液 30ml, 冷 淄 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙 
酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 
对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 5% 二 葵 基 -95% 二 
甲 基 硅 氧 烷 共 京 物 为 固定 相 的 毛细 管 色 谱 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 
内 径 为 0.32mm, 膜 厚 度 为 0.25um); 柱 温 为 程序 升温 :起 始 
温度 90Y ,保持 20 分 钟 ,以 每 分 钟 20 人 的 速率 升温 至 200€, 
保持 5 分 钟 。 分 别 吸取 上 述 两 种 溶液 各 lx1l, 注 和 人 气相 色谱 
仪 。 供 试 品 色 谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

【检查 】 
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应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ BE-0. 1% 磷 酸 溶液 (16 * 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 为 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 NOU Hu NaGBEE ,精密 称 定 ,加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 50ml OR CP Ln S BE RE LE 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 稀 乙醇 至 
刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10xl, 注 入 液 相 
色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 芍 以 芍药 苷 (C: H:sOu ) 计 ,[ 规 格 (17] 不 
得 少 于 1. 1mgi;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 1. 4mg. 

【功能 与 主治 】〗】 玖 肝 健 脾 , 养 血 调经 。 用 于 肝 郁 脾虚 所 
致 的 郁闷 不 舒 . 胸 胁 胀 痛 、. 头 时 目眩 .食欲 减退 .月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 ] 口服 。 一 次 5 粒 [ 规 格 (1)]， 一 次 AX 
[规格 (2)]j ,一 日 2 次 。 

【规格 】 每 粒 装 (1)0. 4g (2)0. 34g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


Š E M 
Xiaoyao Keli 
[4h77] 柴 衣 143g 当归 143g 
Bj 143g kb ER 143g 
(kA 143g KRHA 114. 4g 
薄荷 28. 6g 4E 3& 143g 


【 制 法 】 UL EAR PEG ERGE R M RETBURS kA A A 
用 ; 药 渣 与 柴 胡 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 蒸 饮 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 
i BE ACRES 1200—1350g 及 适量 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 喷 人 薄荷 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1500g[ 规 格 (1)]; 或 浓缩 液 
干燥 ,加 入 乳糖 150g 和 人 硬 脂 酸 镁 , 混 勺 ,干燥 , 喷 人 薄荷 挥发 
油 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 制 成 400g CLE C202 ;或 加 入 适量 糊 精 及 
甜蜜 素 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 和 人 薄荷 挥发 油 , 混 色 , 制 成 
500g[ 规 格 (3)] 或 600g[ 规 格 (4)] 或 800g[ 规 格 (5)], 邵 得 。 

【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 至 黄 棕 色 的 颗粒 ; 气 微 看 , 味 
aH x PR DR. 

[330] (1) 取 本 品 1 29. n ZA 50m, $878 4b EB 20 分 
Sh, W WARF RAMAK 20m] 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 用 氨 试 液 洗 瀛 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 1. 5g, 加 水 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 目 “ 用 水 饱和 的 正 丁 
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醇 振 摇 提 取 2 次 ?起 回 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pl. 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 对 二 甲 氨基 苯 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 班 点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 袋 ,加 乙醇 50ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 20ml,JEZ WE PRI IE T BRE ACT RAMLA 1m] 使 溶 
S ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 区 对 照 药材 1. 5g, 加 水 30ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “" 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 2 次 "起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 汐 药 昔 对照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 落 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (8; 
114: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105 仿 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0.5g, 加 水 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 , 泪 过 ,滤液 用 石油 栈 (30~60C ) 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
10ml, 弃 去 石油 醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合并 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
Om FERRA, ETERA T. RAW 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 甘 草 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 
和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% ARALAR HE 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 - 水 (15: 1: 
1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 ，, 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 1 18 Jin ii EE C30 — 60'C )30ml, 密 塞 ,时 时 振 
摇 , 浸 淡 4 小时, 滤 过 ,滤液 挥 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 
取 注 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10 岂 对照 品 溶液 1 由, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (60 一 90Y7 )- 乙 酸 乙 酯 (5 : DARRA. ER, B, ATF, 
以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 玉 点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 粒度 〔 规 格 (3)] 照 粒度 测定 法 (通则 0982 第 
二 法 双 筛 分 法 ) 检 查 ,不 能 通过 二 号 利和 能 通过 九 号 得 的 颗 
粒 和 粉末 总 和 ,不 得 过 8.006. 

水 分 [规格 (2)J 不 得 过 6.0% (通则 0832 第 五 法 )。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
28 3 SER] s LZ, -0. 1% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm ,理论 板 数 按 芍 药 苷 蜂 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 光 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml a 32ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 [ 规 格 (1)jlg 或 5 规格 (2)]、 
[规格 (3)] [规格 (4)]、 [规格 (5)]0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 赛 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 5096 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 
400W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 
补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m ERE BIA DIA 2 8 (Cs Ha On) He RD 
T 9.0mg. 

【功能 与 主治 〗 MaR, dn UH SS. AT A EDI He ET 
致 的 郁闷 不 舒 . 胸 胁 胀 痛 , 头 时 目眩 ,食欲 减退 ,月 经 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 绕 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 (0484 X 15g (DERE 4g O81 5g 
(D 8 TSE 6g (DRRR 8g 

【贮藏 】 密封 。 


WENERA (SEDES) 


Haobeigai Jujuepian 


[4h77] 牡 虹 1000g 

LHI XUtbSS ,粉碎 成 细 粉 ,干燥 。 加 蔗糖 粉 515g 及 
5% 淀 粉 糊 80g 18.5] , 制 成 颗粒 ,干燥 , 整 粒 , 再 加 入 淀粉 54g、 
硬 脂 酸 镁 8g SH TE IE 5mjl, 混 匀 ,放置 ,压制 成 1000 片 , 包 
薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 
香 , 味 微 甜 。 

【鉴别 〈1)? 取 本 品 , 秆 显微镜 下 观察 :为 不 规则 的 块 片 ， 
无 色 . 淡 黄 色 或 黄 棕色 ,有 时 显 褐色 , 半 透 明 ,表面 显 颗粒 性 ， 
可 见 细 条 纹 状 纹理 ,有 的 表面 有 和 裂 踊 ( 牡 明 ) 。 

《2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 取 0. 5g, 加 稀 盐酸 5ml, 有 气泡 产 
生 , 微 温 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 显 钙 盐 的 鉴别 反应 (通则 0301) 。 

【检查 】 重金 属 及 有 害 元 素 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 
HERE Mia W R ANEAN 2321 原子 吸收 分 光 
光度 法 或 电感 看 合 等 离子 体质 谱 法 ) 测 定 , 铅 不 得 过 5mg/kg; 
砷 不 得 过 2mg/kg; 冬 不 得 过 0. 2mg/kg. 

其 他 除 般 解 时 限 外 ,应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 
(通则 0101) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 20 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0, 1g， 
精密 称 定 ,加 稀 盐 酸 2.5ml. f£ 5]. € TRES PF IE HK 20ml, 播 
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本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 类 白色 ; 具 橙 


钻 山 风 糖 浆 


5) , 弱 火 加 热 , 微 沸 约 2 分 钟 , 放 冷 ,加 水 100ml、 氢 氧化 钠 试 
液 20ml 及 钙 紫 红 豪 指示 剂 少 许 , 扬 匀 , 用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 
iN XE E CO. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 由 紫红 色 转 为 纯 蓝 色 , 即 得 。 
每 iml 的 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L) 相 当 于 
2. 004mg 的 钙 。 

本 品 每 片 含 钙 (Ca) 量 不 得 少 于 300mg. 

【功能 与 主治 】 补肾 壮 骨 。 用 于 儿童 钙 质 缺乏 及 老年 骨 
质朴 松 症 的 辅助 治疗 。 

【用 法 与 用 量 】 嚼 服 。 一 次 1 片 ,一 日 3 次 ,儿童 酌 减 或 
MEM. 


【规格 】 每 片 重 1. 60g5 每 片 含 钙 (Ca) 量 300mg) 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
UKE 
Zuanshanfeng Tangjiang 

[4h75] 钻 山 风 1000g 黄鳝 茧 63g 

四 块 瓦 25g 威 灵 仙 63g 

千斤 拔 125g ES dn 125g 

lj 3$ 30g 
[$751 以 上 七 味 , 取 四 块 瓦 . 山 姜 粉碎 成 粗 粉 ,用 含 乙 


醉 50% 的 白酒 渗 渡 至 无 色 ,收集 渗流 液 备 用 。 其 余 钻 山 风 等 
五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 前 液 ,浓缩 至 相对 密度 
X 1.06— 1.10€70'C ) , 放 冷 ,加 入 上 述 渗流 液 中 , 搅 义 ， 静 置 48 
小 时 , 滤 过 。 另 取 蔗 糖 500g, 制 成 单 糖浆 加 入 , 挠 色 ,再 加 入 
AE HK 2g, 加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 暗 红色 的 液体 ; 气 特异 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 50ml, 加 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3， 
用 三 氢 围 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 50ml, 酸 水 液 加 氧气 化 钠 液 
(lmol/L) 调 节 pH 值 至 11, Hj — 4I t de $E ER 2 次 ,每 次 
50ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 钴 山 风 对 照 药材 2.5g, 加 水 150ml, JC 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 25ml, 自 上 述 “ 加 稀 盐 酸 调 节 pH 
值 至 2 一 3? 起 ,依法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 瓜 委 木 碱 甲 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 
10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 
乙 胺 (5 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 新 鲜 配 制 
的 稀 碘 化 镁 钾 - 碳 化 钾 碘 (1 : 1) 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 :在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30ml, 加 水 20ml, 用 正 丁 醇 振 播 担 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 肖 3 次 ,每 次 30ml, FE 
氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 臣 顶 花 泰 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 8978 
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液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 气 甲 烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
10 2628,38, (0 89 BERE 3C. BUT o E KIE (365nmD FRA. BE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 低 于 1.14( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -三 乙 胺 醋酸 溶液 ( 取 三 乙 胺 8ml, 冰 醋酸 
30mi, 加 水 稀释 至 1000mD (14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
300nm。 理 论 板 数 按 瓜 徐 木 碱 甲 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 瓜 徐 木 碱 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 吸取 本 品 20ml, 用 氮 试 液 调 节 
pH 值 至 11~12, 用 三 气 甲 烷 振 摇 提 取 4 次 (必要 时 离心 ) ,每 
次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烷 液 ,50C 减 压 回收 ,残渣 加 甲醇 溶解 ， 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 波 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 钻 山 风 以 瓜 徐 木 碱 甲 (Cis Hr O,N) 计 ,不 
得 少 于 10pg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除湿 , 散 次 镇 痛 , 舒 筋 活 络 。 用 于 风 
寒 湿 痹 引起 的 腰 膝 冷 痛 ,肢体 麻木 , 伸 届 不 利 等 症 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20 一 30ml, 一 日 2~3 次 。 


【规格 〗 (1) 每 支 装 10ml (2) 每 瓶装 50ml DAME 
160ml (4) 每 瓶装 200ml (5) 每 瓶装 250ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
铁 苗 口服 液 
Tiedi Koufuye 
[44751 Æ 25g ZÉ 25g 
JK 3€ 25g HFA 25g 
青果 10g 凤凰 衣 2. 5g 
桔梗 50g 浙 贝 母 50g 
茯苓 25g 甘草 50g 


LHZ AETR ZI MER WFA AR REK, 
甘草 等 六 味 , 加 水 前 琳 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 、 三 次 各 1 小 
时 ,前 液 静 置 , 滤 过 , 浇 液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 
(50C ) 的 清宫 ,茯苓 粉碎 成 小 块 ,加 水 总 沸 ,80 仿 温 淄 二 次 ,第 
一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ; 玄 参 .桔梗 . 浙 贝 
母 等 三 味 , 粉 碎 成 粗 粉 ,用 60% 乙醇 作 溶剂 , 漫 溃 24 小 时 后 
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HTAR ,收集 泪液 ,与 上 述 两 种 提取 液 合并 , 混 匀 ,冷藏 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 约 200ml, 加 炼 蜜 125g, 葵 甲酸 
钠 1.04g, 加 水 至 400ml, 混 名 ,冷藏 , 滤 过 ,加 薄荷 脑 0. 025g 
(用 适量 薄荷 油 溶解 ) , 混 匀 ,加 水 至 1000m1, $8553 , 静 置 , 取 上 
清 液 , 即 得 。 

[X1 本 品 为 棕 褐 色 液 体 ; 气 香 , 味 甜 . 微 苦 酸 。 

[530] (1) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 水 液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 3: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 磺 以 10% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20m, WAARA 2ml, 播 匀 ,放置 过 夜 ,用 三 
SC cis HAEC 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氨 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 
渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 甲 
对 照 品 ,加 三 气 甲 烷 制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 于 , 喷 以 稀 碘 化 匀 钾 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 


颜色 的 斑点 。 
{检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.02( 通 则 060D. 
pH 值 应 为 3.5 一 6.0( 通 则 0631), 


其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 太 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 02mol/L BE e Gz-vK B Ke (64 : 36 : D 
流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 不 
低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铂 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 50ug 的 溶液 , 即 得 (每 1ml 相当 于 甘 
草酸 为 48. 97pg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 100ml ER 
中 ,加 40% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml AHR AH AR C He O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 35mg。 

【功能 与 主治 〗 HiH, ERR. ATF A E ihe 
亏 引起 的 咽 干 声 哑 .咽喉 疼痛 . 口 渴 烦躁 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 ,小 儿 酌 减 。 

【注意 】 鼠 烟 、 酒 及 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 支 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


Ak É JL 
t HGB X 
Tiedi Wan 

[4h51 zx 150g X ££ 150g 

RÆ 150g HFA 150g 

青果 60g 凤凰 衣 15g 

桔梗 300g 浙 贝 母 300g 

茯苓 150g 甘草 300g 


【 制 法 】 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KMR 110 一 130g, 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 神色 的 大 蜜 丸 ; 味 甘 . 苦 、 酸 。 

[i5] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 梳 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6nm 
(茯苓 ) 。 淀 粉 粒 卵 圆 形 ,直径 35 一 48km, 脐 点 点 状 、 人 字 状 或 
马蹄 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 细密 ( 浙 贝 母 )。 草 酸 钙 针 蝇 成 束 或 
散在 ,长 24 50um, 直径 约 3pm( 麦 冬 )。 石 细胞 黄 棕 色 , 类 
长 方形 ,类 图 形 或 形状 不 规则 ,直径 约 至 94pm Z2). RE 
纤维 层 淡 黄色 , 斜 向 交错 排列 , 壁 较 薄 ,有 纹 孔 ( 订 子 肉 )。 联 
结 乳 管 直径 14 一 25km, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 ) 。 纤 维 束 局 
围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 2g, 加 硅 藻 土 1.5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30mjl， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 酒 , 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1l0p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲酸 (7 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 1026 — 48 
化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 硅 藻 土 2g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 2. 5m] 与 
三 所 甲烷 25ml, 摇 义 MEIR., W BART REMER 
甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 甲 对 照 品 ,加 
三 所 甲烷 制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙醚 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 
2 :1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 稀 碘 化 包 钊 试 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 2mol/L 醋酸 铵 溶液 [0. 2mol/L Bi B& gk- 
冰 醋 酸 (33 : 1)] (64 : 36) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 
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论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 了 球 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 (每 1m] 相当 于 甘 
草酸 为 48. 97ug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 ,前 碎 ， 
取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 40 为 甲醇 
100ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 4006 P ETE ERU B EE 1$ 53 
置 , 离 心 , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 嗓 得 。 

本 品 每 丸 含 甘草 以 其 草酸 (Cs He O16 ) 计 ,不 得 少 
于 4.2mg。 

【功能 与 主治 〗 润 肺 利 咽 ,生津 止 渔 。 用 于 阴 虚 肺 热 津 
亏 引 起 的 咽 干 声 哑 咽喉 疼痛 . 口 渴 烦躁 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 或 合 化 。 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 烟 、 酒 及 辛辣 食物 。 


【规格 】 每 丸 重 3g 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
健儿 乐 颗 粒 
Jian? erle Keli 
【处 方 】 山楂 250g 竹 心 150g 
£k 50g EAS 250g 
甜 叶 菊 150g 鸡 内 金 5g 
[5:5] 以 上 六 味 , 鸡 内 金粉 碎 成 细 粉 ,其 余 钩 蕨 等 五 味 


加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 
为 1.14 一 1.18(75 人 ), 加 人 乙醇 使 含 醇 量 为 60% — 657^ TR. 
匀 , 静 置 使 沉淀 ,上 清 液 备用 ,沉淀 加 适量 65% 乙醇 洗涤 , 静 
E ,合并 两 次 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 成 稠 高 ,测定 稠 襄 干 固 
物 的 量 ,加 入 鸡 内 金粉 及 蔗糖 适量 ( 稠 高 干 固 物 : 蔗糖 三 1 : 
10. 16), 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 : 味 甜 . 微 苦 。 

LESI 取 本 品 10g, 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15mjl, 合 并 提取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ， 
每 次 15ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芍 对 照 药材 1g, 加 乙醇 
10ml, 温 漫 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 甜 叶 菊 对 照 药材 1g, 加 水 100m, AA 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 30ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 同 供 试 品 溶液 制备 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5 由 两 种 对 照 药 材 溶液 
各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (15 : 40 : 20 : 10010'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
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剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 CC 加热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 在 与 白 芍 和 甜 叶 菊 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 除 溶化 性 外 ,应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 规 定 ( 通 
则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEA LL, RR -0. 126 SERRE RA : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 太 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml A boug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 35ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 200W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 稀 乙醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白 芍 以 芍药 苷 (Cs Hz On) 计 , 不 得 少 
于 10.0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 健 脾 消食 ,清心 安神 。 用 于 脾 失 健 运 、 心 
MARRARA . 夜 啼 , 症 见 纳 果 食 少 、 消 化 不 良 、 夜 惊 夜 啼 、 
KERT. 

〖【 用 法 与 用 量 】〗 口服 。 三 岁 以 下 小 儿 一 次 5g, 三 至 六 岁 
一 次 10g, 一 日 2 次 ;七 至 十 二 岁 一 次 10g ,一 日 3 次 。 


【规格 】 每 袋 装 10g ` 
[nik] 密封 。 
健儿 消食 口服 液 
Jian er Xiaoshi Koufuye 

[4751 RE 66. 7g 炒 白术 33. 4g 
陈皮 33. 4g X A 66. 7g 
黄 芬 33. 4g 炒 山楂 33. 4g 
RIF 33. 4g 


【 制 法 】 UEER KRUGER 2h B, E 
FAAHAERE 1.01— 1.05 (60 CO B UE oo 
48 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 炼 蜜 300g, 山梨 酸 钾 0.67g( 加 适量 水 
热 溶 ), 加 水 至 1000ml, 搅 匀 ，, 静 置 48 小 时 , 取 上 清 液 , 滤 过 ， 
灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 液体 , 久 置 有 少量 沉 
淀 ; 昧 甜 . 微 若 。 

LE (DORER 30ml, 蒸 至 近 于 , 残 酒 加 乙醇 3ml fi 
拌 使 溶解 , 取 上 清 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 对 照 药 材 
2g, 加 乙醇 5ml, 振 摇 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 209], 
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对 照 品 溶液 3~6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 甲苯 - 
乙酸 乙 醒 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 氨 蒸 气 中 时 
3 分 钟 后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 RAMZ 1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 1g, 加 水 60ml, 煮 沸 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 
3cm, 取 出 ,上 晾 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20: 10 11 : 
DK E ER TR CA ETE N. EEA gcm, 取 出 LBSUT- EDI — RE 
铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 莹 光斑 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1, 10 一 1, 20( 通 则 0601). 

pH WA 3.0—5.0 G8 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅 胶 为 
填充 剂 ; 以 甲醇 -0.1% 磷 酸 溶液 (50: 50) 为 流动 相 ; 柱 温 40C ; 检 
测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 50m 量 瓶 中 ,加 
水 15ml,1& 5] , HET FR BR. 25ml, $8 57 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
50kHz)5 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 扬 义 ,离心 (转速 为 每 分 
钟 3000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml à UL S OS Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 】 健 婢 益 胃 ,理气 消食 。 用 于 小 儿 饮 食 不 
节 损 伤 脾胃 引起 的 纳 呆 食 少 , 腕 胀 腹 满 ,手足 心 热 , 自 汗 乏 力 ， 
大 便 不 调 , 以 至 厌食 、 恶 食 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 三 岁 以 内 一 次 5 一 10ml, 三 岁 以 
上 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 Xx. HMHR. 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 


健 民 咽 喉 片 


Jianmin Yanhou Pian 


[4551 Z2 mA 
LL) 词 子 
桔梗 板蓝根 


健 民 咽喉 片 


EK 地 黄 
西 青果 甘草 
EE R 薄荷 脑 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 ,薄荷 泰 油 .薄荷 脑 用 适量 乙醇 溶 
解 ;其 余 玄 参 等 十 味 和 适量 的 甜菊 叶 加 水 前 者 三 次 ,第 一 .二 
次 每 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 高 ; 
加 入 适量 的 蔗糖 粉 .淀粉 和 可 可 粉 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 
加 含 薄 荷 素 油 .薄荷 脑 的 乙醇 溶液 ,加 人 适量 的 奶油 香精 ;或 
加 入 适量 的 蔗糖 粉 DEI RUM ME BR 1853 , 制 粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 
加 含 薄 荷 素 油 .薄荷 脑 和 橙 油 的 乙醇 溶液 ,加 入 适量 的 橙 粉 ， 
压制 成 片 或 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 褐色 的 片 或 糖衣 片 .薄膜 衣 片 ,除去 包 
衣 后 显 黄 褐色 ; 气 香 , 昧 甜 或 酸 甜 , 具 清凉 感 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 10 片 5 规 格 (1)7] 或 7 片 [ 规 格 (2)]， 
除去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 (30~ 一 60C)20ml, 密 塞 , 时 时 振 播 ， 
Wi 4 小 时 , 滤 过 , 滤 沽 备用 ,滤液 挥 散 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 
(60—90'C)-Z,R& Z, B C5 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 
以 香草 醛 硫酸 试 液 -乙醇 (1 : 4) 的 混合 溶液 ,在 100€ n 2A E 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) RRCAE SID CDOSUT 85 jit onn mS SE COO — 90'C )40ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 挥 去 石油 醚 ,加 乙醇 40m], 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
西 青果 对 照 药材 1g, 加 丙酮 10ml, 密 塞 , 振 摇 3 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 8pl、 对 照 药材 溶液 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G E 
层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 A-N A-k A M 
(5:2:4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 氨 制 硝酸 银 试 
液 ,加 热 至 贷 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 除 崩 解 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg IR SERI SULLA 0.196 — ZEE BS 0.1% 磷 酸 溶 液 (1 : 99) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 
应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50 办 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 MERE., 
WA RI RA 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 基 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 
重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 词 子 和 西 青 果 以 没食子 酸 (C He O; ) 计 ,[ 规 
格 (1)) 不 得 少 于 0. 24mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 36mg, 

【功能 与 主治 】〗 清 利 咽喉 , 养 阴 生津 ,解毒 泻 火 。 用 于 热 
盛 津 伤 、 热 毒 内 盛 所 致 的 咽喉 肿 痛 、 失 音 及 上 呼吸 道 炎 症 。 

【用 法 与 用 量 】 含 服 .一 次 2 一 4 片 [ 规 格 (1)J] 或 2 片 
(规格 (2)] ,每 隔 1 小 时 1 次。 


【规格 〗 (1) 每 片 相当 于 饮片 0.195g (2) 每 片 相当 于 
饮片 0. 292g 
[CI 密封 。 
健 步 丸 
Jianbu Wan 

【处 方 】 盐 黄柏 40g 盐 知 母 20g 
熟地 黄 20g 当归 10g 
i EA 15g ÆR 35g 
豹 骨 ( 制 )10g Nite P 40g 
Ek Ez C$ 07. 5g TŽ 5g 
锁 阳 10g 羊肉 320g 


LHI 以 上 十 二 味 ,将 羊肉 洗 净 ,日 去 筋 、 膜 . 油 , 加 黄 
酒 40g 和 水 , 煮 烂 , 与 盐 黄 柏 等 十 一 味 的 和 ,干燥 ,粉碎 成 细 
33 .il98 18 5]. 8 100g 粉末 用 精米 粉 5 一 10g 与 适量 的 水 调 
成 的 稀 糊 泛 丸 ,于 燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 至 深 袜 色 的 糊 丸 ; 气 微 腥 , 味 微 苦 。 

LHI) (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : FEREARE, 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 , 含 晶 细胞 的 壁 木 化 增 厚 
〈 盐 黄柏 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 26 一 110km( 盐 知 母 ) 。 
IER £57; Eh LA EXE MERE IB LIB CERRO, ER PEE SS LS 
18—32ym ,存在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
有 数 个 簇 晶 ( 酒 白 方 )。 菏 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 
斜 向 交错 纹理 (当归 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 
缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 不 规则 块 片 灰 黄色 ,表面 有 微 
细 纹 理 或 孔 阶 ( 酷 龟甲 )。 横 纹 肌 碎片 甚 多 , 淡 黄 色 , 大 小 不 一 
(羊肉 )。 薄 壁 细胞 充满 淀粉 粒 及 黄 棕 色 物 ,用 水 合 氯 醛 试 液 
透 化 后 , 黄 棕色 物 中 留 下 圆 形 痕 ( 锁 阳 )。 淀 粉 粒 长 卵 形 、 广 多 
形 或 形状 不 规则 ,直径 25 — 32um, 脐 点 点 状 ,位 于 较 小 端 , 屋 
纹 明 显 ( 干 姜 )。 骨 组 织 碎 片 羔 灰 黄色 ,有 细 纵 纹理 , 布 有 梭 形 
或 不 规则 形 孔 路, 其 边缘 不 平整 ( 豹 骨 ) 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, BERE, D ER BR 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 黄 柏 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 4 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
W 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 ou, 分 别 点 于 同一 硅胶 
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G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 -Z 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(12:3:6:3: Dg JER EA R TIE A ES RE TT REAL. RE 
开 ,取出 RTF. EIEI (365nm0 FER. Dex m Glen s 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 研 碎 ,加 乙醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 i 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 至 提取 
液 无 色 , 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗 淋 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 
水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,与 中 性 氧化 
$8 1g 拌 匀 , 烘 干 , 研 细 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~200 目 ,1g， 
柱 内 径 为 1 一 1. 5cm) 上 ,用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 
干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml ERR, FARRER. DRAHE 
对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 iml 含 0.8mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 (40: 5: 10: 0. 2 29 FE JE 8] , FE JF , BC iH, MTF, 
以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 碎 ,加 乙酸 乙 栈 30ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 296 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 
ERA, ARF, WH, TF, EIEN (365nm0 FER., BC 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAR ; AZ A-0. 05mol/L 磷酸 二 氮 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3. 0)(25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 347nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 亦 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
E ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0.25g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 1% 盐 酸 甲醇 溶液 50ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 1%% 盐 酸 甲 醋 溶 液 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
离心 , 取 上 清 液 , 即 得 . 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10xl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A ik H A Ek R h SED CCo Hir NO, * HCD 
计 ,不 得 少 于 2. 4mg。 

【功能 与 主治 〗 补 肝 肾 , 强 筋骨 。 用 于 肝 肾 不 足 ERRE 
Bx I BOE SS ,步履 艰难 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 
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【贮藏 】 XH. 
ge B RA 
Jianwei Pian 
【处 方 】 炒 山楂 16g 六 神曲 ( 炒 )16g 
HEF leg fE RHE 32g 
醋 鸡 内 金 16g 苍术 ( 制 )79g 
E us 47g 陈皮 47g 
Æ$ 16g 柴 胡 47g 
Fl^j 79g IEF 47g 
栈 延 胡 索 32g HARE g 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 酷 鸡 内 金 、 白 区. 栈 延 胡 索 .甘草 浸 
高 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 草 豆 藻 ,陈皮 提取 挥发 油 , 蒸 钨 后 的 水 洲 
液 男 器 收集 ; 炒 山楂 .六 神曲 、 炒 麦芽 、 焦 槟 椰 、 柴 胡 加 水 前 豆 
三 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ; 苍术、 生姜 , 川 栋 子 用 
70% 乙 醇 加 热 回流 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙 
醇 。 合 并 以 上 各 药 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.40 
《50C ) 的 清高 ,加 入 酮 鸡 内 金 等 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 粉碎 成 细 
粉 , 加 入 适量 辅料 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 ,加 入 挥发 油 , 混 匀 ， 
压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 浅黄 
棕色 至 棕色 ; 气 香 , 味 微 苦 、 辛 。 

[3553/7] (1) 取 本 品 粉末 ,和 置 显 微 镜 下 观察 : 厚 壁 细胞 碎 
片 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 
厚 ( 延 胡 索 )。 草 酸 钙 簇 晶 直 径 18 一 32xm, 存 在 于 薄 壁 细胞 
中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 10ml, 冷 浸 1 小 
时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 汐 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0. 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 于 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 它 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
HB 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 浓 氢 试 
液 调 至 碱 性 ,用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4, 分 别 
点 于 同一 用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 三 毛 甲 烷 -甲醇 (7.5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱和 的 
RET ELVAI (ET RE. RT. ERF 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 


HH 


上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 DR id URGE [EDS Bt Sh IE GR. D NUS ES I UA. 
加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 
JF Ri, HC UL 1% 三 氢化 银 乙 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 
流 小 时 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 水 层 , 正 丁 醇 液 燕 于 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1:101: 2) 为 展开 剂 , 展 
FRE RF EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C Jin d zm BE UR 
显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 王 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL Z, RÉ-ZK C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 汐 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 X52: 809 B onis JE ,精密 称 定 ,加 
50% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5006 
乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频率 
40kH2)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 5076 乙醇 补足 减 失 的 
重量 ES) , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 芍 以 芍药 背 (Css Ha Oil ) 计 ,不 得 少 
于 1.1mg。 

【功能 与 主治 〗 FAFA GET HBLEM. MAFA 
HAR DICE PE Tr BT SCHO BERE ML o AE D. BI BECAS UM ARE 
Ap ,暖气 口臭 ,大便 不 调 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 ;不 宜 久 服 , 肝 功能 不 良 者 慎 服 。 

【规格 (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 32g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

【贮藏 】 密封 。 
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健 胃 消食 片 
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Jianwei Xiaoshi Pian 


[475] 太子 参 228. 6g 陈皮 22. 9g 
山药 171. 4g 炒 麦 芽 171. 4g 
山楂 114. 3g 

【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 太子 参半 量 与 山药 粉碎 成 细 粉 ,其 


余 陈皮 等 三 味 及 剩余 太子 参加 水 前 考 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 
前 液 , 滤 过 ,滤液 低温 浓缩 至 筒 豆 状 ,或 浓缩 成 相对 密度 为 
1. 08—1. 12C65'C) BS REA ,喷雾 干 曲 。 加 和 上述 细 粉 .蔗糖 和 
糊 精 适量 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 (规格 (1)7] 或 
1600 Hr GER C22 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 黄 色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,也 可 为 异形 
片 。 薄 膜 农 片 除去 包 衣 后 显 浅 棕 黄 色 ; 气 微 香 , 味 微 甜 酸 。 

【鉴别 了 (1) 取 本 品 30 Fr GRE CDOX 48 片 [规格 (2)]， 
研 细 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
加 水 20ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 
1. Zcm, E 8 2g 15cm) ,用 水 200ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 乙 
醇 100ml 洗 脱 ,收集 乙醇 洗 脱 波 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 太 子 参 对 照 药材 5g, 加 水 前 者 2 小 
时 ,离心 , 取 上 清 液 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 , 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 
LEU: DARRAR ER WERF AA 1% 香 草 醋 硫酸 
溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 30 片 5 规 格 (1)] 或 48 Fr OR C220 BT 8 m 
甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
AAT ,残渣 加 甲 醉 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 
楂 对 照 药材 2g, 加 水 100ml, AA 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
20ml, 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1~2, 用 乙酸 乙 栈 振 摇 提取 
2 次 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 20pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 20: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
UBRO ALI 2%% 三 氛 化 铁 乙醇 溶液 ,在 105 信 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5% 冰 醋酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 约 12.5mg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 找 中 ,加 早 醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ;精密 
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ER 3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 388.7 , B 
得 (每 1ml 中 含 橙 皮 苷 15kg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 上 的 本 品 , 研 细 ,到 约 
2g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 , 置 水 洽 上 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
名, 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 
刻度 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
2041, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 陈 皮 以 橙 皮 苷 (C:s Hu O1s ) 计 ,[ 规 格 (1)] 不 
得 少 于 0. 20mg: [规格 (2)) 不 得 少 于 0. 12mg. 

【功能 与 主治 】 健 骨 消食 。 用 于 脾胃 虚弱 所 致 的 食 积 ， 
症 见 不 思 人 饮食 . 咀 腐 酸 臭 . 腕 腹胀 满 ; 消 化 不 良 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 或 咀嚼 。[ 规 格 (2)]J: 成 人 一 次 4 一 
6 片 , 儿 童 二 至 四 岁 一 次 2 片 ,五 至 八 岁 一 次 3 片 , 九 至 十 四 
岁 一 次 4 片 ; 一 日 3 次 。[ 规 格 (1)); 一 次 3 片 ,一 日 3 次 ,小 
儿 酌 减 。 

【规格 】 (1) 每 片 重 0.8g (2) 每 片 重 0. 5g 

[PW] 密封 。 


RES 
Jianwei Yuyang Pian 
处方】 358 党 参 
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【 制 法 】 以 上 八 味 , 柴 胡 ,党 参 AD EAR HERR 
分 白 及 加 水 艇 煮 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 适量 ,剩余 的 
白 及 粉碎 成 细 粉 ,加 入 珍珠 层 粉 . 青 售 及 上 述 浸 训 ,混合 , 干 
燥 , 粉 碎 ,加 入 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,再 加 入 辅料 适量 ， 
1&5] , 压 片 , 制 成 1000 Hr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 灰 褐 黑色 的 素 片 ,或 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 
衣 后 显 灰 褐 黑色 : 气 微 , 味 苦 。 

LERNI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 针 晶 成 
束 , 长 27 一 88pm( 白 及 )。 不 规则 块 片 表 面 不 平整 , 呈 明 显 的 
颗粒 性 (珍珠 层 粉 ) 。 不 规则 块 片 或 颗粒 蓝 色 ( 青 往 ) 。 

(2) 取 本 品 12 片 , 研 细 , 加 乙 配 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 乙 栈 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 
AAR 15ml 洗涤 , 弃 去 氢 试 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 申 醇 
lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0.5g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
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酯 -乙醇 -水 (8 : 2: DARRA RR B, RF AAE 2A 
对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 40% 硫 酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 
晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 40 分 钟 ， 
放 冷 , 波 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 加 热 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 葡 
aT BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (7 : 2 : DAYAR BAR. WHE, RF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 和 加 热 至 班 点 显 色 清晰 ,是 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 兢 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ] (2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 醋 -甲醇 - 
甲酸 (40 1 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 
香草 醋 硫 酸 溶 液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 氮 试 液 0. 5ml 使 润 湿 , 加 乙酸 
30ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 RE RGB ATF, E 
磺 抽 中 隔 约 3 分 钟 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, 88 78 Ab 5 分 钟 , 滤 
PRAT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 青 售 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 二 气 甲 烷 -丙酮 (5: 4: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 际 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HIREA : LZ, BS -7K (13 : 87) 为 流动 相 : 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 (薄膜 衣 片 除去 包 衣 )， 
精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲 
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醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,加 
甲醇 至 刻度 , 播 义 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lOl Æ AMAER. WE, M. 

本 品 每 片 含 白 区 以 芍药 苷 (Cs Ha Oi ) 计 ,不 得 少 于 0. 60mg. 

【功能 与 主治 】 玖 肝 健 脾 , 生 肌 止 痛 。 用 于 肝 邦 脾虚 、 肝 
骨 不 和 所 致 的 示 痛 , 症 见 腕 腹胀 痛 暖气 吞 酸 、 烦 躁 不 适 、 上 腹胀 
便 渡 ; 消 化 性 湿 疡 见 上 述 证 候 者 。 

《用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~5 片 ,一 日 4 次 。 

【注意 】 BARFA .油腻 .酸性 食物 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 3g 

【贮藏 】 违 光 , 密 封 , 置 干燥 处 。 
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【 制 法 】 以 上 八 昧 , 取 部 分 白 及 粉碎 成 细 粉 , 青 灸 水 飞 去 


浮 油 及 杂质 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;剩余 的 白 及 和 其 他 药材 加 水 
煎 煮 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 适量 ,喷雾 干燥 ;加 入 珍珠 
BB. H RAR., TRAN, EE, 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 
1000g, 即 得 。 

LER] 本 品 为 褐 黑色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : AMEE ARE 
存在 于 黏液 细胞 中 ,长 27 一 88pm( 白 及 )。 不 规则 碎 块 ,表面 
不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 (珍珠 层 粉 )。 不 规则 块 片 或 颗粒 蓝 
& ON. 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 30ml, 回 流 提 取 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 以 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 
15ml 洗涤 , 弃 去 氨 试 液 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 乙 
醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 226 Xf — FR 
AEE FP RE BA] 40% 硫 酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 , 置 柴 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20mli, 加 热 使 溶解 ,用 以 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, EIE T BOR ETE 
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iU HERE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 
使 成 条 状 , 以 正 丁 醇 -乙醇 -水 (7 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HBF MA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C Hn dh € BE XX GS 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 条 斑 。 

(4) 取 芍药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 4pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 二 氯 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[n] Zi € 85 2e PE. 

(5) 取 本 品 6g. WA, n SRI E 0.5ml 使 渔 湿 , 加 乙醚 
30ml ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
* 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 ou. 分别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 
BRürPE 3 分 钟 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,种 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 青 焦 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -二 氯 甲 烷 - 丙 酮 (5: 4 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,及 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 辣 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 除 溶化 性 外 ,其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 
项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
R3 ERU SU C. BECK (14. : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 NUS Bo Nai NES ENDE Di 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 15ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)15 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m ER S AAAA A E C Ha O11 ) 计 ,不 得 少 
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于 9. 0mg. 

【功能 与 主治 】 REFER, +E. HFEA I E 、 肝 
寺 不 和 所 致 的 骨 痛 , 症 见 腕 腹胀 痛 .暖气 吞 酸 .烦躁 不 适 、 腹心 
E ;消化 性 溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 温 开 水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 酒 及 辛辣 , 油 峰 ,酸性 食物 。 

【规格 】 Sig 

【贮藏 】 密封 。 
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Jiannao Wan 
【处 方 】 当归 25g 
P] 2 C $6 20g 
山药 20g 
JL GR T GEL ZR 15g 
柏 子 仁 ( 炒 )4g 丹参 5g 
益 智 仁 ( 盐 炒 )15g 人 参 5g 
远志 (甘草 水 炙 )10g 菊花 5g 
jv AW 10g 赭石 7.5g 
胆 南星 10g 酸枣 仁 ( 炒 )40g 
枸杞 子 20g 

【 制 法 】》 以 上 十 九 味 ,赭石 、. 琥 班 、 天竺 黄 单 研 成 细 粉 ,其 
余 当 归 等 十 六 味 粉碎 成 细 粉 ,再 与 赭石 3.758, RA, RAR 
1 13 185] ,加 适量 海藻 酸 钠 , 混 匀 , 用 水 制 丸 ,干燥 , 用 适量 桃 
胶 和 剩余 的 赭石 包 衣 ,干燥 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 暗 红 色 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 气 微 , 味 微 酸 。 

(Sal 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 栅 状 细胞 棕 
红色 ,侧面 观 呈 一 列 椰 状 排列 ,表面 观 多 角形 , 胞 腕 稍 大 ,内 含 
深 棕 色 物 ;内 种 皮 细 胞 棕 黄色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 局 
EERE FRE). PEREA MRI A E ,表面 观 类 


KÆR l0g 
EÈ E OB10g 
琥珀 10g 
天 麻 5g 


. 多 角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕 色 物 (五 味 子 )。 种 


皮 石 细胞 表面 驱 不 规则 多 角形 , 壁 厚 ,波状 弯曲 , 层 纹 清 晰 
HEP). 

(2) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 
1g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 乙醚 60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 取 
药酒 , 挥 于 ,加 甲醇 100ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 
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柱 ( 柱 内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 15cm) ,先后 用 水 和 2096 7 BE 
70ml 洗 脱 , 再 用 60% 甲醇 100ml 洗 脱 , 收 集 6076 甲醇 洗 脱 
X , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 松 
果 菊 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 赂 ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (2:1:7) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(4) 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 
子 乙 素 对 照 品 .五 味 子 醇 甲 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 lOl K E 
述 对 照 药材 溶液 和 两 种 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 
硅胶 GF::: 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (14 : 5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 10ml, 自 “ 微 热 使 溶解 ”起 , 同 [ 鉴 
别 ](3) 项 下 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 人 
SZP Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Im E lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(6) 项 下 的 供 试 品 溶液 10541 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 - 
水 (13 : 7: 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 脐 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 XC 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《6) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 
15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 洪 2 次 ,每 次 15ml, 正 丁 醇 液 
蒸 干 , 残 澶 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 酸 刺 仁 
皂苷 A 对 照 品 和 酸枣 仁 皂苷 B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 
含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1051 和 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 正 丁 醉 为 展开 剂 , 展 开 ， 
WERF SEDI 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 水 100ml, 加 热 煮 沸 15 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 握 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(6: 4:;0.2) 为 展开 剂 , JR 9E, HC BUT, EC hT 
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《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相间 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (53 : 47) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 50 丸 , 精 密 称 定 , 取 适量 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 
理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲 
醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml RT , 残 泻 用 甲醇 溶解 并 转移 至 Sm 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 5 丸 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (C: Ha OD ) 计 ,不 得 
少 于 0. 16mg。 

【功能 与 主治 补 篆 健 脑 , 养 血 安神 。 用 于 心 肾 亏 虚 所 
3k 8 ic TZ UGB AR BL BE oo EE ACTR LR ER CLE SE fS RE ULT 
障碍 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 丸 , 一 日 2~3 K RER. 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 10 九重 1. 5g 

【贮藏 》 密封 。 
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【处 方 】 酒 黄精 47g E XX 39g 
枸杞 子 16g EXE 0. 8g 
鹿角 胶 2g 鹿角 箱 5g 
红 参 2g AR BO16g 
(kA 8g A A 8g 
f& IH 4g 炒 酸 束 仁 8g 
南 五 味 子 31g 制 远志 16g 
熟地 黄 8g 1£ Hf 31g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 红 参 、 鹿 芽 、 鹿 角 胶 、 鹿 角 霜 和 茯苓 
粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 #; 龟 甲 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 3 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.31~1.32(80Y ) 的 笛 高 ， 
残渣 干燥 后 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ! 南 五 味 子 GEHT .枸杞 子 破碎 
5 HE 3E E 50% 乙醇 回流 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 31—1. 32(80CC ) 的 稠 高 ; 炒 酸 杰 仁 破 碎 与 其 余热 地 黄 等 五 
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味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 4 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 相对 
FEH 1.31—1. 32(80Y ) 的 稠 高 ,与 上 述 稠 斋 合并 ,加 人 上 
述 细 粉 及 淀粉 120g . 芒 糖 21g、 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 
制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 显 黄 棕色 ; 气 香 , 味 
甜 . 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
AX & 85k 8 CORE CRISE LR 2426 06 SX P6. HB 4 一 
Gum RÆ). HRA 5 ÉLfS 20—68um, RAAR $2. 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 三 氰 甲烷 40ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 三 氨 甲 
烷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 8 — 10ul, 对 照 品 溶 液 
2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 肪 于 , 置 紫 外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 Fr. ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 淹 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 于 醇 液 ,用 
10% 盐 酸 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 潮 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 对 照 药 材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 - 两 酮 -正己 烷 - 冰 醋酸 (8 :2 : 0.2 :0.3) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 在 100 信 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 NE, 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AAEM AZAR- (30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm. 
理论 板 数 按 淫 羊 著 苷 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 其 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 义 , 滤 过 , 取 
ab BOTH. 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ a EH E E FE A E F E P CC Hu Oils ) 计 ,不 得 少 
F 80pg。 

【功能 与 主治 〗 滋补 强壮 ,镇 静安 神 。 用 于 神经 衰弱 , 头 
WES ,健忘 失眠 ,耳鸣 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 ,一 日 2 次 。 
【注意 】 高 血压 患者 忌服 。 


【规格 了 片 心 重 0. 20g 
[WI 密封 。 
健 脑 补肾 丸 
Jiannao Bushen Wan 

【处 方 】 £$ fx 
狗 蒜 肉桂 
金牛 草 HAST 
BT tt fh 
川 牛 膝 金银花 
XH LL] 
山药 制 远志 
HRERL 砂 仁 
当归 EA GR) 
Jg tt 8n I 
炒 白术 ES 
甘草 LE. 
n BA 


【 制 法 】 以 上 二 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 篇, 混 勾 ,用 水 
制 丸 ,干燥 ,用 红 氧 化 铁 和 滑石 粉 等 的 混合 物 包 衣 ,或 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

[LERI 本 品 为 朱红 色 的 包 衣 水 丸 或 红色 的 薄膜 衣 水 
丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 褐色 ; 气 微 , 味 微 甜 。 

(451 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 三 角 状 卵 
E RE NE, 直径 24 一 40pkm, 脐 点 短 颖 状 或 人 字 状 ( 山 纹 )。 
纤维 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 维 ( 甘 章 )。 内 种 
皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 棕 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 含 
硅 质 块 ( 砂 仁 )。 花 粉 粒 类 图 形 , 直径 约 至 760m, Pp UB Z8 
短 刺 状 雕 纹 , 具 三 个 萌发 孔 ( 金 银 花 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 10u1、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酷 (4 * 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HAF. Eh Snn FER. HAm Ew H, ES 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 7526 Z, BK 30ml, 超 声 处 理 30 分 
Sh , 滤 过 ,滤液 用 石油 酶 (60 一 90 人 )20ml 振 播 提取 ,取石 油 醚 
AAT ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
X x 38 XE H8 28 4. 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pyl, 对 照 药材 溶液 
4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60Y )- 甲 
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醉 (20: 1) 为 展开 剂 , 置 用 氮 燕 气 饱 和 的 展开 和 红 内 预 平 衡 
15 分 钟 ,展开 ,取出 RAFT PEEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 15g, 研 细 , 填 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 200ml, 
照 挥 发 油 测 定 法 (通则 22040 10 , DL h SE C60 — 90 CO 1 ml, 
加 热 至 沸 并 保持 微 沸 3 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 桂 皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 im A lul 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10ul. 对照 品 溶液 201, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
VLA ii SE C60 ~ 90C5- Z, R8 Z, B8 C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
EEF EEUL T RS3E2E BELL BEIGE. Deis G ifip dE SJ 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORC EL ZR X R AH 0.5g, 加 乙酸 乙 栈 Iml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl、 上 
述 对 照 品 溶液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'C)-Z, BR Z, BR C50 : DARFA, EF H, F. 
以 对 二 申 氮 基 莱 甲醛 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 12g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 三 氯 甲烷 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
3 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 30ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 
ACT ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 
if Rg 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 
(13 : 7:2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C m 3 E BE A ES OL 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 除 红 氧化 铁 包 衣 丸 不 检查 重量 差异 外 ,其 他 应 
符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 N;E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 L0I Z RE-0. 1% 磷酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 区 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 汐 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 img boug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 本 品 60 丸 , 精 密 称 定 , 取 适量 , 研 
细 , 取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
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10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 15 AS AA AA A E CC Ha Oi ) 计 ,不 得 少 
于 0. 70mg。 

【功能 与 主治 】 ARIA , 益 气 健 脾 ,安神 定 志 。 用 于 脾 
HF PS BE Er SiC BO B x AR AERAR EG. bE LEE Co 
精 ; 神 经 训 弱 和 性 功能 障碍 见 上 述 证 候 者 。 

[HikSREI 口服 。 用 淡 盐 水 或 温 开 水 送 服 ,一 次 
15 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 生冷 食物 。 

【规格 (1) 薄膜 家 丸 ”每 15 JLÉ 1. 85g 

(2) 红 氧化 铁 包 衣 丸 (每 15 丸 丸 心 重 1. 7g) 


【贮藏 〗】 密封 。 
E Ru Hz WE 
Jiannao Jiaonang 
【处 方 〗 当归 33. 3g 天 笠 黄 13. 3g 
肉 砍 莲 ( 盐 制 )26. 7g — JEU: (8013. 3g 
山药 26. 7g RE 13. 3g 
五 味 子 ( 酒 制 )20g 天 麻 6. 7g 
柏 子 仁 ( 炒 )5. 3g 丹参 6.7g 
益 智 仁 ( 盐 炒 )20g 人 参 6.7g 
制 远志 13. 3g ` 菊花 6. 7g 
jv 5 A 13. 3g 赭石 10g 
胆 南 星 13. 3g HRE 53. 3g 
枸杞 子 26. 7g 


【 制 法 】 以 上 十 九 味 , 除 赭石 、 琥珀、 天竺 黄 分 别 研 成 细 
粉 外 ,其 余 当 归 等 十 六 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 粒 ， 
于 燥 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[ER] 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕 褐 色 的 颗粒 和 粉末 ; 
气 微 , 味 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ,内 种 皮 细 胞 棕 黄 
色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 囊 仁 )。 
种 皮 石 细胞 淡 黄 色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 呈 类 多 角形 , 壁 较 厚 ， 
孔 沟 细密 , 胞 腔 含 暗 棕 色 物 (五 味 子 ) 。 种 皮 石 细胞 表面 观 不 
规则 多 角形 , 壁 摩 , 波 状 弯曲 , 层 纹 清晰 (枸杞 子 ) 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 当 归 对 照 药材 
lg, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 100ml, 加 热 煮 沸 15 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 
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并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 4 : 
0. 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙醚 60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 干 ,加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 微 热 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 
吸附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm), 用 水 70ml 洗 
脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 20% 乙醇 70ml 洗 脱 , 弈 去 洗 脱 液 , 继 用 
60% P E 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 松 果 菊 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml € 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄 
膜 上 ,以 甲醇 -醋酸 -水 (2 : 1: DARRA LEE WH, AT., 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 点。 

(5) 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 
子 乙 素 对 照 品 .五 昧 子 醇 甲 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10xl 和 上 
述 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (7 : 2.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

《6) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 燕 干 , 残 酒 加 水 
15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml， 
合并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 15mb IE T BEC 
T SEITE 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 酸 束 仁 皂 
1 A 对 照 品 和 酸 京 仁和 皂苷 B 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl 和 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 为 展开 剂 ,展开 ， 
Xd BUE SELL 2% 香草 梧 硫酸 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(7) 取 人 参 对 照 药材 1g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 微 热 使 溶解 ,通过 D101 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 70ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 20% 乙 醇 70ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
60% FR BE 100ml 洗 脱 ,收集 洗 陪 液 , 蒸 干 , 残 潮 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 车 Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 
RẸ lm S 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](6) 项 下 的 供 试 品 溶 液 1041 和 
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上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13:7:2)10 人 CC 以 下 放置 
的 下 房 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (53 : 47) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 五 味 子 醇 甲 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 五 际 子 矢 甲 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 曲 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50mjl, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 允 ,频率 40kHz) 
1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 波 
过 , 弃 去 初 滤 液 , 精 密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 溶 
解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 38$ 5] , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 粒 含 五 味 子 以 五 味 子 醇 甲 (Cz HssO 〇 ;i ) 计 ,不 得 少 
T ?2yg. 

【功能 与 主治 〗 补肾 健 脑 , 养 血 安神 。 用 于 心 肾 亏 号 所 
KAILA AFAR OERE ERR EFREN 
障碍 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 Liu. 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

(rw) 密封 。 
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[4h51 党 参 200g 炒 白 术 300g 
陈皮 200g E Ob 200g 
kb if 150g 炒 麦芽 200g 
【 制 法 】 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KME 130 一 160g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 福 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
微 甜 . 微 苦 。 
【鉴别 了 (DOREM , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 类 斜 方形 
或 多 角形 ,一 端 稍 尖 , 壁 较 厚 , 纹 孔 稀 玖 (党 参 )。 表 皮 细 胞 纵 


列 , 由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 
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弯曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 ) 。 

(2) 取 本 品 18g, 8995 , 4 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 250ml， 
连接 挥发 油 测 定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 至 刻度 ,并 洲 流 入 烧瓶 
时 为 止 , 再 加 入 石油 醚 (60 一 90OC )1ml, 加 热 并 保持 微 沸 2 小 
时 , 放 冷 ,取石 油 醚 层 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 术 对 照 药 材 
1. 8g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
LEA dà SE C60 — 900) ARER A, ER ORC HB. BC LEA 
1096 3E EE RE LAE ELA EPEAR ROG. AmE, 
在 与 对 照 药 材 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g, 剪 碎 , 加 水 30ml, 放 和 置 使 溶 散 , 滤 过 , 滤 汗 
用 水 30ml 洗涤 ,在 室温 干燥 至 呈 松 软 粉末 状 , 或 低温 干燥 后 
研 细 ,连同 滤纸 一 并 置 崇 氏 提 到 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回流 
4 小 时 ,提取 液 回收 乙醚 至 干 , 残 酒 用 石油 醚 (30~60Y 0 EE TL 
2 次 (每 次 约 2 分 钟 ), 每 次 10ml, 倾 去 石油 醚 ,残渣 加 三 毛 甲 
烷 - 无 水 乙醇 (2 : 3) 的 混合 液 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
取 山 楂 对 照 药材 0. 2g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 2 小 时 ,提取 液 
低温 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 im 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 Iml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 .对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氯 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(20: 5:8: 0. DARFAR, E JF , CHE, BUE EL, 10 25 RC 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 间 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 4g, 研 匀 ,加 甲醇 40ml, i 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 可 实 对 照 药材 0. 6g. i FP SE 15ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 
烷 - 甲 醇 -丙酮 -甲酸 (10 : 5 : 3 : DOS JE ERE E OE CH RR 
干 , 喷 以 4% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (30 : 4 ; 66) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 小 蜜 丸 或 取 重 量 差异 检查 项 
THAKRAL., WR RI RA 1g, 精 密 称 定 , 加 硅 藻 土 1g, 研 
匀 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 50ml, YE, REER, 
超声 处 理 ( 功 率 220W ,频率 50kHz)5 分 钟 ,加热 回 流 1 小 时 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 
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测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶 液 5 一 
15ul, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 含 陈皮 HLSC DURÉE Rz (C; Ha Oi ) 计 ,小 密 丸 每 lg 
不 得 少 于 6. 5mg! 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 58. 5mg. 

【功能 与 主治 】 BEFRA. HATRA ES. , 腕 腹胀 满 , 食 
DEW. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 ， 


一 日 2 次; 小儿 酌 减 。 
【规格 〗 大 蜜 丸 每 九重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
REMA 
Jianpi Shengxue Pian 
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LHI 以 上 十 四 味 , 除 硫酸 亚 铁 外 ,龙骨 、. 牡 蚌 、 酷 色 
T . 炒 鸡 内 金 加 水 前 者 四 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 静 置 , 取 上 清 液 
备用 ;其 余 黄 工 等 九 味 , 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 , 静 置 ， 
取 上 清 液 与 上 述 上 清 液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 清 膏 ,加 入 硫 
酸 亚 铁 、 维 生 素 C 和 淀粉 , 混 匀 ,喷雾 制 粒 ,压制 成 1000 片 , 包 
薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 灰 褐 
ETME, RE LE URS. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 1 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 稀 盐 酸 138 
与 水 20ml 振 播 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 1% 邻 二 氮 菲 的 乙醇 溶 
HAR , 即 显 深 红 色 。 

(2) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 毛 化 钠 的 饱和 溶液 30ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提取 4 次 (20ml, 15ml, 15ml, 
15ml) ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 5% 瑞 酸 氢 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 
次 20ml, 弃 去 碳酸 氢 钠 液 ,再 用 20ml 水 洗 , 弃 去 水 液 , 取 正 丁 
RE KAAT ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 
BRE BS EE CHE AA lcem, 柱 高 为 12cm), 依 次 用 水 50ml、 
40% 乙 醇 50ml.70%% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 70% 乙 醇 洗 脱 液 ， 
蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苞 
甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Im A o. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 湾 液 
15ul 对照 品 溶液 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 和 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶 液 为 
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展开 剂 , 置 氨 蒸 气 侈 和 的 展开 人 和 内 ,在 10 一 15 立 展开 ,取出 ， 
EF , 奔 以 5% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C md 2 $E A mb CENE, 
分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 ， 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 6 片 , 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗 2 次 ,每 次 20ml, FEKA, E 
丁 醇 液 置 水 浴 上 蒸 干 ,残渣 加 丙 贾 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 白 术 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 15pl、 对 照 药 
材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 - 丙 
酮 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 蓝 紫 色 荧 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 3 片 , 研 细 , 加 水 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙 本 液 ,水 溶 
液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 水 洗 5 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 
0.5g, 加 水 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 药 材 溶 液 1p1, 分 别 
点 于 同一 用 1%% 氢 氧化 钠 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲酸 - 冰 了 醋酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 , 展 开 ,取出 ,了 景 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 铁 单元 素 标 
准 溶液 适量 ,用 水 稀释 为 每 1ml 含 铁 100pg 的 溶液 ,作为 标准 
溶液 。 精 密 量 取 标准 溶液 1ml.2ml、3ml、4ml 和 5ml, 4r Sil 
100ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 
称 定 , 研 细 , 取 0.15g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 
10ml 润 湿 后 ,加 稀 盐 酸 5ml 使 溶解 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml €. 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 
^j, Bp 48. 

测定 法 ”分别 取 上 述 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 , 照 原子 
豚 收 分 光 光 度 法 (通则 0406 第 一 法 ) 在 248. 3nm 的 波长 处 测 
定 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 片 中 含 硫酸 亚 铁 (FeSO,。7H:O) 以 铁 (Fe) 计 ,应 
3! 17—23mg. 

【功能 与 主治 】 健 脾 和 胃 , 养 血 安神 。 用 于 脾 因 虚弱 及 
心 脾 两 虚 所 致 的 血 虚 证 , 症 见 面色 姜黄 或 崇 白 、 食 少 纳 果 、 腕 
B. BK Fd .大 便 不 调 .烦躁 多 汗 . 倦 傅 乏力 ERER. EWK. 
细弱 ; 缺 铁 性 贫血 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 口服 。 周 岁 以 内 一 次 0.5 片 , 一 至 
三 岁 一 次 1 片 , 三 至 五 岁 一 次 1.5 片 ,五 至 十 二 岁 一 次 2 片 ， 
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成 人 一 次 3 片 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 ,4 周 为 一 疗程 。 

【注意 】 忌 茶 ; 勿 与 含 羔 酸 类 药物 合用 ;用 药 期 间 , 部 分 
患 儿 可 出 现 牙 齿 颜 色 变 黑 , 停 药 后 可 逐渐 消失 。 少 数 患 儿 
服药 后 ,可见 短 暂 性 食 谷 下降、 恶心 .呕吐 、 轻 度 腹 泻 , 多 可 
自行 缓解 。 

【规格 】 每 片 重 0. 6g 


【贮藏 】 密封 。 
tei ^E n Sp du 
Jianpi Shengxue Keli 

【处 方 】 党 参 45g RE 45g 

炒 白术 27g 甘草 13. 5g 

KK 22. 5g 山药 54g 

炒 鸡 内 金 22.5g — BEER 13. 5g 

Æg 45g 醋 南 五 味 子 27g 

龙骨 13. 5g Ig ft ds 13. 5g 

KE 22. 5g 硫酸 亚 铁 (FeSO,。7H:O)20g 


[5k] 以 上 十 四 味 , 除 硫酸 亚 铁 外 ,龙骨 、 炬 牡 虹 、 醋 龟 
FB . 炒 鸡 内 金 加 水 前 疙 二 次 ,每 次 4 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 , 静 置 , 取 上 清 液 ,备用 ;其 余 黄 区 等 九 味 , 加 水 前 者 三 次 ,每 
次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,更 置 , 取 上 清 液 与 上 述 备 用 上 
清 液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 为 1. 30(55— 650), 
Ji A BEBE BEER IE EX .维生素 C 10. lg Hiki 09g. 1857, 
制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 灰 黄 色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 甜 、 
WEN. 

【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 稀 盐 酸 1 滴 与 水 20ml， 
振 播 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 中 加 1% 邻 二 氮 菲 的 乙醇 溶液 数 滴 ， 
Bp RET. 

(2) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 100ml, 超 声 处 
理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 洗 淋 3 次 ,每 次 
35ml, 继续 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗 至 中 性 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 涅 
Jin FB BE 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1091 .对 照 品 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 - 
水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 及 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C An $8 24 5 分 钟 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 的 棕 褐 色 斑点 ;紫外 
光 (365nm) 下 显 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 三 毛 甲 烷 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 和 白术 对 照 药材 0. 5g. WMA P it 15ml, 同 法 制 成 对 
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照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, IZN F SPI 
W: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 隙 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加热 回流 1 小时, 波 
过 , 弃 去 滤液 , 滤 渣 挥 干 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 波 
过 ,滤液 燕 干 , 残 泻 用 水 20ml 溶解 ,用 正本 醇 振 播 提取 K, 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 
TRAAT. RAPA 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
甘草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 药 材 溶液 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 
4: 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,路 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 原子 吸收 分 光 光 度 法 (通则 0406) 测 定 。 

对 申 品 溶液 的 制备 ” 取 铁 单元 素 标 准 溶 液 适 量 , 用 水 稀 
释 成 每 1ml 含 铁 100pg 的 溶液 ,作为 标准 溶液 。 精 密 量 取 标 
准 溶液 1.0ml、1. 5ml、2. 0m1, 2. 5ml 和 3. 0ml, 分 别 置 25ml 
量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 85] B0 18. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 lg, 精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,用 水 溶解 并 稀释 
至 刻度 , 揪 色 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ” 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 , 照 原子 吸收 分 光 
光度 法 (通则 0406 第 一 法 ), 在 248. 3nm 的 波长 处 测定 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 硫酸 亚 铁 (FeSO,，7H:O) 以 铁 (Fe) 计 ,应 
为 3. 6 一 4. 6mg。 

【功能 与 主治 】 BRAR Hint. HFJ R E 
38 Dei ME PS He 701 k Ek 33.10 RA ST ia PS RE RI k Ex E R i. 
XE A, pij 8, 35 34 EXE «ID HALE UL BCE , CUIR LRL E 
汗 ,伴生 乏力 , 舌 胖 色 淡 , 苔 薄 白 , 脉 细 弱 。 

【用 法 与 用 量 】 饭 后 用 开水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 2. 5g 
( 半 锚 ) ,一 至 三 岁 一 次 5g(1 绕 ) ,三 至 五 岁 一 次 7.5g(1.5 4), 
五 至 十 二 岁 一 次 10g(2 R), RA—K 15g(3 485, —H 3 次 或 
MES. 

DES] 忌 茶 ; 勿 与 含 靶 酸 类 药物 合用 。 服 药 期 间 , 部 
分 患 儿 可 出 现 牙 齿 颜 色 变 黑 , 停 药 后 可 逐渐 消失 ;少数 串 儿 
服药 后 ,可 见 短暂 性 食欲 下 降 ,恶心 ,呕吐 , 轻 度 腹泻 ,多 可 
自行 缓解 。 

《规格 1 FRR Sg 

【贮藏 】 密封 。 


健 脾 糖浆 


健 脾 糖浆 


Jianpi Tangjiang 


炒 白术 76. 9g 
陈皮 51. 3g Hi3z (251. 3g 
炒 山楂 38. 5g kb 3e 3f 51.3g 

[fk] 以 上 六 味 ,将 陈皮 提取 挥发 油 , 药 渣 与 其 余党 参 
等 五 味 加 水 前 意 三 次 ,每 次 1, 5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 
450ml。 另 取 芒 糖 650g 加 水 适量 煮沸 , 滤 过 ,与 浓缩 液 合并 ， 
AA E H8 RA 3g, 混 义 , 放 冷 , 加 入 陈皮 挥发 油 , 加 水 至 
1000ml.1& 5] , BHS. 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 黏稠 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 
AE. 

[3541 (1) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醉 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,用 水 10ml ÆR RETA 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 
弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 一 10pl、 对 照 品 溶 液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER E LUI 
三 毛 甲 烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BC SEL 0. 52626 — IR 5 BE PEE TL AE 100 人 CC 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 l 

(2) 取 本 品 15ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 10ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
WA. ARARIRE 0. 5g, 加 水 50m, Rit a£ 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 自 “ 用 乙酸 乙 醋 振 播 提取 2 次” 起, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10— 
15yl、 对 照 药 材 溶 液 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 - 丙 酮 (10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 歇 以 5% 磷 钼 
酸 乙醇 溶液 ,在 100 仿 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 24( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 哺 -水 -磷酸 (20 : 80 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 PEREX R maA ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1Iml, 置 10ml EH 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 扬 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 Iml jr BR Rz ELSE LUE REP (CC Ha O1s ) 计 ,不 得 
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【处 方 〗 党 参 51.3g 


脂 脉 康 胶 赛 ( 降 脂 灵 胶 赛 ) 


少 于 0. 20mg。 
【功能 与 主治 〗 健 脾 开胃 。 用 于 牌 胃 虑 弱 , 腕 腹胀 满 , 食 
DEW. 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 15ml, 一 日 2 次。 
【规格 】 每 瓶装 120ml 
【贮藏 3 密封 , 置 阴凉 处 。 


BS BK RR RE RE Ce e SERE) 
Zhimaikang Jiaonang 
[47] 3H 100g 刺 五 加 100g 
山楂 100g HT 50g 
荷 叶 50g 葛根 50g 
菊花 50g 黄芪 50g 
黄精 50g 何首乌 100g 
JEN T. 50g 杜仲 50g 
大 黄 ( 酒 制 )30g 三 七 50g 
HIE 100g 桑 寄 生 50g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,黄芪 .万 根 粉碎 成 细 粉 ;其 余 普 洱 茶 
等 十 四 昧 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 青 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ， 
加 入 黄 茎 和 万 根 的 细 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 夺 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐色 的 粉末 ; 
eR op E. 

[353] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 成 束 ,周围 细 
胞 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 草 纤 维 , 含 晶 细胞 壁 木 化 增 厚 (葛根 )。 
纤维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 需 状 或 较 
FRE). 

(2) 取 本 品 内 容 物 15g, 加 7526 , BE 50ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 
三 毛 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 气 甲 烷 提取 液 , 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 湾 液 。 另 取 
蜡 哄 皮 了 啶 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 
溶液 2 一 5 由、 对 照 品 溶 液 1 一 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MUR 
板 上 ,以 三 氛 甲 烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ， 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 15g, WARR 10m 湿润 ,加 三 气 甲 烷 
50ml, 超 声 处 理 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 用 
0. 05mol/L 的 盐酸 溶液 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, FEZN 
甲烷 液 ,合并 酸 提 取 液 ,用 氨 试 液 调节 pH 值 至 9 一 10, 再 用 三 
气 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 气 甲 烷 提 取 液 ,回收 
溶剂 至 干 ,残渣 加 三 毛 甲 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 荷 叶 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 荷 叶 碱 
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对 照 品 , 加 三 氛 甲 烷 制 成 每 1m 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) W, UR RC Be, S PE A 
15p1l、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 3 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (3:4:2:1) 
(10'C 下 放置 ) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 稀 
碳化 馆 钾 试 液 ,再 喷 以 少量 5% 亚 硝酸 钠 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 苹 液 , 用 氨 试 液 洗 深 2 次 ,每 
次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 芪 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 
黄芪 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 
7 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 7096 FR RE 30ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 淖 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 
振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 
药材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 
对 照 药材 溶液 。 再 取 2,3,5,4'-DU 5 3E — EZ 956-2-O-g-D-h 
萄 糖苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 im 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 
(25: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点。 

(6) 取 本 品 内 容 物 2g， 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sul. 
对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 是 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (30 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HRF ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 波 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 50m 使 溶解 ,用 乙醚 洗 淋 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 乙酸 乙 酯 振 播 洗涤 2 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 继 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 于 醇 液 , 燕 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 槐 花 对 照 药 材 2g ,加 水 50m], NO 1 小 时 , 趁 
热 波 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
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液 。 再 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lm 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 障 二, 喷 以 三 氯 化 铝 试 
液 , 在 105'Cdn$A 10 分 钟 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 


同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 SR O 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30% 乙 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 
RX 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 20kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 扬 
匀 ，, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 15 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 率 (Cz Ho Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. omg。 

何首乌 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 避 光 
操作 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 彤 -水 (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 凑 基 二 其 乙烯 -2-O-8-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O- 
8-D- 葡 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 景 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
静 置 , 取 上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 
人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-p- 
六 葡萄糖 车 (Cz。Hzs Os ) 计 ,不 得 少 于 0. 3mg。 

【功能 与 主治 】 消食 , 降 脂 , 通 血 脉 , 益 气 血 。 用 于 瘀 浊 
内 阻 、 气 血 不 足 所 致 的 动脉 硬化 症 、 高 脂 血 症 。 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 .一 次 5 粒 ,一 日 3 次 。 

《规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

LER] 密封 。 


脂 康 颗粒 
脂 康 颗粒 
Zhikang Keli 
[4h77] 决明子 462g 枸杞 子 462g 
Z Ht 462g Zr db 154g 
山楂 462g 


【 制 法 】 以 上 五 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 相对 密度 为 1.05— 
1. 10€60'C ) 的 清 寡 , 加 入 麦芽 糊 精 适量 , 混 义 ,喷雾 干燥 ; 淄 畜 
粉 中 加 人 麦芽 糊 精 适 量 和 硬 脂 酸 镁 5g, 混 匀 , 干 法 制 粒 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

[31 本 品 为 棕 黄 色 或 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 酸 , 微 
HAE. | 

[451] (1) 取 本 品 10g. 9E A8, Ji FR BE 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 
2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20mjl, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取决 明子 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 lOml,3 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml， 
自 " 加 热 回流 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 
素 对 照 品 、 大 黄 酚 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 四 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
Bf (30—60'C)- FH R£ Z, R- P R9 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欧 
光斑 点 ;年 氨 蒸 气 中 午后 ,在 日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 柜子 对 照 药材 、. 桑 横 对 照 药 
HE 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2pl、 对照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -三 氯 甲 烷 - 甲 酸 (3 : 2 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, W4 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 DR 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 1%% 氧 氧化 钠 溶 液 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 乙 酸 乙 酯 液 燕 干 , 残 潮 加 
甲醇 lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 lg, 
加 甲醇 20ml, 自 “超声 处 理 30 分 钟 " 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
1l0pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 醇 - 冰 醋 酸 
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(20:4: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 及 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 到 本 品 2—5g,80'C TR 5 小 时 , 照 水 分 
测定 法 (通则 0832) 测 定 ,不 得 过 5.096. 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 和 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 为 流动 相 A, 以 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 284nm。 理 论 板 
数 按 橙 黄 决 明 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AA) 流动 相 B(%) 
0~15 35 65 
15~30 35-90 


30 一 40 90 10 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 黄 决 明 素 对 照 品 , 大黄 酚 对 照 


品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Imo 含 橙 黄 决 明 素 10kg .大 
黄 酚 12pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 ,加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 2ml, 播 匀 , 加 热 
回流 45 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 握 围 烷 振 播 提 取 
5 次 ,每 次 20ml, 合并 三 氧 甲 烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 
溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 泪 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 绕 含 决明子 以 杰 黄 决 明 素 (Cr Hu OO; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 80mg; 以 大 黄 酚 (Cis HioO, ) 计 ,不 得 少 于 1. 6mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 清 肝 ,活血 通 络 。 用 于 肝 肾 阴 虚 挟 
疗 之 高 血脂 症 , 症 见 头 深 或 胀 或 痛 , 耳 鸣 眼 花 , 腰 膝 酸 软 ,手足 
心 热 ,胸闷 , 口 于 ,大 便 干 结 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 (1) 妇 女 妊 娠 期 .月 经 过 多 忌 用 ; 
(2) 禁 烟 酒 及 高 脂 饮 食 。 
【规格 】〗 FRR Bg 
【贮藏 】 密封 。 
E XE X 
Zanglian Wan 
[4:51 黄连 25g EA 150g 
地 黄 75g 赤 方 50g 
当归 50g tfa 100g 
槐 人 花 75g JR 2F 9E 50g 
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AX 75g 阿胶 50g 

【 制 法 】 以 上 十 味 , 粉 碎 成 粗 粉 。 另 取 鲜 猪 大 肠 350g， 
洗 净 , 切 段 ,与 粗 粉 拌 匀 , 蒸 透 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 
每 100g 粉末 用 炼 蜜 6 一 10g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 
丸 ; 或 加 炼 蜜 80 一 100g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 、 黑 褐色 的 小 
B JLSCK WEILE. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 束 鲜 黄 色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 E, TL 
细 ( 黄 苓 )。 纤 维 细 长 , 微 弯 曲 , 壁 稍 厚 , 非 森 化 (地 榆 炭 )。 薄 壁 
组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 
种 皮 椰 状 细胞 17), 100—1904mCO8 £0. 2EXR P 3S Ez ZR BRI 
多 角形 ,有 不 定式 气孔 ; 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ( 槐 花 ) 。 

《2) 取 本 品 水 蜜 丸 1g , BEBE ; ax HUN SE AUS ACRE A 1. 8g， 
剪 碎 ,加 人 硅 营 土 2g, 研 匀 。 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
M 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12 : 
6 :3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 获 气 预 饱和 的 展开 和 内 ,展开 , 取 
出 ,有 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) BLZ dà 7K S8 JU 1.5g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 
2.5g, 剪 碎 , 加 入 硅 藻 土 3g, 研 勺 。 加 石油 栈 (30 一 60LC) 
20ml, SE 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 干 ， 
加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 
0.5ml 使 溶解 ,加 在 聚 酰 胺 柱 (100 H 2g. 内径 为 1.5~ 
2. 0cm) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 乙醇 50ml 3€ 
陪 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 1pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EAR E LUI 
乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10 : 2: 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BRE SEDI 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm)? 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -2%% 栈 酸 溶液 (55 : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 劳 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 0.25g, 精 
密 称 定 ,或 取 小 蜜 丸 适量 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 
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匀 , 取 0.45g, 精密 称 定 , 置 具 赛 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 18.5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 蕉 以 黄 苓 苷 (Ca HisOu ) 计 ,水 蜜 丸 每 lg 不 得 
少 于 6. 0mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 3. 3mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
少 于 30. 0mg。 

【功能 与 主治 】 
疮 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 UHR. KSEGL— X 6 一 9g, 小 蜜 丸 一 次 
9g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 大 蜜 刀 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


清 肠 止血 。 用 于 肠 热 便血 ,肛门 灼热 , 关 


BIER EE RE 
Naoxintong Jiaonang 
[471 AE Geg JR^j 27g 
丹参 27g 当归 27g 
川 营 27g 桃仁 27g 
红 花 13g MILE 13g 
E) 13g 3$ dn S 20g 
牛 膝 27g 桂 枝 20g 
业 枝 27g 地 龙 27g 
ZIR 13g 水 蚂 27g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 取 地 龙 、 全 蝎 ,粉碎 成 细 粉 ;其 余 黄 
芪 等 十 四 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 , 装 人 胶 
3€ , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[ERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 淡 棕 黄色 至 黄 棕色 的 
粉末 ; 气 特 异 , 味 微 苦 。 

LERNI (1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 
圆 形 或 椭圆 形 , 直径 43 一 66km, 外 壁 具 短 刺 和 点 状 雕 纹 , 具 
3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,有 极 微细 的 斜 
向 交错 纹理 (当归 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂 纹 ， 
两 端 断裂 成 明 状 或 较 平 截 (黄芪 )。 石 细胞 类 图 形 或 类 长 方 
形 , 壁 一 面 菲 薄 ( 桂 枝 )。 草 酸 钙 簇 唱 直 径 18~32pm, 存 在 于 
落 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 赤 
区 )。 体 壁 碎 片 淡 黄色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 
可 见 棕 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 纤 维 成 束 , 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 
方 品 , 形 成 晶 纤 维 ( 鸡 血 芯 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙醚 60ml, 加 热 回流 1 小 时 , 药 
AAM ARLE SET REO E LEE 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 酮 [4 对照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
Iml € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERL ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : DR ERE LIRE LU LR 
干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
暗 红色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 1(2) 项 下 的 药 滤 , 挥 干 乙醚 ,加 甲醇 60ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 微 热 
使 溶解 ,用 水 侈 和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
IB NUR. MARMAR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 ,正本 
醇 液 回收 溶液 至 干 , 残 滤 加 水 3 一 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,以 水 50ml 
洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 4096 乙醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
70% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Gul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
落 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 6 : 2),10C 以 下 放置 过 
夜 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 100 信 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ， 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙 配 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 及 川 营 对 照 药材 各 0. 5g ,分别 
加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BUT ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相间 颜色 的 荧光 璃 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 波 
过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 盐酸 1ml, 加热 回流 1 小 时 后 浓缩 
Z% sml, 加 水 10ml, Far idi E C60— 90'C) 18 86 RC 2 次 ,每 
次 20ml, & 3f 18 Wc 3 , [e] ic 2085 A 28 TF ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶 
St ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 膝 对 照 药材 2g, 加 乙醇 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 3 一 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEER E UI 
三 握 甲 烷 - 甲 醇 (40 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱和 30 分 钟 
的 展开 和 内 ,展开 约 12cm, WH, CP ELA 2% 磷 铀 本 乙醇 
溶液 ,在 100 人 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 无 水 乙醇 60ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 低温 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 梳 
对 照 药材 1g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
低温 浓缩 至 2ml, 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 桂 皮 醛 对 照 品 , 加 
无 水 乙醇 制 成 每 Im 含 lul 的 湾 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 RA BUH IF CIL — B 3E DIE E Z BIET 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
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位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 10g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 50ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
荃 -乙酸 乙 酯 (19 : DARRA BR WEF EA 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C dnd z $n m cg. tuin Gf 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(8) 取 本 品 内 容 物 15g, 加 80% AA 150ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2mi 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶 液 , 另 取 鸡 血 葛 对 照 药材 2g, 加 80% 丙酮 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 
材 溶 液 。 再 取 芒 柄 花 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 赤 芍 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 * 以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (25 : 75 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 70706 乙醇 
50ml, 8f 3X, 放置 过 夜 ,超声 处 理 ( 功 率 为 250W, 频 率 为 
50kHz)30 分 钟 , 播 匀 , 滤 过 , 药 渣 及 滤器 用 70% 乙 醇 20ml 分 
数 次 洗涤 , 洗 液 并 人 滤液 中 , 蒸 至 近 干 ,残渣 加 70% 乙 醇 微 热 
使 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 70% Z BE E 8] E $$ 5), 08 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 104] 与 供 试 品 溶液 
10~20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 赤 芍 以 芍药 苷 (Cs Ha On) 计 , 不 得 少 
于 0. 40mg。 

丹参 丹参酮、 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75: 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 工 A 峰 计 算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 酮 [A 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 8pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 赤 芍 项 下 剩余 的 内 容 
物 , 取 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 
E RE ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
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的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 酮 下 (Cs Ha O: ) 计 ,不 得 少 
于 43pg. 

丹参 丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 睛 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 27 : 1 : 63) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 BADR B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 70% 甲 醇 制 成 每 m 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 内 容 物 ,和 研 细 , 取 约 
2. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 50ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 为 250W ,频率 为 50kHz)1 小 时 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BO Hso。 上 O16 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 ,化 瘀 通 络 。 用 于 气虚 血 滞 . 脉 
络 瘀 阻 所 致 中 风 中 经 络 ,半身 不 遂 .肢体 麻木 . 口 眼 焉 斜 、 舌 强 
语 赛 及 胸 瘤 心痛 、 胸 网 , 心 导 、. 气 短 ; 脑 梗塞 . 冠 心 病 心 绞 痛 属 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 柿 叶 提 取 物 50g 

【 制 法 】 取 柿 叶 提 取 物 ,加 入 淀粉 .蔗糖 粉 . 硬 脂 酸 镁 和 
微 唱 纤维 素 等 输 料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 片 或 500 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 色 至 初 
Eiki. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 适量 (相当 于 柿 叶 提 取 物 250mg) , f 
细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 
水 15ml, 充分 搅拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0.5ml, 用 乙醚 
30ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 二 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柿 叶 对 照 药材 8g, 加 水 200ml AA 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 15ml, 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0. 5ml, 
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同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 原 儿 茶 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 5 一 10pl, 对 照 药材 溶液 10pl， 
对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss WERE UZA 
甲烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 1 : 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 先 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 及 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 适量 ( 约 相当 于 柿 叶 提 取 物 250mg), 研 细 , 加 
甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柿 叶 对 照 药材 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10wl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EUR. 
板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 2 : 0. 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 
FB 12cm, Bt HH , BC EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C Jn 2A 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 了 乙酸 乙 酯 浸出 物 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 适量 ( 约 相 
当 于 柿 叶 提 取 物 0. 5g) ,精密 称 定 , 用 乙酸 乙 酯 为 溶剂 , 照 醇 
溶性 浸出 物 测 定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 2201) 测 定 ,[ 规 格 
(1)J 不 得 少 于 9. 0%;[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 18.0%. 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.2% 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 , 检 测 
波长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 顶 皮 素 对 照 品 、 山 来 紊 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 50pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 H ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 5g[ 规 格 (1)] 或 0. 3g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 10mj, 加 入 甲醇 10ml、 
25% 盐 酸 溶液 5ml, 播 匀 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 50ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 885] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10m ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 黄酮 ,以 榭 皮 率 (Cs Ho oO) 和 山 素 素 
(Cis Hio。O6) 的 总 量 计 , [规格 (1)] 不 得 少 于 3. 8mg; [规格 
《2)] 不 得 少 于 7. 6mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 络 。 用 于 脉络 瘀 阻 Ek 
痛 ,肢体 麻木 , 胸 痹 心痛 ,胸中 整 闽 , 心 怪 气 短 ; 冠 心病 、 脑 动脉 
硬化 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 片 [ 规 格 (1)] 或 一 次 
1 一 2 片 [ 规 格 (2)]j ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 (1) 每 片 重 0. 41g( 含 柿 叶 提取 物 50mg) 


(2) 每 片 重 0. 41g( 含 柿 叶 提 取 物 100mg) 
【贮藏 】 密封 。 


附 : 柿 叶 提 取 物 质量 标准 


柿 叶 提 取 物 


本 品 为 柿 叶 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

[ 制 法 ] 取 干 柿 叶 ,加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 郁 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 1. 12 一 1. 15 
(60'Co ,加 乙醇 至 含 醇 量 达 85%, 静 置 过 夜 , 滤 取 上 上 清 液 , 备 
用 ;沉淀 物 用 SALMER -K EHARA, PELE, 
取 上 清 液 ,与 备用 上 清 液 合并 ,回收 乙醇 ,加 入 适量 的 水 , 混 
匀 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 提取 四 次 ,合并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 乙 
酸 乙 酯 并 浓缩 成 稠 高 ,低温 干燥 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 至 褐色 的 块 状 固体 , 气 微 . 味 藻 。 

[鉴别 ] (1) 取 本 品 0.2g, 研 细 , 加 水 15ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0.5ml, 用 乙醚 30ml 振 播 提取 ,分 
取 乙 醚 层 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 柿 叶 对 照 药 材 8g ,加 水 200ml WA 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 约 15ml, 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0.5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 原 儿 茶 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 iml S img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 Spl, 对照 品 和 对 照 药 材 溶 液 各 10p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFzs4 薄 层 板 上 ,以 二 氰 甲烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 1 : 0. 3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 0. 2g, 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 iml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柿 叶 对 照 药材 
2g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 风 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 2 :0.3) 
为 展开 剂 ,展开 RE 12cm, HH ,BRCT BEDA 10% 硫 酸 乙 醉 溶 
液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 妇 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 乙酸 乙 梧 残留 量 照 残留 溶剂 测定 法 (通则 
0861 第 二 法 测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 用 6%% 握 两 基 苯 基 -94%% 
二 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 液 的 毛细 管 柱 (0. 25mm X 30m), K 
焰 离 子 化 检测 器 。 进 样 口 温度 为 220C 。 柱 温 : 起 始 温度 
50'C ,保持 5 分 钟 ,以 每 分 钟 35 立 的 速率 升 至 220C ,保持 
2 分 钟 ; 检 测 器 温度 为 250 C ; 顶 空 温度 为 80TC ,保温 时 间 为 
30 分 钟 ; 进 样 时 间 1 分 钟 。 理 论 板 数 按 乙酸 乙 酯 峰 计 算 应 
不 低 于 10 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 乙 酸 乙 柄 对照 品 适量 ,用 N,N- 


e 1381 。 


Bi A 


二 甲 基 甲 酰胺 制 成 每 1ml 中 含 0. 5mg 的 溶液 ,精密 量 取 
2ml, 置顶 空 瓶 中 ,密封 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 ,精密 称 取 0. 2g. SETS 
瓶 中 ,精密 加 入 N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 2ml, 播 义 , 密 封 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 取 对 照 品 和 供 试 品 溶液 ,项 空 进 样 ,记录 色 
谱 图 , 按 外 标 法 以 峰 面积 计算 供 试 品 中 乙酸 乙 酯 残留 量 。 

本 品 含 乙酸 乙 酯 不 得 过 0. 5%%。 

乙酸 乙 酯 淄 出 物 取 本 品 , 研 成 粗 粉 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 
定 , 用 乙酸 乙 酯 为 溶剂 ,依法 (通则 2201 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 
热 漫 法) 测定 ,不 得 少 于 75%。 

水 分 不 得 过 5.0%( 通 则 0832 第 二 法 )。 

重金 属 取 本 品 1.0g, 依 法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 。 
重金 属 含量 不 得 过 20mg/kg。 

[含量 测定 ] ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2% 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 豪 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 . 山 素 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 50pg 的 混合 溶液 ， 
即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 
10ml, 加 入 甲醇 10ml、25% 盐酸 溶液 5ml, 播 色 , 加 热 回 流 
30 分 钟 , 放 冷 ,转移 至 50ml 景 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 总 黄酮 以 榭 皮 素 (Cis HoOy) 和 山 
EG HioO6) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 867. 

[功能 与 主治 ] 活血 化 瘀 , 通 络 。 用 于 脉络 瘀 阻 , 眩 举 头 
痛 ,肢体 麻木 , 胸 兽 心 痛 ,胸中 政 闷 ,心性 气短 ; 冠 心病 , 脑 动脉 
硬化 症 见 上 述 证 候 者 。 

(用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 0.1~0.28g, 一 日 3 次 。 

[贮藏 ] 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 

注 : 柿 叶 为 柿 树 科 植 物 柿 Diospyros kaki Thunb. 的 
PRH. 


脑 GA ORB 


Naolejing 


[4h75] HARE 35. 4g 
小 麦 416g 


【 制 法 】 以 上 三 味 , 甘 草 浸 谊 加 水 适量 ,加 热 溶解 , 滤 过 ， 
* 1382 。 


XX 125g 
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滤液 浓缩 至 适量 。 大 囊 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10(80C ) 的 清高 ,冷却 后 
加 等 量 的 乙醇 , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 ;小 麦 加 水 者 沸 10 分 钟 后 ， 
于 70~80C 温 漫 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 浸 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 相对 密度 为 1. 10(80Y ) 的 清 壳 ,加 等 量 的 乙醇 , 搅 匀 , 静 置 
24 小 时 ;了 到 上 述 大 束 和 小 麦 的 上 清 液 ,合并 , 滤 过 ,回收 乙醇 
并 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.10(805C ) 的 清高 ,加 入 蔗糖 
750g .甘草 浸 高 浓缩 液 及 葵 甲 酸 钠 适 量 ,煮沸 使 溶解 , 滤 过 ,加 
水 至 1000ml, 混 匀 , 即 得 。 

性状] 本 品 为 淡 棕 色 的 黏稠 液体 ; 气 微 , 味 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5ml, 加 水 15ml, 揪 匀 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗 洲 
3 次 ,每 次 10ml, 正 于 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1m] 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.2g, 加 水 20ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草酸 单 
铁 盐 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0, Sme 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G EZ 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 琶 - 冰 醋酸 -水 (15 : 1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 景 干 , 蜡 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jn 3 £ RE 
点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 乙醚 50ml 振 播 提 取 , 分 取 乙 醚 液 , 置 
水 浴 上 蒸发 至 约 Iml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 京 对 照 药 材 
1g, 加 水 100ml MÆ 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 加 乙醚 
50ml 振 播 提取 ,分 取 乙 醚 液 , 置 水 洽 上 燕 至 约 lml, 作 为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 深 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 27( 通 则 0601). 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
33K ERE SEL ZLRE-2. 595 醋酸 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 
254nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 (每 1ml 相当 于 甘 
草酸 39pg) 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, Æ 50m 量 瓶 
中 ,用 稀 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 18 5] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 m € HEBNUBHZSEGOG.Ho;O ) 计 ,不 得 少 
于 1.3mg。 

【功能 与 主治 〗 养 心安 神 。 用 于 心神 失 养 所 致 的 精神 忧 
WE E DUREE .烦躁 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 30ml, 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 


LER] 密封 。 
By wA 
Naoliqing Wan 
【处 方 】〗 磁石 200g 赭石 350g 
珍珠 母 100g 清 半 夏 200g 
酒 曲 200g 酒 曲 ( 炒 )200g 
4- HE 200g 薄荷 脑 50g 
冰片 50g 猪 胆汁 350g( 或 猪 胆 粉 50g) 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 先 将 磁石 .赭石 .珍珠 母 、 清 半 夏 、 牛 
膝 . 酒 曲 . 炒 酒 曲 分 别 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ,取出 赭石 粉 100g 留 
作 包 衣 用 。 薄 荷 脑 、 冰 片 研 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 。 
猪 胆汁 加 水 适量 , 才 沸 , 滤 过 ,用 胆汁 水 泛 丸 ;或 薄荷 脑 .冰片 
研 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 及 猪 胆 粉 配 研 均匀 ,过 得 ,用 水 泛 丸 。 
用 赭石 粉 包 衣 ,40 干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 褐色 的 水 丸 ; 气 芳香 , 味 微 昔 。 

LEII (1) 取 本 品 0.6g, 研 细 , 置 具 塞 离心 管 中 , 加 
6mol/L 盐酸 4ml, 振 摇 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 ， 
取 上 清 液 2 滴 , 加 硫 氰 酸 铵 试 液 2 滴 ,溶液 即 显 血红 色 ; 另 取 
上 清 液 0. 5ml, 加 亚 铁 氰 化 钾 试 液 1 一 2 滴 , 即 生成 蓝 色 沉淀 ! 
再 加 25% 氢 氧化 钠 溶 液 0.5 一 1ml, 沉淀 变 成 棕色 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 40 分 钟 , 滤 
过 ,到 滤液 10ml, 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 ,浓缩 
至 约 5ml, 加 水 10ml, 用 石油 酶 (60 一 90Y ) 振 播 提取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 m 含 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 (40 : DRRERIJRZE UB. BUE BELL 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 班 点 。 

(3) 取 本 品 lg, WA, m 1026 8058 (o 8 TR HE 10ml, 在 
120 信 加热 4 小时, 放 冷 ,加 水 20ml, 滤 过 ,滤液 加 盐酸 调节 
pH 值 至 2 一 3, 摇 义 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 AT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 
烷 - 乙 醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (10:5:3:5:1) 的 上 层 溶液 为 
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展开 剂 ,展开 ,取出 LECCE , 喷 以 10 6 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LRZ BE 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10%; 柱 温 为 120C。 理 论 板 数 
按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 1900。 龙 脑 峰 与 内 标 物 质 峰 的 分 离 
度 应 大 于 2. 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 , 加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 0. 13mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 龙 脑 对 照 品 
8mg, 精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶 液 使 溶解 ,并 稀释 
至 刻度 , 播 匀 ,精密 吸取 2 由 , 注 人 气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因子 。 

测定 法 取 本 品 30 丸 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 
重量 ,用 内 标 溶液 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 
18. RE 2pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 于 0. 22mg。 

【功能 与 主治 〗 平 肝 潜 阳 , 醒 脑 安神 。 用 于 肝 阳 上 亢 , 头 
晕 目 眩 , 耳 鸣 口 苦 ,心烦 难 宁 ;高 血压 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 骨 量 】 口服 .一 次 10 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 及 体 弱 虚 寒 者 忌服 。 


【规格 】 每 10 丸 重 1. 1g 
【贮藏 】 密封 。 
IV BOE 
Naoliqing Jiaonang 

[4h75] 磁石 42. 4g 熟 酒 曲 42. 4g 

冰片 10. 8g 牛 膝 42. 4g 

珍珠 母 20.8g 酒 曲 42. 4g 

ME 10. 8g Hn T73. 3g 

WIEN 42.4g ” 猪 胆汁 74g GERBER 10. 6g) 


【 制 法 】 LETE, BR TERRE B .冰片 外 , 取 磁 石 .赭石 分 别 
水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ; 另 取 猪 胆汁 与 熟 酒 曲 拌 勾 , 低 温 干 
燥 , 与 清 半 夏 等 四 味 粉 碎 成 细 粉 。 将 冰片 和 注 荷 脑 研磨 ,加 
少量 无 水 乙醇 使 溶解 ,与 上 述 粉末 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 红 棕 色 的 粉末 ; 气 清 
FRAR MME. 

[451] (1) 取 本 品 ,和 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 砂 晶 充 赛 
于 薄 壁 细胞 中 ( 牛 膝 )。 不 规则 碎 块 ,表面 多 不 整齐 , 呈 明 显 的 
颗粒 性 (珍珠 母 )。 草 酸 钙 针 晶 束 存在 于 棋 圆 形 黏液 绝 胞 中 
AFA). 
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(2) 取 本 品 内 容 物 1g ,水 洗 , 得 到 少量 棕 褐 色 沉 淀 。 取 沉 
淀 , 加 盐酸 2ml, 振 摇 , 滤 过 , 取 滤 液 ,加 硫 握 酸 锐 试 液 2 滴 , 即 
gf. 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 匀 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 40 分 
钟 , 滤 过 , 取 滤 液 15ml, 加 盐酸 1ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,加 
水 20ml, Ri-c&r iii BE C60— 90'C RRR 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 
AWER AT RAMZ lm 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5p1l, 对 照 品 溶液 3pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 毛 甲 烷 - 甲 醇 (40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 10% 氢 氧化 钠 溶 液 10ml, 在 
120 信 加热 4 小 时 , 放 冷 ,加 水 30ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 调 
节 pH 值 至 2 一 3, 播 匀 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 4 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 ml 合 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (10:5:3:5:1) 的 上 
屋 溶 液 为 展开 剂 ( 临 用 配制 ) ,展开 ,取出 , 景 干 , 克 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 班 点。 

[i$] 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20MD 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1.0pm); 柱 温 160C ;理论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 
10 000。 龙 脑 峰 与 内 标 物 质 峰 的 分 离 度 应 符合 要 求 。 

校正 因子 测定 取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 约 13mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 , 男 取 龙 脑 对 


照 品 约 5mg ,薄荷 脑 对 照 品 约 7mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 - 


中 ,加 无 水 乙醇 适量 使 溶解 ,精密 加 入 内 标 溶液 1ml, 用 无 水 
乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 吸取 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 
校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 约 2g， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 称 定 重 
B ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kH2230 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 无 水 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 波 
液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 深 液 1ml, 用 无 水 乙醇 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 吸取 1 由, 注入 气相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 以 龙 脑 (Cie HisO) 计 ,不 得 少 于 3.2mg; 
含 薄 人 荷 脑 (Cie HoO) 不 得 少 于 6. 0mg。 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 , 醒 脑 安神 。 用 于 肝 阳 上 亢 , 头 
党 目眩 ,耳鸣 口 苦 ,心烦 难 朵 ;高 血压 见 上 述 证 候 者 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 
【注意 】 XiaxsdB m. 

【规格 】 每 粒 装 0. 33g 

[WI 密封 。 


脑 安 胶 襄 


Nao’ an Jiaonang 


【处 方 】 川 营 当归 
红 花 人 参 
冰片 

[fk] 以 上 五 味 , 将 人 参 粉 碎 成 细 粉 , 川 营 、 当 归 加 和 人 
90%% 乙 醇 回 流 提取 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 后 加 入 人 
参 细 粉 , 拌 匀 ,70 必 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ; 药 泻 加 水 前 者 二 次 , 滤 
过 ,合并 滤液 : 红 花 加 水 煮沸 后 70— 80'C A39 — K EA 
并 滤液 与 上 述 川 营 、 当 归 前 液 合并 ,浓缩 至 适量 ,冷却 ,加 乙醇 
至 含 醇 量 为 60% ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 笛 
高 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,冰片 研 细 ,与 上 述 两 种 干 高 粉 混 匀 ，, 装 
AJBE3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 棕色 至 棕 褐色 颗粒 状 
粉末 ; 气 清 香 , 味 若 。 

LES (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 40ml, 回流 提取 
1 小 时 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 浓 氮 试 液 约 1ml 使 湿 
itd , Ju — SC c 40ml 回流 提取 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 川 营 对 照 药材 , 当 
归 对 照 药材 各 2g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 异 两 醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(6:1.5:3:1.5:0.3) 和 等 量 的 浓 得 试 液 混合 的 上 层 溶 液 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 三 所 甲烷 40ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 , 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 0. 5ml 拌 匀 温 
润 后 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,吸取 土 清 
液 , 加 氮 试 液 60ml, 摇 匀 ,放置 分 层 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 和 皂苷 Re 对 照 品 、 
A$:8t Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GWERE JER 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10 和 以 下 放置 的 下 
EU CS RE TTERI ,展开 ,取出 LIBCE SEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 断 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 的 有 关 规 定 ( 通 则 0103). 
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【含量 测定 】 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 6mol/L 醋酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 
细 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 80ml, 回 流 提 
了 到 至 提取 液 无 色 ,提取 液 回 收 甲 醇 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙醚 振 摇 提取 4 次 (30ml， 
20ml,20ml,10ml) ,合并 乙醚 提取 液 ,回收 乙醚 至 干 , 残 酒 用 
甲醇 溶解 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 揪 色 , 滤 过 ， 
取 滤 液 , 即 得 . 

测定 法 ”分别 精 密 吸 了 到 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 当归 和 川 营 以 阿 魏 酸 (Cie Hie04) 计 ,不 得 少 
于 60ug. 

A$ ”四 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
243 7E TRI A Z BE -7K (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 
理论 板 数 按 人 参 皂 苷 Re 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 车 Re 对 照 品 适 量 , 精 密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 
细 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲 烷 适 量 , 加 
热 回 流 至 无 色 , 弃 去 三 毛 甲 烷 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 简 
移 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 正 丁 醇 100ml, 密 赛 , 称 定 重 
E ,放置 过 夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 为 250W ,频率 为 50kHz)30 分 
钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 补 足 减 失 的 重量 OE 
过 ,精密 量 取 续 滤液 50ml, 用 正 丁 醇 饱和 的 1%% 的 氧 氧化 钠 溶 
MAR 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 氢 氧 化 钠 溶 液 , 正 丁 醇 液 用 正 丁 
豆 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ， 
残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10m! 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 383, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 以 人 参 皂 苷 Re(Cis He Ois ) 计 ,不 得 少 
于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 益 气 通 络 。 用 于 脑 血 栓 形 成 
急性 期 ,恢复 期 属 气虚 血 瘀 证 候 者 , 症 见 急性 起 病 、 半 身 不 遂 、 
DAER ERAT . 偏 身 麻 木 . 气 短 乏 力 .口角 流 泛 . FEI 
胀 5 BE BCBRPISOEEB. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 2 次 ,4 周 为 一 疗 
R RIEM. 

【注意 】 出 血性 中 风 慎 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 4g 


川 营 和 当归 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 


A EK e e 
【贮藏 } 密封 。 
BS EK XE RS RE 
Naomaitai Jiaonang 
[4:551 红 参 pu 
当归 丹参 
35 di Bj £L 4E 
银杏 叶 ui 
菊花 石 决 明 
制 何首乌 ^ 8n 
葛根 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 取 红 佐 .三 七 各 50g 粉碎 成 细 粉 ， 
剩余 的 红 参 三 七 和 丹参 .银杏 叶 用 6026 乙醇 加 热 回 流 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 。 药 湘 与 其 余 当 归 等 九 味 ,加 水 前 者 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 醉 提取 液 合并 , 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 08 一 1.10(80C) 的 清 吝 ,干燥 ,加 入 上 述 
细 粉 及 适量 辅料 , 混 匀 , 制 粒 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

[X41 本 品 为 硬 胶 圳 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 褐色 的 粉末 
和 颗粒 ; 昧 微 苦 LUE. 

【 监 别 了 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 60ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 波 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 
振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 水 层 提 取 液 备用 。 合 并 三 毛 甲 烷 
HAT RAMZEZ m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 
取 丹 参 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 
Da 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 5 一 10ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
苯 - 乙 酸 乙 酯 (19 : DOS REGERE OT RGB LBSCT. DEA b 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
& 38 [8] Bo E B BE 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 水 层 备 用 液 , 挥 去 三 毛 甲 烷 , 加 入 
已 处 理 好 的 大 孔 吸 附 树脂 D101-DA201C1 : 1) 大 和 孔 吸 附 树 脂 
柱 ( 柱 内 径 为 12mm, 柱 高 为 12cm, 湿 法 装 柱 ,依次 用 乙醇 
50ml, 水 50ml 预 洗 ) 上 ,用 水 30ml 洗 脱 , 弃 去 初 洗 脱 液 ,再 依 
次 用 水 50ml, 20976 乙醇 50ml、5% 氢 氧化 钠 溶 液 50ml、 水 
S0ml, 7096 Z, EET W 50ml 洗 脱 ,分 别 收 集 第 一 次 水 洗 脱 液 、 
70% 乙醇 洗 脱 液 ,备用 。 取 水 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 对 照 药材 
1g, 加 乙醇 20ml, 放 置 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 
om] 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
RE ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 4 : 0. 25) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 
饱和 的 展开 和 内 ,展开 二 次 ,取出 ,了 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
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一 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 70% 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 短 加 
甲醇 im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 红 参 对 照 药材 lg, 
三 七 对 照 药 材 0.5g, 加 正 丁 醇 15ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ,离心 ， 
REWA, MAAAR 2 次 ,每 次 10ml, 分 取 正 丁 醇 液 2E 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,分 别 作为 红 参 、 三 七 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb 对 照 品 .人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 及 三 七 
皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 
种 溶液 各 3 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, LETE- 
醋酸 -水 (4 : 1 : 5) 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 16cm 以 上 ,到 出， 
晾 干 . 距 以 10 北 硫酸 乙醇 溶液 .在 105 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 4 个 以 上 
相同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 灯 (365nm) 下 显 4 个 以 上 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 Ap pb , 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 入 已 处 理 好 的 聚 酰胺 
柱 (30 一 60 目 , 柱 内 径 为 1 2mm, 柱 高 为 12cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ， 
用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 3026 7, BE 80ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 AT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 葛 根 案 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lm 含 img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 3 一 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (8 :6 :4:0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 置 氨 蒸 气 中 晨 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 2% X Re SCA IRE EE 80ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 ,用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3， 
用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 潜 加 
甲醇 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 何 首 乌 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
f 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10~~15pl、 对 照 药材 溶液 
及 对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (50 : 20 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 BGB ER TEC 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 和 对照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ; 置 氮 
RAPRA ,更 点 变 成 红色 。 

【检查 】 应 符合 胶 讲 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER: UL ZL BR o dos 48 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
P Rgi 蜂 计算 应 不 低 于 30 000, 


* 1386 。 


中 国药 典 2015 年 版 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0~25 18 82 
25~35 18 一 19 82-81 
35~49 19 一 21 81-79 

49~100 21-37 79—63 
100—101 37—95 63 一 5 
101—110 95 5 

110—111 95—18 5—82 


对 照 品 溶液 的 制备 315A S8 ir Rg 对 照 品 . 人 参 


皂苷 Rb 对 照 品 ,人 参 皂 并 Re 对 照 品 ,三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适 
AE ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Im ASEE Rg 0. 4mg、 人 
at Rb 0. 4mg、 人 参 皂 苷 Re 0. 05mg, — -E 8 if Ri0.05mg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 甲醇 适量 ,加 热 回 流 提 取 
FERALE., BERART, RAMAK 30ml 分 次 溶解 并 转移 
至 分 液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 正本 醇 振 播 提 取 5 次 ,每 次 40ml， 
合并 正 丁 醇 液 , 用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 液 ,再 
用 正 丁 醉人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 
干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
5 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pi, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 红 参 和 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Ce Hn O41)、 人 
£81 Re(Cis HO) 三 七 皂苷 Ri (Co Hso Oils ) 及 人 参 皂 苷 
Rb; (Cs, Hsz Oz ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 8mg。 

(LJSE aA mn ERARE. ATERA E h 
356, AU S fn A BE KC A uE E LEGR O AER Aaa 
涩 .头晕 目 防 .半身 麻木 .气短 乏力 ; 缺 血 性 中 风 恢 复 期 及 急性 
期 轻 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 服 。 


【规格 】 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 】 密封 
items EO RE 
Naoshuantong Jiaonang 

【处 方 】 W 890g IRAJ 635g 

W£ 510g 天 麻 255g 

Wy 380g 
[5751 以 上 五 昧 , 赤 芍 加 70% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 


次 ,每 次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适 
80% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ， 
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滤液 备用 ;药酒 与 蒲 黄 (布袋 装 ) ,天 麻 、 漏 芦 加 水 前 者 二 次 ,每 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 1.04 一 1. 10 
(407C ) 的 清高 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ,冷藏 48 小 时 , 取 上 
清 液 与 郁 金 的 醇 担 取 液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,干燥 , 粉 
碎 , 加 入 磷酸 氨 钙 适量 ,与 赤 旋 干 畜 粉 合并 ,用 关 丙 甲 纤维 素 
乙醇 溶液 制 粒 ,干燥 ,加 入 滑石 粉 、 二 氧化 硅 、 硬 脂 酸 镁 适量 ， 
1&5] , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

HER] 本 品 为 硬 胶 囊 , 内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 
和 颗粒 : 气 微 , 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 到 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 置 具 塞 离心 管 中 ， 
加 水 4ml 使 溶解 ,加 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 5ml, 弃 去 乙醚 
液 , 水 层 挥 去 残留 乙醚 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 
次 5ml( 必 要 时 离心 ) ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 萍 黄 对 照 药材 
1g, 加 水 30ml, 煮 沸 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 扬 提取 3 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅 
B G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 三 氢化 名 乙醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,2g, 柱 内 径 为 0.7cm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 70% 乙 
BK 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 漏 芦 对 照 药材 1g, 加 水 30ml, 煮 沸 15 分 
ah , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 5ml 振 摇 提取 ,分 取 正 
TRR. AT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 (4 : 1) 为 展开 
剂 , 置 氨 蒸气 预 饱和 的 层 析 人 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 576 
香草 醛 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 赤 芍 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅 烷 
HAE FA s LZ, RR - 0. 05% 磷酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”了 到 芍 药 人 对 照 品 适 基 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 70yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”了 到 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 30kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 湾 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh SEA RSS Zu (Cas Ha Ou ) 计 ,不 得 少 


脑 得 生 丸 


于 8.0mg。 

RE ”有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
24 R SERIE LEA C, RE - 0. 05% 磷酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 蜂 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 率 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙 醇 45ml, 超 
声 处 理 (功率 300W ,频率 45kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 稀 乙 醇 稀 释 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 浓缩 至 近 于 ,残渣 
Ji Z, BE-ZK (3 : 97) 混 合 溶液 溶解 ,转移 至 10ml AHF, AZAK- 
水 (3 : 97) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 3853 UR b OE De E LB 48, 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, ik A 3TH G5, E 4X ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 天 麻 以 天 麻 紊 (Cis His O;) 计 ,不 得 少 
于 0.35mg。 

【功能 与 主治 】〗 活血 通 络 , 社 风化 痰 。 用 于 风 痰 瘀 血 竟 
阻 脉络 引起 的 缺 血性 中 风 中 经 络 急 性 期 和 恢复 期 。 症 见 半身 
不 六 ,口舌 焉 斜 , 语 言 不 利 或 失语 , 偏 身 麻 本 ,气短 乏力 或 肪 学 
HERR, ERR OR SX BREL, ME ES 2X G AA, BK UC AI 2X 9E 8 SER. 
脑 梗 塞 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 3 次 ,4 周 为 一 疗程 。 

【注意 】 (0) 少 数 患 者 服药 后 可 出 现 胃 腕 部 嗜 杂 不 适 感 ， 
便秘 等 。(2) 产 妇 慎 用 。(3) 孕 妇 禁 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 3 密封 , 置 阴 凉 处 。 


脑 得 生 丸 
Naodesheng Wan 
【处 方 了 三 七 78g 
红 花 91g 
山楂 (去 核 )157g 
【 制 法 】 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 
KME 140~1508g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
【性 状 〗 本 品 为 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 甜 、 酸 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 ,直径 为 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 3 CARICE). H 
维 成 束 , 周 围 细胞 含有 草酸 钙 方 品 ,形成 品 纤维 , 含 品 细 胞 的 
壁 木 化 增 厚 (葛根 ) 。 
(2) 取 本 品 9g. 39 GE , MERE 3g. 8E 53.00 Z ER Z N-P 
酸 (19 : 1) 的 混合 溶液 20ml, 加 热 回流 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 
二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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A3 78g 
葛根 261g 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 — 1081.8. 
照 品 溶液 2— 491, 43 X CT [8] — EE IE G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 
气 甲 烷 -甲酸 (1 : 5 : 0. 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 景 干 , 苟 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 新 配制 的 1% 三 握 化 铁 
溶液 -1%% 铁 氰 化 钊 (1 : 1) 溶 液 的 混合 溶液 在 日 光 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 加 甲醇 40ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 15ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 1mi 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 葛根 束 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对照 品 溶液 2 一 4 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15:40:221:10)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
【检查 】 酸 不 溶性 灰分 不 得 过 1.0% (通则 2302). 
其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 NE. 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A Z BN D i TH A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进 行 梯 度 洗 脱 ; 检测 波 长 为 203nm, FER 20C 。 理 论 板 数 
按 三 七 皂苷 R 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 B(%%) 
0~30 19 81 
30~60 


19-36 81—64 


60 一 65 36 64 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 车 Rg 对 照 品 .人 参 皂 昔 
Rb, 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml S A S RP Rg10. 2mg, ASSP Rb,0. 2mg. 三 七 
皂苷 R0.05mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 混 
SRA 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 后 ,加热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 20ml, 蒸 于 , 残 涅 
加 水 20m! 分 次 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 三 氯 甲烷 洗涤 
2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 三 氛 甲 烷 液 ,水 溶液 加 浓 氨 试 液 13ml， 
摇 色 ,缓慢 通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 2cm, 柱 高 为 
10cm) 上 ,分 液 漏斗 用 氨 试 液 10ml 分 次 洗涤 , 洗 液 一 并 上 柱 ， 
先后 用 水 70ml, 20% ZE 50ml 和 80% Z A 90ml 洗 脱 ,收集 
8026 乙醇 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 $8 5] BR. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 丸 含 三 七 以 三 七 皂苷 Ri (Co Hso O14 )、 人 参 皂 车 
Rb; (C4, Hz 052 81A ZBP Rg: (Ce Hi; O14 ) 的 总 量 计 , 不 得 
少 于 19. 5mg。 

【功能 与 主治 活血 化 瘀 , 通 经 活络 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
KRF .中 风 , 症 见 肢体 不 用 、 言 语 不 利 及 头 过 目眩; 脑 动脉 
硬化 、 缺 血性 中 风 及 脑 出 血 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 3 次 。 


【规格 】 每 九重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
脑 得 生 片 
Naodesheng Pian 
【处 方 】 三 七 78g Ji 3$ 78g 
ZL 4b 91g MiB 261g 
山楂 (去 核 )157g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 三 七 、 葛根 130. 5g 分 别 粉碎 成 细 


粉 RRAHJE .山楂 及 剩余 的 世 根 加 水 秀 煮 二 次 ,第 一 次 
1. 5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 成 相对 密 
度 为 1. 22 一 1. 25(80T ) 的 清高 ,加 入 葛根 细 粉 与 三 七 细 粉 ， 
18.5] , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 淡 棕 
黄色 至 棕 褐 色 ; 味 微 苦 。 

LEHI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 纤维 成 束 ,周围 
细胞 含有 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤维 , 含 晶 细胞 的 壁 木 化 增 厚 
(葛根 )。 树 脂 道 碎片 含 黄色 分 泌 物 (三 七 )。 

(2) 取 本 品 2 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 -甲酸 
(9.5 : 0.5) 的 混合 溶液 20ml, 加 热 回 流 4 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml d 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10MlL、 对 
照 品 溶液 2 一 4 所 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 
甲烷 -甲酸 (10 : 50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 
氧化 铁 与 1% 铁 氰 化 钾 等 量 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 
处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 二 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 率 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10Ml、 对 照 品 溶 液 2 一 4 岂 , 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40: 22 : 10)10 亿 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 稍 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
f Rg; 峰 计算 应 不 低 于 8000。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 20 


€ 3 ACA) 
20—40 


流动 相 BCA) 
80—60 
20~26 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 KASP Rb 对照 品 、 人 参 皂 车 


Rg: 对 照 品 、 三 七 皂苷 R, 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 
每 iml 含 人 参 和 皂苷 Rb,0.75mg, A 2.R ff. Rg10.75mg ,三 七 
皂苷 Ri0. 15mg 的 混合 溶液 , 播 勺 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 
的 正 丁 醉 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 250W, 频 率 
33kH220 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 补足 减 
失 的 重量 , 播 义 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 加 氨 试 液 洗 沪 
2 次 (15ml,10ml), 取 正 村 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 使 溶解 , 转 
移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 人 参 皂苷 Rb (Cs Hoss O: )、 人 参 皂 苷 
Rg (C; Hz O,) fl Z- f R CCo Hso Os ) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 3. 20mg。 

【功能 与 主治 】〗 活血 化 瘀 , 通 经 活络 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
致 的 眩晕 、 中 风 , 症 见 肢 体 不 用 、 言 语 不 利 及 头 尝 目眩 ; 脑 动脉 
硬化 、 缺 血性 中 风 及 脑 出 血 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 COMBUXH ”每 片 重 0. 35g 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 38g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

【贮藏 】 密封 。 


MEERE 


Naodesheng Jiaonang 


三 二 117g 

红 花 136g 

山楂 (去 核 )235g 
【 制 法 】 以 上 五 味 , 取 三 七 117g、 万 根 196g, 分 别 粉碎 成 

细 粉 ;其 余 红 花 、 川 营 山楂 与 剩余 的 葛根 ,加 水 前 者 二 次 ,第 

一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 相对 密 

度 为 1. 22~1.25(80C ) 的 清 膏 ,加 入 上 述 细 粉 及 糊 精 适量 ， 

混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 装 信 胶 夺 , 制 成 1000 粒 或 1500 粒 , 即 得 。 


【处 方 】 NA 117g 


葛根 392g 


Ah EX 


LERI zb BEARES EROSumOGBMNNM 
粒 和 粉末 ; 味 微 苦 。 

人 鉴别] (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 20ml, 加热 回流 
30 分 钟 , 倾 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BK 25ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 亿 和 的 水 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22: 10) 
10 以 下 放量 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ER RC LEUTE EAR 
气 中 晨 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 葛根 素 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 班 
点 。 再 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 三 七 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
T [e] Bi €, 05 BE JR. 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 乙酸 乙 酯 -甲酸 (9. 5 : 0.50 BR. 
合 溶液 20ml, 加热 回 流 2 R, UR SELLOS ECCE X EIL RE 
iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 104l\、 对 照 品 溶液 4 由 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(4:; 3; 2:0.6) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 
三 气 化 铁 与 1% 铁 和 氰 化 钾 等 量 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 二 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 山 植 对 照 药材 3g, 加 水 100ml, Rid 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 
于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 风 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 (18 : 1 : 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 三 七 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
if Reg 峰 计 算 应 不 低 于 5000. 


时 间 ( 分 钟 ) 
0~ 20 


流动 相 AK) 
20—40 


流动 相 BA) 
80—60 
20~26 


40—20 60—80 


26~35 20 80 


e 1389 。 


脑 得 生 颗 粒 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Rg: 对 照 品 和 人 人 参 气 苷 Rb; 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 三 七 皂苷 R,0. 15mg、 人 人 参 皂 苷 Rg10.75mg、 人 参 
皂苷 Rbi0. 75mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 正 
丁 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 密 塞 ,再 
称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 25ml, 用 氨 试 液 洗 洪 2 次 (15ml、10ml), 取 正 丁 
BE ARCET , 残 深 加 申 醇 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 三 七 皂苷 R (Cr HaoOis )、 人参 皂苷 
Rg: (Ca Hz 0,2, AZP Rb; (Cs, Hoz Oz ) 的 总 量 计 ,[ 规 格 
(1)] 不 得 少 于 4. 8mg;[ 规 格 (2)J] 不 得 少 于 3. 2mg。 

葛根 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» INE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm.。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30% 甲醇 溶解 制 成 每 1m] 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 59kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 妓 得 。 

本 品 每 粒 含 万 根 以 万 根 素 (C:, Ha Odit, CRR 
得 少 于 6. 0mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 通 经 活络 。 用 于 疗 血 阻 络 所 
致 的 眩 举 中风, 症 见 上 肢体 不 用 、 言 语 不 利 及 头 浴 目 上 肪 ; 脑 动脉 
硬化 . 缺 血 性 中 风 及 脑 出 符 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 4 粒 [规格 (1)] 或 一 次 6 粒 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 (1) 每 粒 装 0. 45g 

[rl] 密封 。 


(2) 每 粒 装 0. 3g 


iie E SU 


Naodesheng Keli 
[4h75] 三 七 156g 
红 花 182g 
山楂 (去 核 )314g 


J| S 156g 
葛根 522g 
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【 制 法 〗】 以 上 五 味 , 取 三 七 .葛根 261g 分 别 粉 碎 成 细 粉 ， 
其 余 红 花 等 三 味 及 剩余 的 葛根 加 水 煎 起 二 次 ,第 一 次 1.5 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 28—1. 30(80C ) 的 清 裔 ,加 入 葛根 细 粉 与 三 七 细 粉 及 糊 精 、 
预 胶 化 淀粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 成 束 ,周围 细 
胞 中 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 唱 纤 维 , 含 晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 ( 葛 
根 )。 树 脂 道 碎片 含 黄色 分 泌 物 (三 七 )。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 -甲酸 (9.5 : 0. 5) 的 混合 
溶液 20ml, 加 热 回 流 4 小 时 , 滤 过 ,滤波 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 1051. 对照 品 溶液 2 一 4 中， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -三 氯 甲烷 - 冰 醋 酸 
(6:5:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 和 
1% 铁 氰 化 钾 (1 : 1) 的 混合 溶液 ( 临 用 配制 )。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 研 细 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 
回流 至 甲醇 无 色 ,提取 液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 
调节 pH 值 至 2 一 3, 加 水 饱和 的 正 于 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m] 含 Img 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2491, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22: 10)10 以 下 放 
置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
算 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Hg 3 ERI VA Z, RR 2 do sb d A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
tf Rgi 峰 计算 应 不 低 于 8000。 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 20 


流动 相 A(%) 
20—40 


流动 相 BCA) 
80 一 60 


20 一 26 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 芽 Rdm ASAP 


Re 对 照 品 、 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 
HRE lm & A. if Rb, 0. 3mg、 人 参 皂 Rg 0. 3mg 、 三 
七 皂苷 Ri0. 07mg 的 混合 溶液 , 揪 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 水 饱和 的 
正 于 醇 50ml, 密 赛 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 250W, 频 率 
33kH2)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 补 足 
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减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 加 和 氨 试 液 洗 
R2 次 (15ml,10ml), 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 使 溶 
解 , 转 移 至 5m] 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 三 七 皂苷 R(O.;HaO040.A $581F 
Rb; C4, Hz 052 8A $ 5&i1F Rg (C4 Ha O14 ) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 19.5mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 次 , 通 经 活络 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
$c BA) Rc E .中风 , 症 见 肢体 不 用 ,言语 不 利 及 头 虹 目眩 ! 脑 动脉 
硬化 . 缺 血 性 中 风 及 脑 出 血 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 COR. —K14588,—H3X. 


【规格 】 每 袋 装 3g 
【贮藏 】 密封 。 
R B X 
Langchuang Wan 
【处 方 〗 金银花 53. 6g jE 53. 6g 
蒲公英 53. 6g 黄连 13. 4g 
地 黄 53. 6g 大 黄 ( 酒 炒 )20. 1g 
甘草 13. 4g ER & CAE 3 RE E02. 42g 
JRA 26. 8g 当归 13. 4g 
丹参 13. 4g 玄 参 53. 6g 
炒 桃仁 26. 8g 红 花 20. 1g 
蝉 虹 53. 6g 浙 贝 母 26. 8g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 10 一 30g 与 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 包 地 榆 炭 衣 , 制 
成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 90 一 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 水 蹇 丸 , 除 去 包 衣 显 棕 袜 
色 至 黑 褐色 ;或 为 黑 褐色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 徽 , 味 辛 、 
涩 、 微 苦 。 

LERI (DRE RKE JL 5g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 
JL 5g. M ERE D EE E 4g, 研 匀 。 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分 
Sh , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 .对 照 药 材 
溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄野 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(DRE RKE A 5g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 5g, 前 
碎 , 加 硅 藻 土 4g, 研 匀 。 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
RART ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
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KEARAH 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 用 
0. 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10: 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT BEDA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 , 立 
即 冷 却 , 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ， 
残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 
照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 自 “ 置 水 洽 上 加 热 
回流 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 Aul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60Y )- 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 WH, 
了 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 班 
点 ; 置 氨 蒸 气 中 和 质 后 ,日光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 05mol/L ERR — CER IE 3E (28 : 72) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 265nm, 柱 温 350., Hie d RR 
碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 殉 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 timl 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ; 或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 
约 1g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 
100) 混 合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Spl 与 供 试 品 溶液 
10xl ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Jk dh EXE DL ik M h SE B CCa Hi: NO, * HCD ib ,ZK SK 
丸 每 lg 不 得 少 于 0. 80mg;/ E JU&8E 1g 不 得 少 于 0. 40mg; X 
蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 活血 。 用 于 热 毒 诸 滞 . 气 
Wit 1f 35€ Pr Si AY R t E ET PETRO. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 5.4g, 小 蜜 丸 一 次 
10g ,大 蜜 丸 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 ;系统 性 红斑 狼疮 急性 期 : 一 
次 服用 量 加 1 倍 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 水 蜜 丸 每 100 丸 重 30g; 大 蜜 丸 每 丸 重 5g 
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【贮藏 】 密封 。 


Ganji San 
LAI 3X GB 100g 
使 君子 仁 100g 
谷 精 草 50g 
茯苓 100g 
以 上 七 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 灰 黄 色 的 粉末 ; 味 微 汲 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氢 醛 试 液 溶化 ; 芯 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6ym( 茯 苓 )。 网 纹 细胞 类 回 形 或 椭圆 形 , 壁 不 规则 网 状 增 厚 ， 
微 木 化 (使 君子 仁 )。 腺 毛 头 部 长 圆 形 ,1 一 4 细胞 ,表面 有 细 
密 网 状 纹 ; 柄 多 为 单 细胞 ( 谷 精 草 )。 

(2) 取 本 品 约 0. 5g, 置 试管 中 ,加 稀 盐酸 2ml, 即 泡 沸 , 放 
出 二 氧化 碳 气 体 , 此 气体 遇 氢 氧化 钙 试 液 生成 白色 沉淀 ; 
滤 过 , 取 滤 液 , 照 钙 盐 的 鉴别 方法 (通则 0301) 试 验 , 显 相 
同 的 反应 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

“【〖 功 能 与 主治 】 消 积 化 沾 。 用 于 食 沾 脾胃 所 致 的 竣 证 ， 
症 见 不 思 乳 食 . 面 黄 肌 瘦 、 腹 部 膨胀 .消化 不 良 。 

【用 法 与 用 量 】》 用 热 米汤 加 少量 糖 调 服 。 一 次 9g, 一 日 

2 次 ;三 岁 以 内 小 儿 酌 减 。 


UG BJ 100g 
炒 鸡 内 金 50g 
威 灵 仙 50g 


[975] 


【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
w 元 A 
Yiyuan San 


【处 方 】 滑石 600g 
朱砂 30g 
【 制 法 】 以 上 三 味 ,滑石 .甘草 粉碎 成 细 粉 ;朱砂 水 飞 成 
极 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 , 过 得 , 混 匀 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 浅 粉红 色 的 粉末 , 手 抢 有 润滑 感 ; 味 甜 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 不 规则 块 片 无 
色 , 有 层 层 剥落 痕迹 (滑石 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 
方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 不 规则 细小 颗粒 暗 棕 红 色 , 有 光 
泽 ,边缘 瞳 黑色 ( 朱 砂 ) 。 
(2) 取 本 品 2g, 加 盐酸 1m, ERP i 15ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 。 滤 液 蒸 王 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 Im 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
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甘草 100g 


中 国药 典 2015 年 版 


上 ,以 石油 醚 (30 — 60'C )- HR 2E- 7, B Z R&- TK BE ER C10 : 20 : 
7 :0.5) 为 展开 剂 ERF Ph BF ,路 以 1096 EH RR 7, IE 
液 ,在 105 信 加热 约 5 分钟。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 kÉ ” 取 本 品 2. 5g, 精 密 称 定 , E 250ml 
烧瓶 中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 1. 5g, 缓 缓 加 热 使 朱砂 溶解 ， 
放 冷 ,加 1% 硝酸 溶液 10ml, 摇 匀 ,冷却 ,用 垂 熔 漏斗 滤 过 ,用 
176 BE RR TR 3E 40ml 分 次 洗涤 漏斗 和 烧瓶 , 洗 液 并 人 滤液 中 , 滴 
加 1% 高 锰 酸 钾 溶 液 至 显 粉 红色 (以 2 分 钟 内 不 消失 为 度 )， 
再 滴 加 2% 硫 酸 亚 铁 溶液 恰 至 红色 消失 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 
2ml, 用 硫 氛 酸 铵 滴定 液 (0.05mol/L) 滴 定 。 每 lm RE KE E 
滴定 液 (0. 05mol/L) 相 当 于 5. 815mg 的 硫化 汞 (HgS)。 

本 品 每 1g 含 朱 砂 以 硫化 录 (HgS) 计 ,应 为 35~42mg。 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 : 以 甲醇 -0.2mol/L M M £T IC TK REIR (47 : 52 : D 
为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 
不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 镇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
用 流动 相 溶解 并 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 
每 imi 含 甘草 酸 0. 1959mg)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 50ml, 称 定 重量 , 密 塞 ,超声 处 理 (功率 
180W, 频 率 42kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 久 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 


于 2.7mg。 
【功能 与 主治 〗 清 暑 利 湿 。 用 于 感受 时 湿 , 身 热心 烦 , 口 
BECK ,小 便 短 赤 。 
【用 法 与 用 量 】 调 服 或 前 服 。 一 次 6g, 一 日 1 一 2 次 。 
【贮藏 】 密闭 ,防潮 


益 气 养 血 口服 液 
Yiqi Yangxue Koufuye 
【处 方 】 人 参 8. 3g 黄 83. 4g 

党 参 75g X A 50g 
当归 33. 3g 炒 白 术 33. 3g 
地 黄 33. 3g 制 何首乌 30g 
五 味 子 25g 陈皮 33. 3g 
地 骨 皮 25g ES 1.7g 
E XS 50g 
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【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 鹿 昔 切 片 , 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 
3 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1. 25 
(20C), 加 三 倍 量 乙醇 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,备用 ; 
其 余党 参 等 十 二 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 鹿 莓 提取 液 合 
并 ,加 入 蔗糖 133g MK SE 267g, 2 Bb 30 分 钟 , 放 冷 , 加 入 橘子 
香精 0. Sm FEZA 1g, 加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐色 的 液体 ; 味 甜 ME. 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 扬 提 取 
3 次 ,每 次 5ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 5ml， 
IE T BER RECTE ,残渣 加 稀 乙 醇 lml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 
柱 (100 一 120 目 ,2g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,用 40% 乙 醇 50ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 1ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
LR BR ASI BERE CA 4839 1. 2— 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,依次 用 
水 20ml,4096 乙醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7096, ER 
50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1Iml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1mi x 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 4p1、 对 照 品 溶 液 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
BE G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 忆 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 环 已 烷 洗 涤 3 次 ,每 次 5ml, 水 溶液 用 
乙酸 乙 酯 振 揪 提取 K FKSM, SE CIS BR LAE 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 
lg HiK 30ml, AA 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -吡啶 -水 (100 : 17 : 5 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 
取出 ,上 晾 干 , 青 以 甲 芋 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (420 : 10: 1: 1) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 三 握 化 
铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 为 1.15 一 1. 19( 通 则 0601)。 

pH 应 为 3.8~5.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UI Z A-0. 05% 磷酸 溶液 (26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 歼 背 蜂 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 淫 羊 艺 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 精密 量 取 本 品 3ml, 置 10ml Æ H 
中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 扬 勾 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 


a ^ dum 


测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 淫 羊 幕 以 淫 羊 获 苷 (C;; Ho O1; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 12mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 血 。 用 于 气 血 不 足 所 致 的 气短 心 
EHETE REZI. 

【用 法 与 用 量 】〗 口服 。 一 次 15 一 20ml, 一 日 3 X. 

【规格 】 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


益 气 维 血 颗粒 


Yiqiweixue Keli 


【处 方 】 猪 血 提取 物 130g 
XJ 100g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 猪 血 提取 物 粉碎 成 细 粉 ,黄芪 、 大 来 
加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
SE RE JS 1.18— 1. 21 C60 C ) 的 清高 ;加 入 猪 血 提取 物 细 粉 , 芒 
Bh MA . 香 兰 素 等 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 甜 橙 油 
2. 33g, 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

HERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (DRES 0.5g, 加 稀 硫 酸 2m 使 溶解 , 置 水 浴 
中 加 热 2 分 钟 , 振 播 , 滤 过 , 取 滤 液 2 滴 于 滤纸 上 ,及 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 红色 荧光 ，。 

(2) 取 黄芪 对 照 药 材 1. 5g, 加 水 25ml, 前 者 2 小时, 滤 过 ， 
滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 5ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 2% 和 氢 氧 化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 5ml, 弃 去 碱 液 , 再 用 
IKE 2 次 ,每 次 5ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [含量 测定 ] 黄 芪 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WU IR ELDER BET 
酮 -甲酸 -水 (5: 3: 1 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 于 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 筷 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 
光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 灯 
下 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 】 iX 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硫 酸 铁 锐 0.863g, 精 密 称 定 , 置 
1000ml 量 瓶 中 ,加 水 适量 溶解 ,加 硫酸 2. 5ml, 用 水 稀释 至 刻 
EES ,作为 贮备 液 。 精 密 量 取 贮 备 液 5m, E 100ml 量 瓶 中 ， 
加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 (每 1ml 相当 于 5ug 的 Fe) 。 精 密 量 
取 Iml, 2ml 4ml 6ml 和 8ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 硝酸 lml 
和 30% 过 氧化 氢 溶 液 0. 5ml, 加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
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黄芪 100g 


益 气 维 血 颗粒 


60mg ,精密 称 定 , 置 10ml 试管 中 ,加 硝酸 1ml, 置 沸水 浴 消 化 
至 溶液 呈 棕 色 透 明 ,加 30% 过 氧化 氢 溶 液 0. 3ml, 继 续 置 沸水 
浴 加 热 30 分 钟 ,再 加 30% 过 氧化 氨 溶 液 0.2mi, 置 沸水 浴 消 
化 至 溶液 澄清 透明 ,冷却 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 ， 
播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ” 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 , 照 原 子 吸收 分 光 
光度 法 (通则 0406 第 一 法 ), 在 248. 3nm 的 波长 处 测定 , 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 铁 (Fe) 不 得 少 于 3. 0mg。 

KE ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 20g, 精 密 称 
Æ ,加 水 50ml, 加 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 4 次 
(40ml,30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 27688 S 4E A 
HB SEHE 4 次 (40ml,30ml,25ml,25mjl) ,洗涤 液 再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 4 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
适量 使 溶解 ,转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 $8 5] , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 
制 成 每 Iim 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 溶液 341l、 对 照 品 溶液 
29] 与 4 分 别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : DO REGJERI,REJT HGB BUT SEVA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,取出 ,在 
注 层 板 上 和 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ?进行 扫描 ,波长 :As 一 
530nm, AR 一 700nm ,测量 供 试 品 吸光 度 积 分 值 与 对 照 品 吸光 
度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

EmN R S AKARE P Ë C Ha O14) 计 ,不 得 少 
于 0.16mg. 

【功能 与 主治 】 补血 益 气 。 用 于 气 血 两 崖 所 致 的 面色 著 
黄 或 苍白 .有 眩 学 . 神 疲 乏力 . 少 气 懒 言 . 自 汗 . 展 舌 色 淡 、 脉 细 
858 ; 缺 铁 性 贫血 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 UH. 成 人 一 次 10g, 一 日 3 次 ;儿童 一 
次 10g, 一 日 2 次 ;三 岁 以 下 儿童 一 次 5g, —H 2 K: RAEM. 

【注意 】 EREDO Ri BS ER, a A TAERA 
后 症状 消失 。 

【规格 】 

【贮藏 


FRF 10g 
遮光 ,密封 。 


BH: 猪 血 提取 物质 量 标准 


猪 血 提取 物 


本 品 为 猪 血 经 加 工 制 成 的 提取 物 。 

〔 制 法 ] ”取经 检疫 合格 的 鲜 猪 血 ,除去 水 液 , 有 形成 分 经 
粉碎 机 高 速 破碎 ,收集 血浆 , 静 置 30 分 钟 , 除 杂 猪 血 ( 粒 状 余 
物 和 泡沫 ), 加 入 乙醇 适量 煮沸 , 放 冷 至 40 一 50C ,离心 分 离 ， 
收集 固形 物 ,加 乙醇 适量 浸泡 10 小 时 以 上 ,离心 分 离 , 上 清 液 
回收 乙醇 ,收集 固形 物 , 加 和 人 木瓜 酶 适量 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 
细 粉 , 即 得 。 
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CER) 本 品 为 棕色 的 粉末 ; 气 微 腥 。 

(鉴别 ] 取 本 品 0.2g, 加 稀 硫 酸 2ml 使 溶解 , 置 水 浴 中 
加 热 2 分 钟 , 振 扬 , 滤 过 , 取 滤 液 2 滴 点 于 滤纸 上 , 防 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 红色 荧光 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 7.5%( 通 则 0832 第 二 法 ) 。 

总 灰分 “不 得 过 3.0% (通则 2302. 

重金 属 ” 取 本 品 1. 0g, 依 法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 , 含 


重金 属 不 得 过 20mg/kg。 

Shik Mm l. 0g, 依 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 含 砷 
量 不 得 过 2mg/kg。 

[含量 测定 ] 血红 素 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 取 和气 化 血红 


X 10mg, 精 密 称 定 , E 100ml Æ H F. m a ie m RRA 
80ml, fd 25: 9€ , Jo 940 in £L R A A E 20] RE RS, BD 48 (8E Iml 
中 含 氢化 血红 素 0. lmg). 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 3. 0ml、4. 0ml 
与 5. 0ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 入 碱 化 血红 素 溶 剂 使 成 10ml， 
播 匀 ,以 碱 化 血红 素 溶剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 ( 通 
则 0401) ,在 575nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 
标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 RERA 15mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
碱 化 血红 素 溶 剂 至 8ml, 置 水 浴 加 热 20 分 钟 , 取 出 ,冷却 , 精 
密 加 碱 化 血红 素 溶 剂 至 10ml, 播 匀 , 以 碱 化 血红 率 溶 剂 为 空 
El. XE 575nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 
品 溶液 中 血红 素 的 含量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 血红 素 以 所 化 血红 素 
(Ca H3; CIFeN, OD ) 计 ,不 得 少 于 1.54% 。 

ko ”对照 品 溶 液 的 制备 ”精密 称 取 硫 酸 铁 铵 约 0.863g， 
加 水 使 溶解 , 移 至 1000ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 2. 5ml, 加 水 稀释 至 
刻度 , 揪 匀 ,作为 贮备 液 。 

精密 量 取 贮备 液 5ml, E 100ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻 
度 , 揪 匀 , 即 得 (每 1ml 相当 于 5pg 的 Fe) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 10mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 硝酸 lml, 置 沸水 浴 加 热 至 溶液 呈 棕 色 透 明 , 加 
30% 过 氧化 氨 溶 液 0. 3ml, 继 续 置 沸水 浴 加 热 30 分 钟 ,再 加 
30% 过 氧化 氢 溶 液 0. 2ml, 置 沸水 浴 加 热 至 溶液 澄清 透明 , 冷 
却 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 3. 0ml、4. 0ml 与 5. 0ml， 
分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 硝酸 1ml, 过 氧化 氢 溶 液 0. 5ml, 加 
水 稀释 至 刻度 , 揪 匀 。 取 上 述 溶 液 及 供 试 品 溶液 , 照 原子 吸收 
分 光 光 度 法 (通则 0406 第 一 法 ) 在 248. 3nm 的 波长 处 测定 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 铁 (Fe) 不 得 少 于 0. 23%。 

[贮藏 】 UH. 

注 : 碱 化 血红 素 溶 剂 的 配制 取 氢 氧化 钠 0.4g 加 水 
70ml 使 溶解 ,加 入 聚 乙 二 醇 辛 基 苯 甲 酶 (Triton X-100) 
1. 0m], # £ 100ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 
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【处 方 】 红 参 882g 牛角 尖 粉 294g 
WEE 147g 冰片 176g 
红 花 59g 人 工 牛 黄 353g 
附 片 ( 黑 顺 片 )353g AILEE 59g 
三 七 382g 4: 5. 4 176g 
珍珠 206g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 红 参 、 红 花 MEBE LIH Hr) 9S 8E 
粗 粉 ,用 60% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 , 渗 注 ,收集 渗流 液 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 高 ;珍珠 、 三 七 分 别 粉 碎 成 细 粉 ;冰片 研 
细 , 与 牛角 尖 粉 、 人 工 牛 黄 、 人 工 磨 香 混 匀 ,过 筛 ;安息 香 用 
75% 乙 醇 溶化 ,与 上 述 稠 膏 .药粉 搅拌 混 匀 ,加 人 淀粉 200 一 
400g , 搅 匀 , 制 成 软 材 , 制 成 10 万 丸 , 于 60 人 以 下 干燥 ,用 活 
EREK. TÆ, N. 

LERI 本 品 为 黑色 的 浓缩 九 ; 气 香 , 味 苦 、 凉 有 麻 舌 感 。 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 , 径 显微镜 下 观察 : 不 规则 碎片 呈 灰 
白色 或 灰 黄色 , 稍 具 光泽 ,表面 有 灰 棕 色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规 
则 纵 长 裂缝 (牛角 尖 粉 )。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 ， 
有 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 ) 。 

(2) 取 本 品 20 丸 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 蛤 配对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 氧 甲烷- 丙酮 (4 : 3 : 3) 为 展开 剂 , 展 
JF BUB BRUT. EDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C n d 38 PER 
显 色 清晰 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 40 丸 , 研 细 , 加 乙醚 10ml, EIE 10 分 钟 ,时 时 
RE , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 污 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 10mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2wl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 
WOR- LRL LMA: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1%% 
香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C nA E DIA ER GWu. DEDOS E 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 麻 香 酮 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 And 及 上 述 对 照 品 溶液 2pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G ME dR EDU 28 8SEC60—- 90 '0)-— & 
FRO: 3) 为 展开 剂 ,展开 , CB LECT PEDAL — 803 3E DES TUE TA 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 SARRE 取 本 品 100 丸 , 研 细 , 加 和 氮 试 液 
5ml, 振 播 10 分 钟 ,加 乙醚 30ml, f f£ £8 30 分 钟 9E 2E 2 小 
时 ,分 取 乙 醚 液 , 蒸 干 ,残渣 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 1. 0ml, 作 为 
供 试 品 溶液 。 另 取 乌 头 碱 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lm 含 
1. 0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10,41. 对照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 用 
1% 氢 氧化 钠 湾 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (4 : 7) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 稀 丰 化 锐 钾 试 液 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 
于 对 照 品 的 斑点 ,或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 SABE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
N3& 3638 £L 7. RE -0. 5 5 PER — SUPPE IE C50 : 500 ORB BERE TRI 
节 至 pH3. 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 296nm; 柱 温 为 40T。 理 
论 板 数 按 华 蟾 酥 毒 基 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 华 虹 酥 毒 茜 对照 品 、 脂 蜂 毒 配 基 
对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 华 蜡 酥 毒 基 
35ug. Hg MESE RO 3€ 25pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 22g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 50ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 揪 勺 , 滤 过 ,精密 最 取 
续 滤 液 20ml, 挥 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml AMF. H 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg & WEREUI E SEE BE dE CC. Has Os ) RI BE EE RC 
Æ (Ca Haz O, ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. omg. 

红 参 和 三 七 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
39 3 SERI i A Z C2 E 0 48. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
i Rg 蜂 计 算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 B(%) 
0~50 19 81 
50 一 55 19—81 


55 一 70 81 19 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Rg 对 照 品 适量 ,精密 


称 定 , 加 甲醇 制 成 每 im 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 90g, 精 
密 称 定 , 量 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回 流 3 小时, 弃 去 
乙醚 液 ,药酒 挥 干 ,连同 滤纸 简 移 人 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
水 饱和 的 正 丁 醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 静 置 , 精 
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密 量 取 上 清 液 25m, 置 分 液 漏 斗 中 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 
(15ml,10mD ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 10ml A, E TARR 
干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5mlj 重 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 红 参 和 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (C; His: 04) 
计 , 不 得 少 于 2. 0mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 温 阳 ,活血 止痛 。 用 于 心气 不 足 \ 心 
阳 不 振 、 瘀 血 闭 阻 所 致 的 胸 瘟 , 症 见 胸 间 心痛 , 心 尾 气短 CREE 
肢 冷 .乏力 自 汗 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 舌 下 含 服 或 吞 服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 
1—2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ,月 经 期 慎 用 。 

【规格 】 每 10 丸 重 0. 22g 

【贮藏 】 密封 。 
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[451 A$ze gH 10g BG XX 1000g 
五 妹子 500g 灵芝 500g 

【 制 法 】 以 上 四 味 ,五 味 子 粉 碎 成 粗 粉 , 加 75% 乙醇 , 温 
浸 30 分 钟 ,回流 提 取 2 次 ,第 一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ， 
合并 提取 液 ,浓缩 至 笛 膏 状 * 取 芯 合 欢 . 灵芝， 加 水 煎 者 2 K, 
第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 稠 斋 
状 ,与 上 述 笛 高 合并 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 人 参 共 叶 总 皂苷 
及 适量 淀粉 . 硬 脂 酸 镁 、 滑 石粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 
1000 Hr , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ;或 压制 成 600 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
ERARE: RE. 

【鉴别 】》 (1) 取 本 品 5 片 (大 片 ); 或 取 10 片 (小 片 ), 糖 衣 
片 除去 糖衣 , 研 细 , 取 1. 5g, 加 乙醇 15ml, 振 播 , 滤 过 , 取 少 量 滤 
液 , 置 蒸发 四 中 蒸 干 , 滴 加 三 氯 化 饥 试 液 数 滴 , 再 蒸 干 , 显 兹 色 。 

(2) 取 本 品 2 片 ( 大 片 ); 或 取 4 片 (小 片 ), 糖 衣 片 除去 糖 
衣 , 研 细 , 加 三 毛 甲 烷 25ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
TRAMER Im 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 
子 甲 素 对 照 品 ,. 五 味 子 乙 素 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 
各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10 ~ 20 n1, 对 照 品 溶液 
4pl, 分别 点 于 同一 硅胶 GF: 藩 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60'COo-R IE Z, BB- HR R8 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 : AZ RE-0. 05 6 REB TRI C20 * 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皇 苷 Re 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 人 参 皂 苷 Ra 对 照 品 与 人 参 皂 
tf Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iml A S gd 
Rg10. 15mg. A&H Re 0. 25mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 供 试 品 溶 液 5 一 10 由 、 对照 品 溶 液 
5p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 参 荃 叶 总 皂苷 以 人 参 和 皂苷 Rg 
(Csz Hz; Ou 281A. 1f Re(Css He Ojo 2 的 总 量 计 , 小 片 不 得 
少 于 2. 40mg, 大 片 不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 补 气 生津 , 养 心安 神 。 用 于 心气 不 足 oÙ 
阴 亏 虚 所 致 的 失眠 多 梦 心 舱 .记忆 力 减 退 ;神经 衰弱 见 上 述 
ERE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 ( 小 片 ) ,或 一 次 3 片 (大 
片 ) ,一 日 3 次 。 

【规格 】 〈1) 薄 膜 衣 小 片 ”每 片 重 0.31g 

(2) 薄 膜 衣 大 片 ” 每 片 重 0. 52g 

【贮藏 】 密封 。- 


益 心 通 脉 颗粒 
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[4551 RË 人 参 
北 沙 参 玄 参 
丹参 川 营 
郁 金 炙 甘 草 
【 制 法 】 以 上 八 味 ,丹参 .人 参加 75% 乙 醇 ,加 热 回流 
4 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 ;药酒 与 其 余 
川 营 等 六 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 减 压 浓 缩 至 适量 :与 丹参 和 人 参 的 提取 物 合 并 , 减 压 干 燥 , 粉 
碎 成 细 粉 ,与 适量 糊 精 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 
LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甘 . 微 苦 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 法 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
RASAI 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 
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LEOS: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 和 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 丹参 酮 [^ 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 
置 柴 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ,在 与 川 营 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 30ml 振 播 提 
取 , 弃 去 乙醚 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0. 1mol/L $t 4&C 4E 8823: 3€ 40ml 洗涤 ， 
再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 至 中 性 ,分 取 正 丁 醇 液 , 燕 于 ,残渣 
加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 W X 3L UR BH RE BE EE CP 18 O5 
0. 9cm, EAA 12cm) ,先后 用 水 和 3096 0, BE 50m ÆA, 
去 洗 脱 液 , 继 用 7096 7, BE 50ml PER, ic DC EQ , 蒸 于 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg 对 
照 品 .黄芪 甲 苷 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg BITE 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10pl1、 上 述 两 种 对 照 品 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -甲醇 - 水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 
放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105 立 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (76 : 24) 为 流动 相 ;检测 波长 为 268nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 [A 峰 计 算 应 不 低 于 4500。 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 上 丹参酮 。 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 Im 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 久 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 5g, 精 密 称 定 , 置 棕色 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 二 氯 甲 
烷 -甲醇 (1 : 1) 混 合 溶液 20ml, 密 塞 ,超声 处 理 (功率 250W, 
频率 33kHz)30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 转移 至 50ml 棕色 量 瓶 中 ,用 
二 握 甲 烷 - 甲 醉 (1 : 1) 混 合 溶液 洗涤 容 器 与 滤器 , 洗 液 并 人 同 
一 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻度 , 播 匀 ,精密 量 取 20ml, 减 压 蒸 干 , 残 
酒 用 适量 甲醇 溶解 ,并 转移 至 5ml 棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 绕 含 丹参 以 丹参 酮 a CC His O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 ,活血 通 络 。 用 于 气 阴 两 虚 、 六 
血 阻 络 所 致 的 胸 冯 , 症 见 胸 浆 心痛 .心性 气 短 LPS LIT HB SRI IS 
干燥 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 漫 开 水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 3 次 。4 
周 为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 

【规格 】 FRR 10g 

【贮藏 3 密封 。 


益 心 舒 丸 
i$ |» $» X 
Yixinshu Wan 
[4h75] AŻ 300g X 4 300g 
黄芪 300g 五 味 子 200g 
丹参 400g 川 营 200g 
山楂 300g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 人 参 粉 碎 成 细 粉 ;五 味 子 .丹参 用 
85%% 乙 醇 加 热 回流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 12—1. 15(20'C ) 的 清 襄 ;其 余 麦 冬 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
£j 1000ml, 加 入 一 倍 量 的 85% 乙 醇 , 混 勾 , 静 置 过夜 , 滤 过 , 滤 
液 回 收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1,.36(80Y ) 的 稠 帘 ， 
与 上 述 五 味 子 和 丹参 清 襄 合并 ,加 入 人 参 细 粉 及 适量 甘露 醇 、 
微 晶 纤维 紊 , 混 匀 , 制 丸 , 制 成 1000g, 干 燥 , 即 得 。 

LER] 本 品 为 黄 棕色 至 红 棕 色 丸 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 ， 
味 微 苦 。 

[450] (1) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 三 氢 转 烷 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 层 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 0.525 X 
氧化 钠 溶 液 洗 涤 3 次 ,每 次 15ml, 再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
15ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 . 人 参 皂 苷 Rb 对 照 品 、 
ABEP Re 对 照 品 和 黄芪 甲 苷 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1 一 3 和 .对照 品 溶液 各 Spl, 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15: 40 : 22 : 10)10C 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn 3A E 3E 
点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 楷 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 
斑点 ;紫外 光 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 三 气 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 参 对 照 药 
材 1g, 加 三 氧 甲烷 20m, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 
B IL 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酷 (9 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 :在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 到 本 品 3g, 研 细 , 加 二 握 甲 烷 20ml, 加 热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 二 氧 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
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溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 五 味 子 甲 素 对 照 品 和 五 味 子 乙 泰 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 
每 1ml € imgs 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅 
BE GF 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15: 5 ! 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 水 30ml, 再 加 盐酸 3ml, 播 匀 ， 
加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 ,用 二 气 甲 烷 振 扬 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 二 气 甲 烷 液 ,浓缩 至 4ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
麦 冬 对 照 药材 1g, 加 水 30ml, AA 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 
3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2p1、 对 照 药材 溶液 3 由 ,分 别 点 于 同一 娃 
BE G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 - 丙 柄 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HBF SEED 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 人 参照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 哺 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
tt Rg: 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 BA) 
0~35 19 81 
35~55 81—71 

557-70 29 71 

71—60 


70~100 29—40 


对 照 品 溶液 的 制备 HOA Bd Rg 对 照 品 .人 参 皂 苷 


Re 对 照 品 和 人 参 皂 车 Rb, 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 4 A. 8 ff ReO. 5mg, A S Rf Re 0. 5mg、 人 参 
皂苷 Rb,0. 8mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氛 甲 烷 - 乙 醚 (1 : 1) 
的 混合 溶液 适量 ,加热 回 流 3 小 时 ,药酒 挥 去 溶剂 ,连同 滤纸 
简 移 人 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 2% 氮 氧化 钾 甲 醇 溶 液 50ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 药 洒 及 容器 3 次 , 合 
并 洗 液 和 滤液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
BE SEE 4 次 (20ml,20ml,10ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,分 别 用 
氨 试 液 .1% 磷 酸 二 氧 钾 溶 液 . 正 丁 醇 亿 和 的 水 各 40ml PE, 
弃 去 洗 族 液 , 正 丁 醇 流 燕 于 , 残 蓝 用 甲醇 洲 解 并 转移 至 10ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勾 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
li0pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 线 含 人 参 以 人 参 息 苷 Re (C; Hi; Ou ) 和 人 参 皂 
ff Re(Css Hg Ois ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1.20mg AAS dE 
Rb; (C4 Ho: Oz ) 计 ,不 得 少 于 0. 90mg. 

丹参 ， 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
293 3E JA s LA P BR- 2, RE -0. 5% 甲酸 溶 液 (28 : 8 : 64) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 计 算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 T75% 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Ha Oie ) 计 ,不 得 少 
于 3. 0mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 复 脉 ,活血 化 瘀 , 养 阴 生津 。 用 于 气 
阴 两 虚 , 瘀 血 阻 脉 所 致 的 胸 痹 , 症 见 胸痛 胸 间 , 心 健 气 短 , 脉 结 
代 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 伐 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 线装 2g 

[PRI 密封 , 置 干燥 处 。 


i$ iH 
Yixinshu Pian 
[4751 人 参 300g Æ Z 300g 
黄芪 300g 五 味 子 200g 
丹参 400g 川 营 200g 
山楂 300g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 人 参 粉 碎 成 细 粉 ; 五味子 .丹参 用 
85%% 乙 醇 加 热 回 流 提 取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 12—1. 15C(20'C ) 的 清 襄 ;其 余 麦 冬 等 四 昧 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2. 5 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
约 1000ml, 加 入 一 倍 量 的 855% 乙 醇 , 混 匀 , 静 年 过 夜 , 滤 过 , 波 
液 回 收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30~1. 3680C) hI ME , 
与 上 述 五 味 子 和 丹参 清 膏 合并 ,加 人 人 参 细 粉 及 淀粉 适量 , 混 
匀 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 
衣 , 即 得 。 

【和 性状】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 灰 棕色 至 棕 
BERR EUCH. 

LEl 〈1) 取 本 品 5 Hr ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 四 
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BK 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 振 揪 提取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氧 甲烷 
液 , 水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ,用 0.5% 氧 氧化 钠 浴 液 洗 涤 3 次 ,每 次 15ml, 再 用 水 
洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 iml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 卸 苷 Rgi 对 照 品 .人 参 邱 
E Rb 对照 品 , 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 和 黄芪 甲 苷 对 照 品 ,分 别 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1 一 3 由、 对 照 品 溶 
液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 气 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 和 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶 液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 AF EL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 信 加 
H ERLA EW E H EMRK hEm) FRR. gt 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 
色 的 斑点 ?紫外 光 (365nm) 下 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 三 氰 甲烷 
20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 lg, 加 三 所 甲烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 上 丹参 酮 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄野 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 开 点 ;在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
& B xs. 

(3) 取 本 品 6 Hr ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 2.5g, 加 二 所 甲烷 
20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 二 毛 甲 烷 
1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 和 五 味 子 乙 紊 对 照 
品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml S 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 2— 
Spul, 分别 点 于 同一 硅胶 GF:, BE AR E. DAR HL SE C30 — 
60'C0-RR& Z, R- TRE C15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
EREK. 

(4) 取 本 品 5 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 水 30m, 再 
加 盐酸 3m1,38 5) ,加 热 回 流 1 小 时 ,冷却 ,用 二 氯 甲烷 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 二 毛 甲 烷 液 ,浓缩 至 4ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 1g, 加 水 30m, NU 10 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 加 盐酸 3ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 药 材 溶液 3x1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 
MER WH AF, MEL 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C Jn dA 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[$i] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
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【含量 测定 】 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 腑 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
P Rg! 峰 计算 应 不 低 于 1000, 


人 参照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BC 
0~35 19 81 
35~55 19-»29 81-771 

55-70 29 71 

71—60 


70~100 29—40 


对 照 品 溶液 的 制备 RASAP Reg RU LA S ir 


Re 对 照 品 和 人 参 皂 苷 Rb 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 人 参 皂 苷 Rg10. 5mg, ASEP Re 0. 5mg、 人 参 
BE Rbi0. 8mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 氯 甲 烷 - 乙 
BECL: 1) 的 混合 溶液 适量 ,加 热 回流 3 小 时 ,药酒 挥 去 溶剂 ， 
连同 滤纸 简 移 人 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 276 0088 (6 B8 FP IEEE 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 药 渣 及 容 
器 3 次 ,合并 洗 液 和 滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 50 ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 提 取 4 次 (20ml,20ml,10ml,10ml) ,合并 正 
丁 醇 液 , 分 别 用 氮 试 液 .1% 磷 酸 二 氢 钾 溶液 . 正 丁 醇 饱 和 的 
水 各 40ml 洗 涤 , 弃 去 洗 淋 波 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶 
解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 人 参 以 人 参 皂 苷 Rg (CHO) MASE 
ff Re(C4 Hg Ois ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0.60mg; 以 人 参 皂 苷 
Rb; (Cs, Hj; Oz; ) 计 ,不 得 少 于 0. 45mg. 

丹参 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ， 以 甲醇 - 乙 脐 -0.5%% 甲 酸 溶液 (28 : 8 : 64) 为 流动 
相 , 检 测 波 长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 计算 应 不 低 
于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 注 膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 
甲醇 50ml, 称 定 重 量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
75 为 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10kl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hz Ok) H 0187 
于 1.5mg。 
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【功能 与 主治 】 益 气 复 脉 ,活血 化 瘀 , 养 阴 生津 。 用 于 气 
BA PA E ,将 血 阻 脉 所 致 的 胸 痹 , 症 见 胸痛 胸闷 , 心 导 气短 , 脉 结 
代 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 3 次 。 

[XR] 每 片 重 0. 6g 

【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 
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【处 方 】 AŻ 200g ZZ 200g 
五 味 子 133g 黄芪 200g 
丹参 267g 川 营 133g 
山林 200g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 人 参 粉 碎 成 细 粉 ; 五味子、 丹参 用 


85% 乙 醇 回 流 提 取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 — 
1. 30480C) ;其 余 麦 冬 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2.5 小 
时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10—1. 15€80'C) , JUA — fer Œ BJ 8526 £, BE iE 5J » ER BL US 
过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,与 上 述 五 味 子 和 丹参 的 提取 
物 合 并 ,加 入 人 参 细 粉 及 适量 淀粉 , 混 匀 ,干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ， 
7e Jic 3E h 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 的 粉 
末 USUS LR IOS o 

【和 鉴别】 (1) 取 本 品 内 容 物 lg, 加 甲醇 10ml, 加热 回流 
工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ， 
滤液 用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 
正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 昔 
Rg, 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
dni. BRE COM E GB 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 
水 (13 :7 :2)5~10C 放 置 分 层 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
JF. OH so LEVEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jo 3A BE 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 三 氯 甲烷 -乙醚 (1: 1) 的 混合 次 
il 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 取 药 潭 , 挥 去 溶剂 ,加 甲醇 20ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 
氨 试 液 洗 洗 2 次 ,每 次 25ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 25ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 


* 1400 * 


试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 苔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 
的 溶液 作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 分 
层 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蜡 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 
(365nm) PE. i TH [e] B3 E RH 9e OG DE à 

(3) 取 本 品 内 容 物 10g. WEEE 10g, 加 水 25m, #5, 
在 80°C PFH 20 分 钟 ,加 乙酸 乙 酯 60ml, 加热 回 流 1 小时, 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 麦 冬 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, MA 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 
盐酸 调节 pH 值 至 1, 用 乙醚 30ml 振 摇 提取 ,乙醚 液 挥 干 , 残 
潭 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 蒲 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT MEDI 1026 Bii B Z, BER WE. YE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g ,加 三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 30 分 
b , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 得 每 1ml 含 1mg 的 溶液 作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF» EIER EDU BE 
(30~60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 殉 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 喜 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 人 参照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RS -0. 1%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 以 人 参 持 背 Re 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 芽 Re WEG. ASEH 
Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,分别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 人 参 电 
if Rg10. 5mg 的 溶液 和 每 1m] A SR H Re 0. 4mg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 30 粒 本 品 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
混 匀 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 三 握 甲 烷 - 乙 本 
(1 : 1) 的 混合 溶液 适量 ,加 热 回流 3 小 时 , 药 渣 挥 去 溶剂 , 连 
同 滤纸 简 移 入 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 2% 氧 氧化 钾 甲 醇 溶液 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 药 渣 及 容 
d 3 次 ,合并 洗 液 和 滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 50ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 提 取 4 次 (20ml,20ml,10ml,10ml) ,合并 正本 
醇 液 ,分 别 用 氮 试 液 .1%% 磷 酸 二 氢 钾 溶液 . 正 丁 醇 伯 和 的 水 
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各 40ml 洗 涤 , 弃 去 洗涤 液 ET ERAZ T. ,残渣 用 甲醇 溶解 
并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 以 人 参 皂 并 Rg (Cis Ho Oil) 和 人 参 电 
ff ReCCss Hag O01) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 40mg。 

丹参 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 乙 有 睛 -0.5%% 甲 酸 溶液 (28 : 8 : 64) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 286nm。 理 论 板 数 以 丹 酚 酸 B 峰 计算 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE «JI FH BE dE RE lml 含 0. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
EJ WA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7575 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hao O16 ) 计 ,不 得 少 
F l.0mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 复 脉 ,活血 化 将, 养 阴 生 津 。 用 于 气 
阴 两 虚 ,将 血 阻 脉 所 致 的 胸 首 ,证 见 胸痛 胸闷 ,心情 气短 、 脉 结 
代 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


益 心 舒 颗粒 
Yixinshu Keli 
【处 方 〗 A2 150g ZZ 150g 
$E 150g ERT 100g 
丹参 200g J| 5 100g 
山楂 150g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 人 参 粉 碎 成 细 粉 ;五 味 子 .丹参 用 


85 办 乙醇 加 热 回流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1.12 一 1.15(60C) 的 清 襄 ; 其 余 麦 冬 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 
一 次 2.5 小 时 ,第 二 次 1. 5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
相对 密度 为 1. 20—1. 30(60Y ) 的 清 襄 ,加 入 一 倍 量 的 85% 乙 
R$ IR] , 静 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 30—1. 36(80'CO E B8 BF ,与 上 述 五 味 子 和 丹参 清 襄 合 并 ,加 
入 人 参 细 粉 .蔗糖 600g 及 糊 精 140g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
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制 成 1000g ; RIA AAAH cu tic RR E REA HE S 1803 » 8 IX 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g( 无 蔗糖 ) 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕 色 至 标 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 ` 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 10g, 人 研 细 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 
fe FE DER 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 握 甲 烷 液 ,水 层 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0.5276 
氧化 钠 溶 液 洗 涤 3 次 ,每 次 15ml, 再 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
15ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
ARAA. SPASSE Re XE m, ASE t Rb 对 照 品 、 
ASP Re XJ B8 m A E EE EB H T BR dm 3 E 73 290] oa P ES h 
成 每 1ml E 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 05020 试验, 吸取 供 试 品 溶液 2 一 5 岂 、 对 照 品 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 100 10'C DL FR JURE AER B. FER YR TO 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 二, 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 
颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 7g, 人 研 细 ,加 三 氧 甲烷 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 
材 1g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 
酮 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 仿 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ib, BF XE HO PAS. DES Grm, 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ;在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 7g, 人 研 细 ,加 二 所 甲烷 40ml, 加热 回流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 二 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 五 味 子 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 五 味 子 甲 素 对 照 品 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 
每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 1~~2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
B GFo 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15: 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 5g, 研 细 , 加 水 30ml, 再 加 盐酸 3ml, #5, HN 
热 回 流 1 小 时 ,冷却 ,用 二 所 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml， 
合并 二 氯 甲 烷 液 ,浓缩 至 4ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 
照 药材 1g, 加 水 30ml, 前 者 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 3ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶 液 2y1、 对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 二 所 甲烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 
To EVI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 


* 1401 。 


ib BA 


中 国药 典 2015 年 版 


一 M^ 


置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 人 参照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZR 2 DU 0 38. A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
R 


t Rgi 峰 计算 应 不 低 于 4000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BC 
0 一 35 19 81 
35~55 1929 81—71 
55~70 29 1 
740—100 29—40 71—60 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Rg Rm ASEE 


Re Xf BR m A SE Ë Rb 对照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml FASE RgO0O.5mg.A £ if Re 0. 5mg、 人 参 
AH Rbi0. 5mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 人 研 细 , 取 约 10g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 三 所 甲烷- 
乙醚 (1:1) 的 混合 溶液 适量 ,加 热 回 流 3 小时, 药 渣 挥 去 溶 
剂 , 连 同 滤纸 简 移 入 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 2% 和 氨 氧 化 钾 甲 醇 溶 
液 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 少量 甲醇 洗涤 药 渣 
及 容器 3 次 ,合并 洗 液 和 滤液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 50ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 4 次 (20ml,20ml,10ml,10ml) , 合 
正 丁 醇 液 ,分 别 用 氨 试 液 .1%% 磷 酸 二 氧 钾 溶 液 、 正 丁 醇 饱和 
的 水 各 40ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 
溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 人 参 以 人 参 皂 背 Rg (Cis H Ou) RIA S 
tf ReCCi Hez Oi ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1.20mg; 以 人 参 皂 昔 
Rb; (C; Ho Oz ) 计 ,不 得 少 于 0. 90mg。 

丹参 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER; VALER BS- 7, 8-0. 5 26 甲酸 溶液 (25 : 8 : 67) 为 流动 
TH ,检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 计算 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 MADR B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha Os ) 计 ,不 得 少 


* 1402 。 


T 3.0mg. 
【功能 与 主治 】 HAZIK MER RAER, HIA 
BH P] Jg. 95 IL BH JE Jr Ee BA) A TR.» E DAL a 8 M V oc ER TCR, s 
代 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 和 食 , 一 日 3 次 。 
【规格 】 (1) 每 袋 装 4g 〈2) 每 袋 装 4g( 无 蔗糖 ) 
【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 山楂 叶 提 取 物 32g 

【 制 法 】 取 山 楂 叶 提 取 物 ,与 洗 粉 32g、 糊 精 25g. BENE 
og 混 匀 , 制 成 颗粒 ,在 60°C 以 下 干燥 ,加 入 适量 滑石 粉 、 硬 脂 
Ke EX , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕 
色 ; 气 特异 , 味 苗 。 

【鉴别 取 本 品 1 片 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 10ml 振 摇 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牡 旗 素 鼠 李 糖 背 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 3 由, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss EE E ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (25 : 5 : 
3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
7H 38 638 s LA UU RC UE Hii - FH. A- i-a ROCK (38: 3: 3: 4* 
152) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 360nm。 理 论 板 数 按 牡 荆 素 鼠 李 
糖苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牡 荆 素 葡萄 糖苷 对 照 品 和 牡 荆 素 
鼠 李 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 60% 乙 醇 制 成 每 1ml 分 
别 含 30pg 和 100y8g 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 精 密 称 取 适 量 ( 约 相当 于 山楂 叶 提 取 物 25mg) 置 25ml 
量 瓶 中 ,加 60% 乙 醇 适量 , 振 摇 使 山楂 叶 提 取 物 溶解 并 稀释 
至 刻度 , 插 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 山楂 叶 提 取 物 以 牡 研 素 葡萄 糖苷 (Cz Hao Ois ) 和 
HERRER E CC Ho O14 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 3mg. 

【功能 与 主治 〗 Eder. eO d DK. H PS f BEL T 
E E] Bg BE. , E VL B ps] e ^C ons Bp K RA oc EB es LES 
冠 心病 心绞痛 .高 脂 血 症 、 脑 动脉 供血 不 足见 上 述 证 候 独 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 3 片 ,一 日 3 次 。 
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【规格 】 每 片 含山 楂 叶 提 取 物 32mg 
【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 益母草 480g 当归 240g 
J| 120g WẸ 45g 


【 制 法 】 以 上 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ii E. 4E 100g 粉 
末 加 炼 蜜 200 一 220g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 ; 气 香 , 味 苗 、 
微 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 非 腺 毛 1 一 3 细 
胞 , 稍 弯 曲 , 壁 有 疣 状 突起 (益母草 )。 薄 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 
厚 , 有 极 微 细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 螺 纹 导 管 直 径 14 一 
50km, 增 厚 壁 互相 连结 , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 车 )。 木 纤维 成 
束 ,长 梭 形 ,直径 16 一 24um, 壁 稍 厚 , 纹 孔 横 裂 缝 状 ,十 字形 或 
AFRE). 

DRAE 9g. BIR, MERE 4. 5g, ES] I Z BE 50ml, 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药材 1g、 
当归 对 照 药 材 0.5g, 分 别 加 乙醚 30ml, 同 法 制备 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G BEER E. ULIEG 5-0. R C. FR 
(9 : 1) 为 展开 剂 RF WHE, SUE «BERE PROC A] (365nm) F è 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 9g. B WE. JL RE SE E 4. 5g. BE 5] . JI] — A P c 
50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 三 
AP H 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 烃 内 酯 对 照 
品 、 去 氧 木 香 内 酯 对 照 品 ,分 别 加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml A 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 1091. 对照 品 溶液 5 由, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 丙 酮 (10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
JU LECT ED 2 689 E RE P]. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 强 阳 离子 交换 (SCX) 色 谱 
柱 ;以 15mmol/L 磷酸 二 氢 钾 溶液 ( 含 0.04% = Z ik M 
0. 15% 磷 酸 ) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 192nm。 理 论 板 数 按 盐酸 
水 苏 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE. ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 80ug 的 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
匀 , 取 约 9g ,精密 称 定 , 取 硅 藻 土 9g, 精 密 称 定 , 递 增 法 研 匀 ， 
取 约 1/2 量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 
50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 乙醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 加 在 氧 
化 铝 - 活 性 炭 低压 层 析 柱 ( 将 100 一 200 目的 中 性 氧化 铝 7. 5g 
与 层 析 用 活性 炭 2.5g 混 匀 , 干 法 装 柱 ; 柱 内 径 为 2. 5cm, 带 
G4 ff f E. BLZ, BE 100ml 减 压 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 
至 干 , 残 酒 用 流动 相 溶 解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 
20ul1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 益母草 以 盐酸 水 苏 碱 CC; His NO: © HCD YF, 
不 得 少 于 3. Smg. | 

【功能 与 主治 】〗 行 气 活 血 , 调 经 止痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 致 
的 月 经 量 少 . 错 后 .有 血块 .小 腹 疼 痛 、 经 行 痛 减 .产后 恶露 不 净 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g(45 3D I SE JUL— 
次 1 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 及 月 经 过 多 者 禁用 。 

【规格 】 小 密 丸 每 100 九重 20g; 大 蜜 丸 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 益母草 500g 

【 制 法 】 取 益 母 草 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 
密度 为 1.06 一 1.08(80C) ,冷却 ,加 等 量 的 乙醇 , 搅 勺 , 静 置 
24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10 一 1. 12€70'C) ,加 水 稀释 至 约 900ml, 冷 藏 , 滤 过 ,滤液 中 
加 O. 4g 糖精 钠 使 溶解 ,加 水 至 1000ml, 搅 名, 滤 过 , 灌 装 , 灭 
菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 . 微 苦 。 

[3550] 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 (含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 
各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 - 盐 
酸 (10:6:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 二 ,在 105C 加 热 15 分 
钟 至 展开 剂 中 残留 盐酸 完全 挥 尽 , 放 冷 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105 C BEC , BEDSE DLE BLU BO BE IC C-1 26 — 8 IG I 0. 
醇 溶液 (10 : 1) 混 合 溶液 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.01 一 1.03( 通 则 0601), 

pH 值 479 5.0—6.0 GB Jl] 0631), 
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其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 精密 量 取 本 品 10ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH fü 
至 1~2, 通 过 732 钠 型 阳离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 2cm, 柱 高 
为 15cm) ,用 水 洗 脱 至 流出 液 无 色 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 和 氨 溶 液 
(2 一 13)200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 落 干 ,残渣 用 70% 乙 醇 溶 解 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 ,小 过 , 取 续 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 70% 乙醇 制 成 每 lml E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸取 供 试 品 溶液 Sul GT BR 
品 溶液 2pl 与 8 风 4, 分别 交叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙 
酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 干 , 在 
105C 加 热 15 分 钟 至 注 层 板 上 残留 盐酸 完全 挥 尽 , 放 冷 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C AH T . Bi ot URS WUE SO BR TA TC - 
1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 (10 : 1) 混 合 溶液 至 斑点 显 色 清晰 ， 
陈 干 ,在 薄 层 板 上 覆盖 同样 大 小 的 玻璃 板 ,周围 用 胶布 固 
定 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 ， 
波长 Ms 一 527nm, 测 量 供 试 品 吸光 度 积 分 值 与 对 照 品 吸光 度 
积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 盐酸 水 苏 碱 (CH NO; © HCD 不 得 少 
F 0. 90mg. 

【功能 与 主治 】 活血 调经 。 用 于 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 经 水 量 少 、 淋 注 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 ;或 
遵 医嘱 。 

【注意 】 

【规格 】 

【贮藏 】 


AGZ H. 
Aix 10ml 
密封 。 
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【处 方 】 kühl BEERABUBUE T. 

【 制 法 】 取 益 母 草 , 切 碎 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 每 1g 含 盐酸 水 苏 碱 20mg 以 上 的 
浸 襄 ,用 乙醇 提取 三 次 , 减 压 回收 乙醇 至 每 lg 益母草 浸 襄 含 
盐酸 水 苏 碱 150mg 以 上 ( 按 附注 方法 测定 )。 每 100g RE, 
加 微 晶 纤 维 素 、 泻 粉 、 氧 氧化 铝 等 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,压制 成 
1000 片 或 500 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 黄 
色 至 棕 褐 色 ; 味 略 若 。 

【鉴别 】 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 沸水 30ml E 
解 , 放 冷 ,离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ), 取 上 清 液 ,加 在 聚 酰 
胺 柱 (80 一 100 目 ,3g, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 
洗 脱 液 ,再 用 20% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 20% 乙 醇 洗 脱 液 , 继 
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H 7075 ZEE 50ml Dk i. cS UE Ro zx F s FREE TIER BE 1ml 
使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 益 母 草 对 照 药 
材 1g, 加 水 砷 者 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 用 乙 
酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 薪 
于 ,残渣 加 甲醇 ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分别 点 于 同一 
高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 三 所 化 铝 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 约 5 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 强 阳 离子 交换 (SCX) 色 谱 
HE; A Z HR-0. 05mol/L 8 BR — 5s BP TEE E-8$ RE (15 : 85 : 
0.15) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 192nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 水 苏 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KEM 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 576 
盐酸 甲醇 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 0. 5% 盐 酸 甲 醇 溶 
液 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10xl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 益 母 草 以 盐酸 水 苏 碱 (C; Hi; NO; * HCDiT; 
小 片 不 得 少 于 9. 0mg, 大 片 不 得 少 于 18. 0mg。 

【功能 与 主治 】 活血 调经 。 用 于 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 月 经 量 少 、 淋 沉 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3—4 片 [ 规 格 (1)、(2)], 一 
日 2 一 3 次 或 一 次 1 一 2 片 [ 规 格 (3) ,一 日 3 次。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 〈1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.25g) 
片 重 0. 28g (3) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 6g 

【贮藏 】 密封 。 

注 :益母草 浸 尝 含量 测定 方法 WERA O. 5g, 精 密 称 
定 , 置 烧杯 中 ,加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 5ml, 浸 泡 后 搅 匀 ,分 次 
用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 将 混 悬 物 移入 50ml 量 瓶 中 ,至 体积 约 
为 40ml, 密 塞 , 振 摇 15 分 钟 , 用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 置 100ml 
烧杯 中 ,加 0.1mol/L 盐酸 溶液 10ml, 在 水 浴 上 加 热 至 50— 
60°C , 滴 加 新 配制 的 硫 氰 酸 铬 铵 溶液 (1.5-~100)20ml, 充 分 
搅拌 , 放 冷 , 置 水 浴 中 搅拌 10 分 钟 ,在 冰箱 中 放置 过 夜 ,用 称 
定 重量 的 4 号 垂 熔 漏 斗 滤 过 ,沉淀 用 冰冷 的 0.05mol/L 盐酸 
溶液 (每 100ml 中 加 入 上 述 硫 氰 酸 铬 饺 溶液 10 滴 )20ml 分 次 
洗涤 , 抽 王 ,于 80'C 干 燥 30 分 钟 ,再 于 105'C 干燥 至 恒 重 , 即 


(2) 薄 膜 衣 片 ”每 
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得 。 每 Img 沉淀 相当 于 0. 3885mg 盐酸 水 苏 碱 。 
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[4h75] 益母草 2500g 


[$75] 取 益 母 草 , 切 碎 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1 小 时 ， 
第 二 三 次 每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 


HJ 1.14—1.18€60 — 70'C) , Jc VS IA EE ZEE. DESI. ER 
置 12 小 时 , 滤 过 , 滤 渣 用 45%% 乙 醇 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 , 减 
压 回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 入 适量 的 淀粉 , 混 匀 ,于 60 一 
80C 干 燥 , 粉 碎 ,过 筛 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 


【性 状 】〗 本 品 为 便 胶 赛 ,内 容 物 为 浅 标 黄色 至 黄 褐色 的 
粉末 ; 味 否 。 
【鉴别 】 到 本 品 内 容 物 0.7g, 加 乙醇 30ml, 加热 回流 


1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 在 已 处 理 好 的 活性 炭 - 
中 性 氧化 铝 柱 (活性 如 0. 5g; 氧 化 铝 100—120 目 ,2g, 柱 内 径 
为 10mm) 上 ,用 乙醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 2 T FR iE Z 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 Im E Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 diis 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -盐酸 -水 (4 : 1 : 0.5) 为 展 

开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 , 在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 


颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 强 阳离子 交换 (SCX) 色 谱 
柱 ; 以 15mmol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 含 0.05% 三 乙 胺 ,0.1% 
磷酸 ,调节 pH 值 至 2. 30) 为 流动 相 ;检测 波长 为 192nm。 理 
论 板 数 按 盐 酸 水 苏 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 
定 , 加 水 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
SR 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 100ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 瓜 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 
测定 法 精密 吸取 对 照 品 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 
本 品 每 粒 含 益母草 以 盐酸 水 苏 碱 (C His NO; * 
不 得 少 于 6. 2mg。 
【功能 与 主治 】 活血 调经 。 用 于 血 疗 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 经 水 量 少 , 淋 漓 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 


适量 ,精密 称 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091. TE 


HCI) 计 ， 


益母草 颗粒 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 
【注意 】 um. 
【规格 】 每 粒 装 0. 36g( 相 当 于 饮片 2. 5g) 
【贮藏 】 密封 。 


一 次 2 一 4 粒 , 一 日 3 次。 


益母草 颗粒 
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[4h75] 益母草 1350g 

【 制 法 】 取 益 母 草 , 切 碎 ,加 水 郁 煮 3 小 时 , 煎 液 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 04(90 一 95C) , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1.36~1.38(83C) ,加 蔗糖 粉 600g 和 适量 的 
糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 甜菊 素 和 适 
量 的 糊 精 , 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 333g, 即 得 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 】 本 品 [ 含 量 测 定 ] 所 得 薄 层 色谱 中 , 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 量 , 研 
细 , 取 约 6g 或 2g( 无 藤 糖 ), 精 密 称 定 , 加 沸水 10ml 使 溶解 ， 
用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2 ,通过 732 钠 型 阳离子 交换 树脂 
柱 ( 内 径 为 2cm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 洗 脱 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 
洗 脱 液 , 再 用 氨 溶 液 (2 一 13)250ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ， 
Wi FH 70% 乙 醇 溶 解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 水 苏 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 70% 乙 醇 制 成 每 Im e 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 
密 吸 取 供 试 品 溶液 8yl、 对 照 品 溶液 Zul 与 8u1, 分 别 交 又 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 6 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 105C hii 15 分 钟 使 薄 层 板 上 
残留 盐酸 完全 挥 尽 , 放 冷 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
烘 干 , 喷 以 稀 砚 化 饮 钾 试 液 -1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 (10 : DIR 

合 溶 液 至 斑点 显 色 清 晰 , 晾 干 ,在 注 层 板 上 禾 盖 同样 大 小 的 玻 

璃 板 , 周 围 用 胶布 固定 , 照 注 层 色谱 法 (通则 0502 W ER H 


描 法 ) 进 行 扫 描 , 波 长 4s 二 527nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 
与 对 照 品 吸光 度 和 和 ed 即 得 

本 品 每 袋 含 RIS NO; * HCD 不 得 少 
d-27.0r0ig; 


【功能 与 主治 】〗 活血 调经 。 用 于 血 次 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 经 水 量 少 、 淋 漓 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 (CDS SX 15g 

【贮藏 】 密封 . 


E 


(2) 每 袋 装 5g( 无 蔗糖) 


* 1405 。 
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【 制 法 】 取 益 母 草 , 切 碎 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
并 遍 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.211. 25 (80 CO RJ 
iE. fj 100g 清 襄 加 红糖 200g, 加 热 溶 化 , 混 匀 ,浓缩 至 规 
定 的 相对 密度 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黑 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 气 微 , 味 若 、 甜 。 

【鉴别 】 取 本 品 10g, 加 水 20ml, 搅 匀 ,加 稀 盐 酸 调 节 pH 
值 至 1 一 2 ,离心 , 取 上 清 液 ,通过 732 钠 型 强酸 性 阳离子 交换 
树脂 柱 ( 柱 内 径 为 0. 9cm, 柱 高 为 12cm) ,以 水 洗 至 流出 液 近 
无 色 , 弃 去 水 液 ,再 以 2mol/L EE HE 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 ,水 浴 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 
乙 酯 -盐酸 (8 : 1 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 
馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 36( 通 则 0183) 。 

其 他 应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 取 本 品 3g, 置 烧杯 中 ,精密 称 定 , 加 水 10ml 
使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1~2 ,通过 732 钠 型 强酸 性 阳 
离子 交换 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 2cm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 洗 至 洗 
脱 液 近 无 色 , 弃 去 洗 液 ,再 用 2mol/L ARA 150ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml EORR (P vm HB 


醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 , 取 上 清流 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 
水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 


溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 
密 吸 取 供 试 品 溶液 Bud OE RR a IRE 34l1 与 8p1, 分 别 交 又 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1 : 3) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ,在 105C 加 热 15 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 
1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 - 稀 碘 化 饼 钾 试 液 (1 : 10) 混 合 溶液 至 
斑点 显 色 清晰 , 际 干 ,在 注 层 板 上 禾 盖 同样 大 小 的 玻璃 板 , 周 
围 用 胶布 固定 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 
行 扫 描 , 波 长 : Xs 一 510nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 
品 吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 盐酸 水 苏 碱 (Ci Hi NO, 
T SOME 

【功能 与 主治 】 活血 调经 。 用 于 血 瘀 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 月 经 量 少 、 淋 漓 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10g, 一 日 1 一 2 X. 

【注意 】 孕妇 禁用 。 


e HCD 不 得 少 
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【规格 】 DAMA 125g 
【贮藏 】 密封 。 


(2) 每 瓶装 250g 
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【处 方 】 阿胶 21g 龟甲 胶 21g 
EAR 21g HE Ml 21g 
^F 8B 36g Xin 4 14g 
EH 4g 茯苓 36g 
黄芪 ( 蜜 制 )29g HAJ 29g 
当归 21g 552 21g 
熟地 黄 lg ELA GRE 21g 
制 何 首 乌 14g KE 14g 
炒 山楂 21g 炒 麦 芽 21g 
炒 鸡 内 金 14g 知 母 ( 盐 制 )7g 
大 黄 ( 酒 制 )7g 化 生 衣 4g 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 , 除 牛 复 外, 阿胶、 龟甲 胶 、 鹿角 
胶 党参、 何首乌 LENA .茯苓 E 、 炒 麦芽 、 知 母 、 ipid 


细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;其余 熟地 黄 等 十 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 
3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 peser a 


至 相对 密度 为 1. 25 — 1. 30€70 — 80 CO ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 
粉 ET LA E XR BST JE AE ^ R FJ ZRUED I AES 1E SJ REALE 
3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 

DERI Ad 2S REESE ,内 容 物 为 棕 褐 色 颗 粒状 粉末 S^ 

【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显微镜 下 观察 : 表皮 细胞 
纵 列 , 由 1 个 长 细胞 与 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 , 波 
状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 26 一 
110pxm( 知 母 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 石油 醚 (30 一 60C )40ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 加 乙醚 20ml, 振 
播 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 药 河 挥 去 溶剂 ,加 2% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶 液 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 50ml 7 
解 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 提 取 2 次 (30ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 
提取 液 ,用 水 20ml 洗涤 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 约 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 申 
芽 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml S Img 的 溶液 ,作为 对 照 铝 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl Xt 
照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HER E DLE SCR cR 
醇 -水 (20 : 7: 1) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 吗 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 照 [鉴别 ](2) 项 下 分 别 用 石油 醚 和 
乙醚 脱脂 二 次 ,药酒 置 水 浴 上 用 乙醇 热 温 二 次 (50ml,30ml)， 
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每 次 1 小 时 ,合并 乙醇 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ， 
用 乙醚 提取 2 1X (30ml, 20mD ,合并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 河 加 乙 
BK 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 2g， 
加 甲醇 20ml, 回 流 1 小 时 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ， 
用 乙醚 10ml fk $5 de Rt. 乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 5p1l、 对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WEHE., 以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5 : D 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 TET UU LEUR E POE C365nmD F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

ORE m ARH 3g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 2ml 使 溶解 ,通过 Cis 固 相 蔡 取 小 柱 
(500mg, 用 甲醇 .20% 甲 醇 各 10ml 预 洗 ) ,依次 用 20% 甲 醇 、 
甲醇 各 15ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 液 ,浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 
溶液 。 男 取 党 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 od OE EE m TREE 
2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 - 
水 (7 : 1 :0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10 26 Bi, R2 
醇 溶 液 ,在 105%C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 伏 蕉 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 对照 药材 溶液 
Aul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 
醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 了 干 , 置 紫外 光 (365nm) 灯 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (28 : 72) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm; 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 ,应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 WA E y E h 

每 iml € 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
0.5g, 精 密 称 定 ,加 石油 栈 (30 一 60C)30ml, 超 声 处 理 20 分 
Th , 滤 过 , 药 渣 挥 去 石油 醚 ,连同 滤纸 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
A 5076 Z, B$ 50ml, 称 定 重量 ,放置 2 小 时 ,超声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k du BEOBLA EA AA ZI (Ca Ha O11) 计 ,不 得 少 
于 0.34mg。 

【功能 与 主治 】 健 脾 补肾 , 生 血 填 精 。 用 于 脾 肯 两 虚 , 精 


适量 ,加 甲醇 制 成 


溶液 和 供 试 品 溶液 各 


i B K A AL 


血 不 足 所 致 的 面色 无 华 RARR AEZ ERARE s EX 
性 贫血 .慢性 再 生 障 但 性 贫血 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ,儿童 酌 减 。 
【注意 】 虚 热 者 慎 用 。 
【规格 】 每 粒 猴 0. 25g 
【贮藏 】 wu. 


id S SO AURI 


Yishenling Keli 


[4751 枸杞 于 200g 女 贞 子 300g 


附子 ( 制 )20g 英 实 ( 炒 )300g 
车 前 子 ( 炒 )100g 补 骨 脂 ( 炒 )200g 
MmT 200g 五 味 子 50g 
桑 横 200g 沙 苑 子 250g 
韭菜 子 ( 炒 )100g EE 150g 
A I 200g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 12 小 时 , 滤 取 上 清 液 ,浓缩 至 适量 ,加 适 
量 的 蔗糖 粉 , 搅 义 , 制 成 颗粒 ,低温 干燥 , 制 成 2500g; 或 加 适 
量 的 糊 精 、 甜 菊 素 , 混 匀 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 

DERI 本 品 为 黄 标 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10g 或 4g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙醇 
25ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 王 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 骨 

E ROG] BR i ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 展板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 
氧 氧 化 钠 乙 醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 20g 或 8g( 无 其 糖 ), 研 细 , 加 乙醇 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 浊 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 淫 症 歼 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 : 1:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 在 105 C dA 5 分 钟 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 和 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g 或 8g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 乙醚 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 挥 干 , 残 漆 加 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 约 10ml 使 
溶解 ,通过 AB-8 大 孔 树 脂 柱 (内径 为 lcm, 柱 高 为 12cm) ,用 
水 50ml DEB , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70%% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 
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脱 液 2X XX EDD ES RE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
红 景 天 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 - 
甲醇 -水 (6 : 1 : 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 卜 
To HP ZEE ODER EW. EX as f Er vk 5E RS dn 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 SAARE 取 本 品 95g 或 38g 7G REED W 
细 ,加 乙醚 200ml、 氨 试 液 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 乙 醚 液 用 
黎 盐 酸 振 摇 提取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 , 用 浓 氨 试 液 调 
pH 值 至 10, 用 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 提取 
WRT. a 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
为 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1. 0mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 溶液 5 内 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (21:6:1.5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 噶 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ， 
或 不 出 现 斑 点 。 
其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 】 ea E 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 Mv 
KHAA; A L AE- (26 : 74) 为 流动 相 ， eie 270nm, 
YE BBC EE CE E E ET SE LANI. 1500, 
Xj HR mAAR PUF F Æ HOO dà 
加 甲醇 制 成 每 1ml & 50pg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 义 ，, 取 还 
量 , 研 细 , 取 3. 5g 或 1. 4g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 70% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 浸 泡 12 小 时 , 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 7075 C, BEP IE URL B) REC BE] , 滤 过 , 取 滤 液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 Sal 与 供 试 品 溶液 
2041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 
本 品 每 袋 A3 GUEDUE RE COS HS 0,04. 不 得 少 
T 20meg; 
【功能 与 主治 】 温 阳 补 肯 。 用 于 肾 气 亏 虚 、 阳 气 不 足 所 
致 的 阳痿 .早泄 .遗精 或 弱 精 症 。 
【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 
【规格 】 (1) 每 袋 装 20g 
【贮藏 】 ow. 


适量 ,精密 称 定 ， 


一 次 ] 袋 ,一 日 3 次 。 
(2) 每 袋 装 8g( 无 蔗糖 ) 


28 Bites 45 8S 


Yifei Qinghua Gao 


[4^5] EE 250g 党 参 125g 
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北 沙 参 100g d 4 75g 
fili 5€ 125g 3k 4 100g 
败 桨 草 83g H HEt m E 167g 
JI] Wl BE 75g Z3 75g 
桔梗 75g A1 100g 
甘草 50g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 , 党 参 、 败 桨 草 、 白 花 蛇 舌 草 、 村 梗 、 
川 贝 母 用 乙醇 回流 提取 1. 5 小 时 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 回收 乙 
醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 35 一 1. 40(60'C) 的 稠 言 , 其 余 苦 杏仁 等 
八 味 及 上 述 药 渣 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 28— 1. 32(60'C) fr 
稠 膏 , 将 上 述 两 种 稠 谊 合并 , 混 匀 。 每 100g HE MEE 20g, 加 入 
制 成 总 量 0.3% 的 莱 甲 酸 钠 ,加 热 , 充 分 搅 匀 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 棕色 稠 厚 的 半 流 体 ; 味 苦 、 微 甜 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 白 花 蛇 舌 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 tul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 握 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (20 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分钟, 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 供 试 品 溶液 的 制备 项 下 30 76 乙醇 洗 脱 
液 RELER , 放 冷 ,加 乙酸 乙 酯 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
乙酸 乙 酯 液 ZEE SR GILT RE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 "x. 
另 取 甘 草 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 车 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4£— 10 ul X 
照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 
及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
t, EART , 残 洁 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 
55 BUR EXT BR Z5. 0. 5g, 加 水 40ml, 煎 者 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
加 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提 取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 忆 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 tpl oT 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(20: 10 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 沪 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 506 — RUE Ek C BERT 
液 , 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.30 一 1.35( 通 则 0183), 

其 他 应 符合 郁 膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -水 (36 : 64) 为 流动 相 ; 莹 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.3msg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 4g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 
中 ,加 1%% 氧 氧化 钠 溶液 50ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 20cm), 以 1%% 氢 氧化 钠 洲 液 
20ml 洗 脱 , 弃 去 碱 液 ,再 用 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 继 用 
30% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 30% 乙醇 洗 脱 液 ,备用 ,最 后 用 
90%% 乙 醇 75ml 洗 脱 ,收集 90% 乙醇 洗 脱 液 , 减 压 浓缩 至 的 
1ml, 用 50 兴 甲醇 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 T€ 
5 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1、20pl1, 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 程 
计算 , 即 得 。 


本 品 每 lg A AR ARRA H C C Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 12mg. 
【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 ,清热 解毒 ,化 痰 止咳 。 用 于 气 


明 两 虚 所 致 的 气短 、 乏 力 、 咳 嗽 、 咯 血 、 胸 痛 ; 晚 期 肺癌 见 
证 候 者 的 辅助 治疗 。 

【用 法 与 用 量 】 UJ. 
疗程 ,或 遵 医嘱 。 


【注意 】 偶 见 恶心 .腹泻 。 
【规格 】 (1) 每 瓶装 60g (2) 每 瓶装 120g GFR 
"* 20g 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
w 脑 宁 A 
Yinaoning Pian 
[4751 XXE 100g 党 参 100g 
麦芽 100g 制 何 首 马 100g 
灵芝 100g d vif 70g 
BRE 70g ME 70g 
KR 30g Eg 40g 
丹参 70g IRAJ 40g 
4h JE 30g 山林 100g 
J3&3H 10g 
[5X] MEHER, KIIR BER. FR B) fo] EE S 50g 


粉碎 成 细 粉 ;丹参 、 女 贞 子 及 榭 寄生 用 70% 乙 醇 回流 提取 三 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 , 合 


A T A 
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与 制 何首乌 50g 及 其 余 炙 黄 工 等 八 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 ,二 
次 每 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 30—1. 32(80C ) ,干燥 ,粉碎 ,加 入 上 述 细 粉 及 适量 
辅料 , 制 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 褐 
色 至 棕 褐色 ; 味 甘 、 微 深 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : CER PS E dn HE 
20 一 80pm( 制 何首乌 )。 表 皮 细 胞 纵 列 , 有 一 个 长 细胞 与 两 个 
短 细胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 (麦芽 )。 

(OD BUR dà 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 芋 干 , 残 酒 用 乙醚 浸泡 
3 次 (5ml,5ml,5ml) ,每 次 约 2 分 钟 ,合并 乙醚 液 ,备用 ; 残 洼 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 6ul, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 人 烷 -乙酸 乙 栈 -甲酸 
(3:1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 赤 芍 对 照 药材 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 , 弃 去 水 
HAE JER T. , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 再 取 芍 药 车 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 ~ul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 

清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 的 乙醚 溶液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药材 0. 5g, 加 
乙醚 15ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 im 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酮 -甲酸 (3 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 剩余 的 供 试 品 溶液 , 蒸 干 , 残 酒 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 15ml 溶解 ,加 氨 试 液 15ml、 氧 化 钠 2g, 振 摇 提 

取 , 分 取 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 IE D BETRZA 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 花甲 背 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 


* 1409 。 
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10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 -水 
(13:7: 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 
光 及 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色 详 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 
同 颜色 的 欧 光 斑点 。 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 JU] E GRE DG 
BRE. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HHE s LZ. RS 7K C16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 2,3,5,4- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O - 
p8-D- 各 萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 Iml 含 
30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
钱 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 摇 色 ,放置 30 分 钟 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O - 
p-D- 葡 萄 糖苷 (CH O, ) 计 ,不 得 少 于 0. 38mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 补肾 ,活血 通 脉 ,用 于 气虚 血 瘀 、 肝 
HE ^h AE Br SCR rn XU. Hé] JL die L2 ERA ERU EG. BIB 
VE . JB VS BR ER 3 V H8 po ^6 P UE E O8 D JA o 22€ T6 
及 高 血压 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 5 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 uu. 

【规格 】 (1) 注 腊 衣 片 ” 每 片 重 0. 37g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] Et 黄柏 
Km 
[5:5] 以 上 三 味 , 虎 杖 、 黄 柏 粉 碎 成 粗 粉 , 混 匀 ,用 
80% 乙 醇 作 溶 剂 ,浸渍 48 小 时 后 组 组 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 适 量 ， 
以 80% 乙 醇和 水 调整 至 规定 量 , 使 含 醇 量 为 70%~75%, 滤 
过 ,加 入 冰片 ,搅拌 均匀 ,分 装 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 红 棕色 或 深 棕 色 的 澄清 液体 。 
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【鉴别 】 (1) 取 本 品 10ml. Et £JE XR "P JI dE B 5 滴 , 水 
浴 中 加 热 回 流 20 分 钟 , 取 出, 放 至 室温 ,加 1%% 氧 氧化 钠 溶液 
30ml, 移 至 分 液 漏 斗 中 ,以 乙酸 乙 酯 30ml RARR, AEk 
液 层 , 乙 轰 乙 酯 液 用 1%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 氢 氧 化 钠 液 ,乙酸 乙 酯 液 蒸 干 ,残渣 加 2% 盐 酸 甲醇 溶液 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g. Jn 
2% 盐 酸 甲醇 溶液 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 
照 药 材 溶液 ;再 取 盐 酸 小 尼 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 甲苯- 异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 :3 :6:3: 
1) 为 展开 剂 , 置 氨 蔡 气 饱 和 的 展开 包 内 展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 及 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 虎 杖 对 照 药材 0.5g， 
加 80% 乙 醇 10ml, 振 摇 提 取 5 分钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 名 
4nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- HH 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 际 
干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 0.84 一 0. 90( 通 则 0601) 。 
3 70% ~75% GB | 0711), 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,用 
无 水 乙醇 制 成 每 Iml long 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 加 硅胶 (色谱 
Hi.60—160 目 )1g, 置 温水 浴 上 蒸 于 ,加 在 硅胶 柱 ( 色 谱 用 ， 
60—160 目 ,2g, 内 径 为 1.7cm) 上 ,用 石油 醚 (60 一 90C )- 甲 酸 
乙 酯 -甲酸 (100 : 100 : 2) 混 合 溶液 90ml 分 次 减 压 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 置 100ml 量 瓶 中 ,并 用 混合 溶剂 稀释 至 刻度 ， 
扬名 ; 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 虎 杖 以 大 黄 素 (Cis Ho O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 35mg. 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 ,解毒 消 肿 ,收敛 止痛 。 用 于 名 
种 原因 引起 的 1 LT REDE D. 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 喷 酒 于 洁净 的 创面 ,不 需 包 扎 。 
一 日 3 一 4 次 。 

【规格 】 每 瓶装 (1)50ml (2)100ml 

【贮藏 】 迹 光 ,密封 , 置 阴 凉 处 。 
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[4h77] 细 辛 油 23ml 檀 香 油 70ml 
高 良 姜 油 32ml ZEE dH 15ml 
冰片 22. 5g 

LAEI 以 上 五 味 , 除 冰 片 外 ,其 余 细 辛 油 等 四 味 , 混 匀 ， 


置 40C 水 浴 上 ,加 入 冰片 , 微 热 使 溶解 ,以 无 水 乙醇 调整 总 量 
至 625ml, 混 匀 ,过 滤 , 灌 封 , 压 人 抛射 剂 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 定量 阀门 气 雾 剂 ,在 耐 压 容 器 中 的 药 液 
为 浅黄 色 的 澄清 液体 ; 喷 出 时 具 特 异 香气 , 味 昔 、 微 辛辣 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 喷 出 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 
含 0. Sml RR ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 林 香油 对 照 品 ,加 无 
水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1ml 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 90'C0-Z, BE A A 
(19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 高 良 姜 对 照 药材 5g, 加 水 200ml, 用 挥发 油 测定 器 
提取 挥发 油 , 自 测定 器 上 端 加 入 乙酸 乙 酯 3ml, 加 热 至 微 沸 ， 
并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙酸 乙 酯 液 , 作 为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 3ul、 上 述 对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 喷 出 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 1ml 
的 溶液 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 细 辛 对 照 药材 2g, 加 二 和 氯 甲 
烷 5ml, 低 温 超 声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 ,以 聚 乙 二 醇 20000 CPEG- 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 , 柱 温 为 60'C 。 吸 取 供 试 品 溶液 
与 对 照 药材 溶液 各 0. 5 一 1 岂 , 注 和 气相 色谱 仪 , 测 定 。 供 试 品 
色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 药材 色谱 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 乙醇 量 照 乙醇 量 测定 法 (通则 0711) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 键 合 交 联 聚 乙 二 醇 为 固 
定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1. Oum) ; 柱 温 为 程序 升温 :起 始 温度 为 50°C ,维持 2 分 钟 ,以 
每 分 钟 10 的 速率 升温 至 1100C ,维持 5 分钟 ; 进 样 口 温度 为 
190°C ;检测 器 温度 为 220'C 。 理 论 板 数 按 正 丙 醇 峰 计算 应 不 
低 于 8000 ,乙醇 峰 与 正 丙 醇 峰 的 分 离 度 应 大 于 2. 0。 

校正 因子 测定 ”精密 量 取 恒温 至 20°C 的 无 水 乙醇 4ml、 
5ml、6ml, 分 别 置 100ml 量 瓶 中 ,分 别 精密 加 入 恒温 至 20C 的 
正 丙 醇 (内 标 物 质 )5ml, 用 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,分 别 精 密 移 
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取 上 述 溶 液 1ml, 分 别 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 播 
匀 , 作 为 对 照 品 溶液 。 取 上 述 三 种 对 照 溶液 各 1 由 ,注入 气相 
色谱 仪 ,分别 连续 进 样 3 次 ,测定 峰 面积 ,计算 校正 因子 ,所 得 
校正 因子 的 相对 标准 偏差 不 得 大 于 2.0%%。 

测定 法 RE S 叛 , 除 去 帽 盖 ,精密 称 定 ,分 别 在 铝 盖 
上 销 一 小 孔 , 插 入 连 有 干燥 引流 管 的 注射 针头 ( 勿 与 药 液 面 接 
fio ,引流 管 另 一 端 放 人 盛 有 50ml 水 的 200ml 量 瓶 中 , 待 抛 
射 剂 缓 缓 排出 后 ,除去 铝 盖 及 阀门 ,内 容 物 移入 上 述 量 瓶 中 ， 
将 注射 针头 .引流 管 、. 铝 盖 、 阀 门 及 容器 用 水 洗涤 数 次 后 , 合 
洗 液 至 上 述 200ml 量 瓶 中 ,再 精密 加 入 恒温 至 20°C 的 正 丙 醇 
10ml, 用 水 稀释 至 刻度 , 摇 勺 ,分 取 下 层 水 液 ,精密 量 取 Iml, 
置 100ml 量 产 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 
精密 量 取 1xl1, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 另 将 空 瓶 连同 立 
门 和 铝 盖 洗 净 烘 干 , 称 定 总 重 , 求 出 内 容 物 的 重量 , 供 计 算 用 。 

本 品 乙 醇 量 应 为 27%(ml/g) 一 42% (ml/g). 

其 他 o APR OUS PS SBJ DUE GR 0113) 。 

【特征 图 谱 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 5% 二 茶 基 -95% 二 甲 基 
聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 
0. 32mm, 膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 
65'C ,保持 5 分 钟 , 以 每 分 钟 5 的 速率 升温 至 130'C ,保持 
5 分 钟 ,以 每 分 钟 1C 的 速率 升温 至 135 C ,保持 5 分 钟 , 以 每 
分 钟 2. 5 的 速率 升温 至 160°C ,保持 5 分钟 ,以 每 分 钟 0.5°C 
的 速率 升温 至 162'C ,保持 5 分 钟 ,再 以 每 分 钟 6 的 速率 升 
温 至 250C 。 进 样 口 温度 为 240C ,检测 器 温度 为 250%C ;分 流 
进 样 ,分 流 比 为 20 : 1。 理 论 板 数 按 核 油 精 峰 计算 应 不 低 
于 100 000, 

参照 物 溶 液 的 制备 ” 取 核 油 精 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 喷 出 适量 ,精密 量 取 Iml, 
置 10ml 量 瓶 中 ,以 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 lul, 
注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 呈现 12 个 特征 峰 , 其 中 与 核 油 精 参 
照 物 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 峰 为 S 峰 , 计 算 各 特征 峰 与 S 峰 的 
相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 
定 值 为 0.885( 峰 1) 、1. 254( 峰 3) 、1. 268 CIE 4) 、1. 288( 峰 5), 
1. 603( 峰 6),2. 008( 峰 7)、2. 396( 峰 8)、2.721( 峰 9)、3. 255 
(IÆ 10) .3. 4880% 11) 、3. 517( 峰 12), 

【含量 测定 】 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 
厚度 为 0.25ym); 柱 温 为 100'C 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 
不 低 于 5000。 

校正 因子 的 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 , 加 无 水 乙醇 制 成 
F im E 2mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 龙 脑 对 照 品 
l10mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 5ml, 加 
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0.00 10.11 20.29 30.43 40.53 50.72 30.66 71.01 
对 照 特征 图 谱 
峰 2(S) ; 核 油 精 


无 水 乙醇 稀释 至 刻度 885] RC 1p1, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ， 
计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 药 液 lml. ER 50ml 量 瓶 中 ,精密 
加 入 内 标 溶液 10ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 混 匀 ,吸取 Lud, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) 计 ,不 得 少 
于 18. 0mg。 

【功能 与 主治 】 辛 温 通 阳 ,理气 止痛 。 用 于 阴 寒 阻 滞 ^C 
机 郁 兽 所 致 的 胸 痹 , 症 见 胸 冯 .心痛 、. 形 寒 肢 冷 ; 冠 心 病 心 绞 痛 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 将 瓶 倒置 , 喷 口 对 准 舌 下 喷 , 一 日 2 一 3 次。 

【规格 】 (1) 每 瓶 含 内 容 物 5. 8g, 其 中 药 液 2.7ml( 含 挥 
发 油 0. 6ml) Ai 60 Hk, FRE 69mg 

(2) 每 瓶装 20ml, 内 含 挥发 油 2ml 

【贮藏 】 密封 , 置 凉 暗 处 。 


Mi: 1. 细 辛 油 质量 标准 


细 辛 油 


本 品 为 马 多 铃 科 植物 北 细 辛 Asarum heterotro poides 
Fr. Schmidt var. mandshuricum ( Maxim. ) Kitag. , 1X 3X 4f ¥ 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai 2k ^E 4H Æ Asarum 
sieboldii Miq. BJ F RIR AR Z& K E ^62 TRE pe R E A HI o 

[性 状 ] — ZR UTR XR E RENAR; RA ME 
有 的 香气 , 味 辛 辣 。 

本 品 在 甲醇 .乙醇 乙醚、 三 氯 甲 烷 中 易 溶 ,在 水 中 微 浴 。 

相对 密度 ”应 为 0.962— 1.062 GB] 0601) 。 

折光 率 应 为 1.489 一 1. 509( 通 则 0622), 

[鉴别 ] 取 本 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 3ul 的 溶液 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 细 辛 对 照 药材 2g. REEL HA] ^ 298] COE 
别 3(3) 项 下 方法 制备 对 照 药 材 溶 液 。 照 气相 色谱 法 (通则 
0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 毛细 管 
FE , 柱 温 为 60C ,分 别 吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 药材 溶液 各 
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0. 5 一 1p, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 唱 色 谱 中 ,应 呈现 与 


对 照 药材 色谱 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 
[检查 ] RÉ 不 得 过 2.5( 通 则 07135, 
【贮藏 ] 密封 , 置 凉 暗 处 。 


2. 杷 香油 质量 标准 


jg d 油 

本 品 为 檀 香 科 植物 檀 香 Santalum album L. 树干 的 干燥 
心材 经 水 蒸气 蒸馏 提取 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 色 至 黄色 略 有 黏 性 的 澄清 液体 , 具 
有 檀 香 特有 的 香气 。 

本 品 在 甲醇 .乙醇 .乙醚 、 三 氯 甲 烷 中 易 溶 , 溶 于 6 倍 量 
70% 乙 醇 , 在 水 中 微 溶 。 

相对 密度 在 25C 时 应 为 0.944 一 0. 984( 通 则 0601), 

折光 率 ”应 为 1.478 一 1.508( 通 则 0622) 。 

[鉴别 ] 取 本 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 ml E 50pl 的 溶 
液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 檀 香油 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 
lml 含 5041 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 承 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] RA 不 得 过 3.0( 通 则 0713) 。 

[贮藏 ] 密封 , 置 凉 暗 处 。 


3. 高 良 姜 油 质量 标准 


高 良 A 油 

本 品 为 姜 科 植物 高 良 姜 Alpiniae Officinarum Hance 的 
根茎 经 水 蒸气 蒸 饮 提 取 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 蝇 为 黄色 澄明 液体 ,有 特异 性 香气 , 味 微 否 、 
清凉 而 辛辣 。 

本 品 在 甲醇 乙醇 乙醚、 三 握 甲 烷 中 易 溶 , 在 水 中 微 溶 。 

相对 密度 ”应 为 0.873 一 0. 913( 通 则 0601) 。 

折光 率 应 为 1.461 一 1.491( 通 则 0622) , 

[鉴别 ] 取 本 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 5051 的 游 
液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 高 良 姜 对 照 药 材 5g, 照 宽 胸 气 
雾 剂 5 鉴 别 ](2) 项 下 方法 制备 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 由 对照 药材 溶液 
5j 由 分别 点 于 同一 硅胶 了 开 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 60 一 
90C )- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 酸 值 不 得 过 4.0( 通 则 0713) 。 
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[贮藏 ] 避 光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


4. EE EB A mE 


革 X wW 


Æ ih N RHE W EB AE. Piper longum L. 的 干燥 近 成 熟 
或 成 熟 果 穗 经 水 蒸气 蒸馏 提取 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅黄 色 至 黄 绿色 澄明 液体 ,有 特异 香气 ， 
味 淡 而 后 微 辛 。 

本 品 在 甲醇 .乙醇 .乙醚 .三 氯 甲烷 中 易 溶 ,在 水 中 
MI 。 

相对 密度 ”应 为 0.832 一 0. 892 GB M] 0601) 。 

折光 率 应 为 1.480 一 1. 500( 通 则 0622) 。 

[检查 ] 酸 值 不 得 过 2.5( 通 则 0713). 

[鉴别 ] 取 本 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml A 10ul 的 溶 
液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 草 葵 对 照 药 材 5g, 加 水 200ml, 用 
挥发 油 测 定 器 提取 挥发 油 , 自 测定 器 上 端 加 入 乙酸 乙 酯 3ml, 
加 热 至 微 淖 ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 作 为 
对 照 药 材 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 
20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 , 柱 温 为 程序 升温 , 初 
始 温 度 为 100C ,保持 5 分 钟 ,以 每 分 钟 1C 的 速率 升温 至 
115'C ,分 别 吸取 供 试 品 溶 液 与 对 照 药材 溶液 各 0. 5 ~ lal, È 
入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 药材 色谱 保留 时 
间 相 同 的 色谱 峰 。 

[贮藏 ] 避 光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


薄荷 脑 83g 


T4 Bb LETS BT 
Xiaozhong Zhitong Ding 
[4551 KE 71g 防风 71g 

HIF 71g a3 71g 
五 加 皮 71g 桂 枝 71g 
牛 膝 71g JI E 71g 

tk IN 71g 白芷 106g 
RA 71g 红 杜 仲 106g 
AX 4r 152g 小 罗 伞 106g 
两 面 针 152g HU 144g 
板子 152g 三 棱 106g 
沉香 49g 樟脑 83g 


【 制 法 】 以 上 二 十 一 味 , 除 樟脑 薄荷 脑 外 ,其 余 木 香 等 
十 九 味 粉 碎 成 粗 粉 ,用 53%% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 28 小 时 后 ,组 
缓 渗 沪 ,收集 沪 液 8700ml, 另 器 保存 ; 取 樟 脑 、 薄 荷 脑 加 适量 
乙醇 使 溶解 ,与 上 述 渡 液 混 匀 ,加 53% 乙 醇 至 10 000ml, 混 匀 ， 
静 置 , 滤 过 , 即 得 。 


消 肿 止痛 本 


LERI RSS XS ELS TET UIS SAO LARGE re 

LEa (DRAM 50m, EKRE TF, MEHE 
3g, 研 匀 ,加 石油 醚 (60~90C )40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
药酒 备用 。 滤 液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 . 川 营 对 照 药材 各 lg, 分 别 加 石 
油 醚 (60~90C)10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
WE 2 一 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 (10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 川 葛 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 效 光 斑点 ;再 喷 以 香草 醛 -硫酸 -乙醇 溶 
液 (0.5:2:8), 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 药 湘 , 挥 尽 石 油 配 ,加 乙酸 乙醚 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 湘 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 板 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 板 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SE 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 总 固体 精密 量 取 本 品 20ml, 置 已 干燥 至 恒 重 
HREF, FKE TF, Æ 105C 干 燥 3 小 时 , 移 至 干燥 
器 中 ,冷却 30 分 钟 , 迅 速 精 密 称 定 重量 ,遗留 残渣 不 得 少 
T AO 

乙醇 量 应 为 47% 一 57%%( 通 则 0711). 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120) 。 

【含量 测定 】 x BR XH GIUM DE OB 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z S -0. 475 HERR IR IL C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 巴 马 洒 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 巴 马 汀 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 精 密 加 入 盐酸 - 
甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 5ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 320W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 盐酸 - 
甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 液 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 纺 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 黄 芯 以 盐酸 巴 马 汀 (Cz Ha NO; + HCD 
计 , 不 得 少 于 56ng。 

樟脑 、 薄 荷 脑 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 


* 1413 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R BE 20000(PEG - 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
1pm); 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 120°C ,保持 2 分 钟 , 以 每 
分 钟 3C 的 速率 升温 至 180'C ,保持 3 分 钟 。 理 论 板 数 按 樟脑 
峰 计算 应 不 低 于 20000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 6mg 的 
溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 25mg、 薄 荷 脑 对 照 品 
25mg, 精 密 称 定 , 置 同一 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 
2ml, 加 稀 乙 醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 入 气相 
色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶液 2ml, 加 稀 乙醇 至 刻度 ,扬名 。 吸 取 1pl, 注 入 气相 色 

谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1ml 含 樟脑 (Co Hi,O) 应 为 6.7 一 10.0mg; 含 薄 
far Bi (Cio Ho; OD) WE JJ 6. 2—10. 4mg. 

【功能 与 主治 】 舒 筋 活络 , 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 扭伤 , 风 
湿 骨 痛 , 无 名 肿 毒 及 腮腺 炎 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 擦 患处 ;口服 ， 
1 一 2 次 ;必要 时 饭 前 服用 。 

【注意 】 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 。 


LERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
JE 3$ LE LPS 
Xiaoyan Zhike Pian 

[45551 HATI 167g tAE 125g 

太子 参 167g 百 部 83g 

& 3x56 10g 麻黄 21g 

ERIT 104g 南沙 参 31g 

穿心莲 104g 
【 制 法 】 以 上 九 味 , 太 子 参 、 桔 梗 、 百 部 加 水 前 者 三 次 ,第 


一 次 4 小 时 ,第 二 次 3 小 时 ,第 三 次 2 小 时 ;合并 前 液 , 滤 过 ; 
明 预 子叶 加 水 前 者 4 小 时 , 滤 过 ,与 上 述 滤液 合并 ,浓缩 成 清 
EE ;其余 麻黄 等 五 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 往 , 混 匀 , 与 上 述 清 育 混 
^r 165] , 加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 污 绿 
色 至 标 褐色 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :果皮 内 表皮 细胞 
表面 观 长 多 角形 、 长 方形 或 长 条 形 , 直径 20~65um, H J&] BE 
E , 纹 孔 及 筷 沟 明显 (器 票 这 )。 纤 维 表面 有 多 数 微小 草酸 钙 
砂 蝇 或 方 晶 ,形成 钻 唱 纤维 (麻黄 )。 非 腺 毛 1 一 3 个 细胞 , 具 
EAF). 

(2) 取 本 品 1 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 乙醇 15ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 作 


* 1414 ， 
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为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药材 0. 2g, 加 乙醇 10ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 

述 两 种 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
冰 酯 酸 - 水 (4 : 1.5 :1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 
ea 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 黄 剂 子 对 照 药 材 0.1g, 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洁 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 
项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 - 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲醇 -水 (3: 1 : 1) 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 菊 光 主 斑点 。 

(4) 在 [含量 测定 ] 麻 黄 .器 粟 帝 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 吗啡 .盐酸 麻黄 碱 . 盐 酸 伪麻黄碱 、 磷 酸 可 待 
因 与 盐酸 器 粟 碱 对 照 品 保留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(5) 在 [含量 测定 J 穿心莲 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 
中 :应 呈现 与 穿心莲 内 酷 、 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 保留 时 间 相 
对 应 的 色谱 峰 。 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 】 RKE ZAR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA £a RE AAA A, 以 0.1% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进 A i CREDIS 
黄 碱 、 磷 酸 可 待 因 的 检测 波长 为 210nm , d R A SE 890 E] iz 9 US 
长 为 25lnm; 柱 温 为 30'C, 。 理 论 板 数 按 吗 啡 峰 计 算 应 不 低 


c 6000, 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 
0 一 25 4 96 
25~35 4—10 96—90 
357-45 1020 90—80 
45-55 20 80 
557-60 20—25 80—75 
60—70 25 75 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 啡 对 照 品 、 磷 酸 可 待 因 对 照 品 
ik RA ELSE GBOM HE m .盐酸 麻黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 胞 黄 碱 对 照 亚 


适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 吗啡 0. Img, BERE 
可 待 因 0.01mg 盐酸 器 栗 碱 O.Olmg. b EZ JG RW, 0. 2mg. ih 
酸 伪麻黄碱 0. 1 mg 的 对 照 品 储备 液 ,分 别 精密 量 取 吗 啡 对 照 
品 储备 液 2ml、 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 储备 液 ml, Eh RR AA R a A 
对 照 品 储备 液 5ml\ 伙 酸 可 待 因 对 照 品 储备 液 3ml、 盐 酸 器 聚 
碱 对 照 品 储备 液 3ml, 置 同一 50ml Efa P 7r Z BR CERE TR 
(95 : 5) 混 合 浴 液 ,稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 吗啡 
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Aug. EE BE "I FA 0. 6ug, ik M A KPR 0.6ug、 盐酸 麻黄 碱 
20ug、 盐 酸 伪麻黄碱 10p8g)。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 1mol/L 
盐酸 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 
(每 分 钟 4000 转 )5 分 钟 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, 加 在 固 相 荃 取 柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 
填充 剂 , 150mg, 6ml, 用 甲醇 .水 各 6ml 预 洗 ) 上 ,依次 用 
0. 1mol/L 盐酸 溶液 .甲醇 各 6ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 新 制 
HI Z RS TR SACCO : 5) 混 合 溶液 10ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 置 
10ml 芋 瓶 中 ,加 上 述 混合 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 义 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
15pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 器 票 壳 以 吗啡 (Ci He NO ) 计 ,应 为 5 一 
45ugs LARBHE CC; His NO; ) BRE RA n] SEES (Ci; Ha NO; * H; PO), 
ik E EE Rm CCo Ha NO, * HCD W AS S TF MAN 6—60pgs & 
麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Ci。Hi; NO © HCD 5j sk MR £9 JR i DR 
(Ci; His NO。HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg. 

穿 心 连 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA LS ANMA A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 25l1nm; 柱 温 为 30C 。 理 论 
板 数 按 穿 心 莲 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 10 000, 


时 间 ( 分 钟 ) A(%) BC) 
07-10 20 80 
10—20 20—25 80—75 
20 一 30 25 75 
30— 40 25-35 75—65 
40-55 35 65 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 、 脱 水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 穿心莲 内 
酯 60ug、 脱 水 穿心莲 内 酯 20ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 穿 心 莲 以 穿心莲 内 栈 (Cz。HsoO; ) 和 脱水 穿 
心 莲 内 酯 (Czo Hos O04) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 65mg. 

【注意 】 儿童 禁 服 ; 孕 妇 鼠 服 ;不 宜 常服 。 


【功能 与 主治 】 WK, EIZ, WI, E. HD UO E, 
胸 满 气 逆 。 气 管 炎 见 上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 3 次 。 
【规格 】 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 3g,0. 4g) 


(2) 游 膜 衣 片 (每 片 重 0. 3g、0. 3lg、0. 35g、0. 4lg、0. 42g) 
【贮藏 】 密封 。 


消炎 止痛 高 
Xiaoyan Zhitong Gao 


【 处方】 minima 200g 
冰片 100g 


樟脑 80g 
Wir 280g 
Bid 8E; 68g 盐酸 茶 海 拉 明 16g 
水 杨 酸 甲 酯 60g Fri 40g 

【 制 法 】 以 上 八 味 , 混 勺 ; 另 取 橡胶 820g UE EE 960g Mi 
600g .羊毛 脂 100g, 制 成 基质 ,再 加 入 上 述 颠 茄 流 浸 癌 与 樟脑 等 八 
味 TEOJ , 制 成 涂料 ,进行 涂 朝 , 切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 的 片 状 橡胶 襄 ; 气 芳香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 [ 规 格 (1)] ,或 5 片 [ 规 格 (2)]， 
ER Zub 09 X7] NER EE 250ml 烧瓶 中 ,加 乙醇 100ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 取 乙 醇 液 ,浓缩 至 约 2ml, 加 5% 硫酸 溶液 20ml, Tf 
拌 , 滤 过 ,滤液 加 氨 试 液 使 成 碱 性 ,用 三 氧 甲烷 振 揪 提取 2 次 
(30ml,20ml) ,合并 三 握 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 ,加 无 水 
乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10 ~ 20l, 4 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -水 - 浓 氨 试 液 (90 : 7 : 3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 ,在 100~105C FH 5 一 10 分 钟 ， 
趁 热 喷 以 稀 碘 化 钞 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 硫酸 天 仙子 
胺 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 片 [ 规 格 (1)] 或 2 片 [ 规 格 (2)], 除 去 盖 衬 ， 
BI ARDER . E 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 200ml, 照 挥发 油 测定 
法 (通则 2204) 测 定 , 目 测定 右上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 
洪流 人 烧瓶 中 为 止 ,再 加 乙酸 乙 酯 5ml, 加 热 至 沸腾 ,并 保持 
微 沸 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙酸 乙 酯 层 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 
乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 樟脑 对 照 品 . 冰 片 对 
照 品 ,薄荷 脑 对 照 品 、 磨 香草 酚 对 照 品 和 水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 适 
量 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 ml 含 樟脑 0.2mg、 冰 片 1. 2mg、 注 荷 
lj 2. 5mg、 麻 香草 酚 1mg 和 水 杨 酸 甲 酯 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 
20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 
0. 32mm, Jl JE 7y 0. 25um) ; 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 90°C , 保 
持 5 分 钟 后 ,以 每 分 钟 5C 的 速率 升温 至 1700€ ,保持 10 分 钟 , 进 
样 口 温度 200°C ,检测 器 温度 250°C ,分 流 比 2 : 1。 分 别 吸取 对 照 
品 溶液 与 供 试 品 咨 液 各 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 
中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 阿托品 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 、 硫 酸 阿 托 品 
对 照 品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 照 
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品 咨 液 及 [鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 各 10 一 20 岂 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -水 - 浓 氨 试 液 (90 : 7 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 ,在 100 — 105'C FH 510 分 钟 , 趁 热 依 
次 喷 以 稀 碘 化 包 钾 试 液 及 10% 亚 硝酸 钠 溶 液 ( 临 用 新 配 ), 放 
置 5 一 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 硫酸 天 仙子 胺 对 照 品 相 
应 位 置 上 的 斑点 应 由 棕色 变 为 红 棕色 ,不 得 出 现 与 硫酸 阿 托 
品 相 同 的 灰 蓝 色 斑 点 。 

EEE ” 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶剂 ,依法 检查 (通则 0122 第 
一 法 ) 。 每 100cm? 中 含 襄 量 应 为 1.5 一 1. 9g。 

黏附 性 取 本 品 ( 剪 成 4.0cmX5cm)5 片 , 作 为 供 试 品 。 
照 贴 膏 剂 黏附 力 测 定 法 (通则 0952 第 二 法 ) 测 定 , 取 供 试 品 固 
定 于 试验 板 表 面 ,加 载 1000g 夸 码 ,30 分 钟 后 取出 ,测量 供 试 
名 在 试验 板 上 的 位 移 值 , 即 得 。 

本 品 平 均 位 移 值 不 得 大 于 5mm。 

其 他 ”应 符合 贴 膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122) 。 

【功能 与 主治 】 消炎 ,活血 ,镇 痛 。 用 于 神经 性 疼痛 , 关 
TOR IIO SE. 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 贴 于 患处 。 一 次 1 一 2 片 , 一 日 
1—21X., 

【注意 】 

【规格 】 

【贮藏 】 


孕妇 慎 用 。 
(1)4. 0cm X 6. 5cm 


密封 , 置 阴凉 处 。 


(2)7. 0cmX10. 0cm 


消炎 利 胆 片 
Xiaoyan Lidan Pian 

【处 方 】 穿心莲 868g 
苗木 868g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 穿 心 莲 、 苦 木 用 8076 — 8525 Z BS D 
热 提 取 二 次 ,每 次 2 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 并 
浓缩 成 稠 襄 ; 溪 黄 草 加 水 煎 煮 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1. 20—1. 25(55— 60 C5 ,加 五 倍 量 7096 7, BR. 
PAJ, EB. 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,与 上 
述 稠 襄 合 并 , 混 匀 ,干燥 ,加 适量 辅料 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 或 500 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 绿 
EERE; R. 

[X51] (1) 取 本 品 1 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 0.2g, 加 乙 
Bg 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 穿 心 莲 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
册 取 穿心莲 内 酯 对 照 品 .脱水 穿心莲 内 酯 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 lul. 
对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (4 : 3 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
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干 ,在 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2 片 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 0.5g, 加 水 50ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 于 ,残渣 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 溪 黄 草 对 照 药材 0. 2g [a] 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 清 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 - 丁 酮 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 1.5: 3 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 陈 二 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 苗木 对 照 药 材 0. 1g, 照 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 
的 制备 方法 操作 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 溶液 3pl 及 上 述 对 照 药材 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 酷 - 甲 酸 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【浸出 物 】 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 ,精密 加 入 无 水 乙醇 100ml, 依 法 (通则 2201 醇 溶性 浸出 
物 测定 法 一 热 浸 法 ) 测 定 。 按 干燥 品 计 不 得 少 于 365. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ;穿心莲 内 酯 检测 波 
长 为 225nm; 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 脱 水 穿心莲 内 酯 峰 计 算 均 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 和 脱水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 Iml E $E 
EAR 80ug、 脱 水 穿心莲 内 酯 0. 20mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 入 
乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤 液 5ml, 置 中 性 氧化 铝 柱 
(200—300 目 ,4g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 70% 乙 醇 30ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 2 RECTE ,加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ml ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (Ca Hao Os ) 和 脱水 穿 心 
莲 内 酯 (Czo Hos O4) 的 总 量 计 ,小 片 和 糖衣 片 不 得 少 于 5. 0mg; 
大 片 不 得 少 于 10.0mg。 其 中 ,每 片 含 穿心莲 内 酯 (Cz Ha» Os)» 
小 片 和 糖衣 片 不 得 少 于 3. 5mg; 大 片 不 得 少 于 7.0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 , 祛 湿 , 利 胆 。 用 于 肝胆 湿热 所 致 的 
BR O Er RP REL AE Ae .胆管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 [规格 (1)、(3)] 或 3 A 
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[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 
【注意 】 服药 期 间 忌 烟 酒 及 油腻 厚 味 食物 。 
【规格 】 (1) 薄 膜 衣 小 片 (0. 26g, 相 当 于 饮片 2. 6g) 
(2) 薄 膜 衣 大 片 (0.52g, 相 当 于 饮片 5. 2g) 
(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.25g, 相 当 于 饮片 2. 6g) 
【贮藏 】 wu. 


Xiaoyan Tuire Keli 


【处 方 】 大 青 叶 400g Tx 400g 

紫花 地 丁 150g 甘草 50g 

【 制 法 】 以 上 四 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(80C) ,加 3 fi 
量 乙 醇 , 抄 拌 ,项 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20€80'C5 , JI BE 950g 及 淀粉 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g; 或 加 淀粉 适量 , 制 成 300g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 棕 色 至 标 福 色 的 颗粒 ; 味 甜 人 微 奋 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20g 或 6g( 无 莽 糖 ), 加 水 50ml f 18 
解 , 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 TET FR 
加 甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 对 照 品 ， 
加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脐 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 秦皮 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 2 一 5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 
(5: 3: 1) 的 上 层次 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
MEE, TA GM JB. 

(3) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, Biz 30 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 按 [ 鉴 别 ](1) 项 下 供 试 品 溶 液 制备 方法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 
下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (14: 4 : 0.5) 为 
JE JT RE . JT PUH S BsF iD 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 两 个 或 两 个 以 上 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (20 : 80 : 0.5) 为 流动 相 ; 检 测 
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波长 为 353nm。 理 论 板 数 按 秦 皮 乙 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 秦 皮 乙 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
2g 或 0. 6g( 无 其 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
EX 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 320W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 渡 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 仿 紫花 地 丁 以 秦皮 乙 素 (Cs Hs O,) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 消 有 种 。 用 于 外 感 热 病 、 热 
毒 讲 盛 证 , 症 见 发 热 头 痛 、 口 干 口 温 、 咽 喉 肿 痛 ; 上 呼吸 道 感 染 
见 上 述 证 候 者 , 亦 用 于 疮 辣 肿 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 4 

【注意 】 J£ EBD GE. 

【规格 】 ERR 〈1)3g( 无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


s% 


(2)10g 
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【处 方 】 满 山 红 200g 

【 制 法 】 含 醇 糖浆 取 满 山 红 ,加 40% ZE 950ml, 密 
P] i x C30—40'07 日 ,每 日 搅拌 2 一 3 次 , 滤 过 , 药 渣 压榨 ， 
榨 出 液 与 滤液 合并 , 静 置 , 滤 过 ,加 蔗糖 350g, 加 热 搅 拌 使 溶 
解 ,煮沸 30 分 钟 ,冷却 至 30'C ,加 40% 乙醇 至 1000ml, 混 匀 ， 
静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

无 醇 糖浆 取 满 山 红 ,加 40% 乙 醇 950ml 及 1. 9ml RZ 
二 醇 400 ,密闭 , 温 浸 (30 一 40C)7 日 ,每 日 搅拌 2 一 3 次 , 滤 
过 , 药 洲 压榨 , 榨 出 液 与 滤液 合并 ,回收 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,加 其 
糖 600g ,加 热 搅拌 使 溶解 ,煮沸 30 分 钟 ,冷却 至 30°C ,加 入 山 
A ROI 3g. WT EN 0. 1g ,搅拌 使 溶解 ,加 水 至 1000ml, 混 匀 i 
置 , 滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 红 褐 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 辛 、 昔 。 

[331] 取 本 品 25ml, 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml， 
合并 乙醚 液 ZEE ,残渣 分 3 次 加 40%% 乙 醇 各 10ml, 加热 溶 
解 , 趁 热泪 过 ,合并 滤液 , 蒸 去 乙醇 ,水 溶液 加 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 三 氯 甲 烧 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 满 山 红 对 照 药材 5g, 加 乙醚 
50ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 40 2 Z RS 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (5 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
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出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 ZEE 取 本 品 含 醇 糖 浆 , 依 法 测定 (通则 
0711), 8; , BE EC E 2096 — 2896, 

相对 密度 MRF 1.08( 通 则 0601), 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

【含量 测定 】 总 黄酮 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芒 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
60% 乙醇 制 成 每 1ml ET 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 5ml、 1ml, 
2ml,3ml,4ml 与 5ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 0. 1mol/L — 
氢化 铝 溶 液 2ml.lmol/L R$ ES £88 Z3 E 3ml, 加 60% Z R £ Z 
度 , 播 习 ,放置 30 分 钟 ; 以 相应 试剂 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 
光 光 度 法 (通则 0401) ,在 420nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 
度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标 准 曲线 。 

测定 法 “精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 6096 Z 
醇 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 , 照 标 准 曲线 
的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 0. mol/L 三 氯 化 铝 溶液 ”起 依法 
操作 , 制 成 供 试 品 溶液 。 另 精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml HORR 
中 ,加 60 为 乙醇 稀释 至 刻度 ,精密 量 取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 60 76 乙醇 至 刻度 , 揪 匀 , 作 空 白 , 依 法 测定 吸光 度 , 从 标准 
曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 芦 丁 的 重量 ,计算 , 即 得 

本 品 每 lml 含 总 黄酮 以 芦 丁 (Czy Ha Oi 不 得 少 
T 2.0mg. 

ERSE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» i xg 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 295nm., 

论 板 数 按 杜 鹏 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杜 鹏 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im lOug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 3ml, 置 25ml ER 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1ml i i CC Ha O3 不 得 少 
于 50ug. 

【功能 与 主治 】 止咳 , 祛 痰 , 平 喘 。 用 于 寒 痰 阻 肺 所 致 的 
咳嗽 气 圈 、 咯 痰 色白 ;慢性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 

【规格 】 每 瓶装 (1)50ml (2)100ml 

【贮藏 】 wu. 


消食 退 热 糖浆 


Xiaoshi Tuire Tangjiang 


[457557] 崇明 9i 


Ki 
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水 牛角 浓缩 粉 牡丹 皮 
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【 制 法 】 DEER. PEF E GBIZE RR JEF, 60% 乙 醇 ， 
加 热 回 流 提取 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 备 
用 ;水 牛角 浓缩 粉 痰 伐 , 与 其 余 凡 胡 等 六 味 加 水 前 者 二 次 ,每 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 滤 液 合 
并 , 温 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,加 入 单 糖 浆 
590ml ILE FH REA 2. 9g, 制 成 1000ml, 搅 匀 , 灌 装 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 标 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 ` 微 癌 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 25ml, H Z BE 15ml RAER, 4) RI 
乙醚 液 PET , 残 洁 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 大 黄 对 照 药 材 1. 5g. Jil Z BE 15ml, 浸 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
ET , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 6 岂 , 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 
(60:20:4:1:10) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 ; 置 氮 燕 气 中 本 
后 ,在 日 光 下 检视 , 显 相 同 的 红色 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 ,加 乙酸 乙 酯 10ml， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 芒 对 照 药 材 1.5g, 加 乙醚 15ml, 浸 
泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2 一 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (60:20:4:1:10) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 炎 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 40ml, 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙醚 振 
EER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 村 
酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
油 醚 (30 一 60 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1. 10 一 1. 23( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631), 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 e 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (40 : 60 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 小 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 7000。 
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对 照 品 溶液 的 制备 CEU HON BR mos Eb ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 25ug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, 置 100ml Æ Hi 
中 ,加 稀 乙 醇 适 量 , 振 摇 , 用 稀 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 
取 15ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 稀 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
1l10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml EA LEA) Oa Hi O14) 计 , 不 得 少 
TF emg: 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,消食 通 便 。 用 于 小 儿 外 感 时 
邪 、 内 兼 食 党 所 致 的 感冒 , 症 见 高 热 不 退 、 脏 腹胀 满 、 大 便 不 
畅 ; 上 呼吸 道 感染 、 急 性 骨 肠 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 周 岁 以 内 
次 10ml, 四 至 六 岁 一 次 15ml, 七 至 十 岁 
一 次 25ml, 一 日 2 一 3 次 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


ED 


一 次 5ml,— 


【注意 】 脾虚 腹泻 者 忌服 。 
【规格 】 每 瓶装 (1)60ml 〈2)100ml (3)120ml 
【贮藏 】 密封。 

E 

Xiaoluotong Pian 
【处 方 】 元 花 条 1500g 绿豆 150g 
LADI 以 上 两 味 , 将 芜 花 条 切 成 5 一 10cm 的 短 条 ,与 

绿豆 ( 包 煎 ) 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 


浓缩 至 笛 襄 状 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 糊 精 .淀粉 适量 , 混 义 , 制 
成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 包 衣 后 显 柠 神 色 ; 气 微 , 味 
苗 、 麻 。 

【鉴别 取 本 品 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 取 0. 2g, 加 乙醇 5ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
3 Ne XE RE BR ZU BE 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 10 : 
0. a 展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) F ds 

。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
Rs 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 
【浸出 物 】 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 


约 2g, 精 密 称 定 ,依法 (通则 2201 醇 溶性 浸出 物 测 定 法 一 热 
浸 法 ) 用 乙醇 50ml 作 溶 剂 , 本 品 每 片 含 醇 溶 性 浸出 物 不 得 少 
T 30mg. 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 3 x 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


i 28 78 e 3E 


为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (55 * 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 346nm。 理 论 板 数 按 西 瑞香 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 Ha ud RUD EG mnis dE dB PRAE 
Lg C5, ERORL HP EF Er RE 1ml 含 l0pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 苑 花 条 以 西 瑞香 素 (Ci, Hi O01 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 090mg。 

【功能 与 主治 】 散 风 祛 湿 。 用 于 风湿 阻 络 所 致 的 辛 病 ， 
症 见 肢体 关节 疼痛 ;风湿 性 关节 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 片 , 一 日 3 次 。 饭 后 
服用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;用 药 后 如 出 现 月 经 过 多 、 胃 部 发 热 感 
或 关 市 疼痛 加 剧 现象 ,可 适当 减 量 或 遵 医嘱 ; 忌 食 辛 辣 等 刺激 
性 食物 。 

【规格 】 片 心 重 0. 25g 

【贮藏 密封 。 


JE: 


Xiaoluotong Jiaonang 


【处 方 】 更 花 条 3000g 绿豆 300g 
【 制 法 】 以 上 两 味 , 将 死 花 条 切 成 5 一 10cm 的 短 条 ,与 
绿豆 ( 包 前 ) 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 , 滤 


液 浓缩 至 稠 襄 状 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 取 绿 豆 药 渣 70C 干 燥 ， 
To WE IS, ZRUES . POE t S THEE IRL] REALE SE h 1000 ur, 
HEES 

【性 状 】 Em y 8 pe 3 s. PA LEID 8 ER; AAM, 
味 苗 、 麻 。 

【鉴别 取 本 品 内 容 物 ,人 研 细 , 取 0.1g, 加 乙醇 5ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
元 花 条 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 10 : 0.1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 虞 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 荧 
JEDE. 


【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 
【浸出 物 】 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 


2g, 精 密 称 定 , 用 乙醇 50ml 作 溶剂 ,依法 (通则 2201 醇 溶性 浸 
出 物 测定 法 一 热 当 法) 测定 。 本 品 每 粒 含 醇 溶性 浸出 物 不 得 
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少 于 60mg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2% 磷 酸 溶 液 (55 : 45) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 346nm。 理 论 板 数 按 西 瑞香 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 西 瑞香 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
置 柠 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 0.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 元 花 条 以 西 瑞 香 素 (Cis Ha; O01 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 18mg. 

【功能 与 主治 】 WAR. HT AUE RE i Dr e h 
AE IKEK T Xs s KOREKT 26 V, ERRA o 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 粒 , 一 日 3 次 。 饭 后 
B FH. 

【注意 】 孕妇 禁用 ;用 药 后 如 出 现 月 经 过 多 、 胃 部 发 热 感 
或 天 节 疼 痛 加 剧 现象 ,可 适当 减 量 或 遵 医嘱 ; 鼠 食 辛辣 等 刺激 
"ERE. 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


消 栓 口服 液 


Xiaoshuan Koufuye 


【处 方 】 x 2000g 当归 200g 
JjR^j 200g 地 龙 100g 
Jc 100g 桃仁 100g 
红 花 100g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 15 小 时 ,第 二 、 


三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 18 
一 1.22(50C) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 75%, 静 置 , 取 上 清 液 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 至 约 400ml, 加 芒 糖 180g ,加热 溶解 , 放 冷 , 滤 过 ， 
MAFRA 3g, 加 水 至 1000mL 3] , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 ` 微 癌 。 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 20ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 
(内 径 为 lcm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 
40% 乙 醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 。 残 酒 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 
醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
加 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
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各 10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 3E EC ELA — CHI e C. RS CL RS- 
甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0. 2 2g RE JE 8] . JE BC HH SC LU DJ 
5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C fn 3A ze 3E ux mb ER. DEI S (6 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 再 用 乙酸 
乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 河 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 JI 
营 对 照 药 材 各 0. 5g, 分 别 加 1% 碳酸 氧 钠 溶液 50ml, 超声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅 
Bk G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 所 甲烷 -甲酸 (10 : 50 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 肪 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 为 1.04—1. 10( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 5.0 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
Ag XR ERU AZ RE -K (35 : 65) 为 流动 相 ; 蒸 发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml & 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 
6 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 
40ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 芋 干 , 残 注 加 甲醇 溶解 并 转移 至 
5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20p1, 供 试 品 溶 
液 5 一 10pl, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 黄 工 以 黄芪 甲 苍 (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 32mg. 

【功能 与 主治 】 补 气 活血 通 络 。 用 于 中 风气 虚 血 瘀 证 ， 
ELY JRA OFER AERE AAZ EH ik 
血性 中 风 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 〈1) 孕 妇 禁 服 。(2) 凡 阴 虚 阳 亢 , 风 火 上 扰 , 痰 浊 
蒙蔽 者 禁用 。 

【规格 】 

【贮藏 】 


每 支 装 10ml 
密封 , 置 阴凉 处 。 


消 栓 通 络 卢 


Xiaoshuan Tongluo Pian 


【 处方】 川 芝 287g 丹参 215g 
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黄芪 431g 泽 泻 144g 
三 七 144g PRAE 72g 
HE 144g 郁 金 144g 
木 香 72g 冰片 5.7g 
山林 144g 


[5:51 以 上 十 一 味 ,冰片 研 细 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ;其 余 
川 吉 等 九 味 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 成 
相对 密度 为 1.17 一 1. 19(80C) 的 清 襄 , 加 入 三 七 细 粉 ,干燥 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 冰片 细 粉 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 
或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐 色 ; 
AUS LR IUS. 

【上 鉴别】 〈1) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 2g. JI F 
^e ,升华 物 加 5 如 香草 醛 硫酸 溶液 2 一 3 滴 , 显 紫红 色 。 

(2) 取 本 品 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 10ml, 振 摇 提 
取 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 用 水 润 湿 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml， 
振 拖 提取 10 分 钟 ,浸泡 2 小 时 , 取 上 清 液 , 残 酒 再 加 水 饱和 的 
正 丁 醇 10ml, 振 摇 提 取 , 取 上 清 液 ,与 第 一 次 提取 的 上 清 液 合 
并 ,用 3 倍 量 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 

甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rb 对 照 

m AS Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 2.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5ul、 对 照 品 溶液 
10ul, Bor G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 -水 
(4 : 1 : 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 8 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 LUE XE. UE VER T EU UK 20ml 使 溶解 ,加 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,第 一 次 30ml, 第 二 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 液 , 用 1% 和 氢 氧 化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 
用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15 : 40 : 22 : 10)10 驴 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
Xu d BR BEDA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C JI 2A EE ex 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 
J 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 30ml fie $E SEX IE T. B 2 T s FEE D P 
Bg 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lm E 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 poing 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 

含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 


JÄ 1e 38 28 Joc E 


板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,放置 20 分 钟 后 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

E 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
aj ; DA Z E-O. 05%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 电 苷 Rg 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BURG 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 3 小时, 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml. Z& TF . 7X 
河 用 水 20ml 分 次 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
择 提 取 4 次 (30ml,30ml,20ml,20ml), 合 并 正 丁 醇 液 , 用 1965 5 
化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 25ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 河 用 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 三 七 以 人 参 皂 芽 Rg (Cis Hz O14 ) 计 ,不 得 少 
T 1.8mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 温 经 通 络 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
SX B3 rp JE DU TT ZR HE A TG EE UE. AE AL UR Vc US PERS s 
血性 中 风 及 高 脂 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 禁 食 生冷 .辛辣 动物 油脂 食物 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 38g 

【贮藏 】 US. 


消 栓 通 络 胶 喜 


Xiaoshuan Tongluo Jiaonang 


【处 方 】 川 营 287g 丹参 215g 
Am RA3lg E15 144g 
三 七 144g Bb 72g 
桂 校 144g 郁 金 144g 
Adr 72g UK 5.7g 
Il] f 144g 
[5:1 以 上 十 一 味 , 冰 片 研 细 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ,其 余 川 
营 等 九 味 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 


密度 为 1.17 一 1. 19(80C ) 的 清 膏 ,加 入 三 七 细 粉 ,干燥 ,粉碎 ， 
制 粒 ,干燥 ,加 入 冰片 细 粉 18.5] , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 
本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 颗 


【性 状 】 
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消 检 通 络 颗粒 
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粒 和 粉末 ; 气 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 2% 氨 氧化 钾 甲 醇 溶液 
30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 
使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ,用 12%% 氢 氧化 钠 溶 液 30ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 莽 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
i XE 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 水 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 离 
心 , 取 上 清 液 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2~3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药材 1g, 加 水 20ml, 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 上 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2~~5p1l、 对 照 药材 溶液 及 对 照 
品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
M-P ROO : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 铁 
氰 化 钾 溶 液 和 1% 三 握 化 铁 溶液 (1 : 1) 混合 溶液 ( 临 用 配 
制 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 乙酸 乙 酯 5ml, 浸 泡 20 分 钟 ， 
时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 冰 片 对 照 品 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 90C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 
NRCO : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z BS -0. 05 26 磷酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 并 Rg 峰 计 算 应 不 低 
F 5000; 

对 照 品 溶液 的 制备 RASE Rg 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
义 , 研 细 ，, 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 醉 
50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 提 取 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
里 本 补足 减 失 的 重量 , 抬 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml, 置 
AKi8 DAC , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏斗 中 ,用 乙 
RE FE CZ 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 

e 1422 。 


正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 
涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 至 干 , 残 漆 用 甲醇 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 苷 Rg (Csz Hz Ou ) 计 ,不 得 少 
T 2.0mg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 温 经 通 络 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
致 的 中 风 , 症 见 神情 呆滞 .言语 赛 汲 、 手 足 发 凉 、. 肢 体 疼 痛 ; 缺 
血性 中 风 及 高 脂 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 6 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 


【注意 】 禁 食 生冷 .辛辣 动物油 脂 食 物 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 37g 

【贮藏 】 密封 。 

消 栓 通 络 颗粒 
Xiaoshuantongluo Keli 

【处 方 】 JI 120g 丹参 90g 
黄 基 180g Æ J5 60g 
=- 60g 槐 花 30g 
桂 枝 60g 郁 金 60g 
Ad 30g 冰片 2. 4g 
山楂 60g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,冰片 研 细 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ,其 余 
川 营 等 九 味 加 水 前 者 三 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 
稠 谨 ,加 入 可 溶性 淀粉 ,与 上 述 冰 片 , 三 七 细 粉 及 甜菊 素 混 勺 ， 
制 颗粒 ,干燥 , 制 成 500g; 或 取 笛 总 ,加 入 蔗糖 和 糊 精 适量 ,与 
上 述 冰 片 . 三 七 细 粉 混 匀 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 


LERI 本 品 为 柠 黄 色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 微 将 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 10g 或 5g (无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 


50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 稀 盐酸 调 pH 
值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 栈 
提取 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 营 对 照 药 材 1g, 加 水 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 二 
种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 铁 
氰 化 钾 溶 液 与 1% 三 氢化 铁 溶 液 等 体积 的 混合 溶液 ( 临 用 配 
制 )。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 2 站 氧 氧 化 钾 征 
醇 溶 液 30ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 , 蒸 干 ， 
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残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1%% 氢 氧化 钠 溶液 30ml 洗涤 ， 
再 用 正 丁 醇 伯 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, RETEA, 2& 
To I IH ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 苞 甲 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5p1l、 对 
照 品 溶液 4y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2)10%C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 三 七 对 照 药材 1g, 同 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶 
液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 人 参 皂 车 Rg 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 
5 nl 对照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 ee G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 放 冷 LUE E URGE AR T FX IR HK 30ml 溶解 ,用 
乙酸 乙 酯 40ml 洗涤 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 4 
4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2u 分别 点 于 同一 以 含 4% BA BRUN 
的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 
状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (8 : 1: DARF K, EIF, AH, i 
干 , 喷 以 126 — SUE IS TREE ,放置 过 夜 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

(5) 取 本 品 2g 或 1g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 15ml, 加 
热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 

每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 

G JIE, LUA dB RE COO —90'00-Z. ER Z, BR C17 : 3) 为 展开 
MRF ERU HH BsF EA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C Jon R 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (54 : 46) 为 流动 相 ;检测 波长 为 203nm。 
理论 板 数 按 人 参 电 苷 Rg 峰 计算 应 不 低 于 2700. 

对 照 品 溶 液 的 制备 KASEH Rg, 对 照 品 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 


次 20ml, 


适量 ,精密 


消 栓 颗 粒 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 3g 或 1.5g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 索 氏 
ERAP ,加 三 氯 甲烷 适量 ,加 热 回流 1.5 小 时 , 弃 去 三 握 甲 
烷 液 ,残渣 挥 干 , 再 置 索 氏 提取 占 中 ,加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 
3 小 时 , 取 提 取 液 2 P 3 1E FH 10ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
TERR 4 次 (15ml,15ml,10ml,10ml) ,合并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 5%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 (15ml,15ml,10ml) ,再 用 
正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 
潭 用 少量 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3€], 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 人 参 皂 背 Rg (Ce Hr O14 ) 计 ,不 得 少 
T 9.0mg. 

DESE] WER AAMA. HFR ig k 
致 的 中 风 SE DU TTE AR ERE e ER E FER A PRI s 
血性 中 风 及 高 脂 血 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 禁 食 生冷 . 闻 辣 ,动物 油脂 食物 。 
【规格 〈1) 每 袋 装 6g( 无 蔗糖 ) 〈2) 每 袋 装 12g 
【贮藏 】 密封 。 
消 栓 颗粒 
Xiaoshuan Keli 
[4:5] x 5000g MH 500g 
IRAJ 500g 地 龙 250g 
红 花 250g 川 营 250g 
桃仁 250g 
LHI 以 上 七 味 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ;第 


二 三 次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1.07~1. 12(507 ) 的 浸 襄 ,喷雾 干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 

【性 状 】 本 品 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 酸 , 味 苦 。 

【鉴别 ODOREM 2g, 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 硒 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 10: 
0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,时 以 5 六 香草 醛 硫 酸 溶 液 ， 

热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 

ums 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, 加 水 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 
酯 -甲酸 (19 : 1) 混 合 溶 液 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ， 


e 1423 。 


w k 
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ZEE EIS RE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 甲 
酸 (20 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 126 — S 1G 
铁 溶液 -1% 铁 氰 化 饰 (1 : 1) 溶 液 临 用 新 制 的 混合 溶液 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 黄 氏 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 游 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 
以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4g, 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次， 
每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 加 入 1mol/L. 氧 氧 化 钠 溶 液 15ml 洗 
次 ,分 取 乙 醚 层 , 加 入 无 水 硫酸 钠 1g, 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 红 花 对 照 药 材 1g， 
加 水 150ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 自 “用 乙 
配 振 摇 提 取 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GF; 溥 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 
(5: 4 : 1) 8 JIEJEGR] . ETT Aih, MF ,在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 水 分 不 得 过 5.0%% (通则 0832 第 三 法 )。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 -水 (35 : 650 JI LS 3B s 2 ACOG HOST ES WU de o 
JEW iR A A SR E H P EAM AF 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PER P H RR mE AA A EOE. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 
3g, 精 密 称 定 , 加 水 40ml 使 溶解 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 水 
10ml ZEE ss , 洗 液 并 和 同一 分 液 漏 斗 中 ,用 水 饱和 的 正 丁 
酬 振 播 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 洗涤 ， 
弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 蔡 干 , 残 汀 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10n1、20pl1, 供 试 品 溶 
液 5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄芪 以 黄 芯 甲 背 (Ca Hes Ou ) 计 ,不 得 少 


【功能 与 主治 】 补 气 活血 通 络 。 用 于 中 风气 虚 血 瘀 证 ， 
证 见 半 号 不 遂 , 口 舌 牌 斜 ,言语 赛 涩 ,气短 乏力 ,面色 挑 白 ; 缺 
血性 中 风 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 (1) 孕 妇 禁 服 。(2) 几 阴 虚 阳 亢 , 风 火 上 扰 , 痰 浊 
蒙蔽 者 禁用 。 

【规格 】 每 袋 装 4g 

【贮藏 】 密封 。 


ABA IE SE FS 


Xiaoxuan Zhiyun Pian 


【处 方 】 Ki 400g XS BE 100g 
RFK 50g 白术 50g 
AU 50g 丹参 100g 
当归 25g 白 芍 40g 
IRZ 50g 木瓜 40g 
IRSE 25g 砂 仁 5g 
fi SiM 50g HIE 15g 


【 制 法 】 AETR, RER IRA RP. EA 1E A E R AH 
33 itf: AR .当归 AAR RFE UBULSCIKZR AUR TRE De BUE 
A Vl» KEV) s MCA s 2 188 Js 003 28 1c 53 CHE K R FE O8 AKTE 
等 五 味 混 合 ,加 水 煎 煮 四 次 ,第 一 次 加 10 倍 量 的 水 3 TL 2E IS 
时 ,以 后 各 次 均 用 8 售 量 的 水 ,每 次 前 者 40 分 钟 。 合 并 前 都 
液 与 蒸馏 后 的 水 溶液 , 静 置 、 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 成 相对 密度 
Hy 1.35—1. 3860C) WAE, WMA LRR REFA 
淀粉 . 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 。 喷 加 白术 、 当 归 
等 提取 的 挥发 油 及 适量 硬 脂 酸 镁 、 滑 石粉 , 混 匀 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 浅 褐色 ; 气 香 ， 
UR fa o 

【鉴别 (1) 取 本 品 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 校 团 块 无 
色 , 遇 水 合 握 醛 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 浅 棕色 ,直径 4 6m OR 
苓 )。 内 种 皮 石 细胞 黄 棕 色 或 棕 红色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 、 
胞 腔 含 硅 质 块 ( 砂 仁 )。 草 酸 钙 针 唱 成 束 或 散在 ,长 25~75pm 
(天 麻 )。 油 管 雄 片 含 黄 棕 色 分 泌 物 ( 白 芷 )。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 滤 涯 备用 ,滤液 低温 蒸 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 . 异 欧 前 衣 素 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 
10g 1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60C)- 乙 醚 (3 : 20 2g ET RI JE OT CHR BC EA 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 滤 渣 , 挥 干 乙醚 ,加 水 50ml 与 稀 
盐酸 1ml, 搅 拌 5 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 
(1: DIR ARR 40ml, 振 摇 提 取 , 弃 去 正 丁 醇 -乙酸 乙 酯 (1 : 
1) 混 合 溶液 ,水 液 加 浓 氨 试 液 1ml, 混 匀 ,加 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 
(1 : 1) 混 合 溶液 40ml 振 摇 提 取 , 取 正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 (1 : 
AAR, T ,残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 辛 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 


种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 烷 - 


甲醇 (10 : 2) 为 展开 剂 S 28 ^6 P TBLRIE 15 分 钟 JST CH S ji 
干 ,在 105C 烘 约 10 分 钟 , 放 冷 , 喷 以 0.5% 划 三 酮 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 Fr , 研 细 ,加 水 50ml, 搅 拌 5 分 钟 ,离心 , 取 
上 清 液 ,加 乙醚 30ml 振 摇 提取 (水 液 备 用 ) ,乙醚 液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 
10nl、 对 照 品 溶液 Ee deis G 注 层 板 上 ,以 
二 握 甲 烷 - 甲 醇 -甲酸 (13.5 : 1.2 :0.3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Bud BP EDI 2% 三 毛 化 铁 乙 醇 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](C4) 项 下 的 水 液 ,加 乙酸 乙 酯 30ml Di FE SERI 
(水 液 备用 ) , 取 乙 酸 乙 酯 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 火 炭 母 对 照 药 材 2g, 加 乙醇 25ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 河 加 甲醇 2ml 使 充分 溶解 ， 
取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对 照 药材 溶液 10nl ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 1 : DJ 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 含 2% 硼 酸 的 5% 草酸 乙醇 溶 
液 ,在 80C 加 热 约 10 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 严 
半天 

(6) 取 [鉴别 ](5) 项 下 的 水 液 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml 振 
摇 提 取 , 取 正 丁 醇 液 ( 必 要 时 离心 ) , 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml fiti 
解 , 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 直 径 1. 5cm ,高 12em) ,以 
水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 以 10% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 ,备用 ,再 用 40% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
酒 加 甲醇 1ml [TR EL EDS DE Su YR. IA CAT ZR RN RR Ss 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (14 : 3 : 0.2) 为 

开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,热风 吹 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 [鉴别 ](6) 项 下 的 10 96 Z Bi UE o C 2E» y a T 


消 银 片 


甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶 液 5~~10ul、 对 照 品 
溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 溥 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【浸出 物 】 取 本 品 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ， 


以 乙醇 为 溶剂 , 照 醇 溶性 浸出 物 测定 法 项 下 的 热 浸 法 (通则 
2201) 测 定 ,每 片 不 得 少 于 42mg. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 deuten 
HAEN; A L-O. 1% 甲 酸 溶 液 (23 : 77) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 相当 于 4 片 的 重量 ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 50% H1 BE 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , Jt 
R 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 勺 ,离心 ,上 清 液 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 80mg。 

【功能 与 主治 】 K.R, FI. HT EAT H AKIE 
扰 所 致 眩晕 ; 脑 动脉 硬化 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 ,4 周 为 一 个 


疗程 。 
【规格 】 片 心 重 0.35g( 相 当 于 饮片 1g) 
【贮藏 】 密封 。 
消 R HM 
Xiaoyin Pian 
【处 方 】 地 黄 HE 
JR ^J 当归 
zx 金银花 
Z2 HAT 
e dt F1 fe pz 
防风 大 青 叶 


ZT dE 
【 制 法 】 以 上 十 三 味 ,金银花 、 红 花粉 碎 成 细 粉 ;其 余地 
黄 等 十 一 味 酌 予 雄 断 ,用 70% 乙 醇 浸 涡 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 


* 1425 。 
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备用 ; 药 漆 再 加 70% 乙 醇 适量 ,加 热 回 流 12 小 时 , 滤 过 ,合并 
小 液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,浓缩 成 稠 襄 ,与 上 述 细 粉 及 适量 的 
泻 粉 、 便 脂 酸 镁 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 味 苦 。 

【鉴别 】 DRA m 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,用 三 握 甲 烷 
20ml 加 热 回流 提取 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 靛 玉 红 对 照 品 、. 苦 参 碱 对 照 品 , 分 别 加 三 
扎 甲 烷 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 一 20 岂 .对照 品 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 - 甲 
RECIG : 6 : DX JIEJTGRI , E AR ^C DE A DU JE JF RE V » JST 
BU. HT. Buh ERP , 7E 5 ER ZLXJ ER b £ BERE IR A 
EE. SH E A E BU BE ; 6€ DL PR R tfe sp BR ELTE Su A 
碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 10ml, 密 塞 , 摇 
5] ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 

E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10~20p1l、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 
尽 于 同一 硅胶 G EUR EE EX ARR. EAE SS FEE RI ET 
取出 , 陈 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 条 斑 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
液 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ， 
ART ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 药 蔡 
对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 


10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 -乙酸 乙 酷 - 


中 醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 :0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ,路 
以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

CD BUE Z9 TTE BR à n S BE dl EXE 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 J(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5 10 pl, Ira 
点 于 同一 健 胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 白 鲜 皮 对 照 药材 1g, 加 乙醚 10ml, 浸 涡 过 夜 , 滤 过 ， 
滤液 花 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 浴 液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶 液 各 10 一 20wl ,分别 点 于 同一 硅胶 


* 1426 。 


G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (20 : 10 25 FE JTERI E JE. CHR Lr 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 赤 芍 和 牡丹 皮 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; AZ. -0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 (12 : 88) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 苷 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 克 药 苷 对照 品 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. lómg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
人 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz) 
20 分 钟 , 放 瓷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 UE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AJ dh E Hr AR ATRUEETE BEA AT ZU. CCo Hos O11 ) 计 ,不 得 
^b -F 0. 60mg. 

FS REIER EGK 0512» XE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAK; DAL Zu -0. 1% 磷酸 溶液 (20 : 80) (三 乙 胺 调节 pH 
值 至 8. 0) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 将 参 碱 
峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 若 参 碱 对 照 品 
流动 相 制 成 每 1ml 0O.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 3. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氛 试 液 1ml 
和 三 氯 甲烷 30ml, 密 塞 , 摇 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,容器 及 残 酒 用 
三 氯 甲 烷 15ml 分 3 次 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 , 蒸 干 ,残渣 用 流 
动 相 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀释 至 刻度 ($553 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ak dh kr PAD SS CC Ha NO0) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 AAR 7 SA. KUE. HF h 
热风 燥 型 白净 和 血 虚 风 燥 型 白净 s iE DL BER 2M A EAR n AE JE SE 
红色 、 表 面 覆 有 银白 色 鳞 悄 RE A e aA A ERI. A i 
JB BTE ERRE KERE, 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 一 7 片 , 一 日 3 次 。 一 个 月 
为 一 疗程 。 
【规格 】 (1) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 32g 


(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 
【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 地 黄 91g HEFE 46g 
JR ^j 46g 当归 46g 
若 参 46g 金银花 46g 
Z5 46g ET 46g 
Mil 23g 日 鲜 皮 46g 
防风 23g 大 青 叶 46g 
红 花 23g 


【 制 法 】 以 上 十 三 味 ,金银花 、 红 花粉 碎 成 细 粉 ;其 余地 
黄 等 十 一 味 酌 予 碎 断 ,用 7 倍 量 7076 6 BREL 12 小 时 , 渡 

过 ,滤液 备用 ; 药 渣 再 加 70% 乙 醇 适量 , 加 热 回 流 12 小 时 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,浓缩 成 稠 襄 , 与 上 述 细 粉 混 
^] ,低温 干 燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 辅料 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ， 
AR ABE RE Sl x, 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 柠 褐 色 的 颗粒 及 粉末 ; 
ER. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 三 握 甲 迷 20ml， 
加 热 回流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 再 取 白 鲜 皮 对 照 药材 1g, 加 乙醚 
10ml, 浸 涡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 河 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶 液 各 10— 2041 08 BR i TR TR 
10p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 甲苯- 丙酮 

0: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 白 鲜 皮 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 英 光 条 斑 ; 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙醇 溶 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 丹 皮 酚 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 UET, UERR T , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 揪 提取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 . 牛 劳 苷 对 
照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5 一 
10ul、 对 照 品 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G UE D. A 
二 氰 甲烷 -甲醇 -水 (18 : 3.5 : 0.6)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 


105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 若 参 碱 对 照 品 . 靛 玉 红 对 照 品 , 分 别 加 三 氧 甲 烷 制 


成 每 Iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


JE AR E 


(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10 — 
20ul 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 甲 茶 -丙酮 -甲醇 (16 : 6 : 1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 饱和 
的 展开 仙 内 ,展开 ,取出 ,上 承 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 靛 玉 红 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 改 展 碘 
化 饼 钾 试 液 , 在 与 蔡 参 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 ,小 过 ,滤液 菩 干 , 残 汀 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 
LER S $E DEC 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 金 银 花 对 照 药 材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 
酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 研 细 , 加 丙酮 6ml, 水 1. 5ml, 振 
摇 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 红 花 对 照 药 材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 溥 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 -甲醇 (7 : 2 : 3 : 0.3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 明 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 腕 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 RS HARE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; EL LIO. 196 BEER TEC C12 : 88) 为 流动 相 ; 检 测 波 
I&X Z30nm, Jie d NEA EPHUET EAKT 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 广 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 80pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 益 异 项 下 的 本 品 内 容 匠 ， 研 
细 , 取 约 1.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

A ih SRL ZS ^J MUEETT REA ^3 ZEE CCos Hz Ou) 计 , 不 得 
/P-F 0. 60mg. 

苦 参 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DA ZR -0. 196 ERE TEL C20 : 800 (三 乙 胺 调节 pH 


值 至 8. 0) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm; Ej 30C. Ried 
数 按 若 参 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 若 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 


e 1427 。 
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甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 1ml 
MZA pe 30ml, 密 塞 , 轻 轻 摇 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,容器 及 残 
i& Hj — SH E 15ml Zr 3 次 洗涤 , 洗 液 与 滤液 合并 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 1853. 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 昔 参 以 苗 参 碱 (Cis Ha N: O) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 清热 凉 血 , 养 血 润 肤 , 祛 风 止 痒 。 用 于 血 
热风 燥 型 白净 和 血 虚 风 燥 型 白净 , 症 见 皮疹 为 点 滴 状 、 基 底 鲜 
红色 表面 覆 有 银白 色 鳞 届 ,或 皮疹 表面 宪 有 和 较 厚 的 银白 色 炙 
Jg 、 较 干燥 、 基 底 淡 红色 瘙痒 较 甚 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5~7 粒 ,一 日 3 次。 一 个 月 
为 一 疗程 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 


HFAB 


Xiaozhi Ruangao 


【处 方 】 BEBE EUR) 
冰片 
[5:51 以 上 三 味 , 熊 胆 粉 冰片 分 别 研 成 中 粉 ,备用 ;地 


榆 加 水 名 者 三 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 喷 雾 干 燥 , 粉 
碎 成 最 细 粉 ,与 上 述 驴 胆 粉 和 冰片 粉 混 匀 ,加 入 白 凡 士 林 及 适 
量 羊毛 脂 EA , 制 成 1000g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 软 襄 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 3g, 加 乙醚 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 5mg 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。' 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 6u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 
乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 己 
醇 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
加 盐酸 1ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 Z 
T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 榆 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 (用 水 饱和 )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 
3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 陈 干 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 浴 


* 1428 。 


液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109), 

【含量 测定 】 地 榆 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3%% 磷酸 溶液 (3 : 97) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 272nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 2g， 
精密 称 定 , 精 密 加 入 50% P BE 50ml, 称 定 重 量 , 加热 回 流 
60 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 地 榆 以 没食子 酸 (C: HeO;) 计 ,不 得 少 
F 0. 60mg. 

能 胆 粉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 03mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (65 : 35) 为 流 
动 相 ; 检 测 波长 为 205nm。 理 论 板 数 按 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 钠 峰 
计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 能 去 和 氧 胆 酸 钠 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Iml E lmg 的 溶液 , 即 得 (折合 牛 磺 
熊 去 氧 胆 酸 为 0.957mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 义 , 取 约 2g， 
精密 称 定 , 加 硅 藻 土 5g, 混 匀 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 醚 
(60—90'C ) 适 量 ,加 热 回 流 提 取 3 小 时 , 弃 去 石油 配 液 , 药 渣 
挥 去 石油 醚 ,用 甲醇 40ml 浸渍 过 夜 ,再 加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 
5 小 时 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 9 一 10, 滤 过 ,用 碱 
性 甲醇 ( 取 甲 醇 适 量 , 用 40% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH (E S 9 一 
10)15ml 分 次 洗涤 滤纸 和 滤 洼 ,洗涤 液 与 滤液 合并 , 蒸 干 , 残 
渣 用 流动 相 适 量 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 ， 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A RE IEA A A I RE A A H R CC Ha; NOs S) 
计 ,不 得 少 于 2. 80mg. 

【功能 与 主治 】 凉 血 止血 , 消 肿 止痛 。 用 于 炎 性 、 血 栓 性 
ARE I HA FE SE UV BH SL 2E Tir UE - 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 用 药 前 用 温水 清洗 局 部 ,治疗 内 
痔 : 将 注入 头 轻 轻 插 和 人 肛 内 ,把 药膏 推 人 肛 内 ;治疗 外 痔 : 将 药 
襄 均 匀 涂 甫 患处 ,外 用 清洁 纱布 覆盖 。 一 次 2 一 3g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 、 厚 味 食物 。 

【规格 】 每 支 装 (1)2.5g (255g 

【贮藏 】 密闭 , 置 干 燥 处 。 
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【处 方 】 FR 9. 47g 柴 胡 30. 31g 


麦 冬 34. 10g HF RE 22.73g 
WA 28. 42g 玄 参 39. 79g 
AE 56. 84g 石狮 39. 79g 
龙 胆 39. 79g 大 青 叶 39. 79g 
金银花 28. 42g 人 竹 茹 18. 95g 
蒲公英 28. 42g bru 22. 73g 
夏 枯 草 22. 73g 紫 草 22.73g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 , 取 升 麻 、 柴 胡 、 麦 冬 、 黄 芬 、 文 参 、 石 
解 、 龙 胆 、 金 银 花 、 石 谨 九 味 的 各 二 分 之 一 量 混合 ,粉碎 成 细 
粉 , 过 得 ;将 以 上 九 味 剩余 部 分 与 其 余 野 菊 花 等 七 味 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 
Hy 1. 21—1. 25(80'C ) 的 稠 膏 , 取 笛 膏 的 三 分 之 二 量 , 加 入 上 
述 粉末 , 混 勺 ,干燥 ,过 筛 , 混 匀 , 用 剩余 的 三 分 之 一 量 稠 总 加 
适量 水 泛 丸 , 制 成 1000 丸 ,干燥 , 包 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 浓缩 丸 , 丸 芯 显 黑 褐 色 ; 气 微 香 ， 
EK Er. 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 黄 棕 色 或 
无 色 , 类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明 显 ,直径 约 至 
94pm( 玄 参 )。 外 皮层 细胞 表面 观 纺锤 形 , 每 个 细胞 由 横 壁 分 
隔 成 数 个 小 细胞 ( 龙 胆 )。 纤 维 表面 类 圆 形 细 胞 中 含有 小 圆 形 
硅 质 块 ,排列 成 行 ( 石 狸 )。 韦 皮 纤 维 淡 黄 色 、 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 
细 ( 黄 今 )。 油 管 含 淡 黄 色 或 黄 棕色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25pm 

(此 衣 ) 。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 约 至 760m. P] RE ILIA RE BC, RE 
3 个 萌发 孔 ( 金 银 花 ) 。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹 理 ( 石 襄 )。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 水 30ml, 盐酸 1.5ml, 加 热 回 流 
10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 三 所 甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 浴 解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 lg, 加 水 20ml, B 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 1. 5ml 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

GORA m 5g, 人 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml, 超 声 处 理 
30 4 Th UE XE UE RA T FR EEUU P BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAA. BA ZAX BRZDE 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Spul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酯 酸 -水 
(7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 香草 醛 硫 酸 试 
液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 


JH 8 uH 


同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 三 握 甲 烷 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 对 照 
品 适 量 , 加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶 
液 5— lul XIR dh RH 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 316nm。 理 论 板 数 按 黄 苍 昔 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 研 细 ， 
取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 7096 PRA 20ml， 
超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 2) fh , 放 冷 ,加 7026 88 
醇 至 刻度 , 揪 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1 LE R S MA Ë CC Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
T 1.0mg. 

【功能 与 主治 】 清热 利 湿 , 解 毒 散 结 。 用 于 湿热 毒 邪 聚 
结 肌肤 所 致 的 粉刺 ,证 见 颜 面皮 肤 光 亮 油腻、 黑头 粉刺 、 脓 疱 、 
AT E H GE LE S KEF SEE DU ERRA 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 30 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 及 脾胃 虚 寒 者 慎 用 ; 忌 食 辛 藻 .油腻 之 品 。 

【规格 】 每 10 丸 重 2g 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


Mes 


Xiaotong Tiegao 


本 品系 藏族 验方 。 由 独 一 味 .姜黄 等 药 味 加 工 而 成 。 

CERI 本 品 为 附 在 胶布 上 的 药 世 袋 ,内 容 物 为 黄色 至 
黄 褐 色 的 粉末 ; 具 特 殊 香气 。 润 湿 剂 为 黄色 至 柳 黄 色 的 液体 ; 
APT. 

【鉴别 】 £z DORA m P3789] 2g, 加 乙醇 10ml, 加 
热 回 流 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 一 味 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (8 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 


。 1429 。 
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下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 姜 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 Iml & 0. 15mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奉 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -甲醇 - 冰 醋酸 (30 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 蚊 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 咒 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

润 湿 剂 (3) 取 本 品 5ml, 置 具 塞 试 管 中 , 加 乙酸 乙 酯 
5ml, 振 摇 1 分 钟 , 静 置 , 取 上 层 液 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 1mg BUS 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 
乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 
内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 25umO , 柱 温 为 程序 升温 ,起 始 温 
EN 50C ,保持 4 分 钟 后 ,以 每 分 钟 50 C 的 速率 升温 至 190 C 。 
吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 
品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 药 芯 袋 装 量 差异 ” 取 本 品 5 贴 , 揭 去 覆盖 膜 ， 
剥 下 药 芯 袋 , 分 别 精密 称 定 每 袋 内 容 物 的 重量 ,每 袋 装 量 与 标 
示 装 量 相 比较 ,平均 装 量 不 得 少 于 标示 装 量 , 每 袋 装 量 不 得 少 
于 标示 装 量 的 93%，。 

润 湿 剂 ” 装 量 差异 取 本 品 5 袋 , 将 内 容 物 分 别 倒 入 经 
校正 的 干燥 量 简 内 ,尽量 倾 净 ,在 室温 下 检视 ,每 袋 装 量 与 标 
示 装 量 相 比较 ,平均 装 量 不 得 少 于 标示 装 量 , 每 袋 装 量 不 得 少 
于 标示 装 量 的 93%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZIA A, 以 水 为 流动 相 B; 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 , 柱 温 :25" ;检测 波长 为 235nm。 理 论 板 
数 按 山 杖 苷 甲 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BC(%) 
0~15 10 90 
15~35 12->18 88—82 
35-50 18—100 820 
50~55 10 90 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 山 板 苷 甲 酯 对 照 品 .8-O- 乙 酰 山 
杖 昔 甲 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
50ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 。” 取 药 芯 袋 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 
物 ( 过 三 号 筛 ) 约 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
70% 甲 醇 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回流 60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 985] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10ul, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 独 一 味 以 山 杠 苷 甲 酯 (Cy Ha On ) 和 8-O- 


N 
^S 


* 1430 。 


乙酰 山顶 苷 甲 酯 (Cs Hzs O12) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 60mg, 
【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 急 慢 性 扭 拉 
伤 、 跌 打 瘀 痛 、 骨 质 增 生 、 风 湿 及 类 风湿 疼痛 、 落 枕 、 肩 周 炎 、 腰 
肌 劳 损 和 陈旧 性 伤 痛 。 
【用 法 与 用 量 】 外 用 。 将 小 袋 内 润 湿 剂 均匀 涂 于 药 芯 袋 
表面 , 润 湿 后 直接 甫 于 患处 或 穴位 。 每 贴 歼 24 小 时 。 


【规格 药 世 袋 每 贴 装 (1)1.2g | (221g 
润 湿 剂 ” 每 袋 装 (1)2. 5ml (2)2.0ml 
【贮藏 】 密封 。 
消 o9 A 
Xiaoke Wan 
[4h51 葛根 地 黄 
9i E 天 花粉 
玉米 须 南 五 味 子 
山药 格 列 本 脲 


【 制 法 】 以 上 八 味 ,葛根 .地 黄 、 玉 米 须 .天 花粉 加 水 前 者 
5 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ;黄芪 、 南 五 味 子 .山药 粉碎 成 
细 粉 ,与 上 述 部 分 浓缩 液 拌 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 得 , 混 匀 ,用 剩余 
浓缩 液 制 丸 ,干燥 ,加 入 格 列 本 脲 ,用 黑 氧 化 铁 和 滑石 粉 的 糊 
精液 包 衣 , 制 成 1000 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑色 的 包 衣 浓缩 水 丸 ; 味 甘 . 酸 、 微 证 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 或 散 
离 ,直径 8 一 30pm, 壁 厚 , 两 端 常 纵 裂 成 帅 状 ( 黄 茎 )。 种 皮 表 
皮 石 细胞 黄 棕 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 筷 沟 细密 , 胞 腔 合 
暗 棕色 物 ( 南 五 味 子 )。 淀 粉 粒 三 角 状 卵 形 或 矩 圆 形 ,直径 
24 一 40km, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 ) 。 

(2) 取 本 品 3g, 粉 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 葛 根 对 照 药材 0. 6g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 葛 根 素 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
2j ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (5 : 8 : 4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g ,粉碎 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 用 1% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 20mb FA 
洗涤 液 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 洗 
液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
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种 溶液 各 Re 
酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 20 : 5)10CC 以 下 放置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 26 硫酸 乙醇 溶液 ,在 
105 忆 加热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 
下 显 相 同 的 标 褐 色 斑 点 ;紫外 光 下 显 相 同 的 橙黄 色 效 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 3g ,粉碎 ,加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
ah , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 画 取 南 五 味 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 五 味 子 甲 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 27pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 注 层 板 上 ,以 石油 本 
(60~90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 5 : 1)10'C 以 下 放置 的 上 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 承 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 主 斑 点 ; 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 格 列 本 脲 含量 均匀 度 取 本 品 5 丸 , 人 研 细 , 全 部 
移入 具 塞 锥 形 痊 中 , 同 [ 含 量 测定 J 项 下 的 方法 , 自 “ 精 密 加 入 
甲醇 50ml” 起 ,依法 测定 ,计算 每 5 丸 的 含量 。 限 度 
HE25% ,应 符合 规定 (通则 0941) 。 

重量 差异 ”应 符合 丸剂 项 下 的 有 关 规 定 (通则 0108). 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 葛根 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 

论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30% 乙醇 制 成 每 1ml g 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 30% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 95] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 10 丸 含 葛根 以 葛根 素 (C Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 18. 8mg. 

格 列 本 脲 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512W E - 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 乙 且 -0. O5mol/L. RAE C12 : 13) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 228nm。 理 论 板 数 按 格 列 本 脲 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 格 列 本 脲 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶 液 的 制备 vas oou i GESSND R 
E CGAI ZÁ T Ht PLA UK 1. 25mg) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 


消 渴 平 片 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
E 测定 , 即 得 。 
A ^ 列 UK CC Hz CIN; O; S) 应 为 标示 量 的 


ey 

【功能 与 主治 】 AFR AAEE. HTA HRA E 
致 的 消 海 病 , 症 见 多 饮 、 多 屎 、 多 食 LIRE PS S 7) LR 28 LEE 
痛 ;2 型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5~~10 丸 ,一 日 2~3 次 。 饭 
前 用 温 开 水 送 服 。 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 本 品 含 格 列 本 脲 ,严格 按 处 方药 使 用 ,并 注意 监 
测 血 糖 。 
每 10 九重 2. 5g( 含 格 列 本 脲 2. 5mg) 
【贮藏 】 密封 。 


MEX 


Xiaokeping Pian 


[4h51 AŻ 15g EXE lig 
天 花粉 375g XA 38g 
BE 375g 丹参 112g 
枸杞 子 90g 沙 苑 子 112g 
AT 112g 知 母 75g 
A fü 38g 五 味 子 38g 
[54/7] 以 上 十 二 味 , 取 天 花粉 120g、 人 参 黄连 粉碎 成 
细 粉 ;剩余 天 花粉 与 黄芪 、 天 冬 . 枸 柜子 . 沙 苑 子 加 水 前 者 三 


次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 45 分 钟 , 第 三 次 30 分 钟 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,浓缩 至 适量 ;其 余 丹 参 等 五 味 粉 碎 成 粗 粉 ,用 60% 
乙醇 回流 提取 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 后 与 上 述 浓缩 液 合并 ,继续 浓缩 至 适量 ,干燥 ,粉碎 , 与 天 
花粉 等 细 粉 混 匀 或 加 入 适量 淀粉 和 羟 丙 基 纤 维 素 或 糊 精 , 制 
粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 
【性 状 】 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 褐 
色 ; 气 香 , 味 若 。 
【鉴别 》 《1) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 丹 参 酮 [A 对照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 咨 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 20ul、 对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶 液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 
9: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 , 作 
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为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 五 味 子 甲 素 和 五 味 子 乙 素 对 照 品 , 分 别 加 三 氯 甲 
烷 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20pl、 对 照 药 材 溶液 
与 对 照 品 溶液 各 Sul. 分别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30~60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 甲醇 35ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 倍 子 对 照 药材 0.5g, 加 
甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3901 对照 药材 溶液 和 
对 照 品 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 GFzs 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烧 - 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EF ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 浓 氨 试 液 2ml 润 湿 , 加 三 氧 甲烷 
20m1, 超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 连 对 照 药材 
0. 25g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 .对 照 药材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 
lnl, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 - 异 丙 醇 -水 (6 : 3 : 2 : 1.5 :; 0.3) 为 展开 剂 , 置 用 浓 氨 试 
液 预 饱 和 20 分 钟 的 展开 包 内 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 ,在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 奖 光 斑点 。 

(5) 取 本 上 品 20 片 , 研 细 , 加 热 水 使 润 湿 ,加 硅 菠 土 适 量 滥 
5] ,加 乙酸 乙 酯 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 
万 根 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 放 置 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 二 ,残渣 加 甲醇 1. 5ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 
对 照 药 材 溶 液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml m 
1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 、 对 照 药 材 溶液 与 对 照 品 溶液 各 Zu. Ar 
点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 
0. 25) 为 展开 剂 ,展开 CHR LEUTE YE E POE (365nmO PE HL. 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

【含量 测定 】 黄连 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 as 
KAR; MU ZHR- 1%% 磷 酸 溶液 (每 100ml 加 十 二 烷 基 磺 酸 
钠 0. 1g) (48 : 52) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 
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按 盐酸 小 充 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 呈 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1: 100)50ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 60 C UK 28 "P An ZA 15 分 钟 ， 
取出 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 早 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄连 以 盐酸 小 忆 碱 (Czo Hi; NO, 
不 得 少 于 0.50mg. 

ARK ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Z RE SK (32 : 68) 为 流动 相 ; 芝 发 光 散 射 检测 需 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 约 
6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 45 分 钟 ， 
Ji VS , 滤 过 ,用 少量 甲醇 分 次 洗涤 锥 形 瓶 及 滤纸 ,滤液 和 洗 液 合 
并 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 六 2 
每 次 40ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 到 
使 溶解 ,并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 义 , 即 得 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10p1、20pl, 供 试 品 溶液 
10 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄芪 以 黄 芮 甲 背 (Ca Ha Ow) 计 , 不 得 少 
于 0.090msg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 ,清热 泻 火 。 用 于 阴 虚 燥热 , 气 
阴 两 虚 所 致 的 消 渴 病 , 症 见 口 渴 嘉 饮 、 多 食 .多 屎 消瘦、 气短 
乏力 .手足 心 热 ;2 型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 6 一 8 片 ; 一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 iH. 

【规格 】 (1) 每 片 重 0. 34g 

【贮藏 】 密封 。 


适量 ,精密 称 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 ul. 


i HCI) it 9 


(2) 每 片 重 0. 55g 


HH 


Xiaokeling Pian 


【处 方 】 地 黄 208g 五 味 子 16g 
麦 冬 104g 牡丹 皮 16g 
黄 氏 104g 黄连 10g 
IRZ 18g 红 参 10g 
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天 花粉 104g 
枸杞 子 104g 

【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 茯 苓 .天 花粉 .石膏 、 红 参 、 黄 连 、 牡 丹 
皮 粉 碎 成 细 粉 ,其 余地 黄 等 五 味 加 水 前 煮 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 液 , 减 压 
浓缩 至 适量 ,与 上 述 粉 末 混 合 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 糊 精 、 泻 粉 
适量 混 义 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 标 色 至 棕 褐 色 的 片 , 或 为 薄膜 衣 片 ,除去 
包 衣 后 显 棕色 至 棕 褐 色 ; 味 若 、 甘 。 

【鉴别 】 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 
4 一 6um( 僚 稚 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 石 谨 )。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄连 对 照 药 材 50mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 
小 竖 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 1ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 - 
IK C: 1: 20 AJ JEJE RI JEJE SCHAUT E E P OG C365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
三 个 相同 颜色 的 菊 光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 人 研 细 ,加 水 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙 
酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10Hl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (2 : 3 : 1) 为 展开 剂 HE JT , RE BE SEAT 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 ARAS ERLA. MFA 
阴 两 虚 所 致 的 消 渴 病 , 症 见 多 饮 、 多 食 、 多 尿 消瘦、 气短 乏力 ; 
2 型 轻型 .中 型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 忌服 , 尽 食 辛辣。 

【规格 】 DKEA HEO. 36g 

(2) 薄 腊 衣 片 ” 每 片 重 0. 37g 

【贮藏 】 密封 。 


AB 52g 


i Hs EROR 


Xiaoyukang Pian 


[4h57] 当归 125g 苏 木 125g 


Ji c H 
XE 100g ZR ^j 125g 

i& = 125g 乳香 37. 5g 

地 黄 125g 泽 演 125g 

没 药 37. 5g J| 125g 

J| A38 125g 川 牛 膝 187. 5g 

桃仁 125g 续 断 125g 

甘草 62. 5g 红 花 125g 

香 附 100g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 取 乳香 没 药粉 碎 成 细 粉 ,其 余 当 
归 等 十 五 味 加 85% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 
提取 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 至 相对 密度 约 为 1.32 
(60C ) 的 清 训 ,60 人 减 压 干 燥 , 干 膏 粉 碎 成 细 粉 ;药酒 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 药 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密 
度 为 1.35 一 1.38(60C) 的 笛 襄 ,80C 以 下 减 压 干燥 , 干 膏 粉 
雄 成 细 粉 ,加 入 上 述 乳 香 、 没 药 细 粉 及 低 取代 羟 丙 纤维 素 、 交 
AX R 2E B] , i da £T 2E SR 、 淀 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 
微 晶 硅胶 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 Fr, EL WRK , B4. 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕 褐色 至 宰 
色 ; 味 苗 、 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 3g, 加 乙 
Bf 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 水 液 ,乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药材 、 川 葛 对 照 药材 各 0. 5g, 分 
别 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 
乙醇 lml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药 材 溶液 各 5 由, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,了 上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 15 上 请 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 5g, 加 乙醇 30ml， 
超声 处 理 5 分 钟 , 用 脐 脂 槐 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 木 对 照 药材 Lg, 加 乙醇 
10ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 
于 同一 自制 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 -水 -甲酸 
(20: 10: 1: 1) 的 上 层次 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 2. 5g, 加 甲醇 
15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 
香 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 葵 -甲醇 (27 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 15 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 取 7g, 加 水 70ml, R 
者 10 分钟 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 
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次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 地 黄 对 照 药材 3g, 加 水 80ml, 煎 者 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 栈 (1 : DARFA, JE, AH, 
TELA 2,4- 二 硝 基 葵 腓 乙醇 试 液 ,放置 约 10 分 钟 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 乳香 对 照 药 材 、 没 药 对 照 药材 各 0. 5g ,分 别 加 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 无 水 乙醇 
Iml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 1(1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 10nl、 上 述 对 照 药材 
溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
Fig C7 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
【浸出 物 】 取 本 品 , 照 浸出 物 测 定 法 项 下 的 冷 浸 法 (通则 


2201) 测 定 ,用 正 丁 醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 6.0%。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 芽 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
Bg 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 义 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k dh 8k Hr ARAS AATA (Cos His Oi ) 计 ,不 得 少 于 1. Smg. 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 治疗 颅 内 血 
肿 吸收 期 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 片 ,一 日 3 X. RE 
医嘱 。 
【注意 】 us. 
[X018] 每 片 重 0. 62g 
【贮藏 】 密封 。 
F3 455 fie Eo € 
Xiaoyukang Jiaonang 
【处 方 】 当归 125g 苏 木 125g 
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KẸ 100g JjR^j 125g 
泽 兰 125g 乳香 37. 5g 
地 黄 125g 泽 泻 125g 
没 药 37. 5g 川 咏 125g 
川 木 通 125g 川 牛 膝 187. 5g 
桃仁 125g £x Ir 125g 
甘草 62. 5g 红 花 125g 
香 附 100g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 取 乳香 、 没 药粉 碎 成 细 粉 ,其 余 当 
归 等 十 五 味 加 85% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 
提取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 ,干燥 成 干 浸 育 ; 药 酒 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,浓缩 ,干燥 成 干 浸 癌 ;合并 上 述 
干 襄 ,粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 乳 香 . 没 药 细 粉 混 勺 , 装 和 人 胶 赛 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 标 褐色 至 褐色 的 颗粒 
MERK; RH, E o 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 液 ,乙醚 
WET ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
当归 对 照 药材 、 川 芝 对 照 药材 各 0. Sg, 分别 加 乙醚 20ml, 超 声 
ARIE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 各 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G H 
层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DARFA, RIF, AE, i 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 葡 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苏 木 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -水 -甲酸 (20: 10 : 1 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 


出 , 陈 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 


种 溶液 各 Sul, 分别 点 于 同一 硅胶 G WERE, AF -E 
(27 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 次 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 


滤 过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
地 黄 对 照 药材 3g, 加 水 80ml, 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 忆 
酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 喷 以 2,4- 二 硝 基 共 
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PERAR. i EA 10 分 钟 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 乳香 对 照 药材 、 没 药 对 照 药 材 各 0. 5g, 分 别 加 乙醚 
20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 无 水 乙醇 
Iml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 
各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙醚 
(7 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【浸出 物 】 取 本 品 , 照 浸出 物 测定 法 项 下 的 冷 浸 法 (通则 
2201) 测 定 , 用 正 丁 醇 作 溶剂 ,不 得 少 于 6.026. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 导 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 KASA E T E o E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 m 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 200W, 频 率 40kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 


过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak ái SEL AR ^J UA AT Z8. CCa His On) 计 ,不 得 少 
T Lome: 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 治疗 颅 内 血 
肿 吸收 期 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 3 次 ,或 遵 
医嘱 。 
O 【注意 】 孕妇 鼠 服 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 4g 
【贮藏 】 wg. 
Bi RE X 
Xiaoying Wan 
[4h75] 昆布 300g 海藻 200g 
itc 50g Wr Ul Bk 50g 
桔梗 100g ET m 50g 
陈皮 100g ti 100g 


[551 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g $ 
末 加 炼 密 110 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 


H BE E 


DHIRI 本 品 为 褐色 的 大 蜜 九 ; 味 咸 、 涩 。 

【鉴别 DORAE m 12g.B WE , JI RE SE E 8g. E] . Jn — 
氯 甲烷 50ml KAAR 7. 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
加 稀 盐 酸 10ml、 水 20ml, 振 摇 ,分 取 酸 水 层 , 加 氮 试 液 调节 
pH 值 至 8 一 9, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 
氯 甲 烷 提 取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
GR. ARERR A lg, 加 三 毛 甲 烷 20ml 及 浓 氮 试 液 
3ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 用 1%% 氧 氧化 钠 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 茶 - 三 握 甲 烷 -甲醇 (10 : 4 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 吧 以 碘 化 包 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g. BR, IL RE SE E 8g, 研 匀 , 加 甲醇 100ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 3ml 使 溶解 ， 
上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 lg, 加 甲醇 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2 一 4 由、 对照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 
距 约 3cm, 取 出 , 承 干 ,再 以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 Sem. CH BP DA 
1% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ; 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 】 散 结 消瘦 。 用 于 痰 火 郁 结 所 致 的 瘦 瘤 初 
起 ;单纯 型 地 方 性 甲状 腺 有 种 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 3 次 , 饭 前 服用 ; 
小 儿 酌 减 。 

【规格 】 FALE 3g 


【贮藏 】 密封 。 
消 BE 栓 
Xiaomi Shuan 
[4755] AS" Ë 25g ZU 500g 
黄柏 500g Tr 500g 
Th 9L 400g yk H 200g 
JLZ& 500g 
【 制 法 】 以 上 七 味 , 儿 茶 Jh DUE) RE JR ZRUES ,冰片 研 细 ; 黄 


柏 . 兰 参 、 么 草 加 水 煎 煮 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 .第 三 次 
各 工 小 时 ,合并 就 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 
(80C ) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 75%% , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ， 
回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 36 (80 CO 的 稠 襄 , 干 燥 , 粉碎 


e 1435 。 


3E] B iE "C 3G 
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BUSES ,与 上 述 细 粉 及 人 参 茎 叶 皂 苷 粉 混 匀 ; 另 取 聚 氧 乙烯 单 
便 脂 酸 酯 及 甘油 22g ,混合 加 热 熔化 ,温度 保持 在 40'C 2C, 
加 入 上 述 细 粉 , 搅 匀 ,注入 栓剂 模 , 冷 却 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 褐色 至 棕 褐色 的 栓剂 ; 气 特异 。 

【鉴别 ODORA m 1 粒 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,在 90C 水 洽 
中 加 热 融化 ,取出 , 趁 热 加 入 乙酸 乙 酯 50ml, 充 分 振 播 , 放 冷 ， 
置 0C 以 下 放置 20 分 钟 , 取 出 , 滤 过 , 取 初 滤液 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml A Smg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) BULZROSE RR Zl 4.0. 2g ,加 甲醇 10ml, 浸 渍 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 
(20 : 5 :2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HHEN; EA Za H-0. 05 26 磷酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 203nm; 柱 温 40'C, HIC B NOCHE A Sg dy Re 峰 计 算 
应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 KASEH Re 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.25mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
6g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 饱和 的 正 丁 醇 
100ml, 称 定 重 量 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
50ml, 置 分 液 漏斗 中 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 
50ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
播 习 , 置 0C 以 下 放置 15 分 钟 , 取 出 ,立即 滤 过 , 取 续 滤液 , 放 
至 室温 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 参 荃 叶 皂 苷 以 人 参 皂 背 ReCG Ha Oi) 
计 ,不 得 少 于 2. 4mg。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 燥 湿 杀 虫 , 祛 腐 生 肌 。 用 于 混 
热 下 注 所 致 的 带 下 病 , 症 见 带 下 量 多 、 色 黄 、 质 稠 、 腥 晃 . 阴 部 
瘙痒 ; 滴 虫 性 阴道 炎 .霉菌 性 阴道 炎 .非特 异性 阴道 炎 .宫颈 廉 
烂 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 阴道 给 药 。 一 次 1 粒 , 一 日 1 次 。 

【注意 】 utu. 
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【规格 】 每 粒 重 3g 
【贮藏 】3】 30C 以 下 密闭 保存 。 
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【 处方】 天 冬 15g 地 黄 9g 
天 花粉 15g JA 38 T- CE 615g 
蜜 桑 白 皮 15g kb EMT 9g 
炒 兰 杏仁 6g 紫 范 15g 
浙 贝 母 9g aX A dE 15g 
桔梗 6g 醋 五 味 子 15g 
前 胡 6g 酷 青皮 15g 
陈皮 9g KAR 9g 
炒 酸枣 仁 9g 黄花 15g 
知 母 9g 淡 竹 叶 9g 
RHH 6g 
【 制 法 】 以 上 二 十 一 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 义 。 每 


100g 粉末 加 炼 蜜 110 一 120g 制 成 大 蜜 丸 ,干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 甜 微 问 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 浅黄 标 
色 , 长 方形 或 长 条 形 , 直径 50— 110um, Zt TUS 4 9 CK A, 
薄 辟 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕 色 核 状 物 (地 
黄 )。 花 粉 粒 球形 ,直径 约 至 32um, 外 壁 有 刺 , 较 尖 ( 款 冬 花 )。 
种 皮 石 细胞 呈 淡 黄 棕 色 , 表 面 观 呈 多 角形 , 壁 较 厚 ,了 筷 沟 细 密 ， 
胞 腔 含 深 棕色 物 ( 栈 五 味 子 )。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 观 长 
方形 或 类 方形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 囊 仁 )。 纤 维 淡 黄 色 ， 
梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 26 一 
110pxm( 知 母 ) 。 表 皮 细 胞 狭长 , 垂 周 壁 深 波状 弯曲 ,有 气孔 ， 
保卫 细胞 旺 铃 状 ( 淡 竹 叶 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
i ,形成 晶 纤 维 ( 炙 甘草 )。 

(2) 取 本 品 10g, B8 FE, JI RE SE E 5g. UL 5]. Mn — SC HP x 
30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 前 胡 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60 一 90'C)- 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, B8 BE, JL EE E E 5g. F5]. pi P E 30ml, 
超声 处 理 30 分 钟 UEII UEA T , 残 汀 加 水 20ml 使 溶解 ,加 
盐酸 调 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 LZRCT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 0.5 一 1H， 
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分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 

(10 : 3 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 和 30 分 钟 的 展开 和 缸 

中 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 五 际 子 对 照 药 材 lg, ie 
液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 五 味 子 甲 素 对 照 品 
味 子 醇 甲 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 三 种 对 照 溶液 各 2 一 3p, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF» 蒲 层 板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 - 
甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 MF. E 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 柱 温 
40'C ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 计算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 CRUS HOME BU ne i E ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml EE lOng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 剪 碎 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 , 至 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70%% 乙醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 授 匀 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 黄 芬 以 黄 芬 背 (Ca His O11) 计 ,不 得 少 
于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 润 肺 定 跨 , 止 嗽 化 疼 。 用 于 肺 气虚 弱 所 
E ES] KA UB Pg f De GE TE RE, A PST 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 BRAWE. 
【规格 】 每 丸 重 6g 
【贮藏 】 密封 。 
泥 f W 
Tangshangyou 
【处 方 】 马尾 连 93g A n 62.4g 
HA 93g 冰片 5g 
地 榆 62. 4g 大 黄 62. 4g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 取 马尾 连 、 大 黄 、 紫 草 、 地 栓 、 黄 私 用 
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麻油 1300g RW 24 小 时 后 炸 至 枯黄 , 滤 过 ,立即 加 入 蜂 晴 
20g, 待 油 温 降 至 60C 左右 ,加 入 冰片 ,搅拌 使 溶解 , 降 至 室 
温 , 加 入 茶 酚 4. 5ml, 搅 勾 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 的 油状 液体 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 20g, 用 2% 氧 氧 化 钠 溶 液 20ml Tie X 
提取 ,提取 液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 酸性 ,用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 
使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 草 对 照 药 材 0. 5g, 用 麻油 
13g 浸泡 24 小 时 后 直 火 加 热 5 分 钟 ,冷却 后 , 取 油 层 , 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 607C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 :5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 

谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑 
点 。 置 氨 蒸 气 中 项 后 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 黄 苓 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(10:3:1:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 
铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 大 黄 酚 对 照 品 、 大 黄 素 甲 醚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 0.5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 
述 对 照 品 浴 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60C ) -甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑 
点 。 置 氮 蒸 气 中 覃 后 ,斑点 变 为 红色 。 

【检查 】 折光 率 应 为 1.472 一 1.476( 通 则 0622). 

其 他 应 符合 换 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 改 性 聚 乙 二 醇 毛 细 管 柱 
( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 0.25um); 柱 温 为 程 
序 升温 ,初始 温度 为 130 C ,保持 15 分 钟 , 以 每 分 钟 30'C 的 速 
率 升 温 至 200C ,保持 5 分钟; 分 流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1。 理 

论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 5000, 蜡 龙 脑 、 龙 脑 峰 的 分 离 
度 应 符合 规定 。 

校正 因子 测定 ” 取 冰 片 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 1ml 含 0. 40mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 另 取水 
杨 酸 甲 酷 适 量 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0.80msg 的 溶液 , 作 
为 内 标 溶液 。 精 密 量 取 对 照 品 溶液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 , 精 
FIA ARFA 2ml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 Lul, Œ 
入 气相 色谱 仪 ,测定 ,以 冰片 中 龙 脑 蜂 面积 和 异 龙 脑 峰 面 积 
总 和 计算 校正 因子 。 


测定 法 ” 取 本 品 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 , 精 
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密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 乙酸 乙 酯 使 溶解 并 稀释 至 刻度 tE 
匀 , 滤 过 ,吸取 续 滤 液 1n1l, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 冰片 (Cio His 〇 ) 不 得 少 于 3. 0mg，。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 凉 血 祛 腐 止痛 。 用 于 工 、 工 度 
烧 资 伤 和 酸 碱 灼 伤 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 。 创 面 经 消毒 清洗 后 ,用 棉 球 将 药 
涂 于 患处 , 盖 于 伤 面 ,必要 时 可 用 纱布 浸 药 盖 于 创面 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛辣 食物 。 

【规格 】 每 瓶装 30g 

【贮藏 】 密封 。 


DERRE 


Nuodikang Jiaonang 


本 品 为 圣地 红 景 天 经 加 工 制 成 的 硬 胶 宫 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅黄 棕色 至 棕 黑 色 的 
颗粒 及 粉末 , 气 香 , 味 苦涩 。 

【鉴别 JR ZEE E ONSE BR d JI FRE dX ml 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [含量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 
各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 RT ERRATE AA E 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 A A B X DP BA OE GB 0103), 

【指纹 图 谐 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512). 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 CX BÉ RE. Agilent Zorbax SB-C18 250mm X 
4. 6mm) ; DA Z AEA VERS A,0.3% 冰 醋酸 溶液 (V/V) 为 流动 
相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 0.8ml/min; 柱 

温 40'C ;检测 波长 为 278nm。 理 论 板 数 按 红 景 天 华 峰 计算 应 

不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) ci CH) 
0 一 50 1-*35 


0. 3% 冰 醋酸 溶液 (V/V)(%) 
93->~65 
50~60 35 65 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 


加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% P 10ml, PEE 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 50% 甲 醇 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 60 分 钟 的 色谱 图 。 

按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 试 品 指纹 

。 1438 。 


图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 度 应 不 低 于 0. 90, 

色谱 峰 积 分 参数 : 最 小 峰 面 积 为 不 少 于 总 峰 面 积 
的 0.5%。 

【含量 测定 】 总 黄酮 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 丁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 无 
水 乙醇 制 成 每 1ml EAT 0.25mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml.Zml.3ml, 
4ml、5ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,各 加 无 水 乙醇 至 5ml, 分 别 依 
次 加 入 5% 亚 硝酸 钠 溶 液 1ml, 摇 匀 , 放 置 6 分钟, 加 1026 8 
酸 铝 溶 液 1ml, 摇 勺 , 放 置 6 分钟 ,加 氧 氧 化 钠 试 液 ( 临 用 配 
制 )15ml, 再 加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 15 分钟, 以 相应 试 
剂 为 空 日 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 500nm 的 
波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 浓 度 为 模 坐 标 ,绘制 
标准 曲线 。 


369.82 


277.35 


184.87 


92.40 


一 0.08 
0.00 8.70 17.39 26.00 34.78 43.48 52.17 60.87 


对 照 指纹 图 谱 
峰 S: AERE 


测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 细 , 混 匀 , 取 
约 0.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 30ml, 水 浴 
加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 泪 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 无 水 乙 
醇 30ml 分 次 洗涤 烧瓶 及 滤器 (15ml、10ml.5ml) , 洗 液 并 人 同 
一 量 瓶 中 , 放 冷 至 室温 ,加 无 水 乙醇 至 刻度 , 摇 义 。 精 密 量 取 
5ml, 分 别 置 于 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 “分 别 依 次 
加 入 5% 亚 硝酸 钠 溶液 iml” 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 
上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 芦 丁 的 重量 (mg) ,计算 , 即 得 

Ak dh Xu REBEL T (Cs He O16 ) 计 ,应 不 少 
F 5. 0mg. 

ARRE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
a : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 275nm。 

论 板 数 按 红 景 天 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 红 景 天 形 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.13mg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 EOREGOHOUE POE RA A T 
细 , 混 匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz)30 分 
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钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 混 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 圣地 红 景 天 以 红 景 天 苷 (Cu HzoO; ) 计 ,应 不 
得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 , 通 肪 止痛。 用 于 气虚 血 六 所 
致 有 移 兽 , 症 见 胸 闽 、 刺 痛 或 隐痛 、 心 尾气 短 、 神 疲乏 力 、 少 气 懒 
言 \. 头 举目 眩 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 OR. 一 次 1~2 粒 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 28g 

【贮藏 】 密封 。 


Tiaojing Wan 
[4h77] 当归 75g i E^ 75g 
JI ES 50g 熟地 黄 100g 
Bi 3E x 50g pi 200g 
陈皮 50g 清 半 夏 50g 
RZ 59g 甘草 15g 
ky ER 75g RRR 25g 
ib/iBiwt25g MEIR 25g 
酷 没 药 25g 益母草 100g 
牡丹 皮 50g 续 断 50g 
iB A 50g AA 50g 
阿胶 100g 


[5751 DEZ FER, EEE H iL). oJ. 9 
100g 粉末 加 炼 蜜 30— 50g KEE PK Hl L, FER, H kE 
丸 ; 或 加 炼 蜜 100— 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 深 褐色 至 黑色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 ， 
际 苦 、 微 甘 辛 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕色 ,直径 4 一 
6umOR 2. 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ,形成 品 纤 
维 (甘草 )。 注 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 
色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 纤 维 成 束 , 红 棕色 或 黄 棕 色 , 细 胞 壁 厚 
CE IND. 

(2) BUS mIKE XL 12g , BERE ; SX UK SE XU 15g, 剪 碎 , 加 硅 
沙土 10g, 研 匀 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,残渣 挥 
去 乙 配备 用。 滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、. 川 营 对 照 药材 各 0. 1g. 分别 
加 乙醚 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
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薄 层 板 上 ,以 正己 人 烷 -乙酸 乙 酯 (4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 残 漆 ,加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 5ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 用 
50ml 水洗 , 弃 去 水 液 ,再 用 70% 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 
药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0. 22 y JE JT 308] , JE JF . Ht , i 
干 , 喷 以 7608 ERE Wu EPIO WE. TE 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 | 

CD SUIS mIKE XL 6g, WI; aX UC SE JL 9g, B VE. E e 
+ 6g, 研 匀 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UE SE UST ZR T 
残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吴 莱 黄 次 碱 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酷 - 甲 
醇 -三 乙 胺 (19 : 5 : 1 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 浴 液 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE i ZK 8E JL. 6g, W; 3X UN SE 3L 9g, 剪 碎 , 加 硅 藻 
+ 6g. 8t] ,加 甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 050 ml ERE 1 小 时 ,时 时 
振 摇 ,加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 胡 索 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
氧 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 , 置 碘 缸 中 约 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 
上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) BUS dh K 3E JL. 24g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 36g, 剪 碎 , 加 硅 
藻 土 25g, 研 匀 ,加 入 无 水 乙醇 80ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 水 15ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,10g, 内 径 为 1.5cm) 上 ,用 水 洗 脱 至 无 色 ,收集 
洗 脱 液 ,浓缩 至 约 10ml, 用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2 ,通过 已 处 
理 好 的 强酸 性 阳离子 交换 树脂 柱 ( 内 径 为 1.5cm, 柱 高 为 
10cm) 上 ,用 水 洗 脱 至 无 色 , 弃 去 水 液 , 再 以 浓 氮 试 液 -水 
(20 : 80)200ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 无 水 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 ,加 无 
水 乙醇 制 成 每 ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 


e 1439 。 
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于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 10 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 而 化 饼 钾 试 液 , 再 喷 以 
5% 的 亚 硝酸 钠 溶 液 ,立即 观察 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 水 蜜 丸 4g, 人 研 碎 ;或 大 蜜 丸 6g, 剪 碎 , 加 硅 汇 土 
3g ,研习 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
渣 加 水 30ml f VE PE Jn A t8 SE (30 — 60 CO JS $E HEC 2 次 ,每 
次 20ml, 弃 去 石油 醚 ,水 液 用 稀 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml TR f JE I ei S YR. IB BUS BO RS. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2u, 分别 
点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 王 ， 
喷 以 5% 三 氧化 铁 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 , DA Z HK (12.5 : 87.5) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
232nm。 理 论 板 数 按 态 药 芽 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”取水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 6g; 或 取 重 量 差 
异 项 下 的 大 密 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 稀 乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回 流 40 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10ul 与 供 试 品 溶液 
20n1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 酒 日 芍 、 牡 丹 皮 以 芍药 背 (Css Ho Ou ) 计 ,水 蜜 丸 
每 lg 不 得 少 于 0. 60mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 3. 6mg。 

【功能 与 主治 】〗 理气 活血 , 养 血 调经 。 用 于 气 灌 血 瘀 所 
致 月 经 不 调 、 痛 经 , 症 见 月 经 延期 .经 期 腹痛 、 经 血 量 少 、 或 有 
血块 ,或 见 经 前 乳 胀 .烦躁 不 安 、 崩 漏 带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, 大 蜜 九 一 次 1 AL, 
sep d 

【注意 】 ius. 

【规格 】 (1) 水蜜 丸 ”每 100 粒 重 10g 

DKEA 每 丸 重 9g 

【贮藏 】 密封 。 


调经 止痛 片 


Tiaojing Zhitong Pian 


[4575] 当归 320g 党 参 213g 
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JIL Æ 80g 香 附 ( 炒 )80g 
益母草 213g 泽 兰 80g 
大 红袖 213g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 川 营 、 香 附 、 泽 兰 粉 雄 成 细 粉 ,其 余 当 
归 等 四 味 加 水 前 者 三 次 ,每 次 2 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 , 浓 
缩 成 稠 膏 状 , 加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 颗粒 ， 
干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 浅 棕 
色 至 棕 褐 色 ; 味 甜 . 微 麻 涩 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 分 泌 细 胞 类 圆 
形 , 含 黄 棕 色 至 红 标 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 
附 )。 木 栓 细胞 黄 柠 色 , 壁 薄 , 微 波状 论 曲 ,多 层 重合 ( 川 荡 )， 

(2) 取 本 品 除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 10g, 加 乙醚 30ml, 冷 浸 
1] 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0. 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 、 当 归 对 照 药 材 各 lg. 同 法 
制备 , 残 河 用 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 
a - 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 1ml 含 10pl1 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 及 对 照 药 材 溶液 各 5pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 喷 以 
— hij AE A DEAL CER 10 分 钟 , 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 5g, 加 丙酮 30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 石油 醚 (30 一 60C) 约 
10ml, 浸 泡 2 分 钟 , 倾 去 石油 醚 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 
成 lml dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 8 : 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% 磷 酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 320nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 秆 
柠 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 Bug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 为 甲 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33k Hz) 
10 分 钟 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 当归 、 川 营 总 量 以 阿 魏 酸 (Co Hi Os ) 计 ,不 
得 少 于 50pg。 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 ,调经 止痛 。 用 于 气虚 血 瘀 所 
致 的 月 经 不 调 、 痛 经 、 产 后 恶露 不 绝 , 症 见 经 行 后 错 、 经 水 量 
少 有 血块 行经 小 腹 疼 痛 、 产 后 恶露 不 净 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 

【规格 】 (1) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.35g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 4g) 

【贮藏 】 密封 。 


调经 佐 孕 丸 
Tiaojing Cuyun Wan 

【处 方 】 JESCEGE5g KEFE 10g 
fili 10g ZEIT 10g 
桑 寄生 10g j& ££ Y 15g 
枸杞 子 10g Tii 10g 
山药 30g 莲子 (去 世 )10g 
RA 15g 黄芪 10g 
HAJ 15g 炒 酸 束 位 10g 
FJ 10g 丹参 15g 
IRAJ 15g X5 fn 30g 


[5:5] 以 上 十 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 勺 。 每 100g 
粉末 用 炼 密 40— 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 , 包 
腕 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 标 褐色 的 水 密 丸 ; 味 甘 、 微 次。 

【上 鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 种 皮 栅 状 细胞 
2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 苋 丝 子 ) 。 非 腺 毛 单 细 胞 , RE 
厚 , 木 化 , 脐 落 后 残迹 似 石 细胞 状 ( 覆 盆子 ) 。 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 一 
Sum (RE). AFRA E E E ,表面 观 长 方形 或 类 方形 , 垂 
周 壁 连珠 状 增 厚 ( 炒 酸 囊 仁 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 碎 , 加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 参 对 
照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 人 研 碎 , 加 甲醇 60ml, 加 热 回流 工 小 时 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 洗 
W 2 次 (100ml,50ml) ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 取 正 


调经 优 孕 丸 


丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
Hos i BE ZU Ef 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
BEBO RE EX BR d JI FR EE qu] XE 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 p , UR CBE TA m 
溶液 Sul 对照 药 材 溶 液 与 对 照 品 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 
放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10 96 B B 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(C) BUS ih: 5g, 加 水 100ml, 者 沸 30 分 钟 , 放 冷 ,用 脱脂 棉 
滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 (40ml,20ml) ,合并 乙酸 乙 酯 
液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 枸 杞 子 对 照 药 材 0.5g, 加 水 40ml, 前 者 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 加 乙酸 乙 酯 20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 浓 缩 至 
l1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (3 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (26 : 74) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm; 
Hd 35'C。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
1.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 适量 ,加 热 回流 提取 
3 小 时 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 ,连同 滤纸 简 置 同一 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml.z& T 5x i& JI 
水 适量 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm， 
柱 高 为 12cm) ,用 水 洗 至 洗 脱 液 无 色 , 弃 去 水 洗 脱 液 , 继 用 稀 
乙醇 洗 脱 ,收集 续 洗 脱 液 100ml, 落 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶 
解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A AA, IRAT ATE. CC Hz Oi ) 计 ,不 得 少 
于 1.0msg。 

【功能 与 主治 】 温 肾 健 脾 ,活血 调经 。 用 于 脾 肾 阳 虚 、 瘀 
血 阻 清 所 致 的 月 经 不 调 、 闭经、 痛经、 不 孕 , 症 见 月 经 后 错 、 经 
水 量 少 、 有 血块 行经 小 腹 冷 痛 、 经 水 日 久 不 行 . 久 不 受孕 、 腰 
膝 冷 痛 。 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5g(50 丸 ) ,一 日 2 次 。 自 月 
经 周期 第 五 天 起 连 服 20 天 ;无 周期 者 每 月 连 服 20 天 , 连 服 三 
个 月 或 性 医嘱 。 

【注意 】 阴 虚 火 旺 .月 经 量 过 多 者 不 宜 服 用 。 

【规格 】 每 100 丸 重 10g 

【贮藏 】 密封 。 


调经 养 血 丸 


Tiaojing yangxue Wan 


【处 方 〗 当归 60g Eb F1^j 30g 
香 附 ( 制 )100g 陈皮 10g 
熟地 黄 60g J| 7$ 30g 
* H3 15g KE 80g 
日 术 ( 炒 )60g Zt Wr 30g 
砂 位 15g iB WA 20g 


[50:51 LÀ EF LER 8b 79) 86, PEU SOCCER RE. 
核 , 制 成 更 泥 ;其 余 当 归 等 十 味 粉 碎 成 粗 粉 ,与 上 述 束 泥 搅 勺 ， 
烘 干 , 粉 雄 成 细 粉 ,过 第 ,再 与 上 述 砂 仁 细 粉 混 匀 , 男 取 生姜 
20g, 加 水 前 党 二 次 ,每 次 30 4r Ph. BUE UE iE 4 100g 粉末 加 
炼 密 35g 与 生姜 前 液 泛 丸 或 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 水 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甘 ME. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :草酸 钙 簇 唱 直 径 
18—32um ,存在 于 蒲 壁 细 胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
数 个 徐 唱 ( 炒 白 三)。 分 泌 细胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 
4] WO] ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 香 附 ) 。 草 酸 钙 簇 品 直径 
15 一 50km, 散 在 或 存在 于 皱 缩 的 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 
成 紧密 的 条 状 ( 续 断 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 ， 
形成 晶 纤 维 ( 炙 甘草 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 了 和 孔 沟 细 
( 酒 黄 芬 )。 石 细胞 淡 黄 色 , 类 圆 形 、 多 角形 、 长 方形 或 少数 纺 
锤 形 , 直 径 37~64um( ÄR). 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 静 置 1 小 时 ,超声 处 
JE 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 香 附 对 照 药 材 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 a- 香 附 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 二 硝 基 
葵 肝 试 液 , 放 置 片刻 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 置 水浴 上 落 干 , 残 澶 加 申 
醇 10ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H 6g. FETAL ES 
为 1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1)30ml VEG, F A Vt i 


。 1442 ° 
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液 , 用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1)30ml Wi, KEAR ET, R 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lul. 2r 3l 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10: 
7:1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 上 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : 1) 的 混合 溶液 
50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
5ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药 材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 黄 芬 素 对 照 品 . 汉 黄 芬 素 对 
照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (10 : 3 ; 1: 2) 为 展开 剂 , 置 预 饱和 30 分 钟 的 展开 生 内 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 三 握 化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2 26 磷酸 溶液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 BORD HO BR anii id ,精密 称 定 ,加 
7076 Z, B dil iN, 8E 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 28 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 50kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 揪 匀 , 滤 过 , 取 


续 滤 液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 


注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 
T 1.5mg。 

【功能 与 主治 】 补血 ,理气 ,调经 。 用 于 血 虚 气 济 , 月 经 
不 调 , 腰 酸 腹 上 胀 , 示 日 带 下 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 100 丸 重 7.5g 

【贮藏 】 密封 。 


调经 活血 片 


Tiaojing Huoxue Pian 


[4h77] 木 香 33. 3g 川 营 33. 3g 
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酪 延明 索 33. 3g 当归 100g 
熟地 黄 66.7g IRAJ 66. 7g 
红 花 50g Egg 50g 
日 术 50g 丹参 100g 
酷 香 附 100g RRR 16. 7g 
洋 兰 100g X% ÍL 100g 
3& £L Y- 133. 3g 


【 制 法 】 LA EF ER SUCÉEUN LUI ESAE) S I 
66. 7 g 粉碎 成 细 粉 ;剩余 当归 与 其 余 熟 地 黄 等 十 一 味 加 水 前 
者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 ， 
喷雾 干燥 ,加 入 上 述 细 粉 和 凑 甲 基 淀 粉 钠 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ， 
加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 ; 气 香 , 味 将 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 木 纤 维 成 束 ,长 梭 
JE ,直径 16~24um, 壁 稍 厚 , 纹 孔 口 横 裂 缝 状 , 十 字 状 或 人 字 
状 ( 木 香 )。 厚 壁 组 织 碎片 绿 黄 色 , 细 胞 类 多 角形 或 略 延 长 BE 
稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 ( 醋 延 衣 索 ) 。 

(2) 取 本 品 12 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 3ml 使 湿 
润 ,再 加 二 氯 甲 烷 20 ml, 85 3€ , $$ 5] 386 981 小 时 ,时 时 振 播 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 延 胡 索 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 
索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
癌 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶 
液 10041. 对照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 二 氯 甲 烷 -甲醇 - 二 乙 胺 (10 : 6 

: 0.05) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 S EUER ^C ERI 3 分 钟 
取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 35 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 二 氯 甲 烷 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 为 
取 木 香 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 

5: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 1% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

ORE m 18 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 
E 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 、. 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g ,分别 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WES EU 
正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 昧 干 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 35 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 


调经 活血 胶 宫 


的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 落 
干 RAMEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 广 对 照 
药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 本 -甲醇 -甲酸 (40 : : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C Jl 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 2% 磷 酸 溶 液 (65 : 35) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 225nm。 理 论 板 数 按 术 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 栈 对 照 品 和 去 氢 木 香 内 
酯 对 照 品 各 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 含 50pg 的 
混合 溶液 , 即 得 

KR UR 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 40kHz) 
40 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10Al, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 木 香 以 木 香 烃 内 酷 (Ci; Hoo O; ) 和 去 氨 木 香 
内 酯 (Ci His O; ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 36mg。 

【功能 与 主治 】 养 血 活血 , 行 气 止 痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 兼 
血 虚 所 致 月 经 不 调 、 痛 经 , 症 见 经 行 错 后 、 经 水 量 少 \ 行 经 小 
腹胀 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【注意 】 ium. 

【规格 】 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 34g) 

【贮藏 】 密封 。 


溶液 ul 与 供 试 品 溶液 


一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 


调经 活血 胶 喜 


Tiaojing Huoxue Jiaonang 


【处 方 】 KE 33.3g J| 2$ 33. 3g 
BEHR 33. 3g 当归 100g 
熟地 黄 66. 7g IRAJ 66. 7g 
红 花 50g 乌 药 50g 
白术 50g 丹参 100g 
酷 香 附 100g 制 吴 茶 英 16. 7g 
泽 兰 100g X% i KK 100g 
英 丝 子 133. 3g 


【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 木 香川 营 、 延 胡 索 及 当归 66. 7g 
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粉碎 成 细 粉 ,备用 。 剩 余 当 归 与 其 余 熟 地 黄 等 十 一 味 加 水 前 
起 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 , 喷 筋 干燥 ,得 干 膏 粉 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 ， 
干燥 ,加 入 送 甲 基 淀 粉 钠 8g、 硬 脂 酸 镁 2g 1.5] RARE, hl 
成 1000 粒 [ 规 格 (1)]; 或 滤液 浓缩 成 相对 密度 约 为 1.32 一 
1. 35(60 C ) 的 稠 总, 加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 制 粒 ,60 干燥 , 混 
匀 , 装 人 胶 赛 ;或 滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.05 一 1.17(70C ) 
HJ TE B ,喷雾 干燥 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 装 人 胶 面 , 制 
成 800 粒 [ 规 格 (2)], 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 圳 ,内容 物 为 浅 棕色 至 棕色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 香 , 味 苗 。 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 木 纤维 多 成 束 ,长 
梭 形 ,直径 16~24pm, 纹 孔 口 横 裂 缝 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 
香 ) 。 木 栓 细 胞 深 黄 棕色 ,表面 观 旦 多 角形 ,微波 状 弯曲 ( 川 
芒 )。 下 皮 厚 壁 细胞 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 、 或 类 方形 或 长 条 
JÉ , 壁 稍 弯曲 , 木 化 ,有 的 成 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 ( 醋 延 胡 
索 )。 韧 皮 薄 壁 细 胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 表 面 有 极 微 细 的 斜 向 交 
错 纹 理 , 有 时 可 见 菲 薄 的 横 隔 (当归 ) 。 

(2) 取 本 品 12 粒 [ 规 格 (1)] 或 10 粒 [ 规 格 (2)] 的 内 容 物 ， 
加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 1001 对照 药材 溶液 10pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 环 已 烷 (5 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 两 个 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 12 粒 [ 规 格 (1)J 或 10 粒 [ 规 格 (2)] 的 内 容 物 ， 
加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
LEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 
1g.JI ERR ZA 0. 5g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 12 粒 [ 规 格 (1)] 或 10 粒 [ 规 格 (2)J 的 内 容 物 ， 
加 浓 氨 试 液 6ml 使 湿润 ,再 加 二 氯 甲 烷 30ml, 2 2€ , 5€ 5] ot 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 河 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 0. 5g, 加 浓 毛 
AW 2ml 使 湿润 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 、 对 
照 药材 溶液 各 10ul、 对 照 品 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 以 含 1% 
氧 氧 化 钠 的 法 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 床 合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 砚 燕 气 
中 加 至 斑点 显 色 清晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
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品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE m 12 粒 5 规 格 (1)] 或 10 粒 [5 规 格 (2)] 的 内 容 物 ， 
加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
加 水 20m! 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
15ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 赤 三 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
ik 10pl、 对 照 药 材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 二 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 12 粒 [ 规 格 (1)] 或 10 E CLER C202 8 PLE, 
加 水 20ml, 人 研磨 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 加 盐酸 调节 pH 值 至 
2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 
液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 原 儿 茶 醋 对照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml A lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 104l、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G $E 
层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (60 : 5 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HET MEA 5% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 12 粒 [ 规 格 (1)] 或 10 粒 [ 规 格 (2)] 的 内 容 物 ， 
加 水 50ml, 煎 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 30ml 振 摇 提 
取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 熟 地 黄 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 5 由 对照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 
To HEEL 2,4- 二 硝 基 茶 肽 乙醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 斑点 。 


【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 
【含量 测定 】 KE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 225nm。 
理论 板 数 按 木 香 烃 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 香 烃 内 酯 对 照 品 .去 氨 木 香 内 
酯 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 50ug 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 300W , 频 
率 25kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 怀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 木 香 以 木 香 烃 内 酯 (Cis Hoo O22 Hl 2 SUR 
内 酯 (Cis His 〇 2) 的 总 量 计 ,[ 规 格 (1)J] 不 得 少 于 0. 50mg;[ 规 
格 (2)J 不 得 少 于 0. 65mg. 

赤 芍 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 
理论 板 数 按 广 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 访 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 木 香 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 示 区 以 芍药 苷 (Cs Hos Ou ) 计 ,5 规格 (17] 不 
得 少 于 0. 40mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 50mg。 

【功能 与 主治 】 Edni&dn.fr^tibW. RT ^U dn 63k 
血 虚 所 致 月 经 不 调 、 痛 经 , 症 见 经 行 错 后 、 经 水 量 少 ,行经 小 腹 
帐 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 粒 [ 规 格 (2)、(3)] 或 一 次 
4 粒 [ 规 格 (1)] ,一 日 3 次。 

【注意 】 孕妇 禁 服 。 

【规格 】 〈1) 每 粒 装 0. 38g( 相 当 于 饮片 1. 292g) 

(2) 每 粒 装 0. 4g( 相 当 于 饮片 1. 0338g) 

(3) 每 粒 装 0. 41g( 相 当 于 饮片 1. 033g) 

【贮藏 】 Wu. 


yB AAL 


Tiaowei Xiaozhi Wan 


【处 方 】 姜 厚 朴 60g 羌活 60g 
广东 神曲 60g IRTE 30g 
香 附 (四 制 )6g 姜 半 夏 60g 
防风 60g 前 胡 60g 
I (AW )6g HIE 60g 
Hr 60g 砂 仁 60g 
AR 30g KE 6g 
豆 敬 60g HRZ 60g 
苍术 ( 泡 )60g TÆT 6g 
5 9 Ct 2x060g 甘草 30g 
Z öht 60g 陈皮 ( 蒸 )60g 


【 制 法 】 以 上 二 十 二 味 ,粉碎 ,过 得 , 混 义 。 用 水 泛 丸 , 干 
燥 , 用 黑 氧 化 铁 和 滑石 粉 包 衣 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 , 显 灰 黄色 ; 气 香 ， 
RME E. 
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【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 茯 苓 )。 石 细胞 类 方形 .椭圆 形 、 卵 圆 形 或 不 规则 分 枝 
状 ,直径 11 一 65pm, 有 时 可 见 层 纹 ( 姜 厚 朴 )。 纤 维 束 周围 薄 
壁 细 胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 二 氯 甲 烷 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 
1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 30ml 洗 脱 ,收集 流出 液 和 洗 脱 液 , 落 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 
药材 0. 5g, 加 二 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 tu、 对 照 药材 溶液 1 由 ,分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 羌活 对 照 药 材 0.5g, 加 二 氯 甲烷 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 同 [ 鉴 别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 , 自 
“滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 
W tul、 上 述 对 照 药材 溶液 4ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙醚 -甲苯 -二 氯 甲烷 (1 : 1 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 , 加 甲醇 稀释 5 倍 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 前 胡 对 照 药 材 0.5g, 加 二 氯 甲烷 10ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 白 花 前 胡 甲 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1, 对 照 药 材 溶液 与 对 照 
品 溶液 各 14l1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -二 握 甲 
烷 -乙醚 (4 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR- ARAFA : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 40ug、 和 厚 
朴 酚 Z0ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 粉末 (过 三 号 筛 ) 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 反 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 瓶 ( 袋 ) 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 CCa His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis His O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. 1mg。 

ARSE ANAR, ARLE, ARNE. MTE 
冒 属 风寒 夹 湿 内伤 食 灌 证 , 症 见 恶 寒 发 热 . 头痛 身 困 、 食 少 纳 
AR RS EE IA .腹痛 汇演。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2.2g, 一 日 2 次 。 

【规格 】 每 瓶 或 每 袋 装 2. 2g 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 香 附 (四 制 ) 除去 毛 须 及 杂质 。 取 净 香 附 , 按 每 
100kg 兆 香 附 用 生姜 6kg( 榨 汁 ) ,白酒 6kg, 食 盐 2kg, 栈 6kg, 
与 香 附 拌 匀 至 辅料 被 吸 尽 , 置 锅 内 莹 透 , 取 出 ,干燥 。 

NEAR) — 除去 杂质 ,分 开 大 小 , 略 泡 , 洗 净 , 润 透 ， 
切 薄 片 , 干 燥 。 取 净 川 营 ,加 白酒 拌 匀 , 蒸 透 ,取出 ,干燥 。 每 
100kg 川 芝 用 日 酒 10kg. 

ERCE) ”除去 杂质 , 洗 净 ， erue PORA , E UR OK 
HKE FAW BUB. HARRE, DTK, T. KH 
水 制 法 : 用 2kg 米粉 加 水 至 100kg ,充分 搅拌 , 即 得 。 

LAA) 除去 杂质 , 洗 净 , 切 薄 片 , 干 燥 ( 如 为 片 时 ， 


除去 细 根 )。 取 净 乌 药 ,加 醋 拌 匀 , 蒸 至 酷 被 药 料 吸 干 为 度 , 取 
出 ,干燥 。 每 100kg 乌 药 用 醋 20kg. 
RRG) 除去 杂质 , 洗 净 , 蒸 透 ,80CC 以 下 干燥 。 
通天 口服 液 
Tongtian Koufuye 
[4:755] JIS IRAJ 
K R 羌活 
HE 2] Æ 
菊花 T8 fur 
防风 茶叶 
甘草 


LA GEI 以 上 十 一 味 , 川 营 .羌活 、 细 辛 . 菊花、 防风、 清和 傈 
Jin zKk z& ig , uc Se 2E Ly 800ml, 蒸 馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 药 
i& 55 JR AJ 、 天麻 白芷、 甘草 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1 小 时 , 合 


前 液 , 滤 过 ;茶叶 加 新 鲜 沸水 浸泡 二 次 ,每 次 20 分 钟 ,合并 浸 
出 液 , 滤 过 ,加 入 上 述 滤液 及 蒸馏 后 的 水 溶液 , 减 压 浓缩 至 相 


对 密度 为 1.14(70C ) 的 清 膏 , 静 置 ; 冷 至 室温 后 加 乙醇 使 含 
醇 量 达 65% , 搅 匀 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 至 
相对 密度 为 1. 18 C70 CO P B JA. E XR 2 TR OH a RC 
山梨 酷 80 TRO ,加 水 至 980ml, 再 用 10% 氨 氧化 钠 溶液 调节 
pH 值 至 4.5—6. 5, 7k 81000ml, $65] , 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 
DERI 本 品 为 柠 色 的 液体 ; 气 香 , 味 辛 、 微 苦涩 。 
【鉴别 (COD BUR ih 30ml, 加 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 ,水 层 备 用 。 醚 液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙醚 
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冷 浸 4 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 薄 和 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 

每 im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 5p1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 蚊 干 , 置 入 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 殉 光 斑点 ; 喷 以 5% 和 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jon dA 
至 斑点 显 色 清 晰 ,日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 加 水 20ml 洗涤 , 取 
正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
芍药 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3ul. A) 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 
WHO: 1:4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫 
酸 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 
与 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIER E. 
以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 01( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 v" 
EE : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 

论 板 数 按 芍药 昔 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 HUS ZION BR i 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. Img ee 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 25ml E M 
中 ,加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 揪 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lml 含 a dO DEUS ERE CCS Hzs Oi ) 计 ,不 得 少 
Fome, 

【功能 与 主治 】 MER AER. AF I BELT MK 
那 上 扰 所 致 的 偏 头 痛 , 症 见 头 部 胀 痛 或 刺 痛 . 痛 有 定 处 反复 
发 作 .头晕 目眩 、 或 恶心 呕吐 、 恶 风 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 第 一 日 : 即刻 .服药 1 小 时 后 、 
2 小 时 后 .4 小 时 后 各 服 10ml, 以 后 每 6 小 时 服 10ml。 第 二 日 、 
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ZH: 一 次 10ml, 一 日 3 次 。3 天 为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 
【注意 】 出 血性 脑 血管 病 、 阴 虚 阳 亢 患 者 和 孕妇 禁 服 。 
【规格 】 每 支 装 10ml 
【贮藏 】 密封 。 


AER E 


Tongxinluo Jiaonang 


本 品系 由 人 参 JKE, ZiR IRA M. DE d ARMA, E 
F EE ILE RELO), IKA Z8 T el E. 

【性 状 】 Am AEE, A E 2 IK E E JC C0, 5] TT 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 水 60ml, #7 4k H 
20 分 钟 , 滤 过 (或 离心 ), 取 滤液 (或 上 清 液 ), 蒸 干 , 残 酒 加 甲 
Rz 20ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
3g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 10ml 洗 脱 , 弃 去 流出 液 和 洗 脱 液 ， 
再 用 水 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 


解 TE Bei an RI. AEPUKE BR 2E 1g, 加 水 30ml, 同 法 
MRX RR ZU ERU. REGE CE TAS O81 DU] 0502) 试 验 ,吸取 上 


XR REIR lul, SUAE IBI — 3€ BE WR D. LAPSI BS-4 25 
酷 酸 钠 溶液 (3 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 燕 干 , 残 深 用 乙醚 浸泡 2 次 (每 次 2 分 钟 ) ,每 次 5ml, 
倾 去 乙醚 液 ,残渣 挥 兆 乙 醚 ,加 水 10ml 使 溶解 ,通过 D101 型 
大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm, 依 次 用 乙醇 、 
水 预 洗 ) 上 ,以 水 150ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 7076 7, BS 
80ml 洗 脐 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 并 Rg HE m. ASA Re 对 照 
TE iiid Rb; 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0.5msg 的 

合 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MEER 
上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 - 水 (13 : 7: 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 JE JT . oi UP. CA. 296 p RE t RE WR STE 
105 已 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 5g JI ELE C60 — 90 C) 5 ml, f $E 
3 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ， 
JUL: E SE (60 — 90 C ) 制 成 每 Iml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (10 : DA 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 乳 香 对 照 药材 1g, 加 无 水 乙醇 5ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5 由 对照 药材 溶液 ul. 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 乙 醚 
(15 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 晓 以 2% 对 二 甲 氮 基 
甲醛 的 1096 LER, BETG WE .TE 105'C hn 3A E BEA mb (5 A 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 主 斑点 。 

【检查 】 粒度 ” 取 本 品 10 粒 , 倾 出 内 容 物 , 混 匀 , 称 取 
0.012g, 精 密 加 入 甘油 醋酸 试 液 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 
出 , 摇 勺 ,立即 取 一 滴 置 载 玻 片 上 , 覆 以 盖 玻 片 (22mm X 
22mm) , 同 法 制备 5 片 。 在 200 倍 显微镜 下 ,检视 测量 粒子 直 
径 ( 短 径 ) ,每 片 随机 检视 5 个 视野 ,共计 25 个 视野 ， Lid i 
视野 直径 ( 短 径 ) 大 于 75pm 的 粒子 个 数 不 得 超过 

其 他 a i 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 sto 
为 填充 剂 A Z E K C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KAA HOM BS ZJ 10mg, 精密 称 
定 , 置 100m] 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 揪 匀 ,精密 量 
取 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70 96 甲醇 至 刻度 , $2] , B 8 Cds 
Iml EAA 100g). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 26 H1 
Hz 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 为 250W, 频 率 为 
40kHz)50 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 702%% 甲醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml EORR P , Jill 
70% 甲 醇 至 刻度 , 反 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh BEOBLE ZR ^j ACA Z dE (Ca Hos Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 活血 , 通 络 止痛 。 用 于 冠 心病 心 绞 
痛 属 心气 虚 乏 、 血 瘀 络 阻 证 , 症 见 胸部 灼 闽 , 刺 痛 、 绞 痛 , 固 定 
不 移 , 心 尾 目 汗 ,气短 乏力 , 舌 质 紫 瞳 或 有 瘀 斑 , 脉 细 涩 或 结 
代 。 亦 用 于 气虚 血 瘀 络 阻 型 中 风 病 , 症 见 半身 不 遂 或 偏 身 麻 
KOHEREN. ADA. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 出 血性 疾患 .孕妇 及 妇女 经 期 及 阴 虚 火 旺 型 中 


【规格 】 每 粒 装 0. 26g 
【贮藏 】 密封 。 
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Tongle Keli 
[4751 何首乌 地 黄 
当归 X A 
玄 参 Ek kb eise 


[5/5] 以 上 六 味 , 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 ,加 入 糊 精 适量 或 加 入 糊 精 和 乳糖 适量 , 搅 匀 , 干 
燥 , 制 粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 浅 棕色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 微 甜 Lo 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汗 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 三 握 甲 烷 液 ,用 5% 碳酸 钠 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml， 
水 层 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 再 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 二 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 何首乌 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 5ul、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15: 5: 1J) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 获 光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 可 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 
20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 玄 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 
取 哈 巴 俄 背 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml Sp 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
il 5p1, 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 用 
1%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 
水 (10 : 3 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 ;在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 在 聚 酰胺 柱 (30 一 60 
H ,5g, 内 径 为 1. 5cm, 湿 法 装 柱 ) 上 , 先 用 水 100ml Hi, FE 
水 液 , 继 用 35% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
乙醇 Zml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 壳 对 照 药材 
0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 柚 皮 苷 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 1ml 含 lmg 的 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
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0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2pl, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 210'C DAR Jt 
置 的 下 层 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 
液 ,在 105C 加 热 3 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
KAEM; A ZHR- C22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 - pue dk — 2 Z -2-O -6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 2.3.5.4 -四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O- 
B-D- 和 葡萄 糖 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 稀 乙 
Bf EX RR 1ml 含 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ， 
加 稀 乙 醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,用 稀 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 何首乌 以 2,3,5,4“- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O -8- 
D- 葡 菊 糖 苷 (Co。Hzs Os,) 计 ,不 得 少 于 12. 0mg。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 , 润 肠 通 便 。 用 于 阴 虚 便秘 , 症 
见 大 便秘 结 . 口 干 . 咽 燥 、 烦 热 , 以 及 习惯 性 .功能 性 便秘 见于 
上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 2 袋 , 一 日 2 次 。2 Jh] 
为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 】 偶 见 上 腹部 不 适 或 大 便 难以 控制 ,一 般 不 影响 
继续 治疗 。 

【规格 】 每 袋 装 6g 

【贮藏 】 密封 。 


通 K A 
Tongguan San 
【处 方 】 JA m 500g 
细 六 250g 
以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 勺 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 浅黄 褐色 的 粉末 ; 气 香 , 味 辛 ,有 刺 鼻 感 。 
【鉴别 】 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 果皮 表皮 细胞 红 标 
色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 较 厚 , 表 面 有 微细 颗粒 ;纤维 束 淡 黄 
色 , 周 围 细 胞 含 草酸 钙 方 品 及 少数 簇 唱 , 形 成 晶 纤 维 , 并 常 伴 
有 类 方形 厚 壁 细胞 ( 猪 牙 时 ) 。 叶 的 组 织 碎片 有 不 定式 气孔 ， 
直径 约 14pm, 副 卫 细 胞 4 一 6( 忽 不 食 草 ) 。 下 皮 细 胞 类 长 方 


SEES 250g 


【 制 法 】 
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形 , 壁 细 波 状 弯 曲 ,来 有 类 方形 或 长 圆 形 分 泌 细 胞 ( 细 辛 )。 
【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01155, 
【功能 与 主治 】 o8XXJP$5. HIT PGSREH SS ELEC UB] S 

Wk AIARZA .不 省 人 事 。 

【用 法 与 用 量 】 HD, K a pE, 


【注意 】 孕妇 慎 用 。 

【规格 】 每 瓶装 1. 5g 

【贮藏 】 密闭 。 

XS 35 2 Xu 
Tongru Keli 

[455] ER 44. 44g 熟地 黄 33. 33g 
通 草 44. 44g RB JE 44. 44g 
天 花粉 33. 33g 路 路 通 44. 44g 
漏 芦 44. 44g 党 参 44. 44g 
当归 44. 44g Ji] 25 33. 33g 
HAJ GB E533. 33g 王 不 留 行 66. 67g 
柴 胡 33. 33g Ili FE 223. 17g 
Efa 38 22. 22g 

【 制 法 】 以 上 十 五 味 , 除 漏 芦 .当归 、 川 谊 、 某 胡 外 ,其 余 


黄芪 等 十 一 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 ,合并 硬 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 , 备 用 。 取 漏 芦 等 四 味 ， 
加 6 倍 量 70% 乙 醇 加 热 回流 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 渡 
液 , 回 收 乙醇 并 浓缩 成 稠 膏 ,与 上 述 稠 襄 合并 。 加 入 亡 糖 适 
量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 可 溶性 淀粉 类 
精 、 甜 菊 素 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 333g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

【性 状 】〗 本 品 为 柠 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 或 味 微 至 
(无 蔗糖 ) 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 30g 或 10g( 无 芒 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
50ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 
溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 
液 MARAEA 2 次 (30ml,20ml) , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 黄 共 甲 苷 对照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 20d, XF RR 
品 溶液 5ml ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 
醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
Bh, FEA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
HA 

(2) 取 本 品 20g 或 6.7g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 40ml, H 
声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 ， 
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残 河 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 漏 芦 对 
照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10~20pl、 对 照 药材 
溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ELE AR L, DLE BL T B 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 荧光 主 斑点 。 


【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
23 3t TERRI] 5 LL P E-Z 8-0. 025mol/L 磷酸 溶液 (每 1000ml 含 
三 乙 胺 1.8mD CI. 5 : 13.5 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
230nm。 理 论 板 数 按 记 药 昔 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml long 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 5g 或 1.7g( 无 藤 糖 ) ,精密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)40 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 适量 洗涤 容器 和 滤器 , 洗 液 并 
入 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 9E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白 芍 以 芍药 苷 (CC Ha Oi ) 计 , [规格 (1)] 与 
[规格 (37] 不 得 少 于 1. 5mgs [规格 (2)] 不 得 少 于 3.0mg。 

【功能 与 主治 】 益 气 养 血 , 通 络 下 乳 。 用 于 产后 气 血 亏 
d , 乳 少 ,无 乳 ,乳汁 不 通 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 30g 或 10g( 无 蔗糖 ), 一 日 
3 次 : 

【规格 】 
(无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


(1) 每 袋 装 15g 〈2) 每 袋 装 30g 〈3) 每 袋 装 5g 


388 L4 je] oe 


Tongyou Runzao Wan 


[4h77] EAE 80g 木 香 10g 
36 EE f 80g 桃仁 (去 皮 )20g 
红 花 20g 当归 20g 
kb rd. 20g KEKI 20g 
郁 李 位 20g 熟地 黄 20g 
地 黄 20g mA 80g 
BRE 20g AKE 80g 
大 黄 40g 甘草 10g 


【 制 法 】 以 上 十 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 


。 1449 > 


通 脉 养 心口 服 液 
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X3 ZR JUL SE 110 一 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 球形 或 椭 
IRE ,直径 约 至 60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 薄 壁 
细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 ,表面 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 ) 。 
蒲 辟 组织 灰 棕色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 ( 熟 
地 黄 .地 黄 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄色 , 权 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 耸 )。 
草酸 钙 复 唱 大 ,直径 20 一 140xm( 熟 大 黄 、 大黄)。 纤 维 束 周 围 
薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 唱 ,形成 晶 纤 维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 剪 碎 ,加 乙醚 20ml, 浸 泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 
RT RAMCE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 
照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 环 己 烷 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BTE ELA 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, BS WE, DIL RE SE E 6g, BE]. Jn FR BS 30ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 20ml 
使 溶解 ,用 石油 醚 (30 一 60'"C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
石油 醚 液 , 用 2%% 氧 氧化 钠 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 碱 液 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2 ,用 石油 醚 (30~60"C ) 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 用 无 水 硫酸 钠 适 量 脱 
水 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 厚 
朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl 与 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅 
BE GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 甲 醇 (27 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 虔 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 硅 菠 土 3g, 研 匀 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 盐 
酸 调 节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 黄 苓 对照 药材 1g, 加 甲醇 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 0. 5 一 1p, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱 和 30 分 钟 
的 展开 包 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铁 乙醇 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g, BR, MERE 3g, 研 匀 ,加 甲醇 30ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶 
解 , 再 加 盐酸 1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0.1g, 加 甲醇 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 
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对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 2 一 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 和 ~ 
60C ) -甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 术 黄 色 荧 光斑 
点 ; 置 氨 藻 气 中 圳 后 ,斑点 变 为 红色 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; AL CLR SK : 81) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 283nm; 
柱 温 40'C 。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙醇 50ml, 称 
定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A i FEALE X b AR FE LR EZ EP CCo Ha; Ou ) 计 ,不 得 少 
于 15. 0mg. 

【功能 与 主治 】 HE i, WE. HTF S A R 
SS ROE EY E. IL KIED RKW O E RE o 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;年 老 体 弱者 慎 用 。 

【规格 】 每 九重 6g 


【贮藏 】 us. 
通 脉 养 心 口服 液 
Tongmai Yangxin Koufuye 
【处 方 】 地黄 100g X% dii 100g 
ZZ 60g 甘草 60g 
制 何 首 马 60g 阿胶 60g 
五 味 子 60g 党 参 60g 
HS fg Hi 40g KÆ 40g 
桂 枝 20g 


【 制 法 】 以 上 十 一 味 , 醋 龟甲 加 水 煎 煮 2 小 时 后 ,加 入 鸡 
WME .党 参 . 大 京 前 者 二 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 煎 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.15(50C) ,加 
80%% 乙 醇 使 含 醇 量 达 60% , 取 适 量 , 加 入 阿胶 ,加 热 溶解 ,并 入 
上 述 乙 醇 液 中 , 混 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ;其 余地 黄 
等 六 味 用 80% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 48 小 时 后 进行 渗 沪 ,收集 渗 小 
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i 1200ml, 与 上 述 提 取 液 合并 , 静 置 24 小 时 ,小 过 ,滤液 减 压 
回收 乙醇 至 相对 密度 为 1.01—1.05(60 C) ,加 入 蜂 密 160g, 
葵 甲 酸 钠 3g, 加 水 至 1000ml.1R 5] , 静 置 7 天 , 滤 过 , 即 得 。 

【性 状 〗 — 本 品 为 红 棕 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 将。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 20ml, 加 盐酸 2ml, 再 加 三 氯 甲 烷 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 , 酸 液 再 用 三 氯 
甲烷 20ml, 振 摇 提取 ,合并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲 
烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 制 何首乌 对 照 药 材 
0. 25g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
5ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 
成 每 1Iml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 分 别 吸 取 供 试 品 溶液 10 岂 对照 药 材 溶 液 
和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WERE ,以 甲 杂 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 
外 论 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ;用 氮 薰 
气 票 后 ,在 日 花 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 5% 氢 氧化 钠 溶 液 调节 pH 值 至 10， 
用 乙醚 20ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 醚 液 ( 水 层 备用 ) , 蒸 干 , 残 酒 加 
三 氯 甲烷 m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药 
材 1g, 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 五 味 
子 醇 甲 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1Iml 含 Img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 分 别 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE; 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (6 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 层 ,加 乙酸 乙 酯 Z0ml fis 
提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 芒 柄 花 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1m E lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
分 别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 (30 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.05( 通 则 0601) 。 

pH 值 MA 4.0—5.5 Gf Wl 0631). 

微生物 限度 ” 取 本 品 , 细 菌 计数 采用 培养 基 稀 释 法 ( 取 原 
液 1ml 等 量 分 注 5 3E DIL) ;霉菌 和 酵母 菌 计数 采用 平 严 法 ; 
大 肠 埃 希 菌 检查 采用 供 试 液 直 接 接种 于 100ml 增 菌 培养 基 ， 
依法 检查 (通则 1105) ,应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 051253) zg 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
AS EG A Z R-UK BS RROK (42 : 2 : 58) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (每 m 含 甘草 
KR XI RR 0. 1mg, 折 合 甘 草酸 为 0. 097 95mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 5ml, 置 10ml $M 
中 ,用 稀 乙 醇 稀 释 人 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1001 与 供 试 品 溶液 
5pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 甘 草 以 甘草 酸 (Css He O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 24mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 养 阴 , 通 脉 止痛 。 用 于 冠 心病 气 阴 
两 虚 证 , 症 见 胸痛 、 胸 风 、 心 怪 、 气 短 、 脉 弦 细 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【注意 】 iuum. 

【规格 】 XE 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


通 脉 养 心 丸 


Tongmai Yangxin Wan 


[4h71 地 黄 100g X5 if i 100g 
麦 冬 60g 甘草 60g 
制 何首乌 60g 阿胶 60g 
五 味 子 60g 党 参 60g 
Ki f& 40g KE 40g 
FEE 20g 


[50:5] 以 上 十 一 味 ,地黄 , 麦 冬 .甘草 、 制 何首乌 阿胶、 
桂 术 粉碎 成 细 粉 ;其 余 鸡 血 苹 等 五 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 
时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 滤液 浓缩 成 稠 襄 ,加 入 上 述 细 粉 , 搅 勺 , 制 
丸 , 外 层 加 滑石 粉 适量 ,干燥 , 制 成 450g, 包 糖衣 或 薄膜 衣 ， 
即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 包 糖 衣 或 包 薄 膜 衣 的 浓缩 水 丸 , 除 去 包 
An m SG IRH T. 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕 色 
至 黑 标 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 ) 。 草 酸 钙 复 晶 
HAE 80xm( 制 何首乌 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 
方 品 , 形 成 品 纤维 (甘草 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 24 一 
90um, EZ] 3pm( 麦 冬 )。 射 线 细 胞 径 向 纵 断 面 呈 类 方形 或 
长 方形 , 壁 连珠 状 增 厚 , 常 与 木 纤 维 连结 ( 桂 枝 ) 。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 制 何首乌 对 照 药材 0.25g, 加 乙醇 25ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 
0.5mg 的 涂 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 ul, 对照 药材 及 对 照 品 溶 
液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 
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甲酸 (15 :2: DARFA, FE JF AHE, AF, E POET 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 置 氨 蒸气 中 
ER Je ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 3. 5g, 研 细 , 取 适量 加 三 氯 甲烷 50ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 五 味 子 对 照 药材 lg, 加 三 氯 甲烷 20ml， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 , 加 三 毛 甲 

烷 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFz;s 洲 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 (6 :3:1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A CL ZK VK BB RR (42 : 58 : 2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 稀 乙 醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 (折合 成 甘草 酸 
为 0.097 95mg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 5g. T8 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 为 200W, 频 率 为 40kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 甘草 以 甘草 酸 
于 1.8mg. 

【功能 与 主治 】 益 气 养 了 明 , 通 脉 止痛 。 用 于 冠 心病 心 绞 
痛 及 心律 不 齐 之 气 阴 两 虚 证 , 症 见 胸痛 、 胸 闽 、 心 尾 、 气 短 、 

结 代 。 | 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 40 丸 , 一 日 1 一 2 次。 

【人 规格】 每 10 丸 重 1g 

【贮藏 】 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


RR (Ci; Hj O16 ) 计 ,不 得 少 
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【处 方 】 Xt 144g 前 胡 96g 
桔梗 96g udi 72g 
WEE 96g HE 72g 
陈皮 96g PEE OB 72g 
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【 制 法 】 以 上 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉 未 用 炼 密 35— 45g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
JI M SE 130 一 160g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑 棕 色 至 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
(DCN E o | 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 
Gum (RÆ). I RE ZT HE TR XR E , JIE, REEL LII 28 CI), 
纤维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤 维 (甘草 )。 气 
FLITS ,保卫 细胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 草 酸 钙 方 唱 成 片 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 束 , 长 32 一 144pm， 
存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 半 夏 )。 石 细胞 橙黄 色 ,贝壳 状 , 壁 
较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 显 ( 苦 杏仁 )。 联 结 乳 管 直径 14 一 25pm， 
含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 )。 油 管 含 金黄 色 分 泌 物 (前 胡 )。 叶 
肉 组 织 中 有 细小 草酸 钙 簇 晶 , 直 径 4~8um( 紫 苏 叶 )。 

DKE iK Æ AL 4g, BERE ; 2X EU SE AL 6g, 剪 碎 , 加 硅 藻 
土 5g, 研 勺 , 过 三 号 得 ,加 乙醚 20ml 与 浓 氮 试 液 1ml, 密 塞 , 放 
置 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 药 洁 用 乙醚 15ml 分 3 次 洗涤 , 滤 
过 ,合并 滤液 ,加 盐酸 乙醇 溶液 (1-20)1ml, 摇 勺 , 蒸 干 ,残渣 
用 甲醇 2ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 麻 黄 
碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml A lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 所 
试 液 (40 : 7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 机 三 酮 试 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

ORA mIKE AL 6g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 12g, 剪 碎 , 加 水 

20ml, 研 细 , 移 入 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 230ml, 照 挥发 油 测 
定 法 (通则 2204) 试 验 , 加 入 石油 醚 60 一 90C)1.5ml, 加热 并 
保持 微 沸 2 小 时 LOS ,取石 油 醚 层 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 紧 
苏 叶 对 照 药 材 0.7g, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 250ml 5j 3€ 
璃 珠 数 粒 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 盐酸 浴 液 ,在 105 C 加 热 
5 分 钟 ,立即 取出 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 4g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 九 6g, BYRE, DAER 
土 4g, 研 匀 ,过 三 号 筛 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 申 醇 15ml, 振 摇 30 分 
钟 , 滤 过 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 背 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10:7:5:3) 的 
上 层 洲 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙 本 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
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颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, BS -0. 02mol/L 磷酸 二 氧 钾 深 液 ( 含 0.2% 三 乙 
胺 ,用 磷酸 调节 至 pH2.7)(3 : 970 为 流动 相 ;检测 波长 为 
210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 盐酸 甲醇 溶液 (1 一 1000) 制 成 每 1ml 含 60ug 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 
精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 混 匀 RA 2g, 
精密 称 定 ,加 硅 藻 土 2g, 研 匀 。 置 索 氏 提取 器 中 ,加 浓 氨 试 液 
3ml、 乙 醇 10ml 与 乙醚 适量 , 置 水 浴 上 加 热 回 流 至 提取 液 无 
色 , 放 冷 ,将 乙醚 提取 液 移 至 蒸发 亚 中 ,滤纸 和 容器 用 少量 乙 
醚 洗涤 , 洗 液 并 人 蒸发 严 中 , 挥 干 , 残 酒 用 盐酸 甲醇 溶液 (1 一 
10000 XF fE ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 甲醇 溶液 (1-1000) 
至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10x1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 麻 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Co HisNO。HCID 计 ,水 蜜 丸 
每 lg 不 得 少 于 0.30mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 宣 肺 止 嗽 。 用 于 风寒 束 表 、 肺 
气 不 宣 所 致 的 感冒 咳嗽 , 症 见 发 热 . 恶 寒 、 咳 嗽 .鼻塞 流 涕 、 头 
痛 、 无 汗 、 肢 体 酸痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 蜜 丸 一 次 7g, 大 蜜 九 一 次 2 AL, 
—H2-—33X. 

【规格 】 〈1) 水 蜜 丸 f 100 L8 10g 

DKEA 每 丸 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 紫 苏 叶 180g 前 胡 120g 
桔梗 120g 苦 杏仁 90g 
WR3 120g 甘草 90g 
陈皮 120g Æ E CB) 90g 
4k" 120g Ek kb Es 120g 
$^ 120g 


[5/51 BEFRA) ER Sb Boe 48g 粉碎 
成 细 粉 ,备用 ; 紫 苏 叶 LB Be HK ZR ^C TRE US Ve RUPEE T s ,收集 
挥发 油 , 备 用 ; 药 液 滤 过 ,药酒 再 加 水 前 者 2 小 时 , 滤 过 , 合 
滤液 ,备用 ; 苦 杏 仁 压 榨 去 油 , 药 渣 与 剩余 的 获 炒 可 充 ,用 
85% 乙 醇 加 热 回 流 提取 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 85% 乙 醇 提 
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取 液 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 ;其 余 前 胡 等 六 味 加 水 前 者 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 两 种 备用 药 液 合 
并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.34~1.38 600 KRAE, IMA 
上 述 半 夏 ( 制 ) 、 获 炒 可 壳 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ; 干 膏 加 淀粉 适量 ， 
粉碎 成 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 和 人 上述 挥发 油 , 加 入 硬 
脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 棕 
色 至 棕 褐色 ; 气 香 , 味 微 苦 。 | 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 20ml 
与 浓 氮 试 液 1ml, 密 塞 ,放置 2 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 加 
盐酸 乙醇 溶液 (1110)1ml, 摇 勺 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml f TR 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 8 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (40 : 7 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 苗 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 8 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酷 
WIER 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 可 壳 对 照 药 材 
0.5g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 — 15 ul, 43-1 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 
2 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 灾 光 主 斑点 。 

(DRA m 8 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 25ml, 加 热 回 流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAR. RASPE m. IPERE Im Img 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 以 售 4%% 醋酸 钠 的 羧 甲 
基 纤 维 素 钠 溶 液 为 茜 合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5:3: 1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 甘草 对 照 药 材 0. 4g, 加 水 40ml, 加 热 者 沸 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 
MR: T AELE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (10 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ， 
ERF WE, EF, mA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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(5) 取 本 品 24 片 , 研 细 , € 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 
250ml 与 玻璃 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 
至 刻度 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 石油 配 (60 一 90C ) 1ml, 连 
接 冷 凝 副 ,加热 至 沸 , 并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 层 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 叶 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 l0ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 醚 (060 一 
90C)- 乙酸 乙 酯 (15 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 ,在 紫外 
光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 15 片 , 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
JUS , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 检 皮 荫 对照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 含 0.5%% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 羧 甲 基 纤维 
素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 
1. 7 : 1. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 0.5% 三 氧化 钠 
乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 ;在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 黄 芝 ”上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2 办 磷酸 溶液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 蕉 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml € 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 50ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 loul 与 供 试 品 溶液 
5p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 苓 以 黄 苓 背 (Cs His Ou ) 计 ,不 得 少 
于 2.5mg. 

麻黄 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s EL Z HR-0. 3% 三 乙 胺 的 0. 02mol/L BEER AH IS 
液 ( 用 磷酸 调节 pH 值 至 3.00 (4 : 96) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 制 成 每 1ml 
TERRAM 30pg ,盐酸 伪麻黄碱 15ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
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量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, 加 浓 氮 试 液 1ml, 用 乙醚 振 摇 提取 4 次 ,每 次 30ml, 合 
并 乙醚 液 ,加 5% 盐酸 乙醇 溶液 1ml, $E 5]. X BL 30 2p Ph .zE 
F ,残渣 加 水 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 143€ 3, 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 碎 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio。 His NO。 HCD 和 盐 
酸 伪 麻黄 碱 (Cio。 His NO。HClD) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 20mg。 

【功能 主治 】 解 表 散 寒 , 宣 肺 止咳 。 用 于 风寒 束 表 . 肺 气 
不 宣 所 致 的 感冒 咳嗽 , 症 见 发 热 . 恶 寒 、 咳 嗽 .鼻塞 流 涕 .头痛 、 
无 汗 .肢体 疫 痛 。 

【用 法 用 量 】 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 2~3 次 。 


【规格 (1) 薄膜 衣 每 片 重 0.3g DEKHO OE 
0. 29g) 
【贮藏 】 密封 。 


E EMRE 


Tongxuan Lifei Jiaonang 


[4575] 紫 苏 叶 343g 前 胡 229g 
桔梗 229g 苦 杏 仁 171g 
麻黄 229g 甘草 171g 
陈皮 229g 姜 半 夏 171g 
dk 229g RECKE )229g 
m4 229g 


[5:51 以 上 十 一 味 , 取 茯苓 76. 3g 粉碎 成 细 粉 ; 紫 苏 叶 
提取 挥发 油 ,挥发 油 用 倍 他 环 糊 精 包 结 , 薰 馆 后 的 水 溶液 另 大 
收集 ;剩余 茯苓 . 苦 杏 仁和 姜 半 夏 , 加 80% 乙醇 回流 提取 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,上 清 液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 成 相对 密度 为 
1. 10—1. 15(80C) 的 清 襄 。 药 潭 加 入 上 述 紫 苏 叶 的 药 液 及 药 
潭 ,与 前 胡 等 其 余 七 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.14 一 1.16(85C) ,加 乙醇 使 
含 醇 量 达 70% , 取 上 清 液 减 压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 25(85"C ) 的 稠 襄 , 与 上 述 清 襄 合 并 ,继续 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 35—1. 40(85'C ) 的 稠 谊 ,加 入 上 述 茯 苓 细 粉 , 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 ,加 入 挥发 油 包 结 物 及 适量 淀粉 , 混 匀 , 装 人 胶 宫 ， 
制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 混 有 白色 粉末 的 棕色 
粉末 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0. 72g, 研 细 , 加 甲醇 15ml, 加 
热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
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溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 酷 酸 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2.4g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 30 
分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
WEAH mA. a PUE E E X ER io IEP BE h E A 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 以 含 0.5% 毛 氧化 钠 溶液 的 
羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 水 (10: 1.7 : 1.3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 0.5% 
三 氢化 铝 乙 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3.6g, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 
250ml 与 琉璃 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 
至 刻度 ,并 溢 入 烧瓶 为 止 , 再 加 石油 酶 (60 一 90C)1ml, 连 接 
Ue SESS UL Rb ,并 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 层 作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 叶 对 照 药材 0.9g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 90C)- 
乙酸 乙 酯 (15 : 2S JETEGRIL «RETE CI ERE (EA 5% 香 草 
ERAR TE 105'CAniA s BEA GNI. DEL eu. 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 
酬 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ， 
每 次 20ml, 奔 去 洗 液 , 正 丁 醇 液 车 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 
醇 - 水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 罚 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
REGI A C. 8-0. 2 名 十 二 烷 基 栅 酸 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 2.0)(35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 、 盐 酸 
伪麻黄碱 对 照 品 适量 ,加 水 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 40ng、 
盐酸 伪麻黄碱 20ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 25ml, 加 浓 氨 试 液 1ml, 用 乙醚 振 摇 提 取 4 次 ,每 
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次 30ml, 合 并 提取 液 , 加 5% 盐 酸 乙醇 溶液 1ml, 瓜 匀 , 放 置 30 
分 钟 , 蒸 干 ,残渣 加 水 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻 
度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 CCio His NO © HCD 和 盐 
酸 伪 麻黄 碱 (Cio His NO * HCD fj A Rb i ,不 得 少 于 0. 22mg. 

【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 宣 肺 止 嗽 。 用 于 风寒 束 表 、 肺 
气 不 宜 所 致 的 感冒 咳嗽 , 症 见 发 热 \ 恶 寒 、 咳 嗽 、 自 塞 流 涕 、 头 
痛 无 汗 ,肢体 疫 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 2~3 K. 

【规格 】 每 粒 装 0. 36g 

【贮藏 】 密封 。 


通 宣 理 肺 颗粒 


Tongxuan Lifei Keli 


[4h51 紫 苏 时 144g 前 胡 96g 
桔梗 96g 苦 杏 仁 72g 
WR 96g 甘草 72g 
陈皮 96g Æ E CBIO 72g 
RZ 96g Ak kb Tos 96g 
E 96g 


[551 以 上 十 一 味 , 紫 苏 叶 蒸馏 提 取 挥 发 油 SE PE 
油 ; 蒸 人 饮 后 的 水 溶液 另 咒 收集; 药 渣 与 其 余 前 胡 等 十 味 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 胡 液 滤 过 ,滤液 合并 , 静 置 6 一 8 小 时 ,上 
清 液 与 燕 馅 后 的 水 溶液 合并 , 浓缩 成 稠 膏 , 加 蔗糖 粉 适 量 , 混 
5] , 制 成 颗粒 ;或 上 清 液 与 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密 
度 为 1.05 一 1. 06(80—85'C) JL ACRES: 640g 和 糊 精 210g, 制 成 
颗粒 ;或 上 清 液 与 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1.12 一 1.13(50C ) 的 清 襄 , 取 清 襄 , 加 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 喷 加 紫 苏 叶 挥 发 油 , 制 成 1000g 或 333g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 . 微 苦 或 气 香 、 
Wk icr CORE, 

【鉴别 (1) 取 本 品 90g 或 30g CZG E P). "EE [UL JI EE ER 
中 ,加 水 250ml, 连 接 挥发 油 测 定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 至 刻 
FE 2-18 Di, A ESO FP 2 1E «PETI LEE (60 — 90 C2 1. 5ml, 连 接 
[n] 7f, 1 GE se s MA E Ub FUR RE (AUR 2 小 时 , 放 冷 ,取石 油 醚 液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 叶 对 照 药材 0.7g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 一 10pl、 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
di BT m UI — 8 EE BEIC. a E 15 分 钟 后 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 
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(2) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 3.5, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 到 2 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 yR 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 劳 苷 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 ml bmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lyl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 5g 或 2g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
FE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 与 适量 硅 藻 土 拌 匀 ,再 加 
甲醇 10ml, 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 
车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 ie peso 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 出 , 晾 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(20: 10: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 
3% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 
MORE m 2. 5g 或 1g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 -水 - 盐 
酸 (10 : 10 : 3)46ml, 加热 回流 3 小 时 , 滤 过 ,分 取 三 毛 甲 烷 
BORT X IL BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 
梗 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Sul, 对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 溥 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (3 : 
: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， ppg 
(5) 取 本 品 20g 或 3g( 无 蔗糖 ) ,加 水 50ml 使 溶解 ,离心 ， 
取 上 清 液 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 柱 长 12em 4 ILES 
约 lcm, 湿 法 装 柱 ,用 水 50ml 预 洗 ) ,用 水 洗 至 洗 脱 液 近 无 色 ， 
再 用 60% 乙 醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0. 5g， 
加 水 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml， 
成 对 照 药 材 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 LE 
KARWA : 4 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
R ORW., E 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) WE. 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 极 性 乙醚 连接 葵 基 键 合 
硅胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 092%% 磷 酸 溶液 ( 含 0.04% 三 乙 胺 和 
0.0226 —1E T HO C1 : 99) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 
论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 
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对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml Sp it BEER BS 4 
20pg、 盐 酸 伪麻黄碱 Gug 的 混合 溶液 , 即 得 
供 试 品 溶液 的 制备 A 
量 , 研 细 , 取 约 3g 或 1g( 无 蔗糖 ), 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
500W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 勺 ,加 中 性 氧化 铝 (100 一 200 目 )2g, 密 塞 , 振 
H 5 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 欠 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio。Hi; NO * HCD fü zz 
酸 伪 麻黄 碱 (Ci。 Hi; NO，HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 35mg, 
【功能 与 主治 】 解 表 散 寒 , 宣 肺 止 咳 。 用 于 风寒 束 表 、 肺 
气 不 宣 所 致 的 感冒 咳嗽 , 症 见 发 热 . 恶 寒 、 咳 嗽 .鼻塞 流 涕 、 头 
痛 .无 汗 .肢体 疫 痛 。 
【用 法 与 用 量 】》 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 
【注意 】 AME WMA. PRA CETERAN. 
【规格 】 (1) 每 袋 装 9g DERK 3g( 无 蔗糖 ) 
【贮藏 】 密封 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 


X8 48 15.788 88 
Tongluo Qutong Gao 

【处 方 】 当归 100g J| 62g 
红 花 62g 山 泰 62g 
4E SC 72g 胡 概 62g 
丁香 30g 肉桂 62g 
EJ 62g TÆ 62g 
大 黄 62g 樟脑 44g 
冰片 30g ir 30g 


【 制 法 】 以 上 十 四 味 , 大 黄 、 红 花粉 碎 成 粗 粉 , 备 用 ; 除 标 
Bii .冰片 和 薄荷 脑 外 ,其 余 当 归 等 九 味 ,粉碎 成 粗 粉 2 TRI e HX 
挥发 油 ,收集 挥发 油 , 备 用 ; 药 渣 控 干 后 与 大 黄 、 红 花 粗 粉 混 
合 , 用 90% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 ,收集 初 渡 
i 1000ml, 药 潭 继续 用 70%% 乙 醇 渗 渡 ,收集 续 渡 液 2500ml. 

合并 渗 渡 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 不 低 于 1.25 的 稠 痛 
(60'CO ,备用 ; 另 取 橡 胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 ， BÉ. 
樟脑 、 冰 片 .薄荷 脑 及 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 涂料 ,进行 涂 襄 ， 
切 段 , 盖 衬 , 切 成 小 块 , 即 得 

LERI 本 品 为 淡 黄 色 至 淡 棕色 的 片 状 橡胶 襄 ; 气 芳香 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 三 片 , 剪 成 小 块 ,除去 盖 衬 , 置 250ml 
圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 150ml, 照 挥发 油 测定 法 (通则 22040 1L 
自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 
Jin H 2E 2ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸腾 ,并 保持 微 沸 4 小 
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时 , 放 冷 , 圆 底 烧 瓶 中 水 液 备 用 ;将 挥发 油 测 定 器 中 的 液体 
移 至 分 液 漏斗 中 ,分 取 甲 茶 液 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 当 归 
和 川 伟 对 照 药材 各 1g, 分 别 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 了 丁香 酚 对 照 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1Iml 含 2 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 1 一 
2 中, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(38: 2 : 0. 10 Zl JE JF GRE. HE JF. HC HB EF. TE RE Pb OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 痰 光斑 点 ; 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 水 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
20ml, 加 盐酸 2ml, 加热 回流 1 小 时 ,冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 加 水 20ml, 
自 “ 加 盐酸 2ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60 人 CD)- 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
影 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 黄色 斑点 ; 置 氮 节气 中 午后 ,斑点 变 为 红色 。 

【检查 】 25E 取 本 品 , 用 三 握 甲 烷 作 溶剂 ,依法 检查 
(通则 0122) ,每 100cm? 的 含 膏 量 不 得 少 于 1. 6g。 

黏附 性 HEK 70mm、 宽 25mm 的 本 品 5 片 作为 供 试 
品 , 照 贴 谊 剂 黏附 力 测 定 法 (通则 0952 第 二 法 ) 测 定 , 取 供 试 
品 固定 于 试验 板 表 面 , 沿 供 试 品 长 度 方 向 加 载 200g T4 , 30 
分 钟 后 取出 ,测量 供 试 品 在 试验 板 上 的 位 移 值 , 即 得 。 

本 品 平均 位 移 值 不 得 大 于 2. 5mm, 

其 他 应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122). 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20MD) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm， 
膜 厚 为 0.25ym) ; 柱 温 为 140'C 。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计 算 应 不 
低 于 10 000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 
制 成 每 1ml E Smg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 男 分 别 精密 称 取 
樟脑 对 照 品 50mg、 冰 片 对 照 品 20mg 和 薄荷 脑 对 照 品 20mg, 
置 25ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 涂 液 sml, 加 乙酸 乙 酯 至 刻度 ， 
$52] ,精密 吸取 1x1l, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 210cm’ ,前 成 小 块 , 除 去 盖 衬 , 置 250ml 
加 底 烧瓶 中 ,加 水 150ml, 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204) 试 验 。 
自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 和 人 烧瓶 为 止 , 再 加 
HA 2ml, 连 接 回流 冷凝 管 , 加 热 至 沸腾 ,并 保持 微 沸 4 小 时 ， 
DOR ,将 挥发 油 测 定 器 中 的 液体 移 至 分 液 漏斗 中 ,分 取 甲 葵 
液 ,通过 铺 有 适量 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 滤 过 ,滤液 置 25ml SOR 
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中 ,用 乙酸 乙 酯 适量 依次 洗涤 冷凝 管 . 挥 发 油 测 定 器 、 分 液 漏 
斗 及 漏斗 ,洗涤 液 与 上 述 甲 茶 液 合并 ,精密 加 入 内 标 游 液 
5ml, 加 乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,吸取 续 滤液 Lul, E 
入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 100cm: 含 樟脑 (CioHieO) 不 得 少 于 36. 0mg, A vk 
片 以 龙 脑 (CCio His O) AI S Jè Mi CCo HisO) 的 总 量 计 不 得 少 于 
21. 0mg, 含 薄荷 脑 (Ci。Hzo 〇 ) 不 得 少 于 21. Omg., 

【功能 与 主治 】 活血 通 络 , 散 寒 除湿 , 消 肿 止痛 。 用 于 腰 
部 、 膝 部 骨 性 关 贡 病痛 血 停滞 、 寒 湿 阻 络 证 , 症 见 关节 刺 痛 或 
钝 痛 , 关 闻 僵硬 ,屈伸 不 利 , 晨 寒 肢 冷 。 用 于 颈椎 病 ( 神 经 根 
型 ) 瘀 血 停 清 . 寒 湿 阻 络 证 , 症 见 颈项 疼痛 、 肩 臂 疼痛 、 颈 项 活 
动 不 利 .肢体 麻木 、. 旦 寒 胶 冷 .肢体 困 重 等 。 

【用 法 与 用 量 】 外 用 , 贴 患处 。 采 部 、 膝 部 骨 性 关节 病 ， 
一 次 1 一 2 贴 ,一 日 1 次 ,15 天 为 一 疗程 ;颈椎 病 ( 神 经 根 型 )， 
一 次 2 贴 ,一 日 1 次 ,21 天 为 一 疗程 。 

【注意 】 (1) 偶 见 贴 敷 处 皮肤 瘙痒 潮红、 红 疹 ,过 敏 性 皮 
炎 。(2) 皮 肤 破 损 处 忌 用 。(3) 对 橡胶 膏剂 过 敏 者 慎 用 。 
CAD EK M CAS EGER 12 小 时 ,防止 贴 甫 处 发 生 过 敏 。 临 床 
试验 中 工 例 出 现 心 慌 心情、 恶心 ,无 法 判断 和 药物 的 关系 。 

【规格 】 7cmX10cm 

【贮藏 】 密封 。 


Bf mM 
Tongdqiao Biyan Pian 
【处 方 】 WEHT 200g 防风 150g 
"ER 250g HTE 150g 
PR 150g EP EAR 150g 
if 50g 


【 制 法 】 以 上 七 味 , 取 白芷 、 炒 白术 80g ASI X, E R 
余 炒 白术 及 其 余 炒 苍 耳 子 等 五 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 适量 ,与 上 述 粉末 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 至 棕 褐 色 LR RC LEUR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ,草酸 钙 针 晶 细小 ， 
长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 

(2) 取 本 品 10 Hr. 糖衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 石油 本 
(60—90'C)10ml. 8 E AbH 20 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 挥 
散 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 和 白芷 对 照 药材 0. 1g ,加 石 
油 配 (60 一 90C)1lml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 置 , 取 上 清 液 作 为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
《30 一 60C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 


e 1457 。 


3á $9 x dE 


应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 1(2) 项 下 石油 醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 干 ,加 正 丁 
醇 15ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 1%% 氢 氧化 钠 溶液 洗 
WR 3 次 ,每 次 15ml, 取 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 至 中 
性 , 正 丁 醇 液 薰 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
RARP EXE dh, FP BR ql E m 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 
烷 -甲醇 -水 (63 : 35 : 100 10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 3A 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 
颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

C4) BUS dh. 10 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 石油 醚 
(60— 90 C )30ml ,超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,残渣 
加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 
oml 使 溶解 , 放 冷 ,加 在 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 10 一 
15mm,fE f 12em) E, 2r 3l JH 72K ,20 96 FR RE ,30 5 HH E 
40ml 依 次 洗 脱 ,收集 30 76 FP. BE v Hi gx, 2E CT s P A FR RS: 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药材 1g. 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (3 : 10 : 2 : 2 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 碘 蒸 气 中 覃 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (54 : 46) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 248nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1]ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 25ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Ce Hu Os) 计 , 不 得 少 
于 60ug. 

【功能 与 主治 】 散 风 固 表 , 宣 肺 通 窃 。 用 于 风 热 蕴 肺 、 表 
虚 不 固 所 致 的 鼻塞 时 轻 时 重 、 鼻 流 清 涕 或 浊 涕 .前 额头 痛 ; 慢 
EaR .过敏 性 鼻炎 .鼻窦 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 一 7 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 溥 膜 衣 片 ”每 片 重 0.3g( 相 当 于 饮片 1. 1g) 
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【 处方】 WEHT 300g 防风 225g 
黄芪 375g 白芷 225g 
AER 225g 炒 白 术 225g 
ifa 75g 
【 制 法 】 AETR, EL IE, AR 125g ,粉碎 成 细 粉 , 剩 


余 炒 白术 与 其 余 炒 苍 耳 子 等 五 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1. 32 
(80%C ) 的 清 襄 ,与 上 述 粉 未 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 装 人 胶 赛 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内容 物 为 标 黄 色 至 标 色 的 粉末 ; 
EX pl fr LER ios o 

[3:530] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 针 蝇 细 小 ， 
长 10 一 32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 日 本 ) 。 草 酸 钙 
f dn E LR A SX 28 IDE , 半 透 明 ,直径 6 一 18um( 日 芷 ) 。 

DRA m ARH 10g, 研 细 , 加 石油 酝 (60 一 90C)30ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 
品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药 材 0. 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C )1ml， 
超声 处 理 20 分 钟 REEL E ETE UON RR ZB IRE. BR 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10d. 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 溥 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 乙 醚 (3 : 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 石油 醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 二 ,加 正 丁 
醇 15ml, 加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 1% 氧 氧化 钠 溶 液 洗 
UK 3 次 ,每 次 15ml, 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 至 中 性 , 取 
正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 花甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml e lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ， 
以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (63 : 35 : 10010'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 
显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 灾 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C )30ml， 
超声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 挥 去 石油 醚 ,加 甲醇 30ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 5ml 使 溶 
ft , 放 冷 ,加 于 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 10 一 15mm， 
柱 高 为 12cm) 上 ,分 别 用 水 、20% 甲 醇 .30% 甲 醇 各 40ml, 依 
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次 洗 脱 ,收集 30 反 甲醇 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (3: 10: 2: 2: 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 碘 蒸气 重 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 
斑点 。 

(5) 取 日 术 对 照 药材 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C )40ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 5ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 深 液 与 上 述 对 照 药 材 溶液 各 
10nl, 4p 3 xi T [IH] — RE Rz G W Ji d E.» VA rd EE C60 — 90 C )- 
HF ZE-ZL BER LER CIS : 3 : DARFA, E JF RU. BTE ELLA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 


【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 和 白芷 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (54 : 46 ) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 248nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 粒 , 倾 出 内 容 物 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
RE 25ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
l0pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Ca Hu Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg. 

黄 艾 ”上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 i 
a : 680 JJ dii Z) AH ; Z8 OG ICE Tz UI i 
检测 EIE i Atk a e P EEE AAF 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 P P HONTE E dns E OI a PRE 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 粒 , 倾 出 内 容 物 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 50ml， 
加 热 回 流 4 小 时 ,提取 液 回收 溶剂 并 浓缩 至 干 , 残 酒 加 水 
10ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 
40ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 充 分 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, F 
EAR, ETER EKA K E F,R Amk 5ml 使 溶解 , 放 


适量 ,精密 称 定 ， 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


通 穷 异 炎 颗粒 


冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
12cm) ,以 水 50ml 洗 脱 , 奔 去 水 液 , 再 用 4076 Z, BE 30ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 回 
收 溶剂 至 干 ,用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pyl、15pl1, 供 试 品 溶液 
l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 
F 0. 20mg. 

BSE KARAK, TIAS. ATRA A LE 
虚 不 固 所 致 的 鼻塞 时 轻 时 重 、 鼻 流 清 涕 或 浊 涕 .前额 头痛 ; 慢 
性 鼻炎 、 过 敏 性 鼻炎 、 岛 窦 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4~5 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0.4g 

【贮藏 】 Wu. 


5 ELA BEES d COCA Hag Ou ) 计 ,不 得 少 


X815 58 XE IURI 
Tongqiao Biyan Keli 
[4h75] 炒 苑 耳 子 600g 防风 450g 
8i 750g HTE 450g 
FR 450g 炒 日 术 450g 
Wim 150g 


[575] AEE, ELTE EAR 250g ,粉碎 成 细 粉 , 剩 
余 炒 白术 与 其 余 炒 苍 耳 子 等 五 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 28~1. 32 
(80C) 的 清 襄 ,与 上 述 粉末 混 义 ,干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 
1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 标 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 , 气 微 香 , 味 微 吉 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 针 蝇 细 小 ， 
长 10~32pm,; 不 规则 地 充 塞 于 注 壁 细胞 中 ( 炒 白术 )。 草 酸 钉 
复 品 呈 圆 簇 状 或 类 圆 形 , 半 和 透明, 直径 6 一 18pm( 白 芷 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 石油 醚 (60 一 90C )30ml, 超声 处 
H 20 分 钟 , 滤 过 , 药 湘 备 用 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
23 ELE IEOGE REE 0. 1g, 加 石油 醚 (60 一 90'C)lml, 超 声 处 理 
20 分 钟 ,放置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (30 一 60C )- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 脐 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 石油 醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 干 溶剂 ,加 
正 丁 醇 15ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 1% 氨 氧化 钠 溶 
液 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 正 丁 醇 液 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 至 中 
性 , 取 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 


e 1439 。 


通 穷 镇 痛 散 
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供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 周 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (63 : 35 : 10)10C 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 
下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C)30ml, 超 声 处 
JH 5 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,残渣 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 , 放 
冷 ,加 于 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 10 一 15mm, 柱 高 为 
12cm) 上 ,分 别 用 水 、20% 甲 醇 .30% 甲 醇和 各 40ml, 依 次 洗 脱 ， 
收集 30% 甲 醇 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 Iml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 耳 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -甲酸 -水 (3 : 10 : 2 :2:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ， 
碘 蒸 气 梧 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(5) 取 白术 对 照 药材 1g, 加 石油 醚 (60 一 90C )40ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 Sml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 
10j ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90 C2- 
甲苯- 乙酸 乙 酯 (5 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 白芷” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) JU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (54 : 46) 为 流动 相 ;检测 波长 为 248nm. 
理论 板 数 按 欧 前 衣 素 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iml E 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 申 醇 25ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Cs Hu O04 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 40mg. 

黄芪 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 


* 1460 。 


HAK; A ZHR- (32. : 68) 为 流动 相 ; 芝 发光 散射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕊 甲 背 对照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 4g, 
精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 4 小时， 
提取 液 回收 洲 剂 并 浓缩 至 干 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 
氨 试 液 充分 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶 
剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 
水 液 ,再 用 40% 乙 醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7026 Z BS 
80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml RR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 5yl、15pl1, 供 试 品 溶液 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


A m e E E E A E E P t CCa Hes Ow ) 计 ,不 得 少 
F 0. 80mg. 

LORSE KRAER. EMAS. HATA h, K 
HE As [8] Ur ejt G P9. E SE e ESTER. LRL DL T8 D e h DR LB A Sk JA STRE 
性 鼻炎 .过 敏 性 鼻炎 LR SEED, ERRA . 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 每 袋 装 2g 


【贮藏 】 密封 。 
通 窑 镇 痛 散 
Tongqiao Zhentong San 

【处 方 】 ASW 125g Wb 125g 
HEX 125g 酷 香 附 125g 
WE 125g JÆ 125g 
檀 香 125g 沉香 125g 
苏 合 香 125g 4C RE 125g 
冰片 37. 5g 乳香 125g 


【 制 法 】 DL ET HALE SE B IK BER SG 
香 用 乙醇 溶解 , 滤 过 ;其 余 石 曹 蒲 等 八 味 粉 碎 成 细 粉 ,加 苏 合 
香 乙 醇 液 , 搅 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 SJ» E XR SL 
香 等 三 味 细 粉 配 研 xim 853. BUTS. 

DERI 本 品 为 棕色 至 深 棕色 的 粉末 ; 气 香 , 味 微 理 、 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 菊 糖 团 块 形状 不 
规则 ,有 时 可 见 微细 放射 状 纹 理 ,加 热 溶 解 ( 木 香 )。 管 状 分 
泌 细 胞 ,界限 不 甚 明显 , 狭 细 , 长 短 不 一 ,内 含 红 棕色 分 泌 物 
OS E. 

(2) 取 本 品 10g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 滤 
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液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 
对 照 药 材 1g, 加 乙酸 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 (10 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丁 香 酚 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 
成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20M) 毛细 管 柱 ( 柱 
长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 0. 25pmO ; HWN 


130C 。 分 别 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 适 量 ,注入 气相 色谱 
仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 


GO BUR m 3g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 20000(PEG -20M) 毛细 管 柱 ( 柱 
高 为 30m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 
120'C 。 分 别 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 适量 ,注入 气相 色 
谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 
同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 De 
为 填充 剂 A Z EK (45 : 55) 为 流动 相 ;检测 波长 343nm. 

论 板 数 按 胡 椒 碱 峰 计算 应 不 低 于 1500, 


对 照 品 溶液 的 制备 取 胡 椒 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 


棕色 量 瓶 中 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 混 匀 , 取 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 2 小时, 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E EA A HA CC Hi NO;) 计 ,不 得 少 
i 

【功能 与 主治 】 行 气 活血 , 通 窃 止痛 。 用 于 痰 瘀 闭 阻 , 心 
Hs Y po] PS EX PRICE SEE LS RETE. 

【用 法 与 用 量 】 3i AisJ KGEJ. 
2 次 。 

【注意 】 ZOZ; BAR, FRR. 

【规格 】 每 瓶装 3g 

【贮藏 】 密封 。 


m om R 


Tongbi Pian 


LETT T ETE I TAN 03 M» T 
人 参 、 当 归 、 制 川 乌 等 药 味 加 工 制 成 的 片 剂 。 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 片 ,除去 糖衣 后 , 显 浅 棕 色 至 棕 宰 
色 ; 味 腥 、 微 苦 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :肌纤维 无 色 至 淡 
棕色 ,微波 状 弯曲 ,有 时 旦 垂直 交错 排列 (地 龙 )。 体 壁 碎片 淡 
黄色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 
(全 蝎 )。 花 粉 粒 类 圆 形 或 椭圆 形 ,直径 约 60pm, 外 壁 有 刺 , 具 
3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 石 细胞 圆 形 、 长 贺 形 或 类 多 角形 , 壁 厚 ， 
胞 腔 含 橙 红色 或 棕色 物 ( 鸡 血 功 ) 。 草 酸 钙 篮 唱 大 ,直径 60— 
140pm( 大 黄 )。 单 细胞 非 腺 毛 形似 纤维 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 
石 细胞 , 木 化 ( 制 马 钱 子 )。 

(2) 取 本 品 10 片 ,除去 糖衣 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 


理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
当归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 蒲 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 卢 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 1%% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱 
和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 昔 对照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5ul、 对 照 品 溶 
W 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 

甲醇 -水 (15 : 40:22: 10010'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 
相同 颜色 的 奕 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 et tt or oa 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA ZAR- O1 mol/L. Bé Jc MEET 0. 02mol/L 磷酸 
Pékin idi oiu, 1026 磷酸 溶液 调节 pH 值 至 2.8) 

: 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
eie AIRT 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 子 碱 对 照 品 约 10mg, 士 的 宁 
对 照 品 约 14mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 


* 1461 。 
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使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 马 钱 子 碱 208g, 廿 
HJ 28ug). 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氢 氧 化 钠 试 液 
6ml, 混 匀 使 湿润 ,放置 30 分 钟 , 精 密 加 入 三 氯 甲烷 25ml, 25 
霍 , 称 定 重 量 , 置 水 浴 中 加 热 回流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ， 
用 三 毛 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,分 取 三 毛 甲 烷 液 ,用 铺 有 
少量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 吸取 续 滤液 
3ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m E H E h E E T A E T CCa Ha N;O; ) 计 ,应 为 
0.14 ~ 0. 25mg; LJ E £€ T à (Ca Hza N:0:) 计 , 不 得 少 
T 0. 090mg, 

【功能 与 主治 】 祛 风 胜 湿 ,活血 通 络 , 散 寒 止痛 , 调 补 气 
Jn. HFN A BH Jes itt BH 28 . 气 血 两 虚 所 致 的 阁 病 , 症 见 
天 下 冷 痛 、 屈 伸 不 利 ;风湿 性 关节 炎 、 类 风湿 性 关节 炎 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 2 一 3 次 , 饭 后 服 
用 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 孕妇 .儿童 禁用 。 肝 肾 功 能 损害 与 高 血压 患者 
慎 用 ;不 可 过 量 、 久 服 ; 鼠 食 生冷 油腻 食物 。 

【规格 】 片 心 重 0. 3g 

【贮藏 】 UH. 


通 ARZ 


Tongbi Jiaonang 


[4:77] 制 马 钱 子 26.56g 金钱 白花 蛇 4. 42g 


IEM 4. 42g 全 蝎 4. 42g 
地 龙 4. 42g Hm 4. 42g 
乌 梢 蛇 4. 42g KJR 4. 42g 
AŻ 1. 48g E i5 17. 72g 
当归 26. 56g 关注 
独活 4. 42g 防风 4. 42g 
麻黄 4. 42g 桂 枝 4. 42g 


附子 ( 黑 顺 片 )4.42g 制 川 乌 4.42g 
3k EU 26. 56g 苍术 ( 炒 )26. 56g 
Ek hb HR 26. 56g 桃仁 8. 86g 


红 花 5. 90g ix 2g (b )4. 42g 
炮 山 甲 4. 42g 醋 延 胡 索 4. 42g 
牡丹 皮 4. 42g 北 刘 寄 奴 4. 42g 
王 不 留 行 4. 42g X& di f 8. 86g 
香 附 ( 酒 制 )4.42g — 3 4. 42g 
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JR 5E 4. 42g 砂 仁 3. 70g 
路 路 通 4. 42g 木瓜 4. 42g 
JI ÆR 4. 42g £T 4. 42g 
伸 筋 草 4. 42g 大 黄 4. 42g 
朱砂 4. 42g 


LADAJ 以 上 四 十 一 味 , 除 制 马 钱 子 、 附 子 ( 黑 顺 片 )、 制 川 
乌 和 朱砂 外 ,其 余 三 十 七 味 粉 碎 成 细 粉 , 制 马 钱 子 .附子 ( 黑 顺 
片 )、 制 川 马 粉碎 成 细 粉 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ,与 上 述 粉 未 混 匀 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 守 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 歧 , 内 容 物 为 浅 棕 色 至 标 褐 色 的 颗 
TL RUE KR; UR HE s AUTE o 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 体 壁 碎 片 淡 黄色 
至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 窝 , 有 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 (全 
蝎 )。 花 粉 粒 圆 球形 或 椭圆 形 , 直径 约 至 60um, 外 辟 有 刺 , 具 
3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 石 细胞 圆 形 、 长 圆 形 或 类 多 角形 , 壁 厚 ， 
HL js E P EL CS X by (5, 2] OS E). EREI mA, ES 60 一 
140pm( 大 黄 )。 单 细胞 非 腺 毛 形似 纤维 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 
石 细 胞 , 木 化 ( 制 马 钱 子 ) 。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 
Hk OBRA. 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 人 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洼 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 
和 的 1% 氨 氧化 钠 溶 液 洗 涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 
的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30m, ARARA, EJER T. RA 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iim img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 ud XT RECS TE TR 
21 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 栈 - 
甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10 和 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 JT EUH LECT BEDA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jn dA 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 
色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 殉 兴 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01032, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 JW E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEAN AZ R-0. 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02molL 磷酸 
ZAU FERRARA 10%% 磷酸 溶液 调节 pH 值 至 2. 8) 
(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 于 
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峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 子 碱 对 照 品 10mg, +H T X 
照 品 14mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 三 毛 甲 烷 适 量 使 溶解 
并 稀释 至 刻度 , 摇 义 。 精 密 量 取 lml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 (每 1ml 含 马 钱 子 碱 20pg. ERT 28pg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 氧 氧 化 钠 试 液 
6ml, 混 匀 使 湿润 ,放置 30 分 钟 ,精密 加 三 氯 甲 烷 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,加热 回流 2 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 握 甲 烷 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,分 取 三 握 甲 烷 液 , 用 铺 有 少量 无 水 人 硫酸 
钠 的 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 滤 液 ,精密 吸取 续 滤 液 3ml, 置 5ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 粒 含 制 马 钱 子 以 士 的 宁 (C Hz O; ) 计 ,应 为 
0. 28 一 0. 50mg; 以 马 钱 子 碱 (Czs Hos N; Oi) 计 ,不 得 少 于 0. 18mg。 

【功能 与 主治 】 祛 风 胜 湿 , 活 血 通 络 , 散 寒 止痛 , 调 补 气 
血 。 用 于 寒 湿 闭 阻 , 瘀 血 阻 络 , 气 血 两 虚 所 致 兽 病 , 症 见 关节 
冷 痛 , 届 伸 不 利 ; 风 湿性 关节 炎 , 类 风湿 性 关节 炎 见 有 上 述 证 
IRÉ o 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 粒 , 一 日 2~3 次 , 饭 后 服 
用 或 遵 医嘱 。 

【注意 】 
压 患 者 慎 用 。 

【规格 】 

【贮藏 


OAA. 儿童 禁用 。(2) 肝 肾 功 能 损害 与 高 血 
(3) 不 可 过 量 久 服 。(4) 忌 食 生 冷 油腻 食物 。 
每 粒 装 0. 31g 

密封 。 


Sx BH 
Sangjiang Ganmao Pian 
[4h75] Ar 300g 菊花 120g 
A ur 160g XE 160g 
eir 160g 3€ 100g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 取 桑 叶 150g 粉 雄 成 细 粉 ;剩余 又 叶 
与 其 余 菊 花 等 五 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1. 5 小 时 ,第 二 ,三 
次 各 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 又 叶 细 
粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 ; 
UR MATE o 
【鉴别 ORA m, EmMa TMR: EREA A phy 
体 大 型 晶 细 胞 , 钟 乳 体 直径 47 — 77um; 5E B $5 A dn H 4 
5 一 16um( 桑 叶 )。 
(2) 取 本 品 糖衣 片 5 片 ,除去 糖衣 ,或 薄膜 衣 片 3 片 ,除去 
薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 泪 过 ,滤液 蒸 


A E EL 


mi 


干 ,残渣 用 水 20ml 溶解 , 滤 过 ,滤液 通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 
ETE CHE PILAR D 1. 5em, FE 2g 10cm) ,用 30% 乙醇 40ml 洗 
脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7026 £, Bg 70ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 根 背 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 
品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(5: DARFA. EF WH, mF A 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 100 人 CC 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(63) 取 [含量 测定 3] 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 苛 查 仁 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 
八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (18 : 82) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 苦 杏仁 音 峰 计算 应 不 低 
于 3000。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 
相 色 谱 仪 , 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 苗 查 仁 背 对 照 品 色谱 峰 保 
留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; AP BE- 7, B CK (12 : 18 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 230nm。 理 论 板 数 按 连 类 并 峰 计算 应 不 低 于 3500。 

对 照 品 溶液 的 制备 POER AT R mE E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NUES 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 成 细 粉 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
RE 20ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 33kHz)45 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 0E] LUE E LX 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7 5h £k Hr EE UA E A E CCo. Has Oi ) 计 ,糖衣 片 不 得 少 
于 0. 08mg, WIRK Hr D1 F 0. 16mg。 

【功能 与 主治 】 散 风 清 热 , 宣 肺 止咳 。 用 于 外 感 风 热 、 羔 
浊 阻 肺 所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 头痛 .咽喉 肿 冯 .咳嗽 痰 白 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 一 4 片 ( 糖 衣 片 ) 或 1 一 2 片 
(薄膜 衣 片 ) ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. Sg 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 桑 叶 558g 菊花 222g 
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XE 336g iE fap AR dH 1. 2ml 
ur 444g fü BH 444g 
甘草 180g P: 444g 


[5751 以 上 八 味 ,桔梗 、 菊 花 、 甘 草 粉 碎 成 细 粉 58 y 
仁 288g 研 成 细 粉 ,备用 ;和 桑 叶 、. 连 普 . 芦 根 及 余下 的 苦 杏 仁 
156g 加 水 前 者 ( 苗 查 仁 水 沸 时 加 入 ) 二 次 ,每 次 2 一 3 小 时 , 合 
并 前 液 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.33 一 1.36 
(25 C ) 的 笛 襄 ,与 上 述 粉 末 混 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,以 开 
水 泛 丸 (薄荷 素 油 在 泛 丸 起 母后 将 其 喷洒 在 母子 上 ) ,低温 干 
燥 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 黑 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 苗 、 辛 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :纤维 束 周 围 薄 壁 
细胞 含 草酸 钙 方 唱 ,形成 唱 纤 维 (甘草 ) 。 花 粉 粒 类 圆 形 ,直径 
24—34um , JF BE Hl] ,长 3 一 5um, 具 3 个 萌发 孔 ( 菊 花 ) 。 石 
ZH RE ER CA. Ul JE , 壁 较 厚 , 较 宽 的 一 边 纹 孔明 显 ( 苦 杏仁 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 比 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 20ml 
WR IE] ERR T , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
d. APEX BR ZUME 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 连 竹 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(GO BUR ii 3g, 研 细 , 加 7% 硫 酸 乙醇 溶液 -水 (1 : DRE 
溶液 30ml, 加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml f 78 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 2g. Jn 7% 硫酸 乙醇 
溶液 -水 (1 : 3) 混 合 溶液 30ml, 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 
C BECA : 6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 甘草 对 照 药 材 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
《2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 用 1 办 氧 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1.5 : 1: 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 


【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
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【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ARR EG s A SK (22 : 78) 为 流动 相 ;检测 波长 为 202nm。 
HE Ye USC FCR LEE ETT TE IK T. 3000。 

对 照 品 溶 液 的 制备 PUEA H XT BB nos EE ,精密 称 定 ,加 
502%% 甲 醇 制 成 每 Im 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 JURA iE. 8.1855]. WC 23 2g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 (功率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
10ml,z& T . Zk IMK 20ml 使 溶解 ,用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 5 
次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 至 干 ,残渣 用 50% 甲 醇 
溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲醇 至 刻度 $$ 5] dE db 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A YEGEL LA YEGEL t (Cos Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 0. 18meg。 

【功能 与 主治 】 MAURA, T ihik. HFRP BN 
起 ,头痛 ,咳嗽 , 口 干 , 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 25 一 30 JU, —H 2 一 3 次 。 

【规格 】 每 100 粒 重 15g 

【贮藏 】 密封 。 


2: 79 [eX S 


oangjiu Ganmao Pian 


[4h77] 桑 叶 465g 菊花 185g 
连 280g HET IRI 1ml 
PUT. 370g Tü BR 370g 
H5 150g 芦 根 370g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 除 薄 荷 素 油 外 ,桔梗 粉碎 成 细 粉 ; 连 
JH JE BUE A dila ;药酒 与 其 余 桑 叶 等 五 味 加 水 煎 煮 二 次 ( 苦 查 仁 
压 榜 去 油 后 ,在 水 沸 时 加 入 ) ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 成 稠 膏 , 加 入 桔梗 细 粉 及 适量 辅料 1853 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 放 冷 , 喷 加 薄荷 素 油 和 连 翘 挥发 油 , 混 匀 s HS 8 1000 H , 
或 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅 棕色 至 棕 褐 色 的 片 ;或 为 糖衣 片 或 薄 
膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 棕色 至 棕 福 色 ; 气 微 香 , 味 微 吉 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 20ml 78 
fit ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 用 正 丁 醇 饱和 的 水 20ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 燕 干 EIER BS 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 帮 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
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(通则 0502) 试 验 。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -甲酸 (9 : 1: 0.1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 蝶 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 7 片 ,糖衣 片 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 三 氯 甲烷 -水 - 
盐酸 (10 : 10: 3) 的 混合 溶液 30ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 1 小 
时 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 — 20 01 X} 
od 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 

烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ECT LED. 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 

放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 

溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 用 1% 
氨 氧 化 钠 浴 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 
酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10 26 p 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A A A-K C25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm., 
理论 板 数 按 连 殷 芽 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 连 首 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 40ug 的 溶液 B. 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 Hr ,糖衣 片 和 薄膜 衣 片 除 
去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 择 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 酒 用 
水 20ml 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 
握 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 用 50% 甲 醇 溶解 ,转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 ;或 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh A H E XYEGHSD ELA YEGHL E (Cn Ha Ou) dS ^ fb 
于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 】 玻 风 清热 , 宣 肺 止咳 
起 ,头痛 ,咳嗽 , 口 干 , 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4 一 8 片 , 一 日 2 一 3 次。 

【规格 】 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.62g 

【贮藏 】 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


。 用 于 风 热 感冒 初 


又 菊 感冒 合剂 


Sangju Ganmao Heji 


[4h75] 桑 叶 200g 菊花 80g 
xk 120g 薄荷 64g 

杏仁 160g fà HE 160g 

甘草 64g AR 160g 


[5:5] AEJK, EATORRA mA, Mka 
18] RRA 160ml; 18E fap ERER KA AASER 
桑 叶 等 六 味 加 水 感 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ， 
第 三 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 840ml, 加 入 茶 甲 
酸 钠 3g 或 羟 茶 乙 酯 0. 5g, 放 冷 ,加 入 上 述 蔡 馏 液 . 挥 发 油 , 加 
水 至 1000ml, 搅 匀 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 柠 褐 色 至 棕 黑 色 的 液体 ; 气 芳香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 蒸 至 近 王 ,加 甲醇 20ml, 超 声 

处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 
醇 饱和 的 水 20ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 连 竹 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 ee HH 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 pe 
溶液 各 20pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氨 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HB LEE 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 25ml, R EAF., HM 776 Su B2 C, BE TR Ak 
(1: 3) 混 合 溶液 30ml, 加 热 回 流 1.5 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 2g. JI 7% 
硫酸 乙醇 溶液 -水 (1 : 3) 混 合 溶液 30ml, 加热 回流 3 小 时 , 放 
A , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙醚 -三 毛 甲 烷 (6 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 药材 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 
氨 氧 化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 本 
酸 -水 (15 : 1.5 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.04( 通 则 0601) 。 

pH 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 063, 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 202nm。 
JS YE ROBUR VEGSUE ETT TE EAS IKE. 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BOERE X) IE 
50 76 FERRE 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 20ml, 置 25ml Æ Ýi 
FP ,加 黎 盐 酸 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 ,精密 量 取 上 清 液 15ml， 
MAARI pH 值 至 中 性 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 6 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 50 16 甲醇 使 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 50 76 FP RE ZI RE , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


适量 ,精密 称 定 ,加 


测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
Onl E AR EIH, 测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml & Ye LUI YE E CCo; H 011 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 030mg. 


【功能 与 主治 】 MiK H, ihk 
起 ,头痛 ,咳嗽 , 口 干 , 咽 痛 ，。 
【用 法 与 用 量 】 OR. 


咳 。 用 于 风 热 感冒 初 


一 次 15 一 20ml, 一 日 3 1X . HIE EJ, 


【规格 】 (1) 每 支 装 10ml 〈2) 每 瓶装 100ml 
【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 
ze ES Det Be XL 
Sangge Jiangzhi Wan 

【处 方 】 RFE B TR 

山药 大 黄 

山楂 丹参 

ZL 4E PET 

丙 陈 Haw 


【 制 法 】 以 上 十 味 , 红 花 与 其 余 九 味 各 取 半 量 ,粉碎 成 细 
粉 。 其 余 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 。 滤 液 浓缩 至 适量 ， 
与 上 述 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 , 干 
燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】》 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 , 味 微 音 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 JERE“ TU SÉ CI 
味 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ( 泽 演 )。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 10ml, 2 T Zk 
FH BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl. 2r Al EAT 


同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(2 :4:2:1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 
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光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 考点 。 

(DRA m 5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 3 9€ 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 丹 参 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 丹 参 酮 
I A 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1Iml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5 一 8 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 


色谱 相应 


乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 写 对 照 药 材 色谱 及 对 照 品 色 详 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 


ORE m 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 三 氯 甲 烧 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 
23 BUB A ROSE RR ZEE 1g, 加 甲醇 20ml， E A RS AR 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 为 展开 剂 , 展 
JF. ne 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 

ea 

(5) 取 本 品 2. 5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 浸 演 1 小 时 ,时 时 振 
HE , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 置 水 
浴 上 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 抒 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 三 毛 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 深 
液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 ee H 注 层 板 上 ,以 石油 本 
(30 一 60%C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: DM 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 

谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 O Gi 显 相 同 

I^] ERE (6, DE OG DE à s EL SRI HC UR AEREA E., 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PAARA X E ini 
30% 乙醇 制 成 每 m 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 
称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 
处 理 30 分 钟 (功率 250W ,频率 59kHz) 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 
30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 名 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 蔓 根 以 葛根 素 (C2 Hon 不 得 少 于 4. 0mg. 

【功能 与 主治 】 补肾 健 脾 , 通 下 化 瘀 ,清热 利 湿 。 用 于 脾 
肾 两 虚 、 痰 浊 血 瘀 型 高 脂 血 症 。 


量 ,精密 KE , 加 
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【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 4g, 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 


【注意 】 脾虚 便 渡 者 慎 服 ;孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 30 九重 1g 
【贮藏 】 密封 。 

HB dA 

Lizhong Wan 
[4h75] 党 参 75g 土 白术 75g 

KHH 75g HZ 50g 

【 制 法 】 A EMER, AIER ii eA. 8E 100g 粉 


末 加 炼 蜜 110 一 120g 制 成 大 蜜 九 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 的 大 蜜 九 ; 味 甜 而 辣 。 

【鉴别 (DRA m 5g. WE, MERE 5g, 人 研习 ,加 乙醚 
50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 
T XE CERE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 日 术 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (50 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 荆 硫酸 溶液 ,在 100C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 渣 ,加 甲醇 50ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 车 干 , 残 酒 加 水 40ml 使 溶解 ,用 
正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 
次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 
2~5ul 对 照 药材 溶液 24l1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 
1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10g, 7] RE, JI RE SE do 10g, 研 人 色 ,加 正己 烷 
60ml, 超 声 处 理 40 分 钟 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
lml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 干 姜 对 照 药材 0.5g, 加 正己 烷 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10y1, 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 乙 酸 乙 酯 (8 : 5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105 "C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 10g, E] BE, mE dE 10g, 研 色 , 加 三 握 甲 烷 
80ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙 
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酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 
0.5g, 加 三 毛 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GF2:: 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 水 (3: 8 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,10°C 以 下 展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 120C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 蓝 
色 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z S -0. 017mol/L 磷酸 (36 : 64) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 铵 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 铵 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 60% 甲 醇 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 (每 1ml 相当 于 
甘草 酸 29. 385pg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 重量 差异 项 下 的 大 蜜 九 , 切 
碎 , 取 约 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 
0. 017mol/L 磷酸 溶液 (13 : 7)50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 过 
夜 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 
称 定 重 量 , 用 甲醇 -0. 017mol/L 磷酸 溶液 (13 : 7) 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 甘 草 以 甘草 酸 (Ct Ho O16 ) 计 ,不 得 少 
于 11.9mg. 

【功能 与 主治 】 AFAR, ES. HATS EX, IK t i 
泻 , 胸 满腹 痛 ,消化 不 良 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 小 儿 酌 减 。 


【注意 】 忌 食 生冷 油腻 ,不 宜 消 化 的 食物 。 

【规格 】 LH 9g 

【贮藏 3 密封 。 

Ie CES DU R2 E 
Peiyuan Tongnao Jiaonang 

【处 方 】 制 何 首 马 429g 熟地 黄 286g 
XA 286g Bá fg HI 46g 
WE SE 23g WAA 114g 
肉桂 24g IRAJ 49g 
全 蝎 48g Aki 96g 
地 龙 49g 炒 山楂 142g 
IRZ 48g X Hm 29g 

[5:51 BIETER, i dk. d LUE K E dÈ KHER 


别 粉 雄 成 细 粉 ; 醋 龟 甲 加 水 前 者 三 次 ,每 次 6 小 时 , 滤 过 ,滤液 
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合并 ;其 余 制 何首乌 等 八 味 加 水 浸泡 1 小 时 ,前 者 三 次 ,每 次 
1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,加 入 上 述 醋 包 甲 前 液 , 减 压 浓缩 至 
相对 密度 为 1. 28— 1. 3360 — 707C ) HRE; hA £i, e E 
粉末 185] FER CITAS V, ZU «LA EE EE Ak EE LIRE A 
1555] ,加 辅料 适量 DEAE AE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 寺 ,内容 物 为 棕 褐 色 的 粉末 ; 气 特 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细 胞 类 圆 形 或 
类 方形 , 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 ) 。 体 壁 碎片 淡 黄 色 , 有 网 状 纹理 
及 圆 形 毛 祸 , 有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 ;肌纤维 成 层 ,无 色 , 微 波 
状 弯曲 ,有 时 呈 垂 直 交 错 排列 (全 蝎 ) 。 基 本 组 织 细 胞 类 圆 
形 或 类 椭圆 形 ,无 色 ,分 布 颗粒 状 物 质 ( 熟 地 黄 )。 骨 碎片 棕 
色 或 淡 灰 色 , 呈 不 规则 形 , 骨 陷 窝 呈 类 圆 形 或 类 梭 形 ,边缘 
骨 小 管 中 呈 放射 状 沟 纹 ;残留 毛 莓 表面 由 薄 而 透明 的 扁平 细 
胞 作 复 瓦 状 排列 的 毛 小 皮 所 包围 , 髓 质 断 续 或 无 , 灰 黑 色 或 灰 
by € ORE HO, 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 1mol/L 硫酸 溶液 20ml, E WP 
水 浴 中 加 热 上 水 解 20 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 水 20ml, 用 乙醚 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲 
BE 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 何 首 乌 对 照 药材 3g， 
加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 8pl, 分 别 点 于 同一 
以 0. 2 76 FR FH AE ZTE 2E X 8 DAL S RU BU BE EH. 薄 层 板 上 ,以 
fi ilii i£ (30 — 60 CO-H R Z, RR-FP B (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 
NRAN REF WE, EF, EAZA FREA 1 分钟, 在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 室温 挥 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 皮 醋 对 照 
品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 品 溶 
W 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EJ E. EUG ii iE COO — 90 C2- 
乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2, 4- — iH 
基 村 肘 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 无 水 乙醇 100ml, 加 热 回流 1 小 
时 XT , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 
入 氧化 钠 使 成 饱和 溶液 ,充分 搅拌 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 
TERRAE 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,浓缩 至 约 1ml， 
加 适量 中 性 氧化 铝 , 拌 匀 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 
目 ,3g, 内 径 为 lcem) 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : DIR Gr IR 
30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1) 混 合 溶液 
50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 1ml 合 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
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验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5 : 10 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5 兴 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 松 采 殊 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 IlIml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 ln1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲醇 - 
乙酸 -水 (2 : 1 : 7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 际 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【浸出 物 】 取 本 品 内 容 物 2g, 精 密 称 定 ,用 乙醇 50ml 作 
溶剂 ,依法 (通则 2201 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 - 热 漫 法) 测定。 

品 含 醇 溶 性 浸出 物 不 得 少 于 20%% 。 

【含量 测定 】 避 光 操作 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AEGRIS LL US -K C15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3,5,4 - use dk — 2E Z 4-2-0 -8B-D 葡萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 6000. 

对 照 品 溶液 的 制备 170 2.3.5.4'-Vu e dt — 2E 7, W8-2-O - 
B-D 葡萄 糖苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 
25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 周 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 制 何 首 乌 以 2,3,5,4“- 四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O - 
B-D R A a E CCo Ho; Os,) 计 ,不 得 少 于 0. 46mg。 

【功能 与 主治 】 益 肾 填 精 , 息 风 通 络 。 用 于 肾 元 亏 虚 ,次 
血 阻 络 证 , 症 见 半 身 不 遂 、 口 眼 焉 斜 、 言 语 塞 梁 、 半 身 麻木 、 肪 
A Fn, 、 腰 膝 酸软 、 脉 沉 细 ; 缺 血 性 中 风 中 经 络 恢 复 期 见 上 述 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ,产妇 慎 用 。 忌 辛辣 、 油 腻 , 禁 烟 酒 。 
个 别 患 者 服药 后 出 现 恶 心 ,一 般 不 影响 继续 服药 。 偶 见 嗜睡 、 
乏力 ,继续 服药 能 自行 缓解 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 6g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 KAR 18g 陈皮 32g 
SH 8g 炒 白术 48g 
北 沙 参 16g RE 32g 
酒 当 归 80g ZZ 32g 
JI 16g KREIZ 32g 
WAA 16g g^1- 9g 
杜仲 炭 32g 核桃 仁 20g 
盐 胡 芦 巴 40g RE X 16g 
JE RR A] 32g 山 茱 黄 ( 制 )32g 
制 远 志 4g 熟地 黄 64g 
ERT CX 8g 


【 制 法 】 以 上 二 十 一 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 篇, 混 匀 。 男 取 
酥油 4g, 熔 化 ,加 入 上 述 粉 末 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 
90— 100g 制 成 小 罕 九 或 大 蜜 九 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 注 壁 组 织 灰 棕色 
至 黑 标 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 的 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 纤 维 成 
束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 ,两 端 断裂 成 盟 状 或 较 平 截 ( 炙 
黄芪 ) 。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 
色 或 淡 棕 色 ( 茯 苓 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 约 24 一 
50pm, 直 径 约 3um( 麦 冬 )。 橡 胶 丝 成 条 或 扭曲 成 团 , 表 面 显 
颗粒 性 (杜仲 ) 。 内 种 皮 细 胞 棕 黄 色 ,表面 观 长 方形 或 类 方形 ， 
垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 酸 囊 仁 ) 。 

(2) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 8g, 研 义 , 加 稀 乙 醇 
100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 50ml 
使 溶解 ,加 乙醚 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 
液 , 再 用 40% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 渣 加 两 
酮 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 区 药 苷 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 10 ud oer B8 i d 
W 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 - 浓 氢 试 液 (8 :1:4:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 剪 碎 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 5076 FB sr 
25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 使 溶 散 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 185], 
滤 过 , 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H ,4g， 
WIA lem) E, H 40% 甲 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 流 出 液 及 洗 脱 
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WRT SR IEEE 50% ER RE 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 马 钱 背 对 照 品 适量 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 约 含 20ng 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 
验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 水 (15 : 85) 
为 流动 相 ;检测 波长 为 240nm。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 
品 溶液 各 10ml, 注 入 液 相 色谱 仪 。 在 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -醋酸 (35 : 61 : 4) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
Xj 283nm. Iib CB SURE He EE TEE ER IST 3000。 

XH SAAGEDRUBU EE PURETA E ELE i E URGE ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,前 碎 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 
理 ( 功 率 250W,33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg BLUE, COCOS Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 0. 80mg. 

【功能 与 主治 〗 补 气 血 , 滋 肝 肾 。 用 于 妇女 血气 ,消化 不 
良 ,月 经 不 调 , 赤 白带 下 ,小 腹 冷 痛 , 气 血 衰弱 , 久 不 受孕 。 

【用 法 与 用 量 】 用 黄酒 或 温 开 水 送 服 。 小 蜜 九 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 抑郁 气 滞 , 内 有 湿 者 忌服 。 


【规格 】 小 蜜 丸 每 45 九重 9g; 大 蜜 九 每 九重 9g 
【贮藏 】 密封 。 
黄 氏 响声 丸 
Huangshi Xiangsheng Wan 

[4h55] Ht Wr Ui BE 

XE 7l TR k 

胖 大 海 V H 

Ap 儿 茶 

桔梗 WFA 

甘草 18 fer Bo 


【 制 法 】〗 以 上 十 二 味 , 除 薄荷 脑 外 , 取 酒 大 黄 MEE ETE 
A . 浙 贝 母 薄荷, 儿 茶 粉碎 成 粗 粉 ,其余 连 力 等 五 味 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 静 置 沉淀 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
适量 ,与 大 黄 等 粗 粉 拌 匀 , 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 薄荷 脑 , 混 
^]. BUB BOCK BIS. 

【性 状 】 本 品 为 糖衣 或 谈 衣 浓缩 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 褐 
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色 或 标 褐 色 ; 味 昔 .清凉 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 2g, 加 无 水 乙醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 泗 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 301. p RR Z5 ETE VE 5pl、 对 照 品 溶液 Lul, 23 
别 点 于 同一 硅胶 G 385 ERR E. DL dii SE C30 — 60'CO- B RZ 
酯 -甲酸 (15 : 5 : D BJ ES IRIS JT RI EF ROB S ET, 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 术 黄 色 荧 光斑 点 ， 
置 氮 蒸气 中 票 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 取 10g, 加 乙醚 60ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 川 车 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DOSE JEJE HUBS ECT. 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 乙醚 提取 后 的 药 渣 , 挥 干 , 加 甲醇 
60ml, 超 声 处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, ET EAZ 
于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 1g ,加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 取 
滤 湘 挥 干 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10nl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 毛 甲 烷 -甲醇 (10 : 10: 1) 为 展开 剂 ,二 
次 展开 , 展 距 均 为 8cm, 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) F i 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 - 二 乙 胺 -水 (65 : 0.03 : 35) 为 流动 相 ;用 蒸 
发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 以 贝 母 素 甲 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 贝 母 素 甲 对 照 品 和 贝 母 素 乙 对 照 
unii E ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 ml 含 贝 母 素 甲 0.25mg 和 
Jl BER Z, 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 4g, 精 密 称 定 , 滴 加 浓 氨 试 液 - 乙 醇 (1 : DIR A I 
6ml 使 湿润 , 密 塞 ,放置 30 分 钟 ,加 乙醚 -三 握 甲 烷 -乙醇 (50 : 
16 : 5) 混 合 溶液 50ml, 超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50Hz, 水 
浴 温 度 为 30C 以 下 )1 小 时 , 滤 过 , 滤 河 用 乙醚 -三 所 甲烷 - 乙 
醇 (50: 16 : 5) 混 合 溶液 适量 洗涤 ,合并 滤液 及 洗 液 , 置 温水 
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浴 上 挥 干 , 残 漆 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10p1、20pl 与 供 试 品 溶 渡 
20p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 分 别 计 
算 贝 母 素 甲 . 贝 母 素 乙 的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 浙 贝 母 以 贝 母 素 甲 (Cy Ha NOD 和 贝 母 素 
Z (Car HisNO,) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 20mg. 

【功能 与 主治 】 玻 风 清 热 , 化 痰 散 结 , 利 咽 开 音 。 用 于 风 
热 外 东 、 痰 热 内 盛 所 致 的 急 18 E METRE , 症 见 声音 断 哑 .咽喉 肿 
痛 、 咽 干 灼热 . 咽 中 有 痰 、 或 寒热 头痛 、 或 便秘 尿 赤 ; 急 慢 性 吃 
炎 及 声带 小 结 ,声带 息肉 初 起 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 丸 [ 规 格 (1)J 或 一 次 6 丸 
[规格 (2)J 或 一 次 20 丸 [规格 (3)] ,一 日 3 次 , 饭 后 服用 ;儿童 
减 半 。 

【注意 】 FREER. 

【规格 】 (ORKI ALEO. 1g 

(DKIL FILE 0. 133g 

(3) 糖 衣 丸 “每 瓶装 400 丸 

【贮藏 】 eH. 


$8 BS BEES ES 
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【处 方 】 黄 工 407g HAJ 244g 
FE 122g 生姜 122g 
甘草 122g KE 122g 
【 制 法 】 以 上 六 味 , 生 姜 、 桂 枝 用 水 蒸气 蒸馏 提取 挥发 


idi ;蒸馏 后 的 水 溶液 收集 备用 ;药酒 与 其 余 黄芪 等 四 味 加 水 胡 
者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 并 与 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 , 渡 
过 ,滤液 静 置 , 倾 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.20 
(80C ) 的 稠 膏 , 男 取 馆 糖 814g 制 成 糖浆 ,加 入 稠 谨 , 搅 匀 , 继 
续 浓 缩 至 规定 量 , 待 冷 , 加 入 来 甲酸 钠 3g 及 上 述 挥发 油 , 搅 
^] , «i EX, 1000g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 深 棕 色 的 稠 厚 的 半 流 体 ; 气 香 , 味 甜 , 微 侍 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 40g, 加 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 乙醚 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,分 成 二 份 ,一 份 ( 男 一 份 备用 ) 用 氨 试 液 
洗涤 2 次 (15ml,10ml) , 正 丁 醇 液 蒸 于 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 艺 甲 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 二 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 [乙酸 乙 酯 - 正 丁 醇 -水 (1 : 4: 5) 的 上 层 溶液 Jj- 甲 
RECIO : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 溶液 
(1—10) ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
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位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 或 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

《2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 另 一 份 正 丁 醇 液 ,用 水 15ml 洗 
A E JT ERZ T ,残渣 加 甲醇 4ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 日 全 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 芍 药 苷 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 渡 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 bulo 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 用 乙酸 乙 酯 - 甲 

酸 - 冰 酷 酸 -水 (15 : 1 : 20 2g JE OT A, JE JF , BU HA V CT vos 
以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 

谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 
ao 

(3) 取 [鉴别 3](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 作 为 供 试 品 溶液 。 男 
取 甘 草 对 照 药材 0. 5g, 加 水 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 渡 
过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 
丁 醇 液 ,用 水 10ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 
成 条 状 ,以 乙酸 乙醚 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1:2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,有 防 干 , 喷 以 硫酸 乙醇 浴 液 (1 一 10) ,热风 吹 至 斑 
点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 相 应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 34( 通 则 0183). 

其 他 应 符合 郑 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
y 38 SEG s LA RS -0. 126 ERR TR CI3 * 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 广 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3500. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 误 药 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 205g 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 lg, 精 密 称 定 , 置 25ml EE 
中 ,加 30 办 乙醇 适量 , 振 揪 使 溶解 ,再 加 30% 乙 醇 稀 释 至 刻 
度 , 抒 匀 ,小 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 16cm) 上 ,用 30%% 乙 醇 100ml 洗 
脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 用 水 5ml 使 溶解 ,并 转移 至 25ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 3€ 5J , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和信 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 US VLA IE E CCS Hz On ) 计 ,不 得 少 
于 2.0mg。 

【功能 与 主治 】 补 气 温 中 ,缓急 止痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 所 
致 的 胃痛 , 症 见 胃痛 拘 急 . 旦 寒 肢 冷 SEE mE bLA; A, 
十 二 指 肠 溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 15 一 20g ,一 日 2 次 。 

【注意 】 消化 道 出 血 时 慎 服 。 

【规格 】 每 瓶装 100g 

【贮藏 】 wg. 


A K O 
E OBS AR M 
Huanggi Keli 
[4h55] Xx 1000g 
[5:51 RERIK 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 


小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ， ipei deni 1. 21 — 1. 24 
(60C ) ,加 乙醇 使 含 EH 7095.16 5]. E. NE 
a BEX 1.31—1.33(660'Co f 8 EE. JM 
蔗糖 粉 及 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 ,低温 干燥 , 制 成 isch 
(1)J 或 667g[ 规 格 (2)]; 或 加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,低温 干燥 ， 
制 成 267g( 无 芒 糖 ) , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 至 标 黄色 的 颗粒 ; 味 甜 或 味 微 甜 、 
Tr OERD. 

【鉴别 】 取 本 品 半 袋 , 研 细 , 加 水 25ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 
并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗 深 2 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 
WE ECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 区 


对 照 药 材 1g, 加 水 适量 前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 et 适量 ,加 甲醇 制 成 每 
lml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 - 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WEE AR E ,以 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展 

开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C Jn 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 显 检 视 , 显 相同 颜色 的 严 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 ;以 乙 有 睛 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄花 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 工 甲 并 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 和 

供 试 品 溶液 的 制备 ee 
XX 10g5 规 格 (1)] 或 7g[ 规 格 (2)] 或 3g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 精 
密 加 水 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 720W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 ,再 称 定 重量 ,用 水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 
25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 
去 洗 液 ,分 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 T 20ul. f£ X d T8 TR 
10 一 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 


本 品 每 袋 含 


ELDGASEHMTO.HsO& ) 计 ,不 得 少 
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F 3. 0mg, 

【功能 与 主治 】 补 气 固 表 ,利尿 , 托 毒 排 脓 , 生 肌 。 用 于 
气短 心 怪 , 虚 脱 , 自 汗 , 体 虚 浮 肿 , 久 泻 , 脱 肛 , 子 宫 脱 垂 , 痛 痊 
难 省 , 疮 口 久 不 愈合 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 15g 〈2) 每 袋 装 10g “〈3) 每 袋 装 4g 
(无 蔗糖 ) 

【贮藏 】 密封 。 


A ThA 


Huangyangning Pian 


【处 方 】 环 维 黄杨 星 D 0. 5g 

【 制 法 】 取 环 维 黄 杨 星 D, 加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ， 
压制 成 1000 片 或 500 片 , 即 得 。 

DEII 本 品 为 白色 或 微 黄色 的 片 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 粉末 适量 ( 约 相 当 于 环 
维 黄杨 星 D 10mg) ,加 三 氯 甲烷 20ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
AR uS PP 43. 2r XU ELOK G8 EZRCT. — fo Wn vk ER ETE OU 
(1-20)1ml4 78 f , JL REL, 9 BE i d 1 一 2 滴 , 即 生成 楼 红色 
沉淀 ; 另 一 份 加 乙醇 1ml 与 硫酸 2ml, BI 5j FE ZT E. 

(2) 取 本 品 , 研 细 , 取 粉末 适量 ( 约 相 当 于 环 维 黄杨 星 D 
10mg) ,加 水 和 和 氨 氧 化 钠 试 液 各 2ml, 播 匀 后 ,加 三 氧 甲 烷 
10ml, Je $E Se BC 10 分 钟 , 静 置 ,分 取 三 握 甲 烷 层 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 环 维 黄 杨 星 D 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 
每 1ml & 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 -二 乙 胺 (25 : 20 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 稀 碘 化 钒 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 含量 均匀 度 ” 取 本 品 10 片 , 分 别 置 量 瓶 中 ,各 
加 0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 缓 冲 液 至 刻度 ( 约 相 当 于 每 1ml 含 
环 维 黄杨 星 D 0. 01mg), 80 CKA d i 1. 5 小 时 后 取出 ,冷却 
至 室温 , 摇 匀 ,离心 6 分钟 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ) ,分 别 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 , 照 含 量 测定 项 下 的 方法 测定 含量 。 每 
片 的 含量 与 平均 含量 相 比 较 , 差 异 大 于 土 15% 的 不 得 多 于 1 
片 ,并 不 得 超过 士 25%% 。 

其 他 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 对 照 品 溶液 的 制备 取 环 维 黄杨 星 D 对 
照 品 约 25mg, 精 密 称 定 , 置 250ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 70ml 使 溶 
解 , 用 0.05mol/L 磷酸 二 氧 钠 缓 冲 液 稀释 至 刻度 , 播 义 ,精密 
量 取 10ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,用 0. 05mol/L 8$ 88 — S88 Z wj 
液 稀释 至 刻度 $$ 5]. BITS CHE Iml 含 环 维 黄杨 星 D 10pg). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 Hr ,精密 称 定 , 研 细 , 精密 
称 取 适量 ( 约 相 当 于 环 维 黄杨 星 D 0.5mg), 置 50ml 量 瓶 中 ， 


° 1472 。 


加 0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 缓冲 液 至 近 刻 度 ,80C 水 浴 温 浸 
1. 5 小 时 后 取出 ,冷却 至 室温 ,加 0.05mol/L 磷酸 二 氧 钠 缓冲 
液 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 6 分钟 (转速 为 每 分 钟 3000 转 ), 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ml, 分 
别 置 分 液 漏斗 中 ,各 精密 加 入 澳 磨 香草 酚 蓝 溶液 ( 取 溴 磨 香 草 
酚 蓝 18mg, 置 250ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 
0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 缓冲 液 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 )5ml, 播 匀 ， 
立即 分 别 精 密 加 入 三 氯 甲烷 10ml, 振 摇 2 分 钟 , 静 置 1.5 小 
时 ,分 取 三 氯 甲 煤层 , 置 含 0. 5g 无 水 硫酸 钠 的 具 塞 试管 中 , 振 
TE , 静 置 , 取 上 清 液 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 
410nm 的 波长 处 分 别 测定 吸光 度 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 环 维 黄杨 星 D(Czs Has N2 O) ,应 为 标示 量 的 
90. 096—110. 0%. 

【功能 与 主治 】 行 气 活 血 , 通 络 止 痛 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 心痛 、 脉 结 代 ; 冠 心病 、 心 律 失常 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 1 一 2mg, 一 日 2 一 3 次 。 


【规格 】 (1) 每 片 含 环 维 黄杨 星 D 0. 5mg 2) 每 片 含 环 
维 黄杨 星 D img 
【贮藏 】 遮光 ,密封 。 
黄连 上 清 
Huanglian Shangqing Wan 
【处 方 】 黄连 10g He GE 80g 
XE 80g kr &JR|-T- 80g 
防风 40g JRIZF RR 80g 
HIÉ 80g wA 80g 
菊花 160g 薄荷 40g 
酒 大 黄 320g 黄柏 ( 酒 炒 )40g 
桔梗 80g 川 营 40g 
nE 40g Wed ib 20g 
甘草 40g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 用 水 制 
AL ,干燥 , 制 成 水 丸 ;或 每 100g 粉末 用 炼 蜜 30 一 40g 加 适量 的 
水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 每 100g Tr R A Rk 150— 170g 
i JL SE XU SX NEAL BERE. 

DERI 本 品 为 暗 黄 色 至 黄 褐色 的 水 丸 、 黄 棕色 至 标 福 
色 的 水 蜜 丸 或 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 ; 气 和 芳香 , 味 十 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 水 丸 或 水 蜜 丸 2g, 研 细 , 加 甲醇 
10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 或 取 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 3g. B ME TH 
醇 15ml, 研 磨 使 分 散 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
潭 用 甲醇 2ml, 分 2 次 , 轻 摇 10 秒 钟 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0. 2g ,加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
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钟 , 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 大 黄 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 对 照 药 材 溶液 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 
各 3 一 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 约 3cm, 取 出 ,上 景 十 ,再 
置 同 一 展开 剂 中 展开 10cm, EUH | HUE EE PRAGA] C365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色 谱 相 应 位 置 上 ， 
显 相 同 的 黄色 荧光 主 斑点 。 

(3) 取 板子 对 照 药材 0. 2g .甘草 对 照 药材 0. 1g ,分别 加 甲 
醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 
溶液 及 上 述 对照 药 材 溶液 各 3 一 6 赂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 1H 
层 板 上 ,以 环 己 烷 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 3 : 
6 :3.5 :1) 为 展开 剂 ,展开 至 11em UER, BsF E P 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 甘草 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 1 一 2 个 相同 颜色 的 区 光斑 点 ; 喷 以 5% 
的 香草 醛 硫 酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 ,在 105 C 加热 至 
斑点 显 色 清 晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 枢 子 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,至 少 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 黄连 对 照 药材 0.03g、 黄 芬 对 照 药 材 0. 2g ,分别 加 
甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ,上 清 液 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 
溶液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 3 一 5 岂 , 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 
纤维 系 纳 为 黏合 剂 的 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (10 : 7 : 1 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄连 对 照 药材 色谱 


相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 ;再 喷 以 2% 酸 性 三 


氯 化 铁 乙醇 溶液 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 黄 芬 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 显 相 同 颜色 主 斑点 。 

【检查 】 重金 属 ” 取 本 品 水 丸 或 水 密 丸 15g, WT , 
大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 30g, 剪 碎 。 取 约 1g, 精 密 称 定 , 照 炽 灼 残 渣 
检查 法 (通则 0841) 炽 灼 至 完全 灰 化 。 取 遗留 的 残渣 ,依法 检 
查 ( 通 则 0821 第 二 法 ), 含 重金 属 不 得 过 25mg/kg。 

砷 盐 取 本 品 水 丸 或 水 蜜 丸 15g、 大 蜜 丸 5 丸 、 小 蜜 丸 
30g, 研 碎 或 剪 碎 ,过 二 号 筛 , 取 1.0g, 称 定 重 量 , 加 无 砷 氢 氧 
化 钙 1g, 加 少量 水 «653 , 烘 干 ,用 小 火 缓 缓 炽 灼 至 炭化 ,再 在 
500 一 600C 炽 灼 至 完全 灰 化 (同时 作 空 白 , 留 做 标准 砷 斑 用 )， 
放 冷 ,加 盐酸 7ml 使 溶解 ,再 加 水 21ml, 依法 检查 (通则 0822 
第 一 法 ) , 含 砷 量 不 得 过 2mg/kg。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 黄连 、 黄 柏 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


黄连 上 清丸 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LATE AERE DERE S BERE 
为 填充 剂 A Z S -0. 033mol/L. RR AHA R GS : 65) 为 
流动 相 ; 检 测 波长 为 424nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 10ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 或 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 
0. 6g ,精密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 剪 碎 ， 
取 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 (1 : 
1000 YR TRE E 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 50C 水 浴 中 加 热 15 
分 钟 ,取出 , 放 冷 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 ， 
虑 过 ,精密 量 取 上 清 液 2ml, 低 温 挥 干 , 残 洁 用 甲醇 适量 使 溶 
解 并 转移 至 碱 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内径 为 lem) 
上 ,用 甲醇 35ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,共和 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 
溶解 并 转移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $$] , 滤 过 , 取 续 滤 
ik , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 5— 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄连 、 黄 柏 以 盐酸 小 万 碱 (CzoHi; NO, © HCD, 7k 
九 每 lg 不 得 少 于 0.26mg; 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.19mg; 大 
蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 0. 60mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 10mg。 

酒 大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZIA- P B-0. 1% 磷酸 溶液 (42 : 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 i 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 酚 15ug、 大 黄 素 pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 〈1) 取 本 品 水 丸 或 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 
0. 5g ,精密 称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 剪 碎 ， 
混 勺 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 
(10: 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重 量 , 大 蜜 丸 浸泡 10 小 时 以 
上 ,超声 处 理 使 溶 散 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 , 若 瓶 
壁 有 黏附 物 , 须 超声 处 理 去 除 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
2%% 的 氧 氧化 钠 溶液 2ml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

(2) 取 水 丸 或 水 蜜 丸 粉末 0. 3g, 精 密 称 定 ; 或 前 碎 的 大 蜜 
丸 或 小 蜜 刀 0. 7g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重量 ,大 蜜 丸 浸泡 10 小 时 以 上 ,用 玻 棒 研磨 使 样品 
溶 散 , 用 数 滴 甲醇 冲洗 玻 棒 于 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 (功率 
160W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 ,或 挥 散 至 原 重 量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测 
定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 含量 ， 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
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液 各 10 一 20w, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ; 用 总 大 黄 酚 
和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 总 量 的 差 值 ， 
作为 结合 意 醒 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 。 
喇 含 酒 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Ci; Hi O, ) 和 总 大 黄 素 

(Ci; Hio O;) 的 总 量 计 , 水 丸 每 1g 不 得 少 于 1.8mg, 水 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 1. 3mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 0mg, 小 蜜 丸 每 
lg 不 得 少 于 0. 67mg; 以 结合 意 醒 中 的 大 黄 酚 (Cis Hao O04) 和 
AG (GC; HioO 〇 ; ) 的 总 量 计 ,水 丸 每 1g 不 得 少 于 0.7mg, 水 
EILE 1g 不 得 少 于 0.5mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 5mg, 小 
蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 25mg。 

【功能 与 主治 】 散 风 清热 , 泻 火 止痛 。 用 于 风 热 上 攻 、 肺 
骨 热 局 所 致 的 头 晤 目眩 、 暴 发 火腿 .牙齿 疼痛 .口舌 生 疮 、 咽 喉 
肿 痛 、 耳 痛 耳 鸣 、 大 便秘 结 、 小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 水 丸 或 水 蜜 丸 一 次 3— 6g. 
丸 一 次 6—12g(30—60 3L) ,大 蜜 丸 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 辛辣 食物 ;孕妇 慎 用 ;脾胃 虚 寒 者 禁用 。 

【规格 】 KIERR 6g; 水 蜜 丸 每 40 丸 重 3g; 小 蜜 丸 每 
100 丸 重 20g; 大 蜜 丸 每 丸 重 6g 

【贮藏 】 密封 。 


黄连 上 清 
Huanglian Shangqing Pian 
【处 方 】 黄连 5g Wa 40g 
XE 40g SRT 40g 
防风 20g ITE 40g 
HIÉ 40g mi 40g 
菊花 80g iif 20g 
大 黄 160g 黄柏 20g 
桔梗 40g 川 营 20g 
AB 20g WE AE 10g 
HX 20g 


[875] 以 上 十 七 味 , 大 黄白 芷 黄连、 石膏 粉 碎 成 细 
粉 ; 连 狂 . 研 芥 穗 、 薄 荷 提取 挥发 油 ,药酒 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 成 清 膏 ;其 余 旋 覆 花 等 十 味 用 
70/5 C Bin dA ly 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 清 
育 , 药 渣 再 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 
成 清 襄 ;合并 三 种 清 膏 , 浓 缩 至 适量 ,与 大 黄 等 粉末 混 匀 ;或 清 
BEZ TIR ,与 大 黄 等 粉末 混 匀 ;加 入 适量 辅料 , 制 成 颗粒 ， 
于 燥 , 喷 人 连 狂 等 挥发 油 , 混 匀 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 标 
色 至 棕 褐 色 ; 气 香 , 昧 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 
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30ml, 加 热 回流 30 43 th E TI. UEM CT 3X IR 126 i5 Ren 
ik 25ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Dml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
A iii E C30 — 60 Co- H1 RE TH RE CIS : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 艾 光 斑点 ; 置 氮 莱 气 中 重 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 右 碱 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 肉 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (6: 
1.5: 3: 1.5 : 0. 29 JE JT 78] , E CZ ^C TRURIL BA JE JT RE FI s JE 
JF HGB LC S EIER G65nm) FRI. Bets Ew t, 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 获 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 乙酸 乙 酯 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 杠 子 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 — 4l. 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 :6:2:0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 重金 属 NURG 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 称 取 
约 1. 0g, 照 炽 灼 残 汀 检查 法 (通则 0841) 炽 灼 至 完全 灰 化 。 
取 遗 留 的 残渣, 依法 (通则 0821 第 二 法 ) 检 查 , 含 重金 属 不 得 
过 20mg/kg。 

砷 盐 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 称 取 1. 0g. D 26 
AALE 1g, 加 少量 水 , 搅 匀 , 烘 干 ,用 小 火 缓 缓 炽 灼 至 炭化 ， 
再 在 500—600 C ELM E A AK 4 CI] SE PE zs E s ER MUR EE D 
JE FED , 放 冷 ,加 盐酸 7ml 使 溶解 ,再 加 水 21ml, 依法 (通则 
0822 第 一 法 ) 检 查 , 含 砷 量 不 得 过 2mg/kg. 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 d XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 S EL Z H-O. 033mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 (35 : 65) 为 
流动 相 ;检测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计 算 
应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 


取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
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定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 KER 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 lg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
EC: 100) 混 合 溶液 10ml, 称 定 重 量 , 置 50C 水 浴 中 加 热 15 
分 钟 ,取出 , 放 冷 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 2ml, 低 温 挥 干 溶剂 , 残 洁 用 甲醇 适量 使 溶解 ， 
加 在 碱 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,8g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 甲醇 
35ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 ,并 转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 黎 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 浴 液 各 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 .黄柏 以 盐酸 小 忌 碱 (Co Hir NO, © HCD 
YF ,不 得 少 于 0. 27mg. 

【功能 与 主治 】 清风 清热 , 泻 火 止痛 。 用 于 风 热 上 攻 、 肺 
胃 热 盛 所 致 的 头 坚 目眩 、 暴 发 火腿 .牙齿 疼痛 .口舌 生 疮 、 咽 吃 
肿 痛 、 耳 痛 耳 鸣 、 大 便秘 结 、 小 便 短 赤 ，。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 2 次 。 

【注意 】 尽 食 辛辣 食物 ;孕妇 慎 用 ;脾胃 虚 寒 者 禁用 。 

【规格 】 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

【贮藏 】 wu. 


黄连 上 清 胶 圳 


Huanglian Shangqing Jiaonang 


[4075] 黄连 8.78g HE T Ed 70. 23g 
XE 70. 23g ky Ej. 70. 23g 
防风 35. 11g jRI2F B8 70. 23g 
白芷 70. 23g d 70. 23g 
菊花 140. 46g 薄荷 35.11g 
酒 大 黄 280.92g 黄柏 ( 酒 炙 )35. 11g 
Tü BH 70. 23g Ji] 25 35. 11g 
石膏 35. 11g HEIE 17. 57g 
HX 35.11g 


[5751 以 上 十 七 味 AE, EA WE JV, ZRUER s TER RITE 
FE BH far IKR E 4 小 时 ,收集 挥发 油 , 挥 发 油 用 倍 他 环 糊 精 包 
合 ,备用 ;蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ,其余 枢 子 等 十 二 味 加 水 煎 者 
二 次 ,每 次 2 小 时 (第 一 次 前 沸 后 加 入 黄 苓 ), 前 液 滤 过 ,滤液 合 
并 ,与 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 ,加 入 酒 大 黄 和 黄连 的 细 粉 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 挥发 油 包 合 物 , 混 匀 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 将 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加 热 
回流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 


3 ik ETE 


对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 1n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 
丙 醇 -甲醇 -水 (6 :3:1.5:1.5:0.3) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 
饱和 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
E RIEA o 

(2) 取 本 品 内 容 物 8g, 研 细 , 加 乙醚 80ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 尽 乙 醚 ,加 乙酸 乙 酯 80ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 活性 类 1.5g, 振 摇 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枯 子 背 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, ^Y 
别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 
(5 : 5 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 
下 检视 ;再 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 均 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 7g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 乙 
醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
l10g, 柱 内 径 为 10~20mm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 4076 FR BE 100ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 深 加 甲 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
AA. DAER H X E m, MEERE lml 含 1mg 的 溶 
液 EARE mAAR. RHA E aK 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 5p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 酷 酝 -硫酸 (20 : 1) 的 混合 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 , 放 冷 ,用 稀 
盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 洁 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 eR G iE ZR 
上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 , 喷 以 1% 三 所 化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 0. 3g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 浸 渍 1 小 时 ， 
滤 过 , 取 滤 液 5ml.zE Te 5 Æ Jn zK 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
1ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙酸 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ， 
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作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 浴 液 。 再 取 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 三 种 溶液 各 1nl, 分 别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 秋 合 
剂 硅胶 H 王 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(15 ; 5 :; 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 5 个 橙黄 色 荧 光斑 点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 检 黄 色 荧 光斑 点 。 置 氨 藻 气 中 台 后 ,在 日 
光 下 检视 ,斑点 显 红 色 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 1%% 碳 酸 氢 钠 溶 液 50ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 , 用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 
2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 
干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 阿 魏 酸 对 
照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 1Iml E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Anl ol 
照 品 溶液 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (4: 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 1% 三 
氧化 铁 溶 液 与 1% 铁 氰 化 钾 溶液 等 量 的 混合 溶液 ( 临 用 时 配 
制 ) ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 8g, 研 细 ,加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 UR IE. DEVRZR T ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
10g, 柱 内 径 为 10 一 20mm) 上 ,用 甲醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 
草 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8yl、 对 照 药 材 溶 
it 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 甲 
REC? :3: DARRA, HE JF CH. BU E E PP O6 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 


【含量 测定 】 黄连 黄柏 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
RENE UNE TK; A Z HA- 1% mol/L ERZA HARR- 
0. 025 mol/L 十 二 烷 基 硫酸 钠 溶 液 (50 : 25 : 25) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 2655nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 60ng BUR 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
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^] , 研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐 
酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 置 50°C 
水 浴 中 加 热 15 分 钟 , 放 冷 ,超声 处 理 ( 功 率 150W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 
混合 溶液 补足 减 失 的 重量 EO] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml， 
置 10ml 量 瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 液 至 刻度 3€ 
5], Bp fS. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10nl , 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 和 黄柏 以 盐酸 小 以 碱 (Czo Hi NO, * HCI) 
计 ,不 得 少 于 0. 65mg。 

大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1%% BERE TR CSS : 15) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 ` 大黄 酚 对 照 品 ; 
量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 大 黄 素 4ug、 大 黄 酚 Sug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 (过 三 号 筋 ) , 取 约 0. 35g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 烧 壮 
中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 置 水 浴 上 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 10ml, E ER P2 T LXX EE 2. 5mol/L 硫酸 
20ml, 三 氯 甲烷 20ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 ,立即 冷却 ， 
移 至 分 液 漏斗 中 ,用 少量 三 氧 甲 烷 洗涤 容器 , 洗 液 并 入 分 液 源 
斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 液 , 酸 液 再 用 三 氯 甲 烧 振 播 提取 3 次 ,每 
次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒜 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 
25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 酒 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Hi。O;) 和 大 黄 配 
(Ci; HioO4 ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 3mg。 

黄 劳 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶 液 (47 : 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 芽 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml d 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 研 细 , 取 约 0. 14g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
70% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 
33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 (Ca His O11 ) 计 ,不 得 少 
F 2. 8mg. 
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【功能 与 主治 】 散 风 清热 \ 泻 火 止痛 。 用 于 风 热 上 攻 、 肺 
胃 热 已 所 致 的 头晕 目眩 、 暴 发 火 眼 .下 齿 疼 痛 、 口 百 生 疮 、 咽 喉 
肿 痛 、 耳 痛 耳 鸣 、 大 便秘 结 、 小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 2 次 。 


【注意 】 EBERT ;孕妇 慎 用 ;脾胃 虚 寒 者 禁用 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 4g 
【贮藏 】 密封 。 
e E L8 NUI 
Huanglian Shangqing Keli 
【处 方 】 黄连 24g Wa ED 192g 
XE jg) 192g ky && ji -T- 192g 
防风 96g HITE 192g 
Fit 192g m4 192g 
菊花 384g 薄荷 96g 
酒 大 黄 768g TUB GW 96g 
桔梗 192g J| 5 96g 
4 f 96g MER IE 48g 
甘草 96g 


【 制 法 】 以 上 十 七 味 , 酒 大 黄 576g 3 Xe RH. AE 
RE xim 45]. HUE 600g, 备 用 ;剩余 粗 粒 与 防风 、 桔 梗 、 番 
余 的 酒 大 黄 用 70% 乙 醇 做 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 渡 , 收 
集 渗 滤液 ,回收 乙醇 后 浓缩 至 适量 ; 草 芥 穗 .薄荷 川 苇 蒸馏 提 
取 挥 发 油 ,收集 挥发 油 ; 蒸 馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 药 渣 与 其 
余 旋 覆 花 等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 
时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 渗 渡 浓 缩 液 和 旗 齐 穗 
等 三 味 的 水 溶液 合并 ,浓缩 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 喷 和 人 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 密 闭 8 小 时 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 】》 本 品 为 柠 宰 色 的 颗粒 ; 味 微 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 20 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 竖 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 -水 (4 : 
2: 1 :1:0.2) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸气 预 饱和 的 展开 生 内 ,展开 ， 
取出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 0. 5g, 人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 25ml, 加 热 回 流 工 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 柏 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg BURG. 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙醚 - 
丙酮 -甲酸 -水 (12 : 8: 1 : DXR FK, RF Wh, MT, I 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 


下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲 
醇 5ml 使 溶解 ,加 于 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 10— 
20mm, 柱 高 为 10cm) 上 ,用 40%% 甲 醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 
液 ,再 用 70% 甲 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 洁 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 连 播 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 
甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 莹 于, 残 洁 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 浴 液 。 另 取 连 杰 苷 对照 品 适量 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 岂 对照 药材 溶液 
6 一 10pl、 对 照 品 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
ZAPE PEG: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 水 20ml, 加热 使 溶解 ,加 盐酸 调节 pH 
值 至 2 一 3 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 苓 攻 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml & 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 10p1、 对 照 品 溶液 5pl1, 分 别 点 于 同一 以 含 1% 醋酸 钠 的 凑 
甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 取 滤 液 5ml, ZF ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 
加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 
101, Xf RE ZIUBE TEE IE Sul, 分别 点 于 同一 以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 

合剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 - 

PROS: 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 JT UB LECT ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 获 光 斑点 。 置 氨 蒸 气 中 于 后 ,在 日 
光 下 检视 ,斑点 显 红 色 。 

(6) 取 本 品 10g, 研 细 ,加 石油 醚 (60~90C)50ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,10g, 柱 内 径 为 10 一 20mm) 上 ,用 三 氯 甲烷 
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80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 挥 干 , 残 酒 加 石油 酶 (60 一 90C)2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 车 对 照 药 材 1g, 加 石油 醚 
(60 一 90'C)20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 
石油 醚 (60 一 90C )2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8ul、 对 照 药材 溶液 
5p41, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 区 
光斑 点 。 

(7) 取 本 品 8g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 去 乙醚 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 揪 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 Sml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,10g, 柱 
WES 10—20mm) 上 ,用 甲醇 80ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 
材 1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8 中、 对照 药材 溶液 Sul, 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (7 : 3 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 术 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 
光斑 点 。 

【检查 】 重金 属 取 本 品 1. 0g, 称 定 重量 , 照 炽 灼 残渣 检 
查 法 (通则 0841) 炽 灼 至 完全 灰 化 。 取 遗留 的 残渣 ,依法 (通则 
0821 第 二 法 ) 检 查 。 重 金属 含量 不 得 过 25mg/kg。 

Wit o BURG 1. 0g, 称 定 重 量 ,加 无 砷 氧 氧 化 钙 lg, 加 少 
EK $55] , 烘 干 ,用 小 火 缓 缓 炽 灼 至 炭化 ,再 在 500 一 600C 
炽 灼 至 完全 灰 化 (同时 做 空白 , 留 做 标准 砷 斑 用 ), 放 冷 , 残 酒 
加 盐酸 7ml 使 溶解 ,再 加 水 21ml, 依 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 
查 。 砷 含量 不 得 过 2mg/kg。 

其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 黄连 黄柏 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZ Jf -0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 用 磷酸 调 pH 
值 至 3. 0)(50 : 500 (溶液 中 含 十 二 烷 基 硫酸 钠 0. 025mol/L) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计 
算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 渍 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 
盐酸 (100 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重 量 , 置 50C 水 浴 中 温 
浸 15 分 钟 ,再 超声 处 理 ( 功 率 80W ,频率 50kHz) 40 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 的 混合 溶液 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20pl1, 注 
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入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄连 和 黄柏 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Hi; NO, * HCI) 
计 ,不 得 少 于 3. 0mg. 

ES BEBO T IE GB 0512) 测 定 。 

t RUE XsuERTERUS ATE ERE ERE ERE 
为 填充 剂 ;甲醇 -0.4% 磷 酸 溶液 (47 * 53) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
70%% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 .超声 处 理 (功率 250W .频率 
33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7076 乙醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 oui 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AJ d BESSER DARE E (CC His Oi ) 计 ,不 得 少 于 5. 2mg。 

【功能 与 主治 】 散 风 清热 . 泻 火 上 止痛。 用 于 风 热 上 攻 、 肺 
胃 热 感 所 致 的 头晕 目 眩 .暴发 火 眼 .牙齿 疼痛 ET AES LRL 
肿 痛 、 耳 痛 耳 鸣 、 大 便秘 结 、 小 便 短 赤 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 2 次 。 


【注意 】 忌 食 辛辣 食物 ;孕妇 慎 用 ;脾胃 虚 寒 者 禁用 。 
【规格 】 每 袋 装 2g 
【贮藏 】 密封 。 
黄连 手 肝 丸 
Huanglian Yanggan Wan 

【处 方 】 黄连 20g 胡 黄 连 40g 

mW 40g 黄柏 20g 

龙 胆 20g 柴 胡 40g 

酷 青皮 40g 木 贼 40g 

密 蒙 花 40g JE BE 40g 

炒 决 明子 40g H CHE ORO 40g 

夜 明 砂 40g 鲜 手 肝 160g 


【 制 法 】 以 上 十 四 昧 ,将 鲜 羊 肝 切 碎 . 蒸 熟 .干燥 ,与 其 余 
黄连 等 十 三 味 混 匀 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 
炼 蜜 120 一 150g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 ; 味 否 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 鲜 黄色 , 壁 
稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 
CEZ). 。 纤 维 东 鲜 黄 色 , 周 围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 唱 纤 
维 , 含 晶 细 胞 壁 木 化 增 厚 (黄柏 ) 。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 
壁 组 织 中 ( 醋 青 皮 )。 种 皮 栅 状 细胞 1 列 , 长 40 一 72pm, 其 下 
数列 细胞 含 草酸 钙 簇 晶 及 方 晶 ( 炒 决 明子 )。 油 管 含 黄色 或 柠 
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黄色 分 泌 物 ( 柴 胡 )。 不 规则 团 块 暗 灰 色 , 不 透明 ,加 酸 产 生气 
泡 ( 石 决 明 )。 

(2) 取 黄连 对 照 药材 0. 02g ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶 
Wi 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 
MAR 4pl、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER 
上 ,以 从- 异 丙 醇 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 :3:6:3:1) 
为 展开 剂 , 男 柳 加 入 等 体积 的 浓 氨 试 液 , 预 饱 和 15 分 钟 后 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 剪 碎 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 车 至 近 于 .加 水 30ml. 用 稀 盐 酸 调 pH 值 至 1 一 2. 用 
乙酸 乙 酯 25ml 振 摇 提 取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胡 黄连 对 照 药 材 1. 5g ,加 
甲醇 20ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,加 甲醇 3ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 Gul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 
f ii B C30 — 60 CC)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 ,路 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 
溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(4) 取 黄 芬 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ]3(63) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 3 一 5nl, 分 别 
点 于 同一 以 含 1%% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 黏合 剂 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 :3:1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 1ml, 加 甲醇 1ml, 摇 
匀 , 等 量 稀释 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 密 蒙 花 对 照 药 材 
0. 5g. D PE . Ji FH E 5ml, 浸 渍 20 分 钟 ,超声 处 理 10 分 钟 , 取 
上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Je ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 于 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【含量 测定 】 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 
I HE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 摇 匀 ,浸泡 过 夜 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 盐 
酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml E 20pg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 


吸取 供 试 品 溶液 2 一 4 以 .对照 品 溶液 24l 与 4y1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 共 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氮 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 另 槽 加 入 等 体积 的 浓 氮 试 液 , 预 
饱和 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 Wi 
层 色 谱 扫描 法 ?进行 变 光 扫描 ,激发 波长 :=338nm, 测 量 供 
试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 含 黄连 .黄柏 以 盐酸 小 餐 碱 (Cz Hir NO, © HCD FF. 
小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.7mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 6. 3mg。 

【功能 与 主治 】 泻 火 明 目 。 用 于 肝火 旺盛 , 目 赤 肿 痛 , 视 
物 昏 暗 , 差 明 流 泪 ALAS RE. 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 小 蜜 九 一 次 9g(18 JL) ,大 蜜 丸 一 
次 1 丸 .一 日 1 一 2 次 。 


【规格 】 〈1) 小 密 丸 每 100 丸 重 20g — (20 KÆ XL E XL 


sS xc REX 


Huanglian Jiaonang 


[4751 黄连 

[5:51 取 黄 连 ,粉碎 成 细 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 宫 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 褐色 粉末 ; 气 微 , 味 
Bs. 

【鉴别 】 取 本 品 内 容 物 50mg, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 , 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 lpl1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酶 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (6 : 
1.5:3:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 饱和 的 展开 饶 内 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
色 菊 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z 0. 05mol/L ERARA CH SERE JS pH 
值 至 3.00 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 板 数 
fih EE ga E TEASE AKT 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 1ml 含 30pg 的 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 容量 瓶 中 ,加 入 盐酸 -甲醇 


* 1479 。 
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(1: 100) 混 合 溶液 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 50kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 盐酸 - 甲 
醇 (1 : 100) 混 合 溶液 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄连 以 盐酸 小 克 碱 (Cz Hir NO, © HCD 计 ， 
不 得 少 于 9. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 , 泻 火 解毒 。 用 于 湿热 列 毒 所 
致 的 痢疾 、 黄 净 , 症 见 发 热 、 黄 疤 、 吐 海 、 纳 呆 、 尿 黄 如 茶 、 目 赤 
FR F AR Ah yA E KAE ik h 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 6 粒 , 一 日 3 次 。 


【注意 】 脾胃 虚 寒 者 慎 用 ; 忌 辛 辣 、 油 用、 黏 滑 及 不 宜 消 
化 食品 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 25g 


【贮藏 】 密封 。 


AAKA 
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【处 方 】 HW 64g iR 553] 48g 
炒 板子 48g 青 叶 胆 16g 
酷 延 明 索 48g H5 dz CHR 26032g 
酷 香 附 48g AX Eb IRTE 48g 
Hz 48g 青皮 32g 
佛手 32g ili HAJ 64g 
HX 16g 


[5X1 以 上 十 三 味 ELE EX, s 3x UR Je 
31 ZR LER SE 160— 180g qil XX 8 iL, BIS 

LERI 本 品 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 味 苗 、 微 甜 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 簇 品 直 径 
18 一 32pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含 
有 数 个 簇 唱 ( 酒 白 芍 )。 果 皮 含 晶 石 细胞 类 圆 形 或 多 角形 , 直 
f$ 17—31lum,EEJEE WENE ERR $57; à CEP WR TO. AFL 
Zl REL RF Fr 76 66, . RE PEE UR BECK B 2S IUE STU CERO o 2 2028 
胞 类 圆 形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 
排列 ( 醋 香 附 )。 

(2) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 乙醇 20ml, 浸 渍 1 小 时 ,时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洁 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 ,用 水 30ml 洗涤 ,分 
取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 革 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Im g img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
Wk 15 一 20 岂 对照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (8 : 1 : OARRA, EAR 


每 100g 


* 1480 。 
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液 ,在 105 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 ,加 硅 藻 土 9g, 人 研 匀 ,加 乙醇 50ml， 
加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 120 目 ,2g, 内 径 为 5mm) 上 ,用 乙醇 
2ml vt li , 洗 脱 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 狂 芽 菜 苦 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Zmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 30 — 4091 Sp REL ZEE 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 , 加 硅 藻 土 10g. E] ,加 甲醇 50ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
乙醚 20ml Jc FE eC 2 次 , 弃 去 乙醚 液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ， 
BEJE T.A P A 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5~~10pl1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 -水 (15: 
1:1:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) F 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 丈 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UZ H-k : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 板 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 术 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
取 约 2g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7076 乙醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)1 
小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10u1l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak d 8EXUS ET DUE E CC Ha O10) 计 ,不 得 少 于 4. 5mg。 

【功能 与 主治 】 和 舒 肝 理气 , 利 胆 退 黄 。 用 于 肝气 不 舒 E 
热 草 结 所 致 的 黄 冶 , 症 见 皮肤 黄 染 、 胸 胁 胀 痛 、. 小 便 短 赤 ;急性 
肝炎 .HESE 6 UL ERRA . 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 、 肝 硬化 及 脾胃 虚 寒 者 慎 用 。 

【规格 】 每 九重 9g 

【贮藏 】 密封 。 
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[475] WR 300g 

KADAI 取 黄 芯 素 ,加 适量 辅料 制 成 软 材 , 制 颗粒 ,干燥 ， 
压 成 3000 片 (小片 ), 即 得 ;或 压 成 1000 片 (大 片 ) 或 3000 H 
(小 片 ), 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 素 片 或 薄膜 衣 片 , 素 片 或 薄膜 衣 片 除去 
包 衣 后 显 黄色 ; 味 若 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 粉 末 适 量 ( 约 相当 于 黄 葬 素 50mg)， 
加 乙醇 10ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汗 加 水 5ml, 绥 
组 加 热 使 溶解 ,加 氧 氧 化 钠 试 液 2 滴 , 显 梯 红 色 , 放 冷 , 滤 过 ， 
取 滤 液 ,加 丙酮 4 滴 , 即 出 现 浑浊 ,放置 后 ,生成 橙黄 色 沉 尝 。 
取 上 清 液 , 加 丙酮 1 滴 , 如 仍 出 现 浑浊 ,再 加 丙酮 适量 使 沉 演 
完全 , 滤 过 ,滤液 显 氯 化 物 的 鉴别 反应 (通则 0301)。 

(2) 取 本 品 粉 未 适量 ( 约 相 当 于 黄 苹 素 1mg), 加 乙醇 
10ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 巴 
马 洒 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 
丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12 : 6 3: 1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸气 
饱和 的 展开 饶 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 区 光斑 点 。 

【检查 】 EDNER WA mA RE E AA T E 
素 5mg) ,加 乙醇 10ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
共 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 浓 氮 试 液 (12 : : 1) 为 展 

开 剂 , 置 氨 茸 气 饱 和 的 展开 和 氏 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; A Z H-0. 4 26 SERI IR (32 : 68) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
40C; 检 测 波 长 为 345nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 巴 马 洒 峰 计 算 应 
不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 巴 马 汀 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 1%% 盐 酸 甲 醇 溶 液 制 成 每 1m 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 称 定 重 量 , 人 研 细 , 取 粉 
末 适 量 ( 约 相当 于 黄 胶 素 100mg) ,精密 称 定 , 置 100ml Œ Hi 
中 ,加 入 1% 盐酸 甲醇 溶液 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 1% 盐酸 甲醇 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 


章 散 分 清丸 


过 ,精密 量 取 续 滤 液 1ml 置 25ml 量 瓶 中 ,加 1% 盐酸 甲醇 溶 
液 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul. 
注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 
品 含 黄 藤 素 以 盐酸 巴 马 汀 (CH NO, © HCD it., M 


为 标示 量 的 90. 076—110. 025, 
Pelion 清热 解毒 。 用 于 妇科 炎症 , 菌 痢 ,肠炎 ， 


呼吸 道 及 泌尿 道 感 染 ,外科 感 染 , 眼 结膜 炎 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 .大 请 一 次 1 工 片 ,小 片 2 一 4 片 ,一 
日 3 次 。 
【规格 】 COST EE O.3gCK HO DEKRER 
BER 0. 1g( 小 片 ) 
【贮藏 】 密封 。 
E pap 
Bixie Fenging Wan 
[4:5] $i x 320g A Eli 60g 
甘草 160g B Zj 80g 
盐 益 智仁 40g 
【 制 法 】 以 上 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


干燥 。 将 滑石 粉碎 成 极 细 粉 包 衣 , 打 光 ,干燥 , 即 得 


LERI 本 品 为 白色 光亮 的 水 丸 , 除 去 包 衣 后 呈 灰 棕 
ERER ME o 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 木 化 注 壁 细胞 淡 


黄色 或 黄色 ,成 片 或 单个 散在 ,长 椭圆 形 .纺锤 形 或 长 权 形 ,一 
端 常 狭 尖 或 有 分 枝 , 壁 稍 厚 , 纹 了 筷 横 裂 颖 状 , 孔 沟 明 显 ( 粉 草 
藤 )。 内 种 皮 厚 壁 细胞 红 棕 色 , 表 面 观 多 角形 , 壁 厚 , 非 木 化 ， 
胞 腔 内 含 硅 质 块 ;断面 观 细胞 1 列 , 栅 状 , 内 壁 及 侧 壁 极 厚 , 胞 
腔 偏 外 侧 ,内 含 硅 质 块 ( 盐 益 智 仁 ) 。 韦 皮 纤 维 单个 散在 , 呈 长 
RIE ,末端 钝 圆 或 稍 尖 ,直径 13 一 43um ,长 至 500km, 壁 厚 
6 一 15pm, 胞 腔 较 大 或 狭长 ( 乌 药 )。 
(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 乙醚 60ml, 边 加 边 振 摇 , 静 置 3 小 时 , 滤 过 , 弃 去 
滤液 ,残渣 挥 干 乙醚 ,加 2mol/L 盐酸 溶液 50ml, 加 热 回 流 1 
小 时 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 滤 渣 加 水 洗 至 中 性 ,连同 
滤纸 一 并 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 河 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 粉 草 藤 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
薯 蔬 电 苷 元 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 涂 液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 毛 甲 
H-A ACO. S: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
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颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 
过 , 径 去 滤液 ,残渣 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 ， 
正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
lt G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15: 1: 1: 2) 
N Jg JE 388 . JE JF . CH. BOE, DA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. Zmol/L R$ R& £ 3 -ok Bá Bg (56 : 43 : D 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 峰 计算 应 
AKT 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 甘 草酸 单 铵 盐 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 (折合 甘草 
酸 为 0.195 9mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 1. 5g, 精 密 称 
XE. ,精密 加 入 流动 相 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg AH EAH ER C He O16 ) 计 ,不 得 少 
于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 】 分 清 化 浊 , 温 肾 利 湿 。 用 于 肾 不 化 气 GR 
浊 不 分 所 致 的 白 浊 、 小 便 频数 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 忌 食 油腻 、 茶 、 醋 及 辛辣 刺激 性 物 。 

【规格 】 每 20 LX 1g 

LERI 密闭 ,防潮 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


FS 4E ka cb XL 


Meihua Dianshe Wan 


[4575] 牛黄 60g 珍珠 90g 
AJILEP4 60g e SK COD 60g 
能 胆 粉 30g 雄黄 30g 
朱砂 60g 硼砂 30g 
iB T 30g 乳香 ( 制 )30g 
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没 药 ( 制 )30g 血 竭 30g 
沉香 30g 冰片 30g 


【 制 法 】 1 ET TUER ER AT E LIES LER REW, 
冰 卢 外 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;朱砂 、 雄 黄 分 别 水 发 成 
极 细 粉 ,其 余 硼 砂 等 六 味 粉 雄 成 细 粉 。 将 人 工 磨 香 、 牛 黄 、 
WS BK. RE AE Æ .冰片 研 细 ,与 上 述 粉 未 (朱砂 除外 ) 配 人 研 , 过 
第 , 混 匀 。 取 上 述 粉 末 , 用 水 泛 丸 ,低温 干燥 ,用 朱砂 粉末 包 
衣 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 朱红 色 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 标 黄 
EERE: AFT RE ARA. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 内 表皮 细胞 
黄色 ,多 角形 或 长 多 角形 , 壁 稍 厚 ( 营 访 子 )。 纤 维 管 胞 壁 稍 
E ARRAI , 纹 孔 口 人 字 状 或 十 字 状 (沉香 ) 。 不 规则 块 片 
血红 色 ,周围 液体 显 姜 黄色 ,渐变 红色 ( 血 竭 )。 不 规则 碎 块 无 
色 或 淡 绿 色 , 半 透 明 , 具 光泽 ,有 时 可 见 细密 波状 纹理 (珍珠 )。 
无 定形 团 块 淡 黄 标 色 , 埋 有 细小 方形 结晶 (人 工 廊 香 )。 不 规 
则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光泽 (雄黄 )。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 

冷 , 滤 过 , 取 滤 液 10ml, 3 Do , 残 酒 加 10% 氢 氧化 钠 溶液 Sml, 
在 120C 加 热 2 小 时 , 放 冷 ,加 水 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 授 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 液 加 盐酸 调节 pH 值 至 
2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 
i& ZEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 能 
去 氧 胆 酸 对 照 品 、 鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 
* lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ， 
在 相对 湿度 40% 以 下 展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
在 105C 加 热 至 斑点 呈 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
sein 

(3) 取 本 品 3g, E 2 ,加 乙醚 10ml, 密 塞 , 振 摇 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 磨 香 酮 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1041、 对 照 品 溶液 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 二 氯 是 
EO: 30289 HE JE GR] , FE JT Dih, F E DIL — RES de AS E T 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 研 细 , 进 行 微量 升华 ,升华 物 加 无 水 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3p1l、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展 
FA ,展开 ,取出 ,了 上 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 】 AEREE 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 粉 未 0. lg, 
加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 
5ml 超声 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猿 
去 氧 胆 酸 对 照 品 适量 ,加 乙醇 制 成 每 1Iml 含 0. 50mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -36% 乙 酸 -甲醇 (20 : : 3) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 2 次 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 gt 
液 , 置 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 ,日 光 下 不 得 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 不 得 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

游离 胆 红 素 
RIED. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 含 量 测定 ] 胆 红 素 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
二 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 6.5ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 粉末 约 33mg， 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 二 所 甲烷 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 , 涡 旋 至 充分 混 匀 , 冰 浴 超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 
53kHz)10 分 钟 , 再 称 定 重量 ,用 二 握 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
匀 , 离 心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ) ,分 取 二 氯 甲 烷 液 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Spl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Bt iA m Cil rh , E 5 RS 
置 上 出 现 的 色谱 峰 面 和 
色谱 峰 。 

其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 AM KAREAGA 05125 JU IE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UZAE- 5 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 为 296nm。 
Hi Ye TC AE NE ERE dE E TETE WAR IIK T. 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 产 中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 
X 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 蝇 
l0pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 蟾 酥 以 华 蟾 酥 毒 基 (Cx HO ) 计 ,不 得 少 
于 0. 16mg。 

胆 红 素 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZL A-1 VK ES BR IRE IL C95 : 5) 为 流动 相 ; 检 测 波 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 


色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 位 
只 应 小 于 对 照 品 色谱 峰 面积 或 不 出 现 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 JU E Gi OC 


排 石 颗粒 


长 为 450nm。 理 论 板 数 按 胆 红 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 红 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
二 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 人 研 细 ， 
取 粉 末 10mg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 10% 草 酸 溶 
WE 2ml, 密 塞 , 涡 旋 混 匀 , 精 密 加 入 水 饱和 的 二 氧 甲 烷 25ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W, 频 率 53kHz, 水 温 
25—35'C)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 二 氧 甲烷 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 转 ) ,分 取 二 所 
甲烷 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 牛黄 以 胆 红 素 (Cs Has Ns O06 ) 计 ,不 得 少 
d^ d.fmg. 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 火 毒 内 盛 所 
Si ES T AE JA o SUR I TERR PURSE SS EE. 

【用 法 与 用 量 】 Ofk. 一 次 3 丸 , 一 日 1~2 次 ;外 用 ,用 
BERF UT RAD. 

【注意 】 ul. 

【规格 】 每 10 丸 重 1g 

LERI 密封 。 


HF O m mu 


Paishi Keli 
【 处方】 连 钱 草 盐 车 前 子 
木 通 fR I UR] 
AR Z AC E 
请 石 IB XE 
IRL BET 甘草 
【 制 法 】 以 上 十 味 , 取 连 钱 草 156g, 加 水 前 者 二 次 ,第 一 
次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密 


度 约 为 1.20(50C ) 的 清 襄 ,备用 ; 取 剩 余 的 连 钱 草 及 其 余 车 
前 子 等 九 味 ,加 水 前 起 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 合 
FERTH , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 为 1.24(50C) 的 清 襄 ， 
放 冷 ,加 乙醇 适量 , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密 
度 约 为 1.20(50C) 的 清 襄 ,与 上 述 清 襄 合 并 , 混 匀 。 取 清高 
喷雾 干燥 ,加 芒 糖 适量 制 成 颗粒 ;或 取 清 襄 加 芒 糖 及 其 他 辅料 
适量 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 取 清 襄 加 糊 精 适量 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 250g( 无 蔗糖 ), 即 得 

DERI 本 品 为 浅黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 或 混 悬 性 颗粒 
(无 其 糖 ); 气 微 , 味 甜 略 苦 或 味 微 甜 . 微 苦 ( 无 芒 糖 )。 

【鉴别 】 取 本 品 1 伐 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 50ml, 超 声 提取 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 


* 1483 。 


4 3E JU 
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含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 (24 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,最 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 对 照 品 溶 液 的 制备 取 无 水 芦 了 了 对照 
品 约 20mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 
量 , 振 插 使 溶解 ,并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 含 无 水 
jg 0.2mg., 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml、2ml、3ml、 
4ml,5ml, 4: 3l E 10ml 量 瓶 中 ,各 加 50 25 FR 8 5ml, 加 524 
亚 硝酸 钠 溶 液 0. 3m, 36 5] . ACE 6 分钟 ,加 10% 硝 酸 铝 溶液 
0. 3ml, 播 匀 ,放置 6 分 钟 , 加 氧 氧化 钠 试 液 4ml, 再 加 50% 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 。 以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 
度 法 (通则 0401) ,在 510nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 
为 纵 坐 标 .浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 闭 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 5g 或 约 1g 
(无 其 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml， 
4 E , 称 定 重量 ,加热 回流 提取 20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
四 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 置 
50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 2ml, 置 10ml 量 
瓶 中 ,加 50 加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 ,作为 空白 对 照 。 另 精密 量 取 
2ml, 置 10ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 
50% 甲 醇 至 5ml” 起 ,依法 立即 测定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 
出 供 试 品 溶 液 中 无 水 芦 丁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

品 每 袋 含 总 黄酮 以 无 水 芦 丁 (Cz Hao Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 12g, 

【功能 与 主治 】 清热 利水 , 通 淋 排 石 。 用 于 下 焦 湿 热 所 
致 的 石 淋 , 症 见 腰 腹 疼痛 .排尿 不 畅 或 伴 有 血尿 ;泌尿 系 结石 
JL EXSub .- 

【用 法 与 用 量 】〗】 开水 冲服 。 
医嘱 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 20g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 1 袋 ,一 日 3 X xis 


(2) 每 袋 装 5g( 无 芒 糖 ) 


ER GE X 


Kongxian Wan 


[4:77] Bi Hx 300g 
Hr 300g 

[$751 以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 混 匀 。 为 取 米 
粉 或 黄 米 粉 240g, 调 稀 糊 。 取 上 述 粉 末 , 用 稀 糊 泛 九 ,干燥 ， 


ZTK 300g 


次 ,第 


【性 状 了 】 

【鉴别 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :无 节 乳 管 存在 于 薄 
壁 组 织 中 ( 甘 遂 )。 色 素 细 胞 黄 标 色 或 红 棕色 ,长 圆 形 或 延 
TE RET A SERRE E a EUER. EXRCLE CELO 8 A HR 28 
胞 表面 观 细小 ,多 角形 , 壁 厚 , 侧 面 观 类 长 方形 , 侧 壁 及 内 壁 
3 E CEZETO. 

【检查 】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

【功能 与 主治 】 KKZ. MFK YEK UK EET H, H 
胁 隐 痛 , 咳 跨 痛 甚 , 痰 不 易 出 , 疗 病 , 痰 核 。 

【用 法 与 用 量 】 用 温 开 水 或 刺 汤 .米汤 送 服 。 一 次 1 一 
3g;3 一 上 日 .12 次 

【注意 】 孕妇 忌服 ; 体 虚 者 慎 用 

【贮藏 】 Wu. 


本 品 为 棕 褐 色 带 有 淡 黄 色 斑 点 的 糊 丸 ; 味 微 


Rz E E3 TES UR 


Xuhan Weitong Keli 

[4-51 KAR 
d 党 参 
EI^ 高 良 
AR T 38 

【 制 法 】 UL EUR. BS3S.TGÉKGRCUR M veBU A 
油 ,蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;其 余 黄 芪 等 六 味 加 水 前 者 二 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 工 小 时 ,合并 前 液 ,与 提取 挥发 油 后 
的 水 溶液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 3 倍 量 乙 醇 , 静 置 
12 小 时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,加 适量 蔗糖 粉 及 
糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 入 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 10008g; 或 
加 入 适量 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 , 喷 入 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 
600g, 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 棕 黄色 至 柠 黄 色 的 颗粒 ; 味 辛 、 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 15g zX 9g IC RETRO UE ZIEL. HK 40ml 
溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 乙酸 液 , 水 溶液 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 0. 576 e SL IE ATE UR 2 次 ,每 次 40ml, 正 丁 醇 液 用 水 洗 
至 中 性 , 置 水 浴 上 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 忒 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 Oul 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RU 
板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10(C 
以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 的 
橙黄 色 荧 光斑 点 。 
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(2) 取 本 品 15g 或 9g( 无 蔗糖 ) ,加 水 40ml 使 溶解 ,离心 ， 
上 清 液 用 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 
干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 汪 药 苷 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 甲醇 (4 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 C hh 
热 至 更 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g 或 12g OG REED , W , Di Z EE 50ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 无 水 硫酸 钠 lg 脱水 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 肉 桂 
酸 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 X 3 , e CBE i m 8 
Wk 15p1, 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 醚 - 冰 醋 酸 (5 : 5 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 暗 紫 色 斑 点 。 

(4) 取 甘草 对 照 药材 1g, 加 水 40ml 使 溶解 , 振 摇 5 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 用 正 丁 醇 振 授 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,车 于 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 及 上 述 对 照 药 材 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G3 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酷 酸 - 水 (15 : 1:1:2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 | 

【含量 测定 】 ZERK ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 AFE AE RE bU REA SEC 
HAEA; DAZ. SK (35 : 65) 为 流动 相 ;* 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 以 黄芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 适量 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 6. 5g 或 4g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 ,加 甲醇 50ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 适量 甲醇 洗涤 滤 演 及 滤器 ， 
合并 滤液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 3 次 (40ml,30ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 氮 
试 液 充分 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ， 
残 汀 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 
5]. BIS. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 Su 5 154l, 供 试 品 溶液 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

AERE K E AE E H E CCa He Ou) 计 , 不 得 少 


F 0. 50mg, 

白 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.02mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶液 (28 : 72) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍药 背 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 区 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml d 50ng 的 溶液 BUTS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 适量 ,人 研 细 , 取 约 lg 或 0.6g (7G RE RO T8 2 ERES 
100ml 量 瓶 中 ,加 水 80ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,加 水 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh 8 fS ELLA 2 Y O3 Hz Ou ) 计 ,不 得 少 
F 8. 0mg., 

【功能 与 主治 】 Wake, a INS. H FIRE ES 3S HT 
S5 E] Ed M o JEJL A Joc E88 ER d ER AO . 遇 冷 或 空腹 加 重 ; 十 二 指 
肠 球 部 溃疡 .慢性 奢 缩 性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 〈1) 每 袋 装 5g (DERK 3g( 无 莽 糖 ) 

【贮藏 】 密封 . 
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【处 方 】 时 菊花 10000g 

【 制 法 】 取 野 菊花 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,第 三 次 40 分 钟 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 10(50~60%C ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 60 兴 , 静 
置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.17(50C ) 的 
清 膏 ,再 加 乙醇 使 含 醇 量 为 80%, 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙 
醇 , 并 浓缩 成 稠 膏 ( 约 800g)。 取 混合 脂肪 酸 甘 油 酯 1380g， 
加 热 使 熔化 ,保温 (40'C 土 2 ) 备 用 。 将 60% 乙 醇 300g 加 
入 野 菊花 稠 膏 中 ,搅拌 均匀 ,再 加 入 保温 的 基质 中 , 搅 匀 , 灌 
入 栓剂 模 中 ;或 取 聚 乙 二 醇 1600g, 加 热 使 熔化 ,加 入 野 菊 花 
稠 谨 , 随 加 随 搅拌 , 搅 匀 , 倾 人 涂 有 润滑 剂 的 栓剂 模 中 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕色 至 深 棕 色 鱼 雷 形 栓剂 。 

【鉴别 本 品 研 碎 , 取 0.5g, 加 石油 醚 (60 一 90C )5ml， 
置 S0'C UK 18 HP dla d 15 分 钟 , 时 时 振 摇 , 倾 去 上 清 液 , 药 渣 再 
用 石油 醚 同 法 处 理 1 次 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 渣 挥 尽 溶 剂 ,加 四 
醇 20ml, 在 60C 水 浴 中 浸渍 15 分 钟 ,时 时 振 播 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 野 菊花 对 照 药 材 0. 2g, 加 石油 
KK (60—90 C2 I0ml, Æ 50'C jK 18 F ili is 30 分 钟 , 弃 去 石油 


。 1485 。 
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醚 ,药酒 挥 尽 溶 剂 ,加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 蒙 花 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 ,上 略 加 热 
至 十 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (54: 44 : 2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 326nm。 理 论 板 数 按 蒙 花 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 5 粒 , 在 
60C 水 浴 中 加 热 使 熔化 ,取出 ,在 不 断 搅 拌 下 冷却 至 室温 , 取 
约 0. 8g, 精 密 称 定 , 置 10ml 具 塞 离心 管 中 , 加 石油 醚 (60 一 
90C)5ml,50C 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz215 分 钟 ， 
取出 ,离心 , 倾 去 上 清 液 ,药酒 再 用 石油 酶 (60 一 90C) 同 法 处 
理 一 次 , 弃 去 石油 醚 液 , 药 湘 挥 尽 溶 剂 ,加 甲醇 适量 使 溶解 , 转 
移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,在 60C 超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 风 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 野 菊 花 以 蒙 花 苷 (CCz Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 5. 0mg. 

【适应 症 】 抗菌 消炎 。 用 于 前 列 腺 炎 及 慢性 盆腔 炎 等 

【用 法 与 用 量 】 肛门 给 药 。 一 次 工 粒 ,一 日 1 一 2 次 ;或 
遵 医 嘱 。 

【规格 】 每 粒 重 2. 4g 

LERI 〈1) 基 质 为 混合 脂肪 酸 甘 油 酯 的 栓 : 密 闭 , 在 
20C 以 下 保存 。 

《2) 基 质 为 聚 乙 二 醇 的 栓 :密闭 ,在 30C 以 下 保存 。 
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【处 方 】 蛇 胆 汁 21. 4g 川 贝 母 128. 6g 
【 制 法 】〗】 以 上 二 味 , 川 贝 母 粉碎 成 细 粉 ,与 蛇 胆 汁 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 聚 山梨 酯 80, 植 物 油 等 辅料 ,用 
胶体 磨 研 细 , 制 成 软 胶 囊 1000 粒 , 即 得 。 
。 1486 。 
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【性 状 】 
UR for o 

【鉴别 (1) 取 本 品 5 AAR , 1A W i C30 — 60 ) 
5ml, 振 摇 , 静 置 使 沉淀 , 奔 去 石油 酸 液 , 残 酒 加 乙醇 10ml, 振 
H 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 蛇 胆汁 对 照 药 材 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Smg 
的 溶液 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 异 丙 醇 -甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (8: 4 : 3 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ERF IEA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 30 粒 的 内 容 物 , 用 三 氯 甲烷 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 滤 过 , 弃 去 滤液 ,残渣 加 三 氯 甲烷 20ml 和 浓 氨 试 液 
2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 贝 母 对 照 药材 4g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 20m, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 
成 条 状 , 以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (10 : 10 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 ,再 用 碘 燕 气 避 至 王 点 
显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 旱 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0. 4%% 磷 酸 二 氧 钾 溶 液 ( 用 磷酸 调节 pH fH 
至 3.0) C70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 200nm。 理 论 板 数 按 
牛 磺 胆 酸 钠 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1. 2g, 精 密 称 定 OA A Z HA- 4% 磷 酸 二 和 氧 钾 溶 
液 ( 用 磷酸 调节 pH 值 至 3.0)(30 : 70)10ml, 称 定 重量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
上 述 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 取 上 清 液 离心 (转速 为 每 分 
钟 5000 转 )10 分 钟 , 弃 去 上 层 油状 物 , 取 下 层 溶液 , 滤 过 , 取 
AE UE WX BITS. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 蛇 胆汁 以 牛 磺 胆 酸 钠 (Cz His NNaO; S. 
不 得 少 于 0. 24mg。 

【功能 与 主治 】 清 肺 ,止咳 , 除 疾 。 用 于 肺 热 咳嗽 , 效 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~4 粒 ,一 日 2~3 K. 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 密封 。 


本 品 为 软 胶 赛 ,内 容 物 为 浅黄 色 的 油状 混 悬 物 ; 
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【 处方】 蛇 胆 汁 49g 川 贝 母 295g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 川 贝 母 粉碎 成 细 粉 ,与 蛇 胆 汁 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 装 入 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 浅黄 色 至 浅 棕 色 的 粉 
KREWE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 置 显微镜 下 观察 : 泻 粉 粒 广 卵 形 或 由 
索 形 ,直径 40~~64um, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 
察 见 ( 川 贝 母 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 三 握 甲 烷 -乙醇 (7 : 3) 混 合 溶液 
20ml, 摇 匀 , 温 浸 20 分 钟 ,时 时 振 摇 , 滤 过 ( 药 潭 备用) ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蛇 胆汁 对 
照 药材 ,加 乙醇 制 成 每 1ml d 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 8pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 
成 醇 - 冰 醋酸 -水 (9: 4 : DHERA, RF RE, MF, iA 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 ,加 三 氯 甲烷 30ml, RA 
ik 5ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 贝 母 对 照 药 材 
3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4y1, 对 照 药材 溶液 8p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 胺 (12 : 10 : DOE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4 76 BER — SUBE ZR UE COD * 35) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 205nm。 理 论 板 数 按 牛 磺 胆 酸 钠 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 加 水 15ml, 振 播 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 5ml, 奔 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 使 游 解 并 转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 4553 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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l10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 粒 含 蛇 胆 汁 以 牛 磺 胆 酸 钠 (Cz Haa NNaO;S) 计 ， 
不 得 少 于 0. 40mg。 
【功能 与 主治 】 清 肺 ,止咳 , 祛 痰 。 用 于 肺 热 咳 嗽 , 痰 多 。 
【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 粒 ,一 日 2 一 3 次 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 3g 
【贮藏 wg. 
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[4h75] 蛇 胆 汁 100g 川 贝 母 600g 

LHI 以 上 二 味 , 川 贝 母 粉碎 成 细 粉 ,与 蛇 胆 汁 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅黄 色 至 浅 棕 黄色 的 粉末 ; 味 甘 、 微 蔡 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :淀粉 粒 广 卵 形 或 
贝壳 形 ,直径 40~64pym, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 贝 母 )。 

(2) 取 本 品 3g, 加 三 握 甲 烷 -乙醇 (7 : 3) 的 混合 液 20ml, 
$55] .ii& 20 分 钟 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 药 湘 备用 ;滤液 藻 干 , 残 
渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 蛇 胆汁 对 照 药 
材 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -甲醇 - 冰 醋酸 -水 
(8:4:3:2:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2)? 项 下 的 备用 药 渣 ,加 三 氯 甲 烷 30ml Y 
试 液 5ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
1m] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 贝 母 对 照 药 材 3g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 20 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 
正 已 烷 -乙酸 乙 酯 -二 乙 胺 (12 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 馈 钾 试 液 和 亚 硝酸 钠 试 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LIT oL AERE DEBET REDE 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4%% 磷酸 二 氢 钾 溶液 (用 磷酸 调节 至 
pH3. 00 (C70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 200nm。 理 论 板 数 按 
牛 磺 胆 酸 钠 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 
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XE. ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 约 
1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 -0. 4% 磷 酸 
二 氧 钾 溶液 (用 磷酸 调节 pH 值 至 3.00 (30 : 70) 的 混合 溶液 
25ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 上 述 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 离 
心 ( 转 速 为 每 分 钟 5000 转 )10 分 钟 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 蛇 胆 汁 以 牛 磺 胆 酸 钠 (Czs Ha NNaOyS) 计 ， 
不 得 少 于 1. 2mg。 

【功能 与 主治 】 清 肺 ,止咳 , 除 痰 。 用 于 肺 热 咳嗽 , 痰 多 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.3 一 0.6g, 一 日 2 一 3 IX. 

【规格 】 每 瓶装 (1)0.3g (2)0. 6g 

【贮藏 】 UH. 
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[4:77] 蛇 胆汁 26g 陈皮 156g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,陈皮 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ,与 蛇 胆 汁 混 
匀 ,干燥 , 研 成 细 粉 ,加 糊 精 等 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 片 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 片 或 薄膜 衣 片 , 薄 腊 
衣 片 除去 包 衣 后 显 棕 黄色 至 棕 褐色 ; 气 微 香 , 味 甘 、 辛 、 微 苗 。 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 方 唱 成 片 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 ) 。 

(2) 取 本 品 5 片 或 3 片 (薄膜 衣 片 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml， 
超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 
EJEREN 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗 
WR 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 
30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 用 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 蛇 胆汁 对 照 药材 10mg, 加 正 丁 醇 20ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 
正 丁 醇 饱和 的 水 洗 3 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 
i HE ZEE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 牛 磺 胆 酸 钠 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul. 
别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (10 : 1: 
8) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10 26 BEER E 
酬 浴 液 ,在 105'C 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 适量 ,人 研 细 , 取 约 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
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20 4 fb , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17: 13) 为 展开 剂 , 展 
JF X HL. BEP U 10%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» M XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEEM; A L RS -0. 1%% 磷 酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 栖 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PUR E H X BR anis HE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Iml E 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 本 品 ,人 研 细 , 取 约 
0. 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh & Hr IR Ez DURO Bed (OC Hu O4 ) 计 , 素 片 不 得 少 于 
5. 0mg, 浒 膜 衣 片 不 得 少 于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 HAMK HRAS. HTZ HI, S 
失 和 降 ,咳嗽 、 哎 逆 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2 一 4 卢 或 1 一 2 片 (薄膜 衣 
片 ) ,一 日 3 次 。 

【规格 】 (1) 素 片 ” 每 片 重 0.22g 

(2) 素 片 ” 每 片 重 0.32g 

(3) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 
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【处 方 】 蛇 胆 汁 49g 陈皮 ( 蒸 )295g 

【 制 法 】 以 上 二 味 ,陈皮 粉碎 成 细 粉 ,与 蛇 胆 汁 混 匀 ,二 
燥 , 粉 碎 , 过 筛 , 装 入 胶 守 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 黄 棕 色 至 红 棕 色 的 粉 
KAME RH FE ME. 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 方 品 成 片 
存在 于 果皮 薄 壁 组 织 中 (陈皮 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处理 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml， 
弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 
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30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 用 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 蛇 胆 汗 对照 药材 10mg, 加 正 丁 醇 20ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 
氨 试 液 , 正 丁 醇 液 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 15ml， 
TRETE. ZT RAHALE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 
溶液 。 再 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 
丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 (10 : 1 : 8) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 数 分 钟 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 检 皮 蔡 对照 品 , 加 甲醇 制 成 
饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) iX 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 3€ ER 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
H BTE LEA ELO ME 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 V, Ri -0. 1%% 磷 酸 溶液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 284nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 POR Be HOP RR nds fe ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 烧瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 
重量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
HEE, JES , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 陈皮 以 橙 皮 苷 (Cz Ha O1s) 计 ,不 得 少 
于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 】 理气 化 痰 , 祛 风 和 胃 。 
失 和 降 ,咳嗽 . 哎 逆 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】〗】 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


用 于 痰 浊 阻 肺 ,家 


一 次 1~~2 粒 ,一 日 2 一 3 次 。 
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【处 方 】 蛇 胆 汁 100g [lk Bz (E»600g 
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[5:5] 以 上 二 味 ,陈皮 粉碎 成 细 粉 ,与 蛇 胆 汁 混 匀 , 干 
JR ,粉碎 ,过 得 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 黄 棕 色 至 红 棕色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 甘 、 
ME ` 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 ) 。 

(2) 取 本 品 1.5g, 加 乙醇 5ml, $55] 1 Z4 1 7 NEL B BF 
fk $$ , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蛇 胆汁 对 照 药 材 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 
牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1Iml 含 0. 5mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 

三 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 异 
两 醇 - 甲 醇 - 冰 酷 酸 -水 (8 : 4 2: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 sso ELI MUSEUM 在 105'C Jor A E REA td E 
清晰 ， 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
区 光斑 点 。 

(3) 取 陈皮 对 照 药材 1g, 按 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 的 
制备 方法 , 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 、 
对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展 
开 剂 ,展开 , 展 距 3cm, 取 出 ,上 景 干 ; 再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
水 (20:1 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 8cm, 取 
Ui BRF, M UA riis uisi 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 176 磷酸 溶液 (40 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 杰 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORE EN R mi E ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml € SOng 的 溶液 。 精 密 量 取 5ml, 置 10ml 量 
瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1m] rP RERO E 40kg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 0. 25g, 精 密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml， 
置 10ml 量 瓶 中 ,加 5026 FB Bg 28 Za] RE 3€ 5] . BI. 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg Br ER E AE R t Cu Ha O1s) 计 ,不 得 少 
于 30. 0mg. 

【功能 与 主治 】 理气 化 痰 , 祛 风 和 胃 。 用 于 痰 浊 阻 肺 , 胃 
失 和 降 ,咳嗽 , 呕 逆 。 


【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 0.3 一 0.6g ,一 日 2 一 3 次。 
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【规格 】 RE (1)0.3g (2)0.6g 
【贮藏 】 密封 。 
银 丹 心 脑 通 软 胶 圳 
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[4575] 银杏 叶 500g 


FT ss 2H 37 300g 


丹参 500g 
绞股蓝 300g 


山楂 400g Kx 400g 
三 七 200g 艾 片 10g 


【 制 法 】 以 上 八 味 , 艾 片 研 成 极 细 粉 ;大 蒜 提 取 大 丢 油 ; 
三 七 破 雁 成 粗 粉 备用 ;银杏 叶 粉 碎 , 加 稀 乙 醇 加 热 回 流 提 取 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 在 已 
处 理 好 的 大 孔 吸 附 树脂 柱 上 ,依次 用 水 及 80% 乙 醇 洗 脱 , 收 
集 相 应 的 洗 脱 液 ,回收 乙醇 , 减 压 干燥 ,粉碎 成 极 细 粉 ;丹参 加 
乙醇 加 热 回流 提取 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 
C, VR Hi ,干燥 ,粉碎 成 极 细 粉 ;药酒 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 
小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.13 一 1.15(505C ) 
的 清 膏 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 7096 , 搅 匀 , 静 置 , 回 收 乙醇 , 浓 
A ,干燥 ,粉碎 成 极 细 粉 ; 灯 蔓 细 辛 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.12~ 1.1550), 
加 入 乙醇 使 醇 量 达 7076 , 搅 匀 , 静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 , 浓 
缩 ,干燥 ,粉碎 成 极 细 粉 ;其 余 绞股蓝 .山楂 及 三 七 粗 粉 ,加 水 
前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 13—1. 15(50C) ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 7026. D 5] , 88 
取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 ,干燥 ,粉碎 成 极 细 粉 ;将 上 述 极 细 
X). dix SES 25g、 大 豆 磷脂 8. 4g、 植 物 油 220g 混合 均 
匀 ,压制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI ZR ih 7 CBE E ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 襄 状 
91; OE IOS. 

【鉴别 】 (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 20ml. fit PE fi 7A SC 
用 石油 醚 (30~~60%C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 ， 
水 液 用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 丹 参 酮 IAA 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 m A 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10m, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 430 一 60C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (1:18 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 际 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,显示 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1.5g, 加 石油 醚 (30 一 60C )20ml, fi $5 
提取 , 弃 去 石油 醚 ,残渣 加 稀 乙 醇 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 至 无 醇 味 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 , 趁 热 过 滤 ， 
放 冷 ,滤液 用 盐酸 调 pH 值 至 1 一 2, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 于, 残 酒 加 甲醇 
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1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 灯 芒 细 辛 对 照 药 材 1g. B 
“加 稀 乙 醇 30ml" 起 , 同 法制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 野 黄 芬 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 291. ^y 3] 
点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 使 成 条 带 状 ,以 冰 栈 酸 - 乙 醇 (4 : D 
ERREF KH, CCP LUE DA 2%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

DRA m ARH 2g, 加 石油 醚 (30 一 60C )20ml, 振 摇 提 
取 , 弃 去 石油 醚 ,残渣 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,加 水 饱和 的 
正 丁 醇 25ml 振 摇 提取 , 正 丁 醇 提取 液 加 和 氨 试 液 25ml Pt UE. 
弃 去 氨 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 水 
液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 5g, 加 水 5 滴 , 拌 名, 加 甲醇 
20ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml, 微 
热 使 溶解 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 振 摇 提取 , 正 丁 醇 提 取 液 
用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 再 取 三 七 皂苷 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TAX Hr, 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 3 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 丹参 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA; U LR K- EE RA C5 : 160 : 1) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 钠 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml & 325g 的 溶液 (相当 于 每 lml 含 丹 
参 素 28. 8ug) , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 取 约 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 离心 管 中 , 加 石油 醚 (60 一 
90'C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 离 心 , 弃 去 石油 醚 ,残渣 用 热 
水 溶 散 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 素 (C,Hio。O; ) 计 ,不 得 少 
F 0. 45mg. 


AAMER ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE . 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 桥 皮 素 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 榭 皮 系 对 照 品 , 山 泰 素 对 照 品 

异 鼠 李 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml pe E 

3& 30pg、 山 泰 素 30ug MERER 20pg 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
混 匀 , 取 约 0. 8g, 精 密 称 定 ,加 甲醇 -25% 盐 酸 溶 液 (4 : 1 
的 混合 溶液 25ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,用 脱脂 棉 滤 
过 ,滤液 置 50m1l 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 分 别 计算 榭 皮 素 、 山 泰 素 、 异 妃 
李 素 的 含量 , 按 下 试 换算 成 总 黄酮 醇 昔 的 含量 。 

总 黄酮 醇 苷 的 含量 = ( 榭 皮 素 含量 十 山林 
李 素 含量 ) X2. 51 

本 品 每 粒 含 总 黄酮 醇 芽 ,不 得 少 于 2. 0mg，。 

【功能 与 主治 】 苗 医 : 蒙 修 , 蒙 柯 , 陇 蒙 柯 , 给 俄 , 告 俄 莹 
给 。 中 医 : 活 血 化 瘀 \ 行 气 止 痛 , 消 食 化 滞 。 用 于 气 沾 血 瘀 引 
起 的 胸 兽 ,胸闷 ,气短 , 心 怪 等 ; 冠 心病 心绞痛 、 高 脂 血 症 、 脑 动 
脉 硬化 、 中 风 、 中 风 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 2~4 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. tg 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 银杏 叶 提 取 物 40g 

【 制 法 】 取 银 杏 叶 提取 物 , 加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 , 压 
制 成 1000 片 [ 规 格 (1)] 或 500 片 [ 规 格 (2)], 包 糖衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 标 
黄色 至 棕 褐色 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 】 〈1) 取 本 品 适 量 ( 约 相当 于 含 总 黄酮 醇 苷 
48mg) ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 正 丁 醇 15ml, 置 水 浴 中 温 浸 15 分 
钟 并 时 时 振 摇 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 2ml f 18 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 对 照 提 取 物 0.2g, 同 法 制 
成 对 照 提 取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 3 由 ,分 别 点 于 同一 含 4% 醋 酸 钠 的 凑 甲 基 纤 维 
素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 
醇 -水 (5 : 3 : 1 :1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 及 干 , 喷 以 3%% 三 所 
化 铝 乙 醇 溶液 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 
颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 芝 光 斑点 。 


银 查 叶片 


(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 莫 类 内 酯 项 下 的 方法 试验 。 供 
试 品 色谱 中 应 呈现 与 银杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 色谱 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 黄酮 背 元 峰 面 积 比 总 黄酮 醇 苷 含量 测定 项 
下 的 供 试 品 色谱 中 , 榭 皮 素 峰 与 山 奈 素 峰 的 峰 面 积 比 应 为 
0. 8~1.5。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 总 黄酮 醇 苷 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4 75 RRIA WA COO : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 pn 
研 细 , 取 约 相当 于 总 黄酮 醇 昔 9. 6mg 的 粉末 ,精密 称 定 ,加 甲 
醇 -25% 盐 酸 溶液 (4: 1) 的 混合 溶液 25ml, 摇 匀 , 置 水 浴 中 加 
热 回 流 30 分 钟 ,迅速 冷却 至 室温 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 甲 
醇 稀 释 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 机 皮 素 对 照 品 的 峰 面积 为 对 
ER ,分 别 按 下 表 相 对 应 的 校正 因子 计算 榭 皮 素 UARA 
李 素 的 含量 ,用 待 测 成 分 色谱 峰 与 榭 皮 素 色谱 峰 的 相对 保留 
时 间 确 定 榭 皮 素 、 山 妹 素 、 异 鼠 李 素 的 峰 位 ,其 相对 保留 时 间 

应 在 规定 值 的 十 5% 范 围 之 内 (车 相对 保留 时 间 偏 离 超 过 
5%, 则 应 以 相应 的 被 替代 对 照 品 确证 为 准 ), 即 得 。 相 对 保留 
时 间 及 校正 因子 (F) 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 校正 因子 (F) 

M zx 1. 00 1. 0000 

uz 1.77 1. 0020 

异 鼠 李 素 2. 00 1. 0890 

总 黄酮 醇 革 含量 二 CD BE ER 1 REC A a BUE 
3 EO X2. 51 

Æ ih E Fr RBS EE E OUS CDIR E F 9. 6mg,[ 规 
格 (2)J 不 得 少 于 19. 2mg。 

熙 类 内 酯 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LL IE P A- AC n 7K C1 : 15 : 84) 为 流动 相 ; 用 
蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 白 果 内 酯 峰 计 算 应 不 低 
于 2500。 

对 照 提 取 物 溶液 的 制备 ” 取 银 杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 适 
t ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
Ut 4n. SUB 34 T dE 2E PIER 19. 2mg 的 粉末 ,精密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
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足 减 失 的 重量 055] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 回收 甲醇 ， 
残渣 加 水 10ml, 置 水 浴 中 温 热 使 溶 散 ,加 2%% 盐 酸 溶液 2 滴 ， 
RICE CBE ETE HEX 4 次 (15ml,10ml,10ml,10ml) ,合并 提 
取 液 ,用 5% 醋酸 钠 溶 液 20ml 洗涤 ,分 取 醋 酸 钠 液 ,用 乙酸 乙 
BB 10ml 洗涤 ,合并 乙酸 乙 酯 提取 液 及 洗 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 水 液 , 用 乙酸 乙 酯 10ml 洗涤 ,合并 乙酸 乙 酯 液 ， 
回收 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 $E]. BI fS, 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 提 取 物 溶液 5ul 2001 及 供 
试 品 溶液 20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 分 别 计算 白果 内 酯 .银杏 内 酯 ALBUS ALS B 和 银杏 内 酯 C 
的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 萌 类 内 酯 以 白果 内 酯 (Cu His Os ) .银杏 内 酯 
ACC» Ha Os) .银杏 内 酯 BCC Hzs Ow ) 和 银杏 内 酯 CCCo Hz On ) 
的 总 量 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 于 2.4mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 
于 4.8mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 通 络 。 用 于 瘀 血 阻 络 引 起 的 胸 
痹 心痛 、. 中 风 .半身不遂 、 舌 强 语 赛 ; 冠 心病 稳定 型 心绞痛 、 脑 
梗死 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 Ul. [规格 (1)] 一 次 2 片 5 规 格 (27] 
一 次 1 片 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 】 〈1) 每 片 含 总 黄酮 醇 背 9. 6mg、 蓄 类 内 酯 2. 4mg 

(2) 每 片 含 总 黄酮 醇 背 19. 2mg 、 莫 类 内 酯 4. 8mg 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h77] 银杏 叶 提 取 物 40g 

【 制 法 】 取 银 杏 叶 提取 物 ,加 辅料 适量 ,混合 均匀 或 制 成 
颗粒 , 装 和 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 [ 规 格 (1)] 或 500 粒 [ 规 格 (2)] 
或 240 AE CLER C302 , BRE, 

LERI m AERE, LED DUREE E EH CL 
粉末 或 颗粒 和 粉末 ; 味 微 苦 。 

【和 鉴别】 〈1) 取 本 品 内 容 物 适 量 ( 约 相当 于 含 总 黄酮 醇 音 
48mg) , 研 细 ,加 正 丁 醇 15ml, 置 水 浴 中 温 浸 15 分 钟 并 时 时 振 
$E UR UE, UEA T FREIE C BE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 银 杏 叶 对 照 提 取 物 0. 2g, 加 正 丁 醇 15ml, 同 法 
制 成 对 照 提 取 物 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 3nl, 分 别 点 于 同一 含 4% 醋酸 钠 的 凌 甲 基 纤 
维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 3% 三 
氢化 铅 乙 醇 溶液 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 苦 类 内 酯 项 下 的 方法 试验 。 供 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 银杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 色谱 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 黄酮 背 元 峰 面 积 比 总 黄酮 醇 昔 含量 测定 项 下 
的 供 试 品 色 谱 中 , 榭 皮 素 峰 与 山 泰 素 峰 的 峰 面 积 比 应 为 
0. 8 一 1. 3。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 】 总 黄酮 醇 背 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 研 细 , 取 约 相当 于 总 黄酮 醇 攻 9. 6mg 的 粉末 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 -25% 盐 酸 溶 液 (4 : 1) 的 混合 溶液 25ml, $$ ^3 , OK 18 
中 加 热 回 流 30 分 钟 ,迅速 冷却 至 室温 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ， 
用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 榭 皮 素 对 照 品 的 峰 面 积 为 对 
照 ,分 别 按 下 表 相 对 应 的 校正 因子 计算 榭 皮 素 LES ECRIRE ERG 
李 素 的 含量 ,用 待 测 成 分 色谱 峰 与 榭 皮 素 色谱 峰 的 相对 保留 
时 间 确 定 榭 皮 素 、 山 泰 素 、 异 鼠 李 素 的 峰 位 ,其 相对 保留 时 间 
应 在 规定 值 的 士 5% 范 围 之 内 (车 相对 保留 时 间 偏 离 超过 
5%, 则 应 以 相应 的 被 替代 对 照 品 确证 为 准 ), 即 得 。 相 对 保留 
时 间 及 校正 因子 (F) 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 校正 因子 CF) 
HR 1. 00 1. 0000 
I ZR AR 1. 77 1. 0020 
5 BUE 2. 00 1. 0890 
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素 含 量 ) X2. 51 

本 品 每 粒 含 总 黄酮 醇 昔 5 规格 (1) 不 得 少 于 9. 6mg,[ 规 
格 (2)J 不 得 少 于 19. 2mg, [规格 (3)] 不 得 少 于 40mg. 

村 类 内 酯 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 正 丙 醇 -四 和 氨 叶 喃 -水 (1 : 15 : 84) 为 流动 相 ;用 
蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 白 果 内 了 酯 峰 计算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 提 取 物 溶液 的 制备 ” 取 银 杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 适 
E ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 2. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] , 研 细 , 取 相 当 于 萌 类 内 酯 19. 2mg 的 粉末 ,精密 称 定 , 置 具 
塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 


中 国药 典 2015 年 版 


补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 回收 甲 
醇 , 残 酒 加 水 10ml, 置 水 浴 中 温 热 使 溶 散 ,加 2%% 盐 酸 溶液 2 
滴 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 4 次 (15ml,10ml,10ml,10ml) , 合 
乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 576 BERE EN TR VE 20ml 洗涤 ,分 取 醋 酸 钠 
液 , 用 乙酸 乙 酯 10ml 振 摇 提 取 ，, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 用 水 洗 
UR 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 水 洗 液 , 用 乙酸 乙 酯 10ml 洗涤 ,合并 
乙酸 乙 酯 液 ,回收 乙酸 乙 酯 至 干 , 残 酒 用 适量 丙酮 溶解 并 转移 
至 Sml 量 瓶 中 ,加 丙酮 至 刻度 165] , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 提 取 物 溶液 581.2001 及 供 
iuh ied 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 分 别 计算 白果 内 栈 \ 银 查 内 酷 A B SEATS B 和 银杏 内 酯 C 
的 含量 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 萌 类 内 酯 以 白果 内 酯 (Cs His Os) 银杏 内 酯 A 
(Co; Hz, Os) .银杏 内 酯 BCC Ho, Ox DUI JR CCCo Hz On) HY 
总 量 计 ,5 规格 (1)] 不 得 少 于 2.4mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 
4. 8mg, [规格 (3)]J 不 得 少 于 10msg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 通 络 。 用 于 瘀 血 阻 络 引 起 的 胸 
痹 心痛 .中风 、 半 身 不 遂 、 舌 强 语 塞 ; 冠 心病 稳定 型 心绞痛 、 脑 
梗死 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。[ 规 格 (1)] 一 次 2 粒 或 一 次 1 A 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 】 (1) 每 粒 含 总 黄酮 醇 攻 9. 606mg, WX ANA 2. 4mg 

(2) 每 粒 含 总 黄酮 醇 并 19. 2mg、 莫 类 内 酷 4. 8mg 

(3) 每 粒 装 0. 25g( 含 总 黄酮 醇 背 40 mg i 2S PAIR 10mg) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4^5] 银杏 叶 提取 物 16g 

【 制 法 】 取 银 杏 叶 提取 物 , 加 44g 聚 乙 二 醇 4000 ,加热 
熔化 18.5] , 滴 和 人 甲 基 硅 油 冷 却 剂 中 , 制 成 1000 丸 , 除 去 表面 
油 迹 , 或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 褐 色 的 滴 丸 或 薄膜 衣 滴 丸 , 除 去 包 胡 
后 显 柠 褐色 ; 味 蔡 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 13 丸 , 研 细 , 加 温水 15ml 溶解 ,用 含 
1%% 盐 酸 的 乙酸 乙 酯 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 液 ,车 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 银 杏 叶 对 照 提 取 物 0.2g, 同 法 制 成 对 照 提 取 物 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lx1, 分 别 点 
于 同一 含 4%% 醋 酸 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 黏合 剂 的 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5: 3 :1 :1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 3% 三 握 化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 提 取 物 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 


银 查 叶 滴 丸 


(2) 取 本 品 , 照 5 含量 测定 ] 昔 类 内 酯 项 下 的 方法 试验 , 供 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 银杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 色谱 保留 时 间 
相对 应 的 色谱 峰 。 

【检查 】 黄酮 背 元 峰 面积 比 ” 按 [含量 测定 ] 项 下 的 总 黄 
酮 醇 昔 色谱 计算 , 榭 皮 素 与 山 奈 素 的 峰 面积 比 应 为 0.8 一 1. 4, 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 总 黄酮 醇 背 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4% 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 丸 , 精 密 称 定 , 研 细 , 混 
匀 , 取 0.15g, 精 密 称 定 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 120W， 
频率 40kHz) 使 完全 溶解 ,加 25%% 盐 酸 溶液 5ml, 加热 回流 30 
分 钟 ,迅速 冷却 至 室温 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 榭 皮 素 对 照 品 的 峰 面积 为 对 
照 ,分 别 按 下 表 相 对 应 的 校正 因子 计算 桥 皮 素 、 山 泰 素 和 异 鼠 
李 素 的 含量 ,用 待 测 成 分 色谱 峰 与 柚 皮 素 色 谱 峰 的 相对 保留 
时 间 确 定 栅 皮 素 、 山 奈 素 、 异 鼠 李 素 的 峰 位 ,其 相对 保留 时 间 
应 在 规定 值 的 土 10% 范围 之 内 ,( 若 相对 保留 时 间 偏 离 超过 
1026 , 则 应 以 相应 成 分 的 对 照 品 确证 ), 即 得 。 相 对 保留 时 间 
及 校正 因子 (F) 见 下 表 : 


待 测 成 分 ( 峰 ) 相对 保留 时 间 校正 因子 (F) 
WER 1. 00 1. 0000 
URR Ls 77 1. 0020 

FREK 2. 00 1. 0890 
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素 含 量 )X2.51 

本 品 每 丸 含 总 黄酮 醇 苷 应 为 3. 84 一 5. 84mg. 

蓝 类 内 酯 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 正 丙 醇 -四 和 氨 哮 喃 -水 (1 : 33 : 66) 为 流动 相 ; 
用 蒸发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 白 果 内 酯 峰 计算 应 
不 低 于 2500; S 3R A Bi dE 55; SR A P BR A 峰 的 分 离 度 应 大 
于 1.5。 

对 照 提 取 物 溶液 的 制备 ” 取 银 杏 叶 总 内 酯 对 照 提 取 物 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 丸 ,精密 称 定 , 研 细 , 混 
匀 , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 用 温水 10ml 分 次 溶解 ,加 2 26 tk BG 
液 2 滴 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 4 次 (15ml,10ml,10ml,10mb)， 
合并 提取 液 ,用 5% 醋酸 钠 溶液 20ml 提取 ,分 取 醋 酸 钠 液 , 用 
乙酸 乙 酯 10ml 提取 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 
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20ml, 分 取水 液 ,用 乙酸 乙 酯 10ml 提取 ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 回 
收 至 干 , 残 酒 用 甲醇 溶解 并 转移 至 Sml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
BE FES BIE. 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Spl, 10pl, BE im 1 
液 5 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 分 别 
WESEL ALB SR TAS A. 银 杏 内 酯 B. 银 杏 内 酯 C BIS 


量 , 即 得 。 


本 品 每 丸 含 莫 类 内 酯 以 白果 内 酯 (Cs His OO .银杏 内 酯 A 


(Cz Hà, Os) 银杏 内 酯 BCC Hzs Oi ) 和 银杏 内 酯 CCCo, Ha O11) 
的 总 量 计 , 应 为 0.96 一 2. 80mg。 

【功能 与 主治 】 活血 化 瘀 通 络 。 用 于 瘀 血 阻 络 引 起 的 胸 
竭 心痛、 中风、 半身 不 送 、 舌 强 语 蹇 ;和 冠 心病 稳定 型 心绞痛 、 脑 
梗死 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 5 丸 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 】 (1) 每 丸 重 60mg 

DERKI ”每 九重 63mg 

【贮藏 】 密封 , 避 光 。 


RERS 
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【处 方 〗 F2 40g 甘草 40g 
日 鲜 皮 54g 防风 40g 
土 茯苓 81g WB dg, 54g 
黄柏 27g 地 黄 54g 
山 银 花 54g 赤 芍 27g 
XE jg 40g 当归 40g 
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前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 逆 液 ;其 余 苦 参 等 八 味 ,加 
水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 前 液 ; 合 并 以 上 药 液 , 减 
压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 23(20'C ) 的 清 襄 ; 另 取 芒 糖 600g, 加 
水 适量 ,加 热 溶解 , 滤 过 ,与 上 述 清 谊 混 匀 ,加 茶 甲 酸 钠 2g, 混 
匀 , 制 成 1000g, 即 得 

DERI 本 品 为 黑 褐色 笛 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 33g, 加 水 至 100ml, $$ 5], Bt 30ml 
( 余 量 备用 ) ,加 水 至 50ml, 加 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9 一 10， 
用 三 所 甲烷 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 
(2:4:3:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 改良 碘 化 铭 
钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 


(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 水 溶液 50ml, 加 稀 盐 酸 调 节 pH fü 


。 1494 ， 
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至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
RT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 
3 分 别 点 于 同一 肾 酰胺 注 膜 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (2 : 30 : 2 : 2: 4) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT REAL 10%% 三 氯 化 铁 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 水 溶液 20ml, 加 水 稀释 至 50ml, $$ 
匀 MET EER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 9X 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 
径 为 lcm) E. JI FB BE 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 至 约 3 一 
5ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 黄 柏 对 照 药 材 0.1g, 加 甲醇 
3ml, 振 摇 提取 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 盐 
酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 1 一 2 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 


醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 


品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 30( 通 则 0183) 。 

其 他 ”应 符合 前 谊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAN; A RS - — ea i-o B R-k C34 : : 64) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 2655nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 
低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 
定 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 3g, 精 密 称 定 , 置 50ml fi 
瓶 中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 
溶液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1g 含 黄柏 以 盐酸 小 辟 碱 (CCzx Hi; NO, 
不 得 少 于 0. 20mg。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 ,活血 解毒 。 用 于 湿热 列 肤 8D 
滞 不 通 所 致 的 白净 , 症 见 a 
多 发 于 四 上肢 届 侧 部 位 ; 银 悄 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 33g, 一 日 2 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ; 忌 食 刺激 性 食物 。 

【规格 】 DOERR 33g (2) 每 瓶装 100g 
装 300g 

【贮藏 】 密封 。 


品 适量 ,精密 称 
100) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 lOug WA 


HCDit. 


或 遵 医嘱 。 


(3) 每 瓶 
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银 黄 口服 液 


Yinhuang Koufuye 


【处 方 】 金银花 提取 物 ( 以 绿 原 酸 计 )2. 4g 
黄 芬 提取 物 ( 以 黄 芬 背 计 )24g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 黄 蕉 提取 物 加 水 适量 使 溶解 ,用 8% 
氧 氧 化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 8, 滤 过 ,滤液 与 金银花 提取 物 合 
并 ,用 8%% 氢 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 7.2, 煮 沸 1 小 时 , 滤 
过 ,加 入 单 糖 浆 适 量 , 加 水 至 近 全 量 , 搅 匀 , 用 8%% 氧 氧化 钠 洲 
液 调 节 pH 值 至 7. 2 ,加 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 红 棕 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 、 微 若 。 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.4%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 327nm。 理 论 板 
数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BO) 
0—15 9020 9580 
15—30 20—30 80—70 
30—40 30 70 
参照 物 溶液 的 制备 ” 同 [含量 测定 金银花 提取 物 对 照 品 

溶液 的 制备 项 下 。 
供 试 品 溶液 的 制备 。 同 [ 合 量 测定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 。 
测定 法 ”分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 记 录 色 谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相对 应 的 峰 
为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 时 间 
应 在 规定 值 的 士 5% 之 内 。 规 定 值 为 :0.76( 峰 1)、1.00( 峰 2), 
1.05( 峰 3) 、1. 80( 峰 4) .1.87( 峰 5) ,2.01( 峰 6) ,2.33( 峰 7)。 


32.60 分 钟 


0.00 0.32 13.04 19.56 26.08 


对 照 特征 图 谱 
峰 1: 新 绿 原 酸 ” 峰 2: 绿 原 酸 ” 峰 3: 隐 绿 原 酸 
峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 dE 5;3,5-O- 二 啤 啡 酰 奎 宁 酸 
峰 6:4,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 ” 峰 7:; 黄 苓 并 


银 黄 口 服 液 


【检查 】 iiit 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 ;用 蒸 
发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 灰 秆 毛 忍 冬 皂 苷 乙 峰 计算 
应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 灰 秸 毛 忍冬 皂苷 乙 对 照 品 , 精 密 
称 定 ,加 5026 FH BE dil X. 8E 1ml 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 不 得 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 金银花 提取 物 “ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [特征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 稳定 ， 
置 棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 ml E 40pg 的 溶液 ， 
即 和 


am 


o 


供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 棕色 量 
瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 金银花 提取 物 以 绿 原 酸 (Cis His O, ) 计 ,不 
得 少 于 1.7mg。 

A idem) 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
Ig 274nm., Hie B SPORE EH S WAÍIKT 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 Im 含 50yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 lml, 置 50ml ER 
中 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 3ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10x1l, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml ERSE VETE T (OS His O11) 计 ,不 得 
少 于 18. 0mg。 

【功能 与 主治 】 清热 琉 风 , 利 咽 解毒 。 用 于 外 感 风 热 、 肺 
胃 热 盛 所 致 的 咽 干 . 咽 痛 、 喉 核 肿 大 、 口 渴 、 发 热 ; 急 慢性 扁桃 
体 炎 、 急 慢性 咽炎 、 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10—20ml, —H 3 次 ;小 儿 

【规格 】〗 每 支 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


e 1495 。 


4 x H 


附 : 金银花 提取 物质 量 标准 


金银花 提取 物 


[ 制 法 ] WERE 1000g, 加 15%% 乙 醇 回流 提取 二 次 ,每 
次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1. 18 
(60C ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65%, 静 置 24 小 时 , 取 上 
清 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.18(60C) ,加 水 至 
750g, 4 P] ,冷藏 24 小 时 以 上 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 红 棕色 的 液体 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

[特征 图 谐 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”参照 物 溶液 的 制备 ” 同 银 
黄 口服 液 5 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 项 下 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 
mAU 
80 
2(S) 
60 3 
40 l 
4 6 
20 5 
0 
0 5 10 15 20 25 分 钟 
对 照 特征 图 谱 


峰 1 :新 绿 原 酸 峰 2: 绿 原 酸 峰 3: 隐 绿 原 酸 
峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 峰 5:3,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
峰 6:4,5-O- — Un HEB ZE TR 

供 试 品 色谱 中 应 呈现 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相对 应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 士 5% 之 内 。 规 定 值 为 :0.76( 峰 1)、1.00 
( 峰 2) 、1. 05( 峰 3) 、1. 80( 峰 45,1. 87( 峰 55,2. 01 CIE 6) 。 

[检查 ] URE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”对 照 品 溶液 的 制备 ” 同 银 
黄 口 服 液 山 银 花 [ 检 查 ] 项 下 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 不 得 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

[含量 测定 ] 精密 量 取 本 品 lml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 
50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 ,作为 供 试 品 溶液 。 照 银 黄 口服 液 [ 含 量 
测定 J 金银花 提取 物 项 下 方法 测定 , 即 得 。 本 品 每 1ml 含 绿 原 
酸 (Cie Hi O, ) 不 得 少 于 3. 6mg. 

[贮藏 ] 密闭, 遮光。 

[制剂 ] 银 黄 口服 液 


e 1496 。 
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Yinhuang Pian 


【处 方 】 金银花 提取 物 100g HAER 40g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 淀粉 适量 , 混 义 ,压制 成 1000 片 ， 
包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 色 
EX 3 E S C 

【特征 图 谱 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 JU XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 0.4% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B， 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 327nm。 理 论 板 
数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000。 


流动 相 A(%) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 BC) 
0~15 520 95—-80 
15— 30 20—30 80—70 
30~40 30 70 
参照 物 溶液 的 制备 FCS EWELE TRAE te BUH X) RR m 
溶液 的 制备 项 下 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 。 


测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 10pl、 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相对 应 的 峰 
为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 时 间 
应 在 规定 值 的 士 5% 之 内 。 规 定 值 为 :0.76( 峰 10,1. 00 CIE 2), 
1.05( 峰 3) ,1. 80( 峰 4) 、1. 87( 峰 5)、2.01( 峰 6) 、2.33( 峰 7)。 
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443.42 


295.60 


147.78 


0.00 6.52 13.04 19.56 26.08 32.60 分 钟 


对 照 特征 图 谱 
峰 1: 新 绿 原 酸 ” 峰 2: 绿 原 酸 ” 峰 3: 隐 绿 原 酸 
峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 i 5:3,5-O- — WIRE BE E TR 
峰 6:4,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 17: RAP 


【检查 】 LRE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [特征 图 谱 ] 项 下 ;用 落 


发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 灰 秸 毛 忍冬 皂苷 乙 峰 计算 
应 不 低 于 5000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 灰 秸 毛 忍冬 皂苷 乙 对 照 品 , 精 密 
称 定 ,加 5026 PERRE 1ml 含 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测 定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 不 得 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 】 金银花 提取 物 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 适 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 50% 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 金银花 提取 物 以 绿 原 酸 (Cis His OO) ) 计 ,不 得 
少 于 1. 3mg。 

黄 蕉 提取 物 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 [含量 测定 ] 金 银 花 提取 物 
项 下 的 供 试 品 溶液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 稀 释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10nl, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 芬 提 取 物 以 黄 芬 苷 (Ca His O11 ) 计 ,不 得 少 
于 27. 0mg. 

RSE AAA, RISE AE. FIT PRI Ud Lp 
EJ AAR Er SCR FALE VR RS SUPER ROC D) s Dt T BE 
体 炎 、 急 慢性 咽炎 、 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 2~4 片 ,一 日 4 次 。 

【规格 】 (1) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.25g) (2) 薄 膜 衣 片 每 
片 重 0. 27g 


【贮藏 】 密封 。 


Mi: 金银花 提取 物质 量 标准 


金银花 提取 物 


[ 制 法 ] 取 金 银 花 ,加 水 前 者 三 次 ,第 一 、 二 次 每 次 1 小 
时 ,第 三 次 0.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密 


银 黄片 


度 为 1.13 一 1.18(70C) ,加 入 演 粉 适量 ,搅拌 均匀 ,干燥 ， 
HEEP 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 黄 色 的 粉末 ; 气 微 , 味 微 苦 。 

[特征 图 谱 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”参照 物 溶液 的 制备 ” 同 银 
黄片 [特征 图 谱 ] 项 下 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 ( 含 量 测定 J 项 下 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 10wl、 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 


25 分 钟 


对 照 特 征 图 谱 
峰 1: 新 绿 原 酸 峰 2: 绿 原 酸 峰 3: 隐 绿 原 酸 
峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 末 酸 峰 5:3,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
峰 6:4,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 


供 试 品 色谱 中 应 呈现 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相对 应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 :0.76( 峰 1) 、1. 00 
( 峰 2) .1.05( 峰 3)、1.80( 峰 4)、1.87( 峰 5)、2.01( 峰 6)。 


[检查 ] LRE 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 同 银 
黄片 山 银 花 [ 检 查 ] 项 下 。 


供 试 品 溶液 的 制备 同 [ 含 量 测定 ] 项 下 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 不 得 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

水 分 不 得 过 6.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”对照 品 溶液 的 制备 ” 同 银 
黄片 [含量 测定 J 金银花 提取 物 项 下 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 5076 FH EZ XE Eb. E PS Ab FE (XJ E 500W, 频 率 
40kH2)30 分 钟 , 放 冷 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 $E 5] ue b 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10ul, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 绿 原 酸 (Ce His O, ) 不 得 少 于 1.5%%。 

[贮藏 ] 密闭 ,遮光 。 
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银 黄 颗粒 


Yinhuang Keli 


【处 方 】 金银花 提取 物 100g 黄 芬 提取 物 40g 

【 制 法 】 以 上 二 味 , 加 蔗糖 800g 与 淀粉 适量 ,粉碎 成 
细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60'C 以 下 干燥 , 制 成 1000g CAL 4 
(1)、 2)]3; 或 加 糊 精 与 蛋白 糖 ( 或 50% 一 60% 甜 菊 素 乙醇 
溶液 ) 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,60 以 下 干燥 , 制 成 1000g 
[规格 (3)]、750g[ 规 格 (4)] 或 500g CAL (52, (603 CIC BE 
糖 ) , 即 得 。 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 至 棕 黄色 的 颗粒 ; 味 甜 \ 微 冰 。 

【特征 图 庶 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.4%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 327nm。 理 论 板 
数 按 绿 原 酸 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 B(%) 
0 一 15 5—>20 95—80 
15— 30 20-30 80—70 
30-40 30 70 


参照 物 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测 定 ] 金 银 花 提 取 物 对 照 品 
溶液 的 制备 项 下 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 opl, E m A R 
20p] ,注入 液 相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 , 即 得 。 


对 照 特征 图 谱 
峰 2: 绿 原 酸 


I 1: 新 绿 原 酸 峰 3 : 隐 绿 原 酸 
峰 4:3,4-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 峰 5:3,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 
峰 6:4,5-O- 二 咖啡 酰 奎 宁 酸 E TISDALE 


供 试 品 色 谱 中 应 呈现 7 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相对 应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 十 5 名 之 内 。 规 定 值 为 :0.76( 峰 1)、1.00 
( 峰 2) .1.05( 峰 3)、1.80( 峰 4)、1.87( 峰 5)、2.01( 峰 6)、2. 33 
dg 7), 

【检查 】 LRE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 ;用 葵 
发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 灰 逢 毛 忍冬 皂苷 乙 峰 计算 
应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 灰 秸 毛 忍 冬 和 皂苷 乙 对 照 品 , 精 密 
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称 定 ,加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 43 0. 12mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测 定 ] 金 银 花 提取 物 项 下 , 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
2011, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 不 得 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 】 金银花 提取 物 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml E 40wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 
适量 (相当 于 金银花 提取 物 33. 3mg) ,精密 称 定 , 置 50ml 棕 
色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 50% 申 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl、 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 金银花 提取 物 以 绿 原 酸 (Ci His Os ) 计 ,[ 规 
格 (1)、(3)、《4)、(5)]J 不 得 少 于 5. 0mg;[ 规 格 (2)、(6)] 不 得 少 
F 10. 0mg。 

黄 蕉 提取 物 “” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 [ 含 量 测定 J 金银花 提取 物 
项 下 的 供 试 品 溶液 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 
刻度 , 授 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄 蕉 提取 物 以 黄 芬 苷 (Ca His On o Tb OR 
(1)、(3)、(4)、(5)J] 不 得 少 于 122mg; [规格 (2)、(6)] 不 得 少 
于 244mg。 

【功能 与 主治 】 清热 朴 风 , 利 咽 解毒 。 用 于 外 感 风 热 、 肺 
胃 热 盛 所 致 的 咽 干 . 咽 痛 、 喉 核 有 种 大 、 口 渴 、 发 热 ; 急 慢性 扁桃 
体 炎 、 急 慢性 咽炎 、 上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 RR), G), 
(4) (5)] 或 一 次 0.5 一 1 袋 [规格 (2) (6)] ,一 日 2 次 。 

【规格 】 (1) 每 袋 装 4g (2) 每 袋 装 8g QOO BUE 4g 
CEERD (4) 每 袋 装 3g( 无 蔗糖 ) (5) 每 袋 装 2g( 无 蔗糖 ) 

(6) 每 袋 装 4g( 无 芒 糖 ) 
【贮藏 】 密封 ,防潮 。 
注 : 金银花 提取 物质 量 标准 见 “ 银 黄片 ”项 下 。 
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[4h75] E 1860.46g ”金银花 930. 23g 
i 1023.26g ”丁香 叶 465. 12g 

LADAJ 以 上 四 味 35588 EREKE, EAR 40 
分 钟 , 合 并 鹿 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 20 — 1. 25 
(60'C ) 的 清 侣 , 放 冷 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 12 小 
时 滤 过 ,滤液 备用 ;丁香 叶 加 水 前 者 二 次 ,每 次 40 分 钟 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 20—1. 25 60 CO B9 38 
襄 , 放 冷 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 12 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 与 上 述 滤 液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 
1. 42(60C ) 的 笛 襄 ; 黄 芬 粉碎 成 粗 粉 ( 过 20 BL fi) ,加 水 前者 
三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 .第 三 次 各 1 小 时 ,前 液 分 次 滤 
过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.0 一 1.05(8oC ) 的 清 襄 ,于 80°C 
时 用 2mol/L 盐酸 调节 pH 值 至 1.0~2.0, 保 温 1 小时, 静 置 
12 小 时 , 滤 过 , 药 渣 加 6— 8 倍 量 水 ,用 40% 氧 氧化 钠 溶液 调 
T pH 值 至 7.0~7.5, 并 使 其 溶解 ,加 入 等 量 乙醇 ,搅拌 , 滤 
过 ,滤液 于 80C 时 用 2mol/L 盐酸 调节 pH 值 至 1.0~2.0, 保 
温 1 小 时 , 静 置 12 小 时 , 滤 过 ,药酒 用 水 洗 至 pH 值 为 5.0, 继 
用 50% 乙 醇 洗 至 pH 值 为 7.0, 再 用 乙醇 精制 ,得 黄 芬 提取 
物 。 将 黄 芬 提取 物 加 入 上 述 稠 膏 中 ,用 40% 氨 氧化 钠 溶液 调 
节 pH 值 至 7, 在 水 浴 中 加 热 , 缓 缓 加 入 14.54ml R R A 
80 .羊毛 脂 58. 15g .山梨 醇 单 棕榈 酸 酯 46. 52g、 半 合成 脂肪 酸 
甘油 酯 774. 19g ,溶解 后 混 匀 ,注入 栓剂 模 中 ,冷却 , 制 成 1000 
粒 (1.5g/ 粒 ) 或 1500 Ez (1. 0g/ 粒 ), 即 得 。 


【性 状 〗 本 品 为 黄 棕色 子弹 形 栓剂 . 
【鉴别 】 (1) 取 本 品 1 粒 ,加 水 20ml, 温 热 使 溶解 , 放 冷 ， 


滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 75% 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 黄 芬 革 对照 品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,分 别 加 75% 乙 醇 制 
成 每 lml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 lo 分别 点 于 同一 聚 
酥 胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1 粒 , 加 水 20ml, 温 热 使 溶解 , 放 冷 , 滤 过 , 渡 
W T ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 苞 
对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 24l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G LER EDUC é- 
甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
咨 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107), 

【含量 测定 】 黄 共 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


sk 58. A 3E 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (50 : 1 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 今 苷 峰 计算 应 不 低 于 1600, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 2 粒 , 前 碎 , 混 
名 , 取 约 0. lg, 精 密 称 定 , 置 50ml 烧杯 中 ,加 水 30ml, 加 热 使 溶 
解 ,冷却 , 滤 过 ,滤液 置 50ml 量 瓶 中 ,用 水 洗涤 容器 与 滤器 , 洗 液 
并 人 同一 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul， 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄 芬 以 黄 蕉 苷 (CC His On ) 计 ,规格 (1) 不 得 
少 于 45mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 67. 5mg。 

金银花 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 水 制 成 每 1ml E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 泥 
匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 热 水 40ml 使 溶解 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 , 容 右 与 滤器 用 热 水 洗 涤 2 
次 (30ml,20ml) , 洗 液 并 和 同一 棕色 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 S 3 
S , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金银花 以 绿 原 酸 (Cis His Os, ) 计 ,规格 (1) 不 
得 少 于 1. 7mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 2. 7mg。 

【功能 与 主治 】 葛 解 风 热 , 清 肺 海 火 。 用 于 外 感 风 热 , 肺 
热 内 盛 所 致 的 发 热 . 微 恶 风 寒 、 咽 喉 肿 痛 、 咳 嗽 . 痰 和 白 或 黄 O 


pé 
TS od ELE EI LSUR BIER CAR C; E TER GIRLS Lp D 
炎 、 急 性 支气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 】 肛门 给 药 。 一 次 1 粒 , 一 旦 3 次 ;儿童 用 
量 酌 减 。 
【注意 】 应 在 排便 后 纳入 肛门 ,以 利 药物 迅速 吸收 。 
【规格 】 DEME lg (2) 每 粒 重 1. 5g 
【贮藏 】 30C 以 下 密闭 贮存 。 
t5 781 05 JXUBE E 
Yingiao Shangfeng Jiaonang 
【处 方 】 山 银 花 132g XE 132g 
AST 79g Tim 79g 
PUR 79g WA 79g 
i^ Wu WX 66g HX 66g 


e 1499 。 
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淡 竹 叶 53g 
人 工 牛 黄 5g 

【 制 法 】 AE — ER BITE , 38: dap I ESL 66g 提取 挥发 
iii, £58 53 TA TT RE PAR LAE SE Ye Lil ER Xe DA 3 USC KR 3& — 
次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 襄 。 桔 梗 . 甘 草 及 
剩余 的 连 杰 粉碎 成 细 粉 ,与 稠 膏 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 配 研 加 入 人 
TEAR, ,过 得 , 混 匀 ,再 暑 和 人 薄荷 等 三 味 的 挥发 油 , 混 义 , 装 人 
胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 褐色 至 棕 褐色 的 粉 
末 ; 气 芳香 , 味 苦 、 辛 。 

【鉴别 】 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :内 果皮 纤维 上 下 
JEBE o FERRIE GER). £F AER JE] ESL 18. E LRL 
E $57; 5h ,形成 唱 纤 维 (甘草 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 石油 醚 (30 一 60C )50ml, 超 声 
ARIE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
XE SUE RR ZU E 0. 5g , JI W RE (30 — 60 C 0 50 ml, [E] TS fi] LOS] 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 1 一 20, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 
氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1 : 0.6) 为 展开 剂 RERA A, F, 
以 茄 香 醛 试 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 二 氯 甲烷 30ml, 超 声 处 理 20 分 
TR , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药材 10mg, 置 5ml 具 塞 试管 中 ,加 甲 
醇 至 2ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 ,补足 减 失 的 甲醇 , 取 上 清 
液 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Gul, XTR A 
材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3 : 2) 的 上 层 溶 液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 痰 光斑 点 。 

【检查 】 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 d 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
OB RESI s DA Z 8-0. 4%% 磷 酸 溶液 (11 : te 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 E 
棕色 量 瓶 中 ,加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 26ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% H1 BS 50ml, 
称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 45kHz230 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 


HF 53g 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
* 1500 。 


注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含山 银 花 以 绿 原 酸 (Cis His Os ) 计 , 不 得 少 
T 0. 80mg. 

【功能 与 主治 】 MIR, AAM. HATIMA, 
病 初 起 ,发热 恶 寒 ,高 热 口 淘 ,头痛 目 赤 ,咽喉 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 】〗 FAR 0. 3g 


LERI 密封 。 
R S Rm 
Yingiao San 

[4h75] 金银花 100g E 100g 

桔梗 60g iUe 60g 

淡 豆 政 50g 淡 竹 叶 40g 

+% TF 60g JRIZF 40g 

户 根 100g 甘草 40g 
CADEI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 租 , 混 勺 , 即 得 
【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 的 粉末 ; 气 特异 , 味 微 甘 而 凉 。 
【鉴别 】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 ,下 


径 约 至 76um, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 三 个 萌发 孔 ( 金 银 花 )。 内 
果皮 纤维 上 下 层 纵 横 交 错 , 纤 维 短 权 形 ( 连 矶 )。 联 结 乳 管 直 
含 淡 黄色 细 颗 粒状 物 ( 桔 梗 ) 。 A WE. 
完整 者 1 一 8 细胞 , 常 弯 曲 , 直 径 E CREAR A 
E GEH). MARIA EE 
垂 周 壁 薄 , 波 状 弯曲 ,可 见 气孔 ,保卫 细胞 哑铃 形 , 副 卫 细胞 近 
圆 三 角形 ( 淡 和 狂 叶 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 黄色 的 中 果皮 薄 
壁 细胞 中 , 含 晶 细胞 界限 不 明显 ( 牛 劳 子 )。 宿 更 表皮 细胞 垂 
周 壁 深 波状 弯曲 ( 荆 芥 )。 纤 维 东 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 
晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 1. 3g. JI FH BE 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 2.5) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
EE fr] je JERE o 

(3) BU d 4g, 加 水 80ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 
渣 加 30% 乙 醇 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 
径 为 1cm, 柱 高 为 24cm) ,用 30% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 
液 ,再 用 稀 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,浓缩 至 干 , 残 泻 加 甲 
醇 2ml 使 溶解 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 疯 对 照 药 材 2g, 同 法 


im , 形 
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制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 连 变 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 冰 醋 酸 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 影 干 , 喷 以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 公 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 ye 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ee : ite B dpt 280nm, 

ie AUS FE IP SS EE TRAE IK T. 2500, 

对 照 品 溶 液 的 制备 BAS E B gnis ht ,精密 称 定 ,加 
50 76 甲醇 制 成 每 lml & S0pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 混 匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 35kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 1g 含 牛 萝 子 以 牛 鞠 昔 (CC Ha Oil ) 计 ,不 得 少 
于 3. 7mg. 

【功能 与 主治 】 辛 凉 透 表 ,清热 解毒 。 用 于 外 感 风 寒 ,发 
热 头痛 , 口 干 咳嗽 ,咽喉 疼痛 ,小 便 短 未 。 


【用 法 与 用 量 】 温 开 水 吞 服 或 开水 泡 服 。 一 次 1 袋 ,一 
H.2-93 3X5 

【规格 】 FRR 6g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 
TR 8L RE es XL CH HB REX) 

Yingiao Jiedu Wan 

[4h57] 金银花 200g 连 再 200g 
ifa 120g 2r 80g 
淡 豆 至 100g 牛 匡 子 ( 炒 )120g 
桔梗 120g Yk PTI 80g 
甘草 100g 


【 制 法 】 以 上 九 味 ,金银花 .桔梗 粉 碎 成 细 粉 ;薄荷 、 荆 天 
提取 挥发 油 , 藻 馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 渣 与 其 余 连 起 等 五 
味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ;滤液 与 上 述 水 
溶液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 ,加 入 金银花 .桔梗 细 粉 , 混 匀 ,干燥 , 粉 
碎 成 细 粉 , 喷 加 薄荷 、 荆 芥 挥发 油 , 混 匀 。 每 100g XI ZR DI E S 
80— 90g 制 成 浓缩 蜜 丸 , 即 得 

【性 状 】 本 品 为 棕 褐 色 的 浓缩 蜜 丸 ; 气 芳 香 , 味 微 甜 而 
Biss 


4 8, 8E 38 3L OCA) 


【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 , 直 
径 约 76um, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ; 草 酸 钙 艇 唱 成 
片 , 直 径 5~17um, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 (金银花 )。 联 结 乳 管 直 
f$ 14—25pm, A YR 9x C BUBLTA 4 Cr REO 

(2) BU dà 6g. BRI HUK 100ml, 加 热 煮 沸 30 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 用 盐酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙酸 提取 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
ARAW. DAEX EA lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5~10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(20 : 0.5 :0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, BJ TAE , IA LIBE (60 — 90'C ) 20m], 45 Æ, HJ 
时 振 播 ,浸渍 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 散 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶 
WE. 5) BOBIZTOXME BR ZU £4 0. 8g, 1A il iE C60 — 90 C) 20ml, [ri] 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
1ml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT , 喷 以 茄 香 醛 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 .40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml， 
正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 甘 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 — 5nd. 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60C )- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 
醋酸 (10 : 20 :9 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(5) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 盐酸 -水 (10 : 3) 溶 液 25ml, 摇 匀 ， 
再 加 三 毛 甲 烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酮 酸 (3 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 陈 干 , 喷 以 稀 硫 酸 试 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(6) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 入 甲醇 20ml, 振 摇 5 分 钟 ,放置 过 
夜 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 


* 1501 。 
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G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (10 : 2 : — , 
EFA ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 坚 Ve 显 
相同 颜色 的 获 光 斑点 。 
LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR- 196 磷酸 溶液 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 牛 萝 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 
X] 88 适量 ,精密 称 定 ,加 


溶液 的 制备 BA E A) R 
甲醇 制 成 每 1ml O.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 ,前 碎 , 混 匀 , 取 1. 4g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 480W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101p 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

ERAI URN, Hà Ou ) 计 ,不 得 少 
四 

《功能 与 主治 〗 ARAR. AARE. HTAR E , 症 
见 发 热 头痛 、 咳 嗽 口 二 .咽喉 疼痛 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 用 芦 根 汤 或 温 开 水 送 服 。 一 次 工 丸 ,一 
SB R 
规格 〗 每 九重 3g 
Yingiao Jiedu Pian 
LAAI 金银花 200g 连 再 200g 
注入 120g jHZr 80g 
ik xu5 100g HAEC COE 120g 
Ti 120g 淡 笨 时 80g 
甘草 100g 


CANAI 以 上 九 味 ,金银花 .桔梗 分 别 粉 碎 成 细 粉 LE R 3 
薄 人 向. 剂 芥 提取 挥发 油 , 营 馏 后 的 水 溶液 男 器 收集 ; 药 渣 与 连 
芋 、 牛 劳 子 . 淡 竹 叶 、 甘草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ，, 合 
并 泪液 ; 淡 豆 或 加 水 煮沸 后 ,于 80CC 温 浸 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
AF BR , 滤 过 。 合 并 以 上 各 药 液 ,浓缩 成 稠 膏 ,加 和 人 金 银 
花 .桔梗 细 粉 及 淀粉 或 滑石 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 
冷 , 加 入 硬 脂 酸 镁 , 喷 加 薄荷 、 荆 芥 挥发 油 , 混 匀 ,压制 成 1000 
片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 

性状 本 品 为 浅 柠 色 至 标 褐 色 的 片 或 薄膜 衣 厂 ,除去 
包 衣 后 显 浅 柠 色 至 棕 褐 色 ; 气 芳香 , 味 昔 、 辛 。 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 ,和 直 


e 1502 。 


f& 9^ 76um,; 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ; pov 
片 ,直径 5-l7ym.TETET IS FE ZRLIRL HP C 
ft 14—25pm . E V 9x €. BUBLTA I CR RO 。 
DRA m 10 Hr. E RR K Fr ER ZR CEAOK , BE ZH LZ, es 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 
2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 金 银 花 对 照 药 
材 0. 3g; 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 车 
于 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 


名 成 
zb. 乳 管 让 


对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 E 分 别 点 于 同一 硅胶 GARRE, UZETI- 
甲酸 -水 (7: : 2. 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 


干 ,; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 英 光 斑点 。 

(32 SEDE HR Z5 E. 1g, 加 水 40ml, EEZK 18 P 3 BE 1 7S 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 莹 二 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 
照 药材 溶液 2pl 及 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 曲 溶液 10 pl 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ， 
REF WE, RF, o 硫酸 (20 : DEAR. E 1050C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 放 冷 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ， 普 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
K JERE o 

WORE m 10 片 , 薄 膜 衣 片 除去 包 衣 , 研 细 ,加 石油 醚 
(60 一 90C )20ml, 密 塞 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 约 
1ml, 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 荆 芥 对 照 药 材 0. 4g, 加 石油 本 
(60~90C)20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 薄 人 荷 脑 对 照 
品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 

注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2~~5pl、 对 照 

品 溶液 5p1l、 对 照 药材 溶液 1 分别 点 于 辐 一 硅胶 G 注 层 概 
上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 次 点 。 

OREZ THRA 1. 2g、 甘 草 对 照 药 材 1g ,分 别 加 忆 
RE 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 藻 干 ,残渣 分 别 加 乙醇 
2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 

通则 0502) 斌 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 2 — Syl 
及 上 述 两 种 对 照 药 材 溶液 各 ue 分 别 点 于 同一 硅胶 G UE 
板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , C 
Has BEDA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 

【含量 测定 金银花 照 高 效 液 相 色谱 法 ( 通 
测定 


则 0101). 
则 0512) 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 D E-O. 3 7o ERA EE CLO : 90) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 不 得 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 薄 膜 衣 片 除 去 包 衣 ， 
将 密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 产 中 ,精密 
加 入 50%% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 
频率 35kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Ci His Os) 计 ,不 得 少 
T 2.7mg. 

Ea REA MOHE Ol. DU 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VL BK C19 : 81) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 连 欧 并 峰 计 算 不 得 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 连 榭 痛 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 25ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,薄膜 衣 片 除去 包 衣 ， 
精密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 
35k 了 Hz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 蒸 至 近 干 ,加 中 性 氧化 铝 
0. 5g 拌 匀 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 El. 1g P918 2 1— 
1. 5cm) 上 ,用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ,浓缩 至 于 , 残 
ié A 50%% 甲 醇 适 量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 片 中 ,并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak 8h RO CR OYEGHDDA YEGHDdT (Cn Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
本 0. l0fmg. 

《功能 与 主治 〗 gui. EAS. HIT ONUDUERE ORE 
见 发 热 头 痛 .咳嗽 口 干 .咽喉 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 一 3 次 。 


【规格 CORE ”每 片 重 0.5g 
(2) 薄 膜 衣 片 每 片 重 0.52g 
CI EE 密封 。 
Yingiaojiedu Ruanjiaonang 
【处 方 〗 金银花 400g £ 400g 
imp 240g jHZr 160g 


痰 豆 或 200g 牛 萝 子 ( 炒 )240g 


桔梗 240g 
甘草 200g 

[BERN 以 上 九 味 ,金银花 加 80% 乙 醇 回 流 提 取 二 次 ， 
每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 28 一 1. 30(80C) 的 稠 谊 ; 淡 豆 至 加 水 者 沸 后 ,于 90 C d d 
二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,备用 ; 注 荷 、 斌 芥 、 连 斤 提 
取 挥 发 油 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 器 收集 ; 药 漆 与 牛 萝 子 RTT. 
甘草 .桔梗 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ;合并 
以 上 药 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.20(80C ) 的 清 膏 ，, 离 
心 , 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1.30(80C ) 的 笛 襄 ,与 
金银花 稠 谊 合并 , 减 压 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 挥发 油 与 适量 
大 豆油 及 辅料 运 基 , 混 匀 ,过 般 , 压 制 成 软 腕 宫 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 软 胶 宫 , 内 容 物 为 棕 褐 色 油 膏 状 物 ; 气 
FRE. | 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
荆 芥 对 照 药材 0. 8g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 落 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 101 分别 点 于 同 
一 硅胶 G WERE, UECH- ORZA? : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 哎 以 茵 香 醛 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(2) E SEDE RR ZU ET 2g, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 , 照 落 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 
上 述 对 照 药材 溶液 各 2~~5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (20 : DAER K, EF AH, F, m 
以 醋 本 -硫酸 (20 : 1) 溶 液 , 在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 放 
冷 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

DREFT RAH 1. 2g ,加 无 水 乙醇 20ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 落 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 2~5nl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 8: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
展 距 12cm BEWE Bst EF EA 20%% 硫 酸 溶液 ,在 105C 加 
热 至 次 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 20%% 盐 酸 溶液 20ml 及 三 氯 甲烷 
25ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲烷 层 , 水 
1828 TF iG HU ERIS NEGO SG EE S 5ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 
至 刻度 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘草 次 酸 对 照 品 适量 ,加 甲醇 
制 成 每 ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 
色谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基础 烷 键 合 硅胶 为 填充 
3 . U Z HE-0. 126 ERR YA YE CTO : 30) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 
250nm , 理论 板 数 按 甘草 次 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000. 473) 


淡 竹 时 160g 


- 
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取 上 述 两 种 沦 液 各 10u 注入 液 相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 。 供 试 
品 色 详 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 石油 醚 (60 一 90C)20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 离心 , 取 上 清 液 作为 供 
试 品 浴 液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 适 量 , 加 石油 栈 (60 一 90C ) fil 
成 每 ml E Tug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) 试 验 , 以 5%% 葵 基 甲 基 硅 烷 共 聚 物 为 固定 相 的 毛 
细 管 色谱 柱 ( 柱 长 为 30m,; 内 径 为 0.32mm, 膜 厚 度 为 
0. 25pm) , 柱 温 为 程序 升温 ,起 始 温 度 为 50%C ,保持 1 分钟, 以 
每 分 钟 20'C 的 速率 升温 至 1007C ,保持 2 分 钟 ,再 以 每 分 钟 
5 的 速率 升温 至 150%C ,保持 5 分 钟 。 分 别 吸取 上 述 两 种 次 
液 各 lyl, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 。 供 试 品 色 谱 中 ,应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 一 致 的 色谱 峰 。 

(REl 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A L HR- 126 BERE TRE RECO : 91) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm, 理论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 lml g 30pg 的 溶液 (10C 以 下 保 
存 ), 即 得 。 

供 试 蝇 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 石油 醚 30 一 
60 CC )40ml, 水 浴 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 和 渡 
ZR PET ,精密 加 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
900W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金银花 以 绿 原 酸 (Ci His O,) 计 ,不 得 少 
F 1. 8mg. 

【功能 与 主治 〗 ANER ARE. HTAR A , 症 
见 发 热 头 痛 、 咳 嗽 口 干 .咽喉 疼痛 。 

《用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 
〖 规格 〗 每 粒 装 0. 45g 
贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 (不 超过 20). 


E? 


Yingiao Jiedu Jiaonang 


[4h75] 金银花 200g Xl 200g 
Wf 120g Hr 80g 
We EW 100g 牛 萝 子 ( 炒 )120g 
fü BE 120g RITET 80g 
甘草 100g 
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KEDAI 以 上 九 味 ,金银花 .桔梗 分 别 粉 碎 成 细 粉 ;薄荷 、 
莉 芥 提取 挥发 油 , 蒸 饮 后 的 水 深 液 另 央 收集 ; 药 渣 与 连 翘 、 牛 芝 
子 、 淡 竹 叶 、 甘 草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 备用 ; 淡 豆 下 加 水 者 沸 后 ,于 80C 温 淄 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 浸出 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 及 蒸馏 后 的 水 溶液 合并 LY 
缩 成 乎 襄 , 加 入 金银花 .桔梗 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 放 冷 ， 
喷 加 薄荷 等 挥发 油 , 混 匀 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 便 胺 野 , 内 容 物 为 浅 棕 色 至 棕 褐 色 的 颗 
THU ZR S^ S RE SE. 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 类 球形 , 直 
径 约 76pym, 外 壁 有 刺 状 雕 纹 , 具 3 个 萌发 孔 ; 草 酸 钙 簇 晶 成 
Ho 直径 5~17pm, 存 在 于 薄 辟 细胞 中 (金银花 )。 联 结 乳 管 直 
径 14 一 25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桂 梗 )。 

DRE mAAR Y 4g, 研 细 , 加 石油 栈 (30 一 60C )20ml， 
密 塞 ,时 时 振 摇 , 浸 溃 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 荆 芥 对 照 药 材 0. 8g, 加 石油 醚 (30~60'C)20ml， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 薄 和 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
ET M AE TERR, E 105 C JR A E DE e d C TERME. DET 


品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


(3) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 ,加 乙醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 矶 对 照 药 材 2g, 加 水 40ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 莹 于 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 
(20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,随和 干 , 喷 以 醋 栈 -硫酸 (20 * 1) 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 放 冷 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 和 牛 萝 子 对 照 药 材 1. 2g ,甘草 对 照 药 材 1g, 分 别 加 忆 
醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ,小 过 ,滤液 蔡 干 ,残渣 分 别 加 乙 醒 
2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
两 种 对 照 药材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G WEZ TR E, 
以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分别 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, $8 5] , JC E 12 
小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 
0.5g, 加 甲醇 20ml;, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
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分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (10: 
2: 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

检查 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -三 乙 胺 - 冰 醋 酸 - 水 (18 : 0.3 :1 :85) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 324nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 取 绿 原 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 ml p 35png 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 0. 25g ,精密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,加 50 96 甲醇 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 260 W , pi 3& 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,用 
50 办 甲醇 稀释 至 刻度 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 金银花 以 绿 原 酸 (Ci Has Os,) 计 ,不 得 少 
i 

【功能 与 主治 疏 风 解 表 , 清 热 解毒 。 用 于 风 热 感冒 ,证 
见 发 热 头 痛 ,咳嗽 口 干 .咽喉 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2~3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 4g 


KERI 密封 。 
tg foe ms Sd 
Yingiao Jiedu Keli 
[4h75] 金银花 200g jÆ 200g 
薄荷 120g ji dr 80g 
淡 豆 或 100g ^r 25 -Y- Cb )120g 
桔梗 120g WR iTar 80g 
甘草 100g 


〖 制 法 〗 M EJLER, H AT E R a DE DUE ICH 
2& fit Jes BIAK IAR 3 n R HER E R HE SE BIS AT ME RE ,加 水 
RKE LEF, yE a ERA ERK A IR ,浓缩 成 
相对 密度 为 1. 33 一 1. 35C80'CO IS EE POS S o D E DE A A 
精 及 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1120g,; 喷 加 上 述 薄 三 等 
挥发 油 , 混 匀 , 或 浓缩 至 相对 密度 为 1.08— 1. 10€60 CO B TB 
B, WZ TR, IRTE. AFE H D FLE A E a R E 
EEA A ER EEA o tA » ul E 373. 3g C6 
乳糖 ), 即 得 。 

〖 性状】 
( 含 乳糖 )。 


本 品 为 浅 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苦 ,或 味 淡 、 微 苦 


很 起 解毒 颗粒 


LEII (1) 取 本 品 10g 或 3.3g( 含 乳糖 ), 研 细 , 加 石油 
醚 (60 一 90C)20ml, 密 塞 ,时 时 振 摇 , 浸 涡 过夜, 滤 过 ,滤液 挥 
HE lm, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荆 芥 对 照 药材 0. 8g ,加 石油 
醚 (60 一 90C )20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 薄 荷 脑 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 10l, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 苏 香 醋 试 液 , 在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g 或 1. 7g( 含 乳糖 ) , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 加 执 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
渡 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 连 翘 对 照 药 材 2g, 加 水 
40ml, 置 水 浴 中 浸渍 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
20ml; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SER 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (20 : DARFA, RF, AHE, MTF, I 
以 醋 栈 -硫酸 (20 : 1) 溶液, 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 放 
冷 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 牛 萝 子 对 照 药 材 1. 2g、 上 甘草 对 照 药 材 1g, 各 加 乙醇 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 分 别 加 乙醇 2ml 
使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 两 种 对 照 
药材 溶液 各 10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷- 
甲醇 -水 (40 : 10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 
在 与 两 种 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 水 分 含 乳糖 颗粒 应 不 得 过 7.0%%( 通 则 0832) 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EA Z HE- 3%% 磷 酸 溶液 (9 : 91) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1]ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 约 
0.7g 或 0.2g( 含 乳糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 
50% FI B 50ml, 超 声 处 理 (功率 250 W ,频率 40kHz)10 分 钟 , 放 冷 ， 
用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 18653 , 滤 过 , 取 续 虑 液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
各 10 一 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Ce His O, ) 计 ,不 得 少 于 
6. 0mg 或 不 得 少 于 3. 0mg( 含 乳糖 ) 。 

【功能 与 主治 〗 臣 风 解 表 ,清热 解 毒 。 用 于 风 热 感冒 GE 
见 发 热 头痛 .咳嗽 口 干 .咽喉 疼痛 。 

用 法 与 用 量 〗” 开水 冲服 。 一 次 15g 或 5g( 含 乳糖 ) ,一 
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日 3 次 ;重症 者 加 服 1X. 
(1)15g 


【规格 每 袋 装 
EEG 密封 。 


(202. 5g( 含 乳糖 ) 
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[45753 山 银 花 LAE 
ET AS dE 紫花 地 丁 
LEER 
[ERN WEER, ERAH IS 330 VE ELARUES eR iR 


REWA- CAS VU BR JI ZKC RE —Á X UR b OF UR UR A 
减 压 浓缩 至 适量 ,冷却 ,加 乙醇 2.5 倍 量 ,充分 搅拌 , 静 置 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 , 加 入 蒲公英 细 粉 及 硬 脂 酸 镁 
适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 , 除 去 糖衣 后 显 棕色 至 棕 褐色 ; 味 


LSI (1) 取 本 品 4 片 ,除去 糖衣 , 研 细 ,加 石油 本 
(30 一 60C)20ml, 加 热 回流 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 浓缩 至 
2j 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蒲 公 英 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
BARRE 10 几 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
BE C30—60'CO-Z, ER Z, B8 (22 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
于, 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 5 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 ,加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒙 干 , 残 酒 加 水 15ml 使 溶解 ,用 石油 醚 
(30—60'C)25ml 振 摇 提 取 , 弃 去 石油 醚 液 , 再 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 25ml 振 摇 提 取 , 分 取 正 丁 醇 液 ,用 氢 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 
25mjl, 取 正 丁 醇 液 雁 干 , 残 酒 加 申 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 为 取 山 银 花 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 51, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (20: 
15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 忆 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 除 去 糖衣 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 加 热 回流 
1 小时, 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 石油 醚 (30 一 60C ) 浸 泡 2 次 ， 
每 次 15ml( 约 2 分 钟 ) , 倾 去 石油 醚 液 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 能 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 211; 分 别 点 于 同一 人 肆 
We G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (20 : 
5 : 8 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 


°- 1506 。 


溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 杂 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

检查 有 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶液 (32 : 68) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 334nm。 理 论 板 数 按 索 花芽 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蒙 花 若 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 , 制 成 每 ml E 40ug 的 浴 液 (必要 时 加 热 ), 即 得 。 
”人 殿试 品 深 液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.7g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml 密 老 , 称 定 重量 ,加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 
i ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 10 1 和 供 试 品 溶液 
10~20nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 野 菊 花 以 蒙 花 苷 (Cs Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
d QUE INE | 

【功能 与 主治 4 清热 解毒 。 用 于 风 热 型 急性 咽炎 , 症 见 
咽 痛 .充血 , 咽 干 或 具 灼 热 感 , 百 痛 薄 芮 ;湿热 型 肾 更 上 则 炎 ,证 
Ji, ERU. ,灼热 疼痛 ,头号 疼痛 ,小 腹 坠 胀 , 凡 区 吨 击 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 】 口服 ,一 次 4~5 片 ,一 日 3~4 次 ,小 儿 

规格 有 


糖衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 


Tianmeng Koufuye 


[45753 刺 五 加 53g 黄精 67g 
RiR 13g Ad 33g 
党 参 40g XR 40g 
砂 仁 5g 枸 配子 40g 
山楂 160g 熟地 黄 27g 
REFE 27g 陈皮 27g 
RÆ 27g 制 马 钱 子 1. 3g 
EGRE 27g PETS 40g 
山药 27g 

LADI 以 上 十 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ， 


第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 18—1. 20(70%C ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% , 静 置 , 取 
上 清 液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.16 一 1. Z0 C65 CO RH HB 
襄 , 加 水 适量 ,冷藏 , 滤 过 ,加 山梨 酸 钾 2g, 加 水 至 1000ml, K 
菌 , 灌 封 , 即 得 。 

KEII 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 酸 甜 ico o 


鉴别 〗 (1) 取 本 品 40ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 沽 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 浴 液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药 材 5g; 加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 
CR ETE SERO 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 于 , 残 涅 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 异 嗪 皮 喧 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 上 述 三 种 溶液 各 Sul 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酶 -甲酸 (20 : 4 : 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 式 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 

20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 1% 氢 氧化 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 Z0mb AE? 
W EJER T ,残渣 加 甲醇 Dml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
DRAR EXE m. IPERE 1Iml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
TER Sul 对照 品 溶液 2 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 ; 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C Jin A 
至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑 
A Bü De OG DE S. 

C3» BU ETA BE Z3. 1g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ]C1) 项 下 供 试 品 洲 液 和 上 述 对 照 药 材 深 液 各 
51 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (15 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 


Ts 


试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
JEJERE o 


(4) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 10ml 振 摇 提 取 , 弃 去 乙醚 液 ,再 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 ,乙酸 乙 酯 液 蒸 干 , 和 残 
漆 加 甲醇 1ml 使 深 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 
品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶 
W 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100: 15 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 2%% 三 氯 化 
$n 4 BET E 105C 加 热 5 一 10 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 获 光 斑点 。 

5) 取 栖 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 洲 液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 
供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 用 0.5% 


HRR 


^ SU PA TR M h D E S G BERE AZRA -P E-k 
(100 : 20 : 13) 为 展开 剂 JEF JRE 5cm, Ah BP BELLI 
甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 约 12cm,; 取 出 , Bst P EI 296 — SUE 4B Co BERTA IC TE EE 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

〖 检查 〗 相对 密度 MMAF 1.03( 通 则 0601), 

pH 应 为 3.4 一 4.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181. 

含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
HEH: A Z H-0. 05% E BR IR RE C25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 淫 羊 董 背 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 HOECESE TOM HR SG Eb ,精密 称 定 ， 
加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml & 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 AERA m 10ml, 置 25ml iR 
中 ,加 甲醇 至 近 刻 度 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W , pi 3& 50kHz) 10 
分 钟 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 200. 
注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml ARFER H (Cas Ha On ) 计 ,不 得 少 
d 15.0ng. 

功能 与 主治 〗 a UH SERO BPO. AF 
A EE US IITE DAS BI Us RADIR s , 腰 膝 酸软 ,心慌 气短 ， 
中 风 后 遗 症 ;对 脑 功能 减退 ,冠状 血管 疾患 , 脑 血 管 栓 塞 及 脱 
发 也 有 一 定 作用 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 支 装 (D10ml (2)20ml (3)100ml 

DERI 密封 。 


8H S Bv 3€ 


Tianmeng Jiaonang 


LAHI 刺 五 加 178g 黄精 222g 


fd 44g RÜ llig 
党 参 133g 黄 氏 133g 
砂 仁 18g MJET 133g 
山楂 533g 熟地 黄 89g 
KEFE 89g 陈皮 89g 

fk 89g 制 马 钱 子 4. 4g 
法 半 夏 89g PES 133g 
山药 89g 


[B3 以 上 十 七 味 , 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ， 
第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 18—1. 20(70 C), Jn Z, Bz fe a EE XS 65% , 静 置 , 取 上 清 
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fr E AL 


Wi In Sc Z BE TK Hs E D EAR SRL P R OBRAS o A DERD ~ ici 
AER RAKE E X8 E S1] ve URL A RE , hl 
成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 
和 粉末 ; 味 微 甜 . 酸 ，。 

(2550) (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 
30 PI TEIL. URBI D ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 2C S9 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 刺 五 加 对 照 药 材 
5g; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 异 嗪 皮 喧 对照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 
剂 ; 展 开 , 取 出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
E HIRIE RER o 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 甲醇 100ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 
XE, IEA T IREK 50ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 洗 
Wk 3 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 痉 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 5py1l、 对 照 品 溶液 2u1; 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
TERR. 105C 烘 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 及 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

(3) 取 枸杞 子 对 照 药材 1g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 漆 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 供 试 曲 溶 液 和 上 述 对 照 药 材 溶液 各 
5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (15 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

CORE m ARH 3g, 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 25ml 使 溶解 ,用 乙醚 10ml 提取 , 弃 
去 乙醚 液 ,再 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 
乙 酯 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 , 乙 酸 乙 酯 液 
车 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 插 冤 
背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Spl X 
照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 GER S EL DA ZB Co BP 
醇 - 水 (100 : 15 : 10) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 276 — 
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Tk i A ERW., TE 105C 加 热 5 一 10 分钟, 在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
E.G HIS B E m) oe 6E A. 

C50 PUR E XT HR i o D0 FP ESSE t] JL LRL RE E» 1E 2I SE BR 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](C4) 项 下 
供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 596 
所 氧化 钠 浴 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 20 : 13) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 Sem , AH , BF BEL 
甲苯- 乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 :1 :1) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 约 12cm, 取 出 , 虞 干 , 喷 以 三 氢化 铝 试 液 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

WEI 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAEN; S -0. 05 ABERA W CZO :75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 270nm. MEROE FE UESNERWAIKT 2500, 

Xd HR GGAGRLBU SU E MEFE EXE nik dE ,精密 称 定 ， 
加 70 26 FF B ti] p, 8E 1ml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 70 25 FR BS 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 50kHz) 45 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 义 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 20pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh RE TE E E UL R F E dT (Cas Hao O1s) 计 ,不 得 少 
于 65. 0pug. 

功能 与 主治 〗 益 气 补肾 , 健 脾 和 胃 , 养 心安 神 。 用 于 头 
E EET, , 视 减 听 误 ,失眠 健忘 ,食欲 不 振 , 腰 膝 酸软 , 心 惰 气 短 ， 
中 风 后 遗 症 ;对 脑 功 能 减退 ,冠状 血管 疾患 , 脑 血 管 栓 塞 及 脱 
发 也 有 一 定 作 用 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 。 

【规格 2 


ARE 0. 4g 


DER Geh. 
Desheng Wan 
LAJI 益母草 600g 当归 200g 
HAJ 200g 些 胡 100g 
KE 50g Jc 50g 


〖 制 法 〗 DEXA AOR Eii 155]. f£ 100g Br 
末 加 炼 蜜 190— 210g til JC 28 JL . BIA 
〖 性状】 — Zh AU CL] CER AL S CIUS RE. 
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【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 问 交错 纹理 (当归 )。 章 酸 钙 簇 唱 
18—32um 存在 于 菏 辟 细胞 中 ,和 党 排列 成 行 或 一 个 细胞 中 含 
AAi m AA). JERBE 1 一 3 细胞 , 稍 弯曲 , 壁 有 疣 状 突 


起 (益母草 ) 。 油 管 含 淡 黄色 或 黄 棕色 条 状 分 泌 物 ,直径 8— 
25um( 柴 胡 ) o 


(2) 取 本 品 9g. B8 AE, IERE 4g, E53 ,加 乙醇 60ml, 超 
FS ARE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 15ml 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗 
WR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 攻 干 , 残 漆 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 18g, BS RE , JL E EE E 7g F5] , Jil, E 60ml, 
加 热 回 流 30 4p 9h. 19.08 bo URGERE To RE Mk 20ml w 
解 , 移 至 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 分 取 
水 层 , 挥 尽 乙 醚 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 等 体积 氮 试 液 洗 涤 , 再 用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗涤 3 KER 20mL IE T IRE ERE ZK 38. LRT RE 
加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 崇 胡 对 照 药 
材 0. 5g, 自 “加 乙醇 60ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 210'C 以 
下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 晾 干 , 喷 以 含 2% 对 
二 甲 氮 基 葵 甲 醛 的 40% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 
的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 水 分 不 得 过 1575 (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ. K C14 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 芽 峰 计 算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 右 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 筋 碎 , 混 
匀 , 取 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 甲 醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 160 W ,频率 40kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 30%% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 拖 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 咨 液 各 
10nul,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


EEA 


Ak dh JU AA AAE CC Hzs Oi ) 计 ,不 得 少 于 7. 2mg。 

【功能 与 主治 〗 养 血 化 瘀 ,等 肝 调 经 。 用 于 气 滞 血 瘀 所 
致 的 月 经 不 调 、. 痛 经 , 症 见 月 经 量 少 有 血块 、 经 行 后 期 或 前 后 
不 定 、 经 行 小 腹胀 痛 , 或 有 装 瘦 次 块 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

DIEI 孕妇 忌服 。 

〖 规格 〗 FILE 9g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


Maren Wan 


LAHI KRE 200g # f 100g 
大 黄 200g TH 3C (5) 200g 
3 JE fh 100g ke AHA 200g 


【 制 法 〗 以 上 六 味 , 除 火 麻 人 三. 昔 查 仁 外 ,其 余 大 黄 等 四 
味 粉 碎 成 细 粉 ,再 与 火 麻 仁 、 苗 奉 仁 掺 人 研 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 
每 100g WRH EKE 30— 40g 加 适量 的 水 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 
蜜 丸 ;或 加 炼 蜜 90— 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黄 袜 色 至 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 九 或 大 
3E ALS EE. 

鉴别] 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 橙黄 色 , 贝 
TEJE , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 显 ( 苦 杏仁 )。 草 酸 钙 复 唱 大 ， 
Hf$60—140umCX EO. ER H A du EL 18 18 —32um,. Tf TE 
T ERE ZR P RE HEP LT 9X 71 288 8I. P E A 2C HR i ORB 
HAD. HRED ih I Hr ETE T I8ERE h ORSK). TE ZR 
椭圆 形 或 类 圆 形 ,直径 50 一 80pm , 含 棕 黄色 油状 物 ( 姜 厚 朴 ) 。 

(2) BUS i ZK 2€ 3L 2g, 人 研 细 ,加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 4g, 98 
RE ,加 甲醇 15ml, 人 研磨 使 分 散 , 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 
TIEFE 2ml, 分 2 次 ,各 轻 播 10 秒 钟 ,分 取 上 清 液 , 作 为 
供 试 品 浴 液 。 妨 取 大 黄 对 照 药材 、 火 麻 仁 对 照 药 材 各 0. 3g 与 
厚 村 对 照 药材 0. 2g, 分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 
清 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 对 照 药材 溶液 各 2 一 3 由 、 供 试 品 溶液 5 8u, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GE; 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 0. 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 
虽 色 详 中 ,在 与 大 黄 对 照 药材 色谱 和 厚 村 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 严 光 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 
检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 厚 朴 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 主 斑 点 ; 噶 以 5% 的 香草 醋 硫 酸 溶 液 , 在 105C 加 热 
至 评点 显 色 清晰 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 火 麻 仁 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 。 

(3) 取 椒 实 对 照 药材 0.3g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 


e 1509 。 


T E 38] HA 2 


验 ,吸取 [鉴别 (2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
3 一 5p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (5.5 :4.5:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 严 光 主 斑点 。 

(4) 取 日 本 对 照 药 材 0. 3g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 ,上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 与 [鉴别 ](62) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 
3 一 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (8 : 1 : 4 : 1) 为 展开 麟 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 
WX LA 5% 的 香草 荆 硫 酸 溶液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 ,在 
105 仿 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 ， 


EI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 础 煤 键 合 硅 胶 
ZH REGI s A Z -P BR-0. 1 % 人 磷酸 溶液 (42: 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
t ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml EKE ug KER opg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 〈]1) 取 本 品 水 密 丸 适量 ,粉碎 (过 50 
日 第 ), 取 0. 8g ,精密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 重量 差异 项 下 的 大 
28 JL, 98 PE RO HC 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 -盐酸 (10 : 1) 的 混合 溶液 25m, PR SE ECC LIE AL CE 
JLix 18) 10 小 时 以 上 ,超声 处 理 使 溶 散 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 
30 分 钟 ,在 瓶 壁 有 符 附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 再 称 定 重量 ,用 甲 
杖 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 2ml, E 5ml 
量 瓶 中 ,加 2%% 的 氧 氧化 钠 溶液 lml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

(2) 取 水 蜜 丸 粉末 0. 5g ,精密 称 定 ;或 剪 碎 的 小 密 丸 或 大 
3E JL 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重量 ,小 蜜 丸 或 大 密 丸 浸泡 10 小 时 以 上 ,用 玻 棒 研磨 使 样 
品 浴 散 ,用 数 滴 甲醇 冲洗 玻 棒 于 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 ( 功 率 为 
160W ,频率 为 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 ,或 挥 散 至 原 重 量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 
测定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 含量 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 游 
液 各 10 一 20 几 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 计 算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 率 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ; 用 总 大 黄 朽 
和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 总 量 的 差 值 ， 
作为 结合 草本 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 。 

本 品 含 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Cs Hao O,) 和 总 大 黄 素 
(Cis HioOs) 的 总 量 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 1. 3mg  / 38 JL 
每 1g 不 得 少 于 0.75mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 6. 8mg; 以 结合 
蕊 本 中 的 大 黄 酚 (Ci; Ho O0 MARKER Cs Ho O;) 的 总 量 计 ， 


水 蜜 丸 每 lg HS Ib 0.39mg,/h 3E JU E lg 不 得 少 于 
0. 30mg: KÆ ILEILE RIP TF 2. 7mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 润 肠 通 便 。 用 于 肠 热 津 亏 所 致 的 便秘 , 症 
见 大 便 干 结 难 下 .腹部 胀 满 不 舍 ;习惯 性 便秘 见 上 述 证 候 考 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 Dl. KSESL—1X 6g; 小 蜜 丸 一 次 9g， 
REL- 130.— H 1—2 4X. 

规格 〗 «p! 

DE EE HW. 


ga 


i 


FILE 9g 


RLS RO PA 


Maren Runchang Wan 


LAI KIRE 120g E, 3d 60g 


X 120g A4 60g 
陈皮 120g 日 全 60g 


〖 制 法 〗 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 和 , 混 匀 。 
KIER 140— 160g MEKE AL, BE. 

LERI 本 品 为 黄 褐 色 的 大 蜜 九 ; 气 微 香 , 味 苦 、 微 甘 。 

鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 篮 癌 大 , EC 
径 60 一 140pm( 大 黄 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存 在 于 薄 壁 细胞 中 
(RE). EREA mH 18 一 32xm ,存在 于 薄 壁 细胞 中 ,党 
排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 晶 厅 )。 

(2) 取 本 品 4g, 剪 碎 ,加 甲醇 15ml, 研 磨 使 溶 散 , 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 用 甲醇 2ml, 分 2 次 , 轻 播 10 b 
钟 ,分 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 3g、 
木 香 对 照 药材 和 火 麻 仁 对 照 药 材 各 0. 2g ,分 别 加 甲醇 3ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶液 各 3 一 6 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFo 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (12: 2 : 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 5% 的 香草 醋 硫 酸 溶液 -乙醇 (1 : 
6) 的 混合 溶液 ,热风 吹 至 木 香 对 照 药 材 色谱 中 呈现 蓝 色 斑点 ， 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 木 香 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 ;再 继续 加 热 至 所 有 斑点 都 呈现 , 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 火 麻 仁 对 照 药 材 色谱 相应 位 置 上 , 显 至 少 三 个 相同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 陈皮 对 照 药材 0. 25g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
JS ,吸取 上 述 对 照 药材 洲 液 与 [鉴别 (2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 
4 一 6ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (5.5 :4.5 :0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 白 芍 对 照 药材 0.25g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
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钟 , 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 与 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 
4 一 6 叶 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 
酷 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (8 : 1 : 4 DARRA RAF MERT, 
喷 以 5% 的 香草 醛 硫 酸 溶 液 -乙醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 主 斑 点 。 


了 检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
〖 含 量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


AE ”色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硕 烷 键 
合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1%% 磷 酸 溶液 (85 : 15) 为 流动 相 ， 
检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 汐 应 不 低 
于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml EKER Sug KEW 10p8g 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

EA mAAR REE A T HIA m o DPE, ie 
SRA lg. E TRAE. MERE L 5g 0A HX I ERa 
中 ,加 乙醇 适量 ,加 热 回 流 提 取 至 提取 液 无 色 , 提取 液 移 至 
50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 取 10ml, 置 烧瓶 
中 ,回收 溶剂 至 近 于 ,加 盐酸 -30% 乙醇 (1:10) 混 合 溶液 
15ml, 置 水 浴 中 加 热 水 解 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲烷 强力 
振 摇 提取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ,回收 三 氯 甲 烷 至 
干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ,所 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
10 则 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

”本 品 每 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cis HhoO; ) 和 大 黄 酚 (Cis Hio O0) 
总 量 计 , 不 得 少 于 4. 0mg。 

陈皮 ”色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 
合 硅胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 0. 125 8$ ER TG: AN iL 
TH B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 测 波 长 为 283nm。 理 
论 板 数 按 杰 皮 昔 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BOW 


0~20 40 60 
20~45 


40—80 60— 20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 楼 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 100ng 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 约 1g, 精 密 
称 定 , 置 乳 钵 中 ,加 入 硅 藻 土 约 1.5g, P5], E ELSE EORUM 
为 取 少 量 硅 汇 土 置 上 述 乳 钵 中 ,研磨 ,并 入 上 述 锥 形 瓶 中 精密 
加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液, 即 得 。 
测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
品 每 丸 含 陈皮 以 栖 皮 苷 (Cs Hs On ) 计 ,不 得 少 


BK 4 32 RE JG 
F 12mg. 
【功能 与 主治 〗 润 肠 通 便 。 用 于 肠胃 积 热 , 胸 腹 胀 满 ,大 
便秘 结 。 
用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1~2 丸 ,一 日 2 次 。 
〖 注意 〗 Gum. 
规格 〗 ILE 6g 
[m x» 密封 。 
〖 处 方 〗 大 黄 ( 制 )160g KREZ 80g 
当归 80g 3$ FEET 40g 
kT 40g Ek b HC 40g 
WBZE- 40g HA 30g 


[50353 — VL EXER ARE, S ZEARRA LEA 
分 别 粉 碎 成 细 粉 ,再 与 其 余 火 麻 仁 等 三 味 共同 粉碎 成 细 粉 ,过 
$15]. BE 100g 粉末 加 炼 密 80— 100g , dil p ^| € JU SX AE 
妃 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 深 棕色 至 黑 褐 色 的 大 蜜 丸 或 黑 褐 色 的 小 
BIL AME RE. 

【鉴别 〗 ODORA m. ERMA TMR: HRA mK. É 
f$ 60~ 140m (KE). A HED BOAR RE E A H CR 
TRO. ARID dn Bu Fr EE FA E HR h RIRS). SERE 
TEIR m He 18> 32um, 存在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 
一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )， 

(2) 取 本 品 5g, BH RE , JL RE SR d- 3g. E57 ,加 石油 本 (30 一 
60'C)30ml EE Ab BR 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 REMAR 
酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g， 
Jl 43 38] BE C30— 60 C) Z0 ml , ER FS Ab 3. 10 分 钟 , 同 法 制 成 对 照 
药材 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 Sul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 人 8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 区 光斑 点 。 

《3) 取 可 实 对 照 药 材 1g JI df C30 — 60 C) 20ml , E 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 沦 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 3(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 Sul. 上 述 对 照 药材 溶液 Sul, 
分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 注 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (10 : 3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 3g, 研 名 ,加 5096 甲醇 
30ml 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,用 石油 醚 (30 一 60Y ) 振 摇 提 到 


*。 1511 。 


Eq 
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2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
inl E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 
于 , 喷 以 5 如 香草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 9g. BT PE ,加 水 30ml, 超 声 处 理 45 分 钟 ,离心 ， 
吸取 上 浓 液 15ml, 加 在 聚 酰胺 柱 (80 一 100 目 ,3g, 内径 为 
lcm) 上 ,用 60ml 水 洗 胶 ,收集 洗 脱 液 , 用 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 
茎 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 薰 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 误 药 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 
HR ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 咨 液 10 由 .对照 品 溶液 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 10 : 0.2) 
为 展开 刑 , 展 开 , 取 出 ,上 蝶 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑 扣 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GEREI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

[含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 126 磷酸 溶液 (85 :15) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 大黄 酚 对 照 品 适 
E ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 -无 水 乙醇 (1 : 2) 混 合 溶液 制 成 每 
iml SG X RR 10ng、 大 黄 酚 25pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,加 热 回流 提取 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 烧瓶 中 , 回 
收 甲 醇 至 二 ,残渣 加 盐酸 浴 液 (1-10)10ml, 再 加 三 氯 甲 烧 
10ml, 置 水 洽 上 加 热 回 流 提 取 1 小 时 ,立即 冷却 , 移 至 分 液 乌 
斗 中 ,分 取 三 氯 甲烷 层 , 酸 液 再 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 
次 15ml, 合并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 至 干 , 残 法 用 乙酸 乙 酯 -无 水 
乙醇 (1 : 2) 混 合 溶液 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 并 稀释 至 刻 
BE JEC , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
101 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cis Hio Os) 和 大 黄 酚 (Cis Hio O42) 
的 总 量 计 , 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 70mg ,大 密 丸 每 丸 不 得 少 
Fop amaa 

功能 与 主治 〗 WME, He Em. MT A TR 
肠 煤 津 伤 所 致 的 大 便秘 结 、 胸 腹胀 满 、 饮 食 无 味 、 烦 躁 不 宁 、 
舌 红 少 津 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 9g(45 JL) ,大 蜜 丸 一 
IX 1J3,—H21X. 


* 1512 。 


【注意 孕妇 愤 用 。 
规格 GDh LAE 100 JLE 20g | (20 X XE JL 8j d, 


〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


T R 
Zhining Pian 
【处方 〗 wia JURE P me 

地 黄 TEX 
WAA 38 Zr 2 
当归 B 
Rre HJE Z Citi ) 
乌梅 甘草 


LAGI 以 上 十 二 味 , 当 归 、 机 壳 提 取 挥 发 油 , 蒸 馅 后 的 
水 溶液 另 器 收集 , 药 渣 与 其 余地 榆 炭 等 十 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ， 
每 次 3 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 与 上 述 燕 馏 后 的 水 浴 液 合 
并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.35(80C ) 的 清 襄 , 低 温 
干燥 , 粉 雄 , 制 粒 , 噶 入 上 述 挥 发 油 , 压 片 , 制 成 1000 片 , 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

LEIRI 
微 酸 。 

鉴别 〗 ORE m 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙酸 乙 
Hi 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 黄 对 照 药材 2g,; 间 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 醒 
(1 : DOS JE JT 381 RA BC HE i A Z DEAS E GE TX 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 水 10ml, 853 . Jil 
ERE 20g, 研 匀 ,加 乙醇 60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 1ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,5g, 内 径 为 10 一 
15mm,80% 乙 醇 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 8096 7, RE 50ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 RT RAWE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 芍 药 昔 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 游 
WE 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 :0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
于 , 喷 以 5%% 香 草 酶 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
男 取 当 归 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 


本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 墨 宰 色 IRE 
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10ul、 对 照 药 材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,立即 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 2 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml， 
加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 渡 过 ,滤液 菩 干 , 残 泻 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柚 皮 蔡 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 
薄膜 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 醇 -水 (1 : 4: 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

ORES E E mo M PERE 1ml 含 50pg 8978 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 ， 
以 十 八 煤 基 硅 烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ,以 乙 有 睛 -0.4%% 磷酸 
(25 : 75) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 276nm, 分 别 吸取 [含量 测 
定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl1, 注 入 液 相 
色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 
一 致 的 色谱 峰 ， 


(fir) 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【 漫 出 物 〗 取 本 品 10 片 , 除 去 薄膜 衣 , 精 密 称 定 , 研 细 ， 


取 约 2g ,精密 称 定 , 用 无 水 乙醇 作 溶 剂 ,依法 (通则 2201 HR TR 
性 浸出 物 测定 法 一 热 浸 法 ) 测 定 。 

本 品 每 片 含 醇 溶 性 漫 出 物 不 得 少 于 45msg。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”用 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 , 以 甲醇 -二 甲 基 甲 酰胺 -0. 4% 磷酸 溶 液 (35 :2 1: 
65) 为 流动 相 , 检 测 波 长 为 350nm, 理论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 
不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 芦 耳 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 25kHz) 30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
15p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 槐 米 以 芦 丁 (Cz Hao Ou ) 计 ,不 得 少 于 10. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 凉 血 , 润 燥 玖 风 。 用 于 实 热 内 结 或 
湿热 瘀 滞 所 致 的 痔疮 出 血 . 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 ,一 日 3 次 。 

CEEI 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛辣 食物 。 

〖 规格 〗 8H x O.48g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


JE OR BUS. 


Zhiyanxiao Keli 


KHI 火 麻 仁 150g AX Kn 150g 
TRAE 75g I AR dE 75g 
地 榆 75g HA 60g 
cod Dg HFI 150g 
BER 75g aE 50g 
〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 除 三 七 外 ,其 余 火 麻 仁 等 九 味 药材 ， 


粉碎 ,加 水 前 阁 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 相 
对 密度 为 1.07 一 1.12(90C) 的 清 膏 , 加 和 乙醇 使 含 醇 量 达 
70% , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 ,残渣 再 用 70%% 乙 醇 适 量 洗涤 ,合并 滤 
液 ,回收 乙醇 ,并 继续 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.26(30C ) 的 
清 襄 。 男 取 三 七 粗 粉 ,用 70% 乙 醇 加 热 提取 三 次 ,每 次 2 小 时 ， 
提取 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 后 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20— 1. 26 
(30%C ) 的 清宫 ,上 述 二 种 清宫 合并 ,加 入 适量 其 糖 粉 , 混 匀 , 制 
成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g。 或 加 入 甘露 醇 、 阿 司 帕 坦 甜菊 素 适 
AE , 制 粒 (无 蔗糖 ) ,干燥 , 制 成 颗粒 300g, 即 得 。 

CEIRI 本 品 为 柠 色 至 棕 褐 色 或 柠 褐 色 至 深 棕 褐色 (无 
蔗糖 ) 的 颗粒 ; 味 将 、 甜 或 微 甜 ( 无 蔗糖 ), 微 汲 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ) ,加 水 30ml E 
解 , 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 没 食 子 酸 对 
照 品 、 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
三 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 互 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 
酯 -甲酸 -水 (14:5:5)10C 以 下 放置 过 夜 后 的 上 层 洲 液 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 绿 原 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 喷 以 5% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
没食子 酸 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g 或 5g( 无 芽 糖 ), 加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 至 近 干 , 残 酒 加 水 30ml, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 入 1% 氧 氧化 钠 
溶液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 1% 氧 氧化 钠 溶液 ,继续 用 正 
丁 醇 饱和 的 水 洗涤 23x58 15mLiET EEXEBOKIS EGET. 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 
材 0. 1g.Jill 7076 ZEF 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 ,对 照 药材 溶液 
5 由, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 -水 
(13 ;7:2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Ui FUSE UL 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 主 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 莹 
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光 主 斑点 。 

(3) 取 厅 药 葵 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 
照 品 溶液 及 [鉴别 1562) 项 下 供 试 品 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 210'C A Fòk 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 12 — 14cm , BUB, F o 
以 5% 香草 醛 硫 酸 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
喇 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 冰 醋酸 (32 : 68) 为 流动 相 ;检测 波长 为 
257nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 芦 丁 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
50%% 甲 醇 溶解 , 制 成 每 1ml S 100pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 无 水 甲醇 100ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 无 水 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 。 精 
密 量 取 绥 滤液 50ml, 2 T, 3 w JH 50% 甲 醇 溶解 并 稀释 至 
10ml, 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ( 含 蔗 糖 ) 。 

取 逆 量 差异 项 下 本 品 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 
(功率 250W, 频 率 33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 
FH BP A Jot B dc E 55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 (无 蔗糖 ) 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 槐 花 以 无 水 芦 丁 (Czy Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 16.0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 润 肠 通 便 , 止 血 , 止 痛 , 消 肿 。 
用 于 血 热 毒 感 所 致 的 兰 郊 肿 痛 、. 肛 裂 疼 痛 及 壮 郊 手术 后 大 便 
困难 、 便 血 及 老年 人 便秘 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 孕妇 慎 用 ; 忌 食 辛辣 食物 。 


LUE ” (1) 每 袋 装 10g 〈2) 每 袋 装 3g( 无 芒 糖 ) 
(ERR 密封 。 
Zhichuang Pian 
大 黄 323g B 323g 
功劳 木 645g 白芷 323g 
冰片 16g 猪 胆 粉 4g 


CES 
ERE DRIKKER, EAR 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 :大黄 


以 上 六 味 , 取 白芷 162g 粉碎 成 细 粉 ;剩余 白芷 与 


* 1s14 。 


加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ;上 述 两 种 滤液 合 
并 ,浓缩 成 稠 喜 ,再 加 入 白芷 粉 . 猪 胆 粉 , 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 ; 将 冰 
片 研 细 与 适量 淀粉 混 匀 ,再 研 细 , 与 上 述 颗 粒 混 名 后 ,加 淀粉 、 
滑石 粉 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 家 , 即 得 ， 

ERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
ZERO LUST RE Um. 

LERI CO BU dh 5 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 三 氯 甲烷 
Sml, 振 播 5 分钟, 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 咨 液 。 男 取 冰 片 对 昭 
B ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 于 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DRE m 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAW. BARKEN RAH 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 咨 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (30 : 10 : 0.5) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 普 光 条 斑 ; 置 损 气 中 票 后 ， 
条 斑 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 ,和 研 细 ,加 甲醇 7ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 上 日 芷 对 照 药 材 
0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
E ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(4) 取 本 品 7 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 10ml, 加 热 至 微 
WB , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 功 劳 木 对 照 药材 0. 5g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
正 丁 醇 -醋酸 -水 (7 : 1 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 这 光 次 点 ;再 喷 以 稀 碘 
4 B BE ACE, DE AB RET (A. 

检查 有 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1% 磷 酸 溶液 (78 : 22) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 .大 黄 酚 对 照 品 适 
A ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml CK EO Sung. KEM 12ug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
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研 细 , 取 1. 5g ,精密 称 定 , 置 具 考 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400 W , HR 40k Hz) 40 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,小 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 漆 加 30% 甲 醇 -盐酸 (10 : 1) 
的 混合 溶液 15ml, 超 声 处 理 2 分 钟 ,加 热 回 流 1 小 时 ,立即 冷 
却 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 ， 
RT , 残 河 用 甲醇 溶解 并 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Ho O; RUE S (C Hi O0) 
的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 止痛 , 祛 风 消 肿 。 用 于 各 
种 痔疮 , 肛 裂 ,大 便秘 结 。 

j 口服 。 一 次 4~5 片 ,一 日 3 次 。 

(1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 3g 


【规格 2 
(2) 糖 家 片 ( 片 心 重 $5 3g) 
〖 四: 藏 〗 密封 。 
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〖 制 法 〗 以 上 六 味 , 大 黄粉 碎 成 细 粉 ;地 榆 类 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 渡 过 ,滤液 备 用 ; 
其 余 独 葵 草 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 
时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.08 一 1.15 
(80'C ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 约 为 70% ,放置 过 夜 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,与 上 述 滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 38 
(40'C) 的 稠 谊 ,加 入 大 黄 细 粉 , 混 匀 ,在 70 干燥 ,粉碎 ,加 入 
辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,压制 成 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 至 棕 褐色 ; 
RE E. 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 
50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 ,加 甲醇 
40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 趁 热 滤 过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 水 20ml 
使 溶解 , 滤 过 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 (40ml,30ml， 
30ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 4% 氧 氧化 钠 溶 液 洗 涤 3 次 ， 
每 次 50ml, 再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 至 中 性 , 取 正 丁 醇 液 , 菩 
TF ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取笑 蕉 草 对 
照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 3 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氧 甲 烧 -丙酮 -甲醇 -甲酸 -水 (10 : 10 1 5: 1: 5) 的 


FER H 


下 层 溶液 为 展开 剂 EI. Ah, MFA 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 50ml, 回流 提 
取 30 TERIOS , 径 去 乙醚 液 , 药 酒 挥 于 ,加 甲醇 40ml, 超声 
处 理 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 1.8cm, 柱 高 为 7cm), 用 水 
90ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2. 5ml 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 几 , 分 别 点 于 同一 聚 本 
胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 脉 干 ,; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 15ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 三 氧 甲 烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 , 加 三 毛 
甲烷 分 别 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(30 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 氮 蒸气 中 票 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 冰 酮 酸 - 水 (30 : 2 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 260nm。 理 论 板 数 按 芦 丁 峰 计算 应 不 低 于 150. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芦 十 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 案 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 适量 ,加 
热 回流 提取 4 小 时 至 提取 液 近 无 色 , 放 冷 ,转移 至 100ml 量 瓶 
中 ,用 少量 甲醇 洗涤 容 咒 , 洗 液 并 和 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 插 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 gl. 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 . 

本 品 每 片 含 槐 花 以 芦 丁 (Cs; Hso O16) 计 ,不 得 少 于 3.8mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 凉 血 , 海 热 通 便 。 用 于 热 毒 风 盛 或 
湿热 下 注 所 致 的 便血 .肛门 肿 痛 .有 下 坠 感 :一 .二 期 内 壮 见 上 
述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 月 ,一 日 3 次 。7 天 为 一 


Jr fé E DER 
【注意 〈1) 孕 妇 禁 用 。 


(2) 部 分 患 肴 服药 后 可 有 轻 度 腹泻 ,减少 服药 量 后 可 
63) 本 品 不 家 用 于 门静脉 高 压 症 ,习惯 性 便秘 导致 的 内 兰 
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需 配 合 原 发 病 治 疗 。 


Kang erxin Jiaonang 


LAAI 三 七 150g AZ 80g 
ZX 80g 丹参 120g 
枸杞 子 150g 何首乌 120g 
山楂 230g 
EIER 以 上 七 味 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ,其 余人 参 等 六 味 ， 
加 水 适量 浸渍 过 夜 ,80C 温 淄 两 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 2 
ie Ld 合并 滤液 ,浓缩 成 相对 密度 为 1.25 一 1.30 
(70C ) 的 清宫 ,加 入 淀粉 适量 或 淀粉 和 磷酸 氨 钙 适量 ,低温 干 


燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,加 入 三 七 粉 混 匀 , 制 粒 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

DERI ”本 品 为 硬 胶 到 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 5 
分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 加 甲醇 25ml, 加热 回流 30 分 钟 ， 
放 冷 , 渡 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,加 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ， 
用 氨 试 液 20ml 洗涤 ,再 加 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 


条 2 次 ,每 次 
25ml, 下 丁 醇 液 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 


供 试 品 溶液 。 男 取 人 参 对 照 药 材 、 三 七 对 照 药 材 各 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 并 Ro 对 照 品 . 人 参 皂 背 


Rb, Xf Rm SEEE Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 
KRR ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 四 种 溶液 各 3pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22: 10)10C 以 下 放置 
的 下 层 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 盐酸 溶液 (9->100)40ml, 超声 处 
理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 20ml 
使 溶解 ,通过 D101 大 孔 树 脂 柱 (5g, 内 径 为 1.5cm) 上 ，, 先 用 
水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 再 用 5076 乙醇 30ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 , 落 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
为 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml p 0. 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10pl1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -丙酮 -甲酸 (25 : 10 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 顺 


* 1516 。 


以 2% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 放 
冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 
合并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
枸杞 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 寺 同 
一 硅胶 G REIR dR E. DUO iB SEC30—60'CO-Z BECI : 6) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

《4) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 甲醇 25ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 回收 游 剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐 
酸 2ml, 水 浴 加 热 30 分 钟 ,立即 冷却 ,加 乙醚 振 播 提取 2 次 ， 
每 次 25ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 回 收 溶剂 至 于 ,残渣 加 二 氧 甲 烷 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 何 首 岛 对 照 药 材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 紊 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 由 对照 药材 及 对 照 品 溶液 各 
31 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 上层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 承 
干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 


【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 电 
F Rgi 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


2 eT = 
0—45 19 | 81 
45-65 19—29 81—71 
65—90 29 71 
90— 105 29—-40 71—60 
105—110 40—19 60—81 
110—120 19 81 
“对照 品 溶液 的 制备 到 三 SEEI RIRA gerr 


Rg: X E m MASB Ë Rb 对 照 品 适量 ,分 别 精 密 称 定 , 加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 三 七 皂苷 Ri 0. Img, ASEP Rgl0. 2mg. Å 
Z gir Rbi0. Zmg 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 
定 重量 ,加热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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测定 法 ”精密 吸取 对 照旧 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh DE LH ASEUIRSS3 R (Cr Hso O), A 
ZBE Rg (Co; Ha O40, A Z Ë Rb; CC Ho: Oz) 的 总 量 
计 ,不 得 少 于 4. 0mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 益 气 养 阴 , 活 血 止痛 。 用 于 气 阴 两 虚 、 冶 
血 阻 络 所 致 的 胸 兽 ,证 见 胸 闷 心 痛心 情 气 短 . 腰 膝 酸软 、 耳鸣 
胺 尝 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 | 每 粒 装 0. 4g 

〖 贮藏 〗 SH. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091, 2E 


Kangfu Ruangao 


HI 145g hp 145g 
花椒 145g 土木 香 30g 
冰片 30g 


CEJ 
RA, 2] 3] S 2 ERAR 29 EKET E sed T 
液 ; 水 前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 为 1.20(25'CO B 38 


以 上 五 味 , 除 冰片 外 ,其 余 白 芷 等 四 味 用 水 蒸气 


膏 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ME REFRA 10%% 氧 氧化 钠 
溶液 调节 pH 值 至 8, 静 置 过 夜 ,回收 乙醇 , 灭 菌 30 分 钟 ,与 精 
流 液 合并 ， DESI ,备用 ;冰片 研 为 细 粉 ,过 幕 , 备 用 。 另 将 油 相 
便 脂 酸 、 手 毛 脂 液体 石 晴 与 水 相 三 乙醇 胺 .甘油 LAS Ek 2 a 
加 热 至 70'C ,在 搅拌 下 将 水 相 加 入 油 相 中 ,冷却 至 40C ,加 入 
3. 6g 对 凑 基 条 甲酸 乙 酯 ,抄本 , 制 成 基质 。 取 上 述 药 液 ,加 热 
至 50—60'C ,加 入 基质 中 PFE IA UK Fr A » 33553 o iil X EK 
€f 1000g, 即 得 

LERI ZR S HIA RU CL] CBE SILBER. 

【鉴别 ji (1) 取 本 品 约 10g, E R 2E EJE TR FP s MAZ 
甲烷 50ml, Jg £E [E T6 fet , FH SK (80 CO VE VR. 2 次 ,每 次 50ml， 
轻 轻 振 播 , 微 热 使 分 层 , 转 移 至 分 液 漏 斗 中 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ， 
通过 猴 有 无 水 乙酸 钠 的 漏斗 ,滤液 置 冰箱 中 (一 4C) 放 置 工 小 
时 ,迅速 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 加 三 氯 甲烷 3ml, 转 移 至 5ml 
量 瓶 中 ,再 置 冰 箱 中 (一 4C) 放 置 15 分 钟 ,迅速 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 溶液 。 男 取 冰 片 对 照 品 ,加 三 氢 甲 烷 制 成 每 lml m 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 
上 E ee : 30 WE JT GR , HE JF RC HB LECT, 

以 2% 香草 醛 50% 人 硫酸 乙醇 溶液 。 在 105 Cm 3A 38 DER E 
ne. 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(20 Ri ire y Top BR Z8 E. 2g, 加 乙醚 20ml, 浸 泡 工 小 时 , 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 


Et 3H 3H ATE 


照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 浴 液 及 上 述 对 照 药 材 涂 液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 (8 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,; 脉 
T MEDI 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jm Sh z8 BE 5b OS WI. 
立即 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

REI 应 符合 软 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DB-FFAP 毛细 管 柱 ( 柱 长 
30m, 柱 内 径 0. 25mm, 膜 厚度 为 0.25um); 柱 温 110'C ;理论 
板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

校正 因子 测定 ” 取 正 十 五 烷 适 量 , 精 密 称 定 , 加 三 氧 甲烷 
制 成 每 lm E 5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 龙 脑 对 照 唱 
7.5mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml， 
加 三 氯 甲烷 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 1 岂 , 注 和 人 气相 色谱 仪 , 测 定 , 计 
算 校 正 因 子 。 

测定 法 ” 取 本 品 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
JL. PI PRISE Zml 与 三 氯 甲烷 8ml, 密 塞 , 振 播 使 溶解 , 置 
《一 4C) 放 置 20 分钟, 滤 过 ,吸取 续 滤 液 ly1, 注 入 气相 色谱 
仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 1g 含 冰片 以 龙 脑 (Cio HisO) 计 ,应 为 13 一 19mg。 

功能 与 主治 〗 毯 风 燥 湿 , 杀 虫 止 痒 。 用 于 湿热 下 注 所 
致 的 阴 痒 , 带 下 病 , 症 见 外 阴 红 肿 瘙痒, 带 下 量 多 、 色 黄 ; 外 阴 
炎 、 外 阴 演 疡 、 了 明道 炎 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 外 用 。 涂 于 洗 净 的 患处 

[Rl FER 10g 

〖 贮藏 〗 密闭 , 避 光 。 


则 0109). 


;一 日 27-4 次 。 


Kangfu xiaoyan Shuan 


【处 方 】 #2 Wc 
紫花 地 丁 穿心莲 
LES HEURE 


紫 草 (新 疆 紫 草 ) ”芦荟 

〖 制 法 】〗 以 上 八 味 , 除 猪 胆 粉 .芦荟 外 ,其 余 兰 参 等 六 味 
加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 ,于 70 C 以 
下 干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ,与 猪 胆 粉 .芦荟 细 粉 混合 均匀 。 男 取 混 
合 脂肪 酸 甘 油 酯 适量 ,于 45C 以 下 深化 ,加 入 上 述 细 粉 ,混合 

均匀 , 浇 模 ,冷却 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

DERI 本 品 为 黑 褐 色 的 栓剂 。 
LEII (1) 取 本 品 2 粒 , 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 30 分 
b ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 40ml 分 次 溶解 , 滤 
过 ,滤液 置 分 液 漏斗 中 ,加 浓 氮 试 液 0. 5ml, 摇 匀 , 用 三 握 甲 
烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 


? 


* 1517 * 


RE 3 FE Ac c d 
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无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 参 碱 对 照 
品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 iml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
Aul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 氧 甲烷 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (25 : 50 : 6 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 置 用 氨 
ZR ^CTBLTILRS FE JT dE N RS TT. s E s Bst TE s A LUCR DEL PR TA 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 工 粒 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 置 过 
TWE VEW TF , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
7) BU BOSE S D FR Bs ql X 4E 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 54 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(100 : 17 : 13) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10% 氧 氧化 钾 
甲醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 粒 ,加 10% 氨 氧化 钠 溶液 20ml, 置 水 浴 上 使 
溶化 ,放置 过 夜 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 置 水 浴 中 加 热 回 流 4 小 
时 ,取出 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 至 PH2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 
每 iml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 一 5 站、 对照 品 溶液 3p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 乙 醚 - 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 
(10:5:3:5:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 咀 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105@C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 
日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 沧 下 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

GEI pH 值 RAR 25 .uK 30ml, S18 LER 
化 , 放 冷 US cb. OUR RC. HS OREL UJ 06310 WU zE. pH 值 应 为 
5. 077. 0, 

其 他 ”应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ. -0. 1% 磷酸 溶液 (20 : 800 (用 三 乙 胺 调节 至 
pH 8.0) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 按 音 参 碱 
峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 音 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 切 碎 , 混 
5] HU 3. 6g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 1mol/L 
盐酸 溶液 50ml, 称 定 重量 ,加热 回流 提取 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 补足 减 失 的 重量 ,在 0~4C 放 置 过 
夜 , 滤 过 ,精密 量 取 滤液 20ml, 置 分 液 漏 斗 中 ,用 浓 氨 试 液 调 贡 
pH 值 至 9 一 10, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 15ml, 合 并 三 
氯 甲 烷 提 取 液 , 蒸 干 ,残渣 用 适量 流动 相 溶解 , 置 10ml EA 


s 1518 。 


中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 色 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 名 
10pl, TE A WHE € 8E XC ,测定 , 即 得 。 

Æ dh BEALO S AE LU y CCG Ha NO) 计 ,不 得 少 
FT 93. 7mg;, 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 利 湿 散 结 , 杀 虫 止 痒 。 用 于 温 
热 . 湿 毒 所 致 的 带 下 病 、 阴 痒 , 症 见 下 腹胀 痛 或 腰 骨 胀 痛 , 带 下 
量 多 , 色 黄 ,阴部 瘙痒 ,或 有 低热 , 神 疲乏 力 , 便 干 或 渡 而 不 素 ， 
小 便 黄 ;盆腔 炎 .附件 炎 、 阴 道 炎 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 直肠 给 药 ,一 次 1 粒 , 一 日 1 一 2 次 。 

〖 规 格 〗 每 粒 重 2. 8g 

贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


Kanglaite Ruanjiaonang 


[475] 注射 用 车 改 仁 油 450g 

KE GEI 将 注射 用 芋 改 仁 油 与 维生素 E 0. 34g HWA . ti 
I, EE SE 1000 粒 , 即 得 。 

KLERI 本 品 为 软 胶 吉 ,内 容 物 为 淡 贰 色 或 黄色 的 油状 
液体 ; 气 微 、 味 淡 。 

LÄR] — ULL E Pe BUDJ Jn Za HS -— SCR oc 
(65 : 35) 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 提 取 物 浴 液 。 
照 [含量 测定 ] 甘油 三 油 酸 酯 项 下 的 色谱 条 件 试验 ,分 别 吸 
取 [含量 测定 ] 甘油 三 油 酸 酯 项 下 的 供 试 品 溶液 、. 对照 品 深 
液 及 上 述 对 照 提取 物 溶液 各 10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,分析 时 间 
为 50 分 钟 。 供 试 品 色谱 图 中 ,应 呈现 与 甘油 三 油 酸 酯 对 照 品 
色谱 峰 保 留 时 间 一 致 的 色谱 峰 ; 并 呈现 与 芒 攻 仁 油 对 照 握 取 
物色 谱 峰 保留 时 间 一 致 的 7 个 主要 色谱 峰 。 


tan 

1901 

1801 2 

170] 

1604 

150] i 

140] 
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n 45 min 
对 照 特 征 图 谱 

峰 6: 甘 油 三 油 酸 酯 


【检查 酸 值 ” 应 不 大 于 0.5( 通 则 0713)。 

碘 值 ”应 为 100—108 (通则 0713). 

脂肪 酸 组 分 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 10mg, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 0. 4mol 革 氧 氧化 钾 甲 醇 洲 液 2ml, 加 乙醚 - 
正 已 烷 洲 液 (2 : 1)2ml, 摇 勺 , 静 置 45 分 钟 后 ,加 饱和 的 氧化 
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钠 溶液 6ml, 振 摇 , 静 置 使 分 层 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 , 用 键 合 交 联 聚 乙 二 醇 毛 细 管 
色谱 柱 ( 柱 长 30m, 内 径 0. 32mm, 液 膜 厚度 0. 25pm) ERN 
190C. 分流 进 样 , 进 样 lul. 脂肪酸 出 峰 顺 序 依次 为 十 六 烧 
酸 , 十 八 烷 酸 ,十 八 烯 酸 和 十 八 二 烯 酸 , 扣 除 溶 剂 峰 后 , 按 峰 面 
积 归 一 化 法 计算 ,各 脂肪 酸 占 总 峰 面 积 的 百分比 应 分 别 为 
11967-1596 10M 2 596.4596 — 53 96 ffl 3496 4096 , 

其 他 o VADE EB SEU PAS ORBIS IUE GB 0103», 

含量 测定 〗 甘油 三 酯 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 
1. 3g ,精密 称 定 , 置 250ml 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 制 氧 氧化 
钾 滴 定 液 (0.5molL)25ml, 加热 回流 30 分 钟 , 用 乙醇 10ml 
冲洗 冷凝 管 的 内 壁 和 塞 的 下 部 , 放 冷 ,加 酚 枉 指示 液 5 滴 ,用 
盐酸 滴定 液 (0. 5mol/L) 滴 定 至 溶液 粉红 色 刚 好 褪去 ,加 热 至 
Wb ,如 溶液 义 出 现 粉 红色 ,再 继续 滴定 至 粉红 色 刚 好 褪去 , 同 
时 做 空白 试验 。 每 1ml 乙醇 制 氧 氧 化 钾 滴 定 液 (0.5mol/L) 
相当 于 145. 16mg 甘油 三 酯 。 

本 品 每 粒 含 注射 用 芒 让 仁 油 以 甘油 三 酯 计 , 应 为 
0. 405~0. 495g。 

甘油 三 油 酸 酯 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ZIR- C65 : 35) 为 流动 相 ;流速 为 每 分 
TRO. 5ml; 柱 温 35C ;蒸发 光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 甘 
油 三 油 酸 酶 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 油 三 油 酸 酯 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
50mg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 游 解 并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 10l, EI A 
i 5 一 10pl,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 , 消 疗 散 结 。 适 用 于 手术 前 及 
不 宜 手 术 的 脾虚 痰 湿 型 . 气 阴 两 虚 型 原 发 性 非 小 细胞 肺癌 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 粒 , 一 日 4 次 。 宜 联合 放 、 


化 疗 使 用 。 
PZI 孕妇 忌服 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 45g 
CEIRI 迹 光 、 密 封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
Lingyangjiao Jiaonang 
LAAI REA 150g 


3$ 3E ya Hi AL 


KANAI MA E 8 LECT DX HEUS 18653 2E ABE E s 
100043 E% 500 粒 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 硬 胶 襄 ,内 容 物 为 白色 或 类 白色 的 粉末 ， 
A ME RIR 

鉴别 ORA i EM Ea TE : A REESE. 
光泽 ,均匀 分 布 裂 缝 状 或 长 圆 形 孔 际 (羚羊 角 )、， 

(2) 取 本 品 内 容 物 0.9g, 加 石油 栈 (60 一 90C )20ml, 加 热 
回流 1.5 小 时 , 泪 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 挥 去 石油 醚 后 ,再 加 
70% 乙 醇 20ml, 加 热 回 流 2.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
70% 乙 醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羚 羊角 对 照 药 
材 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05025 iX 
Js ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (3 : 1 : DAERA, EF, AE, 
于, 喷 以 草 三 酮 试 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

〖 含 量 测定 〗 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 0. 2g, 精 
密 称 定 , 照 氮 测定 法 (通则 0704 第 一 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 总 氮 (N), 规 格 (1) 不 得 少 于 12. 5mg , 规格 
(2) 不 得 少 于 25. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 平 肝 息 风 , 清 肝 明 目 , 散 血 解毒 。 用 于 肝 
风 内 动 , 肝 火 上 扰 , 血 热 毒 感 所 致 的 高 热 惊 痢 , 神 昏 痉 厥 , 子 痢 
抽 摘 ARAE ERU RE ELI ERE d ELE, 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 0.3 一 0.6g, 一 日 1 次 。 


〖 规 格 〗 每 粒 装 (1)0. 15g (2)0. 3g 
【贮藏 】 密封 ， 


Lingyang Qingfei Wan 


KLAAI 浙 贝 生 40g 蜜 桑 白 皮 25g 
前 胡 25g XZ 25g 
X4 25g 天 花粉 50g 
地 黄 50g 玄 参 50g 
石 角 100g 桔梗 50g 
蜜 枇杷 叶 50g 炒 若 杏仁 25g 
ARA 25g 金银花 50g 
Xüut 25g MI 50g 
Wi 25g 板蓝根 25g 
牡丹 皮 25g 薄荷 25g 
甘草 15g ARKE 25g 
陈皮 30g RFA 6g 


KEGI 以 上 二 十 四 味 , 除 羚羊 角 粉 外 ,其 余 浙 贝 母 等 二 
TZR , 粉 雁 成 细 粉 ,过 和 蔓 。 将 羚羊 角 粉 与 浙 贝 母 等 细 粉 配 
研 ,过 得 , 混 习 。 每 100g 粉末 加 炼 密 140— 160g 制 成 小 塞 丸 


。 1519 。 
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Ek 3E JL. BIS. 

(EAI ZR ih 7 ACIE JUS HEU LER DICE 

【鉴别 〗 CONUS T XLEECLSCES STR RC E 
径 60—140umOGH X ED, W MK [BUE . ELS ZI 76um, Fb E 
ORARE SC, R3 AHRI CERE). WEARER E, IR 
JE EEE , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 
圆 形 或 形状 不 规则 ,直径 约 945m , LEE EX CIE B0. FER 
面 类 圆 形 细 胞 中 含 细 小 圆 形 硅 质 块 ,排列 成 行 ( 石 狮 )。 种 皮 
石 细胞 黄色 或 棕 黄 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 形 
状 不 规则 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 杖 子 ) 。 

(2) 取 本 品 20g, 剪 碎 , Ju RE SE E 10g, 研 匀 ,加 水 饱和 的 正 
丁 醇 60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 乙醇 
Iml f 6 8t , LA rj PE SC (48 7b && , 拌 匀 , 营 王 ,加 在 中 性 氧化 
4E C100—200 目 ,3g, 内 径 为 1 一 1.5cm) 上 ,以 甲醇 50ml 洗 
脱 ,收集 洗 脱 液 , 落 干 , 残 潜 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
JR. BUT BO BR GS. ZEN Ne imi E 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
供 试 品 溶液 15pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 387 
板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 12g, BPF, MEERE 6g, 研 匀 , 加 甲醇 50ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,再 
加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 营 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 照 药材 0.1g, 加 甲 
术 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药 材 溶液 及 
对 照 品 溶液 各 a A G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30—60'C)-FP B2 Z H-P He (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 

H ERF RE MT EARRA RE 2 分 钟 。 供 试 品 色谱 H, 
TE S AT BR ZI E RÉCRIDSE RR i 6 A S Dr EE E STR A RS 
的 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
MU S : 80 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm; 柱 温 40C 。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
柠 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 称 
定 重 量 ,加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 


s 


* 1520 。 


测定 法 分 别 精 密 吸 到 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (Cs His O,) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 0. 33mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清 肺 利 咽 , 清 瘟 止 嗽 。 用 于 肺 胃 热 盛 , 感 
FRR, GARE ,四 肢 酸 懒 ,咳嗽 痰 盛 ,咽喉 肿 痛 , 鼻 旦 咳 血 ， 
口 干 舌 燥 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 
UK 13sc--H3*X. 


小 蜜 丸 一 次 6g(30 30 E dL — 


【规格 (1) 小 蜜 丸 每 100 JL EE 20g 220 X E JU 8E JU 
S 6g 
〖 贮藏 〗 密封 
Lingyang Qingfei Keli 

人 处方 Wr Ul BE 31. 7g ZRH 19. 8g 
前 胡 19. 8g ZA 19. 8g 
天 冬 19. 8g 天 花粉 39. 6g 
地 黄 39. 6g 玄 参 39. 6g 
石狮 79.3g Tü TE 39. 6g 
蜜 枇杷 叶 39. 6g 炒 苦 杏仁 19. 8g 
a 19. 8g 金银花 39. 6g 
大 青 叶 19. 8g 柱子 39. 6g 
黄 今 19. 8g 板蓝根 19. 8g 
牡丹 皮 19. 8g 薄荷 19. 8g 
甘草 11. 9g 熟 大 黄 19. 8g 
Uk EZ 23. 8g FAI 4. 8g 


LADI 以 上 二 十 四 味 , 除 冷 羊角 粉 外 ,薄荷 .陈皮 提取 挥 
发 油 ,蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;其 余 浙 贝 母 等 二 十 一 味 ,加 水 
前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,与 上 
eh 浓缩 至 相对 密度 为 1.30(50'C ) 的 笛 

。 取 稠 膏 1 份 , 加 入 蔗糖 粉 3 份 , 糊 精 1 份 及 羚 手 角 粉 , 制 
sick 加 入 上 述 薄 荷 等 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 黄 色 至 柠 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 否 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 雁 块 稍 有 
光泽 ,均匀 分 布 裂缝 状 或 长 圆 形 孔 际 (羚羊 角 粉 )。 

(2) BLZ à 5 袋 , 研 细 , 加 甲醇 60ml, 加 热 回 流 30 分 钟 ， 
BOA , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙醚 洗涤 2 
,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
4 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 顶 子 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 再 取 甘 草 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 iml p Dmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5pl, X E m A 
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液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 - 丁 酮 - 
甲酸 -水 (10 : 5: 11:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ; 景 干 , 噶 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 袋 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 浸 泡 过 夜 , 超 声 处 理 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分别 点 于 同一 含 4 中 醋酸 钠 的 
Ye Hi EET HE DS dl on BU RERE G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5: 3 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 [ 鉴 别 ]03) 项 下 的 供 试 品 洲 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 
20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 2ml, 水 浴 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷 
却 , 用 二 氯 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 二 氧 甲 烷 液 ， 
ACT , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 
照 药 材 50mg ,加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 591. 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 甲 酸 乙 酷 - 
甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 陈皮 对 照 药材 0. 3g, 加 甲醇 20ml, 同 [鉴别 ](2) 项 
下 供 试 品 溶液 制备 方法 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 橙 皮 
音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 他 和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 
上 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 1 291. 43 SLT FR] — E 
酰胺 薄膜 上 ,以 二 所 甲烷 -丙酮 -甲醇 (5 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 ;在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 三 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


检查】 应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 规 定 ( 通 则 0104) 。 
[含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512W. 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.5%% 酷 酸 洲 液 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 
测 流 长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 
于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
标 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 制 成 每 ml E 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 棕色 量 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml,95 3€ , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 DJ UR. 
取 续 滤液 , 即 得 。 


测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 金 银 花 以 绿 原 酸 (C His O,) 计 ,不 得 少 
于 0. 60mg. 

功能 与 主治 〗 清 肺 利 咽 , 清 瘟 止 嗽 。 用 于 肺 胃 热 感 , 感 
AE SEA G A E sU sc RTL ,咳嗽 痰 盛 RR TD rp Ji, es dL IZ M » 
OFER. 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次。 

【规格 〗 FRR Og 

《贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 


冷 后 感冒 卢 


Lingyang Ganmao Pian 


[4753 REA 3.4g ^E ZE-F- 109g 
D uu 68g 金银花 164g 
HIIT 82g XE 164g 
ik TT 82g 桔梗 109g 
薄荷 素 油 0.68ml ”甘草 68g 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 羚 羊角 键 研 成 细 粉 ;桔梗 及 金银花 
82g 粉碎 成 细 粉 ,过 得 ,与 羚羊 角 粉 配 研 , 混 匀 ; 荆 芥 . 连 镍 提取 
挥发 油 , 蒸 饮 后 的 水 洲 液 另 器 保存 ; 药 渣 与 淡 竹 时、 牛 萝 子 、 甘 
E . 淡 豆 茎 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 加 
和 上述 水 溶液 ,浓缩 至 适量 ;剩余 金银花 热 漫 二 次 ,每 次 2 小 
时 ,合并 浸出 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 浓 缩 液 合并 , 继 
续 浓 缩 ,成 稠 襄 , 加 入 羚羊 角 .桔梗 等 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 
成 颗 狂 ,干燥 ;或 将 合并 后 的 浓缩 液 喷雾 干燥 成 干 膏 粉 ,加 入 羚 
羊角 .桔梗 等 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 。 距 加 薄荷 素 油 
及 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 压 制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 , 显 黄 棕 
色 至 柠 褐 色 ; 气 香 , 味 甜 。 | 

鉴别 (1) 取 本 品 7 片 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 加 水 50ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 溶液 (1 一 2) 调 节 pH 
值 至 2, 用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 燕 
-F ,残渣 加 乙醇 Zml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 
Hi E BIDS RE ZA. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 741, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -醋酸 (20 : 10 : 0. 5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

DRA m 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 加 7% 人 硫酸 乙 醇 -水 
(1 : 3) 的 混合 溶液 20ml, 加 热 回 流 3 小时, 放 冷 , 用 三 氧 甲烷 振 
E Te. 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 ,加 水 30ml 振 摇 洗涤 ， 
弃 去 洗 液 ,三 毛 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 


e 1521 。 
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渣 加 甲醇 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 浴 液 各 5 一 7 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 乙醚 -三 氧 甲烷 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 ,时 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 河 加 水 15ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 演 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (60 一 100 目 ,2g, 内 径 为 1cm) 
上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 落 干 , 残 洽 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g, 同 法 处 理 至 
“WETER T” RAD P 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 次 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
3 一 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -四 
醇 (7 : 3: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取出 ,了 脉 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZAR- C25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 280nm。 
理论 板 数 按 牛 萝 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 KESHNI MEE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 适 量 ( 约 相当 于 1 片 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 50% H1 BE 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 
补足 减 失 的 重量 EA , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 牛 萝 子 以 牛 萝 背 (CCzy Ha On ) 计 ,不 得 少 
[P bo2mg. 

功能 与 主治 〗 清热 解 表 。 用 于 流行 性 感冒 , 症 见 发 热 
恶 风 头痛 头晕 .咳嗽 .胸闷 .咽喉 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4~6 片 ,一 日 2 次 。 

【规格 (1) 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0. 32g 

(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 36g 

ERI 密封 。 


Duanxueliu Pian 


处 方 〗 rii 4500g 


« 1522 。 


〖 制 法 了 EUER d d Ud BE KC RU RX ,每 次 1.5 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 15(80C), 加 1. 7 
音量 的 乙醇 ,充分 搅拌 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 成 
TE ERA ,干燥 成 干 膏 , 加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 ， 
包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 厂 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
色 ; 味 苗 、 微 涩 。 

LERI 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,10g ,内径 
为 1 一 1. 5cm) 上 ,用 40% FP EE 40ml Dt i ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ， 
残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 
液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 咨 液 。 为 取 醇 
ft Tx m TE IV b 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 2ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G Wat E A= A 
烷 - 甲 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 3 : 1 : 0.3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bp , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 , 存 105 C Jn E DE ss. Sd. C5. 18 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 紫 蓝 色 斑 点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 醇 鱼 草 皂 芽 Wb 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

HARRAH KRAHE Nb 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 
20ml, 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 220W, 频 率 50kHz)15 分 钟 , 渡 
过 , 渡 渣 再 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液， 
F , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 , 移 人 分 液 漏斗 中 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 
饱和 的 氨 试 液 30 m1 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 
次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 正 丁 醇 至 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ， 
转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 义 , 滤 过 , 取 续 小 


液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


20ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 片 含 醉 鱼 草 皂苷 W bCCas Hz Ou ,不 得 少 于 1. 2mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 凉 血 止血 。 用 于 血 热 妄 行 所 致 的 月 经 过 
多 .和 骨 漏 .吐血 .在 血 . 咯 血 . 尿 血便 血 、 血 色 鲜 红 或 紫红 ;功能 
失调 性 子宫 出 血 .子宫 肌 瘤 出 血 及 多 种 出 血 症 .单纯 性 么 疾 、 
原 发 性 血小板 减少 性 紫 疾 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6 片 ,一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗 注 膜 家 片 ” 每 片 重 0.35g 

〖 贮 藏 〗 密封 。 
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LHI 上 断 血 流 4500g 

市 法 〗 取 断 血 流 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,前 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15(80C) 的 清 襄 ,加 
1.7 倍 量 的 乙醇 ,充分 搅拌 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 
适量 ,干燥 成 干 膏 ,粉碎 ,加 淀粉 适量 , 装 入 胶 宫 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

UAI Em AERE. NADAT ERR: RE 
E. 

鉴别] 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 , 滤 漆 再 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,合并 
滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,10g, 内 径 为 1~1.5cm) 上 ,用 40%% 甲 醇 40ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 
次 ,每 次 20ml, 取 正本 醇 液 疗 干 , 残 渣 加 甲醇 3ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 浴 液 。 另 取 醉 鱼 草 皂 苷 Kb 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -甲醇 - 冰 酯 酸 - 水 (7 : 3:1:0.3) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C Ju 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 醇 鱼 草 皂苷 区 b 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 HUE f m dE IV b 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 甲醇 20ml, 22 
蹇 ,超声 处 理 ( 功 率 220W ,频率 50kHz)15 分 钟 US ib VE ERE 
加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 220 W ,频率 50k Hz) 15 分 钟 , 滤 
过 ,合并 滤液 , 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
FE e RE DEC 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 
AWW 30ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 
次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 正 丁 醇 至 干 ,残渣 用 甲醇 
适量 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k 5t &pbr ir Et s edP IVbOCS Hz Os) ,不 得 少 于 1. 2mg。 


BBr do y NUN. 


功能 与 主治 〗 凉 血 止血 。 用 于 血 热 妄 行 所 致 的 月 经 过 
多 、 关 漏 、 吐 血 . 是 血 、 咯 血 , 尿 备 、 便 血 , 血 色 鲜 红 或 紫红 ;功能 
失调 性 子 宣 出面、 子宫 肌 瘤 出 血 及 多 种 出 血 症 、 单 纯 性 紫 疗 、 
原 发 性 血小板 减少 性 紫 首 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 3 一 6 粒 ,一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 35g 

Cm Ey 密封 。 
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了 处方 Wri 200g 

CAGI 取 断 血 流 ; 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 ,合并 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15(85C) 的 清 膏 ,加 入 
乙醇 使 含 醇 量 为 63%, 捞 匀 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 回收 乙 
酬 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 25(80%C ) 的 清 膏 。 取 清 膏 加 蔗糖 、 
糊 精 及 甜菊 素 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 取 清 
请 加 巷 糖 、 糊 精 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 650g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 若 。 

鉴别 取 本 品 2g( 每 袋 装 10g) 或 1. 3g( 每 袋 装 6. 5g)， 
研 细 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 漆 再 加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 , 藻 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,10g, 内径 为 
lcm) 上 ,用 40% 甲 醇 60ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 水 
30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 醉 鱼 草 皂 背 Nb 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m e lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 lal cep BE YR RO 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7:3:1:0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 的 紫 蓝 色 斑 点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 
显 相同 的 棕 红色 荧光 斑点 。 

EEI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
T Ve M BUE E f ER RUE TV b 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BORA S Cg IV b XR mE. 
密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml p loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 的 
0.5g, 精 密 称 定 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 220W, 频 率 
50kHz)15 分 钟 , 滤 过 , 滤 洒 再 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,合并 泪液 , 蒸 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ,移入 分 液 漏斗 
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中 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 30ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
涤 2 次 ,每 次 30ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 
50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3€ 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 断 血 流 以 醇 鱼 草 和 皂苷 到 b(Ce Hg Ois ) 计 ,不 
得 少 于 5. 0mg。 

功能 与 主治 〗 凉 血 止血 。 用 于 J 血 热 亡 行 所 致 的 月 经 过 
多 、. 衣 漏 、 上 吐血. 万 血 咯血. 尿血、 便血 .血色 鲜红 或 紫红 ;功能 
失调 性 子宫 出 血 .子宫 肌 瘤 出 血 及 多 种 出 血 症 .单纯 性 紫 疾 、 
原 发 性 血小板 减少 性 紫 闻 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 UNE. —:41428,— H 3 XX. 


【规格 〗 每 袋 装 (1)l0g (2)6.58g 
【贮藏 密封 
SER 二 E X5 


Qingkailing Koufuye 


KAAI 胆 酸 珍珠 母 
猪 去 氧 胆 酸 柱子 
水 牛角 板蓝根 
BUSH 金银花 


El ROG 以 上 八 味 ,水 牛角 磨 粉 ;板蓝根 、 枯 子 .金银花 加 
水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密 
度 为 1.15~1.20(50%C) 的 清 襄 , 放 冷 ,加 乙醇 适量 , 静 置 , 滤 
过 ,回收 乙醇 ,加 水 适量 , 静 置 。 将 水 牛角 粉 .珍珠 母 加 硫酸 适 
量 ,水 解 , 滤 过 ,滤液 用 15% 氨 氧化 钙 溶 液 调节 pH 值 至 4, 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1. 10(50 人 C), 放 冷 , 加 乙醇 
适量 , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,加 水 适量 , 静 置 。 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 
酸 加 乙 醉 适量 使 洲 解 。 将 上 述 药材 提取 液 与 水 解 液 合并 , 混 
人 匀 , 加 至 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 乙醇 液 中 ,加 乙醇 适量 ,更 置 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,加 水 适量 , 静 置 ,加 入 黄花 背 , 调 节 pH 值 使 溶 
解 , 加 入 矫 味 剂 适量 并 加 水 至 1000ml, 用 氧 氧化 钠 调 节 pH 值 
至 7.2 一 7.5, 挠 习 ， 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

CSI DRAM 5ml, 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙 
醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酶 -甲醇 -醋酸 
(20 : 25: 6 : 4) 的 上 屋 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 吧 以 
5% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 诬 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
Té rB ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 浓缩 至 2ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树 


。 1524 。 
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脂 柱 (内 径 为 1cm, 柱 高 为 10cm) ,以 水 100ml 洗 脱 , 弃 去 水 
液 ,再 用 70% 乙 醇 50ml VE o s ic Ae VE BG ECT SR FR 
1ml ER 88 . AE D Dei m VER. D SU THESE BRL A Z BE h 
成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅 
R G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 :5: 1:1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 稀 盐 酸 0. 5ml, H ZR Z Hs 20ml 振 
摇 提 取 , 分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 0.5g, 加 水 30ml, 加热 者 
Wb 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 加 稀 盐 酸 0. 5ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1 由, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 三 毛 
甲烷 -甲醇 -甲酸 (8 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 际 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

〖 检查 〗 相对 密度 应 不 低 于 1.02( 通 则 0601). 

pH 应 为 6.0 一 7.8( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 EBR 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; U Z I-k- HR (35 : 65 : 0.1) 为 流动 相 ; 柱 温 
40'C ;检测 波长 为 192nm。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 
60% ZIER 1m FPE 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 l0ml.Jm Z, B? Z. Hà 
20ml 与 稀 盐 酸 0. 5ml, 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 水 液 再 用 
乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 (20ml,15ml 15ml) ,合并 乙酸 乙 酯 
BORT REM 6026 7, B8 x5 ERE VETE S 3T EP S 25ml EORR 
中 ,用 6026 Z. BE FS EE S ZU RE 165] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 了 到 对 照 品 溶液 与 供 试 品 浴 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 胆 酸 (Czs Hao Os) 应 为 1. 50—3. 50mg。 

dec — 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEZA; EA Za -2K C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柱子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 术 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 20ml, 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 磷酸 溶液 (1->3)1ml, 混 匀 , 置 2~~10 必 放置 1 小 
时 ,取出 , 放 至 室温 ,离心 (转速 每 分 钟 3000 转 )20 分 钟 ,精密 
量 取 上 清 液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ， 


;精密 尔 定 ,加 
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滤 过 , 取 绥 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml E y F Ae T E OCs Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg, 

黄 欧 背 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硕 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AL A-E -0.055% RAWAL * 40 : 60) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 
不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 今 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 乙 醇 制 成 每 Iml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 离心 管 中 , 滴 
加 6mol/L 盐酸 溶液 1 滴 , 搅 匀 ,离心 (转速 为 每 分 钟 4000 FE) 
至 澄清 , 弃 去 上 清 液 ,沉淀 加 70% 乙 醇 适量 , 置 水 浴 (70'C) 中 
振 摇 使 溶解 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 , 放 冷 ,用 70%% 乙 醇 稀释 至 
刻度 RI ERER 1ml, 置 5ml HOUR I 7005 Z5 ER E 
刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 1ml EEA CCa His Oil ) 不 得 少 于 3. 5mg。 

总 氮 量 AMERA m 3ml, 置 250ml 凯 氏 烧 瓶 中 ,加 硫 
酸 钾 ( 或 无 水 硫酸 钠 )- 硫 酸 铜 (10 : 1)0.5g、 硫 酸 5ml. 加热 至 
溶液 近 无 色 WA ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 3$ 5] , 精 
密 量 取 5ml, 加 入 蒸馏 瓶 C 中 , 照 氮 测定 法 (通则 0704 第 二 
法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 总 所 CN) 应 为 2.2 一 3.0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 
毒 、 火 毒 内 盛 所 致 高 热 不 退 、 上 烦躁 不 安 . 咽 只 和 肿 痛 、 舌 质 红 绛 、 
苔 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感染 .病毒 性 感冒 .急性 化 脓 性 扁桃 体 
K .急性 咽炎 .急性 气管 炎 .高 热 等 病症 属 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20 一 30ml, 一 日 2 次 ;儿童 

【注意 久 病 体 虚 患者 如 出 现 腹 演 时 愤 用 。 

【规格 〗 az 10ml 

Demy 密封 。 


注 : 黄 芬 著 标 准 见 清 开 灵 注 射 液 项 下 。 


Qingkailing Pian 


[4h75) HER 珍珠 母 
猪 去 氧 胆 酸 HEF 
水 牛角 板蓝根 
BUE 金银花 


KADAI 以 上 和 八 味 , 板 蓝 根 .板子 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 , 合 
并 滤液 并 浓缩 成 清宫 , 放 冷 ,加 乙醇 适量 , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙 
EZ ,浓缩 成 稠 襄 ,备用 。 人 金银花 加 热 水 浸泡 , 滤 过 ,药酒 加 水 前 
者 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 成 流 浸 襄 , 放 冷 ,加 乙醇 适量 , 静 置 ， 
滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 襄 ,备用 。 水 牛角 磨 粉 ,加 到 
2mol/ 工 氧 氧化 饥 洲 液 中 ,加 热 水 解 ,水 解 液 滤 过 备用 。 珍 珠 
母 磨 粉 ,加 到 2mol/L 硫酸 溶液 中 ,加 热 水 解 , 趁 热 滤 过 , 放 冷 
后 除去 析出 结晶 ,滤液 在 温 热 条 件 下 加 到 水 牛角 水 解 液 中 ,加 
A SUI BUS pH 值 至 4, 放置, 除去 沉淀 ,滤液 浓缩 至 适量 ， 
放 冷 ,用 20% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 7, 冷藏 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 成 稠 襄 , 与 上 述 浓缩 液 合并 ,加 入 黄 芬 背 、. 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 
梭 及 辅料 , 混 匀 ,低温 干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 粒 , 压 制 成 1000 
片 , 包 注 膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 有 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 色 ; 味 苦 。 

鉴别] (1) 照 (含量 测定 ] 项 下 黄 芬 苷 测定 方法 试验 , 供 
试 品 色 谐 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 工 上 请 ,除去 包 衣 ,人 研 细 ,加 三 氯 甲烷 10ml, 充分 
振 播 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 温 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 
液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 
各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酶 - 冰 醋 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 约 0. 2g, 加 甲醇 5ml, 超 声 
处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 
$f 0.5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Dml 含 0. mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溢 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 
酷 酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
bz E. STR IR] ELO BI E OG BE X e 

ORE m BREAK, WA, RA 3g, 加 水 20ml 超声 处 
H 20 分 钟 , 用 正 丁 醇 振 播 提 到 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 
HE .ECGKYS DZARCE ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 板 子音 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 
甲酸 -水 (10 :7 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 ; 虹 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 


EEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01015. 
[& mU IE) ER 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 


s T3255 


FARRA 


HAFEN; LA P BS-1 26 VK ES ER R ACTS : 250 AA MRR 
光 散 射 检 测 器 检测 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 次 液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
WEAR HUY lg. 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 180W, 频 率 40kHz)30 
分 钟 , 放 至 室温 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 义 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 10g. 2091. BE A d IA TR 
10p 分 别 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

7k ih E HS BBRE CC, HoOi ) 应 为 10. 4 一 15. 6mg. 

Er — 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 谐 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEN; ALKAL: 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 枯 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 咨 液 的 制备 BU oW anii x Wo ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 Fr ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 
HE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 180W, 频 率 
40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50%% 甲 醇 补足 减 失 的 
EEH , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh EH S S UT (GS H O4 ) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

ASE REENA GB UI 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER ; DAL P BE K-PK BB BR (45 : 55 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
5026 MEIRE 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 50 26 FP. x3 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 180W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 至 室温 ,加 
50%% 甲 醇 稀释 至 刻度 985] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 则 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 芬 昔 (Co His O11) 应 为 18. 0 一 22. 0mg。 

总 氮 量 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 1g, 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 氮 (N) 应 为 4.7 一 7.0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 
毒 , 火 毒 内 成 所 致 高 热 不 退 、 烦 躁 不 安 、 咽 喉 肿 痛 、 舌 质 红 绛 、 
蔡 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感染 .病毒 性 感冒 .急性 化 腑 性 局 桃 体 
炎 .急性 咽炎 .急性 气管 炎 .高 热 等 病症 属 上 述 证 候 者 。 


e 1526 。 
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用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 片 ,一 日 3 次。 儿童 酌 
减 或 得 医嘱 。 


DESI 久 病 体 虚 患者 如 出 现 腹 泻 时 愤 用 。 
【规格 〗 每 片 重 0. Sg ARSE 20mg) 
【贮藏 〗 密封 。 


Qingkailing Ruanjiaonang 


【处 方 〗 MER 珍珠 母 
猪 去 氧 胆 酸 A F 
水 牛角 板蓝根 
iB 金银花 


LEGAJ 以 上 八 味 ,板蓝根 加 水 前 者 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 
清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 , 取 上 清 液 减 压 回收 乙醇 
至 无 醇 味 , 放 冷 ,用 浓 氨 试 液 调 节 pH 值 至 8. 5 一 9. 0 ,冷藏 , 滤 
过 ,滤液 除去 氨 后 ,和 备用。 板子 加 水 前 者 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 清 
膏 , 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 
后 备用 。 人 金银花 加 水 煮沸 后 保温 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 清 
F,H 20% 石 灰 乳 调节 pH 值 至 12, 取 沉淀 物 , 加 入 乙醇 使 混 
& . JH 50%% 硫 酸 溶液 调节 pH 值 至 3 一 4, 滤 过 ,滤液 用 4096 
氧化 钠 溶 液 中 和 ,使 pH 值 至 6.5 一 7.0, 滤 过 ,滤液 加 去 离子 
水 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 减 压 回收 乙醇 后 备用 。 
取水 牛角 粉碎 ,加 入 2mol/L 894 445 BUE Vk «Jn SACK fi 6— 7 
小 时 ,放置 , 倾 取 上 清 液 备 用 。 取 珍珠 母 粉碎 ,加 和 人 2mol/L 
的 硫酸 溶液 ,加 热 水 解 6 一 7 小 时 ,放置 , 倾 取 上 清 液 备用 。 取 
水 牛角 水 解 液 ,在 搅拌 下 加 于 珍珠 母 水 解 液 中 ,如 混合 液 偏 碱 
性 再 补 加 适量 硫酸 ,使 溶液 呈 酸 性 ,放置 ,抽取 上 清 液 ,沉淀 用 
水 煮沸 洗涤 ,合并 水 解 液 与 洗涤 液 ,用 氢 氧 化 钠 调 pH 值 至 
6. 0 一 7.0, 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 原 药 材 总 量 的 2 一 3 倍 量 时 ， 
加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 24 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 至 无 醉 味 。 将 上 述 备用 药 液 顺序 加 入 混合 水 解 液 中 。 取 
75% 乙 醇 深 入 猪 去 氧 胆 酸 、 胆 酸 , 加 入 混合 药 液 中 ,浓缩 成 稠 
膏 , 加 入 以 玉米 油 , 大 豆 磷 脂 、 蜂 蜡 制 成 的 混合 油 基 质 适 量 , 充 
分 混合 ,用 胶体 磨 研磨 至 完全 均匀 后 ,再 加 入 黄花 苷 ,研磨 至 
均匀 , 制 成 1000 粒 或 2000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 软 胶 赛 , 内 容 物 为 棕 褐 色 至 棕 黑色 的 这 
状 物 ; 气 特异 , 味 苦 。 | | 

〖 鉴 别 〗 (1) 照 [含量 测定 ] 黄 芬 苷 项 下 的 方法 试验 , 供 试 
噩 色谱 中 应 呈现 与 对 照 唱 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

ODRE m ARH 0.4g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 曲 溶液 。 另 取 胆 酸 对 
照 品 . 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 ]ml 各 含 1mg 的 混 
合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 


中 国药 典 2015 年 版 


以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -乙酸 (20 : 25 : 6 : D BS EAR TR IR 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
H3 9e JG DE E o 

(3) 取 本 品 内 容 物 0.8g, 加 水 10ml,; 水 浴 中 加 热 2 分 钟 ， 
时 时 振 摇 使 分 散 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 1ml, 混 勺 ,离心 ( 转 
速 为 每 分 钟 4500 转 )20 分 钟 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 振 
摇 提 取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 加 适量 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,乙酸 
LHAT JRE E EE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 沦 液 。 另 取 
金银花 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 5 分钟, 滤 过 , 滤 
液 作为 对 照 药 材 涂 液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 洲 液 各 Zu. 分别 点 于 同一 聚 酰 
胺 薄膜 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -甲酸 (8 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 


在 与 对 照 药材 色 谐 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
HI DEJE RE -o 


(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 石油 栈 (60 一 90C)20ml, 超 声 处 
理 10 分 钟 , 滤 过 , 渡 泪 挥 干 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 通过 D101 
大 孔 吸 附 树 脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 15cm, 依 次 用 乙醇 、 水 
预 洗 ) ,以 水 20ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 在 柱 上 加 氨 试 液 2ml, 
用 水 洗 脱 至 洗 脱 液 旦 中 性 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7076 乙醇 30ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 浸泡 2 次 ,每 次 2ml, 每 
次 1 分 钟 ,合并 甲醇 液 ,浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 
取 枯 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 淤 
液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 
酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 122 10'C ELT ACE SE TE BF ES TRE TG 
HERF K, JE 2T. ERG Hi. BP. DA. 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
100 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

UREI 除 崩 解 时 限 在 人 工 胃 液 中 试验 外 ,其 他 应 符合 
胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 胆 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奎 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A P -Z Hg -0. 5% 冰 醋酸 溶液 (49 : 20 : 31) 为 流 
5I TH s Hl 2S OG RICE UH as uU. O Mo DR ERE YER E 
AKT 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 总 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 巡 甲 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz) 
30 分 钟 ,加 热 回 流 1 小 时 ,取出 , 稍 冷 , 旋 播 使 分 散 , 放 冷 ,再 


DERE 


称 定 重量 ,用 70% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5 由 .10pl 与 供 试 品 
溶液 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 胆 酸 (C。 Ho Os), W CDAD 10.4 一 
15. 6mg ;规格 (2) 应 为 5.2 一 7.8mg。 

EF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S EL RS-KCO9 : 91) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 240nm. 
理论 板 数 按 柑 子 将 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 ml 20ug 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 咨 液 的 制备 ” 取 沪 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
名, 取 约 1g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 水 25ml, 称 定 重 量 , 置 水 浴 中 
加 热 10 分 钟 ,时 时 旋 抒 使 分 散 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 
补足 减 失 的 重量 , 播 义 , 泪 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 精 密 加 
AERA (1— 3»1ml, 8 5], Æ 2— 10 C CE 1 小 时 ,取出 ， 
BOS ,离心 (转速 为 每 分 钟 4500 $6020 分 钟 ,精密 量 取 上 清 液 
5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 4% 氧 氧 化 钠 溶 液 2.5ml, 加 水 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 | 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 浴 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dà do Nu UST POCO Hu O41) 计 , 规 格 (1) 不 得 
WF 0. 46mg, 规格 (2) 不 得 少 于 0. 23mg. 

ESE KEAHEY GEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2 只 磷酸 溶液 (43 : 57) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 今 背 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 泥 
匀 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 50% 甲 醇 50ml, 密 塞 , 称 
定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 40kHz, 起 始 水 温 400) 
40 分 钟 , 目 20 分 钟 起 时 时 旋 摇 使 分 散 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 
50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 饰 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

Ak dh Ap E ERG OUS His 045.3048 0D NO 18.0— 
22. 0mg , $U C22 E 2A 9. 0—11. 0mg。 

AAE KREAJ FK mAAR, 5). 29 
0. 1g, 精 密 称 定 , 照 氮 测定 法 (通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 总 所 CN) 规 格 (1) 应 为 3.7 一 5.6msg, 规 格 (2) 
应 为 1.8 一 2.8mg。 

功能 与 主治 | 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 
毒 、 火 毒 内 壁 所 致 高 热 不 退 、 烦 躁 不 安 、 咽 喉 肿 痛 、 舌 质 红 终 、 
苔 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感 染病 毒性 感冒 .急性 化 脓 性 扁桃 体 


*。 1527 。 


JE PORE H 


i xw 中 国药 典 2015 4E JR - 


炎 急性 咽炎 急性 气管 炎 、 高 热 等 病症 属 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 粒 [ 规 格 (1)] 或 2 一 4 
粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次 ;儿童 酌 减 或 遵 医嘱 。 

【注意 入 病 体 虚 患者 如 出 现 腹泻 时 慎 用 。 

【规格 CRMA 0. 4g( 含 黄 蕉 并 20mg) 
0. 2g C& EZH 10mg) 

DERI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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[LAAI 胆 酸 
猪 去 氧 胆 酸 柱子 
水 牛角 板蓝根 
BAG 金银花 
CADEI 以 上 八 味 ,板蓝根 、 极 子 加 水 前 者 二 次 ,分 次 滤 
过 ,合并 滤液 并 浓缩 成 清 膏 , 放 冷 ,加 乙醇 适量 , 静 置 ,分 取 上 
清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 襄 , 备 用 。 人 金银花 加 热 水 浸 泡 , 滤 
t 25 8 LK RUE , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 成 流 浸 高 , 放 冷 ,加 
乙醇 适量 , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 , 备 用 。 水 牛角 
磨 粉 ,加 到 2mol/L 氧 氧 化 钢 溶 液 中 ,加 热 水 解 , 水 解 液 滤 过 
备用 。 珍 珠 母 磨 粉 ,加 到 2mol/L 硫酸 溶液 中 ,加 热 水 解 , 趁 
热泪 过 , 放 冷 后 除去 析出 结晶 ,滤液 在 温 热 条 件 下 加 到 水 牛 
AKER P. MAAKIT pH 值 至 4, 放置 ,除去 沉 演 ， 
滤液 浓缩 至 适量 , 放 冷 ,用 20% 氨 氧化 钠 溶液 调节 pH A E 
7 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 膏 ,与 上 述 浓缩 液 合并 ,加 入 黄 
今 苷 . 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 及 糊 精 适量 , 混 匀 ,低温 于 燥 , 粉碎 
成 细 粉 ,备用 。 聚 乙 二 醇 6000 加 热 熔融 后 ,加 入 碳酸 氧 钠 ， 
混 匀 . DOR RE Je ,粉碎 成 细 粉 ,备用 。 将 柠檬 酸 、 甜 密 素 过 
80 目 篇 与 上 述 备 用 细 粉 混 匀 ,用 乙醇 制 粒 ,低温 干燥 ,压制 
成 1000 片 , 即 得 。 
性 状 本 品 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 片 ; 味 甜 、 微 若 。 
(EWI (1) 照 [含量 测定 ] 项 下 黄 蕉 背 idee Bt 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 
《2) 取 本 品 5 Hr BER ,加 热 水 40ml an 
液 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
ZR RAMEL 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 
照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混 
Tr TEX RS SR IHE. BRE C HUE GB UI 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
FF- LREN -Ik RGS: 7 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BEF, MED 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,和 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 而 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
ORA m 2 片 , 研 细 , 加 热 水 50ml 使 溶解 , 放 冷 


e 1528 。 


滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 游 液 。 另 取 金 
银 花 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1~2pl, 分 别 点 于 同一 襄 
酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ,; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 热 水 50ml 使 溶解 , 放 冷 , 滤 过 
滤液 用 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, a 
BERT RAMA 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 析 
CT BOSE RS dh IARA X RR lml 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 雁 酮 - 
甲酸 -水 (10 :7 : 2 :0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 顺 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗】 崩 解 时 限 。” 取 本 铝 6 片 , 置 250ml 烧杯 中 ,烧杯 
中 感 有 热 水 (70 一 80C)200ml, 有 许多 气泡 放出 , 当 气 体 停止 
逸 出 时 , 片 剂 应 浴 解 或 分 散在 水 中 ,无 聚集 的 颗粒 剩余 ,各 片 
均 应 在 5 分钟 内 月 解 ( 通 则 0921) 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

含量 测定 〗 BR 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (75: 25) 为 流动 相 ;用 花 发 
光 散 射 检测 右 检 测 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. Zmg WW, BIS 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 热 水 (70 一 80C )40ml, f$ 
完全 泡 腾 后 , 放 冷 ,加 入 甲醇 40ml, 播 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 
180 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 1001.2001 与 供 试 品 溶液 
20ul, 分别 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 | 

Ak 4 HU HH E CCo Hao O) MA 5. 2—7. 8mg。 

ETF 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» JM E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
bia M mA : 89) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 

ie b CRUS T E EYES LAIT 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柱 子 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 胆 酸 [含量 测定 ] 项 下 的 供 
AmA 25ml.2& T , 残 漆 加 50% 甲 醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 
氧化 铝 柱 (100 一 200 日 ,5g, 内径 为 1. 8cm) 上 ,用 5026 FP B 


完 键 合 人 硅胶 


中 国药 典 2015 年 版 
30ml 洗 脐 ,收集 洗 脱 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 50% 甲 醇 使 溶解 ,并 转 
移 置 10ml 量 瓶 中 ,加 50%% 甲 醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 

测定 法 分 别 精 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 


A m E H EiT AAF Ë CC Ha O41) 计 , 不 得 少 
F 0. 50mg, 
$ed Hmm WS GB 0512) 测 定 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 - 冰 柄 酸 (45 : 55 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 稚 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml € 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 8g;, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 热 水 (70 一 80C)40ml， 
待 完 全 泡 腾 后 , 放 冷 ,加 入 甲醇 40ml, 播 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 
180W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,加 50% 甲 醇 稀 释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A mAH ERAH CCa Hi O4 MJ 9.0—11. 0mg. 

AAE 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 4g, 精 密 称 
XE ;加热 水 80ml, 待 完全 泡 腾 后 , 放 冷 ,转移 置 100ml 量 瓶 中 ， 
加 水 稀释 至 刻度 , 摇 久 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 om, 照 所 测定 
法 (通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 总 所 CN) 应 为 3. 9 一 5. 9mg。 

〖 功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 
BE AE VAL BT Si ES SCROBBLER E LRL JUR ot ELE 
音 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感染 .病毒 性 感冒 急性 化 脓 性 扁桃 体 
炎 .急性 咽炎 .急性 气管 炎 .高 热 等 病症 属 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 热 水 中 泡 腾 溶解 后 服用 。 一 次 2 一 4 F, 
一 日 3 次 。 儿 童 酌 减 或 遵 医嘱 。 

注意 事项 〗 久 病 体 虚 患 者 如 出 现 腹 演 时 慎 用 

【规格 〗 每 片 重 1g( 售 黄 苓 苷 10mg) 

【贮藏 〗 密封 。 


urea Zhusheye 


[4773 MBER 珍珠 母 ( 粉 ) 
猪 去 氧 胆 酸 He T 
KEA 板蓝根 
dE 金银花 
LAGAJ 以 上 八 味 ,板蓝根 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 200ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60%， 


清 开 灵 注 射 液 


冷藏 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 水 ,冷藏 备用 。 枯 子 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 0.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 25ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60%% ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 回收 乙 
醉 , 加 水 ,冷藏 备用 。 金 银 花 加 水 前 者 二 次 ,每 次 0.5 小 时 , 合 
并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 60ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 ea 
过 ,滤液 调节 pH 值 至 8.0 ,冷藏 ,回收 乙醇 ,再 加 乙醇 使 含 醇 
量 达 85% ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 水 ,冷藏 备用 。 水 
牛角 粉 用 氢 氧 化 饥 浴 液 .珍珠 母 粉 用 硫酸 分 别 水 解 7 一 9 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,调节 pH 值 至 3.5 一 4.0, 滤 过 ,滤液 加 
乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 水 , 冷 
藏 备用 。 将 板子 液 , 板 蓝 根 液 和 水 牛角 、 珍 珠 母 水 解 混合 液 
合并 后 ,加 到 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 的 7576 Z, BEYR Y P 185] » 
乙醇 使 含 醇 量 达 75% ,调节 pH 值 至 7.0, 冷 藏 , 滤 过 ,滤液 
回收 乙醇 ,加 水 ,冷藏 备用 。 黄 等 苷 用 注射 用 水 溶解 , 调 pH 
值 至 7.5, 加 入 金银花 提取 液 , 温 匀 ,与 上 述 各 备用 液 合 并 ， 
混 匀 ,并 加 注射 用 水 至 1000ml, 再 经 活性 炭 处 理 后 ,冷藏 , 灌 
封 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 黄 色 或 标 红 色 的 澄明 液体 。 

鉴别 〗 DRAM 10ml, 置 水 浴 上 薰 干 , 放 冷 ,残渣 加 
乙醇 1ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 枯 子 苷 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 

1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 肛 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105 尺 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 1ml, 加 乙醇 2ml, 混 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 上 吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 异 储 烷 - 乙 酸 乙 酷 - 冰 醋酸 (15 : 7: 5) 为 展开 剂 ， 
JE JT LH BT SEDI 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(GO BUSCA BON ER d ui 7096 Z, EE d ERE m E lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 


取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
于 , 喷 以 1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【指纹 图 谱 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ( 色 谱 柱 Phenomenex Luna C18 250mm X 4. 6mm, 
5um) ; AUZEA A, 以 0.1% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 按 
下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;流速 为 0. 5ml/min; 检 测 波 长 为 
254nm; 柱 温 为 25C 。 理 论 板 数 按 柏 子 背 峰 计 算 应 不 低 于 
100 000, 


«1529 >» 
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HR eee I ue 
0 一 42 0 一 12 100—88 
427—695 12—19 868—81 
65~75 19-100 61—0 


194989 100—0 0—100 


参照 物 溶液 的 制备 ” 取 杞 子 背 对 照 品 适量 ,精密 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 65 分 钟 内 的 色谱 峰 , 即 得 。 

本 品 指纹 图 谱 中 应 呈现 与 杠 子 苷 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 
一 致 的 色谱 峰 ,并 应 出 现 10 个 共有 峰 , 以 1.3.5.6、7、8、9、10 
《S) 号 峰 为 标记 ,经 中 药 色 谱 指 纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 软件 
计算 ,与 对 照 指 纹 图 谱 相 比较 ,相似 度 不 得 低 于 0. 80。 


OE ; 力 


多 
TA 


10(S) 


| NENNEN 


0.00 10.15 2029 3044 40.8 50.73 


对 照 指 纹 图 谱 
峰 10CS) ;板子 芽 


60.87 71.02 


LESI LRE 取 本 品 20ml, 加 盐酸 3 61080 
拌 , 滤 过 ,滤液 加 氧 氧化 钠 试 液 调节 pH 值 至 7, 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 
两 次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 层 , 蒜 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶 
fit ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 灰 秸 毛 忍 冬 和 皂苷 乙 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 mE Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (6 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF Hit ETF. mE 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 
得 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

溶液 的 颜色 ”精密 量 取 本 品 lml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,与 黄色 10 号 标准 比 色 液 (通则 0901 第 一 
法 ) 比 较 , 应 不 得 更 深 。 


pH IA 应 为 6.8 一 7.5( 通 则 0631) 。 
炽 灼 残渣 ”精密 量 取 本 品 5ml, 依 法 测定 (通则 0841) ,每 


Iml 应 为 3. 0—8. 5mg, 

总 固体 精密 量 取 本 品 2ml, 置 105 干燥 至 恒 重 的 蒸发 
Ill cp ,Z&-F xg 105'C T HR 2 小 时 , 移 至 干燥 器 中 ,冷却 30 分 
钟 , 迅 速 精 密 称 定 重量 ,每 lml 遗留 残渣 应 为 30 一 60mg。 

有 关 物 质 “ 除 蛋白 质 、 树 脂 、 草 酸 盐 外 , 照 注射 剂 有 关 物 


e 1530 。 


质 检查 法 (通则 2400) 检 查 ,应 符合 规定 。 

RAR KAk 1ml, 加 县 酸 试 液 1 一 3 8.4813 d X PED. 

树脂 ” 取 本 品 5ml, 加 三 氯 甲烷 10ml, 振 摇 提 取 , 分 取 三 
氧 甲烷 液 , 置 水 洽 上 蒸 干 , 残 漆 加 冰 酷 酸 2ml 使 溶解 , 置 具 塞 
试管 中 ,加 水 3ml, 混 匀 ,放置 30 4r fh. nT78 $6 pic vh s S 
M ER RI SX ÜLUE . 

草酸 盐 ” 取 本 品 5ml, 置 离心 管 中 , 滴 加 6mol/ L 盐酸 溶液 5 
滴 3965] ,离心 ,吸取 上 清 液 , 滤 过 , 取 滤 液 2ml, 调 节 pH 值 至 5 一 
6, 加 3% 氧化 钙 溶 液 2~3 滴 ,放置 10 分 钟 ,不 得 出 现 沉 淀 。 

mem ”精密 量 取 本 品 Iml. EGHHSrp.zx T PR RIR 
灼 至 完全 灰 化 , 放 冷 , 照 重金 属 检查 法 (通则 0821 第 一 法 ) 检 
查 , 含 重 金属 不 得 过 10mg/kg。 

异常 毒性 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 114D ,静脉 注射 给 
药 ,剂量 按 每 只 小 鼠 注 射 0.5ml, 应 符合 规定 。 

过 敏 反 应 ” 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 1147) ,应 符合 规定 。 

Mm S 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 1142) ,剂量 按 家 免 体重 
lkg 注射 5ml, 应 符合 规定 。 

溶血 与 凝聚 ” 取 本 品 , 依 法 检查 (通则 1148) ,应 符合 规定 。 

其 他 ”应 符合 注射 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0102)。 

含量 测定 〗 BR ” 猪 去 氧 胆 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 
(通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s A P -A Ré -0. 196 FP REYR HL C68 : 17 : 15) 为 流动 
相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 
低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 0.2mg 和 猪 去 氧 胆 酸 
0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 10ml Æi 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,小 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sul, 19d, 供 试 品 溶液 
10 风 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 胆 酸 (Cz Ho Os ) 应 为 1.50~3. 25mg; € 
猪 去 氧 胆 酸 (Ca Hio O) MA 1. 00—3. 20mg. 

桩 子 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZB -zK (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 杠 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 术 子 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 30wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml SR 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E XE eT CC Ha O10) 计 ,不 得 少 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 今 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 今 将 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
100ml 量 瓶 中 ,加 70% 乙 醇 适 量 使 溶解 ,加 流动 相 1ml, 再 加 
70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 择 匀 ,精密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml AASE 50kg) 。 

供 试 品 咨 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 100ml JR 
中 ,加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml EEA CCa His O11), 应 为 3.5~5. 5mg。 

总 氮 量 ”精密 量 取 本 品 0.5ml, 照 氮 测定 法 (通则 0704 
第 二 法 ) 测 定 , 即 得 

本 品 每 1Iml 含 总 所 CN) 应 为 2.2 一 3. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,化 痰 通 络 , 醒 神 开 短 。 用 于 热 
病 , 神 卉 ,中 风 偏 次 ,神志 不 清 ; 和 急性 肝炎 、F 星 吸 道 感 染 、 肺 
炎 、. 脑 血栓 形成 、. 脑 出 血 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 肌 内 注射 ,一 日 2 一 4ml。 

重症 患者 静脉 滴 注 ,一 日 20 一 40ml, 以 10% 葡 萄 糖 注 射 
液 200ml 或 氢化 钠 注 射 液 100ml 稀释 后 使 用 。 

【注意 (1) 有 表 证 恶 寒 发 热 者 、 药 物 过 敏 史 者 愤 用 ， 

(2) 如 出 现 过 敏 反 应 应 及 时 停 药 并 做 脱 敏 处 理 。 

(3) 本 品 如 产生 沉淀 或 浑浊 时 不 得 使 用 。 如 经 10268 29 
糖 或 氢化 钠 注 射 液 稀 释 后 ,出 现 浑浊 亦 不 得 使 用 。 

(4) 药 物 配伍 :到 目前 为 止 , 已 确认 清 开 灵 注 射 液 不 能 后 
硫酸 庆 大 霉 BEA GA A EIR, Mj HH, FLY R L a 
z& ZBER ERM MRES T EEA V9 E. 

《5) 清 开 灵 注射 液 稀释 以 后 ,必须 在 4 小 时 以 内 使 用 。 

(6) 输 液 速 度 ; 注 意 滴 速 忽 快 ,儿童 以 20 一 40 滴 / 分 为 宜 ， 
成 年 人 以 40—60 滴 / 分 为 宜 。 

《7) 除 按 5 用 法 与 用 量 ] 中 说 明 使 用 以 外 ,还 可 用 5 26 88] 3 
A LES E. SUE RN TE SR dC FERE 10ml 药 液 加 入 100ml 溶液 稀 


o 
> 


释 后 使 用 。 
【规格 〗 CEEI 2ml (2) 每 支 装 10ml 
EK EE» 密闭 。 


注 :|L1j 胆 酸 取 本 品 20mg, 精 密 称 定 , 置 100ml EORR, 
加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 授 匀 , 照 清 开 灵 注射 液 [ 售 量 测 
ETER ” 猪 去 氧 胆 酸 项 下 方法 ,依法 测定 。 

Ak d e BB B CCo, Hao Os ) 不 得 少 于 80.096, 

[L2 Hr SUE SR ” 取 本 品 10mg ,精密 称 定 , 置 100ml æi 
中 ,加 甲醇 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ;上 照 清 开 灵 注射 液 [ 含 量 
测定 J 胆 酸 ” 猪 去 氧 胆 酸 项 下 方法 ,依法 测定 。 

本 品 含 猪 去 氧 胆 酸 (Cst HoO, ) 不 得 少 于 80.0%。 

L3j 黄 苓 普 ” 取 本 品 10mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ， 
加 70% 乙 醇 适 量 使 溶解 ,加 流动 相 1ml, 再 加 7026 E BET TE 
至 刻度 , 摇 匀 ;精密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 70%% 乙 醇 稀 


TEE X 


ERARE AJ REFRENA d RE 238 HE UR 2T 
法 ,依法 测定 。 


KFI HER 珍珠 母 
猪 去 氧 胆 酸 A F 
水 牛角 板 监 根 
SH 金银花 


CADEI 以 上 和 八 味 ,将 金银花 .板子 .板蓝根 分 别 用 水 前 
者, 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 , 减 压 干燥 ,分 别 研 成 细 粉 ;将 珍珠 母 
麻 粉 后 用 酸 水 解 , 水 牛角 磨 粉 后 用 碱 水 解 , 合 并 水 解 液 , 中 和 ， 
浓缩 , 减 压 于 燥 , 研 成 细 粉 。 将 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 、 黄 芬 苷 及 适 
量 辅料 加 入 上 述 四 种 粉末 中 , 1853 , 装 和 人 胶 塞 , 制 成 胶 宫 1000 
Tu LES CIO3 3X 500 粒 [ 规 格 (2)], 即 得 。 


CEIRI 本 品 为 便 胶 赛 , 内 容 物 为 浅 棕色 至 棕 褐色 的 粉 
AX. 
鉴别】 CORE CE EWEIN P RUSSE I E ZI E A BS pt 


试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 6g[ 规 格 (1)] 或 0. 48g[ 规 格 (2)], 人 研 
细 ,加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 小 
加 乙醇 1ml 使 次 解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、. 猪 去 
氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 54l1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 蜡 辛 烷 -乙酸 
乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 : 7: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 1g[ 规 格 (1)] 或 0. 8g[ 规 格 (2)], 研 细 ， 
加 甲醇 10ml, 超声 处 理 5 分 钟 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 
0. 5g, JI FH EE 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1msg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 岂 , 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 本 
酸 为 民 开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,和 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1. 5g[ 规 格 (1)] 或 1. 2g URS C202 4 T 
细 , 加 水 20ml, 超 声 处 理 20 4p SP. HIE T BRI PE EC 2 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 置 水 浴 上 蒸 王 ,残渣 加 丙酮 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梳 子音 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 
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^ lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 8 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10 :7 :2:，0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 噶 以 Moab o dq 105'C Jin 2 
SEX GIN. HAm GRUB A 5 RR GUESS 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 胶 军 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 〗” PE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ;用 蒸发 
JG REC T DU RUM. 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
REA RR ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] , Url. CZ] 0. 4g[ 规 格 (1)] 或 0. 32g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 ， 
置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 甲醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 180W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 唱 溶液 l0ul.20ul-5 gti d A 
10 一 20p1, 分 别 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 以 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 计算 , 即 得 。 

m foL BH ER CCa He O0 [规格 C102 RE A 5. 2— 
7. Smg, riso 10. 4—15. 6mg., 

梳子 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) DU x . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VL S REOK (L1 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柑 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PAET E Ah E h 
50% FERRE 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.25g[ 规 格 (1)] 或 约 0.2g[ 规 格 (2)], 精 密 称 定 , 置 
有 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 180W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

ASEGURO, Ha O16 ) 计 ,[ 规 格 (17] 不 
得 少 于 0. 50mg, [规格 (2)] 不 得 少 于 1. 0mg。 

HSE MAAMEREN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ee 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 酷 酸 -水 (45 : 1 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
KX 274nm, M? a 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] , 研 细 , 取 约 0.25g[ 规 格 (1)] 或 约 0. 2g CL C202 ,精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 ( 功 率 180W, 频 


适量 ,精密 称 定 ,加 


e 1532 * 


Z 40kHz)10 分钟 , 放 至 室温 ,加 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ” 糙 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 分 别 
注入 液 相 色 详 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 
A dh Aio RUE CC His On ) [规格 (1)] 应 为 9.0~- 
11.0mg,[ 规 格 (2)] 应 为 18.0 一 22. 0mg。 
TAE ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 细 , 取 本 品 
0. pa 08g[ 规 格 (2)], 精 密 称 定 , 照 氮 测 定 法 
通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 
本 品 每 粒 含 总 氮 (N) [规格 (1)] 应 为 3.9 一 5.9mg,5 规 格 
(2)J 应 为 7. 8—11. 8mg。 
【功能 与 主治 | 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 
毒 、 火 毒 内 盛 所 致 高 热 不 退 、 烦 躁 不 安 、 咽 喉 肿 痛 、 舌 质 红 颖 、 
苔 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感染 、 病 毒性 感冒 、 急 性 化 脓 性 扁桃 体 
炎 、 急 性 咽炎 、 急 性 气管 炎 、 高 热 等 病症 属 上 述 证 候 者 。 
口 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 粒 [ 规 格 (1)] ,一 次 1~ 
2 粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次。 儿童 酌 减 或 遵 医嘱 。 
DÆI 和 久 病 体 虚 患者 如 出 现 腹 海 时 恒 用 。 
EJ (1) 每 粒 装 0.25g( 含 黄 芬 苷 10mg) (DAR 
装 0.40g C8; REA 20mg) 
〖 贮藏 〗 密封 。 
Qingkailing Keli 
[4773 胆 酸 13g 珍珠 母 200g 
J EAR 15g HE F 100g 
水 牛角 100g 板蓝根 800g 
EAH 20g 金银花 240g 
Rd DA EARR CER LE EF JILZK BUS LÁ f — 
次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1.12 一 1.16(80C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 24 
小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 ,干燥 ;金银花 加 水 温 漫 半 小 
时 后 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 


缩 至 相对 密度 为 1.20—1.25(80'0), J| Z E fe d EE E A 
6096,88 EE 24 小 时 , 渡 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 ,干燥 ;水 牛角 
磨 粉 , 加 入 4mol/L. 氨 氧 化 钢 溶 液 中 , 鹿 者 7 小 时 , 趁 热 小 过 ; 
珍珠 母 加 入 到 4mol/L 硫酸 溶液 中 ,前 阁 7 小时, 趁 热 小 过 ， 
滤液 放 冷 后 与 水 牛角 滤液 合并 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相当 于 原料 
量 的 2 一 3 倍 时 放 冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 60%, 搅 名 , 静 置 24 
小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,用 20%% 氧 氧化 钠 溶液 调节 至 pH 
7, 冷 藏 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.36 一 1.40(60C) ,用 
倍 他 环 糊 精 包 合 ,干燥 ,得 水 牛角 、 珍 珠 母 包 合 粉 。 猪 去 氧 胆 
酸 、 胆 酸 用 适量 乙醇 溶解 , 滤 过 , 取 滤 液 ,或 在 滤液 中 加 入 栖 油 
香精 [规格 (2)], 用 倍 他 环 糊 精 包 合 , 干 燥 , 得 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 
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酸 包 合 粉 。 将 板蓝根 和 板子 漫 襄 粉 、 金 银 花 漫 育 粉 . 黄 苓 苷 和 
上 述 两 种 包 合 粉 与 适量 甘露 醇 、. 糊 精 和 甜 味 剂 混 勺 , 制 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 1500g[ 规 格 (1)]; 或 将 板蓝根 和 板子 漫 宦 粉 、 金 银 
EREM ESEA LERA ET D E E e WR E A 
制 颗粒 ,干燥 , 制 成 3000g[ 规 格 (2)], 即 得 。 

(2) 以 上 八 味 , 黄 苓 背 研 成 细 粉 ;水 牛角 和 珍珠 母 磨 粉 后 
制 成 水 解 液 ; 猪 去 氧 胆 酸 、 胆 酸 溶 于 碱 性 水 溶液 中 ,加 入 信 他 
环 糊 精 , 包 合 ;其 余 板子 等 三 味 加 水 鹿 者 二 次 , 鹿 液 渡 过 ,滤液 
合并 ,与 上 述 水 解 液 及 胆 酸 液 混 匀 , 浓 缩 ,与 其 糖 粉 、 黄 今 车 细 
粉 混 匀 ,干燥 , 制 成 颗粒 3000g[( 规 格 (2)] ;或 混 匀 后 制 颗粒 ， 
干燥 ,; 制 成 10 000g[( 规 格 (3)], 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 浅黄 色 或 黄 标 色 至 标 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、 
ME o 

Lal (1) 照 黄 蕉 并 含量 测定 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 黄 芬 背 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 的 
色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 1 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 5 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汀 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 iml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 nl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
WERE, URF- LR AIk RS: 7 : 5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jin d ze AE 
点 显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 5 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 游 
液 。 另 取 金 银 花 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) Hw, 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 
醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 区 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 3 袋 的 内 容 物 , 研 细 , 加 热 水 40ml, 充 分 振 播 
使 溶解 , 放 冷 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 
RERA. RT RAMA 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 柏 子音 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 1ml 含 1mg 的 次 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 到 
上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EI E. 
乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10:7 : 2: 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
D BT SEE 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn A 28 PE xx S3 65. 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗】 AEGRO 照 高 效 液 相 色谱 法 \ 通 则 0512) 
测定 。 


TE 7E KAR L 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (45 : 55 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 274nm。 理 论 板 数 按 黄 等 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% FERRE 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0.75g[ 规 格 (1)]、1. 5g[ 规 格 (2)J 或 5g[ 规 格 
(3)] ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 80ml, 超声 处 
理 ( 功 率 180W ,频率 40kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 加 50%% 甲 醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ob TELA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄 芬 苷 (CC Ha O11 ) 应 为 18.0 一 22. 0mg。 

胆 酸 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -1%% 醋 酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 
散射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲 
ERRE 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g[ 规 格 (1)] 、2g[ 规 格 (2)J] 或 7g[ 规 格 (3)], 精 
密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 水 25ml, 振 摇 使 溶解 ,再 加 
甲醇 20ml, 超 声 处 理 ( 功 率 180W, 频 率 40KHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 Ol 和 20pl\ 供 试 品 溶液 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 胆 酸 (Cz Hao Os ) 应 为 10.4 一 15. 6mg. 

ET ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 -水 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 顶 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 梳 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 , 研 细 , 取 约 0. 4g[ 规 格 (1)]、0.8g[ 规 格 (2)] 或 2. 5g[ 规 格 
(3)] ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲 醇 25ml, 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 180 W ,频率 40kH2220 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10yl, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

"dh RES S T DUST (CS Hau Ow ) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

AAE 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适量 , 研 细 , 取 
0. 15g[ 规 格 (1)] .0. 3g[ 规 格 (2)] 或 lg[ 规 格 (3)] ,精密 称 定 ， 
照 氮 测 定 法 (通则 0704 第 二 法 ) 测 定 , 即 得 。 

Ak d ESSE CONO EE EJ 11. 0 一 15. 0mg。 

〖 功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,镇 静安 神 。 用 于 外 感 风 热 时 


。 1533 。 


清 气 化 痰 元 
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毒 、 火 毒 内 盛 所 致 高 热 不 退 、 烦 躁 不 安 、 咽 喉 肿 痛 、 舌 质 红 疑 、 
合 黄 、 脉 数 者 ;上 呼吸 道 感 染 , 病 毒性 感冒 ,急性 化 脓 性 扁桃 体 
炎 ,急性 咽炎 ,急性 气管 炎 ,高 热 等 症 属 上 述 证 候 者 。 
用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 2 一 3 次 。 儿 
童 酌 减 ,或 遵 医嘱 。 
注意 久 病 体 虚 患者 如 出 现 腹泻 时 慎 用 。 


【规格 DOERR l.5g CE EZ 20mg, 76 RE DR 
(2) 4697€ 3g Op ELSE, 20mg; ERAH 20mg, FEE RID 
OFER gE EAH 20mg) 
CSR ON 
SEE 会 三 Me 十 


Qinggi Huatan Wan 


LHI WAZ 100g R127 100g 
AES CB 150g 胆 南 星 150g 
陈皮 100g 吾 奋 位 100g 

dusk 100g 茯苓 100g 


LAGAJ 以 上 八 味 , 除 瓜 痿 仁和 霜 外 ,其 余 酒 黄 苓 等 七 味 粉 
碎 成 细 粉 ,与 瓜 净 仁 霜 混 匀 ,过 篇 。 另 取 生 姜 100g. 18 UE . JI 
水 适量 ,压榨 取 汁 ,与 上 述 粉 末 泛 丸 , 干 燥 , 即 得 

CERI 本 品 为 灰 黄 色 的 水 丸 ; 气 微 , 味 苦 。 

C30) (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 淀粉 团 块 无 
色 ( 胆 南星 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 元 色 , 遇 水 合 氧 醋 试 液 溶 化 ; 
ES 22 76 C6 SX bc €» H 4 一 6pkm( 茯 苓 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 ， 
长 32 一 144pm 存在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ( 半 夏 )。 韧 皮 纤 维 
淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,了 筷 沟 细 ( 酒 黄 苓 )。 石 细胞 柳 黄 色 , 贝 膏 
JE , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 显 ( 苦 杏仁 )，。 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药 
材 、. 根 实 对 照 药 材 各 0. 2g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 ,再 取 
术 皮 攻 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 - 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 
为 展开 剂 , 展 至 约 3cm, 取 出 , 晾 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酶 -甲酸 - 
水 (20: 10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 至 约 8cm, 取 出 ， 
B TF , 嘎 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(3) 取 羡 弗 林 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg WA 
液 , 作 为 对 照 号 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 2](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 ops ar xl 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (4: 1 : 5) 的 
上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 0. 5 6 Ep — Bi A ES 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
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照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, W, II Za EE 40ml, 振 摇 提 取 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 茯 令 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 藩 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 - 
丙酮 (84 : 1 :15) 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 和 15 分 钟 的 
展开 生肉 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 曲 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

检查 有 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 醋 酸 (49 : 50 : 1) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 等 车 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”到 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 KA m. WA GENS i), AA 
0. 4g ,精密 称 定 , 置 100ml 容量 瓶 中 ,加 7026 Z BE 80ml, 超声 
处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)60 分 钟 , 放 冷 ,加 70% 乙 醇 稀 
释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精 和 锯 吸 取 对 照 噶 
1l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg EU GEH CCa Hi On ) 计 ,不 得 少 
T Oomes 

〖 功 能 与 主治 〗 Ame. H 
e XXE XR 8 DA JE p po] 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 


溶液 与 供 试 品 溶 液 各 


于 痰 热 阻 肺 所 致 的 咳嗽 痰 


一 次 6 一 9g ,一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 


ER ERE 密封 。 
Qinghuo Zhimai Wan 
KAHI — SEXE 2000g HET 250g 
zz 250g 
市 法 以 上 三 味 , 取 穿心莲 350g 与 横 子 粉碎 成 细 粉 ,过 


得 ;剩余 的 穿心莲 与 麦 冬 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 到 相对 密度 为 1.25 一 1. 35 的 稠 膏 ,; 加 入 上 述 细 粉 
及 辅料 适量 VEA , 制 粒 , 制 丸 ,过 筛 , 干 燥 , 制 成 1000g, 即 得 

LUEI 本 品 为 黑 褐 色 的 浓缩 水 丸 ; 味 极 吉 。 

LJ (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 叶 表 皮 组 织 中 合 
钟 乳 体 唱 细 胞 (穿心莲 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 柠 色 , 多 破 雄 ， 
完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 ， 
Hel yes ir E £T £8 EF) 

(2) 取 本 品 1.5g, 研 细 , 加 3.6% 盐 酸 溶液 (1 一 10)20ml， 
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加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次， 
每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 0. 5g, 加 水 
20ml, RE zx 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 , 自 “ 加 3. 6 6 Ek BR 
Ve eee “起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 深 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 防 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
特征 图 谱 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”检测 波长 为 225nm, 其 他 
同 [5 含量 测定 ]J 项 。 
参照 物 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 对 照 药 材 0. 1g、 穿 心 莲 对 照 
药材 0.5g, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70 96 FR B3 E ER PS APR CXII S 
250 双 ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 Ju 7026 FP RS 28 Zal RE 3€ 53. 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 MEL 
对 照 品 溶液 的 制备 . 供 试 品 溶液 的 制备 同 [ 含 量 测 
定 ] 项 。 
测定 法 ”精密 吸取 参照 物 溶液 .对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
WE 10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
mAU 100 
. 80 


0 5 10. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
分 钟 
对 照 符 征 图 谱 


2 号 峰 : 板 子 背 ”3 号 峰 :穿心莲 内 酯 6 号 峰 :脱水 穿心莲 内 本 


供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 特征 图 谱 相对 应 的 6 个 主要 
色谱 峰 , 其 保留 时 间 应 与 参照 物色 谱 中 6 个 主要 色谱 峰 保留 
时 间 相对 应 ;其 中 2.3、6 号 色谱 峰 应 与 板子 苷 .穿心莲 内 酯 、 
脱水 穿心莲 内 酯 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 。 

【含量 测定 〗 有 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
HAAA; UZEI A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;穿心莲 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 
225nm , 柑 子 苷 检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 穿心莲 内 醚 
峰 和 脱水 罕 心 莲 内 酯 峰 计 算 均 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 


0 一 15 10->=18 90—>82 
15~20 18-728 82—72 
20~60 28—40 72—60 


流动 相 BC 


JE Kd XH 


对 照 品 溶液 的 制备 Poje T Wo] HE Fob E A HX RR 


品 、 脱 水 穿 心 逻 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 


€ 


ETH 30pg 与 穿 心 地 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 各 20ug 


溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 ， 

置 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250 W , Ji 
率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 70% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 109. 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E Fb HEI T O E A H CCo Hao Oz ) 和 脱水 穿 
D AN ES CCo HzsOi ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 10.0mg; 含 杠 子 以 
HET Ë (Cr Ha Oott ^H 3.8mg. 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 。 用 于 肺 胃 热 感 所 
致 的 咽喉 肿 痛 、 发 热 、 牙 痛 . 目 赤 。 

用 法 与 用 量 口服 。 一 次 0. 8g, 一 日 2 次 。 

规格 〗 — RS 0. 8g 


[I EP B. 
iil bf 
Qinghuo Zhimai Pian 
【处 方 〗 Fb 800g HEF 100g 
dé 100g 
KADAI LL EXSER.BUEGSE 140g 5j yg T) V5 EX 28 9) 


过 篇 ;剩余 的 穿心莲 与 麦 冬 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小时, 合 3 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1. 40 的 笛 襄 ,加 入 
上 述 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 ,; 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐 绿 
色 或 黄 褐色 至 标 褐色 ; 味 极 兰 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 叶 表 皮 组 织 中 合 
钟 乳 体 唱 细 胞 (和 穿心莲) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ， 
完整 者 长 多 角形 ,长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 ， 
胞 腔 暗 棕 红 色 ( 柏 子 ) 。 | | 

DRE m 5 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 3. 696 Ek BE TAE E C199 
10)20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 三 氯 甲 烷 振 揪 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 无 
水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 麦 冬 对 照 药材 
0. 5g, 加 水 20ml, REZ 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 , 自 “加 
3. 6% 盐 酸 溶 液 …” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烧 - 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 影 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
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应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
CEWE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 
同 [ 含 量 测定 ]J 项 。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 板 子 对 照 药材 0. 1g .穿心莲 对 照 
药材 0. 5g, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 适 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 70%% 甲 醇 至 刻度 853 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

对 照 品 溶液 的 制备 、 供 试 品 溶 
定 ] 项 。 

测定 法 ”精密 吸取 参照 物 溶液 .对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 
液 各 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 特 征 图 谱 相 对 应 的 6 个 主要 
色谱 峰 , 其 保留 时 间 应 与 参照 物色 谱 中 6 个 主要 色谱 峰 保 留 
时 间 相 对 应 ;其 中 2.3.6 号 色谱 峰 应 与 板子 背 、 穿 心 莲 内 酷 、 
脱水 穿心莲 内 酯 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 。 


检测 波长 为 225nm, 其 他 


ae e MEEN 


对 照 特征 图 谱 


2E. 3 号 峰 : 穿 心 莲 内 酯 ”6 号 峰 : 脱 水 穿心莲 内 酯 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT EE REL RS TEE 

为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 

定 进行 梯度 洗 脱 ;穿心莲 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 

225nm ,要 子 背 检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 穿心莲 内 酯 

峰 和 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计算 均 应 不 低 于 2000, 


时 间 ( 分 钟 ) Vis ACA 


流动 相 B(C% ) 
0 一 15 10—18 90— 82 
15—20 18—28 82—72 


20~60 28—40 72—60 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 背 对 照 品 、 穿 心 莲 内 酯 对 照 


品 .脱水 穿心莲 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 
iml &j&-T- t 30ug 与 穿心莲 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 各 20pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 BOUES 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g, 精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 7076 HP BE 
40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,加 
70% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lO0ul TE 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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Zl m E Fr E EE XE VÀ EF 0 3 A B. CC Hso Os) 和 脱水 穿 
A» 3E V Fi CCo Hzs O40 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2.0mg; 含 杠 子 以 
Ja CCHa O10) 计 ,不 得 少 于 1. 5mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 深 血 消 有 种。 用 于 肺 胃 热 戌 所 
Zi RIS PER RE b Je EA ERE SE ZR 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 ,一 日 2 次 。 


【规格 〗 ERKA 每 片 重 (100.27g (2)0. 31g 
(330.34g (4)0; dg 3570,42g 
ERI 密封 。 
Qinghuo Zhimai Jiaonang 
KAAI SEXE 800g He F 100g 
麦 冬 100g 
EE 以 上 三 味 , 取 穿心莲 135g 5 ETUpWE JN 


过 第 ;剩余 的 穿心莲 与 麦 冬 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 25 一 1. 35 的 稠 襄 ,加 入 
上 上述 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 装 人 胶囊 , 制 成 1000 
t. B. 

〖 性 状 〗 本 品 为 硬 胶 训 ,内 容 物 为 褐 绿 色 或 黄 褐 色 至 棕 
褐色 的 颗粒 和 粉末 ; 味 极 苦 。 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 叶 表 皮 组 织 中 含 
钟 乳 体 晶 细胞 (穿心莲 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ， 
完整 者 长 多 角形 .长 方形 或 不 规则 形 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 纹 和 孔 ， 
Wa Ex £T. f OO 

(2) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 研 细 , 加 3.6%% 盐 酸 溶液 (1->10) 
20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 无 水 
乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药材 
0. 5g; 加 水 20ml, Bip a£ 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 , 自 “ 加 
3.6% 盐 酸 溶液 ……” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 511, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 

〖 特 征 图 谱 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”检测 波长 为 225nm, 其 他 
同 [ 含 量 测定 ] 项 。 

参照 物 溶液 的 制备 ” 取 柏 子 对 照 药材 0. 1g EDU IR 
药材 0. 5g, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 适量 ,超声 处 理 (功率 
250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 70%% 甲 醇 至 刻度 18] 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
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对 照 品 溶液 的 制备 . 供 试 品 溶液 的 制备 [E] CA E dU 
定 ] 项 。 

测定 法 ”精密 吸取 参照 物 洲 液 \, 对 照 品 溶液 与 供 试 品 游 
WE 10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 特征 图 谱 相 对 应 的 6 个 主要 
色谱 峰 , 其 保留 时 间 应 与 参照 物色 谱 中 6 个 主要 色谱 峰 保留 
时 间 相 对 应 ;其 中 2、3、6 号 色谱 峰 应 与 杠 子 背 、 穿 心 轩 内 酯 、 
脱水 穿心莲 内 酯 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 对 应 。 


mAU 
3 
201 6 
5 
H | | 
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0 f 
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分 钟 
对 照 特 征 图 谱 


2 Fig TE ”3 号 峰 : 穿 心 加 内 酯 6 号 峰 :; 脱 水 穿心莲 内 酷 


【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALEAR 48 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进 行 梯度 洗 脱 ;穿心莲 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 
225nm , 杖 子 苷 检测 波长 为 238nm。 理 论 板 数 按 穿心莲 内 酷 
峰 和 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计 算 均 应 不 低 于 2000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BOA) 

0 一 15 10—18 90—82 
15~20 18—28 82—72 
20~60 28—40 72—60 
对 照 品 溶液 的 制备 BT EO] R m ob E AN Aa R 


品 、 脱 水 穿心莲 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 
lml EHETE 30pg 与 穿心莲 内 酯 、 脱 水 穿心莲 内 酯 各 20pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
^] , 研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70%% 甲 醇 
40ml 超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 加 
70%% 甲 醇 至 刻度 , $65] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1091, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (CCzx Ho Os ) 和 脱水 穿 
AE VIE CCas Hos 04) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. Omg; AIET I 
HT Ë (Ci; Hg O10) 计 , 不 得 少 于 1. 5mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 。 用 于 肺 胃 热 感 所 
致 的 咽喉 肿 冯 、 发 热 . 牙 痛 、 目 赤 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 2 次 。 


AFA 
【规格 〗 每 粒 装 0. 25g 
【贮藏 】 密封 。 
B TA 
Qingning Wan 
[47571 大 黄 600g 绿豆 25g 
车 前 草 25g 炒 日 术 25g 
黑豆 25g 半 夏 ( 制 )25g 
BET 25g ZRF 25g 
pti 5g 牛乳 50g 
ZJF 25g 麦芽 25g 
陈皮 25g 侧 柏 叶 25g 


LEl 以 上 十 四 味 , 除 牛乳 外 ,将 大 黄粉 碎 为 小 块 , 另 
取 黄 酒 600g ,与 大 黄 拌 于 饶 中 ,加 盖 封 闭 , 隔 水 加 热 炖 至 酒 
尽 , 取 出 ,低温 干燥 。 其 余 绿豆 等 十 二 味 ,分 别 酌 予 碎 断 ,分 次 
水 前 至 味 尽 ,去 涅 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 适当 浓缩 后 加 入 牛 
3L , 浸 拌 上 述 制 成 的 大 黄 , 再 人 饶 中 ,加 盖 封 闭 , 按 上 法 炖 至 液 
尽 , 取 出 ,低温 干燥 ,人 研 成 细 粉 ,过 篇 。 每 100g 4 R HERE 
35~ 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 每 100g 粉末 
加 炼 蜜 100— 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 黑色 的 大 蜜 九 或 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 水 蜜 丸 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 4ml, 超 声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 ;或 取 大 蜜 丸 5g, 剪 
RE ,加 甲醇 15ml, 人 研磨 使 溶 散 ,超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 
二 ,残渣 用 甲醇 2ml, 分 2 次 溶解 ,每 次 轻 摇 10 秒 钟 ,分 取 上 清 
液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 3g, 加 甲醇 3ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 ,上 清 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3 一 6 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
大 黄 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 陈皮 对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 ,上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 对 照 药材 溶液 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 各 
3 一 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (5.5 : 4.5: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 一 个 相同 颜色 的 斑点 ;再 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 


视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 
相同 颜色 的 严 光 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 


e 1537 。 


清 肝 利 胆 口服 液 


为 填充 剂 EA C RS - FR A-o. 196 BE RR I IC CAZ :23 : 35) 为 流动 
相 ; 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PIPAR i OG] En bii 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml a 
Gug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 斌 品 溶液 的 制备 〈1) 取 本 品 水 密 丸 , 研 细 , 取 0. 15g, 
精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 密 丸 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 0. 3g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 (10 : 1) 的 混 
FRAR oml, REEE, KEIL W 10 小 时 以 上 ,超声 处 理 
使 溶 散 , 置 80 C 水浴 中 加 热 回流 30 分 钟 , 若 瓶 壁 有 秋 附 物 ， 
须 超声 处 理 去 除 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 2 96 A SUE ALTRE 
W lml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 
黄 酚 和 总 大 黄 素 的 供 试 品 溶液 。 

(2) BUK2E JLUBIZK. 0. 15g 精密 称 定 ; 或 取 上 述 剪 碎 的 大 
TE JL 0. 3g, 鱼 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
称 定 重量 ,大 蜜 丸 浸泡 10 小 时 以 上 ,用 玻 棒 研磨 使 样品 洲 散 ， 
用 数 滴 甲 醇 冲 洗 玻 棒 于 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 (功率 为 100W， 
频率 为 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 ,或 挥 散 至 原 重 量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 游 
离 大 黄 酚 和 族 离 大 黄 素 的 供 试 品 溶液 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 洲 
液 各 10—20ul, 注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 计 算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 系 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ; 用 总 大 黄 酚 
和 总 大 芮 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 总 量 的 差 值 ， 
作为 结合 意 醒 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 

本 品 含 大 黄 以 总 cR a DÀ X BR ER 
(Ci; Hio 〇 ;) 的 总 量 计 , 水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 6. 0mg, IX E XL 

每 丸 不 得 少 于 31. 5mg; 以 结合 蕊 醒 中 的 大 黄 酚 (Cis Hio 04) 
和 大 黄 素 (Cis Hio Os) 的 总 量 计 ,水 蜜 丸 每 lg 不 得 少 于 
2. Img: KEIL ILT DF 18. 9mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 WAS Kk, E, MTF KE A a 
Be BI IAR Fh ETE HE n A HG, EL ZR ay a LOU P A AK 
便秘 结 。 

用 法 与 用 量 〗 OR. 
丸 , 一 日 1~2 次 。 

注意 Auc. 

规格 〗  COZKSEJU R 6g 

DREI FILE 9g 

CERI 密封 。 


水 蜜 丸 一 次 6g, 大 蜜 丸 一 次 1 


jS FH RI BB CIE 


S Lidan uns 


山 银 花 
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〖 制 法 〗】 以 上 五 味 ,加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 小 


缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 24 小 时 ， LN 
回收 乙醇 ,加 水 至 1000ml, 搅 拌 静 置 , 取 上 清 液 ,加 辅料 适 
加 水 调整 至 1000ml, 1555] REE, KE BI 

DERE 本 品 为 棕 红 色 澄 明 液 体 ; 味 苦 、 甜 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 茵 陈 对 照 药 材 0.5g, 加 水 100ml, fs t 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 
10ul、 对 照 药材 咨 液 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G WEE D. VÀ 
A tili iE C60 — 90 CO- 7, R Z Fi - FH RECO * 5 :0.5) 为 展开 剂 , 展 
JF cB LECT AGAT (365nnm0. FL, BETA a TR, 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 4, 离 心 , 取 上 上 清 
液 ,通过 聚 酰 腕 柱 人 (30 一 60 目 ,1lg, 内 径 为 lem), AKA EP 
性 ,再 用 丙酮 15ml 洗 脱 ,收集 丙酮 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 演 加 甲 醒 
Imi 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 im E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同 
一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , TBI EUG BU SEG BER . 

(3) 取 本 品 30ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 25ml 洗涤 , 乔 去 洗涤 液 ， 
再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 取 正 丁 醇 液 , 藻 

干 , 残 注 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 柏 子 苷 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 m 含 1mg WAW, EARE mA R. 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 上 述 两 种 溶液 各 Suls 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氛 甲 烷 -甲醇 (11 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C Jm 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 pH 值 应 为 5.5~7.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 膊 -水 (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 术 子 昔 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 BUE T EX BR nid E ,精密 称 定 ,加 
50% 甲醇 制 成 每 Im 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 50ml Æ Hi 
中 ,加 50%% 甲 醇 至 刻度 , 揪 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
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本 品 每 lml E HeT Ae T (Cs Ha Ow) 计 , 不 得 少 
本 0.60mg; 

《功能 与 主治 〗 清 利 肝胆 湿热 。 用 于 湿热 蔓 结 肝胆 所 和 致 
BIAR E EEn Z TI R A A DKI o 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20 一 30ml, 一 日 2 次 ,10 天 
为 一 疗程 。 

【注意 】 

【规格 】 

qu 


A TI P. Se o RRE W 。 
每 支 装 10ml 
避 光 ,密封 , 置 阴 深 处 。 


E 


Qinggan Lidan Jiaonang 


[45 H 山 银 花 
ES & 
防 已 
【 制 法 〗 以 上 五 味 , 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓 


缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70%, 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 , 吗 筋 干燥 , 取 干 谨 , 加 淀粉 适量 ,粉碎 , 温 匀 , 装 入 
Hic 3E il 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 便 胶 圳 ,内 容 物 为 标 黄色 至 黑 褐 色 的 粉 
AGB. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 1.4g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 
EARI 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 二 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙 
酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 
漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 陈 对 照 药材 
1g, 加 水 100ml, jk NB 30 分 钟 , 放 冷 , 泪 过 ,滤液 浓缩 至 约 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 i1 SE RR 2S TRE IRE 10 半 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲醇 
(6: 5 : 0.50 Jg JE JE Gf, 展开 取出 EP EE PP OG AT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 0. 35g, 加 水 15ml 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 
pH 值 至 4, 离心 , 取 上 清 液 通过 聚 酰胺 柱 (40 一 60 目 ,1g， 
内 径 为 lem) ,用 水 洗 至 中 性 ,再 用 丙酮 15ml 洗 脱 , 收 集 丙酮 
洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
WE ~ul 分别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 酷 酸 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 严 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 1. tg; 人 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 25ml 洗 


YE Ri e A 


涤 , 弃 去 洗涤 液 ,再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 弃 
去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 梳 子 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10 由 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (11 : 20 Dy JE JE RI , E JP. CH EC mE 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DIT b AERE LEER RENE 
KEER; AL-KO : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 枯 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FR 
HE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 25kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 50 汉 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
^J , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ sh EU YE uid) (Cs Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
F 3. 0mg. 

功能 与 主治 〗 清 利 肝胆 湿热 。 用 于 湿热 蕴 结 肝胆 所 致 
的 纳 呆 、 胁 痛 、 疲 倦 、 乏 力 、 尿 黄 、 莹 腻 、 脉 弦 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 粒 , 一 日 2 次 ,10 天 为 
一 疗程 。 

注意 了 有 忌 烟 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 
每 粒 装 0. 35g 


〖 处 方 〗 WA 60g sid 60g 
JK3& T. 60g 川 贝 母 30g 
胆 南 星 ( 砂 炒 )308g 法 半 夏 ( 砂 炒 )60g 
陈皮 60g IRA 60g 
Ab TE 60g 2E RA 30g 
fü BE 60g EZ. 30g 
炒 羔 上 服 子 30g 蜜 款 冬 花 30g 
H5 30g 


KAI 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 35 50g 与 适量 的 水 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 密 


e 1539 * 
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140—160g 制 成 大 蜜 九 , 即 得 。 

CEIRI 本 品 为 标 褐色 至 黑 神 色 的 水 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 
甜 、. 若 、 微 麻 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 , 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 
Sum RS). FERRE, RE., E, ILAE). E 
束 周 围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 花 粉 粒 
球形 ,直径 约 至 32pm, 外 壁 有 刺 , 较 尖 ( 款 冬 花 )。 

DRA mK AL 10g; 研 细 , 加 水 10ml, 搅 匀 ; 或 取 大 塞 
Ju 18g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 8g、 水 6ml, 研 匀 ,再 加 水 15ml, 超声 处 
理 15 分 钟 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 搅 匀 , 超 声 处 理 30 分 钟 , 倾 出 
上 清 液 , 残 酒 再 加 乙酸 乙 酯 15ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 倾 出 上 
清 液 ,合并 上 清 液 ,加 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 水 洗 
Wk 2 次 ,每 次 15ml, 取 乙酸 乙 酯 液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 乙酸 
CEs 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 、 朴 壳 
对 照 药 材 各 0. 5g ,分别 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 浴 剂 至 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 8 一 12pl、 对 照 药材 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 含 1% 氨 氧 
化 铀 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 丙 酮 -乙酸 乙 酯 (3: 1 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

《3) 取 本 品 水 蜜 丸 10g, 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 18g, 剪 碎 ,加 硅 
菠 土 6g, 研 匀 ,加 浓 氢 溶液 2ml, 乙醚 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 乙醇 液 (1 一 20)4ml, 摇 名 ,回收 溶剂 至 
于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,脱脂 棉 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 盐 酸 访 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml S 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
BA i IEEE 10~~15p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 豚 干 , 吧 以 功 三 酮 试 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 详 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 10g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 九 18g, 93 RE ILE: 
藻 土 4g, 研 匀 ,加 正 丁 醇 50ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml, 微 热 使 溶解 ,加 石油 醚 (60 一 
90 CO UETR 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 石油 醚 液 ,水 液 加 7% 硫酸 乙 
BEIGE 10ml, 加热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,加 三 氧 甲烷 振 揪 提取 2 
次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氧 甲烷 提取 液 , 加 水 40ml 洗涤 , 弃 去 洗 
液 ,三 毛 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 2g 脱水 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
T IRAI E E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桔 梗 对 照 
药材 1g, 加 7% 硫 酸 乙醇 -水 (1 : 3) 混 合 液 20ml, 加热 回流 3 
小 时 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 15 一 20ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
WE LA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
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光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 


ORA mK JL 6g, 人 研 细 ; 或 取 大 蜜 丸 9g, 剪 碎 , 加 硅 藻 
土 4g，, 研 匀 ,加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 
溶剂 至 干 , 残 注 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml E img 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 
1041. 对 照 品 溶液 Sul 分 别 点 于 同一 以 含 476 BER ELE B P FP dE 
纤维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 丁 酮 - 甲 
酸 - 水 (5: 3:1:1) 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 和 中 预 饱 和 15 
分 钟 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 于 , 喷 以 1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3 26 磷酸 溶液 (39 : 61) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 适量 ,人 研 细 , 取 约 
0. 3g ,精密 称 定 ; 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 塞 丸 , 剪 碎 , 混 义 , 取 
约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 160 双 ,频率 50kHz)30 
分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 ， 
5&5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1001. TE 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

KREESIS E (C: Hus Ou ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 3. 8mg; 大 蜜 九 每 丸 不 得 少 于 18. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 降 气 化 痰 ,止咳 平 吴 。 用 于 肺 热 咳嗽 , 痰 
Z E Is , XXE VE TE M s i A. 

〖 用 法 与 用 量 〗 UHR. IK EU IX 6g, 大 蜜 九 一 次 1 
丸 , 一 日 2 次 。 
规格 〗 OKRA FRR 6g “《〈2) 大 密 丸 ”每 丸 重 9g 
URI UN. 


rPI EU 140g HET 80g 
ABE 60g ir pl Bk 90g 
黄 相 40g Pr 60g 
桔梗 80g Hir] 40g 
天 花粉 80g Ke 120g 
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LADI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 165]. PHZK1Z3L. 
干燥 , 制 成 水 丸 ; 或 每 100g T TR LER 130~ 150g 制 成 大 塞 
丸 , 即 得 。 

DIET 本 品 为 淡 黄 色 至 黄 褐 色 的 水 丸 , 或 为 标 褐色 的 
IE JL s ^C RE. 

鉴别 〗 (1 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 DEED JE «EE 
径 35 一 48um, 脐 点 点 状 `、 人 字 状 或 马蹄 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 细 
BORNE., WEARER EE , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 芬 ) 2T 
维 束 鲜 黄 色 ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 ,形成 唱 纤 维 , 含 品 细胞 的 
壁 木 化 增 厚 ( 黄 相 )。 纤 维 束 无 色 , 周 围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 
iu , 形 成 唱 纤 维 ( 苦 参 )。 草 酸 钙 针 晶 成 东 或 散在 ,长 26 一 110um 
( 知 母 ) 。 草 酸 钙 复 晶 大 ,直径 60~140um( 大 黄 )。 具 缘 纹 孔 导 管 
大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 呈 六 角形 或 和 斜 方形 ,排列 紧密 (天 花 
粉 )。 联 结 乳 管 直径 14~25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 )。 种 皮 
石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破 雄 , 完 整 者 长 多 角形 \ 长 方形 或 形状 不 
规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 筷 , 胞 腔 棕 红 色 ( 枯 子 )。 

《2) 取 本 品 水 丸 2g, 人 研 细 ; 或 大 蜜 丸 3g. DERE T GE SE EE 
量 , 人 研习。 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
获 干 , 残 汗 加 甲醇 2ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 今 背 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 
别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 法 甲 基 纤 维 素 钠 溶 液 为 纤 合 剂 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5:3:1:1) 
为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 生 中 预 饱和 30 分钟, 展开 ,取出 ,上 蚊 
To HELL 1% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 上 暗 绿色 斑点 。 

(30 BUS hà 2K X 6g, 研 细 , XX SE DL 9g, BUR TI RE SR Ti 
=W. JN HH RE 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 10ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H 5g. 内径 为 
1. 5cm) 上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 演 加 甲醇 
oml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 梳 子音 对 照 品 , 加 乙醇 制 
R im E 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5: 1 : 1) 为 展 
开 剂 . RET RE T o ii ELBRL ER A BE Co 100 EIE. TE 110°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 丸 2g, MF 288 , JL TE SCALE 3ml、 三 氯 甲 烷 
Z0ml.2X X3 JL 3g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 适 量 ,人 研 色 ,加 浓 氨 试 液 
Sm ZAF é 40ml。 加 热 回流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 
1%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 三 氯 甲 烷 液 , 燕 
于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 小 法 
碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
21 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 内 醇 - 乙 酸 乙 
酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12 : 3 :6:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 
饱和 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 


清 肺 抑 火 丸 


视 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 | 

《5) 取 本 品 水 丸 6g. BT 28, JU TR SR TALL 2ml, =A P c 
30ml,2X X 2€ JL 9g, B RAE, JI TE A dol ms E53 s LT CAL TI 
6ml, ZAF 50ml。 放 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 燕 二 ,残渣 加 三 毛 
甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 兰 参 碱 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2ul. 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 (2:4:3: 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 乌 钾 试 液 。 供 试 
唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 水 丸 2g, 研 细 , EKRE 3L 3g, BERE RE DE dou 
i.ULSJ. AD FH BE 20ml, 3 395 1 小 时 ,超声 处 理 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 , 取 滤 液 Sml RT ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
1ml, 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 次 ,每 次 
20ml,4 Jf Z BER , 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 607C )- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5: 1) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 五 个 杰 黄 色 欧 光斑 点 。 置 氨 蒸 
气 中 王后 ,日 光 下 检视 ,斑点 变 为 红色 。 

KREI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (38 : 62 : 0.3) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 并 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 ; 或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 前 碎 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 ， 
MERLE, WME. E E 250m 圆 底 烧瓶 中 ,精密 加 入 
70% 乙 醇 100ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 黄 芬 以 黄 芬 背 (C His O11 ) 计 ,水 丸 每 lg 不 得 少 
于 4. 5mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 50. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清 肺 止咳 ,化 痰 通 便 。 用 于 痰 热 阻 肺 所 
c B TU EC EE EE A LT CUBA LECT 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 丸 一 次 6g, X JU — X 1 丸 ， 
一 日 2 一 3 次 。 

CIEI 孕妇 慎 用 。 

CIRI CAE JL EJUS 9g 

【贮藏 3 密封 。 


e 1541 。 
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(FI RE 石 总 
地 龙 dou 
ABT AETA 
MERE RFH 
CEAI 以 上 八 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,羚羊 角 粉 碎 成 极 细 


粉 ,其 余 麻 黄 等 六 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 羚羊 角 及 人 工 牛 黄粉 
AK BOUE DA]. 8m. E 100g 粉末 用 炼 密 60 一 80g 加 适量 水 
泛 丸 , 制 成 水 密 丸 ,干燥 , 即 得 

CERI 本 品 为 标 褐色 的 水 蜜 丸 ; 气 腥 , 味 微 辛苦。 

(3x02 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :气孔 特异 ,保卫 细 
胞 侧面 观 呈 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹 
理 ( 石 膏 ) 。 石 细胞 楼 黄色 ,贝壳 状 , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 
Sb Ob IO. MAET 4, m PER 6 ,微波 状 弯 曲 , 有 时 呈 垂 
下 交错 排列 (地 龙 )。 种 皮 内 表皮 细胞 黄色 ,多 角形 或 长 多 角 
JÉ BEES CREE, 

(2) 取 本 品 20 3L. TEE , JL ER RR 
钟 ,使 溶解 ,小 过 ,滤液 显 钙 盐 
0301) 的 鉴别 反应 

(D EUR ái 20 XL, ERE ,加 三 氯 甲烷 4ml, 搅 匀 ,放置 1 小 
时 , 取 上 浓 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 
制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ll, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 握 甲 烷 - 冰 醋酸 (2 :2:1) 为 展开 
38] . HET CU BTE SEVA. 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn A 
至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 碎 ,加 三 氯 甲烷 20ml、 盐酸 3ml, 加 热 
回流 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 15ml, 加 活性 
A 0.5g, 加 热 煮 漳 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 牛 萝 子 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6~~10pl1,; 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 - 冰 酷 酸 (10 : 20 : 7 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ， 
吗 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 


2 10 一 20ml 放置 30 分 
(通则 03010 与 硫酸 盐 ( 通 则 


色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 
〖 检查 〗 水 分 不 得 过 14.0% (通则 08325, 


其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 取 本 品 适量 ,人 研 碎 , 取 3g, 精 密 称 定 ,加 浓 
SA i i - FECI : 50) 的 混合 溶液 10ml, 浸 泡 30 分 钟 ,超声 处 
理 ( 功 率 220W, 频 率 50kHz)10 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 钟 
3600 转 ), 取 上 清 液 。 药 渣 按 上 述 方法 重复 操作 3 次 。 合 并 


e 1542 。 
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CAR. RT , 残 漆 用 饱和 和 氯 化 钠 浴 液 30ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 
液 调节 pH 值 至 9, 用 乙醚 振 播 提取 5 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 液 ,回收 乙醚 至 近 于 ,残渣 加 甲醇 适量 使 游 解 , 滤 过 ,滤液 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 
酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 14mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 
密 吸 取 供 试 品 溶液 ulcer B aS TRE Zl 与 4pl1; 分 别 点 于 同一 
AAMER G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20: 
3. 5 : 0.6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 辽 干 ,时 以 0.2 25 Epi — B 2 
BAR, F 105 C Ji 3 E BER E €LT8 Wf 取出 ,放置 30 分 钟 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 扫 描 , 波 长 ， 
As 二 490nm,ARg 王 440nm, 测 量 供 试 品 吸 沧 度 积 分 信 与 对 照 品 
吸光 度 积分 值 , 计 算 , 即 得 

本 品 每 1g ARR DL EE BUR CC Hi; NO * HCDHf, 


did TH te. AE TZ Ue. HI F A RH Hii , 1% 
M Ig » M AKA o BE IX GROB. EFIR E R PE Sc CRI Ae. 
慢性 支气管 炎 急 性 发 作 及 肺 部 感染 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 周 岁 以 内 一 次 10 如 ,一 至 三 图 
大 2 和 六 和 和 大 0 人 


以 上 及 成 人 一 次 60 丸 , 一 日 3 次 。 
注意 风寒 表 证 引起 的 咳嗽 、 心 功能 不 全 者 慎 用 。 
规格 每 60 丸 重 8g 


KU EGO 密封 。 


Qingxie Wan 


〖 处方 〗 大 黄 826g 黄 今 165g 
HE 83g 甘草 17g 
AU 4g 
LENEI — LÀ EUR , 除 朱 砂 粉 外 ,其 余 大 黄 等 四 味 粉 碎 成 


ZUR] sibi , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 ,用 朱砂 粉 等 包 衣 , 即 得 

性 状 〗 Am Tdi ELO, B BK IK X ER BUR BS 
ERE IE. 

LEa ODRA ih 1g, 研 细 , 加 甲醇 ZO ml W 1 小 时 ， 
滤 过 , 取 滤 液 5ml.z€ To XXE Kk 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
lml, 加 热 回流 30 分 钟 , 冷 却 , 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 ET REMAP h 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
2ul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 3 ERR E. DU iW E C30 — 60 C 0 - HI 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ETT Hob s 
于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 
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(2) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,泪液 浓缩 至 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药材 
0. 4g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 沙 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Ju ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 肾 酰 胺 薄膜 上 ,以 
甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (10: 3 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 置 以 展开 
剂 预 饱和 20 分 钟 的 展开 生 中 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 三 个 相同 的 暗色 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 2.5g, 研 细 ,加 无 水 乙醇 - 异 丙 醇 (1 : DIR AIR 
液 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml, 
超声 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 (15ml、10ml、10ml)， 
分 取水 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 可 实 对 照 药 材 0.5g, 加 和 无 水 乙醇 - 异 丙 醇 (1 : DIR AIR 
液 10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 ) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 6p1l、 对 照 药 奢 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 桂 
We G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 甲 醇 -水 (5.5 : 1.5: DHEER 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ， 
置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
E RETE DELE. STIR BG n ve GE X. 

〖 检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 含量 测定 〗 大黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 125 WEBER E C80 : 20) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 系 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 素 对 照 品 和 大 黄 酚 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 m 含 大 黄 素 30pg、 大 黄 酚 80pg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 粉末 约 0.5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 200 允 ,频率 45k Hz) 40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
oml. 置 平 底 烧 瓶 中 , 挥 去 甲醇 ,加 2. 5mol/L 硫酸 溶液 10ml, 
超声 处 理 5 分 钟 ,再 加 入 三 毛 甲 烷 10ml, 加热 回流 1 小 时 , 冷 
AD ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 少量 三 氯 甲 烧 洗 涤 容 器 ,三 氯 甲烷 
液 并 和 分 液 漏斗 中 ,分 取 三 氯 甲 煤层 , 酸 液 用 三 氯 甲烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 挥 和 于 SR LB BE E. 
超声 使 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , UE 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 游 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cs Hi。O;) 和 大 黄 酚 
(Cs HioO,) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 8mg。 

朱砂 粉 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 
形 瓶 中 ,加 硫酸 25ml 5 RB REPE 4g, 加 热 使 成 微 黄色 浴 液 , 放 
冷 , 缓 组 加 水 50ml, 滴 加 2 办 高 锰 酸 钾 深 液 至 显 粉 红色 ,再 滴 
加 2% 硫酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 2ml, 


H ERZA 


HERERO. 02mol/L) 滴 定 。 每 1ml pi R ERE 
it (0. 02mol/ DH 23 F 2. 326mg BS Bii fG2K CHgS) . 

本 品 每 lg ARTE COHgsST.mM12-15mg. 

功能 与 主治 〗 清热 , 通 便 , 消 沾 。 用 于 实 热 积 滞 所 致 的 
大 便秘 结 。 

区 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5. 4g。 

Ute) 孕妇 禁用 。 

【规格 〗 FRR O. 4g 

【贮藏 〗 密封 。 


Qingwei Baoan Wan 


LAAI RAR 90g Atti 90g 
陈皮 90g RÆ 90g 
砂 位 90g Hir B 90g 
3$ FR 90g RZF 90g 
甘草 90g Hz 90g 


Ak kb fH TE 90g HSK 90g 
日 酒 曲 180g kb iif 360g 
[50:53 A ETUER, I EEN AR xi) 162]. f 100g 
T ADLER SE 120~130g 制 成 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 , 即 得 。 
性 状 〗 本 品 为 黄色 至 标 褐 色 的 大 蜜 丸 或 小 蜜 丸 ; 气 香 ， 
味 甜 、 酸 。 


【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氨 本 试 液 深 化 ; 阔 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 


6um( 英 蕉 )。 表 皮 细 胞 纵 列 ,由 一 个 长 细胞 与 2 个 短 细胞 相 
间 连 接 ,长 细胞 壁 厚 ,波状 弯曲 , 木 化 ( 炒 麦 芽 )。 纤 维 束 周围 
薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 草 酸 钙 针 晶 细 
小 ,不 规则 地 充 塞 于 湾 壁 细胞 中 ( 苗 炒 白术 )。 内 胚乳 细胞 碎 
片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 槟 郴 )。 内 种 皮 厚 壁 
细胞 黄 标 色 或 标 红 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 厚 , 胞 腔 内 含 硅 质 
HOT. 

DRE m 15g, B RE , JI RE SE E: 6g, 研 匀 , 加 乙醚 50ml, 
加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 药 漆 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙 
BREH 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 白 术 对 照 药材 
0.5g, 加 乙酸 15ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ul1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (20 : 0.3) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 , 在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 山楂 对 照 药 材 1g, 加 乙酸 乙 酯 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 熊 果 酸 对 照 品 ,加 甲 
Bg EM AR Im 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 


。 1543 。 


HARAKA) 
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法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 
述 两 种 对 照 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 环 
己 烷 -三 所 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20:5:8:0.1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 , 显 相同 的 杰 黄 色 荧 光斑 点 。 

(4) 取 本 品 15g, 剪 碎 , 加 水 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,离心 ， 
取 上 清 液 加 乙酸 乙 酯 30ml 振 摇 提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 
Em P E m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 检 皮 苷 对 照 品 
和 柚 皮 车 对照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 5mg BUS 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 
甲烷 -甲醇 -水 (32 : 17 : 5)10 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 , 展 开 , 展 距 约 为 12cm , CHA, Bst P i DIL — CÁO RT 
液 , 置 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 浴 ,加 甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, & Jt TE T BR E 2E T. RA 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 :1: 1: 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HRTF MEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 , 置 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 20g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 8g, 研 匀 ,加 浓 氮 试 液 5ml， 
加 三 握 甲 烷 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 5% 盐酸 溶 
il 30ml 振 播 提取 ,提取 液 用 浓 氨 溶液 调节 pH EZ 9 一 10, 用 
三 氧 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 
EMEA F E 1m 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 , 男 取 槟 椰 对 照 药 
材 1g, 加 浓 氨 试 液 1Iml, 加 三 氯 甲 烷 30ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 游 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 风 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酶 - 浓 
AAA. 5 : 7.5: 0.2) 为 展开 剂 , 置 氨 率 气 预 饱和 的 展开 生 
内 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 础 化 乌 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

GEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 和 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 DICTAE RE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 222nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 25yg、 和 厚 朴 七 
15pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 


量 , 剪 碎 , 取 约 0.7g, 精 密 


e 1S44 。 


PE IMER E 1g, 研 习 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40k Hz) 30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 TE E NL, 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E Z JE Fh A JEF i CC His O;) 与 和 厚 朴 栈 
(Ci; His Os ) 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 43mg. 

功能 与 主治 〗 消食 化 清 , 和 明 止 号。 用 于 食 滞 胃 肠 所 
Si RUE ,证 见 小 儿 停 食 AFF. bé BUS: TEC a EL O jS 

UBikEREI 口服 。 小 蜜 丸 一 次 3g X 3E JL— X1 iL 
CR C203,— H Z IX. 

[3183  CO/E UAE IS 3g 

〖 贮藏 〗 密闭 ,防潮 。 


CO EE JL SEL 3g 


Qingwei Huanglian Wan 


[4h75 3 黄连 80g £i 8 80g 
T 80g 甘草 40g 
An Bk 80g X2 80g 
地 黄 80g 牡丹 皮 80g 
天 花粉 80g ER 80g 
HET 200g 黄柏 200g 
E 200g JR^j 80g 


KAGET 以 上 十 四 味 , 粉 雄 成 细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 
粉末 加 炼 蜜 110 一 130g 制 成 大 赛 丸 , 即 得 。 

CHEI 本 品 为 柠 神 色 的 大 塞 丸 ; 味 微 甜 后 藻 

LEAI (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 标 色 
至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 纤 维 束 鲜 芮 
€, ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 曲 , 形 成 唱 纤 维 , 含 唱 细 胞 壁 木 化 增 
厚 ( 黄 柏 )。 纤 维 束 鲜 黄色 , 壁 稍 厚 , 纹 筷 明 显 ( 黄 连 )。 韦 皮 纤 
维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 苓 )。 纤 维 束 几 无 色 , 周 转注 
壁 细 胞 含 草 酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 内 果皮 纤维 上 下 
层 纵横 交错 ,纤维 短 梭 形 ( 连 翘 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 或 散在 ,长 
26 一 110pm( 知 母 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 
者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 
腔 棕 红色 (板子 ) 。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 
形状 不 规则 ,直径 约 94pm( 玄 参 )。 不 规则 片 状 结 品 无 色 , 有 
平 直 纹理 (石膏 )。 

(2) 取 本 品 2. 5g, 剪 碎 ,加 甲醇 15ml, 研 磨 使 分 散 ,超声 处 
38 10 分 钟 , 滤 过 , 滤液 蒸 干 , 残 漆 用 甲醇 2ml 分 2 次 轻 播 , 甫 
置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 念 对 照 药 材 0. 3g、 特 
丹 皮 对 照 药材 和 连 斤 对 照 药材 各 0. 2g ,分别 加 甲醇 3ml, 超声 
处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 浓 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
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谐 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8 — 10 pL SE ER Z3 REIR 
液 各 3 一 6nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFss4 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 FEE BU BREF EK 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 苍 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 2% 三 氯 化 铝 乙醇 
溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 牡丹 
皮 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;再 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 次 点 显 色 清晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 连 负 对照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 一 个 黄 绿色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 黄连 对 照 药 材 0.03g, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 庆 置 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药 材 溶液 2 — 301 和 [含量 测定 J 项 下 的 
对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 3 — 5 uds ra A IBI — SERE G E 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 6 : 
3:3:1) 为 展开 剂 , 放 人 展开 人 币 一 侧 的 槽 内 , 另 槽 中 加 入 等 体 
积 的 浓 氨 试 液 , 预 平衡 数 分 钟 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《4) 取 柑 子 对 照 药材 0.25g、 甘 草 对 照 药材 0. 1g ,分别 加 
甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 深 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 对 照 药 材 溶液 及 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 3 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 醇 - 浓 氛 试 液 (12 : 
6:3:3: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 为 llcem UE WH, RF. 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 甘草 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,至 少 显 两 个 相同 颜色 的 区 光斑 点 ; 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 枢 子 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,至 少 显 一 个 相同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检查 】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 前 碎 ( 直 径 2mm 
以 下 ) , 取 约 0. 3g 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 盐酸 - 甲 
EA: 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 浸 涡 10 小 时 
以 上 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 小 绩 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 盐酸 - 
HEC : 100) 的 混合 溶液 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,精密 吸取 供 试 品 
I8 d 2 一 3p、 对 照 品 溶液 2501 与 4p1, 分 别 交 又 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 放 人 展开 和 红 一 侧 的 权 内 ,男模 加 
入 等 体积 的 浓 氨 试 液 , 预 平衡 数 分 钟 后 ,展开 ,取出 PET A 
后 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 荧 光 扫 
描 , 激 发 波长 :* 王 334nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 
吸光 度 积分 值 ,计算 , 即 得 ，。 

Zn REAL ER XE LEUR DA Sh B^ RE Bl CC Hi; NO, * HCD 


Vt 22.0mg;, 

功能 与 主治 〗 清 胃 泻 火 , 解 毒 消 肿 。 用 于 肺 胃 火 
i HS D TT Æ JE SAT ~ IA US JR o 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 2 次 。 

〖 注意 〗 孕妇 借用。 

〖 规格 〗 FILE 9g 

Em EE 密封 。 


ERE 
Sm 
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[4.7573 黄连 80g 4i. 80g 
Ti BE 80g 甘草 40g 
AI BE 80g 4€ 80g 
地 黄 80g TET EE 80g 
天 花粉 80g XE 80g 
HE T 200g 黄柏 200g 
黄 今 200g JR^j 80g 


〖 制 法 】 以 上 十 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 往 , 混 匀 , 用 水 泛 
丸 ,干燥 , 即 得 。 

HERI 本 品 为 黄色 至 深 黄 色 的 水 丸 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 ] 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 组 织 灰 棕色 
至 黑 棕 色 ,细胞 多 皱 缩 , 内 含 棕色 核 状 物 (地 黄 )。 纤 维 束 鲜 黄 
色 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 壁 木 化 增 
厚 ( 黄 柏 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 韧 皮 纤 
维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 蕉 )。 纤 维 束 几 无 色 , 周 围 薄 
壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 (甘草 )。 内 果皮 纤维 上 下 
层 纵 横 交 错 , 纤 维 短 梭 形 ( 连 锤 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 东 或 散在 ,长 
26 一 110pm( 知 母 )。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 标 色 , 多 破碎 ,完整 
者 长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 
腔 棕 红色 ( 杖 子 ) 。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 长 方形 .类 圆 形 或 
形状 不 规则 ,直径 约 94um( 玄 参 )。 不 规则 片 状 结晶 无 色 , 有 
3 HAGECRH BD. 

(2) 取 本 品 1g; 研 细 , 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药材 0. 3g .牡丹 皮 
对 照 药 材 和 连 撼 对 照 药材 各 0. 2g ,分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~8pl、 对 照 药 材 溶液 各 
3 一 6p 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 置 紫外 光 
灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 黄 苓 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 2% 三 氧化 铝 乙醇 溶 
液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 牡丹 皮 
对 照 药 材 色谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 ;再 喷 
以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 


e 1545 。 


清 胃 黄连 乒 


光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 连 贡 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 一 个 黄 绿色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 黄连 对 照 药材 0.03g, 加 甲醇 4ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 萍 层 色谱 法 ( 通 
jill 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 与 盐酸 小 
HE gar B8 in HE E 3 一 5ul、 上述 对 照 药材 溶液 2 一 3 则 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 - 甲 
醇 - 浓 氨 试 液 (12 :6:3:3:1) 为 展开 剂 , 放 人 展开 和 缸 一 便 
的 槽 内 , 玖 柱 中 加 入 等 体积 的 浓 氨 试 液 , 预 平衡 数 分 钟 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 奖 光 斑点 。 

(40 Uli Tor RRZU E 0.25g .甘草 对 照 药 材 0.1g, 分 别 加 
甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 浴 液 和 上 述 对 照 药 材 溶 液 各 3 一 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 展 距 为 illem 以 上 ,取出 ， 
陈 干 , 置 入 外 沧 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 甘草 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 相同 颜色 的 荧光 斑点 ; 距 
以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 模子 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,至少 显 一 个 相 
同 颜色 的 斑点 。 


[fei] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 ( 过 三 号 筛 )， 


取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
250W, JiR 33kHz)45 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 10553 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 
酸 小 竖 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 盐酸 -甲醇 (1: 100) 的 混 
合 溶液 制 成 每 m 含 20pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 精 密 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 3Al、 对 有 照 
in TER ul 与 4l. 4 AU SE SCARE [H]— RE E G 薄 层 板 上 ,以 环 
O pi- CE M-F BRE BR SER (12: 6: 3: 3: DO 
展开 剂 OCA SOT SE B — MUERE P] o 55 RE D A E E ER PE YE RC 
液 , 预 平 衡 数 分 钟 后 ,展开 ,取出 , 挥 干 溶剂 后 , 照 薄 层 色 谱 } 
(通则 0502 薄 层 色谱 扫描 法 ) 进 行 荧 光 扫 描 , 激 发 波长 :4 二 
334nm, 测 量 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 照 品 吸光 度 积分 值 , 计 
算 , 即 得 。 


功能 与 主治 〗 清 骨 泻 火 ,解毒 消 肿 。 用 于 肺 胃 火 戌 所 
SX BA) O T Æ Js AER UI R Hp Hn 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

规格 〗 FRR 9g 

〖 注意 〗 孕妇 慎 用 。 

(ÈRI 密封 。 


e 1546 。 
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[4h77] 黄连 62g fif 62g 
TüT 62g HX 31g 
AT BE 62g € 462g 
地 黄 62g 牡丹 皮 62g 
天 花粉 62g 连 再 62g 
HEF 156g 黄柏 156g 
EU 156g IRAJ 62g 


KAEI 以 上 十 四 味 , 取 石膏 31g 粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 黄 
苓 照 本 版 黄 稚 提取 物 的 制备 方法 , 制 得 黄 今 提取 物 ,备用 ; 剩 
余 石 襄 和 黄连 等 十 二 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 
并 滤液 并 浓缩 成 相对 密度 为 1.20(50 一 60 ) IS 
缩 液 喷雾 干燥 成 王 膏 粉 , 加 入 石膏 、. 黄 芬 提 取 物 细 粉 及 辅料 适 
量 18.5] , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 [规格 (1)] 
或 薄膜 衣 [ 规 格 (2)], 即 得 。 

以 上 十 四 味 ,加 水 热 浸 (80C 7)0.5 小 时 后 前 者 1 小 时 , 渡 
过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.30~1. 32660 ~ 650 HRR, 
干燥 ,加 淀粉 . 糊 精 适量 制 成 颗粒 ,压制 成 500 片 ; 包 薄膜 衣 ， 
即 得 [规格 (3)]。 | 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 标 色 
EX I REI RE. 

LEII COXU i 5 片 ; 除 去 包 衣 ,人 研 细 , 加 甲醇 30ml， 
超声 人 处理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 ,加 甲醇 2ml f 28 
fit ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 柱 子音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4 中, 分别 点 于 同一 硅胶 GM 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (10:6:2:0.5) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ;上 脉 干 , 哎 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg BS TR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 tul, or 
别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (7 : 1: 
2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 

(3) 取 黄连 对 照 药 材 50mg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 咨 解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 男 取 盐 酸 小 亡 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml m 
0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](C1) 项 下 的 供 试 品 洲 液 及 上 述 对 照 
药材 与 对 照 品 溶液 各 1 一 2 岂 , 分别 点 于 同一 硅胶 G 38 ER 
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上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 醋 - 异 丙 醇 - 甲 醇 -水 -三 乙 胺 (6:57:2: 

1: 2) 为 展开 剂 , 置 用 浓 氨 试 液 饱 和 20 分 钟 的 展开 征 
内 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 4 个 以 上 相同 
颜色 的 黄色 效 光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE m 10 Fr. Eg BK UT AU SZ. E 40ml, 加 热 回 
流 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 , 滤 渣 挥 干 ,加 乙醇 40ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 2ml, 继续 回 流 1 小时, 浓 
缩 至 约 5ml, 加 水 10ml, HF Æ 20ml Jie $E ER, y CHR E 
d .HI 12658 SC HN 10m UE TR ,再 用 水 洗涤 3 次 ,每 
次 10ml, 分 取 甲 葵 液 zx RAPE 1ml 使 溶解 ,作为 
Bt dhlg b. D PR Sm T n BS anu P AE RE 1ml 
* img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 
ToO HEU 5759 ARERR W. E 105'C Jn 3a 8 DE cx uj LIB 


晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 
EEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 


含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 ERT 
KAEKA Z HB -0. 05mol/L BER — AHA VC H 6 RR LS 
pH fH e 3.0)(30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 345nm。 理 论 
ACE is R RE ERE LAIT. 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适 
定 , 加 甲醇 制 成 每 Iim E 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. Ag ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 
盐酸 (100 : DIR HE 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
率 200W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 片 含 黄连 、 黄 柏 以 盐酸 小 辟 碱 (Cs Hi NO, e HCD 
计 ,[ 规 格 (1) C203 8 48 F 1.5mg; [规格 (3)J] 不 得 少 
于 3. 0mg, 

功能 与 主治 〗 清 骨 演 火 ,解毒 消 肿 。 
致 的 口舌 生 疮 , 齿 齿 、 咽 喉 肿 痛 ，。 

用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 8 片 [ 规 格 (1)、(2)] 或 一 
4 片 [ 规 格 (3)] ,一 日 2 次 。 
【规格 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) 
(2) 注 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 338g 
(3) 注 膜 衣 片 ”每 片 重 0.33g 
〖 贮藏 〗 密封 。 


N 


HS 


E 


用 于 肺 骨 火 盛 所 


JR "IR JG 


B 
Qingyan Wan 
(4753 TB 100g ILKA 100g 
Wi 100g WFA 100g 
甘草 100g 乌梅 肉 100g 
A 20g li b CBE 20g 
KH 20g 


〖 制 法 〗 AEIR, EP ERLUK Rn EAR Eu E SETS 
RE X, 2L » OD XBOEP AK BOT ibm 1853. FE 100g 粉末 加 炼 蜜 
100—130g 制 成 小 密 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黑 褐 色 的 小 蜜 九 或 大 蜜 丸 ; 气 清 凉 , 味 

甜 . 酸 、 微 否 。 
【鉴别 CO SU i 12g, 剪 碎 ,加 三 氯 甲烷 50ml, 加 热 回 
流 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
静 蓝 对 照 品 与 郁 玉 红 对 照 品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 各 含 
Img 的 混合 涂 液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3j 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

DRE m 2g. BU TE, I AERE 1g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 
BE. 75 Bun 3o RS ZUM 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg WRR., 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
癌 溶液 5p1、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 (7: 10:3: 
4) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 肪 于, 喷 以 296 — CICER 
乙醇 浴 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 置 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 250ml, 
连接 挥发 油 测定 融 , 目 测定 器 上 端 加 水 至 刻度 并 洪流 和 烧瓶 
中 为 止 ,再 加 乙酸 乙 酯 3ml, 连 接 回 流 冷凝 管 ,加 热 至 沸 ,并 保 
持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 用 铺 有 少量 无 水 硫酸 
钠 的 脱脂 析 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 薄 荷 脑 对 照 
um ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 同 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 。 
分 别 吸 取 对 照 品 溶液 lud 与 供 试 品 溶液 ] 一 2 岂 , 注 入 气相 色谱 
仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 

GEI 水 分 不 得 过 17.0%( 通 则 0832) 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 A HE 20000 (PEG - 


E 


mj 0108), 


。 1547 。 


TE H F AE PG 
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20M) 的 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 腊 
厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 1207€, 。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 
不 低 于 40 000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 冰 片 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 乙 
HZ RA TIN Im 含 0. 8mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 小 蜜 丸 1g, 或 取 重 量 差异 项 
下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ,加 入 硅 藻 土 
0. 5g; 人 饶 细 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 10ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 置 冰 浴 
中 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (每 分 钟 3000 
转 ), 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 Lul IE 
入 气相 色 详 仪 ,测定 ,以 龙 脑 峰 、 异 龙 脑 峰 面 积 之 和 计算 , 即 得 。 

A ii E UK Fr CCo Has OD/ 88 JU AE 1g 不 得 少 于 5. 6mg; 大 
3E JU REALI A AP F 33. 6mg。 

功能 与 主治 〗 清热 利 咽 ,生津 止 渴 。 用 于 肺 胃 热 盛 所 
致 的 咽喉 肿 痛 、 声 音 呆 哑 、 口 舌 干 燥 、 咽 下 不 利 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 或 含 化 。 小 密 丸 一 次 6g, 大 蜜 丸 一 
X 13L.—H 2—31X. 

〖 注意 〗 uf. . x39]. 

【规格 小 蜜 丸 每 30 九重 6g; 大 蜜 丸 每 丸 重 6g 

DERI 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


Qingyan Lige 
[4b753 Hj T 100g 连 再 100g 
柜子 100g 黄 芬 100g 
SX X 25g kb ^F 25 T- 100g 


Wir 100g 
Z4 100g 


天 花粉 100g 
JR r$ 100g 


防风 100g 桔梗 200g 
甘草 150g 
[RÀ 以 上 十 三 味 CES UE pl, 29 d S 1803 » FHK UE 
JU, FER. BITS. 


LERI 本 品 为 浅 棕 色 至 棕色 的 水 丸 ; 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 柱 唱 直 径 
约 至 34pm( 射 于 ) 。 韦 皮 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 
芬 ) 。 草 酸 钙 复 唱 大 ,直径 60 一 140km( 熟 大 黄 ) 。 草 酸 钙 方 晶 
直径 3~~9pm, 成 片 存在 于 黄色 的 中 果皮 薄 壁 细胞 中 ( 炒 牛 著 
子 )。 泻 粉 粒 复 粒 由 2 一 14 分 粒 组 成 , 常 由 一 个 大 的 帽 盔 状 分 
狂 与 几 个 小 分 粒 复合 (天 花粉 ) 。 果 皮 石 细胞 淡 黄 棕色 或 淡 黄 
色 , 多 成 片 , 细 胞 界限 不 明显 , 垂 周 壁 稍 厚 , 深 波状 弯曲 , 纹 筷 
fi i GRIZF SO 。 

(20 BU $5 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 


。 1548 。 


过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲醇 - 
甲酸 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 ,; 哎 以 126 — SUE 
铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DOP T EX E m o IP ERRE 1ml 含 4mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5:5:1: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 
110CC 加 热 至 班 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 汗 加 水 20ml 使 溶解 ,加 盐酸 2ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 蒸 于 , 残 漆 加 乙酸 
乙 酯 iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 
加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ond. 分别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5: DIS E 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
Bii £6, 1 2c JG DE xà, LEE ROS HUP EUG ,斑点 变 为 红色 。 

(5) 取 本 品 2. 5g; 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
WAT ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 
水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 游 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
2 一 5 中 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 
(13: 7 : 2) 的 下 层 深 液 为 展开 剂 SOT BUCH MF S EL 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (050 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KESHA R mE E ,精密 称 定 ,加 
50%% 乙 醇 制 成 每 Im 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% 乙 醇 溶液 50ml, 253€, 
称 定 重量 ,加热 回 流 2.5 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 5075 Z 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
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10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg AEA UEA E CCa Hua On ) 计 ,不 得 少 
T 5.0mg. 

功能 与 主治 〗 i8 COND IPAE. AFAM AIR E 
HE 28 Jr hc KS RI B ET Jb oA 3g . Ed £L m p OD E ZEE. B) NS A 
利口 吉 天 于 大 便秘 结 、 小 便 黄 赤 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 


注意 GEEK GEB SERED. 

规格 〗 每 100 粒 重 6g 

[I mE) 密封 。 

Qingyan 

〖 处方 〗 SF 30g 山 豆 根 30g 
桔梗 30g kb f d 15g 
wT (36 $6015g 牡丹 皮 30g 
HR 30g AR 15g 
ze 45g X2 45g 
HEE 30g 地 黄 45g 
HAJ 60g im Ul FE 30g 
甘草 60g IKE 6g 
KEARI 3g 

〖 制 法 〗 以 上 十 七 味 , 除 水 牛角 浓缩 粉 外 ,冰片 研 成 细 


T) ,其 余 射 干 等 十 五 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,与 上 述 粉末 配 
研 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 蜜 45 一 65g 及 适量 水 , 制 成 
水 窗 丸 ,干燥 ,或 每 100g 粉末 加 炼 密 100 — 120g , ill X, X: E 
丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐色 的 水 蜜 丸 或 黑 褐 色 的 大 
BIGRE ME MEAM. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 柱 唱 直 径 
约 34pm( 射 于 ) 。 体 壁 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 炒 僵 
A). MAEA LRL TRE CS SX D ZEE TRAKA. K 
方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红色 ( 析 
子 )。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 ,类 长 方形 ,类 圆 形 或 形状 不 规则 ， 
层 纹 明显 ,直径 约 94um( 玄 参 )。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 、 
细胞 多 皱 缩 ,内 含 棕 色 核 状 物 ( 地 黄 )。 淀 粉 粒 卵 圆 形 , 直径 
35 一 48pm; 脐 点 点 状 , 人 字 状 或 马蹄 状 ,位 于 较 小 端 , 层 纹 细 
密 ( 浙 贝 母 )。 | 

DRE 55 7K SE XL. 8g 53 E ; RARE AL 10g, BS PAS, TIL f 
BE 3g.DP5]. JI ZEE 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 UR o 8 CAS 
于 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 
乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 
0.5g, 水 浴 上 拌 义 ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
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2g; ÍJ 1—1. 5cm) 上 ,用 甲醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 Z 
干 ; 残 汀 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 芽 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul: 分 
别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 甲 
醇 -甲酸 (30 :5 :10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 上 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 玄 参 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 50ml, 同 [鉴别 ](2) 项 下 
供 试 品 溶液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 3nl KERI 
照 药材 溶液 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 
甲醇 -水 (4 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(ORA i ZK EL. 15g HME; SX DUK S2 JL 20g, 剪 碎 , 加 硅 
i T. 7g, 研 习 , 加 乙醚 100ml, 低温 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 
于 ,残渣 加 乙酸 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 皮 酚 对 
照 品 , 加 丙酮 制 成 每 lml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (5 : DJ 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[isi] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (52 : 48 : 0.1) 为 流动 相 ; 柱 温 为 
35'C 3; 检测 波长 为 266nm。 理 论 板 数 按 次 野营 尾 黄 素 峰 计算 
应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 次 野 意 尾 黄 素 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E Spg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 ,粉碎 , 取 约 2g, 精 密 
称 定 ; 或 取 重量 差异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 3g ,精密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 44kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmE TURES EER (Co Hs Os) 计 ,水 蜜 刀 每 1g 
不 得 少 于 30pg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 65ng. 

【功能 与 主治 清热 利 咽 , 消 肿 止 痛 。 用 于 风 热 外 效 、 肺 
胃 热 盛 所 致 的 胸 甩 不 利 、 口 渴 心 烦 、 咳 嗽 痰 多 、 咽 部 红肿 、 咽 
痛 、 失 音声 呈 。 

【用 法 与 用 量 〗 温 开 水 送 服 或 含 化。 水蜜 丸 一 次 4. 5g, 
n e 23L.—H 21x. 

DEE] 孕妇 及 儿童 慎 用 ; 忌 食 辛 辣 、 油 腻 、 厚 味 食 物 。 
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〖 规 格 〗 水 蜜 丸 每 100 ME 10g; 大 蜜 丸 每 丸 重 3g 
CER PA. 
E A 
Qingyin Wan 
LÆSI MTA JA] DL B} 
Ei 25 RU 马 梅 肉 
葛根 RA 
甘草 天 花粉 
CADEI 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 粉 


AK HER SE 40 一 50g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 密 丸 ;或 加 
HRS 110 一 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 神色 的 水 蜜 刀 或 大 蜜 丸 ; 味 甘 、 微 酸 汲 。 

鉴别] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
Gum (RE). ERAS DIE R N FEE , 直径 40 一 64pkm, 脐 点 
短 缝 状 , 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 察 见 ( 川 贝 母 )。 果 皮 纤 维 层 
淡 黄色 , 斜 癌 交错 排列 , 壁 较 薄 , 有 纹 孔 ( 词 子 肉 ) 。 果 皮 非 腺 
毛 单 细胞 , 平 直 或 到 曲 , 胞 腔 内 充满 黄 棕 色 物 (乌梅 肉 ) 。 

(2) BU i ZK 28 AL 10g , WE; ox BU SE JL 12g, 剪 碎 , 加 硅 
Et 6gs: WE. MAAR 10ml 及 三 氯 甲烷 30ml, 加 热 回 流 1 
小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 盐酸 液 , 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 10; 用 三 所 
甲烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml,43t — & HB E 28 T RA 
加 乙醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 贝 母 对 照 药 
Bi 2g, 加 氨 试 液 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 栈 -二 乙 胺 (12: 10:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 王 ,依次 喷 以 稀 碘 化 铅 钾 试 液 和 亚 硝 
酸 钠 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

CORE S ZK £2 3L 2g, 研 碎 ; 或 取 大 蜜 丸 3g. BE E. Jn HM 
醇 10ml, 超 声 处 理 30 4 Bh. DOS EXE. URTRZE T. yR E i P 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1l、 对 照 品 溶液 241, 分 别 
点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 
为 展开 剂 RAF ME ET RARA FEA A EIE 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 水 蜜 丸 2g, 人 研 碎 ;或 取 大 密 丸 3g, B8 R5 JT RE 
土 1.5g, 研 勺 。 加 盐酸 2ml 及 三 所 甲烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 落 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 盐酸 lml KEZAR 6 
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15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 无 
水 乙醇 制 成 每 Iim lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 药材 溶液 
及 对 照 品 溶液 各 381. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 石油 
醚 (30 一 60C)- 甲 共 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (10 : 20:7 :0.5) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 磷 铀 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5% 醋 酸 溶 液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 万 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 碎 , 取 约 0. 6g, 精 
密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 大 蜜 九 , 前 碎 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50m, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kH2230 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
l0ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 葛 根 以 万 根 素 (Cs Ho O) ttk E iLi 1g 不 得 
少 于 2. 3mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 4. 5mg。 


功能 与 主治 〗 清热 利 咽 ,生津 润 燥 。 用 于 肺 热 津 亏 , 啊 
ERAO ETR AMRY. 


AZS AS] 口服 ,; 温 开水 送 服 或 喻 化。 水 蜜 丸 一 次 
2g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2 1X. 


【注意 wEXCXEW. 
规格 〗 水 蜜 丸 每 100 粒 重 10g; 大 蜜 九 每 九重 3g 
[EE 密封 。 


处 方 〗 黄 今 250g XE 250g 
大 青 叶 250g E 50g 


KADAJ 以 上 四 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 合 

前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.25(80C) 的 清 
膏 , 放 冷 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 5826 一 60% ,更 置 12 小 时 以 
上 , 取 上 清 液 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 29 一 
1. 3180C) IESUS ER LACE iba. 740g 及 糊糊 适量 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 三 氯 蔗糖 0. 42g PUE ER 1. 67g 及 糊 
精 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 入 甜 橙 香精 0.67g, 制 成 333g (无 
蔗糖 ), 即 得 。 
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性 状 本 品 为 标 黄色 至 黄 棕 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

LESI (1) 取 本 品 6g 或 2g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
15mjl, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
2S BOSE BR S ,加 甲醇 制 成 每 lml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 - 
水 (10:7: 55:3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 
以 1% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g 或 5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 40ml, 超声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 
Wk 40ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 分 
取 正 丁 醇 液 RT RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
23 BUSCGBUBE ONE RR Uh Jon FR BE EAE Iim E lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 
(5: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

ODORA m 9g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 50ml, 加 
水 1iml, 加 热 回 流 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 乙酸 乙 酯 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 到 静 玉 红 对 照 品 , 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10y1,; 对 照 品 溶液 Sul, A 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -甲醇 (16 : 6 : DON 
展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 生 内 展开 ,取出 ,上 脉 干 。 供 试 蝇 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

EI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【 合 量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0.4 兴 磷酸 溶液 (50 :50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KES EIE mia ,精密 称 定 , 加 
70% 乙 醇 制 成 每 Iim E lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 54g 或 约 0. 18g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 70% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W， 
频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 办 乙醇 补足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄 芬 以 黄 芬 昔 (Cu Hi O11) 计 ,规格 (1) 不 得 
少 于 10. 0mg; 规 格 (2)、(3) 不 得 少 于 30. 0mg. 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 感冒 热 狮 奴 肺 证 , 症 见 
发 热 BRI S rp o 


YR 2 fL AL 


用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 周 岁 以 内 一 次 5g, 一 至 六 


NE NE 


一 次 10g; 一 日 3 次 ;七 岁 以 上 一 次 15g,; 一 日 3~4 次 。 七 
以 上 一 次 5g( 无 蔗糖 ) ,一 日 3—4 IX, 
规格 


(1) 每 袋 装 5g OFER lg (DERF 5g 


Qingre Liangxue Wan 


KAI 黄 今 500g 地 黄 500g 


(RÀ 以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 用 水 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 | 

CHERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐色 的 水 丸 ; 味 甘 、 苦 。 

《鉴别 〗 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :毛皮 纤维 淡 黄 色 ， 


梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 入) 。 薄 壁 组 织 灰 棕色 至 黑 棕 色 ,细胞 
多 皱 缩 ,内 含 棕色 核 状 物 ( 地 黄 )。 

《2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 黄 蕉 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10p1; 分 别 点 于 同一 伟 
475 B H2 4 RS fk E G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酷 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(10 :7 :2:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ,时 以 126 — UG 
铁 乙 醇 浴 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

Ke ema) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 深 液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 0. 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml, 称 定 重量 ,加 
热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg p ERARDUEUS CC Ha 01) 计 , 不 得 少 于 32mg。 

功能 与 主治 〗 滋 阴 ,清热 , 凉 血 。 用 于 孕妇 上 焦 火 盛 ， 
头晕 目眩 ,口舌 生 疮 ,耳鸣 ,牙痛 , 子 烦 。 

用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 6g, 一 日 1 一 2 次 。 

DEE] 痰 湿 气 郁 之 子 烦 者 忌服 。 

规格 〗 每 瓶装 6g 

DERI 密闭 ,防潮 。 


e 1551 。 


清热 银 花 糖浆 


KAAI 山 银 花 100g 菊花 100g 
HFR 100g 通 章 20g 
A 50g HX 20g 


绿茶 叶 8g 

【 制 法 4 以 上 七 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 
次 3 小 时 ,三 液 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 适量 ,加 入 芒 糖 650g, 
煮沸 使 溶解 , 滤 过 ,加 入 葵 甲 酸 钠 2g 使 溶解 ,加 水 至 1000ml, 
混 匀 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 、 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 20ml, 加 甲醇 60ml, 1H 3, S8 EE, E 
UEA T Xi HK 40ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 
次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ZR JI HILFE ER 2ml 溶解 ， 
通过 聚 酰胺 柱 (14 一 30 目 ,2g, 内 径 为 2cm) ,先后 用 水 50ml, 
70% 乙醇 50ml 和 甲醇 50ml 洗 脱 , 收 集 甲 醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 
16 JL FR RE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 im E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色 详 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1 一 3 由 对照 品 洲 液 
2u 分别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 
(14: 5: 5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 甲醇 60ml, 混 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 蒸 
于 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饮 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 水 洗 液 , 正 丁 醇 液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草酸 匀 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
A lmg WRR ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色 谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由 分别 点 于 同一 用 1%% 氧 氧化 
钠 制 备 的 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 (6 : 1: 
3) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.27( 通 则 0601) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
NR SERI s VA ZHE- 2 76 ERR TRE C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 唱 溶 液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
标 色 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 ml E 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 100ml fx f &OR 
中 ,用 50% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 


e 1552 < 


测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含山 银 花 和 菊花 以 绿 原 酸 (Cis His O,) 计 ,不 
得 少 于 0. 60mg. | 

【功能 与 主治 清热 解毒 , 通 利 小 便 。 用 于 外 感 暑 湿 所 
致 的 头痛 如 详 、 目 赤 口 渴 、 小 便 不 利 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗 DELE lm (2) 每 支 装 20ml 
60ml (4) 每 瓶装 100ml 〈5) 每 瓶装 120ml 

(EY 密封 , 置 阴凉 处 。 


(3) 每 瓶装 


Qingre Jiedu Koufuye 


LAAI AB 670g 金银花 134g 
玄 参 107g 地 黄 80g 
XE 67g HT 67g 
甜 地 丁 67g E 607g 
龙 胆 67g 板蓝根 67g 
知 母 54g 麦 冬 54g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 除 金银花 、 黄 劳 外 ,其 余 石 膏 等 十 
ER cn Kid 1 2B. BUG CREXRERJG ,再 加 入 金银花 和 黄 苍 ) 
二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 40 分 钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 约 为 1.17(80C), 加 入 乙醇 使 合 醇 量 达 65% — 
70% ,冷藏 48 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 矫 味 剂 适量 ,加 和 
活性 痰 5g ,加热 30 分 钟 , 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 滤 过 , 灌 封 , 灭 
菌 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 红 色 的 液体 ; 味 甜 . 微 兰 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml fl 78 
解 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 绿 原 酸 对 
照 品 ,; 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg WAR., EN XX BR mom. 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (14: 
5:5) 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

DRA i 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 丙酮 2ml 使 溶解 , 取 上 清 
液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 柏 子 背 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 
含 0. 5mg 的 游 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通风 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烧 - 甲 醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(DAE mi 20ml, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 
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合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 3096 乙醇 5ml 使 溶解 ,通过 
D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 24cm), 用 3096 
乙醇 50ml Dt 3E zz DE VC. PE FH 8 SE 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 ,浓缩 至 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 


REE N E mo IF ERNE 1ml 含 0. 25mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 游 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 


溶液 各 Aul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 - 冰 醋酸 (17 : 2: DARIA, EI CH MEF SEU 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(4) 取 本 品 40ml, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 置 水 洽 上 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ， 
加 盐酸 2ml, 加 热 回流 1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,加 甲 茶 振 播 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 4 3E HH ZEE, ELK S ERE RAMPE 1ml 


TE TRE. EJEA R vRYR. 53) P A a HEA BR d vn FP l 
R lim E 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 


(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 品 溶液 10p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ， 
HE JT BUB CE E 5% 香 草 荆 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 
MEE 

(5) 取 本 品 40ml, 加 盐酸 2ml, Jun 3A x 5 分 钟 , 放 冷 ,用 
— CRI o6 30ml 振 播 提取 ,分 取 三 氧 甲 烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 三 氯 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 麦 冬 对 照 药材 lg, 
加 水 20ml, RE 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 0.5ml, 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -两 
柄 (4 : DARIA REJ, BUE, MTF o MA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 bd ER ARE 

为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (50 : 50 : 0.3) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 等 芽 峰 计算 应 不 低 于 1000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml & 20ug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, € 100ml Œ Hi 
中 ,加 70%% 乙 醇 适 量 , 振 摇 , 用 70%% 乙 醇 稀 释 至 刻度 98] , 放 
置 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 4r us EPOD HS 
10p1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lml E BOXE AG (Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 
T Loome: 

〖 功 能 与 主治 〗 WRAT. H TAE E R B A A 
JR . Jt B O A ER RR ME E EIK E R Ie D, YR WE T E. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


清热 解毒 上 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 
Fi] Joli , 8X 38$ E URS 

〖 规格 〗 A 10ml 

[I^ EE 密封 。 


一 次 10~ 20ml, — H 3 X; JL 3€ 


Qingre Jiedu Pian 


[LAI "E 8 670g 金银花 134g 


X2 107g Hh E 80g 
XE 67g HEF 67g 
甜 地 丁 67g 黄 今 67g 
JE RH. 67g 板蓝根 67g 
Al BE 54g 麦 冬 54g 
〖 制 法 〗 以 上 十 二 味 , 连 起 、 黄 苓 粉 雄 成 细 粉 ;其 余生 石 
襄 等 十 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 温 浸 2 小 时 后 亡者 1.5 小 时 ， 
第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 。 煎 液 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 


M E , 制 粒 ,加 126 
人 硬 脂 酸 镁 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 注 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黄 
色 至 标 褐色 ; 气 微 ,味香 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 韧 皮 纤维 淡 黄 色 ， 
RJE , 壁 厚 , 筷 沟 细 ( 黄 苓 )。 石 细胞 单个 散在 或 成 群 ,长 条 形 、 
类 圆 形 或 长 圆 形 , 层 纹 及 纹 孔 明显 , 壁 厚 薄 不 一 ( 连 翘 ) 。 

DRE m 3 上 请 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 金 银 
花 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
1 一 3pL、 对 照 品 及 对 照 药 材 深 液 各 1pl1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
ee 以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7: 2.5:2.5) 的 上 层 溶液 为 

开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
ne 在 写 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 20ml, 超声 处 
FE 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 ; 用 正 丁 醇 
饱和 的 水 30ml 洗涤 , 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 提 取 液 回收 溶剂 至 
二 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ， "ia 
30ml, AF Z, BE Z RE d Xo . Fel C TER] SS TF s ,残渣 加 少量 
RE YA JR. I dE "P PESCE 4 RE C100 — 200 ipii 
1. 5cm) 上 ,用 甲醇 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 哈 巴 俄 萌 
对 照 品 、 连 再 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 溶 


°. 1553 。 


液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 咨 液 20p1l、 对 照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 18 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 嘎 以 5M% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 涯 过 ,泪液 回收 溶剂 至 于 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 , 通 
过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 20cm) ,以 
水 80ml DE b ,和 莽 去 水 液 ,再 用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 回收 溶 
剂 至 干 , 残 洽 加 丙酮 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 板 子 
对 照 药材 0.5g, 加 70% Z E 10ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 术 子 苷 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 
1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 品 溶液 各 10ul、 对 照 药 材 
溶液 ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 GERA b. LL EUR SHOES 
(3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5 片 ,除去 包 衣 , 研 细 , 加 水 30ml, 加 盐酸 2ml, 
加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 三 氧 甲 烷 振 摇 提 取 3 次， 
每 次 30ml, 合并 三 氧 甲烷 提取 液 ,回收 溶剂 至 和 干 ,残渣 加 三 氧 
甲烷 lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 麦 冬 对 照 药 材 


0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 


E G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 煤 - 丙 酮 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 防 干 , 喷 以 10 为 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

HEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 为 流动 相 A, 以 0.2% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 238nm。 理 论 板 
数 按 杞 子 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 


流动 相 A(%) 流动 相 BOA) 
0~25 22 78 
25-30 22—45 uU 


30 一 50 45 59 


对 照 品 溶液 的 制备 PUEROS E REG a T E AT RR m 
量 ,精密 称 定 ,加 50% FERRE 1ml ep XT 110pg. HET 
P 15pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 MER 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 0.5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 50% 甲醇 


>o 1554 。 
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50ml, 25 3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

At hH ERA UEA P CCa Hi O41 ) 计 ,不 得 少 于 
4. 2mg; 含 顶 子 以 柏 子 昔 (Cy Hz Ow ) 计 ,不 得 少 于 0. 6msg。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 热 毒 族 盛 所 致 的 发 热 面 
赤 、 烦 躁 口 渴 .咽喉 肿 痛 ;流感 .上 呼吸 道 感染 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 ,儿童 酌 减 。 


〖 规格 〗 湾 膜 衣 片 ”每 片 重 (1)0.52g (2)0.37g 
(3)0. 35g 
UN ER» 密封 。 
LAAI iT 26g RHA 26g 
鱼 腥 章 44g Zr 35g 
FIFE 26g BI SH 35g 
WEF 44g 浮 海 石 44g 


LAGI 以 上 八 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 约 650ml, 静 置 , 滤 过 ， 
滤液 备用 。 另 取 蔗 糖 450g 加 水 适量 煮沸 溶解 ,加 入 上 述 浓 缩 
液 . 茶 甲酸 2.5g.XS2E H8 0. bg AFP RARE Z BB FH ID E 
醇 溶 解 ) 和 香精 适量 ,加 水 至 1000ml, $855] , 即 得 。 

DERI 本 品 为 褐色 至 深 褐 色 的 黏稠 液体 ; 味 甜 。 

鉴别] (1) 取 本 品 100ml, 通 过 聚 酰胺 柱 (30 一 60 B , 柱 
长 为 8cm, 内 径 为 2.5cm, 湿 法 装 柱 ), 用 水 洗 脱 至 洗 脱 液 无 
色 , 弃 去 水 液 , 再 用 5096 ZE 200ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 
丙酮 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml E 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 鱼 腥 草 对 照 药材 2g ,加 水 50ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 辕 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 1 一 2 个 蓝 色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 乙酸 乙 酯 20ml, d $5 ve CS 2r RC RR 
£N E , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 液 。 态 
取 白 花 前 胡 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 莱 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -丙酮 
(8:1: DARFA REF, BUB ECT TA 20 25 i8 SURE 5 BS 
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溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 
【检查 相对 密度 应 不 低 于 1.13( 通 则 0601), 

pH 值 应 为 3.5 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» Tl X 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s AZ. HS -ZK C10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm., 
ERAGE H R R RETE WM ANIK T. 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 岩 日 菜 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 15ug 的 溶液 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 2ml, 置 10ml EJ 
FP JI FE BEP T 8 ZU BE siepe EC E TS C» BIER 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 1ml ERRIA AR CCa Has Os,) 计 ,不 得 少 
于 50pg。 

〖 功能 与 主治 〗 AA IZ ARK. HTA A a i O 
咳嗽 痰 黄 ; 感 冒 . 咽 炎 见 上 述 证 候 者 。 


【用 法 与 用 量 4〗 口服 。 一 次 15 一 20ml, 一 日 3 次。 
LEE) 不 宜 久 服 。 
CERI — 密封 , 置 阴凉 处 。 
B 
Qingxuan Wan 
LAHI JI] Z3 200g 白芷 200g 
Witr 100g Hr 100g 
4 € 100g 
LAGI 以 上 五 味 AERAR i98 162). SE 100g TI 


AK SE 110— 130g HRE Xp sx X 9€ AL, BIS 

〖 性 状 〗 本 品 为 黑 褐 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 
甜 而 后 辛 、 凉 。 | 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 演 粉 粒 复 粒 由 
8 一 12 分 粒 组 成 (白芷 )。 螺 纹 导 管 直径 14 一 50pkm， 增 厚 壁 互 
TH E BE , 似 网 状 螺纹 导管 ( 川 车) 。 腺 鳞 头 部 S 细胞 , 扁 球形 ， 
直径 约 至 90pm, 柄 短 , 单 细胞 (薄荷 )。 花 苯 表 皮 细 胞 淡 黄 色 ， 
38 Ji] RE RC 28 Hp OBI AT RO. PARRA iu 6 €. AFAA 
H CR 8D. 

(2) 取 本 品 6g. BR, WERE 3g, 53 n dr E C60 — 
90'C )20ml, 28 2€ , BsF EST die FE » 188 10 SE TC s VE usb » De VGL VS M ELE 
1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 莹 对 照 药 材 、 日 芷 对 照 药 材 各 
1g; 分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 醋 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 


JE HX 


干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 川 营 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 亮 蓝 色 荧 光斑 点 ;在 与 白 
芷 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 两 个 黄色 荧光 斑点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 3 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (63 : 37) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 248nm; 
柱 温 40'C 。 理 论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml E 10ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲醇 25ml, 密 赛 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,; 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5ul 与 供 试 品 溶液 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芷 以 欧 前 胡 素 (Cs Hu O4) 计 ,小 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 67ug SE JUSEJUR TRIP T 0. 40mg, 

【功能 与 主治 〗 散 风 清 热 。 用 于 风 热 头晕 目眩 , 偏 正 头 
痛 , 鼻 塞 牙 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 6 一 12g(30 一 60 丸 )， 
K23EJL—31X 1—2 3,,— H 2 3X, 


规格 〗 (1) 小 蜜 九 每 100 JL X 20g (D CE JL 8E JU 
E 6g 
贮藏 〗 密封 。 
清 
Qingxuan Pian 
E475) JIS 400g HTE 400g 
imr 200g HITRE 200g 
石 襄 200g 
LENEI MEER, EP 40g、 和 白芷 粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 


石 襄 加 水 前 起 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 
滤液 ; 川 营 用 70% 乙 醇 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ;薄荷 、 荆 草 穗 提取 挥发 油 
至 油 尽 ,并 滤 取 药 液 ; 合 并 以 上 各 药 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 
为 1.35 一 1.40(50C) 的 笛 膏 ,加 入 石膏 、 白 芷 细 粉 , 混 勺 , 干 
燥 , 与 适量 淀粉 粉碎 成 细 粉 , 混 匀 。 加 入 淀粉 糊 及 适量 乙醇 制 
TAL ,干燥 ,过 筛 整 粒 , 加 入 0. 5% 硬 脂 酸 镁 和 薄荷 、 荆 芥 穗 挥发 
油 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 浅 棕色 至 标 褐色 的 片 ; 气 芳香 VERE SE. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 2 片 , 研 细 ,加 水 10ml, 浸 泡 约 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 显 硫酸 盐 ( 通 则 0301) 的 鉴别 反应 。 
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(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 20ml, dx $£ 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 蝗 芷 对 照 药 材 . 川 营 对 照 药材 各 0.5g, 分 别 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 
60C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,在 10 以 下 展开 ,取出 , 防 干 ,在 
紫外 论 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORA m 10 片 , 研 细 , 加 石油 醚 (60 一 90C )20ml, 密 塞 ， 
时 时 振 播 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
3 BORIT 506] HR ZI 0. 8g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 由 分别 点 于 
同一 硅胶 G 18 JR E. LL d E C60 — 90'C0- 4. BR HR C37 : 
32 28 FE JT 38] » HE JE. CHA, BC DLE RE o RR A CCS E 
(1: 4) 的 混合 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

EI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (66 : 34) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 300nm。 
理论 板 数 按 欧 前 胡 素 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 欧 前 胡 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 10yg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 25 
3E FERAE CBE ,超声 处 理 (功率 100 双 ,频率 40kHz)40 分 钟 HI 
出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 静 
置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10npl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白芷 以 欧 前 胡 素 (Cu Hu O04) 计 , 不 得 少 
于 0. 28mg, 

〖 功 能 与 主治 〗 散 风 解 热 。 用 于 风 热 头晕 目眩 , 偏 正 头 
Jd ,鼻塞 牙痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 55g 

DERI 密封 。 


— 


【处 万 〗 天 麻 24g iB ru 24g 
EE 24g 4 12g 
地 龙 24g 铁丝 威 灵 仙 28g 
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制 百 附子 24g 决明子 36g 
牛 膝 36g 没 药 ( 酷 炙 )24g 
É 24g 丹参 36g 

IIS 36g IRAJ 24g 

Z2 24g 3X WEE 36g 
AR 28g 醋 香 附 36g 

骨 雄 补 28g 槐 米 28g 

郁 金 24g 沉香 12g 

Ti 5g Gb» 72g 安息 香 log 

人 参 ( 去 芦 )12g RAR 36g 
麦 冬 24g RE 36g 

黄连 24g BU 24g 

地 黄 24g 浮 海 -36g 

法 半 夏 20g 黄芪 72g 

山楂 36g 水 牛角 浓缩 粉 12g 
人 工 牛 黄 10g 珍珠 10g 

冰片 3g 


〖 制 法 〗 以 上 三 十 九 味 , 除 安息 香 、 水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 
牛黄 、 冰 片 外 ,珍珠 水 飞 或 粉碎 成 极 细 粉 ;其 余天 麻 等 三 十 四 
味 粉 碎 成 细 粉 ;将 安息 香 .水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 牛 黄 、 冰 片 研 
细 , 与 上 述 粉 未 , 混 匀 。 每 100g 粉末 加 炼 密 140— 160g 制 成 
AE JL, BUR. 

LERI RESO ES GINA EDUS USUS RE. 

鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 体 壁 碎片 无 色 3 
面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 伪 在)。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 
纹理 及 圆 形 毛 窜 ,有 时 可 见 棕 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 石 细胞 长 方 
形 , 壁 三 面 增 厚 , 疝 外 一 面 的 壁 菲 注 , 具 显著 和 孔 沟 (铁丝 威 灵 
仙 )。 种 皮 栅 状 细胞 一 列 , 其 下 细胞 中 含 草酸 钙 簇 晶 及 方 唱 
(决明子 )。 不 规则 块 片 血红 色 , 周 围 液体 显 姜黄 色 , 渐 变 红 色 
( 血 竭 )。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 , 类 长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规 
则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 94mm( 玄 参 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 淡 
黄 棕色 至 红 棕色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 醋 香 附 )。 
草酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (可 壳 )。 不 规则 颗粒 状 团 
块 及 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 渐 溶 化 , 菌 丝 无 色 或 淡 标 
色 , 直 径 3 一 8pm( 人 茯苓 ) 。 韦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 
细 ( 黄 芬 )。 薄 壁 细胞 淡 灰 棕色 至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 棕 
色 核 状 物 (地 黄 )。 薄 壁 细胞 类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 
群 ( 泽 海 ) 。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 , 表 面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断 裂 
成 是 状 或 较 平 截 ( 黄 工 )，。 

(2) 取 本 品 18g, 88 VE, MERE 9g. EJ. in Z, BE 50ml， 
超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 湘 备用 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 
MARW. A PULS X) E Ei 0.2g, 加 乙醚 5ml, 超 声 处 理 10 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6ul、 对 照 药材 溶液 3p1; 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 栈 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 1% 香草 醛 硫酸 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 


与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
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(ORAE m 18g, 剪 碎 , 加 水 100ml, x£ WB 30 分 钟 , 放 冷 至 
室温 ,离心 , 倾 出 上 清 液 , 置 水 浴 上 浓缩 至 约 25ml, 用 稀 盐酸 
调节 pH 值 至 1 一 2, 滤 过 ,滤液 用 乙 栈 振 播 提取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 乙醚 液 , 用 0. 1mol/L 盐酸 溶液 15ml 洗涤 , 弃 去 洗 
涤 液 ,乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
W. DRFA RAH 1g, 加 水 50ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Oud 
照 药 材 溶液 3 由 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 
甲烷 -丙酮 -甲酸 (8 : 1: 0.8) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 吗 
以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 9g. BIP. MER E 4. 5g,; 研 色 , 加 三 握 甲 烷 
30ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 备用 , 滤 湘 挥 干 ,加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 , 残 深 加 水 
30ml 使 洲 解 ,用 稀 盐 酸 调节 pH (E E 1 一 2, 用 乙酸 乙 酯 25ml 
MEER ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 TEC 0 1G TIL FR EE 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 槐 米 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 
HE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 栈 -甲酸 -水 (8 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 及 和 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 ,热风 吹 于 , 置 紫 外 光 灯 
(365nmy) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奕 光斑 点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 备用 滤液 , 蒸 干 , 残 洒 加 甲醇 
0. Sml 使 涂 解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药材 0. lg ,加 
FH EZ 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 6pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 1pl1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (12 : 6 : 3: 3: DARFA, EAR TEM H E N iLAN 
展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
E BS] De JG E 3 o 

《6) 取 黄 仿 对照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 [鉴别 ](4) 供 试 品 
溶液 制备 方法 自 “ 超 声 处 理 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](4) 项 下 供 试 
品 咨 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 1 由, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -无 水 甲酸 (10: 3:1: 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 滤 渣 , 挥 干 乙酸 ,加 2% 氧 氧 
化 钾 甲 醇 溶液 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 至 室温 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,以 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 0. 1mol/L. 4 &CfE 4/528 YE Ut 
WE 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 碱 液 ,分 取 正 丁 醇 液 ART 2E h E 
Ez 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 车 对 照 咒 ,加 甲 


清 脑 降 压 片 
醇 制 成 每 lmg 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 


法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 ; 2I REG 
液 为 展开 剂 , 展 开 二 次 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

《8) 取 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(5) 项 下 的 供 试 品 溶液 Gul 及 上 述 对 照 品 溶液 3x1; 分 别 点 于 
同一 高 效 硅 胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 
(20:25:7:2) 的 上 层次 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 唱 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 廊 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 long 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 前 碎 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 入 乙醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,放置 1 小时, 加热 回流 30 分 钟 , 放 至 室温 ,再 称 定 
重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul 与 供 试 品 溶液 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m E ALE BAIR A S IR R CCa Hz Os ) 计 ,不 得 少 
F 2. 2mg, 
功能 与 主治 〗 平 肝 息 风 , 化 痰 通 络 。 用 于 肝 阳 上 亢 、 肝 
Jx P3 2] Br Sx B 3k. A RA 98 k AK Lg np pop Bst a e TE 
ER AADA BEARR, EL HR BRE LSE EE XR 

〖 用 法 与 用 量 〗 用 温 开 水 或 黄酒 送 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 
2 次。 


(EX) #0% 
〖 规 格 〗 每 九重 9g 


LERI 密封 。 
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Qingnao Jiangya Pian 


〖 处方 〗 E5 100g Es 60g 
WA 60g 4E RA 60g 
^F. EE 60g 当归 100g 


e 1557 。 
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地 黄 40g 丹参 40g 
JKkd& 20g E ik 60g 
决明子 100g 地 龙 20g 
珍珠 母 40g 


ERA 以 上 干 三味, 珍珠 母 , 燃 磁石 当归, 钧 苹 粉 碎 成 
细 粉 ,其 余 黄 芬 等 九 味 加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 
2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 成 膏 , 加 入 珍珠 母 等 细 粉 和 
淀粉 等 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 
薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 震 和 标 
色 RAE. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 表面 
多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 为 不 规则 
锯齿 状 ( 和 珍珠 母 ) 。 齐 酸 钙 砂 草 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 含 部 
细胞 连接 成 行 ( 钩 蔷 ) 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 
J 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
蕉 对照 药 材 和 槐 米 对 照 药 材 各 lg, 同 法 分 别 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 黄 苓 苷 对 照 品 和 芦 丁 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 五 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 点 于 同一 大 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (8 :1:1:1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 肛 以 2% 的 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 
唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 次 点 。 

(3) 取 本 品 15 HER AE GLA RUE ZR LIE eie 20ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0.5ml, 作为 供 试 品 洲 液 。 另 
取 当 归 对 照 药 材 0. 1g, 加 正己 烷 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 
loul 对 照 药材 浴 液 1 一 2 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ TR E 
以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : DARFA, ERF WE, ET, CÓ 
外 光 灯 (365nmy) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 决明子 对 照 药材 0. 5g, 加 正己 烷 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 游 
ik 10-2041 及 上 述 对 照 药 材 溶液 5 一 10m, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10:1:1) 的 上 层 
溶液 为 展开 剂 RF RE WTF EAZA PEZEN 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 丹参 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, Ri 3x 1.5 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 10ml, 超 声 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 Ime 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 10d. 
上 述 对 照 药材 溶液 及 对 照 唱 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


e 1558 。 


取出 ,上 脉 干 , 喷 以 二 确 基 茶 脐 试剂 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 闫 色 的 斑点 。 


检查 有 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 Z0ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 WA m 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
UA , 取 适 量 ( 约 相当 于 2 片 重量 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 撼 
中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 
220W ,频率 50kHz)60 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 7026 7, 
醉 补 足 减 失 的 重量 a , 滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 353 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zh Bir EC ELE CC His O41 ) 计 ,不 得 少 于 2. 8mg。 

功能 与 主治 〗 平 肝 潜 阳 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 致 的 眩晕 ， 
症 见 头 党 .头痛 、 项 强 、 血 压 偏 高 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 Ul. 一 次 4 一 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 iu. 

[XE 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 33g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 30g) 

〖 贮藏 〗 密封 。 


Qingnao Jiangya Jiaonang 


〖 处方 〗 X 132g ATE 79g 
槐 米 79g AREE 79g 
^E 79g 3H 132g 
地 黄 53g 丹参 53g 
kie 26g TJ 79g 
决明子 132g 地 龙 26g 
珍珠 母 53g 


【 制 法 〗 以 上 十 三 味 ,珍珠 母 . 燃 磁石 .当归 PRETI RE JG 
细 粉 ; 黄 苓 加 水 前 痢 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 ;药酒 与 其 
余 夏 枯草 等 八 味 加 水 亡者 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓缩 成 稠 谊 ;合并 上 述 两 种 稠 膏 ,加 
人 珍珠 母 等 细 粉 及 淀粉 适量 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 装 入 胶 
圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 棕色 至 黑 标 色 的 粉末 
RIAT o 
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[3€ 5103 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 , 表 面 
多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 为 不 规则 
锯齿 状 (珍珠 母 ) 。 草 酸 钙 砂 唱 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 含 唱 
细胞 连接 成 行 ( 钧 藤 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 人 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 蕉 对 照 
药材 和 槐 米 对 照 药材 各 1g,; 分 别 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 
取 黄 苓 苷 对 照 咒 和 芦 丁 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml d 
0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 五 种 溶液 各 2 一 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (8 : 1 : 1 ; 1) 为 展开 剂 , 展 
FREMT EA 2% 的 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 正 已 烧 20ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 
对 照 药材 0. 1g, 加 正己 烷 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
18 ES C RE TE CBE DU] 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 — 10 1 OST RR 
药材 溶液 1-2. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 
乙酸 乙 酯 (9 : DARRA, E TF UI ECT» BERE PP OGAT 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 决明子 对 照 药材 0.5g, 加 正己 烷 10ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 
Wi 10~~20p1、 上 述 对 照 药 材 溶液 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 1 : DAER 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 , 置 氨 莱 气 中 直至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

(5) 取 丹参 对 照 药 材 1g, 加 水 40ml, Ritz 1.5 小 时 , 放 冷 ， 
VEXL.UBYRZECT ,残渣 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5 一 
10ul, 上述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 7 : 0.8) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 蚊 干 ,时 以 二 硝 基 茶 肝 试剂 。 供 试 唱 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 
含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05120 WE. 


色谱 条 件 与 系统 适用 履 斌 验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4 26 HERR TL COO * 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 
HHE RESH IE mii E , 狂 密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 


对 照 品 溶 当 


" 


清 脑 降 压 颗粒 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 0.4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
R$ 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 220 鸡 ,频率 50kHz) 
1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 和 乙醇 补足 减 失 的 重 
量 , 播 怀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
稀释 至 刻度 , 播 勺 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Zi BEBE EC DURCH (Cn His O11) 计 , 不 得 少 于 7. 5mg。 

功能 与 主治 〗 平 肝 潜 阳 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 致 的 肪 党， 
症 见 头晕 、 头 痛 、 项 强 、 血 压 偏 高 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3~5 粒 ,一 日 3 次 。 


【注意 孕妇 忌服 。 

CARI AERE 0.55g 

CERES 密封 。 

PEERU 
Qingnao Jiangya Keli 

[4757] EA 200g Hiit 120g 
枫 米 120g REA 120g 
牛 膝 120g 当归 200g 
Hii 80g 丹参 80g 
IKIE 40g EIER 120g 
决明子 200g 地 龙 40g 


珍珠 母 80g 

KADZI 以 上 十 三 味 ,珍珠 母 . 俘 磁石 .当归 、 钧 蕨 粉碎 成 
细 粉 ;其 余 黄 苓 等 九 味 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓 
缩 成 稠 襄 , 加 入 珍珠 母 等 细 粉 及 糊 精 和 芒 糖 粉 适量 , 混 匀 F 
JE ,粉碎 成 细 粉 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 色 至 棕 褐 色 的 混 有 惹 颗粒 ; 味 甘 、 微 昔 。 

鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 碎 块 ,表面 
多 不 平整 , 呈 明 显 的 颗粒 性 ,有 的 呈 层 状 结构 ,边缘 为 不 规则 
锯齿 状 (珍珠 母 ) 。 草 酸 钙 砂 晶 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 含 唱 
细胞 连接 成 行 ( 钧 芯 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 苓 对 照 药 
材 和 枫 米 对 照 药 材 各 1g, 分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
黄 今 攻 对 照 品 和 户 丁 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
Bt Exe TORIS Ee 2~5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIS AR E A 
乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 -水 (8: 1 :1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 
FA 2 的 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 研 细 , 加 正己 烷 40ml, 加 热 回流 1 


e1539 + 


小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 — 
对 照 药材 0. 1g, 加 正 已 烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 Spl, 6E BR 
药材 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 
乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 亮 蓝 白色 荧光 斑点 。 

(4) 取 决明子 对 照 药 材 0.5g, 加 正 已 烷 20ml, 加 热 回 流 1 
小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶 液 10 一 
20ul、 上 述 对 照 药材 溶液 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (0 : 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 际 干 , 置 氨 藻 气 中 十 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 丹参 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, 前 者 1.5 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蔡 干 , 残 注 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 5~ 


10ul、 上 述 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 


G 菏 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 7 : 0. 8) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 干 , 喷 以 二 硝 基 葵 肝 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4 76 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 RESPIRE in Ee ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 弃 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 适 
量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70 好 
乙醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 220W, 频率 
50kHz)1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 70% 乙 醇 补 足 减 
失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nul, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em ERE ES URA Y CCa Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
F 10. 0mg., 

【功能 与 主治 】 平 肝 潜 阳 。 用 于 肝 阳 上 亢 所 致 的 眩 学 ， 
证 见 头 晤 .头痛 、 项 强 、 血压 偏 高 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 

【注意 】 us. 

【规格 〗 每 袋 装 2g 

【贮藏 】 密封 。 


一 次 2 一 3g, 一 日 3 次 。 


。 1560 。 
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BB AM A UN 
Qinglin Keli 
〖 处方 〗 AX 111g mæ llig 
木 通 111g 盐 车 前 子 lllg 
滑石 111g HT 111g 
大 黄 111lg 家 甘草 llig 


〖 制 法 〗 以 上 八 味 ,加 水 前 者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 
液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1332ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,充分 
搅拌 , 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 滤 过 ,沉淀 再 加 65% 乙醇 适量 ， 
充分 搅拌 , 静 置 4 小 时 , 取 上 清 液 滤 过 ,并 与 上 述 滤液 合并 DÀ 
压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1.30(80C) 的 清 遍 ， 
加 蔗糖 粉 适 量 , 混 匀 ,用 45% 乙醇 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 褐色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

LEII (1) 取 本 品 10g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 20ml, 盐 酸 2ml 使 溶解 ,水 浴 加 
热 30 分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 乙酸 液 ， 
RT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 
照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 
大 黄 酚 对 照 品 、 大 黄 酸 对 照 品 ,加 甲醇 分 别 制 成 每 lml 含 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 2pl, 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 
34l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G T8 RR E. AA W BE C30— 60 Co- Hi 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 «SOT CHR s E 
干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 的 五 个 橙黄 色 菊 光斑 点 ;在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 栖 黄 色 菊 光斑 点 。 

(2) 取 甘草 次 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 2 — tul KITE i TRE Zul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss RIZR E. LU B SEC30— 60 Co-H 
葵 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (10 : 20 : 7 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[iex] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 


〖 含 量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


idein 38] s DAZ. RS -2K C11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 

论 板 数 按 柱子 背 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

xj Bü Gage RU me PeT Bou nih iE ,精密 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20yg 的 游 液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 
3E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200 允 ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 


称 定 ,加 
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冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 辐 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Zk 4h 4 SS dX UNE CCo Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 14. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 泻 火 ,利水 通 淋 。 用 于 膀胱 湿热 所 致 
的 淋 症 、 阁 闭 , 症 见 尿频 浑 痛 、 淋 沥 不 畅 、 小 腹胀 满口 干 咽 燥 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 。 一 日 2 次 ,小 儿 


CER IE 


h T E E SD X us TR RS 


【注意 孕妇 忌服 ,体质 虚弱 者 不 宜 服 。 
〖 规格 〗 每 袋 装 10g 


【贮藏 〗 deb. 


EH 


eiu 
Qingshu Yigi Wan 


〖 处方 〗 A 36g 5E GEI50g 
kb EAR 360g GR COKR1H 260144g 
ZX 72g PETS 60g 
酷 五 味 子 36g 当归 48g 
黄柏 60g 葛根 348g 
HT 72g BKE 72g 
ZNTRHRCERAPOSAg FFIR 60g 
H5 120g 
KLAEI 以 上 十 五 味 ATE «ibm 16 2]. E 100g 


HRI 120— 130g , tfl | A 2E AL, BI 45) 
CHRI 本 品 为 黄 褐色 至 柠 宰 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 。 
鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :纤维 束 周围 薄 壁 

细胞 含 草 酸 钙 方 咒 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 )。 纤 维 束 鲜 黄色 ,周围 

细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 , 含 晶 细胞 壁 木 化 增 厚 ( 黄 

柏 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 明 状 

或 较 平 截 (黄芪 )。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 ,加 硅 藻 土 5g, 研 名, 加 甲醇 20ml, 超 

声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 青 皮 对 照 

药材 .陈皮 对 照 药材 各 0. 5g ,分 别 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 

药材 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 

WE 4pl1, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 二 所 甲烷 -丙酮 - 甲 

醇 (5 : 1: DARFA, ERF, Kh, MT EA 1% 三 氧化 铝 

乙醇 溶液 ,加 热 约 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 

品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 殉 

JG 9E Js 
GOWA ih 18g, 剪 碎 ,加 乙醚 60ml, 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 

WET , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 

当归 对 照 药材 0. 5g, 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 


HERA 


挥 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ; 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奕 光 斑点 。 

(4) 取 白术 对 照 药材 1g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 5 分钟， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 
试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
10% 香 草本 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 爸 术 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 10ml, 超 声 处 理 15 分 
fh , 滤 过 ,滤液 挥 二 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 
下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 10nl,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 腑 干 , 虹 以 5% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 污 绿色 斑点 。 

(6) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙醚 25ml, 超 声 处 理 15 4 pp. UE 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 湘 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 10ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 唱 溶 
液 。 男 取 黄 柏 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 
盐酸 小 辟 碱 对 照 品 ee lml & 0. Smg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 G WERE UFPR- 
-LR 7. ER-FP -RAA 2 : 3 3 : 1) 为 展开 剂 , 置 
氨 藻 气 预 饱和 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(7) 取 本 品 9g, 剪 碎 , WERE 5g, 研 匀 ,加 乙醇 30ml, 加 
热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 葛 根 对 照 药 
材 0. 1g, 浸 泡 2 小时, 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 葛 
根 聚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
3l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 -甲醇 -水 
(6:4:0.7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 葛根 素 50y8g 的 溶液 , 即 得 


e 1561 。 


清 喉 利 咽 颗 粒 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 的 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% Zi 25ml, 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 为 200W ,频率 为 40kHz)45 
分 钟 JUS ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 葛 根 以 葛根 素 (Ca Ha O) d 8 8 7b 
于 16.0msg。 

【功能 与 主治 〗 祛 暑 利 湿 , 补 气 生 津 。 用 于 中 暑 受 热 , 气 
津 两 伤 , 症 见 头 尝 身 热 、 四 有 上肢 倦 傅 、 自 汗 心烦 、 咽 干 口 渴 。 

【用 法 与 用 量 〗 姜 汤 或 温 开 水 送 服 。 一 次 1 丸 , 一 日 2 次 。 


CEEI weg s. 
【规格 〗 每 丸 重 9g 
DERI 密封 。 
清 喉 利 咽 颗 粒 
Qinghou Liyan Keli 
[4751 X 西 青果 
桂 梗 Tr 
FEK M £L 
TA 56 ART 
酷 香 附 AT 
A UNE 沉香 
18 fnr Bp 


[$51 以 上 十 三 味 , 除 薄荷 脑 外 , 沉香 提取 挥发 油 备 
用 ,蒸馏 后 的 水 溶液 滤 过 ,备用 ; 胖 大 海 温 浸 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 
其 余 黄 今 等 十 味 加 水 煎 煮 ,前 液 滤 过 。 合 并 以 上 滤液 , 静 置 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 成 稠 襄 。 取 稠 膏 加 入 蕊 糖 粉 适 量 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 ,过 篇, 加 入 薄荷 脑 、 沉 香 挥 发 油 , 过 往 , 温 匀 , 制 成 
1155g; 或 取 稠 襄 干燥 ,加 入 乳糖 及 蛋白 糖 适 量 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 过 得 ,加 入 薄荷 脑 .沉香 挥发 油 , 过 筛 , 混 匀 , 制 成 578g( 含 
乳糖 ), 即 得 。 

DERI 本 品 为 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 . 微 苦 。 

[330] (1) 取 本 品 5g 或 2.5g( 含 乳糖 ) , 研 细 ,加 丙酮 
20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 
洲 液 。 万 取 西 青果 对 照 药 材 1g, 加 丙酮 10ml, 超声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 - 冰 栈 酸 (5:2:2:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 氨 制 硝酸 银 试 液 ,在 105 C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g 或 10g( 含 乳糖 ) , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 40ml， 


。 1562 。 


中 国药 典 2015 年 版 


加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 8p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
5% 三 氧化 铝 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
TE BI BUG M SEDE. 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 醋 酸 -水 (34 : 1 : 66) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计算 应 不 低 于 3600。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 车 对 照 品 运 量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 lg 或 0. 5g( 含 乳糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 水 20ml, 称 定 重量 ,加 热 使 溶解 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
水 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,精密 加 入 乙醇 20ml, 摇 匀 ,放置 过 
夜 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10 由 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 黄 芬 以 黄 葵 苷 (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
村 13.0mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 利 咽 , 宽 胸 润 喉 。 用 于 外 感 风 热 所 
致 的 咽喉 发 干 .声音 呆 哑 ; 急 慢 性 咽炎 、 扁 桃 体 炎 见 上 述 证 候 
者 ,常用 有 保护 声带 作用 。 

【用 法 与 用 量 〗】 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 一 3 次 。 

【规格 〗 DRRR 10g (2D RAE 5g( 含 乳糖 ) 

[EY 密封 。 


清 喉 中 合剂 

Qinghouyan Heji 

[4h75] 地 黄 180g 

Z4 260g 

Hi 315g 

〖 制 法 〗 以 上 五 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 97 26 乙醇 作 溶剂 x 

i 24 小 时 后 ,以 每 分 钟 约 1ml 的 速度 缓 缓 渗 渡 ,收集 滤液 约 

6000ml; 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 约 1400ml, 加 水 800ml , % W 

30 分 钟 , 静 置 48 小 时 , 滤 过 , 滤 渣 用 少量 水 洗涤 , 洗 液 并 人 滤 

液 中 , 减 压 浓缩 至 约 1000ml, 加 葵 甲 酸 钠 3g, 搅 匀 , 静 置 24 小 
时 , 滤 过 , 取 滤 液 ,加 水 使 成 1000ml, 搅 义 , 即 得 。 
DEIRI 本 品 为 标 褐色 的 澄清 液体 ; 味 蔡 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 lml, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 


麦 冬 160g 
XE BI 315g 
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iE 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 4ml EIS RE VE A E A m YA 

。 另 取 黄 芬 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg WRR., 
es 照 藩 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 4p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G EIE D UL BR C BR- 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 喷 以 
1% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 暗 绿色 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ， 10ml, 
T JFTRBUR ZR T IRA ES Zml fI ERRA mA M. 
RREFEN d Jr EP I| DX RR Im  2mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 21 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 -水 (7 : 8 1: 10 y HE JT Gf » JE JT s CH S E 
于 , 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml， 
弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
lom, EHETE, ZT RAP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 
AMIA. BRZA RM 1g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 滥 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 - 甲 醇 (13 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 际 干 , 噶 以 香草 醋 硫 酸 
试 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 相对 密度 MX 1.02—1. 10 GB M] 0601) 。 

pH IE 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 脐 -0. 2%% 磷 酸 溶液 (28 : 72) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
FH BE BR 1ml 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 疝 1. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 135 W ,频率 59kHz)20 分 
钟 , 取 出 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 取 10ml, 置 25ml 
SOL UP ,加 甲醇 稀释 至 刻度 3853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 黄 芬 以 黄 芬 苷 
eq mp. 

功能 与 主治 〗 养 阴 清 肺 , 利 咽 解毒 。 用 于 阴 虚 燥热 、 火 
毒 内 列 所 致 的 咽 部 肿 痛 、 咽 于 少 津 、 咽 部 白 腐 有 敬 膜 、. 喉 核 肿 
大 ;局 限 性 的 咽 白 喉 、 轻 度 中 毒 型 白喉 .急性 扁桃 体 炎 、 咽 峡 炎 
见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 


(Ca His On) 计 , 不 得 少 


口服 。 第 一 次 20ml; 以 后 每 次 10— 


15ml,— H 4 IX j;Zh JL E Jk 
CXTRA CD SOR 100ml 
CR XH 密封 。 


(2) 每 瓶装 150ml 


B mA 


Qingge Wan 
LEHI 金银花 60g XEH 60g 
Z2 60g HT 60g 
山 豆 根 60g 黄连 30g 
ARKE 30g 龙 胆 60g 
4 € 30g ZU 60g 
ium 60g ZX 60g 
iM 30g 地 器 45g 
硼砂 30g H5 15g 
ATEH 2. 4g 冰片 6g 
水 牛角 浓缩 粉 6g 
Cm EX 以 上 十 九 味 , 除 水 牛角 浓缩 粉 .牛黄 外 ,冰片 研 
pt de nm , 混 义 ,与 上 述 水 牛 
角 浓 缩 粉 等 三 味 粉 来 配 研 ,过 得, 混 匀 ,每 100g 5 ZR ER E 
si 
CERI 本 品 为 黑 标 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 将 、. 甘 。 
(38 203 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;花粉 粒 类 球形 , 直 


径 约 T6um, JP RE BIET BC. RI. 3 koe 银 花 ) AA 
胞 鲜 黄 色 ,单个 或 成 群 散 在 (黄连 )。 石 细胞 黄 棕色 或 无 色 ,类 
长 方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 Sum 
参 ) 。 草 酸 钙 柱 唱 直 径 约 34um( 射 干 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 
含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 草 )。 联 结 乳 管 直 径 14 — 
25pum, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 ) 。 草 酸 钙 针 蝇 呈 细 权 状 或 细 
杆 状 ,不 规则 地 充 塞 于 注 壁 细胞 中 ( 龙 胆 )。 

(2) 取 本 品 1 JL. BT RE , JE, EE 30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 
材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(6: 1.5: 3: 1.5 : 0. DARF K. E URS TE F BJ ET SE VJ 
ERF. HU HB ERU, E Ahk (365nn0 FRI., Ber i f n 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 


(3) 取 冰片 对 照 品 ;加 乙醇 制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [上 鉴 


别 2(2) 项 下 的 供 试 员 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 醋 (4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 


。 1563 。 


TEE AE FE AL 


(4) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 射 干 对 照 药材 
lg, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GPs4 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (20 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 紫外 灯光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

《5) 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 1(4) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GFss: 薄 展板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (20 : 2 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 置 紫 外 灯光 (254nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

《6) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 浓 所 试 液 5ml, 漫 溃 30 分 钟 ,加 三 
AF pi 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 豆 根 对 照 药 材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G HERR E DL AC 
烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 1 :0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ， 
Us LPS BUE NER IAE. Bp GE hide Sou n Zr e EH 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZM; U Z H-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 ( 用 磷酸 调节 pH 
值 至 3.0) C30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐酸 小 竖 碱 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 -盐酸 (100 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 1ml 含 23pg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 剪 碎 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 -盐酸 
(100 : 1) 混合 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 
300W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 -盐酸 
(100 : 1) 混 合 浴 液 补足 减 失 的 重量 9E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 黄连 以 盐酸 小 辟 碱 (Co Hi; NO, * HCD FF, 
应 不 得 少 于 8. 8mg. 

功能 与 主治 〗 清热 利 咽 , 消 肿 止痛 。 用 于 内 蕴 毒 热 引 
起 的 口 海 咽 干 ,咽喉 肿 痛 、 水 浆 难 下 、 声 哑 失 音 、 面 赤 腮 肿 、 大 
f Ji s o 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

CEEI 孕妇 及 儿童 慎 用 ; 鼠 食 辛 铬 .油腻 、 厚 味 食物 。 

〖 规格 〗 每 九重 9g 

D EX 密封 。 


°- 1564 。 
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处 方 〗 大 青 叶 100g XE 75g 
X 100g 天 花粉 100g 
桔梗 75g 炒 牛 萝 子 100g 
羌活 75g 防风 50g 
葛根 100g 柴 胡 50g 
黄 今 1008g 白芷 50g 
AS 50g IRAJ 50g 
甘草 25g 淡 竹 叶 100g 


LADI 以 于 十 六 味 ELE EX ZR ix 98 18 2. E 100g 
粉末 加 炼 蜜 60— 80g 及 适量 的 水 , 制 丸 ,干燥 , 制 成 水 赛 丸 ;或 
Jn SE 150 一 170g tl X 7] 3€ XU SX X Æ JL, BAS. 

[ERI 本 品 为 黑 褐色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 九 或 大 蜜 丸 ; 气 微 
FREH. E. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :内 果皮 纤维 上 下 
层 纵横 交错 ,纤维 短 权 状 ( 连 翘 )。 石 细胞 黄 棕 色 或 无 色 ,类 长 
方形 、 类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明显 ,直径 约 至 94ym( 文 
参 ) 。 具 缘 纹 孔 导管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 成 六 角形 或 斜 
方形 ,排列 紧密 (天 花粉 );。 内 果皮 石 细胞 表面 观 呈 尖 梭 形 或 
长 圆 形 , 镶 般 紧密 ,侧面 观 类 长 方形 或 长 条 形 , 壁 厚 , 木 化 , 纹 
孔 横 长 ( 牛 劳 子 )。 油 管 合金 黄色 分 泌 物 (防风 )。 才 皮 纤 维 淡 
黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 苓 )。 表 皮 细 胞 狭长 , 垂 周 辟 深 波 
状 弯曲 ,有 气孔 ,保卫 细胞 哑铃 状 ; 非 腺 毛 单 细胞 ,基部 钝 圆 
( 淡 竹 叶 )。 

(2) BUS dà zK 3E JL 6g , WIE; PUDE AUS 88 JU 9g, 58 
碎 MERE 3g. P5] ,加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 一 10 分 钟 , 渡 
过 , 药 渣 备 用 ,滤液 挥 二 ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 静 蓝 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 含 img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 - 三 握 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 药酒 , 挥 尽 乙 醚 ,加 乙酸 乙 酯 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
iml & img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脐 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
HAR: 

ORE i zK 3€ JL 3. 5g, D ; PUDRE JUS SE JU 5g, 
剪 碎 ,加 硅 藻 土 2g. UP 5]. Jm 7026 Z, BS 50ml, 加 热 回流 1 小 
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时 , 放 冷 ,小 过 ,滤液 落 干 , 残 漆 加 水 适量 使 溶解 ,加 在 聚 酰胺 
柱 (60 一 80 目 ,1lg, 内 径 为 1.0~1.5cm) 上 ,用 水 80ml 洗 脱 , 弃 
去 水 液 ; 再 用 5025 FH E 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Aul 对照 品 溶液 2d 3 
别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -醋酸 -水 (10 : 
7:5:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 哎 以 1% 三 
握 化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

ORA mK Jt 3. 5g, WEE; aX BUDE JU SX 2E XL 5g， 
BU RE ,加 硅 藻 土 2g. E] ,加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 加 中 性 氧化 铝 2g, 拌 匀 , 烘 于 ,加 在 中 
性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 1.0~1.5cm) 上 ,用 乙醇 
50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 二 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 萝 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (40 : 8 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF CH Bs EL 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , GS 
相同 颜色 的 斑点 。 

HEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 柱 温 
40C ;检测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 音 峰 计算 应 不 低 
于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 BOR HOM E as HE ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 九 适量 ,粉碎 成 细 粉 , 取 
约 1. 0g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 , 前 
RE 1555] RA 1. 5g, 精 密 称 定 ,加 入 硅 汇 土 1. 5g,; 人 研 匀 ,转移 至 
具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250 允 ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 
70% 乙 醇 补 是 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AJ ihr RAIES (Cn Has Ou ) 计 ,水 密 丸 每 1g 不 得 
少 于 3. 3mg./ S8 JURE 1g 不 得 少 于 2.2mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
20 Orgs 

功能 与 主治 〗 清 瘟 解 毒 。 用 于 外 感 时 疫 , 悦 宕 壮 热 , 头 
痛 无 汗 O AAF VERS SEE 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 12gi/ 3E JL— K 18g 
(90 JL) ,大 蜜 丸 一 次 2 丸 ,一 日 2 次 ;小 儿 酌 减 。 

【规格 (11) 水 蜜 丸 每 120 丸 重 12g (22 7 E JL 8E 100 
九重 20g 《3) 大 蜜 刀 每 丸 重 9g 


添 精 补 肾 谊 
(eR 密封 。 
Tianjing Bushen Gao 

AI 党 参 45g 制 远 志 45g 

FÆ 45g K U BR 45g 

RÆ 45g JÆ 45g 

WHAK 45g 熟地 黄 60g 

3 IH 45g E gy c GU m 45g 

盐 杜 仲 45g 枸杞 子 45g 

it JH GEI 280 45g MERE 45g 

f& FH i 45g 鹿角 胶 30g 


市 法 〗 以 上 十 六 味 , 龟 甲 胶 、 鹿角 胶 加 适量 水 深化 ,其 
余党 参 等 十 四 味 , 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤 
液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10— 1. 20050 — 55'CO B8 3E EE E 
AM 500g ,溶解 ,煮沸 , 滤 过 ,滤液 与 龟甲 胶 、 鹿 角 胶 液 混 匀 UK 
缩 至 规定 的 相对 密度 , 即 得 。 

[BETA 本 品 为 标 神色 笛 厚 的 半 流 体 ; 味 甜 、. 微 若 。 

鉴别 CD BUR 5& 20g, 加 水 20ml 稀释 , 置 分 液 漏 斗 
中 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 
液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 
2 次 ,每 次 30ml, 2r BOE JER., Z Fo 5RI&RJ ER 2ml 使 溶 
f TED Borm IERI. 23 BOXES HI P X HL JI EP. S mal DN, E 
iml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 赂 分别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷- 甲醇 -水 (13 : 7 : 2210€ 以 下 放置 的 
下 层 溶 液 为 展开 剂 ,10%C 以 下 展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶 液 , 在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

OPPE FXX E mo IF ERE m 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 丁 酮 -水 (10 : 1: 
1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 40g ,加 水 20ml, 混 匀 ,加 乙醚 振 摇 提 取 两 次 ， 
每 次 40ml, 合 并 乙醚 液 . PET , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 
XE 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药材 
溶液 3pl 及 供 试 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 


e 1565 。 


寄生 追 风 酒 


相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查】 相对 密度 ”应 为 1.37 一 1. 40( 通 则 0601), 

其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色 详 角 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
JR SERI s; EL Ze -K : 63) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 慕 苷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PORZE HA R m E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml EEFE 4Opg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 3g, 精 密 称 定 , 加 水 20ml 使 
溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
12cm) ,用 水 200m] 洗 脱 至 无 色 , 弃 去 水 液 , 再 用 乙醇 150ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 稀 乙 醇 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 
瓶 中 ,加 稀 乙 醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EEFE E E E H OC Ha O1; ) 计 ,不 得 少 
于 50pg. 

【功能 与 主治 〗 温 肾 助 阳 ,补益 精 血 。 用 于 肾 阳 亏 虚 、 精 
血 不 足 所 致 的 腰 膝 阁 软 .精神 萎靡 、 旦 寒 怕 冷 .阳痿 遗精 。 

【用 法 与 用 量 〗” 冲服 或 炖 服 。 一 次 9g, 或 遵 医嘱 。 

【注意 伤风 感冒 忌服 。 

[m 3x3 密封 , 置 阴凉 处 。 


LEFI 独活 RAJ 
WAE 熟地 黄 
杜仲 ( 炒 ) ^ Mg 
RJL 桂 枝 
防风 2t oc 
党 参 Hm 
当归 AS 
【 制 法 〗 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 粗 粉 ,用 白酒 适量 作 溶 剂 ， 
浸渍 10 一 15 天 后 , 缓 缓 渗 注 ,收集 渡 液 。 另 取 芒 糖 3877g 制 


成 糖浆 , 放 至 室温 ,加 入 上 述 渡 液 , 搅 匀 , 静 置 , 滤 过 , 制 成 
10 000ml, 即 得 , 

CHERI 本 品 为 棕色 或 黄 棕 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 、. 微 将。 

鉴别] (1) 取 本 品 100ml, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
100ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 至 近 于 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 独 活 对 照 药 材 0.5g, 加 3076 乙醇 
10ml, 浸泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 10ml 振 摇 提取 , 取 乙 醚 
液 , 挥 至 约 2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 

* 1566 。 
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0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2 一 5pl、 对 照 药材 溶液 Sul, 分别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (2:1: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 这 光斑 点 。 

(2) 取 杜 皮 醴 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml A lal 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 20p] 及 上 述 对 照 品 溶液 2p1; 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 石油 栈 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 
(17 : 3) 为 展开 剂 RF «CH s HE Pot LL — Ri ds AS BE C. BR TA 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 60ml, 水 浴 燕 干 RAK 10ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 正 
丁 醇 饱和 的 水 40ml 洗涤 FAKA. EJ EART. RAJ 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg, 
加 水 80ml, 3£ E 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (40 ; 5: 7: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 豚 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

CA SUA f 120ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 50ml， 
弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 弃 去 水 
W. E TEAR TF ,残渣 加 乙醇 10ml 使 溶解 ,加 盐酸 1ml, 水 
浴 回 流 1 小 时 ,取出 ,浓缩 至 5ml, 加 水 10ml, 用 石油 醚 (60 一 
90'CO Jg $E RC 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 石油 醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 
乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 1ml E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (40 : 1) 为 展开 剂 , 展 
JF HGB si TP E 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 3 Z8 DE ea 
显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 50ml, KRZR T RÆK 10ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 正 
丁 醇 饱和 的 水 40ml 洗涤 , 弃 去 水 液 E TIRER T REME 
水 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 
径 为 1cm) 上 ,用 无 水 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 2x T ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 
乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 沙 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 水 (13 :7 : 210C 以 
下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 
EMRA. Æ 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
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醇 量 A 2876— 3376 Gi 
8 ut € BU d 50ml, 依法 ( 通 
国体 不 得 少 于 2. 0% g/ml), 
符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185)。 

含量 测定 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 4a doc od 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 1mol/L Bi B2 £z 15: C70 * 300 [用 硫酸 溶 
液 (1 一 5) 调 节 pH 值 为 2.5] 为 流动 相 ;检测 波长 为 322nm。 
理论 板 数 按 蛇 床 子 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PUERTA X E mii E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml l5ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 10ml, 置 分 液 漏 斗 
中 ,用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 液 , 挥 去 乙醚 ， 
残渣 用 乙醇 适量 溶解 并 转移 至 50ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 稀释 至 


Jj 0711). 
Bj 0185 第 一 法 ) 


刻度 , 摇 匀 ,放置 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 REA 10nl, 注 
和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 独活 以 蛇 床 子 素 (Cis His O;) 计 ,不 得 少 
于 20pg. 

功能 与 主治 补 肝 肾 , 祛 风湿 , 止 交 痛 。 用 于 肝 肾 两 
亏 ,风寒 湿 痹 , 腰 膝 冷 痛 , 届 伸 不 利 ;风湿 性 关节 炎 、 腰 肌 劳 损 、 
跌 打 损 伤 后 期 见 上 述 证 候 者 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 20~30ml, — H 2~3 次 。 


GERI 湿热 兽 阻 .关节 红肿 热 痛 者 不 宜 。 
【规格 (1) 每 瓶装 120ml (2) 每 瓶装 180ml 
【如 藏 ” 密封 , 置 阴 凉 处 。 
Jingfukang Keli 
LAAI i aH 
葛根 28 JL 
PR 苍术 
丹参 F^ 
地 龙 ( 酒 灾 ) ZTE 
乳香 ( 制 ) HR 
觉 参 HS 
4 0 HJ] AC UG de 41 
XU 炒 王 不 留 行 
烨 桃仁 没 药 ( 制 ) 
TER OB 
〖 制 法 〗 以 上 二 十 一 味 , 川 营 、 苍 术 、 羌 活 、 乳 香 、 没 药 提 


取 挥 发 油 ,挥发油 用 倍 他 环 糊 精 包 结 , 包 结 物 干燥 后 备用 ; 药 
漆 及 其 余 万 根 等 十 六 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 部 
液 , 滤 过 ,滤液 碱 压 浓缩 ,喷雾 干燥 。 加 入 挥发 油 们 他 环 糊 精 


包 结 物 及 适量 乳糖 、 硬 脂 酸 镁 ,混合 均匀 , 制 成 颗粒 , 即 得 
LERI 本 品 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 微 苦 。 
鉴别 3 (1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 

分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 演 加 0. 5mol/L 盐酸 溶液 10ml 使 溶 

解 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ， 

水 层 用 氮 试 液 调节 pH 值 至 12, 用 三 氯 甲 烧 振 播 提取 2 次 ,每 

合并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 

为 供 试 品 溶液 。 另 取 关 黄柏 对 照 药 材 0.1g, 加 甲醇 10ml, 超 

声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 

AR E RR i s IUP El XS RR 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 

MAW., BRNERES(S BÉIEGBUDO502D0dXU$.UE HR D XR — RRIARYÉ 

各 21 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 甲 葵 - 异 丙 醇 - 乙 

酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (10 : 3 : : DARFA AIA 

加 入 等 体积 的 浓 氨 试 液 , 预 饱和 数 分 钟 后 ,展开 ,取出 ,了 上 晾 干 ， 


次 15ml; 


KIMEI (365nm) FM. HE in REP , E E X BU 
E E FUAT AR in G EAA IZ B Dr EE E» E TR [8] DEC RERE o 


(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 50ml， serias 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 水 适量 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm,; 柱 高 为 12cm), 以 水 30ml 洗 脱 , 弃 去 
水 液 , 用 氨 试 液 2ml 洗 脱 ,再 用 水 80ml 洗 脱 ,水 液 弃 去 ;再 用 
40% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 洗 脱 液 备 用 , 继 用 70% 乙 醇 70ml VEI, 
收集 洗 脱 液 , 落 干 ,残渣 加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml 使 溶解 ,用 毛 
WE 10ml AR. RET EWART. RA mkA E 1ml 使 溶 
fE EKARA uu VE R. ARAE R P E BR m o Di P BS il XL E 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 4 中, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 水 (13 : 6.5 : 2) 
10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 王 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 100C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 40% 乙 醇 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 酒 加 水 
饱和 的 正 丁 醇 10ml 使 溶解 , 取 上 清澈, 葵 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 三 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 
i ER b. 以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5:10: 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 眩 干 , 喷 以 5 为 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 人 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 兹 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 
12, 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ， 
水 液 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 泻 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 


Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3pl1, 分 别 点 于 同一 以 凑 甲 基 纤 维 素 


e 1567 。 


EN ET AN AE 
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钠 为 忒 合剂 的 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 丙 
酮 -甲酸 (20 : 10 : 15 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 置 氨 落 
气 中 票 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

REI 水 分 不 得 过 7.0%( 通 则 0832) 。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (25 : 75 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 葛根 以 葛根 素 (Cxa Ho O, ) 计 ,不 得 少 于 8. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 通 络 , 散 风 上 止痛。 用 于 风湿 瘀 阻 所 
致 的 贷 椎 病 , 症 见 头 尝 、 颂 项 僵硬 、 肩 背 酸 痛 、 手 辟 麻 木 。 

用 法 与 用 量 〗” 开水 冲服 。 一 次 1~2 袋 , 一 日 2 次 。 饭 
后 服用 。 

【注意 孕妇 忌服 。 消 化 道 溃 疡 、 肾 性 高 血压 患者 慎 服 
DEER. WARE AH SARERA ,应 暂停 服用 。 

规格 〗 每 袋 装 5g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


zn 
Jingshu Keli 
[4h75] Zt 333g 215 993 
JI| 25 333g 红 花 333g 
KRR 333g 肉桂 222g 
人 工 牛 黄 92.5g 
(GRI 以 上 七 味 ,当归 JI. 肉桂 加 水 浸泡 1 INEST Lx 


馏 提 取 挥 发 油 , 挥 发 油 用 8- 环 糊 精 包 合 ,备用 ; 蒸 馅 后 的 水 溶 
液 男 右 保存 ;药酒 备用 。 三 七 .天麻 粉碎 成 最 粗 粉 ,加 水 浸泡 
1 小 时 , 遍 癌 1 小时, 滤 过 ,滤液 男 右 保存 ; 药 漆 与 当归 等 三 味 
提 油 后 的 药 汗 及 红 花 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 
0. 5 小 时 , 郁 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 蒸 馅 后 的 水 溶液 、 三 七 和 天 
WE BS ZR RC Jf ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 (50— 60 C) .JIILA 
人 工 牛 芮 .挥发 油 包 合 物 及 适量 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 


。 1568 。 


CERI 本 品 为 黄 标 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 香味 苦 。 

KK 鉴别】 (1) 取 本 品 4g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 
$E dH 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 1% 氧 氧化 钠 溶 
液 洗 肖 2 次 ,每 次 50ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 正 
J BRHEZAECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
三 七 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G ABERE, UZAR 
烷 - 甲 醇 -水 (13 :7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 
于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 人 研 细 , 置 具 塞 试 管 中 , 加 5% 醋酸 甲醇 溶液 
2ml, 浸 渍 约 5 小 时 并 时 时 振 摇 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 游 
液 。 男 取 人 人工 牛黄 对 照 药材 0. 1g, 加 甲醇 2ml, B RWA 5 小 
时 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3: 2 BS EJ 
溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 , 热 
风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 研 细 , 置 具 塞 试管 中 ,加 乙醇 2ml, 浸 省 约 
5 小 时 并 时 时 振 摇 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桂 
皮 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 ml E lul 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl1、 
对 照 品 溶液 Zl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60C )- 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 
以 2,4- 二 硝 基 葵 肝 乙 醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 回流 40 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 藻 干 , 残 澶 加 水 30ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 35ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 , 蒜 干 ,残渣 
加 水 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 柱 内 径 为 
1. 5em, 4} B X 12cm), WUK 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 
10% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 洗 脱 液 燕 干 , 残 浊 加 无 水 乙醇 1ml [ETE 
fft ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 天 麻 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10p1, 对 照 药材 溶液 5 一 10ul, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (8:1: 3: 
0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 10 5 EAR P A BST UR 
热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5g, 人 研 细 , 加 沸水 50ml, 搅拌 使 溶解 , 放 冷 ,用 
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乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 乙酸 液 , 挥 干 , 残 渣 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 LI 
营 对 照 药材 各 lg ,分别 加 乙醚 20ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ， 
滤 过 ERAR T ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
5 一 10p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
9: 10 9 JE GT GR EF RC TF E h (365nmD 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 效 光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 】 三 七 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 年 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HR EGRE S DL ZU S 2 s dH A,; 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 
H Rgi 峰 计算 应 不 低 于 3000。 
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流动 相 AC%) ”流动 相 BC%) — 
本 80 
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mg 溶液 的 制备 ORA Bug Res pop RASS 
E Rb 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0. 1mg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 
量 ,人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 加 乙醚 20ml, $55] CE 12 小 
时 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,滤纸 及 滤 酒 挥 去 乙醚 ,精密 加 入 甲醇 
10ml, 称 乍 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 A I X EE 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 袋 售 三 七 以 人 参 皂 昔 Rg (Ce Hrs Ou D MASE 
# Rb: (Cs, Ho; Ow) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 15. 0mg。 

人 工 牛 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA. 8-0. 2% 磷 酸 溶液 (35 : 65) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 192nm。 理 论 板 数 按 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 次 液 的 制备 ” 取 胆 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
6026 ZARARA 1ml 含 0. 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 适 

5 DEZ . CZ 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 

10ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 0865] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10npl, 注 
人 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m ERE A TEE AR CCa Hao Os ) 计 ,不 得 少 
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颈 痛 颗粒 


Jj 40: 0mg;, 


功能 与 主治 〗 活血 化 将 , 温 经 通 宅 止痛。 用 于 神经 根 


型 颈椎 病 将 血 阻 络 证 «AE D DUS Den ee BM p Be. 
用 法 与 用 量 〗 温 开 水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。1 
"Ig ER. 
【注意 uH. wegEdge.zeW. xb Us m 
d RH. 
【规格 FRR Og 
(I EQ) 密封。 
Jingtong Keli 
〖 处方 〗 三 七 250g JL # 750g 
延明 索 500g 羌活 1000g 
A 750g ELR AI 1000g 
A 750g 
【 制 法 〗 以 上 七 味 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ;羌活 、 威 灵 仙 提取 


挥发 油 ,挥发 油 用 B- 环 糊 精 包 结 成 包 合 物 , 于 50'C 减 压 干燥 ， 
粉碎 ， 备 用; 蒜 饮 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;药酒 加 水 前 者 1 小 时 ， 


滤 过 ,滤液 备用 ;葛根 、 白 区 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ， 
第 二 次 工 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,与 上 述 滤液 和 莹 馏 后 的 水 游 


液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.10~1.15(50C ) 的 清 襄 ,加 乙 
醇 使 含 醇 量 达 60% , 搅 名 ,冷藏 UE XX UE EH 6076 A EX Ue UE 


一 次 ,洗涤 液 滤 过 ,与 上 述 滤液 合并 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密 
度 为 1.25~1.30(50C ) 的 稠 襄 ; 川 萤 、 延 胡 索 用 乙醇 加 热 回 
流 提 取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 提取 液 , 静 


置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30 
(50C ) 的 笛 襄 ;与 上 述 稠 襄 合并 ,加 入 三 七 细 粉 .8- 环 糊 精 包 
合 物 粉 末 和 糊 精 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 辛 、 微 苦 。 

【鉴别 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 甚 多 , 单 粒 
圆 形 .半圆 形 或 圆 多 角形 ,直径 4 300m; i d 2—10 余 分 

粒 组 成 ;树脂 道 碎 片 含 黄色 分 泌 物 (三 七 )。 

(2) 取 本 品 3g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 取 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 lg, 加 乙酸 10ml， 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 05020 AI ,吸取 供 试 品 溶液 6ul、 对 照 药材 溶液 
3p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (9: 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
HJ 9e 26 PE à o 

(3) 取 本 品 3g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 
9 一 10, 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 


。 1569 。 
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无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 无 水 
C BEBE SURE 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 与 对 照 药 材 溶液 各 Spl, 
对 照 品 溶液 3 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 三 
氧 甲烷 -甲醇 (7.5: 4 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
稀 磺 化 饼 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 静 置 , 取 上 
清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 紫 花 前 胡 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 仿 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
“通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2wl1, 分 别 点 于 同一 用 
3% 醋 酸 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 
(8: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 咏 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 死 光 斑点 。 

(5) 取 误 药 六 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 3A 387 , TR 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 Gul, ERIR mA 3p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 甲 
Eg (40 : 5 : 10 * 0. DARFA, E JT «EGLI EP REA 5% 香 
Tg RE jo TE W SNL AS E RES ib CEP. TE HOG PG UR. Dinan 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 1g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 20ml, 加 盐酸 3ml, 加 热 回 流 工 小 时 ,加 水 10ml, 放 
冷 ,加 石油 栈 (60 一 90C)25ml 振 摇 提取 ,石油 醚 液 回收 溶剂 
至 于 , 残 浴 用 无 水 乙醇 10ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
齐 墩 采 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 45mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 
C, Big- FH ER C20 * 3: 0.2) 为 展开 剂 , 薄 层 板 预 平衡 30 分 钟 , 展 
开 , 展 距 15cm LI E RH BF s miL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 葛根 对 照 药 材 0.8g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 沽 过 , 取 滤 液 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 上 鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 
W 6yl、 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 3pl,; 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.2) 为 展 
JERI ,展开 ,取出 ,上 防 于 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 严 光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 睛 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
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规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数控 三 七 皇 
Ri 峰 计算 应 不 低 于 3000, 


流动 相 BO) 
0~17 18 82 


17~50 18—36 862—64 


对 照 品 溶液 的 制备 HOA S Sd Rg HE m ASEH 
Rb; Xd E m fI —-E fed Ri 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
ff iml AZE F Rg0.5mg. ABE Rb 0. 5mg, —-E & 
ff R,0.1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 ,人 研 细 ， 
取 约 1. 3g, 精 密 称 定 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ， 
弃 去 乙醚 液 ,药酒 及 滤纸 挥 尽 乙醚 ,再 精密 加 和 甲醇 40ml, 称 
XE ERE ,加 热 回 流 1 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 20ml, 回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 5 次 ,每 次 
10ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 2%% 碳 酸 钠 溶 液 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 
回收 溶剂 至 干 , 残 汀 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

EMBERE EASE Rg (Cs Hg OL) A Z Hg EE 
Rb; (Ca H2 O2 R Z E RP. Ri (Ci He O16) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 50mg。 

功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 行 气 止 痛 。 用 于 神经 根 型 颂 
椎 病 属 血 瘀 气 灌 .脉络 闭 阻 证 。 症 见 人 颈 、 肩 及 上 上 肢 疼 痛 , 发 伪 
ak 88 RR ERE. 

LARSA] FKR. —X1429.—H 3 K, WU8 HR 
H. TMA] E 

GEI 1) 孕妇 忌服 。(2) 消 化 道 溃疡 及 肝 肾 功能 减退 
者 愤 用 。(3) 长 期 服用 应 向 医师 咨询 ,定期 监测 肝 肾 功能 。 
(4) 尽 与 茶 同 饮 。(5) 过 敏 体质 患者 在 用 药 期 间 可 能 有 皮疹 、 
瘙痒 出 现 , 停 药 后 会 逐渐 消失 ,一 般 不 需要 做 特殊 处 理 。 

[XR FRR 4g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


LASI 山 银 花 180g xk I 180g 
JM Zr 72g Yk x WE 90g 
淡 竹 叶 72g ^F Z5" 108g 
芦 根 108g 桔梗 108g 


甘草 90g 马 来 酸 毛茶 那 敏 1. 05g 
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对 乙酰 氮 基 酚 105g 
W A H 1. 08ml 

CDA LU ET LUREBIGBIZE UAR 4E e BUE WH , 药 
ie RITIT ARA LEUR E HEMKE REAR 2 7h 
时 , 滤 过 ,合并 滤液 ; 牛 萝 子 用 60% 乙醇 加 热 回流 提取 二 次 ,每 
次 4 小时, 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,加 入 石蜡 使 溶解 ,冷却 至 
石 早 浮 于 液 面 ,除去 石蜡 层 。 合 并 上 述 药 液 ,浓缩 至 适量 ,干燥 
成 干 袁 粉 , 与 适量 的 辅料 制 成 颗粒 ,加 入 上 述 挥发 油 及 清和 荷 素 
油 混 久 ; 对 乙醚 氨基 酚 、 马 来 酸 毛茶 那 敏 和 维生素 C 与 适量 的 
辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,与 上 述 颗 粒 压 制 成 1000 片 ( 双 层 片 ), 包 
注 膜 衣 。 或 合并 上 述 药 液 ,浓缩 成 稠 富 , 加 入 适量 的 辅料 ,十 
燥 , 粉 雄 , 干 浸 育 粉 与 对 乙酰 氨基 酚 和 马 来 酸 毛茶 那 敏 混 久 , 制 
成 颗粒 ,加 入 上 述 挥发 油 及 注 价 素 油 , 混 匀 ,与 维生素 C 压制 
成 1000 片 (夹心 片 或 多 层 片 ), 包 糖衣 或 注 膜 衣 ; 或 干 浸 谊 粉 
与 对 乙醚 氨基 酚 和 用 辅料 包 膜 制 成 的 维生素 C 微粒 混 匀 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,加 入 马 来 酸 毛茶 那 敏 , 混 匀 , 加 入 上 述 挥 发 油 及 
注 傈 又 油 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 上 请 或 清 膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 神 
色 层 与 日 色 层 ,或 显 灰 褐色 ,夹杂 有 少许 白 点 ; 气 微 , 味 微 兰 。 

鉴别 〗 ORA m 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,用 水 湿润 ,加 
乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 残 酒 再 加 
乙酸 乙 酯 20ml 重 复 处 理 1 次 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 。 残 渣 加 入 
1mol/L 盐酸 溶液 5 泣 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 5 pb, 
取 乙 酸 乙 酯 液 , 残 酒 再 加 乙酸 乙醚 20ml 重复 处 理 2 次 , 合 3 
乙酸 乙 酯 液 , 燕 王 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 山 银 花 对 照 欧 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 
酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
Lul 分 别 点 于 同一 聚 酰 腕 薄膜 上 使 成 条 状 , 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 
甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (1:15: 1:1:2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 条 斑 。 

《2) 取 本 品 3 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 加 热 回流 
1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,吸取 上 清 
液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 铀 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, 沸水 
APEM 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 20ml, 自 “加 热 
回流 1 小 时 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10pl1, 分 别 点 于 同一 
用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 - 甲 
醇 (18 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 醋 辐 -硫酸 (20 : 
1) 混 合 洲 液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 F, 显 相同 颜色 的 斑点 。 

ODRA m 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲 烷 30ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 牛 萝 子 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 
液 。 再 取 牛 萝 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml Img 的 溶液 , 作 


维生素 C 49. 5g 


2 C RAA 


为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2 一 4j, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -四 
BR 20 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
【含量 测 直 4 山 银 花 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAA; A LE -1 25 VK RS ER TRE C6 : 94) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 327nm。 理 论 板 数 按 绿 原 酸 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 绿 原 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 
处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含山 银 花 以 绿 原 酸 (Ci His Os) 计 ,不 得 少 
he Os 

FST 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 污 充 剂 ; 以 乙肝 -1% 冰 醋酸 溶液 (20: 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 牛 著 芽 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 和 牛 医 苷 对照 蝇 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 深 液 的 制备 NCC SED E DIU RATED BS Bi 
溶液 作为 供 试 品 溶液 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 则 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Zk sh Fr AR T AAE P OH O11) 计 ,不 得 少 
T 2.5mg. 

维生素 C 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» UE XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 硅烷 键 合 硅胶 为 填 
2558 ; LA Z S -0. O1 mol/L. 磷酸 二 氧 钾 ( 用 磷酸 调节 pH 值 至 
2. 4) C70 : 30) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 246nm。 理 论 板 数 按 维 
ER C 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 REER C 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 0.5 儿 亚 硫 酸 氧 钠 浴 液 (用 磷酸 调节 pH 值 至 2.4) 制 成 
每 iml 含 20pg 的 次 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 J] 山 银 花 项 下 的 细 粉 约 
0. 1g( 约 相当 于 维生素 C. 10mg) ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ， 
加 入 0.5%% 亚 硫酸 氧 钠 溶液 (用 磷酸 调节 pH 值 至 2.4; 下 同 ) 
40m1, 超声 处 理 ( 功 率 300 鸡 ,频率 40kHz)5 分 钟 , 放 冷 ,加 
0.5%% 亚 硫酸 氢 钠 溶液 稀释 至 刻度 165 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 
液 lml, Æ 10ml 量 瓶 中 ,加 0.5%% 亚 硫酸 氢 钠 溶液 稀释 至 刻 


e 1571 。 


维 血 宁 合 剂 


度 , 摇 匀 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 维生素 CCCs Hs O ) 应 为 标示 量 的 90.0%% 一 110.0%%。 

对 乙酰 氨基 本 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 5% 冰 醋酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 249nm。 理 论 板 数 按 对 乙酰 氨基 酚 峰 计算 应 不 低 
于 1500, 

对 照 吕 溶液 的 制备 ” 取 对 乙酰 氨基 酚 对 上 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 流动 相 制 成 每 lml 含 SOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 山 银 花 项 下 的 细 粉 
0. 02g( 约 相当 于 对 乙酰 氨基 酚 4mg) ,精密 称 定 , 置 50ml EORR 
中 ,加 流动 相约 40ml, 超 声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz)1 
分 钟 , 放 冷 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

品 含 对 乙酰 氮 基 酚 (CsHNO,) 应 为 标示 量 的 
90. 096—110. 04, 

马 来 酸 毛 葵 那 敏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 含 1% 三 乙 胺 和 0.005mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 
的 0.05molL IE RZ — A PER T CFH ERE YS pH 值 至 3. 0) 
(60 : 40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 264nm。 理 论 板 数 按 氯 葵 那 
敏 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 马 来 酸 氯 茶 那 敏 对 照 品 适 量 , 精 
密 称 定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 ] 山 银 花 项 下 的 细 粉 
1g( 约 相当 于 马 来 酸 毛茶 那 敏 2mg) ,精密 称 定 , 置 50ml EORR 
中 ,加 甲醇 15ml, 超声 处 理 ( 功 率 300 W , 99i X 40kHz) 10 分 
钟 , 加 三 氧 甲烷 30ml, $553 ,再 超声 处 理 5 分 钟 , 放 冷 ,加 三 氧 
息 烷 稀释 至 刻度 , 播 怀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 2 F 9X 
E 5% 氧 氧化 钠 溶 液 10ml 使 溶解 , 置 分 液 漏 斗 中 ,蒸发 亚 
用 水 10ml 洗涤 , 洗 液 并 和 分 液 漏 斗 中 ,加 40%% 氧 氧化 钠 溶液 
8ml, HA it i£ (30 — 60 CO Ji $E HERO 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 提 
取 液 ,加 10% 盐 酸 乙醇 溶液 4ml( 或 分 别 于 每 次 提取 液 中 加 入 
lml 的 1076 t5 B£ Z, ERTA TRO , EKA LR T, RWA m P B 3ml 
使 洲 解 , 移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 适量 流动 相 洗涤 蒸发 了 , 洗 液 并 
人 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 马 来 酸 毛茶 那 敏 (Ci His CIN; * €, Hi Os ) 应 为 标 
示 量 的 85.0% ~115.0%., 

功能 与 主治 〗 MRR AARE. HTAR A 
致 的 流行 性 感冒 ,证 见 发 热 . 头 痛 、 咳 嗽 . 口 干 . 咽 喉 疼 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 3 次 。 

〖 注意 〗 用 药 期 间 不 宜 驾 驶 车 辆 .管理 机 器 及 高 空 作 业 
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等 ; 肝 肾 功能 不 全 者 愤 用 ,或 苯 医 嘱 。 

[XE 每 片 含 维生素 C 49.5mg、 对 乙酰 氨基 栈 
105mg, H 2E E SA JS 8C 1. 05mg 

【贮藏 〗 遮光 ,密封 。 


Weixuening Heji 


[4k773 JE Kb F1] 
fili 8 Exc 地 黄 
X5 rfr je 熟地 黄 
墨 旱 莲 太子 参 
KAEI 以 上 和 八 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 


并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.22(65C ) 的 稠 癌 , 放 
冷 后 加 入 二 倍 量 乙醇 , 搅 勺 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 加 二 倍 量 
6026 乙醇 015] , 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 , 减 压 浓缩 成 
相对 密度 为 1. 10—1. 120700) 的 清 膏 ,加 入 炼 密 400g、 葵 甲酸 
钠 0. 2g 及 香精 适量 Eo] , 静 置 , 滤 过 , 制 成 760ml, 即 得 。 

DERI 本 品 为 标 褐色 的 液体 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 。 

[EUIS (1) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 虎 杖 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 (15 : 2 * 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,; 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 10ml， 
4 Jt 3 BOE. AT , 残 注 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
男 取 芍药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml PE Img 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 1041 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 : 10 : 0.22 9 RE JE RE . FE JT JC 
HEC EU 1% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 ”应 为 1.17 一 1. 20( 通 则 0601). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 2 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAZA; U EK (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 306nm。 
理论 板 数 按 虎 杖 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PUEI EJ E mE E ,精密 称 定 ,加 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 0 E GREC 


稀 乙 醇 制 成 每 1ml 中 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 AERA m 2ml, E 25m ER 
中 ,加 80% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml E Wü LA E (Cn Ho Os) 计 ,不 得 低 
于 0. 10mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 滋 阴 养 血 ,清热 流血 。 用 于 阴 虚 血 热 所 
致 的 出 血 ; 血 小 板 减 少 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 25 一 30ml, 一 日 3 次 ,小 几 
酌 减 或 遵 医嘱 。 

规格 〗 (1) 每 瓶装 25ml 
Z 180ml (4) 每 瓶装 250ml 

Ku EEG 密封 , 置 阴凉 处 。 


(2) 每 瓶装 150ml GAM 


侍 血 宁 颗 粒 


Weixuening Keli 


Eb EA 

地 黄 

熟地 黄 
BS OE 太子 参 


CEI 
并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 10(80C ) 的 清 襄 , 放 冷 , 加 乙醇 
使 含 醇 量 为 70% , 搅 匀 , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 后 
加 入 适量 莽 糖 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 适量 的 
可 溶性 洗 粉 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 400g CARER BIA 

CERI 本 品 为 浅黄 棕色 至 黄 标 色 的 颗粒 ; 昧 甜 、 微 音 或 
味 微 兰 (无 蔗糖 ) 。 


以 上 八 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 , 合 


LEa (1) 取 本 品 12.5g 或 5g( 无 请 糖 ) ,加热 水 20ml 
使 溶化 , 放 冷 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ， 
3 F JRE E EE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 虎 本 对 
照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 12. 5g 或 5g( 无 蔗糖 ) ,加热 水 20ml 使 溶化 ， 
放 冷 ,用 水 饱和 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 获 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 扎 药 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 中 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 涂 液 。 
照 水 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (40:5:10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 1%% 


3E xh Xt HE X 


FARRAR, E 105C 加 热 至 六 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HÆK; A A E-K C23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 306nm; 
理论 板 数 按 虎 村 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 虎 杖 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 中 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
2.5g 或 1g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
80%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 80 76 甲醇 补足 减 失 的 
XE Rt LM 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dh Aie pk UON Bb (Ca Ha Os) 计 ,不 得 少 
F 4.0mg. 

BESEER 汶 阴 养 血 ,清热 凉 血 。 用 于 阴 虚 血 热 所 
致 的 出 血 ;血小板 减少 症 见 上 述 证 候 者 。 

〖 规格 〗 DOERR 20g (2) 每 袋 装 8g( 无 蔗糖 ) 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

〖 贮藏 〗 密封 。 


[4h75 93H 30g 菊花 45g 
HH 45g 黄连 15g 
EUH 45g AU BE 45g 
^ifit 40g 地 黄 90g 
x 45g XA 45g 
352 CEP 45g Ek Minos 45g 
IRA 45g RHE 20g 
山药 45g kb d 45g 
当归 45g I$ 45g 
熟地 黄 45g 枸 柜子 45g 
沙 郊 子 60g dà 2L 45g 
HAAR 45g HEF CIO 45g 
REAR 15g 水 牛角 浓缩 粉 18g 


CEI 以 上 二 十 六 味 , 除 羚羊 角 粉 .水 牛角 浓缩 粉 外 ， 
其 余 正 珀 等 二 十 四 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,与 上 述 羚 羊角 
粉 等 二 味 细 粉 混 匀 ,每 100g E dS 100g fA S AL. 
HEES 


* 1573 。 
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ERI 本 品 为 黄 神色 至 黑 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 甘 、 微 兰 。 

| 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ZT AER J ER] vd E 
细胞 含 方 品 ,形成 唱 纤 维 ( 甘 草 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 ,周围 细胞 会 
方 唱 形成 晶 纤 维 ,含量 细胞 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 种 皮 细 胞 上 暗 
标 红 色 ,表面 观 多 角形 或 长 多 角形 ,有 网 状 增 厚 纹理 ( 青 藉 
dO. 。 种 户 栅 状 细胞 2 列 ,内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 ( 允 丝 子 )。 

(2) 取 本 品 2 ŽL, BIR, JZE 50ml, 回流 1 小 时 , 滤 过 ， 
药酒 备用 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 咨 液 。 男 取 川 意 对 照 药材 、 当 归 对 照 药材 各 0.5g, 分 别 加 
乙醚 15ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 注 加 乙酸 乙 
BB iml 使 浴 解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3pl1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
IRT , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORRA REAA 1g, 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 于 , 残 次 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 
溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 
的 供 试 品 浴 液 及 上 述 对 照 药 材 浴 液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 907 )- 丙 酮 -乙酸 乙 酯 (17 : 3 : 
0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) P 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 药 渣 , 挥 干 乙醚 , 残 浴 加 甲醇 
80ml, 加热 回 流 工 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml 使 
溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
RoR T SEG HS BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
查 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -甲醇 - 
水 (32:17:5) 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 2% 三 氧化 铝 甲 醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 3 丸 , 剪 碎 ,加 水 80ml,; 前 者 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
WU ZEE RIEN LES 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5nul, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
232:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

《检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 


含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 奎 烷 键 合 硅胶 


HEER; Z H-0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (用 磷酸 调节 


e 1574 。 


pH 值 至 3)(23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 
数 按 盐 酸 小 辟 碱 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 人 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 
的 混合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 ,用 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重 
量 , 授 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 和 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak d BEL EE XE. BOB LA dh E) BE (Co Ho NO. 。 
HCD Ate FA Gmg: 

功能 与 主治 〗 补益 肝 肾 ,清热 明 目 。 用 于 肝 肾 两 亏 、 虚 
X E38 Br SU BS ASNS BE .瞳孔 散 大 、 视 力 减 退 、 夜 盲 昏 花 、 目 汲 
28 Hj] .迎风 流泪 。 

LARS A&I 口服 。 一 次 2 丸 ,一 日 2 次 。 


| 


GE] 尽 食 辛辣 油腻 食物 。 
[XE JUS Og 


〖 贮藏 〗 密封 。 


Hupo Baolong Wan 


KAI 山药 ( 炒 )256g 朱砂 80g 
H5 48g HEIA 24g 
KREM 24g 檀 香 24g 
TR 56 Cb 16g IRS 24g 
HR jS FÉ 16g TA SE (Eb 16g 


红 参 24g 

〖 制 法 〗 ”以 上 十 一 味 , 政 珀 研 成 极 细 粉 ,朱砂 水 飞 成 极 细 
粉 ;其 余 檀 香 等 九 味 粉碎 成 细 粉 ,与 上 述 粉 未 配 研 , 过 篇 , 混 匀 ，。 
每 100g 粉末 加 炼 蜜 90—110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 味 甘 , 微 苦 . 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
REG BKE ARRERA H EaR E, 直径 4~ 
6um( 茯 苓 )。 X 45 Sb GR E E T Bh HR A P, K 80 — 
240pm, 针 晶 束 直径 2~8um CIL 2850. A d 2 L7; ERKA 
形 , 壁 厚 , 木 化 , 层 纹 明 显 , 胞 腔 含 草酸 钙 方 晶 ( 檀 香 )。 不 规则 
碎 块 淡 黄 绿色 或 棕 黄 色 , 透 明 或 半 透 明 ( 焉 珀 )。 

(2) 取 本 品 5. 4g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 3g; 人 研 细 ,加 乙醚 60ml, 
超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 去 溶剂 ,加 甲醇 
60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 洼 加 水 30ml 使 
溶解 ,加 盐酸 2ml 与 三 氧 甲 烧 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ， 
分 取 三 氯 甲烷 液 ,水 层 再 用 三 氯 甲烷 30ml 振 播 提取 ,合并 三 
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AP DE LR SERIO ER CS 1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 洲 

液 。 另 取 甘 草 次 酸 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml g 0.5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ul, 分别 点 于 同一 硅胶 GP 注 层 板 
上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (15 ; 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5. 4g, BERE ,加 硅 洛 土 5g, 人 研 细 ,加 甲醇 80ml, 
加 热 回 流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ,用 

三 毛 甲 烧 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 

正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 TETEA, HATA R UE 
R2 次 ,每 次 80ml, 取 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml [STR 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 苷 Re 对 照 品 . 人 参 皂 背 Rg 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 深 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, AT 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15: 40 : 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 , 显 相同 颜色 的 严 光 斑点 。 

检查 〗 ik 取 本 品 0.4g, 加 氧 氧 化 钙 0. 4g, IE AJ, 
加 水 适量 , 搅 匀 ,干燥 后 用 小 火烧 灼 至 这 化 ,再 在 500 — 
600 伟 炽 灼 使 完全 灰 化 , 放 冷 , 残 洒 加 盐酸 5ml 与 适量 的 水 
使 溶解 成 28ml, 依 法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 含 砷 量 不 得 
过 5mg/kg. 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

含量 测定 〗 HuuicesRUU PB BJARGA.B9 R5 R RA 
1. 8g ,精密 称 定 , 置 250ml 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 10ml 与 硝酸 钾 
1.5g, 加 热 使 溶解 , 放 冷 ,加 水 50ml 溶解 后 , 滴 加 1%% 高 锰 酸 
钾 溶 液 至 显 粉 红色 ,再 滴 加 2% 硫 酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 ,加 
Bii ER EX E TR ZR Y 2ml, 用 硫 氰 酸 饼 滴定 液 (0.1mol/L) 滴 定 
1ml AERE XE Y (O. 1mol/L) 相 当 于 11. 63mg 的 硫化 
未 (HgS) 。 

本 品 含 朱砂 以 硫化 冬 (HgS) 计 ,小 密 丸 每 lg 应 为 59. 4 一 
80. 0mg ,大 蜜 丸 每 丸 应 为 107 一 144mg。 

功能 与 主治 〗 清热 化 痰 ,镇 静安 神 。 用 于 饮食 内 伤 所 致 
的 痰 食 型 急 惊 风 , 症 见 发 热 抽 搞 ,烦躁 不 安 . 痰 喘气 急 . 惊 痛 不 安 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 小 蜜 丸 一 次 1. 8g(9 Lo, E JL 
一 次 1 丸 , 一 日 2 次 ;婴儿 小 蜜 丸 每 次 0. 6g(3 JL) KE JL E 
次 1/3 丸 , 化 服 。 


,每 次 30ml,1 


〖 注 意 〗 慢 惊 及 久 病 ,气虚 者 忌服 。 
3E 。 (1) 小 蜜 丸 每 100 dL 20g (20 E LE 
E 1. 8g 


【贮藏 〗 密封 。 


斑秃 丸 


M ox X 


Bantu Wan 


〖 处 方 〗 HE 74g 就 地 黄 74g 
制 何首乌 74g 当归 49g 
丹参 49g PARI 49g 
TUR d^ 49g JIE 25g 
木瓜 25g 


Km xk 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 入 , 混 匀 。 每 100g 5j 
RIRKA 40 一 50g 与 适量 的 水 泛 妃 , 制 成 水 蜜 丸 , 干 燥 ; 或 加 
炼 蜜 120— 130g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI Edom : 色 的 水 蜜 丸 或 黑 神 E KRÆ AL; R 
SH m s E. 

LEIJ — COO BUE i A 8E JU 12g,; 加 等 量 硅 藻 土 ,人 研 匀 ;或 
POUKE AL 6g, 研 碎 , 加 甲醇 -甲酸 (95: 5) 的 混合 溶液 80ml, 淄 
涡 过 夜 , 加 热 回 流 4 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 渣 用 甲醇 -甲酸 
(95 : 5) 混 合 溶液 20ml 洗 涤 ,合并 滤液 与 洗涤 液 ,水 浴 80 C 
RAUT. IRAH 0. 2mol/L 盐酸 溶液 40ml, 用 乙醚 提取 4 
次 ,每 次 30ml, 合 并 醚 液 ,用 5% 碳 酸 钠 溶液 提取 3 次 ,每 次 
30ml, 弃 去 醚 液 , 碱 液 用 乙酸 乙 酯 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 
乙酸 乙 醋 液 , 碱 液 加 盐酸 调节 pH f € 2~3, 继 用 乙醚 提取 
4 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 去 乙醚 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 阿 魏 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ien 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 甲 共 -甲醇 - 冰 醋 酸 (30 : 3: 1) 为 展开 剂 ， 
10'C 以 下 展开 ,取出 ,有 上 肪 于 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 
JE. 

(2) 取 丹参 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 
钟 , 放 冷 ,小 过 ,滤液 燕 干 ,加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 提取 3 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药 材 溶液 ;再 取 丹 参 酮 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 

fr 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 供 试 曲 溶液 及 上 述 两 种 对 照 
溶液 各 —— G WEDL, UAW G~ 
60 )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 脐 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(30 BUR i X 32 JL 12g, JI EEE DE TUE 57 ; ux UK SE JL 
6g ,人 研 碎 ,加 乙醚 80ml, 3 W zo TC D A [nd o de HC 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 滤 湘 挥 去 乙醚 ,加 5026 ZB 80ml, 加 
inii bic iA Rein , UE HEZE XL. rupe 


20 分 


越 鞠 二 陈 丸 


EKR , 正 丁 醇 液 薰 于 , 残 漆 用 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 己 药 音 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5: 10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 蜡 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶液 ,在 100 C Jn d E BE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE i 3E 10g Jn 56 E p E E WA ; S UK A L 
og. AFRE, JI FH S 60ml, 加 热 回 流 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 落 
干 , 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 20ml, AH A BE 
BOET RAIMP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 制 
fuf E Syr RR Zr 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (8: 2 : 
1: 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 ( 避 光 
操作 ) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEEM; A Z-k : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 320nm。 
理论 板 数 按 2,3. 5,4 - Vu Xe dk — 2E Z $-2-O -p-D-8i WEE 
(Czo Ho; Os ) 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 2,3,5,4- 四 羟基 二 茶 乙 烯 -2-O - 
B-D- 和 区 和 欧 糖 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 50% 乙 醇 制 成 每 1ml 
E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 MER EDGE OUR BOB AE inc SEL. BU 
WE , 取 约 1. 5g, eX BUKSEJU 1. 0g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 5076 乙醇 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 , 播 匀 ,浸渍 过 
夜 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 50% 乙 醇 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 制 何首乌 以 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O -8-D- 
i a H CCo Hz Os, ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0.70mg; 大 
蜜 丸 每 九 不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 补益 肝 肾 , 养 血 生发 。 用 于 肝 肾 不 足 . 血 大 
风 怀 所 致 的 油 风 , 症 见 毛发 成 片 脱落 .或 至 全 部 脱落 LFA kE 
RIR BREK ERR ER AR EEL ECRIRE. 


【用 法 与 用 量 〗 UH. KS JL—3X 5g; 大 蜜 丸 一 次 1 
妃 ,一 日 3 s 
【注意 〗 本 品 不 适用 假发 斑秃 (患处 头皮 萎缩 ,不 见 毛 宫 


口 ) 及 脂 洲 性 皮炎 ; 忌 食 辛辣 食品 。 
【规格 (11) 水 密 丸 每 10 JLE 1g 
[^ Eg 密封 。 


(2) 大 蜜 丸 每 九重 9g 


e 1576 œ 


df Ima  Cummuveum esae 


Yueju Erchen Wan 


(4773 EEN 100g IKREN 100g 


川 吉 100g 清 半 四 100g 
kr a£ zb 100g 六 神曲 ( 炒 )100g 
RS 100g 炒 柑 子 100g 
陈皮 100g 甘草 50g 
〖 制 法 习 以 上 十 味 3 TUE NL ZR «inb ti s 18603 » FH 7K 1 2L 
干燥 , 即 得 。 


DERI 本 品 为 棕色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 微 兰 。 

(2E 03 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :分泌 细胞 类 圆 形 ， 
含 淡 黄 棕 色 至 红 棕色 分 泌 物 ( 醋 香 附 )。 章 酸 钙 针 晶 细小 ,长 
10—32yum ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 获 炒 苍术 ) 。 表 皮 细 
胞 纵 列 ,党 由 工 个 长 细胞 和 2 个 短 细 胞 相间 连接 ,长 细胞 壁 
厚 ,波状 弯曲 ( 炒 麦 芽 ) 。 不 规则 分 梳 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 酶 
液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 6nm( 人 茯苓 )。 种 皮 石 细 
胞 黄色 或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 者 长 多 角形 、 长 方形 或 不 规则 
JE , 壁 厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 膝 充 满 标 色 物 ( 炒 杠 子 )。 草 酸 
钙 方 晶 成 片 存 在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 
含 草酸 钙 方 品 , 形 成 草 纤 维 ( 甘 草 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 石油 酸 (30 一 60C)50ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 燕 干 ,残渣 加 石油 醚 (30 一 60) 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药材 0.5g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 Gul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'CO-Z, HR ZEB C25 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 距 
以 5%% 对 二 甲 氨基 葵 甲 醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙酸 15ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 萌 对 照 药材 0. 3g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2yl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(ORE m 4g, 研 细 , 加 50%% 甲 醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 
15ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 洲 液 。 另 取 柏 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 4mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 lul, 分别 点 于 同一 硅胶 G ER E. UÀ 
乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
CT ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
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断 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
署 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -醋酸 -水 (33 : 4 : 63) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 楼 皮 音 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柳 皮 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 m 含 30ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 
定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 石油 酶 (60 一 90C)80ml, 加 热 回流 1 
小 时 , 弃 去 石油 醚 , 药 漆 挥 干 ,加 甲醇 80ml, 加 热 回流 至 提取 
液 无 色 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 置 100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 分 数 次 
洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg d NEUE TE (Cs Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 3.0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 理气 解 郁 ,化 痰 和 中 。 用 于 胸 腹 闽 胀 , 暧 
气 不 断 , 吞 酸 呕 吐 ,消化 不 良 , 咳 嗽 痰 多 ， 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 2 次 。 

〖 规 格 〗 每 10 粒 重 0. 5g 

DERI 密封 。 


Yueju Wan 


(4h75 EE 200g Jil # 200g 
炒 柱 子 200g 苍术 ( 炒 )200g 
六 神曲 ( 炒 )200g 


KR 以 上 五 味 , 粉 雁 成 细 粉 ,过 得 , 混 久 ,用 水 泛 丸 ， 
于 燥 , 即 得 。 


〖 性 状 〗 本 品 为 深 棕色 至 棕 褐 色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 微 
NW. 
鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :分 泌 细胞 类 圆 形 ， 


内 仿 淡 黄 标 色 至 红 标 色 分 废物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 〈 酯 
香 附 ) 。 草 酸 钙 针 晶 细 小 ,长 10 一 32xm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 
细胞 中 (苍术 ) 。 种 皮 石 细胞 黄色 或 淡 棕 色 ,多 破碎 ,完整 者 长 
多 角形 长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 厚 ,有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 
红色 ( 炒 板子 )， 

(2) 取 本 品 3g, 研 碎 ,加 乙醚 30ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 
冷 ,小 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 去 乙醚 , 残 演 加 乙酸 乙 醋 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 巷 术 对 照 药材 0. 5g; 辣 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 


jk. ALD FE AU 


两 种 溶液 各 5 一 10pl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
iti BE (60 — 90'C ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 5% 对 二 
甲 氨 基 茶 甲醛 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 诬 点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
次 绿色 斑点 。 

C32 SUI] HRIH 0. 5g, 按 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 
液 制备 方法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药材 溶液 
各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 本 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bi & B^] 9E OG DE xa o 

ORCE C20 390 P. Z Ek [8d i je URS E Z8 18 , 挥 尽 乙 醚 ， 
加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 
i& Wn HR SE 3ml 使 浴 解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 板 子 
背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酶 -丙酮 -甲酸 - 
水 (20 : 14: 4 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
含量 测定 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅胶 
HEER; UL Zo Sz K SERE CO : 91 : 0.1) 为 流动 相 , 检 测 波长 
为 240nm。 理 论 板 数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 杠 子音 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50%% 甲 醇 制 成 每 lm g 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% FP RS 50m, AE, 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W ,频率 25kHz) 30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g Eb y dT OC. H Ow ) 计 ,不 得 少 
了 

功能 与 主治 〗 理气 解 郁 , 宽 中 除 满 。 用 于 胸 腕 瘤 问 , 腹 
中 胀 满 ,饮食 停 广 EATR. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6~9g, 一 日 2 次 。 

[mmy 密封 。 


ri 中字 f £^» ehe 


Yueju Baohe Wan 


LAAI 板子 ( 姜 制 )120g A% M GERE, 120g 


e 1577 s 


Rid 20g 
苍术 120g 
ESRB 60g 
以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ， 


Jl 120g 
Ad 60g 


CES 
干燥 , 即 得 。 

性状 〗 本 品 为 标 黄 色 至 黄 棕色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 微 茜 。 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;种 皮 石 细胞 黄色 
或 淡 棕 色 , 多 破碎 ,完整 首长 多 角形 .长 方形 或 形状 不 规则 , 壁 
厚 , 有 大 的 圆 形 纹 孔 , 胞 腔 棕 红 色 ( 板 子 )。 分泌 细 胞 类 圆 形 ， 
含 淡 黄 标 色 至 红 标 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ( 柄 香 
附 )。 草 酸 钙 针 晶 细小 ,长 10—32um ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细 
胞 中 (苍术 )。 内 胚乳 细胞 碎片 白色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 
JE SiL GRID. 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 正己 烷 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 汀 加 正 已 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 营 对 照 药材 与 木 香 对 照 药 材 各 lg, 分 别 加 正 已 烷 
10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 分 别 加 正己 烧 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,分 别 吸取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 4 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 川 营 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 ; 喷 以 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 木 香 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. EK C15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 柏 子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 80g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 50W ,频率 50kHz2 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg & ECT DEDE EP (Cs Ha Ow) 计 , 不 得 少 
FT 2 了 

〖 功 能 与 主治 〗 IRR FEWE. MATARA 
致 的 胃痛 ,证 见 腻 腹 胀 痛 、 倒 饱 哮 杂 、 纳 果 食 少 .大 便 不 调 ; 消 
化 不 良 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 1 一 2 次 。 

【注意 〗 ZORN; BES 、. 硬 黏 难 消化 食物 。 

〖 规格 〗 每 袋 装 6g 

【贮藏 】 密封 。 


e 1578 。 


Sanjie Zhentong Jiaonang 


[495] ME 62g SA 
浙 贝 母 100g EB 17g 


KADAJ 以 上 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 制 粒 , 装 人 
胶 塞 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DIEI 本 品 为 硬 胶 面 ,内容 物 为 红 褐色 的 颗粒 及 粉末 ; 
^UE VER E. 

[3534 〈1) 取 本 品 内 容 物 0. 8g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 河 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 龙 血 竭 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 龙 血 素 A 对 照 品 和 龙 血 素 B 对 照 品 ,分 别 加 
甲醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 25g. 分别 点 
于 同一 硅胶 GF254 WIE., IA iW BE C30 — 60'C0- 7, B8 Z 
HB C5 : 2) 为 展开 剂 JST WE, mT o E RE P206 (254nmD FP 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 乙醚 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 
材 1g; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G SERE 
上 ,以 正本 醇 - 乙 酸 乙 酯 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 "C Jon E BE 
点 显 色 清 晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 
的 斑点 ;在 紫外 光 下 显 相同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 稀 盐 酸 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 用 40%% 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 8 一 10, 放 冷 ， 
用 二 氯 甲 烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 ,用 水 
50ml 洗涤 ,分 取 二 氯 甲 烧 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 对 照 品 和 贝 母 素 乙 对 照 品 ， 
分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 10p1, 对 照 药 
材 及 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEIRE, AZ 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 
干 , 蜡 以 碘 化 乌 钾 试 液 -3% 亚 硝酸 钠 溶 液 (1 * 1) 的 混合 溶液 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 及 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[fem 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 
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【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA Za 8-1 6 BS REEL CAZ : 58) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 278nm。 理 论 板 数 按 龙 血 素 B 峰 计 算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 龙 血 素 A 对 照 品 与 龙 血 素 BOW 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 70pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
JRA 1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 所 甲烷 20ml， 
称 定 重量 ,加热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲烷 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 回 收 溶 
剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 适量 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
ES SEC MEE 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 龙 血 竭 以 龙 血 素 ACC, Hi O04) 与 龙 血 素 B 
(Cis Hzo Os) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 45mg。 

URSE KERA, LRE. MATRES 
气 滞 所 致 的 继 发 性 痛经 .月 经 不 调 、 盆 腔 包 块 ` 不 孕 ; 子 宫 内 膜 
异 位 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次。 于 月 经 来 
潮 第 一 天 开始 服药 , 连 服 3 个 月 经 周期 为 一 疗程 ,或 遵 医嘱 。 
〖 规格 〗 每 粒 装 O. 4g 


〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴 凑 处 。 
Gegentang Pian 
[4h53 BIR 667g pka 500g 
BA 334g dx 334g 
甘草 334g AR 1222g 
^E 3$ 500g 
KADAI 以 上 七 味 , 取 葛根 .麻黄 加 水 温 浸 30 分 钟 ,与 其 


余 日 全 等 五 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 加 水 10 AERA 30 分 
钟 , 滤 过 ,合并 滤液 ,于 70C 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 
1. 30(70C), 于 70'C 下 减 压 干燥 成 干 漫 膏 。 取 干 漫 襄 粉碎 成 
细 粉 ,过 篇 ,加 入 乳糖 、 微 粉 硅胶 、 人 硬 脂 酸 镁 适量 ,压制 成 1000 
刻 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 ; 味 甜 、 微 再 。 

鉴别 〗 《1) 取 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 次 
液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 - 


BIA H 


水 (28 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,; Ht Bs mF, TE XR P OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 12 片 , 研 细 , 加 50 96 PRE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
Bh , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,加 和 氨 试 液 调 节 pH 
值 至 9, 用 三 握 甲 烷 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 , 挥 
二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 肪 黄 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (5 : 12: DO 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 式 干 , 喷 以 章 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谐 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 7 片 , 研 细 , 加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
TE BEBO 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 2x T XXE E: 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 咨 液 。 另 取 白 夺 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 温 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 深 液 。 再 取 人 革 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15yl、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 
水 (13 :7 :2)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 虔 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105 "C Jn d E 3E 
点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORE m 5 Hr EZ LIE SE RS 2ml、 三 毛 甲 烧 20ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 5026 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 加 盐酸 2ml、 三 氯 甲 
烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 中 分别 点 于 
同一 硅胶 GFzs 溥 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 三 氯 甲烷 - 乙 
酸 乙 酯 - 冰 栈 酸 (10 : 20: 7: 0.50289 JE T 36] , JE JF , HC HH , Ht 
干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml E 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 


e 1579 。 


E TR X NUM. 


0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30 96 Z. BE 25ml, 密 

塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ,取出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30%% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 (转速 
为 每 分 钟 4000 转 )5 分 钟 。 精 密 量 取 上 清 液 5ml, ER 100ml ER 
中 ,加 30% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (Cx Hzo Os ) 计 ,不 得 少 于 6. 2mg。 

〖 功能 与 主治 〗 发 省 解 表 , 升 津 舒 经 。 用 于 风寒 感冒 GE 
见 :发 热 恶 赛 ,鼻塞 流 涕 ,咳嗽 咽 痒 , 咯 痰 稀 白 ,无 汗 ,头痛 身 
疼 , 项 痛 强 急 不 舒 , 侣 注 白 或 薄 白 润 , 脉 浮 或 浮 紧 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

DEZI 偶 见 轻 度 恶心 。 服 用 本 品 前 已 服用 其 他 降 压 药 
者 ,在 服用 本 品 时 ,不 宜 突然 减少 或 停 用 其 他 降 压 药物 。 可 根 
据 血 压 情 况 逐 渐 调 整 其 他 药 。 

【规格 每 片 重 0. 4g 

〖 贮藏 〗 密封 ,防潮 。 


SİR IURI 
Gegentang Keli 
[4h75] 葛根 667g 麻黄 500g 
白 芍 334g 桂 枝 334g 
甘草 334g KÆ 1222g 
生姜 500g 


【 制 法 〗 以 上 七 味 , 取 葛根 .麻黄 加 水 温 浸 30 分 钟 ,与 其 
AR FA AJ SE TLER ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 30 分 钟 ,合并 煎 液 , 滤 过 ， 
滤液 于 70C 减 压 浓缩 至 相对 密度 1.48 一 1.53(70C)， 取 浸 
E ,加 糊 精 514g ,搅拌 均匀 , 制 颗粒 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 甜 
4B z& 6. 7g. 1. 2]. Jl 90% 乙 醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 

DERI 本 品 为 标 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 苦 。 

[51] 〈1) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 USOS SURGE T ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 驳 根 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 葛 
根 票 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 三 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 
(28 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 4. 5g, 研 细 , 加 5096 FH Bg 50ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,加 氨 试 液 调 市 
pH 值 至 9, 用 三 毛 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 
烷 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 


。 1580 。 
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麻黄 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 麻 黄 
碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 ud, 
对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 Sul 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 - 浓 氨 试 液 (5 : 12 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 贡 三 酮 试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2. 5g, 研 细 , 加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,水 层 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 多 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 尺 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15p1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶 
液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 
水 (13 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 洲 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
LH, BETTE BEA, 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 班 点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 盐酸 2ml, 三 握 甲 烷 20ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0.5g, 加 50% FR B 20ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,加 盐酸 2ml、 三 氯 甲烷 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草 次 酸 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, IAA F A 
一 硅胶 GF; 18 ERR. E. EL TE SE (30 — 60 CO — A F p-a ER 
Z BB-VK ES ER (10 : 20 : 7 : 0. DARFA FE JT WH, RTF, 
在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[tex] 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104)。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 万 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 m E loug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 25ml, 密 
3E , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 (功率 300W, 频 率 40kHz) 30 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 30 久 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 ,离心 
(转速 为 每 分 钟 4000 转 )5 分 钟 。 精 密 量 取 上 清 液 5ml, 置 100ml 
量 瓶 中 ,加 30%% 乙 醇 至 刻度 3853 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 葛根 以 葛根 素 (Ca Ha Os,) 计 ,不 得 少 
于 40. 0mg. 

功能 与 主治 〗 发 汗 解 表 , 升 津 舒 经 。 用 于 风寒 感冒 E 
见 :发 热 恶 寒 ,鼻塞 流 涕 ,咳嗽 咽 痒 , 咯 痰 稀 白 ,无 汗 , 头 痛 刁 
JE ,项 背 强 急 不 舒 , 苦 薄 白 或 薄 据 润 , 脉 浮 或 浮 紧 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

GEI 偶 见 轻 度 恶心 。 服 用 本 品 前 已 服用 其 他 降 压 药 
者 ,在 服用 本 品 时 ,不 宜 突 然 减 少 或 停 用 其 他 降 压 药物 。 可 根 
据 血 压 情 况 逐 渐 调 整 其 他 药物 服用 量 。 

【规格 〗 每 袋 装 6g 

CERI 密封 ,防潮 。 
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〖 处方 〗 AR 1000g AX 375g 
黄连 375g KHE 250g 
CADEI DEL EPUSR RES EE, aal AH 50% 0. ES TETR 


剂 ,浸渍 24 NET ETT B E Sc S d A, E c S BR APIS EAYK 
缩 ;葛根 加 水 先前 30 分 钟 ,再 加 和 黄 芬 RE ZUR AB RS 
继续 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 加 入 上 述 浓缩 液 ,继续 浓缩 成 稠 襄 , 减 压低 湿 干 燥 ,粉碎 成 
最 细 粉 ,用 乙醇 为 湿润 剂 , 泛 丸 , 制 成 300g 3E F 60 C A F 
干燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 深 标 褐 色 至 类 黑色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 ， 
IRTE o 

【鉴别 (1) 取 本 品 0. 5g;, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml f YR ARE (RS 
滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药 材 1g, 加 乙酸 乙 酯 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 Iim E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 10p1、 
对 照 品 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烧 - 
甲醇 -水 (20 : 5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 氨 获 气 
HE 15 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
严 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 浴 加 水 15ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐酸 调 
d pH 值 至 3.0 一 3.5, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 提取 液 RT RAMIL 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 黄 芬 对 照 药 材 1g, 加 水 50ml RE 3$ 8 33; UE ACE] 
“用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 3.0—3. 5^8 , [a] T A JE H8 25 43 TR 
液 。 再 取 黄 芬 苷 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 次 


EEES] 
WENNE mA d. EE J aR A GB 0502) 试 验 , 吸 取 
P4 


上 述 三 种 溶液 各 2~~10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EERE 
Z R AH- J -yki R-k O ] 2 ê 1 è 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 景 干 , 喷 以 1% 三 氢化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 


品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


(3) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 壁 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 游 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 深 液 各 1~5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 异 丙 醇 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氨 蒸 气 预 平衡 的 展开 和 内 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 


荧光 斑点 。 
【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
含量 测定 〗 葛根 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 乙 且 - 水 (6 : 8 : 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 
250nm。 理 论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 葛根 以 葛根 素 (C Hzo Os) 计 , 不 得 少 于 4. 5mg。 

黄连 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2 38 658] ; VA Za 8-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3. 0)(25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 346nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 忌 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 驳 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 含 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 人 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 
称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 入 盐酸 -甲醇 (1 1000 Rr V6 IRL 2 
40ml, 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 320W ,频率 40kHz)40 分 钟 , 加 混 
合 溶液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml, 蒸 二 ,残渣 
用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, TE A GRE & BEL ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1g AEE LR ER CC; Hi NO, * HCD, 


e 1581 。 


ER ERH 


不 得 少 于 9. 0mg. 
【功能 与 主治 〗 解 肌 透 表 ,清热 解毒 , 利 湿 止 海 。 用 于 湿 
热 列 结 所 致 的 泄 演 腹痛 、 便 黄 而 黏 、 肛 门 灼热 ;及 风 热 感冒 所 
£i B ARS PULLS EPOR o 
用 法 与 用 量 〗 Ul. —x3438:i:)JL—1X14,—H 3 
次 ;或 遵 医嘱 。 
【规格 2〗 每 袋 装 lg 
【贮藏 〗 wr 
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KAFI AR 1000g 
黄连 375g 

CEAI 以 上 四 味 , 取 葛根 225g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 饥 
AR 5j 9C H 38 IK RU — IX ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 适量 ; 黄 分 .黄连 分 别 用 50%% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 
时 后 进行 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 ,与 上 述 浓缩 液 合并 YR 
缩 成 笛 襄 ,加 入 葛根 细 粉 和 辅料 适量 , 混 匀 ,干燥 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 ,压制 成 1000 Fr ,或 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 棕色 至 棕色 的 片 ;或 为 糖衣 片 .薄膜 衣 
Hr ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 色 至 棕色 ; 气 微 , 味 若 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 , 取 滤液 1ml, 用 甲醇 稀释 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 黄 连 对 照 药 材 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 65 : 
22 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

《2) 取 本 品 4 片 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
TREER 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 6 : 2) 的 下 层 游 
液 为 展开 剂 HE TF . SC HA V CHE 9€. 10 96 t E Zo RS TR TÓC E 
105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)， 

特征 图 谱 〗 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 Agilent TC-Ci; CE K 


。 1582 * 
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为 25cm, 内 径 为 4.6mm, 粒 径 为 5um) 为 色谱 柱 ; 以 甲醇 为 流 
动 相 A, 以 0.15% 三 握 乙 酸 溶 液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 
进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛根 素 峰 计 
算 应 不 低 于 6000, 


流动 相 AC(%) 


9 一 “5 23—30 77—10 
25~26 30->35 70—>65 
26~39 3542 65—58 
39-40 4245 08—-D0 


40— 55 45 00 


测定 法 ”分别 精密 吸取 [含量 测定 ] 葛 根 、 黄 连 项 下 的 对 
照 曲 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10pl1,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,记录 
色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 的 特征 图 谱 中 应 呈现 8 个 特征 峰 , 与 葛根 素 人 参照 
物 峰 相对 应 的 峰 为 Sl 峰 ,计算 峰 1~5 与 SI 峰 的 相对 保留 时 
间 , 其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 十 5% 之 内 ,规定 值 为 0. 63 
(lE 15,1. 00 CIE 25,1. 110% 3)、1.30( 峰 4)、1.42( 峰 5); 与 盐 
Fg jv BE ga Zo HG IER I BJ EE D S2 峰 , 计 算 峰 6 一 8 与 S2 峰 的 
相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 时 间 应 在 规定 值 的 十 5% 之 内 , 规 
定 值 为 1.00( 峰 6) 、1. 03( 峰 7)、1.08( 峰 8) 。 
0.90 
0.80 
0.70 


0.60 
0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
0.10 


2(S1) 


6(S2) 


8 
À Ur MD 
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 分 钟 
对 照 特 征 图 谱 
峰 2(S1) :葛根 素 峰 6(S2) 4k RR) SE B 


〖 含 量 测定 〗 葛根 .黄连 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 葛 根 
素 检测 波长 为 250nm, 盐 酸 小 辟 碱 检测 波长 为 348nm。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 饮 根 素 对 照 品 .盐酸 小 竖 碱 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 葛 根 素 0. 15mg、 盐 酸 
小 辟 碱 0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 , 包 衣 片 除去 包 衣 , 精 
密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 甲醇 -水 (70 : 30) 的 混合 溶液 20ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
(功率 300W ,频率 40kHz)20 分 钟 , 放 次 ,再 称 定 重量 ,用 四 
醇 -水 (70 : 30) 的 混合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 混 勺 UE» CE 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l0p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
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片 含 葛根 以 葛根 素 (Ca Ha Os,) 计 ,不 得 少 于 

9. 6mg; 含 黄连 以 盐酸 小 璧 碱 (Co Hi N O,。HCID) 计 ,不 得 少 
于 

Em 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 15% 三 气 乙 酸 溶液 (44: 56) 为 流动 相 ; 检 
测 波 长 为 277nm。 理 论 板 数 按 黄 今昔 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 等 车 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 iml 含 0. 15mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 含 量 测定 J 葛根、 黄连 项 下 ， 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄 蕉 以 黄 芬 背 (C His On ) 计 ,不 得 少 


2 
【功能 与 主治 〗 人 解 肌 清 热 , 止 演 止 刹 。 用 于 湿热 缠 结 所 
致 的 汇演 ,痢疾 , 症 见 号 热 烦 汤 、 下 痢 自 秽 、 上 腹痛 不 适 。 


【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次 。 

DRY OREA 每 片 重 0.3g ORF 每 片 重 
0.5g (3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0.3g) (4) 薄 膜 衣 片 ”每 片 
重 0. 3g 

Dmm) 密封。 


= UB E 


Tingbei Jiaonang 


[4h57] 3T 28 PR ER 
Ji] W 8E ai 
JNE Bz AR 
B 鱼 腥 草 
We 18 dE PEA 
ELA M T 
(pcd H5 
KANAI AEUR, E EP ORCDUES RE UIRUEE SERES T o8 


d i Z P Inl y te HU, UR X. UE UD HE YR A R E B o 25 188 Tn 
50% 乙 醇 回 流 提 取 , 滤 过 ,药酒 再 加 水 前 者 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 
压 浓缩 成 清宫 ,与 上 述 乙醇 提取 的 清宫 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 
上 述 细 粉 混合 制 粒 ,65C 减 压 干燥 ,粉碎 ,过 篇, 其 余 蜜 麻黄 等 十 
味 粉 雄 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 混 匀 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 棕 红 色 至 棕色 的 粉末 ; 
AMORE. 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 广 卵 形 或 
贝 充 形 ,直径 5~64jym, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 可 
察 见 ( 川 贝 母 )。 花 粉 粒 类 球形 ,直径 22~~33pm, 外 壁 有 刺 ( 旋 
履 花 )。 不 规则 块 片 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 ( 石 育 )。 肌 肉 纤维 
淡 黄 色 ,密布 细密 横 纹 ,明暗 相间 , 横 纹 呈 平 行 的 疲 峰 状 ( 蛤 盼 )。 


z= IU 


(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 20m, KAA 1ml, 加热 
回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 , 加 盐酸 乙醇 游 液 (1 一 20) 
1ml$55],TE-F 5X i8 Jn P BE 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 为 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg BUS 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 
供 试 品 浴 液 10p1、 对 照 品 溶 液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G JE 
板 上 ,以 三 毛 甲 烷 -甲醇 (5 : 1) 为 展开 剂 , 男 柳 加 入 浓 氨 试 液 
预 饱 和 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 吧 以 面 三 酮 试 液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 三 氯 甲烷 15ml、 盐 酸 1ml, 加 热 
回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 活性 痰 0. 2g, 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 , 滤 
W T ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 
草 次 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 昭 
品 深 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
o ul JTE mW 2 由 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 
KE C30—60'CO- THZS- £L B2 C, BR-vK ES RR C10 : 20:7 :0.5) 为 展 
FARF Rih S Bst P MAL 10 26 82 98 B. Z TA Y «LA E ARE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 重金 属 取 本 品 内 容 物 L 0g, EHHA P , RE 
炽 灼 至 完全 炭化 , 放 冷 ,加 硫酸 1ml, 低 温 加 热 至 硫酸 除 尽 后 ， 
加 硝酸 0. 5ml, 兹 干 , 至 氧化 所 蒸气 除 尽 后 , 放 冷 ,在 500 一 
600C 炽 灼 使 完全 灰 化 , 放 冷 ,加 7moUL 盐酸 溶液 10ml, 搅拌 
5 分 钟 , 滤 过 , 滤 滥 用 7mol/L 盐酸 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 5ml, 
合并 滤液 , 置 分 液 漏斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 20ml， 
jp BE BEI EOKYS EAT OK 15ml, 滴 加 和 氨 试 液 至 对 
酚 朴 指示 液 显 中 性 ,再 加 醋酸 盐 缓 冲 液 (pH3. 5)2ml, 渡 过 , 渡 
液 置 25ml 纳 氏 比 色 管 中 , 滤 沽 用 水 洗涤 至 刻度 ,依法 (通则 
0821 第 一 法 ) 检 查 , 含 重金 属 不 得 过 15mg/Kg。 

砷 盐 ” 取 本 品 内 容 物 2.0g, 加 氢 氧 化 钙 1g, 混 匀 ,加 水 少 
E , 搅 习 ,干燥 后 , 缓 缓 炽 灼 至 谈 化 ,在 500—600 C 炽 灼 至 使 
完全 灰 化 , 放 冷 , 缓 缓 加 稀 盐 酸 5ml, 搅 拌 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
置 50ml 量 瓶 中 , 滤 漆 用 稀 盐 酸 洗涤 数 次 (注意 泡 沸 ) E ES 
并 滤液 ,加 稀 盐 酸 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 A iP 
盐酸 4ml 与 水 14ml, 照 标准 砷 斑 的 制备 方法 , 自 “ 再 加 碘化钾 
试 液 5ml” 起 ,依法 (通则 0822 第 一 法 ) 检 查 , 含 砷 量 不 得 过 
5mg/kg。 —— 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

〖 含量 测定 〗 黄 苓 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 | 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -二 甲 基 甲 醚 胺 -0. 5% 磷酸 溶液 (39: 4: 
57) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 315nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计 算 
应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 iml 20pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 


JE i e W 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 40ml, 播 匀 ， 
冷 浸 24 小 时 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

ZA i REPRE SUAE VELAT CCa Hu Ou ) 计 ,不 得 少 于 2. 8mg。 

ILS He» GB 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 里 本 -水 (20 :80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 
理论 板 数 按 兰 奋 仁 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 昔 奋 仁 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Iim 含 0. 1mg 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , JE 33kHz)40 分 钟 ,取出 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,; 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh EB S ESL CCo Ha NO1) 计 ,不 得 少 
5*0. 09 THE. 

功能 与 主治 〗 WIE, EIZE. H F I GENET 
it B] BA DK EAS Ma ER, LAE pop. Ep mE ux ER JA se PE CILE Ze n Mb 
发 作 见 上 述 证 候 者 。 | 

用 法 与 用 量 〗 饭 后 服用 。 每 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;7 天 为 
一 疗程 或 遵 医嘱 。 

规格 〗 每 粒 装 0. 35g 

贮藏 〗 密封 。 


Yajiao Hadun San 


本 品系 傣族 验方 。 

LEAI 小 百 部 100g BEAR 100g 
昔 冬 瓜 100g 箭 根 棵 100g 
秆 耳 菊 根 100g 5 jR] --z& I np 100g 


CBE D EZSUR ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 E EDS. 

LERI 本 品 为 暗 灰 色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 | (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 :草酸 钙 针 唱 长 
40 一 60pm( 小 百 部 )。 淀 粉 粒 旺 类 圆 形 盔 帽 状 , 直 径 5 一 
25pm, 脐 点 "一 ”字形 “V? 字 形 或 裂 妖 状 ; 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 
成 ( 蕨 苦 参 ) 。 外 果皮 碎片 有 环 式 气 孔 , 副 卫 细 胞 4 一 5 GE 
冬瓜 ) 。 石 细胞 无 色 或 黄色 , 呈 类 长 方形 ,直径 20 一 25pnm, RE 
KE FLA H m CRE). JERE 2 一 5 细胞 ,长 45 一 
175um, BE E.JE S& TAR). 


e 1584 。 
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(2) 取 本 品 6g, Jl HR BE 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WRT IREK 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 层 用 水 饱和 的 正 丁 阶 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, AFET ER. 2E To REME BS 2ml 使 溶解 ,作为 


其 试 品 溶液 。 另 取 箭 根 茵 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 


51 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 
(13: 7: 20 B) FP JZ YE YR AR FH, E JF RAE, BOE mA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 次 点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 员 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 的 亮 蓝 色 灾 光 斑 氮 。 

(3) 取 本 品 6g, 加 乙醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 UE IL UE 
WERT , 残 注 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蔷 藻 
参 对 照 药材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 收 上 述 两 种 溶液 各 341,; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 60 一 90 )- 丙 酮 (8 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 110 C Jm d 8 9€ 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

REl 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,止痛 止血 。 用 于 感冒 发 热 , 喉 
炎 , 胸 腹胀 痛 , 虚 劳 心 尾 , 月 经 不 调 , 产 后 流血 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 UH. 一 次 3 一 9g ,一 日 3 次 。 


〖 规 格 〗 FRE 3g 1 一 3 袋 

〖 贮 藏 〗3 密闭 。 

[5l E 当归 
白 英 龙 葵 
丹参 半 枝 莲 
Kcd EE T. 


KB EX D EARS RASI ERE RERIK UR 
二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 , 减 压 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 24—1. 30€60'C0 ,干燥 ,得 干 膏 粉 ;丹参 提 
取 三 次 ,第 一 次 加 乙醇 回流 提取 1.5 小 时 ,第 二 次 加 50% 乙 
B pl yg E EC 1.5 小 时 ,第 三 次 加 水 前 者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 与 
醇 提 取 液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 24 一 1. 30(60C ) , 减 
压 干燥 ,得 干 膏 粉 。 上 述 干 膏 粉 合并 ,粉碎 ,过 筷 , 加 微 晶 纤维 
AEE, EE , 制 粒 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕色 至 深 标 
色 ; 气 微 香 , 味 微 百 。 

EaI (1) 取 本 品 8 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 乙醚 
30ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 深 加 甲 醇 2ml 使 
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溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 参 酮 [A 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
f$ iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 2 — bul, OE BRL RETE 2p1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G TER. E. UL dif iE C607 90'C0- 7, E ZZ 
Hg C17 : 3) 为 展开 剂 JEJE OH BRF. HAm (RS HP s E S 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 15 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 125 E RE REAL AR 
WE 50ml ,超声 处 理 10 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH 
值 至 2 一 3 ,用 乙醚 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 阿 魏 酸 对 照 品 ， 
Jn FH ES AR lml 含 lmg RR, EARE mA. 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 A> Gul, X E m A A 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (4 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 哎 以 126 — 8C 
化 铁 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 条 斑 。 
(3) 取 本 品 10 Fr ,除去 薄膜 衣 , 人 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 2mol/L 盐酸 50m1 ,加 热 回 
流 工 小 时 , 滤 过 , 取 沉 洗 物 加 水 洗 至 中 性 ,于 燥 ,加 石油 醚 (60 一 
90C)30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 溶剂 ,残渣 加 甲 
B 2ml 使 溶解 ENEA mA. D RE De H aX EE m D 
FERAE 1ml E 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4 一 8 由、 对照 品 溶液 
2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 ,以 三 握 甲 烷 - 丙 
酮 -甲酸 (10 : 1 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 条 斑 。 
检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LIT o E REESE T BERE 
为 填充 剂 U A E-k C37 : 63) 为 流动 相 ; 用 蔡 发 光 散 射 检 测 
aeu. 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 
对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 iml 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 
供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 275 S8 SCIO 
TB E FH BE YR IE 50ml, 回流 提取 8 小 时 ,提取 液 蒸 至 近 王 ,加 水 
20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 分 取水 层 备 
用 ,合并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,用 水 15ml 洗涤 ,分 取水 层 , 与 上 述 
水 液 合 并 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 
本 提取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗 液 , 正 丁 醇 
WT , 残 酒 加 甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 5ml ARP. t BS 
Ti E 28 ZA HE , 摇 勺 , 即 得 。 
测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul. lOul, E m AR 10pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 
本 品 每 片 含 黄 苞 以 黄芪 甲 音 (Ca Hes Ou ) 计 ,不 得 少 
本 


紫 地 宁 血 散 


功能 与 主治 〗 益 气 养 血 ,清热 解毒 ,理气 化 病 。 用 于 和 气 
血 两 虚 证 原 发 性 肺癌 化 疗 者 , 症 见 神 疲 乏力 、 少 气 懒 言 \ 涉 车 
眼花 、 食 欲 不 振 、 气 短 自 汗 、 咳 嗽 ,疼痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 ,与 化 疗 同 时 
使 用 。 每 4 周 为 1 周期 ,2 个 周期 为 1 疗程 。 

CERI 孕妇 禁用 。 
〖 规 格 〗 每 片 重 0. 65g 
〖 贮藏 〗 密封 。 


[4753 大 叶 紫 珠 — AUS 

Et)ik3 以 上 二 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 入 适量 淀粉 , 混 
匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 混 匀 , 制 成 1000g ,分 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄 柠 色 的 粉末 ; 味 辛 、 昔 、 微 涩 。 

KEII CO SUA ih 12g, 加 温水 50ml, d i 20 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 以 水 饱和 的 正 丁 醇 溶液 40ml 振 摇 提取 , 正 丁 醇 提 取 
液 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, RE T ERA Z TF., 3 m E 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 答对 照 药 材 10g, 加 水 
BE 1 小 时 ,小 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 211,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 共 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 6 : 0.45) 为 展 
开 剂 EF CUR ET EARRA 5 分 钟 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 12g, 加 乙酸 乙 酯 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 大 叶 紫 珠 对 照 药材 10g, 加 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 乙 
REMER 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
溥 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (17 : 2: DON REST K, 
EF REET iA 2% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 
1—2 分 钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

GEI 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 

〖 含量 测定 〗 ZE 取 本 品 4g MARE RARESA 
测定 法 (通则 2202) 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 缀 质 不 得 少 于 6.0mg. 

MERE ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EZ -0. 196 — e EB 0. 126 ERR TG ECL : 99) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 273nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 
不 低 于 3000, 


*。 1585 。 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 80% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 本 品 内 容 物 适 量 ， 
115] , 取 约 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 80% 
甲醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , Jii 38 
50kHz)30 Peli , 再 称 定 重量 ,用 80% 甲 醇 补 足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 i 
10p1; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 


式 品 溶液 各 


本 品 每 lg 仿 ^ARUSSIM WP CC, Hs 0, ) 计 ,不 得 少 
于 0.60msg。 
功能 与 主治 〗 清热 凉 血 ,收敛 止血 。 用 于 骨 中 积 热 所 


致 的 吐血 .便血 ; 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 出 血 见 上 述 
〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 
【规格 4 每 瓶装 4g 
Om) 密闭 。 


术 证 候 者 。 
一 次 8g,— H 3 一 4 次 。 


Zihua Shaoshang Ruangao 


ZR Bi EUM 

XR HT 冰片 

黄连 花椒 

甘草 当归 
〖 制 法 】 以 上 八 味 , 地 黄 、 熟 地 黄 、 甘 草 、 紫 草 、 当 归 , 切 成 
薄片 ;黄连 粉碎 成 粗 粉 ;冰片 粉碎 成 细 粉 ,备用 。 取 麻油 


960g ,加 热 至 约 200C ,保温 约 5 分钟 至 油烟 挥 尽 , 加 入 地 黄 、 
熟地 页 炸 透 ,除去 药 漆 ;加 入 甘草 当归、 黄连 炸 至 桔 黑 色 , 除 
£51 ; 待 油 温 降 至 160C 时 ,再 加 入 紫 草 、 花 椒 , 微 火 炸 枯 ， 
至 油 呈 紫红 色 ,除去 药 渣 。 滤 过 ,滤液 加 入 蜂蜡 约 115g, F 
化 后 , 倒 入 容 带 内 , 待 油 温 隆 至 60 一 70C 时 ,加 入 冰片 , 搅 匀 ， 
放 冷 , 制 成 1000g, 即 得 。 

人 性状 本 品 为 紫红 色 至 紫 棕 色 的 软膏 ; 气 微 香 。 

鉴别 (1) 取 本 品 12g ,微量 升华 ,了 到 白 色 升 华 物 ,加 新 
鲜 配制 的 1% 香草 醛 硫酸 溶液 1 滴 , 液 滴 边 缘 渐 显 玫瑰 红色 。 

(2) 取 本 品 5g, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 50ml, 连 接 挥发 油 测 
定 需 ,目测 定 需 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 
止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 吸 取 乙 酸 乙 酯 液 ， 
FECE ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 


照 药 材 0. 2g, 加 乙醇 10ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 
FRAME 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 


法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4ul, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 于, 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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(3) 取 本 品 8g. Jl £a il Bi (60 — 90 C) 30ml, H zo dii TE f A 
解 , 用 2%% 氧 氧化 钠 溶 液 30ml 振 摇 提取 , 充 去 石油 醚 层 , 水 液 
加 盐酸 调 至 溶液 略 显 红色 ,再 加 乙醚 30ml 振 摇 提取 ,分 取 提 取 
液 , 挥 至 近 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 咨 解 , 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 
左旋 紫 草 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lOl XTE mR 5p1; 分 别 点 于 同一 E A 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 1: 0. DS REGTGRI ERF MH MTF. r 
i f& E rh TEE RE S We 

点 ;再 晓 以 10%% 氧 氧化 钾 甲 醇 洲 液 ,斑点 变 为 蓝 色 。 

(4) 取 本 品 10g, 加 石油 醚 (60 一 90C)50ml, Jtt d£ dot TE 
溶解 ,加 1% 盐酸 溶液 50ml 振 摇 提取 ,分 取 酸 水 液 ,用 浓 氨 试 
液 调节 pH 值 至 9 一 10, 用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 2 次 (40ml、 
30mD ,合并 三 握 甲 烷 液 , 挥 干 , 残 演 加 1% 盐酸 甲醇 溶液 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅 
WE G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 醋 -甲醇 -水 (6: 

3: : 0. 30 AJ JSTOR] E AZ ^C IRL TRU EP] FE TF i P ETT LORI 
出 , 影 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

〖 检 查 〗 RÉ 应 不 大 于 3.5( 通 则 0713 ,指示 剂 改 为 廉 
香草 酚 蓝 )。 

ZWE ”应 为 170 一 178( 通 则 0713) 。 

异物 取 本 品 1g, 加 三 握 甲 烷 20ml, 微 热 使 溶解 ,对 光 透 
视 ,不 得 有 颗粒 状 物 及 焦 履 ，。 

其 他 ”应 符合 软 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109)。 

〖 含量 测定 〗 照 气 相 色 谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG - 
20MD) 为 固定 相 , 涂 布 浓度 为 10% , 柱 温 为 1407C, Sie HW A 
按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 1900。 

校正 因子 测定 ” 取 冰 片 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 三 氯 甲 
烷 制 成 每 1ml 含 0. 84mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 男 取 共 
甲醇 适量 ,精密 称 定 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 lml 2.6mg 的 次 
液 EIS PARIS UL. TH UR E BOSE HR in IRL Sm, E 10ml EORR 
中 ,精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 三 氧 甲烷 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 精 
密 吸 取 2ul, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 0. 15g, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 , 精 
密 加 入 内 标 溶液 2ml, 加 三 氯 甲 烷 使 溶解 并 稀释 至 刻度 , 播 
^] ,精密 吸取 2 周 ,注入 气相 色谱 仪 ,测定 ,以 龙 脑 和 蜡 龙 脑 峰 
面积 之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His O) AF Jè Ai CCo His O) 
总 量 计 ,应 为 29 一 43mg。 

功能 与 主治 〗 清热 凉 血 ,化 瘀 解毒 ,止痛 生 肌 。 用 于 
I] 、 卫 度 以 下 烧伤 、 泛 伤 。 

【用 法 与 用 量 〗” 外 用 , 清 创 后 ,将 药 写 均 匀 涂 葡 于 创面 ， 
一 日 1~2 次 。 采 用 湿润 暴露 疗法 ,必要 时 特殊 部 位 可 用 包扎 
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疗法 或 避 医 嘱 。 

UIS) GEXÁÀE£W. 

规格 CORE 20g (2) 8E SC 40g 

KERI 密封 , 置 阴凉 处 。 

Zljin Ding 

〖 处方 〗 Aý 200g Z[ X9 150g 
F&T 100g Af 100g 
ALAE 30g 朱砂 40g 


HE 20g 

KEGEL AEE, RE., HEE K V UU H s LU RR 
A LET ARRERA ATREA 5 ERR 
及 二 金子 霜 配 研 ii 151. 15 PARRA 320g, 加 水 做 成 团 
块 , 蒸 熟 , 与 上 述 粉 末 混 匀 ,压制 成 儿 ,低温 干燥 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 暗 棕色 至 褐色 的 长 方形 或 棍 状 的 块 体 ; 
气 特异 , 味 辛 而 将。 

(3E 303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 针 曲 成 束 
或 散在 ,长 约 至 128um, 直径 约 2umCili W). € 35 Zl e £T. 
Ty 3X Bp (5. I [8 JE 3X, E TS ERA CELKC SO .. dE BRE 1 至 
数 个 细胞 ,有 的 顶端 稍 弯 曲 ( 五 倍 子 ) 。 不 规则 细小 颗粒 红 棕 
色 , 有 光泽 ,边缘 暗黑 色 ( 朱 砂 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 栖 黄 
色 ,有 光泽 (雄黄 ) 。 

《2) 取 本 品 0.5g, 研 细 , 置 试管 内 ,加 入 氧 氧化 钠 试 液 1 一 
2ml NUR LP E , 管 口 覆 盖 以 硝酸 银 试 液 湿润 的 滤纸 ,将 试管 
置 水 浴 中 加 热 , 硝 酸 银 试纸 由 黄 转 棕 , 最 后 变 成 黑色 。 

检查】 应 符合 狂 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0182), 

功能 与 主治 〗 辟 盖 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 中 暑 , 腻 腹胀 
痛 , 亚 心 呕吐 ,痢疾 汇演 ,小 儿 痰 原 ;外 治疗 郊 病 肿 , 首 腮 , 丹 
毒 , 喉 风 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 0.6 一 1.5g, 一 日 2 次 。 外 
用 , 醋 磨 调 甫 患处 。 


〖 注意 〗 孕妇 忌服 。 
规格 〗 FE (1)0.3g (203g 
CERI 密闭 ,防潮 。 
= 
Zicao Ruangao 
【处 万 有 E 500g 当归 150g 
防风 150g 地 黄 150g 
HF 150g 乳香 150g 


没 药 150g 


〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 除 紫 草 外 ,乳香 , 没 药粉 碎 成 细 粉 ,过 
筛 ;其余 当 归 等 四 味 酌 予 碎 断 , 另 取 食用 麻油 6000g, 同 置 锅 内 
炸 桔 ,去 潭 ;将 紫 草 用 水 湿润 , 置 锅 内 炸 至 油 呈 紫红 色 , 去 漆 ， 
滤 过 。 男 加 蜂蜡 适量 (每 10g 麻油 加 蜂蜡 2— 4g» T6. 
加 入 上 述 粉末 , 搁 写 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 紫红 色 的 软 喜 ; 具 特 殊 的 香气 。 

鉴别 〗 取 本 品 10g, 加 石油 醚 (60 一 90'C )80ml 使 溶解 ， 
用 2% 氢 氧化 钠 溶液 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 ， 
滴 加 盐酸 使 液 面 浮 有 红色 油状 物 , 加 乙醚 80ml 振 摇 提取 ,分 
Biz, BER ET REMEKE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 左 旋 紫 草 素 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 中 合 
0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 LOL EL HR RE 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
Hs G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 :5 :0.5: 
0. 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 斑 点 ; 喷 以 10% 氨 氧化 
钾 的 乙醇 溶液 ,斑点 变 为 蓝 色 ， 

【检查 〗 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0109)， 

【功能 与 主治 〗 化 腐生 肌 , 解 毒 止痛 。 用 于 热 毒 草 结 所 
致 的 溃疡 ,证 见 郊 面 疼痛 、 疮 色 鲜 活 ORIS. 

〖 用 法 与 用 量 〗】 外 用 , 摊 于 纱布 上 贴 患处 ,每 隔 1—2H 
换 药 一 次 。 

AE) 密闭 ,遮光 。 


E 
Zixue San 
〖 处 方 〗 AB 144g JERKA 144g 
滑石 144g 磁石 144g 
X 48g RẸ 15g 
沉香 15g FHER 48g 
甘草 24g 丁香 3g 
芒硝 ( 制 )480g 硝 石 (精制 )96g 
水 牛角 浓缩 粉 9g RF 4. 5g 
ATINE 3.6g 朱砂 9g 


LEGE 以 上 十 六 味 ,石井 、 北 寒 水 石 、 滑 石 、 人 磁石 砸 成 小 
X WKAR ZS RE .沉香 、 升 肪 .甘草 、 丁香 用 石膏 
等 前 液 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 襄 ; 玄 明 粉 、 确 
石粉 雄 , 部 和 人治 中 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ; 冷 羊角 刍 研 成 细 
粉 ;朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ;将 水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 磨 香 研 细 , 与 上 
述 粉 末 配 研 ,过 得 , 混 义 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 柠 红 色 至 灰 棕 色 的 粉末 ; 气 芳香 , 味 
Jt fiu. 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 细小 颗粒 
瞳 棕 红 色 , 有 光泽 ,边缘 瞳 黑色 (朱砂 ) 。 
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(2) 取 本 品 少 量 , 加 水 适量 , 振 摇 , 滤 过 。 取 滤液 2ml, 加 
等 量 硫酸 ,混合 , 放 冷 ,加 新 配制 的 硫酸 亚 铁 试 液 使 成 两 液 层 ， 
两 液 接 界 处 显 棕色 。 另 取 滤 液 2ml, 加 氯 化 饥 试 液 数 滴 , 即 生 
成 日 色 沉 诞 , 此 沉 洗 在 盐酸 及 硝酸 中 均 不 溶解 。 另 取 铂 丝 , 用 
盐酸 泥 润 后 , 艾 取 滤液 , 置 无 色 火 焰 中 燃烧 ,火焰 显 鲜 黄色 。 

(3) 取 本 品 4. 5g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 滤 
JR ZR T RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 
对 照 药 材 1g, 加 甲醇 15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8 风 , 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 (8: 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 昧 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 ;紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 挥 至 约 lm 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 升 麻 对 照 药 材 1g, 加 乙 
醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4 一 8 分别 点 于 同一 硅胶 G 
层 板 上 ,以 甲 茶 -三 握 甲 煤 - 冰 醋酸 (6 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 5g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 
提取 约 1 小 时 , 挥 去 乙醚 , 残 河 加 环 已 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 廊 香 酮 对 照 品 , 加 环 已 烷 制 成 每 lml 含 205g 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 ， 
以 聚 乙 二 醇 戊 二 酸 酯 为 固定 相 , 涂 布 浓 度 为 1%, 柱 长 为 2m， 
柱 温 为 140CL 。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 2 一 5pl， 
注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 
留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

[ivi] 重金 属 及 有 害 元 素 照 铅 、 锅 、 砷 .未 、 铜 测定 法 
(通则 2321 原子 吸收 分 光 光 度 法 ) 测 定 , 铅 不 得 过 omg/kg 4 
不 得 过 0. 3mg/kg; 砷 不 得 过 2mg/kg; 铜 不 得 过 10mg/kg。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115)。 

功能 与 主治 〗 清热 开窍, 止 次 安神 。 用 于 热 人 心包 、 热 
动 肝 风 证 me D. es SACER UR ERR TE Log Ud ds ER n HL VER 
Jis [E P 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1.5 一 3g, 一 日 2 次 ;周岁 小 
儿 一 次 0. 3g ,五 岁 以 内 小 儿 每 增 一 岁 递 增 0. 3g ,一 日 1 次 ;五 
岁 以 上 小 儿 酌 情 服 用 。 

【注意 】 孕妇 禁用 。 


[RI 〈1) 每 瓶装 1. 5g (2) 每 袋 装 1. 5g 
CÈRI 密封 , 置 阴凉 处 。 


*3 iE A 


ohuzheng Pian 


〖 处方 〗 猪 牙 所 80g 细 尘 80g 
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mm 69g ] €i 69g 
KE 46g HIE 23g 
防风 46g BR 46g 
WFH 46g 桔梗 46g 
甘草 46g 贯 众 46g 
Th 8L 23g 雄黄 57g 
朱砂 57g 


〖 制 法 〗 以 上 十 五 味 ,朱砂 、 雄 黄 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ; 猪 
A 5 LE LEE ULL UEPREJN I) EORR E ER Rc 
加 水 蒸馏 提取 挥发 油 ,并 滤 取 药 液 ;其 余 桔 梗 等 五 味 加 水 前 者 
二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 与 上 述 药 液 合 并 ,浓缩 至 适量 ,加 淀粉 
成 浆 , 加 入 上 述 粉 末 , 制 成 颗粒 ,低温 干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 ， 
混 色 ,压制 成 1000 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 浅 棕 黄色 的 片 ; 气 香 , 味 六 。 

LESI (1) 取 本 品 1 片 , 研 细 , 置 白 资 蒸发 阵 中 ,加 水 
5ml, 旋 转播 动 。 蒜 发 亚 底 部 应 有 朱红 色 沉 演 和 橘 黄色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 石油 酸 (60 一 90C)20ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 加 石油 醚 (60 一 
90C )5ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 广 缆 香 对 照 药材 0.5g, 加 石油 酝 (60 一 90C)720ml, [a] HAS 
制 成 对 照 药 材 溶 液 。 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
lml 含 0.2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 四 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 石油 酶 (60 一 90C)- 乙 酶 (3 : 2) 为 展 
FA, E JT. , UB UP LEA 5%% 香 草 酶 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色 谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 颜色 的 条 斑 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 
材 0.5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 柳 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
液 各 10ul1, 分 别 点 于 同一 用 0.5%% 氢 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 
G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 ,展开 , 展 距 3cm, 取出 , 陈 干 ;再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 - 甲 
酸 -水 (20 : 10: 1: D BI EE TR YR S JERK » ,展开 , 展 距 8cm, 
LH BE UI 5 26 — RAET CERT TR , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 条 斑 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 漫 出 物 〗 取 本 品 , 依 法 (通则 2201 水 溶性 浸出 物 测定 
法 一 冷 淄 法 ) 测 定 ,不 得 少 于 25.0%，。 

〖 含 量 测定 〗 取 本 品 20 片 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 适量 ( 约 
相当 于 2 片 的 重量 ), 精 密 称 定 , 置 250ml 锥 形 瓶 中 ,加 硫酸 
25ml、 硝 酸 钾 2g, 加 热 使 成 乳白 色 , 放 冷 , 加 水 50ml, 滴 加 176 
高 镭 酸 钾 溶液 至 显 粉红 色 , 再 滴 加 2% 硫酸 亚 铁 溶 液 至 红色 
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消失 ,加 硫酸 铁 贸 指示 液 2ml, FE] it RR EL XE TC CO. 1mol/L) 
滴定 。 每 iml mia ik ii E W O. lmol/L) 相 当 于 11. 63mg 
的 硫化 来 (HgS)。 
本 品 每 片 仿 朱砂 以 硫化 求 (HgS) 计 ,应 为 48 一 60mg。 
(DESER ARRE [LIBJTPES. HTHS HEE 
lk , FR ZA EIS UER. 
用 法 与 用 量 口服。 一 次 2 片 , 一 日 2~3 次 ;必要 时 
将 斤 研 成 细 粉 , 取 少 许 吹 人 眶 内 取 吓 。 
【注意 】 孕妇 禁用 。 
ÈRI 密封 。 


mme 


Shushi Ganmao Keli 


处方] ) 4d 194g 防风 130g 
紫 苏 时 194g 佩兰 194g 
HIE 130g 3r A 130g 
KEE 130g FE 130g 
陈皮 130g ^E EE 194g 


RÆ 194g 

LEDI 以 上 十 一 味 , 广 苇 香 、 紫 苏 叶 、 白 芷 .佩兰 提取 挥 
A il , 药 渣 与 其 余音 杏仁 等 七 味 , 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 液 与 蒸馏 后 药 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15~1.25(50'C) 的 清 襄 , 喷 才 
干燥 ,加 蔗糖 550g, 糊 精 适 量 , 混 匀 , 用 70%% 乙 醇 制 粒 ,干燥 ， 
嘎 人 挥发 油 , 混 义 , 制 成 1000g; 或 以 上 十 一 味 , 加 工 成 2 一 
3mm 的 颗粒 或 薄片 加 水 于 95C 士 3C 动 态 提 取 2 小 时 ,同时 
收集 挥发 油 ,挥发 油 用 倍 他 环 状 糊 精 包 结 。 提 取 液 高 速 离心 ， 
减 压 浓缩 至 相对 密度 1. 10 左右 (60C ) ,喷雾 干燥 ,加 入 辅料 
适量 ,和 挥发 油 倍 他 环 状 糊 精 包 结 物 混 匀 , 干 压制 粒 , 制 成 
400g CZG RERO . BITS. 

LERI 4m ARE E Ei a CUBURL LER GE o 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 4g 或 1.5g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
40ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 陈 皮 对 照 药材 lg, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 柳 皮 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 , 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 游 
液 及 对 照 品 溶液 各 Su 对 照 药 材 溶 液 3u 分别 点 于 同一 用 
0.5%% 氧 氧化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 至 约 3cm,; 取 出 , 蚊 干 ,再 以 
甲 茶 -乙酸 乙 栈 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 至 约 8cm, 取 出 , 晾 干 ; 喷 以 三 毛 化 馈 试 液 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 班 点 。 

(2) 取 防风 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 


FER E AUO 


IE. uEYRGAECT A ER 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 ， 
再 取 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 05025 iX 
验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 对 照 品 溶液 各 5pl1,、 
对 照 药材 溶液 3 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 -甲醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10 26 LR 
醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 病 点 ;在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(DRA m 8g 或 3g( 无 蔗糖 ), 人 研 细 ,加 石油 醚 (30 一 
60C )30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 石油 醚 
(60 一 90C)1ml 使 游 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 蓝 香 对 照 
药材 0. 5g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 百 秋 里 醇 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml O.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8pl、 对 照 药材 溶 
Wk Sul 及 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
4 iili iE C30 — 60 CO- Z, BE C7. : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肯 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 
日 花 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 290nm。 理 论 板 数 按 5-O- 甲 
基 维 斯 阿 米 醇 昔 峰 计算 应 不 低 于 5000。 


时 间 ( 分 钟 ) 


流动 相 ACA 流动 相 BOA) 
0~10 20->30 80— 70 


10750 30—40 70—60 


对 照 品 溶液 的 制备 XX 5-O- HH di HE jr up 2 i dE OE HRS 
FRR E X BR ib dà deos TE AR E D P E XR 1ml 各 含 
Z0pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
4g 或 1. 5g CEERD ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲 
Bg 50ml, 称 定 重量 ,加热 回 流 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲 
醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
10 则 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 防风 以 5-O- FF di 20 Hr n] 2E IET CCo; Hos Oxo) 
T TT JR SR H CCo; Hzs Oil ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. Omg. 

【功能 与 主治 〗 清 旱 祛 湿 ,芳香 化 浊 。 用 于 暑 湿 感冒 , 症 
DL fg pj PC n , 腹 海 便 渡 ,发 热 , 汗 出 不 畅 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 

LRI OFRER 8g COSS Sg AED 

(EI 密封 。 


e 1589 。 


跌 打 丸 


Dieda Wan 

[4771 三 七 64g 当归 32g 
HAJ 48g IRAJ 64g 
桃仁 32g 红 花 48g 
血 竭 48g 北 刘 寄 奴 32g 
UT 32g 2E gr 320g 
苏 木 48g 牡丹 皮 32g 
乳香 ( 制 )48g 没 药 ( 制 )48g 
3É* 24g HB — ps 48g 
防风 32g 甜瓜 子 32g 
TA S (45 ) 32g 桔梗 32g 
甘草 48g 木 通 32g 
B El 2A 32g LAE 32g 

CBE 以 上 二 十 四 味 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 


100g 粉末 加 炼 蜜 100 一 120g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 ，。 

PERI 本 品 为 黑 褐 色 至 黑色 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 
We IRE o 

CSa 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 球形 或 椭 
圆 形 ,直径 约 至 60km, 外壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 纤 维 
束 橙 黄色 ,周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 苏 木 )。 
纤维 束 浅黄 色 , 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 
草 ) 。 石 细胞 栖 黄色 ,贝壳 形 , 壁 较 厚 , 较 宽 的 一 边 纹 孔 明显 ( 桃 
仁 )。 种 及 石 细胞 金黄 色 , 类 长 方形 , 壁 厚 , 深 波状 弯曲 , 层 纹 明 
显 ,彼此 紧密 舱 合 (甜瓜 子 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 
中 (可 实 )。 油 管 含 金黄 色 分 记 物 ,直径 为 30pm( 防 风 )。 联 结 
乳 管 直 径 14 一 25pm, 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 梗 )。 非 腺 毛 浅黄 
色 至 浅 标 色 ,1 一 2 细胞 ( 北 刘 寄 奴 )。 体 壁 碎片 黄色 或 棕 红 色 ， 
AREER, HS 8 一 24pm, 可 见长 短 不 一 的 刚毛 ( 士 鳌 虫 ) 。 

(2) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 甲醇 50ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 和 氨 试 液 洗 
涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饮 和 的 水 20ml 洗涤 , 取 正 丁 
BART REM P E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
ZEZË R 对 照 品 人参 时 背 Rb HL A2 BP Rg 对 
照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Zl. 
对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 


e 1590 。 


中 国药 典 2015 年 版 


放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 演 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 当 归 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2pl、 对 照 药材 
溶液 141, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 主 斑点 。 


LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
FHA SEGRI s EA ZH -0. 0o mol/L. 磷酸 二 氧 钠 溶液 (49 : 51) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm。 理 论 板 数 按 血 竟 素 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 血 竟 素 高 氧 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 32 磷酸 甲醇 溶液 制 成 每 1ml 含 血 竭 素 高 氯 酸 盐 
20ug 的 溶液 (相当 于 14. 52pg 的 血 竭 素 ), 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
2g ,精密 称 定 ,精密 加 入 3% 磷 酸 甲 醇 溶 液 25ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 3% 磷 酸 甲 醇 溶 
液 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 含 血 竭 以 血 竭 素 (Cy Hu O0 3E NE JU E 1g 不 得 
少 于 0. 10mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 0. 30mg. 

〗 活血 散 瘀 , 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 损 伤 , 筋 
BE HT RS AL bé DAL ^e 


CRHEEFREE) 口服 。 小 蜜 丸 一 次 3g, 大 蜜 九 一 次 1 
丸 , 一 日 2 次 

Ursi! 孕妇 禁用 。 

规格 和 (1) 小 蜜 丸 每 10 JL 2g 〈2) 大 蜜 丸 每 丸 重 3g 

[m EY 密封 。 


KIEME 


Dieda Huoxue San 


(4b 77 3 


红 花 120g 当归 60g 
和 而 六 14g 三 七 20g 
A REZA 60g 续 断 60g 
乳香 ( 炒 )60g 没 药 ( 炒 )60g 
儿 茶 40g 大 黄 40g 
冰片 4g LE S 40g 
〖 制 法 〗 以 上 十 二 味 , 除 冰片 外 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ;其 余 


红 花 等 十 味 粉 碎 成 细 粉 ;将 冰片 研 细 ,与 上 述 粉 末 配 研 sint i s 
混 匀 , 即 得 。 
性 状 〗 本 品 为 红 棕 色 至 红 褐 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 微 苦 。 
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C38 9803 (1) 取 本 品 , 辕 显 微 镜 下 观察 :不 规则 碎 块 淡 黄 
€, , 半 透 明 , 渗 出 油 滴 ,加热 后 油 滴 溶 化 , 现 正方 形 草酸 钙 结 唱 
( 没 药 )。 不 规则 团 块 无 色 或 淡 黄 色 , 表 面 及 周围 扩散 出 众多 
细小 颗粒 ,和 久 置 溶化 (乳香 ) 。 不 规则 块 片 血红 色 ,周围 液体 显 
姜黄 色 , 浙 变 红 色 ( 血 竭 )。 花 粉 粒 球形 或 椭圆 形 , 直径 约 至 
60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 AHRI). HRE im ELT 2 
至 45pm, 存 在 于 淡 棕 黄色 皱 缩 薄 壁 细胞 中 ,常数 个 排列 成 行 
( 续 断 )。 草 酸 钙 簇 晶 大 ,直径 60~140pm (大黄 )。 体 壁 碎片 
黄色 或 村 红色 ,有 图 形 毛 窝 ,直径 8 一 24km 可 见长 短 不 一 的 
HECER). 

(2) 取 本 品 3g, 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WERT , 残 酒 用 水 50ml 溶解 ,再 加 盐酸 5ml, 水 浴 加 热 30 分 
fh ,立即 冷却 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 05g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 ; 取 当 归 对 照 药 材 2g, 加 乙醚 15ml, 浸 溃 30 分 钟 , 时 时 振 
摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (30 一 60"C )- 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 当归 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 芝 光斑 点 ;在 与 大 
黄 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 杰 黄 色 芝 光斑 点 E 
氨 蒸 气 中 野 后 ,在 与 大 黄 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
的 五 个 红色 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 甲醇 20ml, 3 38$ 30 分 钟 , 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 再 取 儿 茶 对 照 药材 1g, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氧 甲 烷 - 甲 醇 -甲酸 (20 : 5 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

〖 功 能 与 主治 〗 舒 筋 活血 , 散 痛 止 痛 。 用 于 跌 打 损伤 ,将 
WAM, NERA. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 , 温 开 水 或 黄酒 送 服 ,一 次 3g, — H 
2 次 。 外 用 ,以 黄酒 或 醋 调 囊 患 处 。 

DES] 皮肤 破 伤 处 不 宜 甫 ;孕妇 禁用 。 


【规格 〗 FROR 3g 
KÈRI 密封 。 

bieda Zhentong Gao 
LEFI EER 48g 生 草 乌 48g 


ERAT AJ E 
eT 48g KE 48g 
KERE 48g 两 面 针 48g 
黄 食 48g 真相 48g 
虎 杖 15g Ur 24g 
ETHER UH 30g 樟脑 60g 


水 杨 酸 甲 酯 60g 薄荷 脑 30g 

〖 制 法 〗 以 上 十 四 味 , 马 钞 子 炒 后 与 土 警 虫 、 和 后 草 乌 ,大 
黄 ER .两 面 针 EA, .黄柏 、. 虎 杖 粉碎 成 细 粉 ,将 冰片 、 薄 荷 
素 油 .樟脑 \ 水 杨 酸 甲 酯 .薄荷 脑 等 混合 ,得 混合 油料 ; 另 加 
0. 7~0. 9 倍 重 的 由 橡胶 .松香 等 组 成 的 基质 与 上 述 的 细 粉 、 
混合 油料 制 成 涂料 ,进行 涂 膏 , 切 断 , 盖 衬 , 切 块 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 标 黑 色 的 片 状 橡胶 襄 , 久 置 后 膏 背 面 有 
轻微 泛 黄 ; 气 芳香 。 

LEII (1) 取 含 谨 量 检 查 项 下 残留 物 , 置 显微镜 下 观 
察 : 纤 维 束 鲜 黄色 ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 唱 , 形 成 晶 纤 维 , 含 员 
细胞 辟 木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 紫 红色 纤维 、 晶 纤维 成 束 或 单个 散 
在 , 壁 厚 , 均 木 化 ( 隆 香 )。 填 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,了 和 孔 沟 
Zn ED. SERRE du He 20 一 140pkm( 大 黄 )。 单 细胞 
非 肋 毛 形似 纤维 ,多 帮 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 马 钱 子 )。 
体 壁 碎片 黄色 或 棕 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 ,直径 8~~24um, 可 见长 
短 不 一 的 刚毛 ( 土 警 虫 ) 。 

《2) 取 [挥发 油 ] 项 下 挥发 油 测定 器 中 的 液体 ,加 乙酸 乙 酯 
10ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 藩 
荷 脑 对 照 品 `. 冰 卢 对 照 品 .水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 和 樟脑 对 照 品 ， 
加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 分 别 含 8mg.7mg.l7mg 和 17meg 的 
混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 ,以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG -20M) 为 固定 液 , 涂 布 浓度 为 
1026 , 柱 长 为 2m, 柱 温 为 150'C。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 和 供 
试 品 溶液 各 lul, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 
照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

检查 〗 士 的 宁 取 本 品 5 片 ,除去 盖 衬 ,前 成 小 块 , 置 
有 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 1mol/L 盐酸 溶液 60ml, 漫 泡 过 夜 ,超声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 置 分 液 漏 斗 中 ,加 浓 氨 试 液 调节 pH f 
至 9~10, 用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 (30ml,20ml,20ml) ,合并 乙醚 
液 ,加 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 获 干 , 残 汀 加 三 氧 甲烷 使 溶 
解 , 移 至 2ml 量 瓶 中 ,加 三 氯 甲 烧 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 
Iml 含 6mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 糊 密 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 攻 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (4 :5 :0.6 :0.4) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,时 以 稀 砚 化 饼 钾 试 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 ,应 小 于 对 照 
DE o 

马 头 碱 ” 取 马 头 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 三 氯 甲 烧 制 
成 每 1Iml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 05020 AIE ,精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [检查 ] 士 的 宁 项 下 
的 供 试 品 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 用 2% 所 氧化 钠 溶 液 制 


e 1591 。 
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备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -甲醇 (60 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 蒜 干 , 碘 蒸 气 显 色 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 
应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 ,应 小 于 对 照 品 斑点 或 不 出 现 斑 点 。 

EEE HUER 2 片 , 用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 (通则 0122 第 
一 法 ) 检 查 。 每 100cm? 含 膏 量 不 得 低 于 3. 0g。 

其 他 应 符合 贴 膏剂 项 下 橡胶 膏剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122) 。 

〖 挥发油】〗 取 本 品 2 片 , 每 片 切取 50cm! ,除去 盖 衬 , 剪 
碎 , 照 挥发 油 测 定 法 (通则 2204 甲 法 ) 测 定 , 每 100em? 不 得 少 
于 0. 3ml, 

功能 与 主治 〗 活血 止痛 , 散 凉 消 肿 , 祛 风 胜 湿 。 用 于 
A .慢性 扭 挫伤 ,慢性 腰 腿 痛 , 风 温 关 节 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 外 用 , 贴 患处 。 

DEEI 孕妇 及 皮肤 过 敏 者 愤 用 。 


〖 规 格 〗 每 贴 (1)l0cmX7cm (2)10cmX400cm 
CI EE 密封 。 
Gejie Bushen Jiaonang 
处方] "nu 13g EE FÆ 80g 
Wk CT250g 当归 80g 
HE 60g 牛 膝 80g 
枸杞 子 80g 锁 阳 80g 
和 党参 100g AAA 7Og 
就 地 黄 120g 2E 80g 
杜仲 120g 山药 100g 
TRA 100g A zz Y- 80g 
8j E 60g Jg HE 40g 
EË 3. 6g 
〖 制 法 〗 以 上 十 九 味 ,茯苓 . 胡 芦 巴 AT EET 8) 9S 


山药 50g 粉碎 成 细 粉 ,其 余 蛤 晶 等 十 三 味 与 剩余 的 山药 加 水 前 
煮 四 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 三、 四 次 各 3 小 时 ,前 液 滤 过 , 渡 
液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 30— 1. 40750 的 笛 襄 ,加 入 上 
XII o TIR BERE S185] CREARE tl. 1000 粒 , 即 得 。 

IERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 浅黄 棕色 至 棕 褐 色 的 
BR i RLT o 

CSa (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化, 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
Gum (IRZ). 。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 , 内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 
(a T 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 挥 去 乙醚 液 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 

。 1592 。 


液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10j 分 别 点 于 同一 硅胶 GBERE. UZA P -AR A i- 
甲酸 (9 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 逐 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
MEE wI AAE I 263: Pt. | 

(3) 取 本 品 内 容 物 15g, 加 甲醇 50ml,; 加 热 回 流 1 小时, 滤 
过 ,滤液 莱 干 ,残渣 加 水 40ml ijt. — «C beds dE pe HC 3 
次 ,每 次 30ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 溶液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
EIER 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氟 试 液 洗 涤 3 次 ， 
每 次 50ml, 弃 去 氨 洗 液 , 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 50ml 洗涤 , 弃 
EKW. E J ERAZ T. RAK 10ml 使 溶解 ,通过 D101 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,依次 用 水 
及 4076 Z, BE 100ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7076 乙醇 
100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 6 : 2)10C 以 下 放置 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

EI 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103), 

含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 LUTEA BENE 
为 填充 剂 ; VA L E-K C25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 270nm。 
理论 板 数 按 淫 羊 蓝 苷 峰 计算 应 不 低 于 8000, 

对 照 品 溶液 的 制备 POFA E X R mii E AA mIRE. 
加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 5pg WEW, BIE. 

供 试 品 溶液 的 制备 PREZA D PA m ARH W 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
15ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 次 ,再 称 定 重量 ， 
用 稀 乙 醇 补 足 减 失重 量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 绥 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k du BRL E F E A E GEH (Ca Ha O01 ) 计 ,不 得 少 
d: 0. 10meg. 

功能 与 主治 〗 壮阳 益 肾 , 填 精 补血 。 用 于 身体 虚弱 , 真 
元 不 足 ,小 便 频 数 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 2 一 3 次 。 


【规格 〗 每 粒 猴 0. 5g 
[REOR 密封 。 
Gejie Dingchuan Wan 
【人 处方] "a3 ilg HÆFT 50g 
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m Tog PE 45g 
醋 整 甲 50g $i 50g 
甘草 50g ZZ 50g 
黄连 30g 百合 75g 
kif 29g pE 25g 


kb 3s dr. 50g Bno E 25g 

KADAI D ETERRA i o Eii 152]. SE 100g 
粉末 用 炼 蜜 10 一 25g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
加 炼 密 70 一 100g, 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI AR dh A bs (S 28 CR E ZKC RE XL, 2d (6 B] ^ E 
ILERE XU S ^C ER p RH 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :气孔 特异 ,保卫 细 
胞 侧面 观 呈 哑铃 状 ( 肪 黄 )。 肌 和 肉 纤 维 淡 黄色 ,密布 细密 横 纹 ， 
明暗 相间 , 横 纹 呈 平 行 的 波峰 状 ( 蛤 蛤 ) A HET 9 OS LR 
JE , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 和 劳 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 , 壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 
(黄连 )。 

(2) BUS i 2K 8E JU 1. 3g, BERE ; ux Bo SE XU S XC 8E JU 2g, 
BIP, IERE 1g. P5]. MEAE CI00—120 H 5g. A 
ZA 2. 0cm) E ,用 无 水 乙醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 R T , 残 
酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 连 
对 照 药材 50mg, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1~~2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 醒 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 
(12:6:3:3:1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 他 和 的 展开 全 内 ，, 展 
开 , 取 出, 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄 
BRIERE. 

ORA mk Æ AL 2g, BERE ; X PUDE JU SX 9E 3L 3g, Bj 
EMER E 1 5g, W4. JN 50% FB BE 15ml, 超 声 处 理 20 分 
Th , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
ARRESE E mo MPRE Im 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 4 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 醋 
酸 -水 (10 : 7 : 5 : 3) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 ， 
置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 
铁 乙 醇 溶 液 , 日 光 下 检视 , 显 相 同 的 灰 褐 色 斑 点 。 

(C BUS mIKE JU 6g, BERE ; X UIN SE ALEX SE XL 9g, BU 
W IRER E 5g, 研 勺 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氮 试 液 1ml 
与 乙醚 30ml, 放 置 2 小 时 ,时 时 轻 摇 , 滤 过 , 药 漆 用 乙醚 20ml 
分 3 次 洗涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ,加 盐酸 乙醇 (1-20) 混 合 溶液 
1ml,$$45].2& F . 3X jet Jl FH j£ 1ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 4ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
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板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (40:7 :1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 草 三 酮 试 液 , 在 80 C Jn dA ERE GR SP ES 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 唱 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 
KEEL 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
含量 测定 〗 黄 苓 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


"mo 


测定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 咨 液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 ,人 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 
密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 ,前 碎 , 取 约 0.8g, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差 
异 项 下 的 大 蜜 丸 , 前 碎 , 取 约 0. 8g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 , 温 浸 1 小 时 后 加 热 回 
流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 ， 
$£5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmE RAIES Ca His Ou 2 KE JU AE 1g 不 得 
少 于 3.0mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 3. 3mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
/b- 30. 0mg. 

麻黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A ZA- 1% 磷 酸 溶 液 (10 : 90) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 207nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 2g, 精密 
VK XE s KBU E XU. SURE IU 2g ,精密 称 定 ;或 取 重 量 差异 项 
POKAL. SURE. HUP] 2g, 精 密 称 定 , 置 1000ml 圆 底 烧 瓶 中 ， 
加 20 276 5 8 5 48 T8 3E 120 m1. 1] ,加 氧化 钠 7. 5g, 超 声 处 理 
(功率 320W, 频率 40kHz) 10 4y 8h, Z B, JH T jc RE 
0. 5mol/Lik RW 5ml 的 100ml Æ ği fc Æ z& £86 Y Xp. 95ml, 
POR ,加 水 至 刻度 , 播 匀 ,超声 处 理 ( 功 率 320W ,频率 40kHz) 
10 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cio。Hi; NO © HCD Hs ak Æ AL 
1g 不 得 少 于 0. 30mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 25mg; KE 
JUS JU fS 7b F 2. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 滋 阴 清 肺 , 止 咳 平 跨 。 
阴 虚 肺 热 所 致 的 虚 劳 久 咳 .年 老 哮喘 
自 汗 盗汗 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 5 一 6g, 小 蜜 丸 一 次 
9g, 3E JL— 1X 130,—H 2 X. 


用 于 肺 肾 两 虚 ， 
FRU H Bp po] a 


e 1593 。 
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〖 规格 〗 DORILI 60 ILE 9g 
C mg 密封 。 


(2) 大 蜜 丸 每 九重 9g 


Geljie E Jiaonang 


[4h75] 蛤 内 28.2g — vy 64. Ig 
JK3&-T- 128. 2g er d 128. 2g 
PRE 115. 4g iie 64. 1g 
HX 128. 2g 紫 范 192. 3g 
Mi 128. 2g E 128. 2g 
麦 冬 128. 2g 黄连 76. 9g 
百合 192. 3g BoE 64. 1g 


[59253 — 以 上 十 四 味 , 取 麻黄 粉碎 成 细 粉 ; 蛤 内 19. 7g、 黄 
89. 7g .黄连 53. 8g PE. 44. 8g 粉碎 成 细 粉 ,剩余 的 蛤 晶 、. 黄 
` 黄 连 . 石 请 与 其 余 甘 草 等 九 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ， 
合并 前 液 ,小 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.16 一 1.20 

80C) 的 清 襄 ,干燥 ,粉碎 ,与 上 述 细 粉 混 匀 ,加 入 滑石 粉 .明胶 
n EE. HM, TH AR sl 1000 粒 , 即 得 

KLERI sd 2 EE Je RE , SL AC DIC 5. E E I] CURE 
与 粉末 ; 味 苗 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :气孔 特异 ,保卫 细 
胞 侧面 观 呈 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 肌 肉 纤 维 淡 黄色 ,密布 细密 横 纹 ， 
明暗 相间 ， et a rn 纤维 束 鲜 黄色 , 辟 稍 
厚 , 纹 筷 明显 (黄连)。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 形 , 壁 厚 ,了 和 孔 沟 细 
ORA. 

《2) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回 流 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 花 干 , 残 沽 加 甲醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作 
为 供 试 品 洲 液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 50mg, 加 甲醇 5ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 浴 液 。 再 取 盐 酸 小 餐 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 05020 88; ,吸取 供 试 品 溶 液 3 一 5 同 、 对照 药材 溶液 与 对 照 
MAWE 1-—Zul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 6 3: 1) 为 展开 剂 ， 
置 所 车 气 预 饱 和 的 展开 和 内 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《3) 取 黄 今 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 dmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 深 液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 €— 
同一 硅胶 GEBEWE., UZR Z-T -i HRK CIO: 

9: 3089 E ZEE C 73 TE JT 38] , E JF. AE, E P EDI. 126 — 5 
化 铁 乙 醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 

溢 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 0. 5g, 加 浓 氨 试 液 1ml 与 乙醚 30ml, 放 


ox 
x 
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置 2 小 时 ,时 时 轻 摇 , 滤 过 , 药 洁 用 乙醚 20ml 分 3 次 洗涤 , 滤 

合并 滤液 ,加 盐酸 乙醇 (1->20) 混 合 溶液 1ml, $85] 2E, 
MU HN 容 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 麻 黄 碱 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml img 的 溶液, 作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Aul.) 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(40:7:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 贡 三 酮 试 液 ,在 
80 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

EI 应 符合 腕 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

(ENEI 黄 苓 ”上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50p8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 12g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
D 50ml, 称 定 重量 , 温 浸 1 小 时 后 加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 70 兴 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 怀 
10p1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Zi REBEL CA DURS E, CC Ha O11) 计 ,不 得 少 于 9. 5mg。 

麻黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) DEZ 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 
HAAN; A LHR- 1% 磷 酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 207nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻黄 碱 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻黄 碱 对 照 品 D ein 
碱 对 上 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 
碱 20pg、 盐 酸 盆 麻黄 碱 lOpg 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 1. 4425 
磷酸 溶液 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 600W, 频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 1.4426 VE RA TEE TR E 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 次 液 Sa 与 供 试 品 溶液 
l0ul,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 及 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (CCo Has NO * HCD 和 盐 
酸 伪麻黄碱 (Cl His NO 。HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 2mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 滋 阴 清 肺 ,止咳 平 呀 。 用 于 肺 肾 两 虚 、 阴 
虚 肺 热 所 致 的 虚 劳 咳 跨 、 气 短 胸 满 . 自 汗 盗汗 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 2 次 ,或 遵 医嘱 。 

〖 规 格 〗 每 粒 装 0.5g 

[mE OW. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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RIDE ORI 
Houyanging Koufuye 


LEFI 土 牛 膝 马兰 草 
Æ pi ABB 


〖 制 法 〗 以 上 四 味 , 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 并 浓 
缩 成 清宫 。 取 单 糖 浆 , 与 上 述 清 襄 合 并 , 搅 匀 ,冷却 ,备用 ; 男 
取 薄 衔 脑 、 茶 甲酸 钠 、 香 精 适 量 , 加 于 上 述 药 液 中 ,加 水 至 
1000ml, 搅 匀 RE , 滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

性 状 本 品 为 棕 褐 色 的 液体 ; 味 甜 人 微 苗 , 上 县 清凉 感 。 

鉴别 (1) 取 本 品 20ml, H Z Bt e $8 $6 EXC 2 次 ,每 次 
5ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 溶液 用 正 丁 醇 10ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 
REY ,浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 土 牛 膝 对 照 药 材 
5g, 加 水 150ml, 前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
20ml, 放 冷 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 
-F HE DL EE EE gi RE CL RET E OPUS ERE 3g, 加 乙醇 100ml, 再 
加 硫酸 2ml, 摇 匀 ) ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酶 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 二 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 马 兰草 对 照 药材 3g, 加 水 约 150ml, 前 者 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 20ml, 放 冷 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
照 落 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90%C )- 甲 茶 - 乙 酸 
乙 酯 -甲酸 -水 (10: 10:10: 1: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,及 干 , 转 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


(3) 取 天 名 精 对 照 药 材 1g, 照 [鉴别 ](2) 项 下 对 照 药 材 溶 
液 的 制备 方法 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
HRE 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 醇 
(9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ; 噶 以 香草 醋 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

eE 相对 密度 应 不 低 于 1.06( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 4.5 一 6.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

含量 测定 〗 精密 量 取 本 品 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
EER 6 次 ,每 次 20m, GHETEA, 2€ T. 9 16 IE C, BS 
30ml,ik E? 3ml 使 溶解 ,加 热 回 流 提 取 1 小 时 , 握 取 液 回收 乙 
醇 至 无 醇 味 ,加 水 30ml, HHA m B C60 — 90'CO Je £6 TRU 6 次， 
每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 , 置 水 浴 上 莹 于, 残 酒 加 无 水 乙醇 微 
热 使 溶解 ,定量 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,冷却 ,加 无 水 乙 醉 至 刻度 ， 


播 匀 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 , 精 密 称 定 , 加 
无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 昭 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 381 与 
Gul XTE dà RE Zul 与 4yl; 分 别 交 叉 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 迷 - 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 (20: 5 : 8) 为 展开 剂 , 展 
JF BG MF BEA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn z8 BE A 
i E gr MT SE a ii ERE si [n] RE XC ^] B8 33€ 33 RC J El] FH 
Riz fn pl m, HEROS ES C6 E TS GE D] 0502. 薄 层 扫描 法 ) 进 行 扫描 ， 
波长 Xs 二 520nm,Ak 二 700nm, 测 定 供 试 品 吸 光度 积分 值 与 对 
照 品 吸光 度 积 分 值 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 土 牛 膝 以 齐 墩 果 酸 (Cso。 Ha O;) 计 ,不 得 少 
o0 Tom 

〖 功 能 与 主治 】 


清热 解毒 , 利 咽 止痛 。 用 于 肺 胃 实 热 所 
急 


致 的 咽 部 红肿 、 咽 痛 、 发 热 . 口 渴 .便秘 ;急性 扁桃 体 炎 .急性 咽 
炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 ;小 儿 
酌 减 或 遵 医嘱 。 

注意 忌 食 辛辣 ,油腻 、 厚 味 食物 。 

【规格 〗 每 支 10ml 

〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


Houjiling Jiaonang 


人 工 牛 黄 9.1g 板蓝根 150g 
HFA 125g Tu B 150g 
猪 牙 电 25g 连 贡 125g 

天 花粉 250g 珍珠 层 粉 9. lg 
广东 土 牛 膝 150g 冰片 9. 1g 

山 豆 根 250g Y 4E 250g 


CIR 以 上 十 二 味 , 冰 片 研 细 ,与 人 工 牛 黄 及 珍珠 层 粉 
温 勺 ; 启 子 肉 粉碎 成 细 粉 ;其 余 板 蓝 根 等 八 味 加 水 前 者 二 次 ， 
每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 
1. 18(85 一 95C) 的 而 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 63% , 搅 匀 ， 静 置 
过 夜 , 滤 过 , 滤 漆 用 75% 乙 醇 洗 涤 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 
并 浓缩 至 稠 襄 , 加 入 启 子 肉 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 加 入 其 
RRK E RARE e y; 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 便 胶 赛 , 内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 ; 
RFT RE. 

LEa (1) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 
牛黄 对 照 药材 10mg, 加 甲醇 1ml, 振 摇 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 1 一 25 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氯 甲 
烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5: DARI A, JEF, WH, RF, i 


a 9 


S PH El Ai 2L 


以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105Ch A 8 SEA m ey M, E Ah 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

DRT TEX RAD 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 
上 述 对 照 药 材 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 5 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 没食子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2 一 5p1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 GEBRE, UZA ELE LEE 
(7: 5:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 226 — CIO ER 
醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,泪液 挥 于 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 冰 片 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 lel 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (10 * 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5% 
DESHIR C BESRURO. YE 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 胶 襄 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

(SAMWEL 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VA Z A-0. 05 26 — Z EC TRE XC CFI ERR UIS pH 值 至 
7. 00 (18 : 820 X Tf LR EDU EIE 7g 220nm., Sie B NOUS 
参 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 兰 参 碱 对 照 品 适量 
甲醇 制 成 每 lml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 1ml 
使 湿润 ,精密 加 入 三 氯 甲 烷 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
(功率 100W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 所 
Ub IgG PIER PE IDEAE EE NECI ONES E E 
水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 10ml. zx 
干 , 残 党 加 无 水 乙醇 适量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 
乙醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含山 豆 根 以 普 参 碱 (Cis Ha Na O) 计 ,不 得 少 
于 0. 50mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 散 肿 止 痛 。 用 于 热 毒 内 蕴 所 
致 的 两 腮 肿 痛 、 咽 部 红肿 \ 咽 痛 ; 腮 腺 炎 、 扁 桃 体 炎 、 急 性 咽炎 .、 


;精密 称 定 ,加 


e 1596 。 
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慢性 咽炎 急性 发 作 及 一 般 喉 痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 3 次 。 

DIRI 孕妇 恒 服 。 

规格】 每 粒 装 0. 25g 

Dm 密封 。 

注 : 广东 土 牛 膝 为 菊 科 植物 华 泽 兰 Eupatorium 
chinense L. W FIRIR. 


Suoyang Gujing Wan 


KHI 锁 阳 20g AAA G )25g 
fl E 3 X. 30g 补 骨 脂 ( 盐 炒 )25g 
莫 丝 子 20g FE 48 CI 25g 
Afi d 25g 韭菜 子 20g 
英 实 ( 炒 )20g 莲子 20g 
XE 25g BIEI 20g 
A QR 20g RE fü 38 20g 
FA HE 56g 山茶 砚 ( 制 )17g 
TE TEE lig 山药 56g 
RS llg PES lg 
ABE 4g 黄 相 4g 
牛 膝 20g 大 青 盐 25g 
LAGAJ 以 上 二 十 四 味 , 粉 雄 成 细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 每 


100g 粉末 用 炼 蜜 30— 40g 加 适量 的 水 泛 九 ,干燥 ,用 玉米 及 
包 衣 , 防 干 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 炼 密 110 一 130g 制 成 小 蜜 丸 或 
大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 至 黑 褐 色 的 水 蜜 丸 ,小 蜜 九 或 大 
SEALS TUB ER Ee 

[2:503 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 试 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 , 直径 4 一 
6umCEA». 。 种 皮 栅 状 细胞 2 列 , 内 列 较 外 列 长 ,有 光辉 带 
( 黄 丝 子 ) 。 种 皮 石 细胞 表面 观 类 多 角形 , 壁 极 厚 ,波状 弯曲 ， 
胞 腔 分 枝 状 ,内 含 棕 黑 色 物 (八角 茄 香 )。 石 细胞 稍 分 枝 或 似 
纤维 状 ( 巴 戟 天 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 ,周围 细胞 含 草 酸 钙 方 唱 , 形 
成 晶 纤 维 , 含 晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 ( 黄 柏 )。 木 纤维 成 束 , 壁 较 
薄 , 非 木 化 , 纹 孔 斜 裂 颖 状 `. 人 字 状 或 十 字 状 ( 牛 膝 )。 橡 腕 丝 
星 条 状 或 扭曲 成 团 ,表面 显 颗 粒 性 (杜仲 )。 注 壁 组 织 灰 标 色 
至 黑 棕 色 , 细 胞 多 皱 缩 , 内 含 柠 色 核 状 物 ( 熟 地 黄 )。 注 壁 细胞 
类 圆 形 ,有 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;内 皮层 细胞 垂 周 壁 波状 
D Wh, EE LZK e DECR LER TUI CGETSO . R E Er cR TE TE 
于 黏液 细胞 中 ,长 80 一 240km, 针 曲直 径 2 一 5pm( 山 药 )。 草 
酸 钙 针 蝇 成 束 或 散在 ,长 26 一 110pm( 知 母 ) 。 果 皮 表 皮 细 胞 
楼 黄色 ,表面 观 类 多 角形 , 垂 周 壁 连珠 状 增 厚 ( 山 茶 黄 )。 不 规 
Ji] 5 Fr 2E E BH ,边缘 折光 较 强 ,表面 有 纤细 短 纹理 和 小 孔 及 狭 
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细 裂 际 ( 鹿 角 霜 )， 

DRA mÆ IL 6g , W: BUNE IL KE JL 9g, 88 
REMMER E 5g, 0. HA m BE CO0—90'C)30ml, Ji zi E Ti 
30 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 挥 尽 浴 剂 JL, R SER 30ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 补 骨 脂 素 对 照 品 `. 异 补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 及 对 照 药 材 溶液 各 10p1、 对 
照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~ 
90C )- 三 氯 甲烷 -乙醚 (5 : 5 : DARFA ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) BUR i 2K E 3L 6g , DERE ; KEUNE IL, KE XL 9g. BR, 
加 硅 藻 土 6g, 研 名 。 加 乙醚 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
挥 去 乙醚 ,残渣 加 丙酮 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 丹 
皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 液 10 一 
20 由 .对照 品 洲 液 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 吗 以 盐酸 酸性 
5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 褐色 斑点 。 

(4) BUS mIKE XL 6g , W; ux U^] SE JL. E JL 9g, B8 
RE. HH FER 30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 5ml, 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药 材 
0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 lml E o. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 241、 对 照 品 溶液 及 对 
照 药 材 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 落 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 
到 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (12 :3:6:3:1) 为 展开 剂 ， 
置 氨 蒸 气 预 饱和 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 ,及 干 , 转 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 详 和 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

功能 与 主治 〗 温 肾 固 精 。 用 于 肾 阳 不 足 所 致 的 腰 膝 酸 
Ak 3E SE FER .遗精 早泄 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 6g./ Æ JL— IX. 9g. 
KSÉXL—ÀÓX 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 1) 水 蜜 九 每 100 丸 重 10g 
九重 20g (3) 大 蜜 丸 每 丸 重 9g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


(2) 小 蜜 丸 每 100 
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大 黄 红 花 
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血 竭 Ap S 
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柱子 XI Sf 2X 
紫荆 皮 儿 茶 
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AE 制 川 马 
制 草 乌 浙 贝 母 
天 南星 ( 制 ) 木瓜 
樟脑 冰片 
TAKE 羌活 
陈皮 


LAGI 以 上 三 十 一 味 , 除 冰片 .樟脑 外 ,其 余 乳 香 等 二 
十 九 味 粉碎 成 中 粉 , 用 70% 7a BRE VGGRE iR 48 小 时 ,组 组 
渗 渡 ,收集 渗 渡 液 900ml, 加 入 冰片 .樟脑 ,搅拌 ,使 完全 溶解 ， 
加 70% 乙 醇 使 成 1000 ml $555] , 滤 过 ,分 装 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 深 红 棕 色 的 淤 清 液体 ; 气 香 。 

鉴别 〗 (1) 取 大 黄 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 iml 含 
0. Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 本 品 10pl、 对 照 品 溶液 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 — 90'C)- 正 己 烷 -甲酸 乙 栈 -甲酸 -水 
(2:6:3:0.2:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 或 荧光 斑点 。 

《2) 取 当归 对 照 药材 0.15g、 川 营 对 照 药 材 0. 1g ,分 别 加 
4 mm C60 — 90 C) 5ml , ER PS AR EB. 10 分 钟 , 放 置 , 取 上 清 液 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 本 品 
2 当归 对 照 药材 次 液 3 由 川 营 对 照 药材 溶液 4pl1; 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 (12 : 0.4: 
0. 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 
相同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

(3) 取 [含量 测定 J 樟脑 项 下 的 供 试 品 溶液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 冰 片 对 照 品 适量 ,加 70% 乙 醇 制 成 每 lml E 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 5 含量 测定 ] 樟 脑 项 下 的 方法 试验 。 
供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

检查】〗 相对 密度 应 为 0.90 一 0. 95( 通 则 0601), 

pH f& MX 4. 5—6. 0G8 0631), 

乙醇 量 WN50?6—60?5 GB WI] 0711) 。 

其 他 应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120. 

RENEI XX 0 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -0.1%% 磷酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 288nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 
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舒心 口服 液 


对 照 铝 溶液 的 制备 ”到 大 黄 素 对 照 品 . 大黄 酚 对 照 品 适 
E ,分别 精 密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml EKER KED 
各 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 铝 游 液 的 制备 ”精密 吸取 本 品 5ml, 精密 加 盐酸 乙 
MEA M CO 10003ml, $8 5] , T8 95 CHR 2ml, EFRA 3g 硅胶 
(100—200 HORJ2& A Ill" ,100'C HER 30 分 钟 , 放 冷 , 搅 匀 ， 
加 在 硅胶 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 17mm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 
石油 醚 (60 一 90C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (50:，50: 1) 的 混合 溶液 
25ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ,低温 燕 干 , 放 冷 , 残 酒 用 无 水 乙醇 浴 
解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 8€ 5] , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1041 与 供 试 品 溶液 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 iml 含 大 黄 以 大 黄 素 (Cu Ho Os) AK E M 
(Ci; HioO4) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 24ng. 

樟脑 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0.25pm) 为 固定 相 ; 柱 温 为 140'C 。 理 论 板 数 按 樟脑 峰 计 算 应 
不 低 于 1000。 

校正 因子 测定 取 莱 荷 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 20mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 
樟脑 对 照 品 约 40mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 
TRIB E 2ml, 加 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 取 1pl,; 注 入 气相 
色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶 液 2ml, 加 7076 2, RE 28 Za] EE , 88.5] R 1nl, 注 入 气相 色 
谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 樟脑 (Ci。His O) 不 得 少 于 18mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 将, 消 肿 止痛 。 用 于 急性 闭合 性 
软组织 损伤 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 用 药 棉 浸渍 药 液 10—20ml,NER 
患处 1 小 时 ,一 日 3 次 。 

CEEI 学 妇 禁 用 ;开放 性 损伤 禁用 ; 偶 见 局 部 瘙痒 、 


CREI (1) 每 瓶装 30ml (2) 每 瓶装 80ml 
CERI 密封 , 置 阴凉 处 。 
Shuxin Koufuye 
[4h53 党 参 225g & i 225g 
红 花 150g 34H 150g 
J| E 150g =% 150g 
iHi. 150g 


。 1598 。 


AGAI 以 上 七 味 , 取 薄 黄 置 布袋 内 , 同 党 参 、 黄 工 、 当 
BJS .三 棱 等 五 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 
1. 5 小 时 ,再 加 入 红 花 前 者 20 分 钟 , 合 并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.25(20C) ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 
70%% 33,5] , 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 笛 
襄 状 ,加 水 稀释 , 滤 过 ,再 加 入 蔗糖 100g 或 甜菊 素 0. 3g AE 
甲酸 钠 3g, 调 节 pH 值 至 规定 范围 ,加 水 至 1000ml, fii] , 静 
置 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 


CERI 本 品 为 标 红 色 的 澄清 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 
er E. 
(E203 CORA ib 20ml, 置 圆 底 烧瓶 中 ,加 盐酸 3ml, 


加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 石油 酶 (30 一 60YC ) 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,再 用 二 氯 甲 烷 振 播 提取 
3 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 氧 甲 烷 提 取 液 ,残渣 加 二 氯 甲烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 斌 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 1g, 加 水 适量 ， 
前 者 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 醚 - 
甲酸 (20 : 8 :0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
弃 去 三 氯 甲烷 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 
ER , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄 苇 甲 彰 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 沦 液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10ul、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RERE ,以 三 氯 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 20 10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,; 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 下 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 两 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 提取 液 ,用 1% 和 氧 氧 化 钠 溶 液 振 授 提 取 2 次 ,每 
次 20ml, 合 并 和 毛 氧 化 钠 提 取 液 ,用 稀 盐 酸 调 市 pH 值 至 5, 再 
用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 ， 
用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 材 1g, 加 水 适量 ,前 起 1 小时， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酶 酸 
(7 :4:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 置 氮 燕 气 中 票 2 个 小 
时 后 , 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 葡 光 斑点 。 

检查 〗 相对 密度 应 不 低 于 1.05 或 1.03 OG BE BR 
(通则 0601) 。 

pH MA 4.5- 6.5 GB Ill 0631). 
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其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEAR; DAZ. SK (35 : 65) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 匠 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 PAKP HON Hand E ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 20ml, 用 水 饱和 的 正 
于 醇 振 播 提取 4 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 提取 液 ,用 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 lm FAZANA, EJ ERAR T. RAH P 
醇 溶 解 并 转移 至 5ml Eit P Ea AE, E R. 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 Sa 与 20 风 、 供 试 品 溶液 
20 风 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 用 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 lal S XR DE K P (Ca He Ou ) 计 ,不 得 少 
于 90ug. 

功能 与 主治 〗 补益 心气 ,活血 化 病 。 用 于 心气 不 足 , 疗 
i A RBE ET E hS A E o AE JL A A EAT b RT KADA AREZ 
心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 2 次 。 

注意】 孕妇 慎 用 。 

〖 规格 〗 每 支 装 20ml 

〖 贮藏 〗 密封 。 


-—. 


LAHI A 150g 黄芪 150g 
红 花 100g Sa 100g 
J| È 100g 三 楼 100g 
浦 黄 100g 


〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 薄 黄 装 入 布袋 ,与 党 参 、 黄 代 、 当 归 、 
川 芝 、 三 棱 加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 后 
MAAHERRA 30 分 钟 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 
AE d 650g FÆ H W iA 3g, 煮 沸 使 溶解 , 滤 过 ,加 水 至 
1000ml.,15;5] , 即 得 。 

CERI 本 品 为 柠 褐 色 的 条 稠 液体 ; 气 微 , 味 甜 微 否 。 

LEII ORA m 20ml, 加 水 20ml, 温 匀 , 用 三 握 甲 烷 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 三 氯 甲 烷 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 抒 提 到 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氢 试 液 洗 六 2 
次 ,每 次 15ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 疗 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 
F lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
R G 湾 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 


舒心 糖浆 


醉 浴 液 ,在 105%C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 水 20ml, 混 匀 ,加 盐酸 3ml, 加 热 回流 
30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 石油 酶 (030 一 60C ) 振 播 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,再 用 二 氰 甲烷 振 摇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲 烷 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 1g, 加 水 适量 ,前 者 1 
小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
3 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 -甲酸 
(20 : 8 :0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 
醉 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

DRE m 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 , 用 1% 氧 氧化 钠 溶液 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 碱 液 , 用 入 盐酸 调节 pH 值 至 5, 再 用 乙酸 乙 酯 振 
TE TRE 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 
后 UE US VRAT , 残 漆 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 1g, 加 水 前 煮 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 约 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 l0pl. 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (7 : 4 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 虹 于 , 置 氨 蒸气 中 晤 2 小 时 后 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

El 相对 密度 应 不 低 于 1.25( 通 则 0601). 

pH {È JJ 4.0—5.5 GB 0631), 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAAK; A EK C35 : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 攻 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 iml 0.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 NOE £g 16g, 精 密 称 定 , 加 水 
20ml, 混 义 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 
TERZ T ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 20l, BE m YR 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 lg AER UR BÓ (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
F 90pg. 

【功能 与 主治 Aba MWER. RHODE 
Aft. P3] BEL Pr Sx 5) JA JE JE UU. Hg p] 66 ^6 . 心 前 区 刺 痛 、 气 短 乏 力 ; 冠 
心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 30 一 35ml, 一 日 2 次 。 


e 1599 。 


【注意 孕妇 慎 用 。 
〖 规格 〗 每 瓶装 100ml 
En x3 密封 , 置 阴 凉 处 。 
Shu’ erjing Keli 
〖 处方 〗 当归 F^ 
Ha SE dj] 陈皮 
Je uj EFH 
桃仁 HÆ RR 
益母草 
《 制 法 】 以 上 十 一 味 ,当归 LEER. UEEREBEFHZK ZR ^C TBI 


法 提取 芳香 水 ,备用 ; 燕 馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 , 药 渣 与 其 余 白 
全 等 八 味 加 水 羯 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 当归 等 蒸 馅 后 
的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 芳 香水 合并 ,加 糊 精 、 甜 菊 
素 适 量 , 混 勺 EASTER , 制 成 颗粒 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 浅 标 黄色 至 棕 黄色 的 颗粒 ; 味 昔 、 微 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
LHO: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 的 亮 蓝 白色 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 浓 氨 试 液 2ml, 拌 匀 ,加 三 氯 甲烷 
100ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 
RE im lms 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 
1% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 -三 握 甲 
烷 - 甲 醇 (8 : 4: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 碘 蒸气 中 桔 
至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 检 皮 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饮 
和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 Aul. 分 别 点 于 同一 用 0.5% 氨 氧化 钠 溶液 
制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 
为 展开 剂 , 展 升 ,取出 , 防 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g, 研 细 ,加 甲醇 100ml 加 热 回 流 2 小时, 放 


。 1600 。 
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冷 IE ART Edd LARRA A 30ml 使 溶解 ,加 入 
2 95 Ui. SLER PR ERI IR 10ml( 临 用 配制 ), 冰 浴 中 放置 30 分 钟 ， 
滤 过 ,沉淀 用 丙酮 10ml 分 次 次 解 , 再 回 丙 酮 浴 液 中 加 入 15 
硝酸 银 溶 液 10ml, 待 沉淀 生成 后 , 滤 过 ,滤液 燕 于 , 残 酒 加 乙 
E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 益 母 草 对 照 药材 1g， 
同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 Su 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙 
酮 -无 水 乙醇 -盐酸 (10 : 10: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ， 
喷 以 稀 碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05125 JU zE 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEER; EL Z2 K C20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 鸭 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 铺 密 称 取 全 药 苷 对 照 品 适量 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 40pg BUT TR. BIS. 

溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 

细 , 取 约 0. 5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 壮 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml; 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤液 25ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 $65] , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 白 芍 IRA PEFR AAI E CCa Hz On DFF, 


功能 与 主治 〗 活血 玖 肝 , 止 痛 调 经 。 用 于 痛经 , 症 见 月 
经 将 至 前 便 觉 性 情急 躁 、 胸 乳 胀 痛 或 乳房 有 块 、 小 腹 两 侧 或 一 
侧 胀 痛 、 经 初 行 不 易 、 色 瞳 或 有 血块 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;经 前 3 
日 开始 至 月 经 行 后 2 HIE. 


【注意 〗 忌 辣 及 生冷 ,小腹 冷 痛 者 人 不定 服 。 
【规格 〗 FRR 10g 
[m EE WE. 
Shugan Wan 
LAHI JI BET 150g 酷 延 衣 索 100g 
自 革 ( 酒 炒 )120g 片 姜黄 100g 
Ad 80g 沉香 100g 
Eus. 60g 砂 位 80g 
姜 厚 朴 60g WEZ 80g 
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TH 56 (b )100g 
朱砂 27g 

[5:534 以 上 十 三 味 ,朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ,其 余 川 杯子 等 
十 二 味 粉 雁 成 细 粉 ,与 上 述 粉 末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g E 
AK HARE 65 一 85g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 170 一 180g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ;或 用 水 (加 入 4% 炼 
蜜 ) 泛 九 , 干 燥 , 制 成 水 九 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 村 红色 至 棕色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 九 、 大 蜜 丸 
或 水 丸 ; 气 微 , 味 甘 、 后 微 昔 。 

〖 鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
REE BKE ARENA AM: A nE RAE, 直径 4 一 
Sum (JRZ). E £p ER 35 B0 2 TEL H E E R 7 ir nl 7b UE 
au JE t E, nn dE e RE JS TUR — REOR TF). FRE 
皮 厚 壁 细胞 黄 棕色 或 柠 红 色 , 表 面 观 类 多 角形 , 壁 厚 ,内 含 硅 
质 块 ( 砂 仁 ) 。 石 细胞 分 枝 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 朴 ) 。 草 酸 
$57r iu EX Hr £P 3E T IEEEEZH Zr CER ELO. ERA STE d B e18— 
32pm， 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,党 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 
^r idu CELA. ROI RUE 29 / SURE EE £L (5,48 26 PE ,边缘 暗黑 
ERE). 

(20 BU ih zK 3L 2. 5g 或 水 蜜 丸 4g W/E JU KEL 6g, 
用 水 淘 洗 ,可 得 少量 朱红 色 沉 淀 ,取出 ,用 盐酸 湿润 ,在 光洁 铜 
片上 轻 轻 摩 掠 , 铜 片 表面 即 显 银白 色光 泽 , 加 热 烘 烤 后 ,银白 
ER A. 

(30 BUS i zK 3L 2. 5g EX ZK SE JL 4g , DERE; k PUDE IL AK 
8E JL 6g, 剪 碎 。 加 乙醇 - 氨 试 液 (1 : 1)5ml, 研 匀 , 加 乙酸 乙 酯 
30ml, 加热 回流 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 20% 盐 酸 溶液 振 摇 提取 
3 IX CZ0ml,15ml,15mD ,合并 酸 液 , 加 氨 试 液 使 成 碱 性 ,用 三 
氧 甲烷 振 摇 提取 3 次 (25ml,20ml, 20ml) ,合并 三 氯 甲烷 液 ， 
水 洗 后 ,用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作 为 供 试 
品 洲 液 。 另 取 延 胡 索 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 溥 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 醇 (4 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 式 干 ,依次 喷 以 碘 化 乌 钙 试 液 及 亚 硝酸 钠 乙 醇 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 棕色 斑点 。 

《4) 取 本 品 水 丸 7g 2X ZK 8 JU 12g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 九 、 大 
2E JL 18g, 剪 碎 ,加 硅 营 土 10g, 研 匀 。 置 红外 线 灯 下 烘 干 ,加 
FH RE 90ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,分 取 滤 液 30ml, 作为 供 试 
总 溶液 。 男 取 橙 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
2 — Apul 对照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制 
备 的 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 ,展开 , 展 距 约 3cm, 取 出 , 陈 干 ; 再 以 甲苯 -乙酸 乙 酷 - 
甲酸 -水 (20: 10: 1:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 
8cm E tH. st P, 5$ DL 1% 三 氧化 铝 甲 醇 溶 液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 


&f HT 3L 


ORGII C4 3L FRR E] FR EE E BUE 28 T DURS s RR 
40ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 
氯 甲烷 液 , 用 2%% 氧 氧化 钠 溶 液 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 碱 液 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 20ml, 合并 三 氯 甲烷 液 ,水 洗 , 三 氯 甲 烷 液 用 无 水 硫 
酸 钠 脱水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 甲醇 分 别 制 
成 每 Iml 含 2mg 和 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 GF, 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (10 : 1) 为 展开 
剂 E AR ALL EE EST RE PISTE. CHR BUE ERE ah eT 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,分 别 在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

《6) 取 本 品 水 丸 4g 或 水 蜜 丸 6g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 .大 守 
JL 6g. BU RE JU RESET 10g, P5]. Ju — S RH E 30ml, 超 声 处 
FE 30 4p Pb ZR E UR GARE o RE — CFR oe 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 香 对 照 药材 1g, 加 三 氯 甲烷 10ml, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 上 述 两 种 洲 液 各 6p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 
烷 -三 氯 甲烷 01: 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 1% 香草 
醋 硫 酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A FB -ER d 2 IRR CRX 5 份 0.067mol/L Et E 
AW. ,用 约 1 5 0. 067 mol/L St Be — PRICES pH [fH 
A 7.43023 :77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 230nm。 理 论 板 数 按 
革 药 背 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

号 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 丸 或 水 蜜 丸 , 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 ;或 取 重 量 差 异 项 下 的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ,前 碎 , 取 
约 1g, 精 密 称 定 。 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 
E , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 260W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ,精密 
量 取 续 滤 液 5ml, 燕 于 , 残 酒 加 水 5ml 使 溶解 ,通过 GDX-201 
型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 0. 9cm, 柱 高 为 12cm) ,用 3096 H 
醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 使 溶解 ,转移 至 
Sml 量 普 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10m 与 供 试 品 溶液 
5~~15pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Adm EAST, (Cs Hzs Oi ) 计 ,水 丸 每 1g 不 得 少 
于 0. 72mg; KEIL 1g 不 得 少 于 0. 42mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 0. 27mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 1. 6mg。 


e 1601 。 


功能 与 主治 〗 和 舒 肝 和 骨 ,理气 止痛 。 用 于 肝 郁 气 滞 , 胸 
疼痛 , 嘲 杂 呕吐 ,暖气 泛酸 。 
。 水 丸 一 次 2. 3g, ZK 8E JUL — IX. 4g, 
小 蜜 妃 一 次 6g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 , 一 日 2~3 次。 

GEI 孕妇 慎 用 。 

〖 规格 〗 水 丸 每 20 丸 重 2. 3g zK E JL d 100 JU XE 20g; 
小 蜜 丸 每 100 丸 重 20g; 大 蜜 丸 每 九重 6g 

贮藏】 WB. 


SPHT 3 E324, 
shugan Pingwei Wan 
(4h77) Zh 30g 陈皮 30g 
Eb tse 30g IEEE 30g 
苍术 60g XH 30g 


RRM 15g 

〖 制 法 〗】 以 上 七 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 , 另 取 生 姜 
9g ERER RESSAR 9g, 加 水 前 者 , 滤 过 ,滤液 与 生姜 
汁 合并 泛 丸 ,干燥 。 每 1000g 丸 用 生 赭 石粉 188g 包 衣 , 打 
光 , 即 得 。 

KEII 
辛 、 微 甜 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 分 支 状 ， 
壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 姜 厚 机 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 , 长 32~144pm， 
存在 于 狐 液 细胞 中 或 散在 (法 半 夏 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 合 
草酸 钙 方 品 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘 草 )， 

(2) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 5 分钟 , 渡 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苍 术 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 600C)- 乙 酸 乙 酯 (50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 顺 
以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 3g, 研 细 ,加 乙醚 20ml, 振 摇 后 ,浸渍 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 
E lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 茶 -甲醇 (1 : 27 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 渡 
过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 潭 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小时, 滤 过 , 滤 
WS T XB TK 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 


。 1602 。 


本 品 为 赭 红色 的 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 黄 褐色 ; 味 
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3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 
TERZ T. IRAM P E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
甘草 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
RT , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502)7 试 验 , 分 别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 
1:1: 222g E JEGRI . JE JT , CHA , FiA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 热 风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
TRAR T. RAP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 横 这 对 照 药 材 、 陈 皮 对 照 药材 各 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 橙 皮 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
四 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 制备 的 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 , 置 以 展开 剂 预 饱 和 15 分 钟 的 展开 生 内 ,展开 , 展 距 约 为 
8cm,; 取 出 ,及 干 。 再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1: D 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 置 以 展开 剂 预 饱和 15 AT dh BS ETT GE 
内 ,展开 , 展 距 约 为 gcm, 取 出 ,上 肪 干 , 喷 以 三 氯 化 铝 试 液 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 菊 光 斑点 。 

HEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 s DL ZR- (45 : 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 222nm。 
理论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 30pg. FILES FER 
20ng 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 3g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
加 热 回流 1.5 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 
的 重量 E53 , 滤 过 , 取 续 滤液 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, XE A GG FR EREA ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 dg 含 厚 朴 以 厚 朴 酚 (Cs His O2) 5 B JE Fh Bn 
(Cis Hi O; ) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 1. 9mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 舒 肝 和 胃 ,化 湿 导 滞 。 用 于 肝 胃 不 和 .、 湿 
浊 中 阻 所 致 的 胸 胁 胀 满 . 胃 腕 辣 塞 疼痛 、. 嘻 杂 咀 气 、. 呕 吐 酸 水 、 
大 便 不 调 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4.5g, 一 日 2 次 。 

〖 注意 〗 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 10 粒 重 0. 6g 

【贮藏 】 密封 。 
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Shugan Hewei Wan 


[4:753 MAM 45g HAJ 45g 
佛手 150g A 45g 
Hb 45g 炒 日 术 60g 
陈皮 75g XE SH 15g 
| && d 30g KHE 15g 
KIET 45g FEET 45g 
52g 45g 


〖 制 法 有 以 上 十 三 味 CE RE UU sd Ug i622. HK 
JL ,干燥 , 制 成 水 丸 ; 或 每 100g 粉末 用 炼 密 70 一 85g 加 适量 的 
水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 密 丸 ;或 加 炼 蜜 120 一 130g 制 成 小 蜜 丸 
或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 刀 或 为 棕 褐 色 至 棕 黑 色 的 水 
蜜 丸 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 特异 , 味 甜 。 

[33013 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 周围 薄 壁 
细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 炙 甘草 ) 。 草 酸 钙 针 昌 细小 ， 
长 10~32pm, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 ( 炒 白 术 )。 草 酸 钙 
Wd Be 18 一 32nkm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 稼 排列 成 行 , 或 一 
个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 木 纤维 长 梭 形 ,直径 16 一 
24pm, 壁 稍 厚 , 纹 孔 横 裂 颖 状 、 十 字 状 或 人 字 状 ( 木 香 )。 草 酸 
钉 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 内 胚乳 细胞 碎片 无 
色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 焦 核 椭 )。 分 泌 细胞 类 圆 
形 , 含 淡 黄 棕色 至 红 棕 色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 
( 香 附 ) 。 油 管 含 淡 黄 色 或 黄 棕色 条 状 分 泌 物 ,直径 8 一 25pm 
( 柴 衣 ) 。 种 皮 栅 状 细胞 黄色 或 标 红色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 
GERE TO. 

(2) 取 本 品 水 丸 4. 5g kÆ JL 7g. BERE; X EU] SE XU XX 
X SEL 9g. BT RE WERE 9g, 研 习 。 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 UR EUR VAR T IK. 30ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 
用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 三 握 甲 烷 液 ,用 水 
TELF RI IE T BR d FE HE EC 4 次 (15ml,15ml, 10ml, 10mD , € 
正 丁 醇 提 取 液 ,浓缩 至 约 1ml, 加 适量 中 性 氧化 铝 ,在 水 浴 上 
TE] ,干燥 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 目 ,4g, 内 径 为 1cm) 上， 以 
乙酸 乙 酯 -乙醇 (1 : 1)30ml 预 洗 , 继 用 甲醇 40ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 
芍药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 lulh, 
对 照 品 溶液 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40:5:10:0.2) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 


晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 


颜色 的 斑点 。 
(3) 取 本 品 水 丸 6g RKE JL 9g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 


TERR 


Z XL 12g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 58:05. WMI Z BE 40ml, 超 声 
处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 0. 5ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 佛 手 对 照 药 材 0. 5g, 加 无 水 乙醇 
l10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 供 试 品 溶液 10ul,、 对 照 药 材 溶 液 241, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 防 和 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A ZH -0. 05mol/L. ERARA : 86) 为 流 
ZJTH to WU IEEE Dy 230nm. Sie WB ES EOS ZEE METTE ORE ELI I 
于 2000, | 

Xp BR GRE ERU E BUS ZU EOS I nde E ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1m E l6ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 水 丸 , 研 碎 , 取 0. 4g, 精 密 称 
定 ; 或 取 本 品 水 蜜 丸 研 碎 , 取 0. 55g ,精密 称 定 ;或 取 小 蜜 丸 或 
KERA I FAREL, BI, R 0.75g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 33kHz230 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 
乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤 
i , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注入 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 白 芍 以 芍药 苷 (Css Ha O14) 计 , 水 丸 每 1g 不 得 少 
于 0. 66mg; 水 蜜 九 每 lg 不 得 少 于 0. 44mg; 小 蹇 九 每 1g 不 
得 少 于 0. 33mg; 大 蜜 丸 每 丸 不 得 少 于 2. 0mg。 

LR SERI 和 舒 肝 解 郁 ,和 胃 止 痛 。 用 于 肝 胃 不 和 ,两 
胁 胀 满 , 胃 腕 疼痛 ,食欲 不 振 , 呢 道 呕吐 ,大 便 失 调 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 丸 一 次 6g, 水 蜜 丸 一 次 9g, E 
妃 一 次 12g(60 JL) ,大 密 丸 一 次 2 丸 , 一 日 2 次 。 

[3&1  COZK3E JL &E 100 丸 重 20g — (22 / E JL i 100 
ILẸ 20g GO EJLBEAUE 6g “《〈4) 水 丸 每 袋 装 6g 

[I E) 密封 。 


SP BB B» E 


Shudan Jiaonang 


[4h75] KE 172g 金钱 草 430g 
WK 215g A8] 172g 
MT 215g 延 胡 索 189g 
HU 172g A 215g 
PER 215g WA lg 


LSGI 以 上 十 味 , 薄 荷 脑 研 成 细 粉 , 取 延 胡 索 32g .大 


e 1603 。 
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黄 39g 粉 雄 成 细 粉 ; 取 黄 苓 78g 粉碎 成 细 粉 。 剩 余 的 延 胡 
索 、. 黄 分, 大 黄 与 其 余 木 香 等 六 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ， 
合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 稠 襄 状 ,与 延 胡 索 、 大 黄 细 粉 混 
5] ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 黄 芬 细 粉 .薄荷 脑 细 粉 和 淀粉 适 
量 , 混 匀 , 制 粒 , 装 入 胶 守 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

LERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 ; 
味 微 苦涩 、 辛 凉 。 

【鉴别 uu a 
径 60—140um CK 380, PA £F HESS E E , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 
CRAS. ERE iib EK Ze fg JE NE EIE, EET 
弯曲 ,有 的 成 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 ( 延 胡 索 ) 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 6g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙醚 30ml, 浸 
Wi 1 小 时 ,时 时 振 播 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 取 滤 漆 置 水 浴 上 挥 尽 乙 
配 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 20ml( 其 余 
滤液 备用 ) , 蒸 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 
播 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 酸 水 层 溶液 备用 ;合并 乙酸 乙 酯 液 ， 
蒜 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 
黄 对 照 药材 0.8g ,加 水 150ml, 煎 者 0. 5 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 约 20ml, 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 1, 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 素 对 照 品 ,大黄 素 甲 醚 
对 照 品 ,分 别 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 四 种 溶 
液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 
BR-FH B2 (30 : 10 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 

过 ,滤液 茹 干 , 残 演 加 甲醇 10ml 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(100—200 目 ,5g, 柱 内 径 为 lem) 上 ,用 甲醇 20ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 , 落 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 相 实 对 照 药材 1g, 加 水 100ml, 前 者 1 Eb, ne b E ES 
F RAMEKA 10ml, 搅 拌 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 荧 干 , 残 酒 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 辛 弗 林 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色 详 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4yl1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (10 : 3) 为 展开 剂 , 置 
AFTIR 15 41 pb B5 HET SE PI ET. o CHR , 晾 干 , 喷 以 功 三 酮 
试 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

《4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 剩余 的 甲醇 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 
25ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙 
酸 乙 酯 液 , 继 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
并 正 T 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 
WRT ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
杠 子 苷 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 


e 1604 。 


对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 
醇 - 浓 氨 溶 液 (30 : 10: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 人 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加 热 至 闹 点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 的 酸 水 层 溶 液 , 用 浓 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 10, 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 
AF RERA, , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 延 衣 索 对 照 药 材 1g, 加 水 150ml, 煎 者 0.5 小 
时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 加 浓 氮 试 液 调节 pH 值 至 10, 
用 三 氯 甲烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 提取 液 ， 
RT ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 
延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 241、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 Mp. 分别 点 于 同 
0 以 正 已 烷 - 二 氯 甲烷 -甲醇 人 (12 : 8 : 1) 为 

开 剂 ,展开 ,取出 EF. HERRAR 10 分 钟 ,取出 , 挥 尽 板 
is 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(6) 取 [鉴别 1](2) 项 下 备用 的 乙醚 提取 液 , 加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 柱 内 径 为 lem) E, HZA 10ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 , 置 60C 水浴 上 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 
REE lim E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 正 已 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
Bho TF IEL 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (45 : 55 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 316nm。 理 论 板 数 按 黄 等 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 蕉 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% FR Rz dil XE 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 

名, 取 约 0.6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50 76 Hf 
HX 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 320W ,频率 35k Hz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
^] , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 20ml 量 瓶 中 ,加 50% HE? 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
l0ul, 注 和信 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Ak Bh ER E EUR DUE dE OC His O011) 计 ,不 得 少 
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T 6.5mg. 

功能 与 主治 〗 MITAI IEI: ERARE. HE 
3E e . IEEE 26 JEER Jr Js e Je IH 38. 2s n 788 1 308 Zi 2 LIT HH C 
ii a Jd. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 4 次 。 


【注意 寒 湿 困 脾 .脾虚 便 注 者 慎 用 。 
【规格 每 粒 装 0. 3g 
Em zd 密封 。 

S Ry R 

Shuxiong Pian 
【处 方 〗 三 七 100g 红 花 100g 

II$ 200g 

LAGI 以 上 三 味 ,三 七 粉碎 成 细 粉 ,过 冬 ; 川 豆 加 水 前 


者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 另存 ,药酒 与 红 花 加 水 前 煮 二 次 ,每 次 
1 小 时 ,合并 三 次 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 ,干燥 成 干 漫 襄 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 三 七 细 
粉 18.5] , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 ， 
HEES 


CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐 色 ; 
AUR RE o 
CS3 DRA dà 20 上 请, 除去 包 衣 ,人 研 细 ,加 乙醚 


20ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醚 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙酸 10ml, 
浸泡 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 河 加 乙醚 2ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 一 10m 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30 一 60C)- 三 氯 甲 烷 (1 : 9) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 用 水 10ml 溶解 ,用 水 饱和 的 
IE J EIRE ER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 试 
液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0. 2g, 加 甲醇 30ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 车 Rb ASEH Rg 及 
三 七 电车 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 游 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 浴 液 2 由 对照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2 一 4pl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 
22: 10)5~10C 放 置 12 小 时 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HERT , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 110'C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 


2d Pu 


颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 红 花 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, R% 工 小 时 ,用 脱脂 
棉 趁 热 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 甲醇 20ml, 混 匀 , 静 置 使 沉 
WE. UEILOUEYRGECT SEI HK 10ml 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 ” 起 , 同 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 , 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 1(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 1091. 4 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 醚 -二 握 甲 烷 
(1:4:4) 为 展开 剂 ,0 一 10C 预 平衡 15 分 钟 , 展 开 , 取 出 , 陈 
干 ,在 氮气 中 里 20 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 
光斑 点 。 

〖 检查】〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
苷 Ri 峰 计算 不 应 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BC%) 
0~12 19 81 
12~60 19—>36 81—>64 


对 照 品 溶液 的 制备 KASEP Rg Rm ASEP 
Rb; 对 照 品 和 三 七 电 昔 R 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 lml d AST Rg 0. 2mg、 人 参 皂 苷 Rbi0. 2mg 三 七 皂苷 
R, 0. 05mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重 量 ,放置 过 夜 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 2 小 时 ， 
WR ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20u1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 三 七 以 人 参 皂 背 Rg(G;H;Ou.A 281r Rb 
(Ca Ho Oz 2 AI — E RP. R (Gs Heo Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 
T 4.5mg. 

RESER] WWE. MAE. AT ML BRL mr IT 
Se E] JA SE, Dh Hg pj oè RT DX TH JE ; T b Jg ^ A A DL E XR ub 
候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 OMR. 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 EHE VET SUR illl iH. 

【规格 (1) 洲 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.25g 

(2) 注 腊 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 25g) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h75] 三 七 166.7g Zr db 166. 7g 
IÈ 333. 3g 
LADI 以 上 三 味 , 三 七 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 ; 川 营 加 水 前 


煮 2 小 时 , 沽 过 ,滤液 备用 ;药酒 与 红 花 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 
小 时 ,合并 三 次 前 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 24 小 时 , 取 上 清 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 , 制 成 干 漫 襄 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 三 七 细 粉 , 混 匀 ， 
制 成 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 宫 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 棕 褐色 的 颗 
粒 和 粉末 ; 气 微 , 味 苦 。 

[25303 (1) 取 本 品 内 容 物 3.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 加 
热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醚 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙醚 10ml, 28. 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醚 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 
o--10ul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30—60'Co- — SR HUpE CL : 9) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 3. 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回流 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 液 E TEA T ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 三 七 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 和 皂苷 Rb, 对 照 品 、 
AS Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2al, 对 照 药材 溶液 和 对 照 
MARE 2 一 4yl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G RERE, UZA P 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 1005—10'C 放置 12 小 时 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 110C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ， 
置 昧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

43) 取 红 花 对 照 药材 1g ,加 水 100ml, 煎 煮 工 小 时 , 趁 热 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 甲醇 20ml, 混 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 车 
T , 残 漆 加 水 10ml 使 溶解 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 ” 
起 , 同 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 
供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 乙 醚 -二 氯 甲烷 (1 :4:4) 为 展开 剂 ， 
07-10 C HISP f 15 4p Ph. RET. HUI LECT STE SCR ^C PEE. 20 
分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
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药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
[zx 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基态 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AL ZZ VR A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 所 
Ë R 峰 计算 应 不 低 于 4000, 


流动 相 BOW) 
fe 19 81 


12--60 19-235 81—64 


对 照 品 溶液 的 制备 KASEH Rg X Rm. ASEH 


Rb, 对 照 品 和 三 七 皂苷 R 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 lml ASEP RgO.Zmg.A $gff Rbl0. 2mg —-E 
皂苷 R0. 05mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 | 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,放置 过 夜 ,80C 加 热 回 流 2 小时, 放 冷 ,再 
称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 气 昔 Rg (Ce His Oil )、 ASEP 
Rb; (Css Hg; Oa) ME- P Ri (Car Hs O01 ) 的 总 量 计 , 不 得 
少 于 7.5mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 通 络 止 痛 。 用 于 瘀 血 阻 滞 所 
致 的 胸 兽 ,证 见 胸闷 , 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 孕妇 慎 用 ; 热 证 所 致 次 血 忌 用 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 35g 

【贮藏 〗 密封 。 


SP Mo SW 


Shuxiong Keli 
LAAI 三 七 166.7g 
J| zs 333. 3g 
〖 制 法 〗 以 上 三 味 ,三 七 粉碎 成 最 细 粉 ,过 篇 ; 川 车 加 水 
前 者 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 药 渣 与 红 花 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤液 合并 , 静 置 24 小 时 ， 
取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 ,干燥 , 制 成 干 浸 育 , 粉 雄 成 细 粉 ,加 
入 三 七 最 细 粉 及 糊 精 、 乳 糖 适 量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
333g[ 规 格 (1)]; 或 加 入 三 七 最 细 粉 及 羧 甲 基 纤 维 素 钠 、 甜 欧 
素 . 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 667g CS fr C222 5 3X 
加 入 三 七 最 细 粉 及 淀粉 适量 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g[ 规 格 (3)]， 即 得 。 


红 花 166. 7g 
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DERI 本 品 为 黄 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 , 味 苦 。 


LEII CO Bü dà 4 袋 内 容 物 , 研 细 ,加 乙醚 30ml, 加 
热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 1g, 加 乙醚 10ml, 浸 泡 工 小 
时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醚 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 1041, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 
60C)- 三 氯 甲烷 (1 : 9) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 袋 内 容 物 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 加热 回流 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 
2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 节 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 
RI RARA. BRASETH Rb XE m, ASEE Rg 
Xp BH n & —-LmOUHO R 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 2ul、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2 一 
41 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 1005—10'C Jc: 12 小 时 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
110 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 置 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 


下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 灯 下 显 相同 颜 


色 的 殉 光 斑点 。 

(3) 取 红 花 对 照 药 材 1g, 加 水 100ml, RI% 1 小 时 , 趁 热 渡 
过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 甲醇 20ml, 混 匀 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 水 10ml 使 溶解 , 同 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 10 岂 ,分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙醚 -二 氧 甲烷 (1 :4 : 4) 
为 展开 剂 ,0 一 10C 预 饱和 15 分 钟 ,展开 ,取出 , 吸 干 , 置 氨 获 气 
中 二 20 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 


REI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
hy. 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZR 2 3H A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 电 
E Ri 峰 计算 不 应 低 于 4000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BCA) 
0~12 19 81 


12~60 19—36 81->64 


f Bt UH 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 车 Rgi 对照 品 、 人 参 皂 车 
Rb; 对照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 人 参 里 背 Rgi 0. 2mg, ASY Ë Rb,0.2mg, = Œ 
tf Ri0.05msg 的 混合 溶液 , 即 得 
供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 1/2 RE ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, AE , 称 定 重 量 , 放 置 过 夜 , 置 80C 水 滩 上 加 热 回流 2 
小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 EX. 
取 续 滤液 , 即 得 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
20ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 袋 含 三 七 以 人 参 皂 背 Rg (Ce His Oil )、 人 参 皂 萌 
Rb; (Cs Hz O) MEE EË R (Ca Ha Oi ) 的 总 量 计 ,不 得 
7b] 22. og 
〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 次 , 通 络 止痛 。 用 于 次 血 阻 滞 所 至 
的 胸 痹 , 症 见 胸 闲 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 
〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 。 
【注意 ZOR; RHE BORI ES H 
LII DRRR lg DERK 2g 
[my 密封 。 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


(3) 每 袋 装 3g 


a R M5 x 


Shukang Tiegao 


〖 处方 〗 山楂 核 精 

KADAI 取 山 本 核 精 ,浓缩 至 适量 ,加 入 处 方 量 的 3. 1 一 
3. 8 倍 重 的 由 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 中 , 制 成 涂料 ,进行 涂 
请 ;攻守 ,切片 ,或 收 卷 , 即 得 

LERI 本 品 为 黄 日 色 至 灰 黄 色 的 片 状 橡胶 襄 ; 具 烟 束 气 。 

LESI 剪 取 本 品 7cm X 20cm, 除去 盖 衬 ,平展 贴 于 医 
用 纱布 上 , 甬 切 成 小 片 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 5 名 氧 氧化 钠 
溶液 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 倾 出 液体 , 边 振 播 边 滴 加 
盐酸 , 调 广 pH 值 至 5~6, 转 移 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,连接 挥 
发 油 测定 器 ,目测 定 右 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧 


瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 1ml, 微 沸 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 乙 
酸 乙 酯 层 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 愈 创 木 酚 对 照 品 ,加 乙酸 乙 
BB m EX. RE 1ml 20ug 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 


法 (通则 0521) 试 验 , 采 用 5% 茶 基 -95% 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 
相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 厚度 为 
0. 25um) , 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 50C ,保持 5 分 钟 , 以 每 
分 钟 10'C 的 速率 升温 至 220C 。 分 别 取 供 试 品 溶液 和 对 照 品 
溶液 各 lnl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 
色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 X EE ” 取 本 品 , 用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 检查 ( 通 
则 0122 第 一 法 )。 每 100cm’ 含 襄 量 不 得 少 于 1. 6g。 


$T f JU 


mI HRK 70mm, 35 25mm 的 本 品 5 片 作为 供 试 
品 , 照 贴 膏剂 黏附 力 试验 ( 通 则 0952 第 二 法 ) 测 定 , 取 供 试 品 
固定 于 试验 板 表面 , 沿 供 试 品 长 度 方向 加 载 200g RETO .30 分 
钟 后 取出 ,测量 供 试 品 在 试验 板 上 的 位 移 值 , 即 得 。 

本 品 平 均 位 移 值 不 得 大 于 2.5mm, 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 橡胶 膏剂 有 关 的 各 项 规定 ( 通 
则 0122) 。 


功能 与 主治 〗 活血 ,化 瘀 ,止痛 。 用 于 软组织 闭合 性 急 
性 损伤 和 慢性 劳损 。 
【用 法 与 用 量 〗 贴 患处 。 


【注意 局 部 皮肤 破损 或 过 敏 者 禁用 。 

【规格 有 (1) 每 巾 5cmX7cm (2) 每 贴 6cm X10cm 
(3) 每 贴 7cmX10cm (4) 每 贴 7cm X100cm 
[EP 密封 。 


附 : 山楂 核 精 质量 标准 


山楂 核 精 


Ad xs B ER PECORI V) UI E ZI Crataegusp pinnatifids 
Bnge var. major N. E. Br. 的 核 经 干 饱 和 精 馏分 离 而 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 黄 色 或 橙黄 色 的 透明 液体 ; 具 烟 票 咱 
气 。 本 品 1 份 能 与 3 份 60% 乙 醇 相 泥 溶 。 

相对 密度 ”应 为 1.00~1.03( 通 则 0601) 。 

折光 率 MA 1.340—1. 360( 通 则 0622) 。 

CEE UJ (1) 取 本 品 约 1ml, 加 三 氯 化 铁 试 液 5 滴 , 摇 勺 ， 
放置 片刻 , 即 生成 棕色 架 状 沉淀 。 

(2) 取 本 品 约 1m, Jl — 88 25 2E ERA UE 2 — 3. N, E E L 
色 沉 淀 。 

(3) 取 本 品 1. 0ml, 用 水 稀释 至 100ml, $$] , E FC 2ml, 用 
水 稀释 至 100ml, 摇 名。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) 
测定 ,在 276 士 2nm 的 波长 处 有 最 大 吸收 。 

(4) 取 本 品 0. 5ml, 加 入 乙醇 稀释 至 50ml, $8 53» TE 29 f 
试 品 浴 液 。 另 取 愈 创 木 酚 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 
20pg 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 , 以 5 为 茶 基 -95%% 甲 基 聚 硅 氧 烧 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 
为 30m, 内径 为 0.25mm, f JE HE JJ 0. 25 pm , 柱 温 为 程序 升 
温 , 初 始 温度 50C ,保持 5 分 钟 ,以 每 分 钟 10 尼 的 速率 升温 至 
220C 。 分 别 取 供 试 品 溶液 和 对 照 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色 
谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

[检查 ] pH 值  2.0—4.0GB Wil 0631) 。 

[含量 测定 ] 含 酸 量 精密 量 取 本 品 5ml, 加 新 沸 过 的 
冷水 50ml fü f Je . Jn B3 EK d8 o dC 3 滴 , 用 氢 氧 化 钠 滴 定 液 
(mol/L) 滴 定 , 即 得 。 每 1ml 的 氨 氧 化 钠 滴 定 液 (1mol/L) 相 
当 于 60. 05mg 的 C; Hi O;。 

本 品 含 酸 量 以 醋酸 (C; Hs O;) 计 ,不 得 少 于 8.026 (g/ml)。 

含 酚 量 对照 品 溶 液 的 制备 ” 取 人 鳃 创 木 酚 对 照 品 适量 ， 


e 1608 。 
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精密 称 定 ,加 水 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1. 0ml、3. 0ml, 
5. 0ml1, 7. 0ml、9. 0ml, 分 别 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 稀释 至 刻 
度 , 摇 名。 分 别 精 密 量 取 10ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ; 另 取 水 
10ml 作 空 白 , 各 加 硼酸 - 氯 化 钾 缓冲 液 (pPH8. 3)( 取 0. 4mol/L 
硼酸 溶液 125ml,0. 4mol/L 氯 化 钾 溶液 125ml,0. 2molL 氧 
氧化 钠 溶液 40ml, 置 1000ml 量 瓶 中 ,用 水 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ) 
10ml,0.6%% 氧 氧 化 钠 溶液 2. 2ml, 摇 义 ,加 氧 亚 胺 -2,6- 二 氧 
本 溶液 ( 取 氯 亚 胺 -2,6- 二 氧 醒 0.25g, 加 无 水 乙醇 30ml 使 溶 
解 5. K 1.0ml, 加 水 至 15ml)2ml, 再 加 硼酸 - 氯 化 钾 缓冲 
液 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 25 分 钟 , 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) 在 560nm 的 波长 处 分 别 测定 吸光 度 。 以 吸光 度 
为 纵 坐 标 , 浓 度 为 模 坐 标 , 绘 制 标 准 曲 线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 1g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 
稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲 
线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 各 加 硼酸 -氢化 钾 缓 冲 液 ”起 ,依法 测 
定 吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 愈 创 木 酚 的 重量 ， 
计算 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 总 酚 以 愈 创 木 酚 (C: Hs0O;) 计 ,不 得 少 
do 2-9 s 

[贮藏 】 遮光 ,密封 保存 。 


SP BD o 


Shujin Wan 
〖 处方 〗 马 钱 子 粉 115g IRE 80g 

独活 6g J 6g 
桂 术 6g 甘草 6g 
千年 健 6g 牛 膝 6g 
乳香 ( 酷 制 )6g 木瓜 6g 
没 药 ( 酷 制 )6g 防风 6g 
杜仲 ( 盐 制 )3g 地 枫 皮 6g 
Zr 3g 


【 制 法 〗 以 上 十 五 味 , 除 马 钱 子 粉 外 ,其 余 麻 黄 等 十 四 味 
粉碎 成 细 粉 ,与 马 钱 子 粉 配 研 BAT ib. E 100g 粉末 加 炼 
8 150~170g fil BL SE JL E4. 

DERI ESCAUBOS GUAE USOS. 

LEII (1) 取 本 品 3g, 剪 碎 , 用 浓 氨 试 液 2ml 润 湿 ,加 
三 氧 甲烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 三 
氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 S 
钱 子 碱 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 各 含 mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 两 种 溶液 各 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 25 : 3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 影 干 , 喷 以 稀 砚 化 尔 钙 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
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色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 盐酸 麻黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 
10p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -三 氧 甲烷 - 
乙醇 - 浓 氮 试 液 (15 : 45 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 
干 ,; 喷 以 节 三 酮 试 液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZH -0. 01 mol/L. 庚 烷 奢 酸 钠 溶液 与 0.05mol/L 
磷酸 二 氧 钾 浴 液 等 量 的 混合 溶液 (用 10 26 磷酸 溶液 调节 至 
pH2. 8)(21 : 79) 为 流动 相 ;检测 波长 254nm。 理 论 板 数 按 士 
的 宁 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
EJ RH 1.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 水 3ml, 置 振荡 
器 上 振 抒 至 完全 浴 散 ,加 氧 氧 化 钠 试 液 2ml, 摇 勺 , 加 甲醇 
50ml, 超 声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 40kHz2 20 分 钟 ,用 铺 有 少 
量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 转移 至 100ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 
洗涤 药酒 及 滤器 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ES, 
精密 量 取 25ml, 蒸 干 , 残 酒 用 甲醇 洲 解 并 转移 至 10ml EORR 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10xul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 马 钱 子 粉 以 十 的 末 CCa Ha Ns OO; ) 计 ,应 为 
3. 3 一 4. 7mg。 

功能 与 主治 〗 祛 风 除湿 , 舒 筋 活血 。 用 于 风 宕 湿 疙 ,四 
肢 麻 木 ,筋骨 疼痛 , 行 步 艰 难 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 , 一 日 1 次 。 

DÆ] 孕妇 忌服 。 

【规格 〗 每 九重 3g 

[EXE 密封 。 


SP ADe MEB 


Shujin Huoxue Dingtong San 


LEAI 乳香 ( 酷 灸 )308g 没 药 ( 酷 炙 )30g 
当归 30g 红 花 30g 
R$ SES zx 30g iiA 30g 
酷 香 附 30g J& EL AA d 30g 
'H REX 30g 


Sf 4j T6 Yu xk JE 


〖 制 法 〗 以 上 九 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 红 褐 色 的 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 昔 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 3g, 加 乙醚 15ml, 超 声 处 理 5 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 
烷 - 甲 醇 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 当归 对 照 药 材 lg, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 栈 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 吸 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 | 

(3) 取 本 品 5g, 加 8025 PN ER TR RW 20ml, Se f 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0.5g, 加 80% 
丙酮 溶液 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 -水 (7 : 0.4: 2: 3 ) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 , 波 
液 加 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ,用 乙酸 振 摇 提取 3 次 ,每 次 15ml, 
合并 乙醚 液 , 蒸 二 ,和 残 河 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Iim 含 0.5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 腑 干 , 置 碳 燕 气 中 
夭 3 分 钟 后 取出 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
E. SIR BUG] SEG BEA. 

REl 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RE-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 溶液 (40 : 60) 为 流 
动 相 ;检测 波长 为 440nm; 柱 温 40'C 。 理 论 板 数 按 血 竟 素 峰 
计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 血 竭 素 高 氯 酸 盐 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 3% 磷酸 甲醇 溶液 使 溶解 , 制 成 每 
lml 含 0.5mg 的 溶液 。 精 密 量 取 m, E 10ml 棕色 量 瓶 中 ， 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 lml 中 含 血 竭 素 高 氧 酸 盐 
50pg, 相 当 于 血 竭 素 36. 3wg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 2.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 3 磷酸 甲醇 溶液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 3% 磷酸 甲 醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
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舒 筋 活络 酒 


精密 量 取 续 滤液 1ml, 置 5ml 棕 色 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 ， 
摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10Hl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 血 竭 以 血 竭 素 (Cy Hu O; ) 计 ,不 得 少 于 1. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 舒 筋 活血 , 散 疗 止痛 。 用 于 跌 打 损伤 , 闪 
腰 岔 气 , 伤 筋 动 骨 , 血 六 肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 温 黄 酒 或 温 开水 冲服 。 一 次 6g, 一 日 2 
次 ;外 用 白酒 调 甫 患处 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;脾胃 虚弱 者 慎 用 。 

〖 规格 〗 每 袋 装 12g 


【贮藏 〗 密封 。 
Sy BD c £e X3 
ohujin Huoluo Jiu 

[4751 木瓜 45g 桑 寄 生 75g 
XT 240g 2x 30g 
川 牛 膝 90g 当归 45g 
J| 3$ 60g Z[ 4b 45g 
独活 30g 羌活 30g 
防风 60g 白术 90g 
AW 60g ZT HH 180g 
Hx 30g 

LANAJ 以 上 十 五 味 , 除 红 曲 外 ,其 余 木 瓜 等 十 四 味 粉 碎 


成 粗 粉 ,然后 加 入 红 曲 ; 另 取 红糖 555g ,溶解 于 白酒 11 100g 
中 ,用 红糖 酒 作 溶剂 ,浸渍 48 小 时 后 ,以 每 分 钟 1~3ml 的 速度 
FREIE ,收集 滤液 , 静 置 , 滤 过 , 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 柠 红 色 的 溢 清 液体 ; 气 香 , 味 微 甜 、 略 昔 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 20ml, HA iii iE (60 — 900) 20ml 振 
FETEI, iE RUE d ZR F AR BETA dd SE (60 — 90C) 2ml f 18 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 、 川 车 对 照 药材 各 
1g, 分 别 加 石油 醚 (60~90C)10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 蒸 干 ,残渣 加 石油 酶 (60 一 90C )2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 l0nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 
90'C)- ER BR C17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,10g， 
内 径 为 1.5cm) 上 ,收集 流出 液 , 蒸 干 ,残渣 用 水 20ml 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 
液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 革 对 照 药 材 1g. 加 乙醚 
40ml, 加热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 取 药 酒 , 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 
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1 小 时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 澶 用 水 40ml 浴 解 ,用 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,加 水 洗涤 3 次 ,每 
次 Z0 ml, Z& E ,残渣 加 甲醇 Sml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 注 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 
10p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲醇 
(7 : 3: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 


下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 痰 光斑 点。 


[i$ HERE M 5096—57976 (通则 0711), 

总 国体 取 本 品 适 量 , 依 法 (通则 0185 第 一 法 ) 检 查 。 遗 
E 残渣 不 得 少 于 1. 1% (g/ml)。 

其 他 ”应 符合 酒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0185), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HERK; UL ZIE A VL EU AH A, 以 0.05 96 BEBE TA VOU To 8D 38 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 
板 数 按 升 诬 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 


流动 相 ACA 流动 相 BOA) 
0~30 12 88 
30-50 12-20 8880 


50~60 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 升 雁 革 对照 品 和 5-O- 甲 基 维 斯 


阿 米 醇 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 55% 乙 醇 制 成 每 1ml 
€ JI NK 15ug. 5-O-H! 3E HE 3Ur En] K EE 20ng HU TG Gn TR 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5m, AR R E M 
中 ,加 入 中 性 氧化 铝 2. 5g(100 一 200 目 ), 密 塞 , 浸 泡 5 分 钟 ， 
$85] ,离心 , 取 上 清 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml E Bj LUI TERR R Y CC Hos Oi ) 和 5-O- 甲 基 
维 斯 阿 米 醇 昔 (Cz Has Oio ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 20g. 

功能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,活血 通 络 , 养 了 明生 津 。 用 于 风 
湿 阻 络 、 血 脉 瘀 阻 兼 有 阴 虚 所 致 的 兽 病 , 症 见 关节 疼痛 、 届 伸 
不 利 、 四 肢 麻 木 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20 一 30ml, 一 日 2 次 。 


【注意 孕妇 慎 用 。 
【贮藏 】 密封 , 置 阴凉 处 。 
SPADE ERAMI 
Shujin Tongluo Keli 
〖 处 方 〗 骨 碎 补 450g 牛 膝 450g 
川 吉 360g KER 300g 
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黄芪 450g 威 灵 仙 450g 
地 龙 360g 葛根 360g 
乳香 180g 
〖 制 法 A EJLER. 3L; AKZ 馏 法 提取 挥发 油 , 收 


集 挥发 油 ， sido 6096 Z, 
醇 回 流 提取 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 .三 次 各 工 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 32~1. 35 60°C) 
HAE , 减 压 干燥 ,粉碎 ,过 100 目 第 ,加 入 挥发 油 包 合 物 及 糊 
精 、 矫 味 剂 适量 , 混 匀 ,以 80% 乙 醇 制 粒 ,60'C 以 下 干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 

CERI 本 品 为 标 褐色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 而 将 SE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 -甲醇 (4 : 1) 
混合 溶液 25ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
5g, 内 径 为 15mm) 上 ,用 无 水 乙醇 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 备 
用 。 继 续 用 稀 乙 醇 40ml vi ,收集 稀 乙 醇 洗 脱 液 «2X T ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 收集 稀 乙 醇 洗 脱 液 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 葛 根 
素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 a Dr 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (15: 

0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 蚊 干 ,在 氨 蒸 气 中 是 1 分 钟 ,在 紫 
外 光 (365mm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) BUK BIOS RR Z5 E 0. 5g, 同 (鉴别 ](1) 项 下 供 试 品 溶 液 
的 制备 方法 ,收集 稀 乙 醇 洗 脱 液 制 成 对 照 药材 溶液 。 男 取 天 
PRR ATER i «JI E S RE 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 , 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 和 上 述 两 种 对 照 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -甲酸 (6 : 2 : 0.15) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 10%% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C Jn E PE 
点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](1) 项 下 备用 的 无 水 乙醇 液 ,浓缩 至 1ml, Æ 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药材 0. 2g, 地 龙 对 照 药材 1g， 
分 别 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 
紫外 光 (365mm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 
相应 的 位 置 上 ,分别 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(4) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 126 LRL 
化 钠 溶 液 洗 涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 碱 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 两 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 工 甲 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 


舒 筋 通 络 颗 粒 


照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1, 对照 
品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GEBRE, UZA P -P 
醇 - 甲 酸 (6 : 2: 0.15) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 
— 在 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
了 

(5) 取 本 品 2.5g, 加 70% 乙醇 40ml, 加热 回 流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 加 水 25ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲烷 20ml 振 
FER , 径 去 三 氯 甲 烷 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱和 的 水 20ml 
洗涤 , 弃 去 水 液 , 取 正 丁 醇 液 浓缩 至 约 1ml, 加 入 中 性 氧化 铝 
(100—200 目 )5g, 拌 匀 , 挥 尽 溶 剂 , 装 入 层 析 柱 ( 内 径 为 lem) 
中 ,用 乙酸 乙 酯 -乙醇 (4 : 1) 的 混合 溶液 40ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 

牛 膝 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 人 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,了 晾 干 , 喷 以 2%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 重金 属 取 本 品 1g, 依 法 (通则 0821 第 二 法 ) 
检查 , 含 重金 属 不 得 过 百 万 分 之 十 。 

其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

〖 含量 测定 〗 上 骨 碎 补 ， 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 ) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LZ. 8-0. 196 PERRA ECTS : a 
Ky 283nm; $E 35C. HW M CBE I E E E TT SE A DR 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 柚 皮 苷 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 
25ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 , 用 
70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 1653 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 10ul, 注 
入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmaE R E A E h A I E E CCa Hi Ow ) 计 ,不 得 少 
F12: 0mg. 

天 麻 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ispum -水 (2 : 98) 为 流动 相 ;检测 波长 为 220nm。 

论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 天 麻 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
30%% 甲 醇 制 成 每 Im ERREK 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 研 细 ， 
取 约 2. 5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 甲 醇 
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50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 
30% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m ER E KR RARR Cs His 01) 计 , 不 得 少 
T 5. 0mgz 

【功能 与 主治 〗 补 肝 益 肾 ,活血 舒 筋 。 用 于 颈椎 病 属 肝 
E BHE iit ILC UE AE DL 3E ES, 3L ARS ARA SEES) 
鸣 , S HEEL » SEL . 背 疼 痛 , 肢 体 麻木 , 倦 傅 乏力 , 腰 膝 酸软 ， 
口唇 色 瞳 , 酉 质 暗 红 或 有 瘀 斑 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ,1 个 月 
为 一 疗程 。 

【注意 (1) 有 胃 部 疾病 者 或 出 血 倾向 者 慎 用 ,或 遵 医 
嘱 。(2) 本 品 服用 后 偶 见 胃 部 不 适 , 轻 度 亚 心 及 腹胀 , 腹 海 等 
症状 , 停 药 后 目 行 消失 。(3) 孕 妇 禁 用 。 

【规格 〗 每 袋 装 12g 

【贮藏 】 密封 。 


R S f X 
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〖 处方 〗 EH OB 50g $C 9 RS 50g 
陈皮 50g Æ 50g 
HA 50g AXE BK 50g 
酷 香 附 50g 草 果 50g 
乌梅 ( 炒 )50g JIŽ 50g 
RERI 50g 厚 朴 50g 


NGAI 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 
T3 AK ERE 120 一 140g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 苦 、 辛 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 成 群 或 散 
在 ,多 分 校 状 , 壁 厚 , 层 纹 明 显 ( 厚 朴 )。 内 胚乳 碎片 无 色 , 壁 较 
厚 , 有 和 较 多 大 的 类 圆 形 纹 孔 ( 焦 槟 权 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 
厚 ,表面 有 纵 裂 纹 , 两 端 断裂 成 帅 状 或 较 平 截 ( 炙 黄芪 )。 草 酸 
钙 簇 晶 存在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 ( 白 芍 )，。 

(2) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 , 取 12g, 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 为 取 厚 朴 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg WA 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 丸 , 剪 碎 , 取 12g, 加 正己 烷 30ml, 超声 处 理 


。 1612 。 


中 国药 典 2015 年 版 


15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 
术 对 照 药材 0.5g, 加 正 已 烷 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 新 制备 的 两 种 溶液 
各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 ( 60 一 
90C) -乙酸 乙 酯 (10 : 0. 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108), 

LESNE] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512 ) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z RR-0. 176 BERAWA * 86) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 克 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 训 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 10pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 雄 , 泥 
匀 , 取 约 2. 4g, 精 密 称 定 , 置 100ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
50% 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 乙 醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 浓缩 至 干 ,残渣 加 水 
10ml 分 两 次 溶解 ,通过 D101 Œ TL UE BEI BERE CP ES 
1. 5cm, 柱 高 为 15cm), 以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 以 
50 96 Z, B& 70ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 50% 
乙醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 白 芍 以 芍药 背 (Czs Hos Ou ) 计 ,不 得 少 于 3. 5mg。 

【功能 与 主治 】 玖 肝 理 气 , 健 脾 和 胃 , 消 积 化 食 。 用 于 消 
ETR AR JUDICES » Ed be EI Ze ,腹胀 肠 鸣 ,恶心 呕吐 ,大 便 注 海 ， 
胁 肪 胀 痛 , 急 躁 易 既 , 头 尝 乏力 , 失 虐 多 梦 等 症 。 对 慢性 胃炎 ， 
慢性 肝炎 ,早期 肝 硬 化 出 现 上 述 证 候 者 有 效 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 丸 重 9g 


【贮藏 】 密封 。 
猴 头 健 骨 灵 捕 
Houtou Jianweiling Pian 
LAI 猴 头 菌 丝 体 160g E 80g 
醋 延 胡 索 40g iB ^j 40g 
酷 香 附 40g 甘草 40g 
LAGI 以 上 六 味 , 取 猴 头 菌 丝 体 80g, JI ZK RU 3$ — X 


每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 减 压 浓缩 至 适量 ,加 入 剩余 的 
猴 头 菌 丝 体 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;其余 海 蛙 晴 等 五 味 粉 雁 
成 细 粉 ,过 往 , 灭 菌 ,与 上 述 细 粉 及 适量 的 淀粉 混 匀 ,用 10% 
PVP 的 70% 乙 醇 溶 液 制 粒 ,加 0.5% 硬 脂 酸 镁 ,压制 成 1000 
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片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LEAI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 薄膜 衣 后 显 棕 黄色 ; 气 芳 
香 , 味 甜 、 微 将 。 

[3E I3 ORAR 8 片 , 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
猴 头 铸 丝 体 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 麦 角 
省 醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 10ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 
90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 
色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 14 片 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 适量 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 至 碱 性 ， 
用 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 ,回收 浴 剂 
至 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 衣 索 乙 素 对 照 
in ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Aul. 分 别 
点 于 同一 以 含 1%% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 儿 合剂 
的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 二 氯 甲 烧 - 甲 醇 (15 : 8 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 RE ET, EE LZ ^C B ERR AEA ij CIR WE STE 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 


(3) 取 本 品 27 片 , 研 细 , m 500ml A R e P, DRK 


200ml, 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 连接 回流 冷凝 管 ， 
加 热 回流 2 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 
附 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 a- 香 附 酮 对 照 
品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF:i: 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 
(92 : 5 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 在 紫外 光 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 二 硝 基 葵 肝 试 液 ,放置 片 
ZU ,斑点 渐变 为 栖 红 色 。 

(4) 取 本 品 14 片 , 研 细 , 加 乙醚 50ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 弃 去 ,药酒 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 , 渡 
液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 提 取 3 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20m, FEK 
液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml E lmg 洲 液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶 
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液 各 2 ,分 别 点 于 同一 以 含 1% 氨 氧化 钠 的 送 甲 基 纤 维 素 钠 
溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 本 酸 - 
JK(15: 1:1: 25 y JEJEGRU EF. BU, BF, EE D 526 E 
醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 
下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

〖 含 量 测定 〗 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 ”对照 品 溶液 的 
制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 水 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1. 0ml、2. 0ml、 
3. 0ml、4. 0ml、6. Oml, 8. 0ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 。 分 别 精密 量 取 上 述 溶液 0.5ml, E 10ml 具 塞 刻度 
试管 中 ,各 精密 加 构 樟 酸 盐 缓冲 液 (pH 4.8)1.5ml, 混 匀 , 立 
即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5ml, 摇 匀 , 置 沸水 浴 中 
保温 15 分 钟 ,取出 ,在 冰 水 浴 中 冷却 10 分 钟 ,再 加 水 至 刻度 ， 
摇 匀 , 静 置 90 分 钟 ,以 相应 的 试剂 为 空白 , 照 紫 外 -可 见 分 光 
光度 法 (通则 0401) ,在 540nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 
为 纵 坐 标 ,和 葡萄糖 量 (mg) 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 10 片 , 研 细 , 取 约 4.0g( 士 0.1g), 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 水 100ml, 密 塞 ,旋转 振 摇 
(转速 每 分 钟 200 转 )60 分 钟 , 滤 过 ,作为 供 试 品 溶液 (本 液 应 
临 用 新 制 )。 精 密 量 取 1%% 羧 甲 基 纤维 素 钠 溶液 1.5ml E 
10ml 具 塞 刻度 试管 中 ,精密 加 供 试 品 溶液 0.5ml, 3 5], EE 
50 人 CC 水 浴 中 保温 30 分 钟 ,取出 , 照 标 准 曲 线 制备 项 下 的 方法 ， 
自 “ 立 即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5ml” 起 ,依法 测 
定 吸 光度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 还 原 糖 量 (mg)。 
空白 管 加 1% 送 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 1. 5ml, 置 50C 水 浴 中 保 
温 30 分 钟 ,取出 ,立即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 
1. 5ml, 摇 匀 , 精 密 加 供 试 品 溶液 0. 5ml, 混 匀 , 照 标准 曲线 制 
A I P BJ IE. E "沸水 浴 中 保温 15 分 钟 ? 起 ,依法 进行 。 按 
下 式 计 算 : 


X— AX1/0. 5: 100/W; X2X W, 
式 中 X—— — HER TE PR TH AEZTE E SR iS 7J .U/H 5 
A— — UR O6 BE TE TRUE E R E A 3 9 Y JE mgr 
Wi 一 一 取样 量 ,g; 
W; T E E.g 
2 一 一 时 间 换 算 系 数 。 
lg 国体 酶 在 50C 士 1C、 pH4.8 条 件 下 ,1 小 时 水 解 1% 
羧 甲 基 纤 维 素 钠 底 物 ,产生 出 相当 于 mg 葡萄 糖 的 还 原 糖 量 
为 一 个 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 单位 ,以 U/g 表示 。 
本 品 每 片 含 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 不 得 低 于 6U。 
BHAS KEARAH ERA GEN 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 写 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml E 20kg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 , 研 成 细 粉 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 稀 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,充分 振 播 后 ,超声 处 理 ( 功 率 
160W ,频率 59kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 ,放置 30 分 钟 $E] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 酒 白 芍 以 芍药 苷 (Css Has Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 60mg, 

〖 功 能 与 主治 〗 舒 肝 和 胃 ,理气 止痛 。 用 于 肝 骨 不 和 , B 
frc UNT BARS "CREER SER PE BJ 6 E RE — 38 E US UL E XR 
üE fx d 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 , 一 日 3 次 。 

〖 规格 〗 每 片 重 0. 38g 

[mE UH. 


附 : 猴 头 菌 丝 体质 量 标准 


猴 头 菌 丝 体 


本 品 为 齿 菌 科 真 菌 猴 头 菌 Hericium erinaceus (Bull. ) 
Pers. 经 固体 发 酵 而 得 到 的 菌 丝 体 干燥 粉末 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 棕 色 至 棕色 粉末 ; 气 腥 , 味 微 咸 。 

[鉴别 ] (1) 取 本 品 置 显微镜 下 观察 : 孢 子 椭圆 形 至 加 
形 , 直 径 约 bum, 光滑 , 壁 薄 , 半 透 明 状 ; 菌 丝 细 长 , 常 交错 成 
团 ,或 碎 断 散在 ,无 色 ,直径 约 bum, 

《2) 取 本 品 1g, 加 7026 ZE 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 Sml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 头 菌 丝 体 对 
照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 甘 氨 酸 对 照 品 、 苏 
A: ROGER m ` 亮 所 酸 对 照 品 、 纺 氮 酸 对 照 品 .组 氮 酸 对 照 品 , 分 
别 加 70% 乙 醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 与 对 照 
药材 溶液 各 341、 对 照 品 溶 液 各 1pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 
层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (8 : 3: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BRE SUA 0. 226 EB — Wi, TEC E 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,在 日 苍 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 头 菌 丝 体 对 
照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 麦 角 省 醇 对 照 品 ; 
量 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10nl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 酶 (60 一 90C) -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (7 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 景 干 , 喷 以 10%% 硫 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 上 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 
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对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 
下 显 相同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 9.076 (通则 0832 第 二 法 )。 

总 灰分 不 得 过 10.076 GB] 23025. 


[水 溶性 漫 出 物 ] 照 水 溶性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 
项 下 的 热 浸 法 测定 ,不 得 少 于 25.0%. 
[ 醇 溶 性 漫 出 物 ] 照 醇 浴 性 浸出 物 测定 法 (通则 2201) 


项 下 的 热 淄 法 测定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ,不 得 少 于 8.0%。 
[特征 图 谱 ] 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 Cphenomenex Gemini C18 色谱 柱 , 柱 长 为 25cm, 内 

径 为 4.6mm, 粒 径 为 5um); 以 甲醇 为 流动 相 A, 以 1.0%% 冰 本 

酸 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 

35'C ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 麦 角 省 醇 峰 计算 应 不 


IT 59000, 
流动 相 BCA) 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AO) 


0 一 20 90—100 10—0 


20— 35 100 0 


参照 物 溶 液 的 制备 取 [ 含 量 测 定 ] 麦 角 当 醇 项 下 对 照 品 
溶液 作为 参照 物 溶液 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 [ 含 量 测定 J 麦角 省 醇 项 项 下 供 试 
品 溶液 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,记录 35 分 钟 的 色谱 图 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 4 个 特征 峰 , 与 麦角 省 醇 参 照 物 
相应 的 峰 为 S 峰 ,计算 特征 峰 14 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 
保留 时 间 应 在 规定 值 的 士 8% 以 内 ,规定 值 为 :0. 48( 峰 1)、 
0.81( 峰 2) 、1. 00( 峰 35,1. 14( 峰 4) 。 


0.035 
0.030 
0.025 
0.020 
0.015 
0.010 
0.005 
0.000 


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.0024.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 
dA M 
对 照 特征 图 谱 
峰 3(S) :麦角 省 醇 


积分 参数 
最 小 峰 高 为 100。 

[含量 测定 ] ”酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 对照 品 溶液 的 
制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 水 制 成 每 1ml 
含 3mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1.0ml.2. 0ml、 
4. 0ml、6. 0ml、8. 0ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,各 加 水 至 刻度 SE 


峰 宽 为 30, 阀 值 为 50, 最 小 峰 面积 为 1000, 
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义 。 分 别 精 密 量 取 上 述 溶液 各 0. 5m], E 25ml 具 塞 刻度 试管 
中 ,精密 加 入 枸 橡 酸 盐 缓 冲 液 (pH4. 8)1. 5ml, 混 匀 ,立即 精密 
加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5ml, 摇 匀 , 置 沸水 浴 中 保温 15 
分 钟 , 取 出 , 置 冰 水 浴 中 冷却 10 分 钟 ,再 加 水 至 刻度 3€ 5] , 静 
置 90 分 钟 ,以 相应 的 试剂 为 空 日 , 照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 
(通则 0401) ,在 540nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 
标 ,葡萄 糖 量 (mg) 为 横 坐 标 ,绘制 祭 准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 1.0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 水 100ml, 密 塞 ,旋转 振 播 (转速 每 分 钟 200 转 )60 分 
钟 , 滤 过 ,作为 供 试 品 溶液 (本 液 应 临 用 新 制 )。 精 密 量 


1%% 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 1.5ml, 置 25ml 具 塞 刻 度 试管 中 ， 


精密 加 入 供 试 品 溶液 0. 5ml, 混 勺 , 置 50C 水 浴 中 保温 30 分 
钟 , 取 出 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 立 即 精密 加 入 3， 
5- 二 硝 基 水 杨 酸 溶液 1. 5ml 起 ,依法 测定 吸光 度 , 从 标准 曲 
线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 含 还 原粮 的 重量 (mg)。 空 日 管 加 
A 126 38 FP GE £F 2E XR STE IE 1. 5 ml, E 50 C OK F fl. 30 
分 钟 , 取 出 ,立即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5ml， 
摇 匀 ,精密 加 入 供 试 品 溶液 0. 5ml, 混 匀 , 照 标 准 曲 线 制 备 
项 下 的 方法 , 自 “ 置 沸水 浴 中 保温 15 分钟" 起 ,依法 进行 。 
按 下 式 计算 ， 
XxX 二 AX1/0.5X100/W/(1 一 水 分 ) X2 

AP X 一 一 酸性 凑 甲 基 纤 维 素 酶 活力 ,U/g; 

A 一 一 吸光 度 在 标准 曲线 上 查 得 的 还 原 糖 量 ,mg; 

W 一 一 取样 量 ,g; 

2 一 一 时 间 换 算 系 数 。 

lg 固体 酶 在 50C 士 1MC .pH4.8 条 件 下 ,1 小 时 水 解 196 
羧 甲 基 纤 维 素 钠 底 物 ,产生 出 相当 于 lmsg 和 葡萄糖 的 还 原 糖 量 
为 一 个 酸性 送 甲 其 纤维 素 酶 活力 单位 ,以 U/g 表示 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,每 1g 含 酸性 羧 甲 基 纤 维系 酶 活力 不 
得 低 于 150U, 

麦角 笠 醇 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (98 : 2) 为 流动 相 ;检测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 麦 角 江 醇 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 麦 角 江 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 2.0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 
锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 
300W ,频率 30kHz)60 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 ,每 lg a E HA K E C C Ha O) 不 得 少 
q*0.50mg; | 

[贮藏] 置 阴凉 干燥 处 。 

[制剂 ] — AEG [E EH LE E OL EE ELT. 


注 :[1]3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 : 取 茶 酚 6. 9g, 加 10 96 
氧化 钠 溶液 15 ml 使 溶解 ,用 水 稀释 至 70 ml, $8.5] . BEI E f 
RAH 6.9g, 振 播 使 溶解 ( 甲 液 ); 取 酒石酸 钾 钠 255g, 加 
10% 氨 氧化 钠 溶液 300ml 使 溶解 ,再 加 126 BJ 3,5- 二 硝 基 水 
杨 酸 溶液 880ml, 摇 匀 ( 乙 液 ) ;将 甲 液 与 乙 液 混合 , 摇 匀 ,得 黄 
色 的 溶液 , 贮 于 棕色 瓶 中 ,4 放置 7 天 ,备用 。 

[2 ]44 HE BR 3k 2E PR (pH. 4.8) :分 别 精 密 量 取 0. 5mol/L 
dt] SX REY W 60ml、0. 5mol/L 枸 柑 酸 三 钠 溶液 100ml, 38.53 , 精 
密 量 取 上 述 溶液 100ml, 加 水 800ml, 以 3mol/L 盐酸 溶液 或 
3mol/L 氧 氧 化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 4.8, 移 至 1000ml OR 
中 ,加 水 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

[3j1%% 凑 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 :精密 称 取 1. 0g PR HF AE £T HE 
素 钠 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 枸 橡 酸 盐 缓冲 液 (pH4. 8) 
80ml, 称 定 重 量 ,85C 士 5C 边 加 热 边 磁力 搅拌 至 完全 溶解 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 枸 檬 酸 盐 缓 冲 液 (pH4. 8) 补 足 减 失 的 重 
i , 播 勺 ,以 3mol/L 盐酸 溶液 或 3mol/L A AA A R 
pH 值 至 4.8, 移 至 100ml Æ ži P., Zn 40 ER BR ib 2E vp 
(pH4. 8) 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 
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LEAI Akk AI 160g 
酷 延 胡 索 40g ifi ^j 40g 
酷 香 附 40g 甘草 40g 

〖 制 法 〗 以 上 六 味 , 取 猴 头 菌 丝 体 80g, 加 水 前 者 二 次 ， 
每 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 并 减 压 浓缩 至 适量 ,加 入 剩余 的 
猴 头 菌 丝 体 , 混 勺 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;其 余 海 时 峭 等 五 味 粉 碎 
成 细 粉 ,过 和 划 , 灭 销 , 与 上 述 细 粉 及 适量 的 淀粉 混 匀 , 装 和 人 胶 
3 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 便 胶 宫 , 内 容 物 为 标 黄 色 至 标 神色 的 粉 
末 ; 气 芳香 RIME o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 
Jg 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 
头 菌 丝 体 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 麦 角 省 
醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
101. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (7 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 尼 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 
光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 适量 使 溶解 ,加 浓 氮 试 液 调 


iE ERN 80g 
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ILERE 


FIRE, H CS BER HE VERUS 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 ， 
回收 洲 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
BOEI RX RR ZUM. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 


乙 紊 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2u, 


分 别 点 于 同一 含 176 e RAAR FRI d £T 2f EIL TAE OI 
剂 的 硅胶 G HEEL E ELI Coe — CH H8 RE CI : 8 : 2g 
RFI, 7T RE ET, EAZA TE AMA EE ME E 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 

谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 
在 么 外 光 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 10g, 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 
200ml, 连 接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 连接 回流 冷凝 管 ， 
加 热 回流 2 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 香 
附 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 a- 香 附 酮 对 照 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 详 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl， 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF::: 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -乙酸 乙 酯 - 冰 酯 酸 
(92 : 5 : 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 喷 以 二 硝 基 茶 肝 试 液 , 放 置 片 
刻 , 丙 点 渐变 为 橙 红 色 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙酸 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 渡 
过 ,滤液 弃 去 , 药 湾 加 甲醇 40ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 
回收 涂 剂 至 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml， dis un 
ETER [EL ACTI 78] 28 E RA JUL E E: 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 态 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 
RAAE BR mo ILR m E lmg 溶液 ,作为 对 照 
品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 20 分别 点 于 同一 以 含 1% 氨 氧化 钠 的 羟 甲 基 纤 维 素 钠 为 
黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 
(15:1:13:2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 
硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 
显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
OTOS94 

含量 测定 〗 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 
制备 ” 取 无 水 葡萄 糖 对 照 品 
含 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1.0ml、2. 0ml、 
-3.0ml、 4.0ml.6.0ml、 8.0ml, 分 别 置 10ml 量 瓶 中 ,加 水 至 
刻度 , 揪 习 。 分 别 精 密 量 取 上 述 溶 液 O.5ml, E 10ml 具 塞 
刻度 试管 中 ,各 精密 加 构 橡 酸 盐 缓冲 液 (pH 4.8)1. 5ml, 


e 1616 。 


对 照 品 溶液 的 
适量 ,精密 称 定 , 加 水 制 成 每 1ml 
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混 匀 ,立即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5ml 3$ 5], 
置 沸 水 浴 中 保温 15 分 钟 ,取出 ,在 冰 水 浴 中 冷却 10 分 钟 ， 
再 加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,更 置 90 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空白 ， 
照 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 540nm 波长 处 测 
定 吸 光度 ,以 吸光 度 为 纵 坐 标 , 和 葡萄 糖 量 (mg) 为 横 坐 标 ， 
绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 内 容 物 适量 , 研 细 , 取 约 4.0g, 精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 100ml, 密 塞 ,旋转 振 摇 ( 转 速 
每 分 钟 200 转 )60 分 钟 , 滤 过 ,作为 供 试 品 溶液 (本 液 应 临 用 
新 制 )。 精 密 量 取 1% 闭 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 1. 5ml 置 10ml 
具 塞 刻度 试管 中 ,精密 加 供 试 品 溶液 0. 5ml, 混 匀 , 置 50TC 
水 浴 中 保温 30 分 钟 ,取出 , 照 标准 曲线 制备 项 下 的 方法 , 自 
“立即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 1. 5mlJ” 起 ,依法 测定 
吸光 度 , 从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶液 中 还 原 糖 量 (Cmg)。 
空白 管 加 1%% 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 1. 5ml, 置 50C 水 浴 中 保 
温 30 分 钟 ,取出 ,立即 精密 加 入 3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 
1. 5ml, 18:5] ,精密 加 供 试 品 浴 液 0.5ml, 1,5] , 
备 项 下 的 方法 , 自 “ 沸 水 浴 中 保温 15 分钟" 起 ,依法 进行 。 按 
FAHA.: 

X—AX1/0. 5X100/W, X2X W; 
AP X 一 一 酸性 送 甲 基 纤 维 素 酶 活力 ,U/ 粒 ; 
A 一 一 吸光 度 在 标准 曲线 上 查 得 的 还 原粮 量 ,mg; 
Wi 一 一 取样 量 ,g; 


2 一 一 时 间 换 算 系 数 。 
lg [E [HE 50C 士 1C 、pH4.8 条 件 下 ,1 小 时 水 解 1% 
羧 甲 基 纤维 素 钠 底 物 ,产生 出 相当 于 1mg 和 葡萄糖 的 还 原 糖 量 
为 一 个 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 单位 ,以 U/g 表示 。 


本 品 每 粒 含 酸性 羧 甲 基 纤 维 素 酶 活力 不 得 低 于 6U。 
BAS ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苇 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
流动 相 制 成 每 1ml Zonug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醉 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,充分 振 摇 后 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , 频 
率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 
重量 ,放置 30 分 钟 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 周 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 B ELS DUAE CCS Hzs Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 40mg. 

LHS FAE ,理气 止痛 。 用 于 肝 胃 不 和 , 胃 
腻 胁 肋 胀 痛 , 呕 吐 吞 酸 ; 慢 性 胃炎 、 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 见 上 述 
证 候 者 。 
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【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

【规格 Ap O. 34g 

【贮藏 〗 密封 。 

注 :[1] 猴 头 菌 丝 体质 量 标准 见 猴 头 健 胃 灵 片 附 项 下 。 

[2]j3,5- 二 硝 基 水 杨 酸 试 液 、 枸 橡 酸 盐 缓冲 液 (pH4.8) 106 
羟 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 配制 见 猴 头 健 胃 灵 片 附 项 下 。 


耳环 消炎 片 
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〖 处方 〗 HEARE 200g 

(Al NU EL XRIRCER On DEO) xe E65] , 制 粒 ,干燥 ， 
加 滑石 粉 . 硬 脂 酸 镁 各 适量 , 混 义 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 
或 薄膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 柠 神 
色 至 黑 褐 色 ; 味 深 , 微 苗 。 

【鉴别 〗 取 本 品 3 片 ,除去 包 衣 ,人 研 碎 ,加 乙醇 5ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 耳环 对 照 
药材 2g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
2ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
每 iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 
HF»; 溥 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : DOE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 承 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

DUI 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ,人 研 细 , 取 
适量 ( 约 相 当 于 10 片 ) ,精密 称 定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,依法 (通则 
2201 醇 溶 性 浸出 物 测定 法 - 热 漫 法) 测定 。 本 品 每 片 含 醇 溶 
性 浸出 物 不 得 少 于 50. 0mg。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.2%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;没食子 酸 检测 波长 为 270nm， 
桥 皮 苷 检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 没食子 酸 峰 计算 应 不 
IR F 4000 , 按 榭 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 


时 间 ( 分 钟 ) Wiz ACA) 流动 相 BOA) 


0 一 15 025 95-75 
157-425 20 75 
25~27 20 一 30 75—>70 


21 ~ 40 30 70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 、 榭 皮革 对 照 品 


猴 和 耳环 消炎 片 


适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 Iim 含 没 食 子 酸 0. 3mg、 栅 皮 
F 15pg 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙 且 - 
0.2% 和 磷酸 溶液 (25 : 75)50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
R 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 乙 且 - 
0.2%% 磷 酸 溶液 (25 : 75) 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 S Ue E S CER UE 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 没食子 酸 (C: Hs O; ) 不 得 少 于 8.0mg. feb Rz 
d (Ca Ho Oi ) 不 得 少 于 0. 25mg 。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 凉 血 消 肿 , 止 泻 。 用 于 上 呼吸 
道 感染 ,急性 咽喉 炎 ,急性 扁桃 体 炎 ,急性 肠胃 炎 , 亦 可 用 于 细 
HERR. | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 (1) 薄膜 衣 片 每 片 重 0. 24g( 相 当 于 猴 耳 环 淄 襄 
0. 2g) 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 23g, 4 5 FER E 0. 2g) 

【贮藏 】 密封 。 


附 : 猴 耳 环 漫 膏 质量 标准 


钦 耳 环 浸 这 


本 品 为 猴 耳 环 经 加 工 制 成 的 浸 膏 。 

[ 制 法 ] 取 猴 耳环 1250g, 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 
时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 谨 ,加 淀粉 适量 
混 匀 ,干燥 成 浸 膏 约 200g, 即 得 。 


[性 状 ] 本 品 为 柠 色 至 黑 褐 色 的 玖 松 不 规则 块 或 粉末 ; 
UR HE o AT e 


[鉴别 ] 取 本 品 细 粉 0. 5g, 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 耳环 对 照 药材 2g, 加 
乙醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作 为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 2 赂 ,分别 点 于 同一 硅胶 HF 注 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : DJEP K, EF, WH. 
干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 8. 0% (通则 0832 第 二 法 )。 

[ 漫 出 物 ] 取 本 品 , 用 乙醇 为 溶剂 ,依法 (通则 2201 醇 溶 
性 浸出 物 测定 法 - 热 淄 法 ) 测 定 。 本 品 合 醇 溶性 浸出 物 不 得 少 
CF 28.096, 

[含量 测定 ] 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 05125 JU zz 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.2% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;没食子 酸 检 测 波长 为 270nm， 


。 1617 。 


KE ER 
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榭 皮 苷 检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 
IRF 4000, 按 榭 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA 流动 相 BCAG) 
0~15 525 95-75 
15-25 25 75 
25 一 27 25—30 75— 70 
27 一 40 30 70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 . 榭 皮 昔 对 照 品 


适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lm 含 没食子 酸 0. 33mg, E 
PË 15pg 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 ， 
ELE TE JEOIR HP Ja 28$ JA, Z 8-0. 2 96 磷酸 溶液 (25 : 75) 
50ml,25 3E , MK XE ER EE ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33k Hz) 20 
分 钟 , 放 冷 BERE XE E E , H C HR- 296 ERR IRE C2 : 750 4h 
足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 没食子 酸 (C: He O; ) 不 得 少 于 
5. 096, M Ë CCa Hzo Oi ) 不 得 少 于 0. 2096, 

[贮藏 ] 密封 。 

[制剂 ] 猴 耳 环 消炎 片 , 猴 耳环 消炎 胶 寺 


次 耳环 消炎 胶 圭 


Houerhuan Xiaoyan Jiaonang 


[4h75] EHEHE 400g 

[47513 PREHR B, IEEE, 1853 » UL FR, 
加 滑石 粉 . 便 脂 酸 镁 各 适量 , 混 匀 , 装 人 胶囊 , 制 成 2000 粒 [ 规 
格 ](1) 或 1000 粒 [ 规 格 ](2) , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 棕 褐色 至 黑 褐色 的 颗 
Ti SER YE o A TE o 

【鉴别 取 本 品 内 容 物 0.7g, 研 细 , 加 乙醇 5ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猴 耳环 对 照 药 
材 2g, 加 乙醇 10ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
2ml, 作 为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 
F im E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
HF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 5 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检查】〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

浸出 物 〗 取 本 品 20 粒 , 倾 出 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 细 ， 


e 1618 。 


POE E (AH FER E 2g) ,精密 称 定 ,用 乙醇 作 溶 剂 ， 
依法 (通则 2201 醇 溶性 浸出 物 测定 法 - 热 浸 法 ) 测 定 。 本 品 每 
粒 含 醇 溶 性 浸出 物 ,规格 (1) 不 得 少 于 50. 0mg, 规格 (2) 不 得 
少 于 100. Omg. 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.2%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;没食子 酸 检 测 波长 为 270nm， 
榭 皮 萌 检测 波长 为 350nm。 理 论 板 数 按 没 食 子 酸 峰 计算 应 不 
低 于 4000 , 按 桥 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACAD 流动 相 BO 
0~15 5—25 9575 
15— 25 25 75 
25 一 27 25-30 75—70 
27 一 40 30 70 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 没 食 子 酸 对 照 品 、 榭 皮革 对 照 品 


适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 没食子 酸 0. 3mg、 榭 皮 
P 15ug 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5] , 取 适 量 ( 约 相当 于 猴 耳 环 浸 膏 0. 4g) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 
EHF R8 ZMA Z A-o. 2 96 ERR TR E C25 : 75)50ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33k Hz)20 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重量 ,用 乙 且 -0.2%% 磷 酸 溶液 (25 : 75) 补 足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10gl, 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 没 食 子 酸 (C, He Oi ) ,规格 (1) 不 得 少 于 
8. 0mg ,规格 (2) 不 得 少 于 16. 0mg sr BRE E CCa Hz Oi) , 规 
格 (1) 不 得 少 于 0.25mg, 规 格 (2) 不 得 少 于 0.50mg 。 

〖 功 能 与 主治 〗 清热 解毒 , 滁 血 消 肿 , 止 演 。 用 于 上 呼吸 
道 感 染 ,急性 咽喉 炎 ,急性 扁桃 体 炎 ,急性 肠胃 炎 , 亦 可 用 于 细 
菌 性 痢疾 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 [ 规 格 (1)] 或 一 次 2 粒 
[规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

[XR (1) 每 粒 装 0. 23g( 含 猴 耳 环 浸 襄 0. 2g) 

(2) 每 粒 装 0. 45g( 含 猴 耳 环 浸 高 0. 4g) 

【贮藏 】 wx. 

注 : 猴 耳 环 浸 帝 质 量 标准 见 猴 耳环 消炎 片 附 项 下 。 
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〖 制 法 〗 以 上 三 味 , 木 香 BADER. ek R 
者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 万 液 , 滤 过 , 渡 
液 浓 缩 至 稠 襄 状 ,与 上 述 细 粉 混 匀 , 制 粒 ,低温 干燥 ,压制 成 
1000 片 , 包 糖 衣 ; 或 压制 成 500 片 ( 小 片 ) 或 375 片 ( 大 片 ), 包 
注 膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕 
色 ; 气 微 , 味 昔 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 糖 衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 3g, 加 乙 
BE 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 泻 加 甲醇 2ml 
使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 香 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 去 氧 木 香 内 酶 对照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Zl. or ARCET 
同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 
(8 : 40 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 1% 香 草 醛 硫 
酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点 。 

(2) 取 本 品 ,糖衣 片 除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 2.5g, 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 约 5ml 使 
溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
12cm) ,以 80ml 水 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 2026 乙醇 80ml vt 
Wi ,收集 20762. BEDE NL HE. ZECT 3X IEEE FR BR 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 男 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml em 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
JS ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ， 以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20:4:8:1) 为 展 

开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C Jm 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

(E mJ EI 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Z R- -pR Sb EE PR CpH6. 8)- 三 乙 胺 (18 : 
18 : 70 : 0.1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 220nm。 理 论 板 数控 茶 
参 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 Boi AS SOT RR n 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 25mg ee 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 糖 衣 片 除去 包 衣 , 精 
T PRIE ,人 研 细 , 取 1. 5g, 精 密 称 定 , 加 浓 氨 试 液 2ml, 再 精密 加 
和 三 氯 甲烷 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 三 氯 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
il 25ml, 蒸 干 , 放 冷 ,残渣 加 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml EORR TP, 
加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 


Ak ABER AERE S CCS H N: O) 计 ,糖衣 片 不 得 
少 于 1.8mg; 注 膜 衣 片 小 片 不 得 少 于 3.6mg, 大 片 不 得 少 
T 4.8mg. 

〖 功能 与 主治 〗 清热 , 祛 湿 , 止 痢 。 用 于 大 肠 湿 热 所 致 的 
痢疾 .汇演 ,证 见 发 热 腹痛 .大 便 脓 血 . 里 急 后 重 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 糖 衣 片 :一 次 8 片 ; 薄 膜 衣 片 :小 
片 一 次 4 片 或 大 片 一 次 3 片 , 一 日 3 次 ;小 儿 酌 减 。 

[XI 〈1) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.44g( 小 片 ) 

(2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0.7g( 大 片 ) 

DERI 密封 。 


3) Z5 
Shayao 
〖 处方 〗 丁香 21g 苍术 110g 
HK 126g PE 126g 
大 黄 210g 甘草 84g 
冰片 0. 5g AJCLBES 10.5g 
iu SER 63g 雄黄 126g 
朱砂 126g 


LADI LA E-F—URSER ALTE EE) Ll 38 BR. VK Ir ah, tE 
黄 、 朱 砂 分 别 水 飞 成 极 细 粉 ;其 余 丁 香 等 六 味 粉 碎 成 细 粉 ; , 
ATRE WEE, yk UE. 55 EXEC DR CAR Rb ER RO BOUE. 过 
fiti , 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,低温 干燥 ,用 朱砂 包 衣 , 打 光 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 朱红 色光 亮 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 
BECERME; ATF RHE m ARER. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 糊 化 多 糖 类 物 的 

织 碎 请 遇 矶 液 显 标 色 或 淡 棕 紫色 (天 麻 )。 草 酸 钙 簇 品 小 ， 
m 7 一 11pm, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 ,常数 个 排列 成 行 (丁香 )。 
草酸 钙 艇 晶 大 ,直径 60~140nm( 大 黄 )。 气 孔 特 异 , 保 卫 细 
胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 纤 维 束 周 围 薄 辟 细 胞 含 草酸 钙 
方 唱 ,形成 晶 纤 维 ( 甘 草 ) 。 不 规则 碎 块 金黄 色 或 橙黄 色 , 有 光 
泽 ( 雄 黄 ) 。 

DRE m 0.4g, 人 研 细 ,加 浓 氨 试 液 1ml, Z, BE 15ml, 密 
塞 ,浸泡 过 夜 , 再 超声 处 理 15 分 钟 , 加 盐酸 乙醇 混合 溶液 (1 一 
20)2ml, 混 匀 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 ml 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (20 : 3.5 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 哎 以 功 三 酮 试 液 ,在 105'C Jn dA ze SER m (IB 
蜥 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 0. 4g, DE 4H ,加 乙醇 10ml, 加热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 RART ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 


e 1619 。 


APRAX RR Zo pb. 20mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 脂 
蟾 毒 配 基 对 照 品 ` 华 虹 酥 毒 基 对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 
1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 3 由、 对 照 药材 溶液 3pl、 对 
照 品 溶液 各 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 
ZAP K-A: 3 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙醚 10ml, ER PS Ab ER 5 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 苍 术 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60— 90C ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 对 二 甲 氨 
基 茶 甲 醋 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1% 磷 酸 溶 液 (78 : 22) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

”对照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 大 黄 素 和 大 黄 酚 对 照 品 适 

量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1m] 含 大黄 素 lug, KEM 25pg 
的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 乙醇 50ml, 密 塞 , 称 
XE EE , 置 水 洽 上 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 乙醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 20ml, 置 圆 底 
烧瓶 中 ,水 浴 蒸 干 , 残 酒 加 30% 乙醇 -盐酸 (10 : 1) 混 合 溶液 
20ml, 加热 回流 1 小 时 ,立即 冷却 ,用 二 氯 甲烷 振 摇 提取 4 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 二 氯 甲 烷 提 取 液 ,回收 二 氯 甲 烷 至 干 ,残渣 用 
甲醇 溶解 并 转移 至 20ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 蝇 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 10 丸 含 大 黄 以 大 黄 素 (Ce Hio Os) AKE D 
(Cis Hio DO) 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 67mg. 

【功能 与 主治 〗 ARRE FBFE. MTESA MIK 
We , 屋 受 嗜 湿 , 症 见 独 然 闽 乱 烦躁 、 腹 痛 吐 演 、 牙 关 紧 闭 、 四 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 一 15 丸 , 一 日 1 次; 小儿 
酌 减 ,或 遵 医嘱 。 外 用 , 研 细 吹 自 取 喧 。 

【注意 按 规定 用 量 服 用 ,不 宜 多 服 ;孕妇 禁用 。 

【规格 〗 每 33 九重 1g 

【贮藏 〗 wu. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


e 1620 。 
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3E AH SR IRAJ 
川 牛 膝 泽 演 
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[5k] 以 上 八 味 , 土 茯苓 粉碎 成 细 粉 备用 。 其 余 七 味 ， 
加 水 浸泡 12 小 时 , 裔 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 

量 ,与 上 述 细 粉 及 适量 尝 粉 混 匀 , 制 粒 , 和 干燥, 粉碎 ,过 往 , 装 入 
胶 事 , 制 成 1000 粒 , 即 得 " 

ERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 黄 褐色 至 棕 褐色 粉 
KRE, 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 具 缘 纹 孔 导管 及 
管 胞 多 见 , 具 缘 纹 孔 大 多 横 册 延长 ( 土 茯 从) 。 

(2) 取 本 品 1g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 , 滤 
液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 辟 碱 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml g 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 lul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (6 : 1.5:3: 
1. 5 : 0. 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 3g, 加 乙醇 25ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 , 滤 
WE T ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 氧化 钠 使 成 饱和 溶液 ,充分 
搅拌 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,加 
i& E SC 4b 5B TE). ECK8 DX CT. mE PE SLE f 
(100—200 E ,1g, 1$ Jy 10mm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (3 : D 
30ml 洗 脱 , 弃 去 ;再 用 乙酸 乙 酯 -甲醇 (1 : 1)30ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 RT RAMEE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 为 
取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 Iim E img 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 — G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 暴 
干 , 喷 以 5% 香 草 醴 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 4g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 
至 8 一 9, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 , 置 水 
18 E2&-F ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 延 
胡 索 对 照 药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 率 
对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 
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别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 (9 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 脉 干 , 置 碘 燕 气 中 票 约 3 分钟 ,取出 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
棕 黄 色 斑 点 ; 挥 尽 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(5) 取 龙 胆 蔡 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸取 
[鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -甲醇 -水 (30 : 10 : 3) 
E P ES IR IOS RET OR EF o CH F REDI 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105C 加 热 5 一 8 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
9x 26 PE KÀ o 

[19:3 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗” 黄柏 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) JI x 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 EZ RS -0. 1%% 磷 酸 溶液 (450: 50) (每 100ml 加 十 二 
烷 基 磺 酸 钠 0. 1g) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm。 理 论 板 数 
按 盐 酸 小 竖 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 忌 碱 对 照 品 适 量 , 精 密 称 
定 , 加 甲醇 溶解 并 制 成 每 1ml E Sug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超声 
处 理 ( 功 率 180 W ,频率 60kHz)45 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀 
释 至 刻度 BE SJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄柏 以 盐酸 小 局 碱 (Czo。Hi: NO, * HCD FF, 
不 得 少 于 1. 2mg。 

秦 苏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 
胶 为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (1 : 4) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 254nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 蔡 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 龙 胆 昔 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 溶解 并 制 成 每 1ml 含 0. 11mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 30ml, 超 声 
处 理 ( 功 率 180W ,频率 60kHz)45 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀 
释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10x1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 秦 车 以 龙 胆 苗 背 (Cis Ha Os ) 计 ,不 得 少 
F 2«0mgs l | 

【功能 与 主治 清热 祛 湿 , 活 血 通 络 定 痛 。 用 于 湿热 瘀 
阻 所 致 的 痹 病 , 症 见 关节 红肿 热 痛 , 伴 有 发 热 , 计 出 不 解 . 口 渴 
心烦 小便 黄 、 舌 红 昔 黄 腻 、 脉 滑 数 ; 痛 风 见 上 述 证 候 痢 。 


AEFIA 


用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 
【注意 孕妇 慎 用 ;服药 后 不 宜 立 即 饮 茶 。 
〖 规格 〗 每 粒 装 0. 4g 

ERI 密封 。 


痛 泻 宁 颗 粒 
Tongxiening Keli 
[LAAI A7 800g 青皮 800g 
7E H 500g 白术 500g 

[50250 AEIR, T AEA, ARE RERE «JL ZK 2 
馏 5 小 时 ,收集 挥发 油 , 滤 过 ,水 溶液 和 药酒 备用 ; 取 挥 发 油 用 
们 他 环 糊 精 包 结 , 包 结 物 低 温 干 燥 (40C), 备 用 。 取 白 区 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,药酒 和 上 述 燕 饮 后 的 药 河 混 合 , 前 
者 1. 5 小 时 , 滤 过 ,合并 前 液 , 加 入 上 述 蒸 馏 后 的 水 溶液 ,浓缩 
至 相对 密度 约 为 1. 10(50%C ) 的 清 襄 , 放 冷 ,离心 ,上 清 液 继续 
浓缩 至 相对 密度 为 1.10—1. 15C650'COo 的 清 襄 ,喷雾 干燥 , 药 
粉 与 倍 他 环 糊 精 包 结 物 混 匀 ,加 入 糊 精 适量 ,蛋白 糖 30g, 用 
适当 浓度 的 乙醇 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 标 黄色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 苛 。 

LEII CO RU i 3g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葡 药 苷 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 m 含 1. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 Sul OST BB m TR R 
6pl; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酶 -甲醇 -水 
(6:6:3.5) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,有 景 干 ; 喷 以 
5% 香 草 醛 的 50% 磷 酸 乙 醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 
光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 橙 度 音 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 游 液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 
的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 4nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
沙 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 
约 3cm, 取 出 ,了 脐 干 ,再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10 : 
1: 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 约 8cm, Wih, iF, m pA 
1% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
BE. THIS E SEG E. 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 1 小 时 ,再 加 
石油 栈 (60 一 90C)10ml, 超 声 处 理 5 分钟 , 滤 过 ,取石 油 醚 层 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 上 日 本 对 照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
lOl 对 照 药 材 溶液 4p1, 分 别 点 于 同一 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
A itii C60—90'CO-Z, B£ Z, BR C50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT ELA 10% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
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谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
KREI 水 分 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 三 法 ) 测 定 。 
其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

为 填充 剂 s VA. -0. 1%% 磷 酸 溶液 (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波 

长 为 230nm。 理 论 板 数 按 训 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 6500。 

对 照 品 溶液 的 制备 KAZAH X B n x Sb ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 含 60ng 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)15 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k du ER E AA AA A E (Cn Ha O41 ) 计 ,不 得 少 
SP 24. Unig, 

【功能 与 主治 〗 RFRA. MITIA, ME. MTF 
气 犯 脾 所 致 的 腹痛 .腹泻 .腹胀 .腹部 不 适 等 症 , 肠 易 激 综合 征 
(腹泻 型 ) 等 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 3 次。 

〖 规格 〗 每 袋 装 5g 

〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


痛 Ux 
Tongjing Wan 
处 方 〗 当归 138g E^j 92g 
I| 69g 熟地 黄 184g 
酷 香 附 138g KẸ 23g 
青皮 23g IFE C20 138g 
AES 3X 92g WE 23g 
肉桂 23g 丹参 138g 
SP 46g ZT HE 46g 
益母草 551. 7g 五 灵 脂 ( 酷 炒 )92g 


〖 制 法 〗 以 上 十 六 味 , 益 母 草 、 芜 蔚 子 .丹参 及 熟地 黄 
46g 加 水 三 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ;其 余 红 
花 等 十 二 味 及 剩余 熟地 黄粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 用 上 述 浓 
缩 液 ( 酌 留 部 分 包 衣 ) 与 适量 的 水 泛 丸 ,用 剩余 的 浓缩 液 包 衣 ， 
干燥 , 打 光 , 制 成 1000g, 即 得 。 

性 状 本 品 为 柠 黑 色 的 浓缩 水 丸 ; 味 苗 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 圆 球形 或 
椭圆 形 , 直 径 约 60um, 外 壁 有 刺 , 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 )。 厚 壁 
组 织 碎片 绿 黄 色 , 细 胞 类 多 角形 或 略 延 长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连 
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珠 状 增 厚 , 纹 孔 细密 ( 延 胡 索 )。 分 隔 纤 维 壁 稍 厚 , 非 木 化 , 斜 
纹 孔 明显 ( 炮 姜 )。 果 皮 石 细胞 淡 紫 红色 、 红 色 或 黄 棕 色 ,类 圆 
形 或 多 角形 ,直径 约 125pm( 山 楂 )。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ， 
直径 32 一 88pm, 壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 ) 。 草 酸 钙 方 唱 成 片 存在 于 
薄 辟 组 织 中 (青皮 )。 草 酸 钉 簇 唱 直 径 18 一 32xm, 存 在 于 薄 壁 
细胞 中 , 常 排列 成 行 , 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 唱 ( 白 芍 )。 分 
泌 细 胞 类 圆 形 ,内 含 淡 黄 棕 色 至 红 棕色 分 沁 物 ,其 周围 细胞 作 
放射 状 排列 ( 醋 香 附 ) 。 薄 壁 组 织 灰 棕 色 至 黑 棕色 ,细胞 多 皱 
缩 , 内 含 棕色 核 状 物 (就 地 黄 )。 

(2) 取 本 品 2g, 研 细 , 加 乙醇 5sml, 冷 浸 1 小 时 ,时 时 振 摇 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 区 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 3 一 4pl、 对 照 品 溶液 1pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 
38] . 8E JT A ETF, M 5% 香 草 柄 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氮 试 液 2ml 
与 三 氯 甲烷 40ml, 密 塞 , 摇 勺 ,超声 处 理 45 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 适量 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 
200 目 ,2g, 内 径 为 1cm) 上 ,用 三 氯 甲烷 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
WRT RAMZAN E 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 
握 甲 烷 -甲醇 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 稀 
碘 化 匀 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 当 归 对 照 药材 2g, 加 乙酸 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 
药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

[19:93 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 3%% 醋酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 232nm。 理 论 板 数 按 敬 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 2g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 色 ， 
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滤 过 。 精 密 量 取 续 滤液 20ml2&F ,残渣 加 50% 甲 醇 使 溶解 ， 
并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 50 96 甲醇 至 刻度 $85] , 滤 过 , 取 续 


滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 咨 液 各 


10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg Aa AA A E CC Ha On) 计 , 不 得 少 
F 0. 58mg., 

【功能 与 主治 温 经 活血 ,调经 止痛 。 用 于 下 焦 寒 凝血 
瘀 所 致 的 痛经 、 月 经 不 调 , 症 见 经 行 错 后 、 经 量 少 有 血块 ,行经 
20 i22 2-3 3 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 9g, 一 日 1 一 2 次 , 临 经 
时 服用 。 


[kx] 孕妇 禁用 。 
【规格 〗 每 瓶装 60g 
〖 贮藏 〗 密封 。 
痛经 室 颗 粒 
Tongjingbao Keli 
[4h77] aA 当归 
肉桂 三 楼 
FER 丹参 
五 灵 脂 木 香 
XE 38 2 C bl) 
〖 制 法 〗 以 上 九 味 ,肉桂 、 木 香 提 取 挥 发 油 ; 药 渣 与 其 余 


红 花 等 七 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 1 小 时 ,第 二 次 ,第 三 次 各 
半 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 , 静 置 , 取 上 清 液 ,浓缩 至 相对 密度 为 
1. 10(80'C) HF ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 70% , 搅 匀 , 静 置 , 取 上 
清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 莽 糖 、 糊 精 适 量 , 制 成 颗粒 ， 
于 燥 , 嘎 人 上 述 挥发 油 的 乙醇 溶液 , 混 匀 , 制 成 1000g; 或 加 畏 
料 适 量 , 制 成 无 了 苹 糖 颗粒 ,干燥 , 嘎 人 上 述 挥发 油 的 乙醇 溶液 ， 
18.5] , 制 成 400g, 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄色 的 颗粒 ,或 为 黄 柠 色 至 村 
色 的 颗粒 (无 谍 糖 ); 气 香 , 味 甜 \ 微 昔 , 或 味 微 甜 \, 微 否 ( 无 蕊 
糖 ) 。 

LEII DORAM 1 袋 , 加 0. 1mol/L 盐酸 溶液 20ml, 
搅拌 使 溶解 ,离心 ,分 取 上 清 液 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 洁 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml E 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 供 试 品 溶液 2p1、 对 照 品 溶液 1 分别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 (60 : 5 : 2) 为 展开 剂 , 展 
JF HH LBS DI 10% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 2 袋 , 加 水 40ml; 无 蔗糖 颗粒 加 水 20ml, 搅 拌 
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使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 氨 试 液 调 节 pH 值 至 9, 用 乙醚 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 , 残 汀 加 乙 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 衣 索 乙 素 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl, 对照 品 洲 
液 1p1, 分 别 点 于 同一 用 1%% 氢 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (15 : 8 : 2) 为 展开 剂 , 展 
FRE. ET ENZA rj EE R DES Sj C TELE. A | XE HOC 
和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ;紫外 光 下 , 显 
相同 的 黄色 殉 光 斑点 。 

《3) 取 木 香 对 照 药材 0.5g, 加 环 已 烷 1ml, 浸 涡 1 小 时 , 取 
上 清 液 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul 及 上 述 对 照 药材 溶 
液 laul, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 
(10 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蝶 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫 酸 溶 
液 ,加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) , 
功能 与 主治 〗 温 经 化 并 ,理气 止痛 。 用 于 寒 凝 气 沛 血 


瘀 ,妇女 痛经 , 少 腹 冷 痛 ,月 经 不 调 , 经 色 上 暗淡。 
【用 法 与 用 量 〗 温 开 水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 2 次 ,于 月 
经 前 一 周 开始 ,持续 至 月 经 来 三 天 后 停 服 ,连续 服用 3 个 月 
经 周期 。 
【规格 DOERR 10g 
CER) 密封 。 


(2) 每 袋 装 4g( 无 蔗糖 ) 
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LEAI 油菜 花粉 500g 

〖 制 法 〗 取 油 菜花 粉 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 筛 ,加 入 辅料 适量 ， 
混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄色 或 棕 黄 色 ; 
REH ME. 

鉴别 〗 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 呈 球形 或 
近 球形 , 极 面 观 为 裂 圆 形 ,直径 30 — 35m, E — A B 1 ,无 
内 孔 ,外 壁 厚度 约 1.5pnm, 外 层 较 厚 , 基 柱 末 端 稍 膨大 ,造成 
球面 轮廓 呈 波 浪 形 ,表面 具 网 状 纹饰 ,网 眼 细 小 ,不 规则 ,网 关 
和 沟 膜 上 呈 模 糊 的 颗粒 状 ( 油 菜花 粉 )。 

(2) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 油 菜花 粉 对 
照 药 材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 豚 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 奎 胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲醇 -水 (5 : 3:1: 1) 为 展开 剂 ， 


e 1623 。 


rjf. 


ERF , CHA Bo EA 3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105 "C 加 热 
约 2 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

ORE i 2 片 , 研 细 ,加 石油 栈 (60~90C)10ml, 超 声 处 
38 10 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 加 丙酮 10ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 油 菜花 粉 对 照 药 
材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 8- 谷 省 醇 对 照 品 , 加 两 
酮 制 成 每 iml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 上 述 三 种 溶液 各 5nl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (9 : 2 : 0. 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 醇 溶 液 ,在 
105 必 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


RE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 
含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 UL dE RE DERE REDE 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4 为 磷酸 溶液 (50 : 50) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 3 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 分 别 含 12ug .25pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 6g, 精 密 称 定 ,加 25% 盐 酸 溶液 -甲醇 (1 : 6) 的 混合 溶液 
40ml, 置 80C 加 热 回 流 30 分 钟 ,迅速 冷却 至 室温 , 移 至 50ml 
量 瓶 中 ,用 甲醇 Sml 洗涤 回流 瓶 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 并 加 
甲醇 稀释 至 刻度 ES , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 ， 

本 品 每 片 含油 菜花 粉 以 榭 皮 素 (Cis Hio 07) AURR 
(Ci; Hio O06) 的 总 量 计 不 得 少 于 1. 0mg。 

功能 与 主治 〗 补肾 固 本 。 用 于 肾 气 不 国 所 致 腰 膝 疫 
软 、 排 尿 不 畅 、 尿 后 余 沥 或 失禁 ;慢性 前 列 腺 炎 及 前 列 腺 增生 
证 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 , 一 日 3 次 。1 个 月 
为 一 疗程 。 

LRI (1) 每 片 重 0.57g( 含 油菜 花粉 0. 5g) 

(2) 8E Hr 8E 0. 64g( 含 油菜 花粉 0. 5g) 

【贮藏 】 密封 。 

注 : 油 菜花 粉 ” 为 十 字 花 科 植 物 油 菜 Brassica Cam pestis 
Linn. WHER , £e 2E WERL Eb, 18 rp 4E 4E WE. Apis cerana Fabricius 
等 工蜂 采集 ,干燥 。 


Pule’ an Jiaonang 


[4h75] 油 沫 花粉 350g 


* 1624 。 
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Ef EI 取 油 菜花 粉 , 粉 碎 成 细 粉 ,过 篇, 加 入 糊 精 适 
量 , 混 匀 , 用 10% 糖 浆 制 粒 , 干 燥 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 

CEI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内容 物 为 黄色 或 标 黄色 的 颗粒 
气 微 , 味 甜 . 微 汲 。 

LESI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :花粉 粒 呈 球形 或 
XE EKJÉ , 极 面 观 为 裂 圆 形 ,直径 30 一 35pm, 有 具 三 条 萌发 沟 ,无 
内 孔 ,外 壁 厚度 约 1. 5pm, 外 层 较 厚 , 基 柱 末 端 稍 膨 大 ,造成 
球面 轮廓 旦 波浪 形 , 表 面具 网 状 纹饰 ,网 服 细小 ,不 规则 ,网 准 
和 沟 膜 上 呈 模 糊 的 颗粒 状 ( 油 菜花 粉 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g; 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 10 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 10ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 油 菜 
花粉 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲醇 -水 (5 :3:1:1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 3% 三 氢化 铝 乙醇 溶液 ,在 
105'C Jm 3A 23 2 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧 
JGRE AL. 

(3) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 石油 酝 (60 一 90C)10ml， 
超声 处 理 10 分 钟 , 弃 去 石油 醚 液 ,残渣 加 丙酮 10ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 油 菜花 粉 
对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 e 
品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 。 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1， 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 
(9 : 2 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5 26 EE SR ER Z 
醉 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

检查 〗 水 分 
不 得 过 9.026. 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 磷 酸 溶 液 (50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 360nm。 理 论 板 数 按 榭 皮 素 峰 计 算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 榭 皮 素 对 照 品 、 山 泰 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 分 别 含 120g.25pg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 加 25%% 盐 酸 溶液 -甲醇 (1 : 6) 的 混 
合 溶液 40ml, 置 80C 加 热 回 流 30 分 钟 ,迅速 冷却 至 室温 ，, 移 
至 50ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 5ml 洗涤 回流 瓶 , 洗 液 并 入 同一 量 
瓶 , 加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


照 水 分 测定 法 测定 (通则 0832 第 三 法 ) 
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本 品 每 粒 含油 菜花 粉 以 榭 皮 素 (Cis Hio O; 2 MMRR 
(Cis HioO6) 的 总 量 计 不 得 少 于 0. 8mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 BEBE. HPTCBE A IBI SUE EROS 
Ak .排尿 不 畅 `. 尿 后 余 沥 或 失禁 ;慢性 前 列 腺 炎 及 前 列 腺 增生 
症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 粒 , 一 日 3 次 。1 个 月 
为 一 疗程 。 

〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 375g 

〖 贮藏 〗 密封 。 

注 : 油 菜花 粉 ” 为 十 字 花 科 植 物 油菜 Brassica Cam pestis 
Linn. 的 花粉 ,经 蜜蜂 科 昆 虫 中 华 蜜蜂 A pis cerana Fabricius 
等 工蜂 采集 ,干燥 。 
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〖 制 法 〗 UERR, ES. ERAI A R e 
等 七 味 ,加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 
2 信和 量 乙 醇 , 搅 匀 , 静 置 , 滤 取 上 清 液 ,回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 
适量 ,与 上 述 粉 末 混 勺 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 装 入 胶 宫 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 浅黄 棕色 至 棕 褐 色 的 
粉末 ; 味 微 若 。 

[213 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 众 多 , 单 
粒 类 圆 形 .椭圆 形 、 半 圆 形 或 类 多 角形 ,直径 10 — 48um , ot A 
ARER SLR RER: ARE RK 40— 1445m, E 
ff opum (ERZ). AEREE, RE E ILAA). 

《2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 10% dt BE A TX 
1ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 参 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 
酯 -无 水 乙醇 -甲酸 (10 : 3 : 3 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
T- EARA FE 20 分 钟 , 取 出 , 置 紫外 光 灯 (365nm) P 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 
或 一 个 以 上 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药 材 0. 1g, PE CAE 93 C20 3L P BETA im TE 
液 的 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 
药材 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 


ERA A 


酯 -无 水 乙醇 -丙酮 - 氨 试 液 (6:1:2:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,了 脐 干 ,依次 喷 以 三 氧化 铝 试 液 和 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105'C Jp ZA 5 分钟 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 一 个 或 一 个 以 上 
相同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(ORA m ARH 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 苓 车 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERE, UET E-k i 
酸 -水 (3 : 1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
5% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
剂 ; DA Zu zK Z B- 7. 8-3 6 BER TEC CIO : 80 : 10) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 208nm。 理 论 板 数 按 兰 参 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 苗 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 - 乙 腑 (20 : 80), 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 浓 氮 试 液 
1ml, 精密 加 入 三 氯 甲烷 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 
率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 
烷 补 足 减 失 的 重量 E5 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 10ml, F., 
残渣 加 无 水 乙醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 至 刻 
EE , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 昔 参 以 苦 参 碱 (Cis Ha N;O0) 计 ,不 得 少 
于 0.70mg。 

LHR SERI 养 血 润 肤 , 祛 风 止 痒 。 用 于 血 虚 风 燥 所 
致 的 风 瘙 痒 , 症 见 皮肤 干燥 、 脱 悄 ,瘙痒 , 伴 有 抓 痕 、 血 病 、 色 素 
沉着 ;皮肤 瘙痒 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 及 过 敏 体质 者 慎 服 ; 忌 食 辛辣 、 海 鲜 之 品 。 

【规格 〗 FAR O. 5g 

〖 贮藏 〗 WB. 


mx mHHM 
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〖 处方 〗 苍术 43. 9g i A E 87. 8g 


。 1625 。 


地 龙 43. 9g XE 65. 8g 
黄柏 43. 9g E W 87. 8g 
防风 43. 9g 威 灵 仙 52. 6g 
防 已 65. 8g 川 牛 膝 65. 8g 
D a 65. 8g 桑 枝 87. 8g 


【 制 法 】 以 上 十 二 味 , 连 翘 . 营 攻 仁 、 防 已 粉碎 成 细 粉 ,其 
余地 龙 等 九 味 药 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,滤液 合 
并 ,浓缩 至 稠 涌 ,与 上 述 细 粉 及 适量 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 
成 1000 片 , 包 糖衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕色 ; 味 苦 。 

【鉴别 | (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :内 胚乳 细胞 旦 类 
多 角形 , 壁 菲 薄 , 稍 付 曲 , 胞 腔 充 满 淀粉 粒 ( 草 故人 仁 )。 内 果皮 
纤维 上 下 层 纵横 交错 ,纤维 短 梭 形 ( 连 岗 ) 。 

(2) 取 本 品 30 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 50ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 1% 盐酸 溶液 15ml E 
fE, MAAA pH 值 至 9, 用 三 握 甲 烷 振 摇 提 取 二 次 ,每 次 
10ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 , 蒸 二 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 粉 防 已 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml m 
Img 的 浴 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10 岂 对照 品 溶液 2 一 5 由 。 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
12:2:23:0.1) 为 展开 剂 。 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 扫 
钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 渡 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 加 126 
氧化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 再 用 水 20ml 洗涤 , 取 正 丁 
醇 液 , 葵 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
连 楚 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 
各 5 一 10p 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 
RFA EF CH Li P o mA 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105°C 
Bt Z8 BE Ex Sj CURE HO REEL. Am GEB ES ER 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GO BUR i 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 5ml, — RC 
甲烷 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 河 加 甲醇 


oml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 柏 对 照 药材 0. 1g ,加深 
AAR 1ml, 三 氯 甲烷 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 


层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茉 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 异 丙 醇 - 
浓 氮 试 液 (6:3:1.5:1.5:0.5) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 饱和 的 
层 析 红 内 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 次 
KR 


LEl 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 


含量 测定 了 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 H-P -k-k B Bg (40 : 30 : 30 : DD (每 
100ml 含 十 二 烷 基 磺 酸 钠 0.41g) 为 流动 相 ; 检测 波长 为 
280nm。 理 论 板 数 按 粉 防己 碱 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 制备 ” 取 粉 防己 碱 对 照 品 .防己 诺 林 碱 对 照 
品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 UT 
细 , 取 约 0.52g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 盐酸 - 甲 
EA: 100) 混 合 溶液 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 盐酸 -甲醇 
(1: 100) 混 合 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2 一 
5p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 防己 以 粉 防己 碱 (Css Ha; No O6) 和 防己 诺 林 
PCC: Huo N: Os6) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 95mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,清热 消 肿 , 通 络 定 痛 。 用 于 湿 
热 将 阻 证 ,其 症状 为 肌肉 或 关节 红肿 热 痛 , 有 沉重 感 , 步 履 艰 
XE ,发热 , 口 渴 不 欲 饮 ,小 便 短 未。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 3 次 。 

〖 规 格 〗 片 心 重 0. 25g | 

DRI WW. 


iE F3 PHA EE 
Wenweishu Jiaonang 
〖 处 方 〗 党 参 183g 附 户 ( 黑 顺 上 户 )150g 
KAR 183g 肉桂 90g 
山药 183g AAA GI 230183g 
日 术 ( 清 炒 )183g 南山 楂 ( 炒 )225g 
乌梅 225g 砂 仁 60g 
陈皮 150g 补 骨 脂 183g 


LAEI 以 上 十 二 味 , 砂 仁 粉碎 成 细 粉 ;其 余党 参 等 十 一 
味 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 静 置 , 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.28 一 1.30 
C10 C ) 的 清 膏 ,加 入 砂 仁 细 粉 与 适量 滑石 粉 、 演 粉 及 二 氧化 
硅 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 黄 色 至 标 福 色 的 细 
粉 和 颗粒 ; 味 微 酸 、 兰 。 

LER ORAM 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml 超声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 。 残 酒 加 水 30ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 
试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 试 液 , 取 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 
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3& Ji zK 5ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
lcm, 柱 高 为 15cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 40% 
乙醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 40% 乙 醇 液 ; 继 用 70% 乙 醇 80ml 洗 脱 ， 
收集 洗 脱 液 RT , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄芪 甲 昔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10p1, 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 肪 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 ， 
显 相 同 的 橙黄 色 荧 光斑 点 。 

(2) 取 本 品 3g, 人 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 15ml, 加 热 回 流 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 加 在 聚 酰胺 柱 (14 一 30 目 ,4g, 内 径 为 10mm, 干 法 
装 柱 ) 上 ,用 水 80ml 洗 脱 , 收 集 水 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
lml 使 溶解 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酝 -甲醇 -水 (100 : 15 : 10) 为 展开 
剂 ,展开 , 取出 ,了 晾 干 , 喷 以 三 握 化 铝 试 液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 4g. BEAR ,加 水 10ml 使 溶解 ,再 缓慢 加 入 乙醇 
80ml, 静 置 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 稀 盐 酸 20ml, Z 
BE 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,分 取 乙 栈 层 , 酸 液 用 乙醚 
Z0ml 提取 ,合并 乙醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1. 0ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 2g, 加 水 30m1, 加热 回流 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 10ml, 自 “ 加 入 乙醇 80ml” 起 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER bL 
甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 7 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

(ORE m 2g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 品 溶液 Zyl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 藩 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (4 : D 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 氨 氧化 钠 甲 醇 溶 液 , 晾 
干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

【检查 〗 马 头 碱 限 量 取 本 品 24 粒 内 容 物 , 研 细 , EE 
塞 锥 形 瓶 中 ,加 乙酸 150ml, 振 摇 10 分 钟 ,加 和 氨 试 液 8ml, DR 16 
提取 30 分 钟 ,放置 2 小 时 ,分 取 醚 层 ,车 二 ,残渣 加 无 水 乙醇 
1. Om] 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 
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无 水 乙醇 制 成 每 ml 2.0mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 15pl1, 对 照 品 
溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -无 水 乙醇 (7 : 3 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 晨 干 , 喷 以 稀 碘 化 负 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 辛 点 应 小 于 对 照 品 的 斑点 ， 
或 不 出 现 斑点 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

〖 含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ,以 甲醇 -0. 4 的 磷酸 溶液 (45 : 55) 为 流动 相 , 检 测 波 
长 为 246nm。 理 论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 10pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 ,粉末 过 四 号 得 , 混 匀 , 取 约 0.6g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 
中 ,加 盐酸 -甲醇 (1 : 100) 混 合 溶液 适量 ,提取 至 无 色 ,提取 液 
浓缩 至 约 10ml, 转移 至 25ml 量 瓶 中 ,再 加 盐酸 -甲醇 (1 : 
100) 混 合 溶液 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu H6O;) 和 蜡 补 上 骨 脂 素 
(Cii H5 Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 30mg。 

【功能 与 主治 | 温 中 养 胃 FALA. MFH R ERI 
致 的 胃痛 , 钙 见 胃 腕 冷 痛 、 腹 胀 咀 气 、 纳 差 食 少 、. 上 苦寒 无 力 ; 慢 
性 萎缩 性 胃炎 、 浅 表 性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗” 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 

【注意 〗 家 大 出 血 时 禁用 ; 忌 食 生冷 ,油腻 及 不 宜 消 化 的 


食物 。 
【规格 】 每 粒 装 0. 4g 
【贮藏 】 密封 。 
SARTRE 
Kelening Jiaonang 
〖 处方 〗 XE 黄精 ( 酒 炙 ) 
Ht 太子 参 
天 花粉 
[BEI 以 上 五 味 , 取 太子 参 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 黄芪 等 四 


味 加 水 裔 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 使 含 
HE EA 60% , 静 置 , 滤 过 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 稠 襄 状 ,加 入 上 
述 太 子 参 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 胶 宫 
1000 粒 , 即 得 。 

PIERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 棕色 至 棕 褐 色 的 粉末 ; 


e 1627 。 


MARRE 


RWE RH E. | 

鉴别 〗】 〈1) 取 本 品 内 容 物 , 置 显 微 镜 下 观察 : 淀粉 粒 众 
多 , 单 粒 呈 类 圆 形 或 半圆 形 , 直 径 4~20pm, 脐 点 呈 裂 缝 状 ; 
薄 壁 细胞 含 草酸 钙 簇 晶 ( 太 子 参 )。 

(2) 取 本 品 5 粒 的 内 容 物 ,加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 1 
小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄芪 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (17 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 脐 干 , 喷 以 碳酸 钠 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 


试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 


(3) 取 本 品 5 粒 的 内 容 物 ,加 乙醇 20ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
精 对 照 药材 3g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -醋酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 2.5%% 磷 铀 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105 "C JI 2A E 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 斑点 。 

LEEI 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LK C30. : 70) 为 流动 相 ; 用 燕 发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 背 峰 计 算 应 不 低 于 4000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml O.5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 6g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 
Wü 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 加 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 ， 
滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, 3 T , 残 演 加 水 30ml 分 次 溶解 ， 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 
取 液 ,用 浓 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 50ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 
ART , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 
至 刻度 885] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1091. 2091 与 供 试 品 
溶液 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
, 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 背 (Cu Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0.12mg。 

功能 与 主治 〗 HARFA ERLA. MATAH A E A 
Si ES] TEE 20899. E OAEI ,五 心烦 热 , 乏 力 多 汗 .心慌 气短 ;2 
型 糖尿 病 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ,3 个 月 为 一 
个 疗程 。 | | 
【规格 〗 每 粒 装 0. 45g 
【贮藏 】” 密封 。 
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Kuiyangsan Jiaonang 


〖 处方 〗 甘草 313g 白 及 47g 
延 胡 索 94g 泽 演 31g 
IER 47g S BU 47g 
Bi 94g KMT 1. 25g 


LAAI 以 上 八 味 ,甘草 用 氨水 (1 一 100) 渗 流 , 渗 流 液 浓 
缩 成 稠 襄 。 其 余 延 胡 索 等 七 味 粉 碎 成 细 粉 ,与 上 述 稠 膏 混 匀 ， 
用 60% 乙 醇 制 粒 , 干 燥 , 装 入 胶囊 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 襄 , 内 容 物 为 棕 黄色 的 颗粒 ; 气 香 ， 
BR. 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 ， 
梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 (黄花 )。 草 酸 钙 针 晶 成 束 ,长 27 ~ 88pm 
( 白 及 )。 不 规则 透明 薄片 , 具 细 密 条 纹 或 网 状 纹理 ( 海 果 峭 )。 
淀粉 粒 极 多 ,聚集 成 团 , 单 粒 ,类 圆 形 或 多 面 形 , 脐 点 星 状 ; 复 
粒 少 见 , 多 为 2~3 分 粒 组 成 , 层 纹 不 明显 ( 营 故 仁 )。 厚 壁 组 
织 碎 片 绿 黄色 ,细胞 类 多 角形 或 略 延长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 呈 连 
SS S , 纹 孔 细密 ( 延 胡 索 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醇 40ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 使 成 
碱 性 ,用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 提取 液 E 
T ,残渣 加 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 乙 
素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 2l, 
对 照 品 溶液 11, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烧 - 三 
氧 甲烷 -甲醇 -二 乙 胺 (10 : 6 : 1: 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 置 碘 燕 气 中 二 至 斑点 显 色 清晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 后 ， 
在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, 加 在 聚 酰胺 柱 (14 一 30 目 , 柱 高 为 
15cm, 柱 内 径 为 1cm , 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 水 120ml 洗 脱 , 弃 去 洗 
脱 液 ,再 用 85% 乙 醇 50ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 F d n Hn 
BR 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 背 对照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1~2p1、 对 照 唱 溶液 2 
分 别 点 于 同一 含 1% 醋酸 钠 的 法 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3 : 1 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醇 30ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 2ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 
药材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
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试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lp. p» si Hm 4%% 醋 酸 钠 
的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 C dn 3 E 3E id C TR WT, 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶囊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

eae 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 o 

谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Nei 以 甲醇 -0. Zmol/L ii H£ £ YA W- Nini) : 1) 
为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘草 酸 铵 峰 计算 
应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 KHARI E moi E ,精密 称 定 ， 
加 流动 相 制 成 每 lml 含 甘草 酸 匀 50ng 的 溶液 , 即 得 (甘草 酸 
重量 二 甘草 酸 饼 重量 /1. 0207), 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 适量 ,超声 
处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 流动 相 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 甘 草 以 甘草 酸 
于 4.0mg。 | 

功能 与 主治 〗 理气 和 胃 , 制 酸 上 止痛。 用 于 脾胃 湿热 , 胃 
腻 胀 痛 , 胃 酸 过 多 ;溃疡 病 , 慢 性 胃炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 3 次 。 

规格】 每 粒 装 0. 4g 

【贮藏 】 密封 。 


品 浴 液 与 供 试 品 浴 液 各 


(Cis Hez O16 ) 计 ,不 得 少 


Huamoyan Pian 


〖 处 方 〗 和 夏 枯草 800g 女 贞 子 400g 
枸 骨 叶 400g E 532g 
Jj c 532g x BU 800g 
EEZ 532g 丝瓜 络 400g 
泽 兰 240g 丹参 400g 
当归 268g 川 牛 膝 268g 
fi sri 400g 


〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 ONDKRIS — X EEA 2 小 时 , 滤 过 
合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.14(66 A 
冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 50%, 搅 匀 , 静 置 24 小 时 以 上 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.34 一 1.36(66C ) 的 笛 
TEE , 减 压 干 燥 , 粉碎 成 细 粉 ,加 入 辅料 适量 18653 s IURE 5 X, BUS 


TR ERA 


膏 , 加 入 泻 粉 . 糊 精 适 量 , 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 , 加 入 硬 脂 酸 镁 适 
量 , 压 制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 至 棕 黑色 ， 
味 甜 微 苦 。 

鉴别】 (1) 取 本 品 5 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 甲醇 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 湘 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 
液 , 用 氮 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 
潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 骨 叶 对 照 药材 
2g, 加 水 30ml, RE 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提取 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 -水 (30 : 10: 1: DAE 
FR . E JT LH EF REDI. 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Jn 
至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 
色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) BU E P P T BB d o DP EE ql E 1ml 含 Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10 91, 2 311 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2) 
的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 区 
光斑 点 。 

DRE m 5 片 , 除 去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 20ml 及 
浓 氨 试 液 2ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
ié& Jii FH ER 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 PUR 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 粉 防己 碱 对 照 品 、B 
己 诺 林 碱 对 照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 lml 各 含 img 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 10u1l、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 Suls 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 环 己 烷 -二 氧 甲烷 -丙酮 -甲醇 
(10: 8:1: DISJ&OTGON , E T SR ^CBUBURI 15 分 钟 的 展开 
A ET SECHS Bo S08 DURS HAE BE TAE ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 片 ,除去 薄膜 衣 , 研 细 , 加 5%% 碳 酸 氧 钠 溶 液 
20ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 盐酸 调节 pH fH 
至 2 一 3, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ET. 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 
材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 
于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 - 甲 酸 (4 : 6: 8 : 3 : 4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 ,在 紫外 
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光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 或 斑点 。 

(5) 取 川 牛 膝 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARE, UPEA 
甲烷 -丙酮 (8 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 奇 王 醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 洲 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲醇 -甲酸 -水 
(10:10:5:1:5) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ， 
WE LA 5% 香 草 醋 硫 酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[Dix] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZG -1. 7% 甲 酸 溶 液 (19 : 81) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 MADR B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 iml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 薄膜 衣 , 精 密 称 
定 ,; 研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75%% 甲 醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W , Jj R 
40kHz)20 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCC Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 0.80mg。 

功能 与 主治 〗 清热 祛 湿 ,活血 通 络 。 用 于 湿热 闭 阻 .次 
血 阻 络 所 致 的 痹 病 , 症 见 关节 肿胀 疼痛 、 痛 有 定 处 、 届 伸 不 利 ，; 
急 、 慢 性 滑 膜 炎 及 膝 关节 术 后 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 片 ,一 日 3 次 。 


【注意 〗 糖尿 病 患者 忌服 。 孕 妇 慎 用 。 
【规格 (1) 薄膜 衣 片 每 片 重 0.5g (2) 薄 膜 衣 片 每 片 
重 0. 6g 


LERI 密封 。 


Huamoyan Jiaonang 


[4h73 RAE 800g 女 贞 子 400g 


。 1630 。 
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枸 骨 叶 400g EE 532g 
D aooe a BL 800g 
ERZ 532g 丝瓜 络 400g 
泽 兰 240g 丹参 400g 
当归 268g 川 牛 膝 268g 
Mh cA 400g 


LADI 以 上 十 三 味 JHDK BUE X. EA ZI EIE, 
合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.14(668C ) 的 清 嘉 , 放 
冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 5075. fi 5], SR EE 24 小 时 以 上 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 ,加 硬 
脂 酸 镁 适量 混 匀 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 色 至 标 褐色 的 颗粒 
和 粉末 ; 气 微 香 , 味 微 昔 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 人 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 和 毛 
试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 骨 叶 对 照 药材 2g， 
加 水 30ml, RÆ 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 目 " 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 -水 (30 : 10: 1 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 CH LECCE LA. 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 沧 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 
同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

(2) 取 黄芪 甲 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img BUR 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 
的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧 
光斑 点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2.5g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 20ml KRA 
试 液 2ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 
甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 防 已 对 照 药 材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 粉 防 已 碱 对 照 品 、 防 已 详 
林 碱 对 照 品 ,加 三 毛 甲 烷 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶 液 10pl、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烧 - 二 氯 甲烷 -丙酮 -甲醇 (10 : 8 : 
1: 1) 为 展开 剂 , 置 浓 氮 蒸气 预 饱 和 15 4r P ES ET E VI » JE 
开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钾 试 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 


中 国药 典 2015 年 版 


(4) 取 本 品 5 粒 的 内 容 物 , 研 细 ,加 54 碳酸 氢 钠 溶液 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 用 盐酸 调节 pH fü 
至 2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 
材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 im Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 10gl. 23 Xl £x 
于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氧 甲烷- 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -甲酸 (4 : 6 : 8: 3 : DON RE JT SRL SOT Wh E E RE PII 
光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑点 或 斑点 。 

(5) 取 川 牛 膝 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 所 
围 烷 - 丙 酮 (8 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 虑 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 奇 王 醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10p1; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲醇 - 甲 酸 -水 
(10: 10: 5: 1: 5 的 下 层 涂 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 卡 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01035, 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z1. 7 26 FR BR TEIL CA : 81) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RADR B 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50y8g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 25 HH 
Bg 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 40kHz) 
20 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补 是 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Hs Ois ) 计 ,不 得 少 
F 0. 80mg. 

【功能 与 主治 AAJA. AA. RIT NW EABIBH JS 
THL BE 2 Pr i f REA o E IL KT b KA A A A EAE SERA R; 
急 、 慢 性 滑 膜 炎 及 膝 关 节 术 后 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 


JE RE XU 
【注意 】 SEG GR. POAN. 
【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 
DERI 密封 。 
滑 膜 炎 颗 粒 
Huamoyan Keli 
〖 处方 〗 让 枯草 200g 女 贞 子 100g 
HERE 100g EE 133g 
防 已 133g iE MA 200g 
ERZ 133g 丝瓜 络 100g 
泽 兰 60g 丹参 100g 
当归 67g 川 牛 膝 67g 
Ads E 100g 


[5X1 以 上 十 三 味 ,加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 1.14(66 ) HRR, W 
冷 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 50/6.1£5].88 B 24 小 时 以 上 , 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 万 糖 粉 和 糊 精 适量 , 制 成 颗 
粒 , 干 燥 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 柠 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 蔡 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 和 氨 试 液 洗 
Wk 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枸 骨 时 对 照 药材 2g, 加 水 


摇 提 取 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷 -甲醇 -甲酸 -水 (30 : 10 : 1 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 
颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 黄 工 甲 痛 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2) 
的 下 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ,紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 欧 
光斑 点 。 

(63) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 三 氯 甲 烷 30ml 及 浓 氮 试 液 2ml, 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 洒 加 甲醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 已 对 照 药 材 0. 5g, 同 


e 1631 。 


滋 心 阴 口 服 液 


法 制 成 对 照 药材 浴 液 。 再 取 粉 防己 碱 对 照 品 、 防 已 诺 林 碱 对 
照 品 , 加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10p1、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -二 握 甲 烷 -丙酮 -甲醇 (10 : 8: 1: DON 
展开 剂 , 置 浓 所 蒸气 预 饱和 15 分 钟 的 展开 生 内 ,展开 ,取出 ， 
了 晾 干 , 喷 以 稀 矶 化 负 钾 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(4) 取 本 品 12g, 研 细 , 加 5% 碳酸 氨 钠 溶液 30ml, 超声 处 
H 30 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙 
醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 0. 5g, 加 
5%% 碳 酸 氢 钠 溶液 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 丹 酚 
酸 了 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5 一 10n1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GE; 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 握 甲 
烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (4:6:8:3:4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 
点 或 斑点 。 

《5) 取 川 牛 膝 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 所 
甲烷 -丙酮 (8 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

(6) 取 奇 和 于 醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml jp 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 品 溶液 各 10pl1; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -丙酮 -甲醇 -甲酸 -水 (10: 
10:5:1: 5 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
01042, 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 VAL Z, BS -1. 7 96 PRAA : 81) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 287nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 MAHR B 对照 品 适量 ,精密 称 
定 ,; 加 75% 甲 醇 制 成 每 lml d 50g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75 25 FB 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)20 


* 1632 。 
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分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补 是 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 瓷 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha Oi ) 计 ,不 得 少 
F 2.4mg. 

功能 与 主治 ARAT. mA. HIT GAB GS 
Ifi. BH $% Er c KO E E UL CS eb HEP RS TRI XE Kb JER A A s 
急 、 慢 性 滑 膜 炎 及 膝 关 节 术 后 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【注意 〗 糖尿 病 患 者 忌服 。 孕 妇 慎 用 。 

[XR ERR 12g 

ERI 密封 。 


[4h55] #4% IRAJ 
北 沙 参 Eu 
LANEI 以 上 四 味 , 麦 冬 LEY, ZS UK BUE — X AHR 


液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 ;三 
七 粉碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 回流 提取 三 次 ,合并 提取 液 , 滤 
过 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 ; 药 潭 加 水 前 者 三 次 ,合并 前 液 , 滤 过 ， 
滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 麦 冬 、 北 沙 
参 的 滤液 合并 ,回收 乙醇 , 药 液 备用 ; 赤 芍 加 水 前 者 三 次 , 合 3 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,用 1% 和 氧 氧 化 钠 溶 液 调节 pH 
值 ,加 明胶 溶液 适量 ;使 沉淀 完全 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 
乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 再 加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ， 
浓缩 至 适量 ,与 上 述 各 备用 药 液 合 并 ,冷藏 24 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 加 入 附加 剂 适 量 s EE s BIS. 

CEI 本 品 为 红 棕色 的 泪 清 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 、 微 苛 。 

〖 鉴 别 〗 取 本 品 5ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 
(20ml,10ml,10mD ,合并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗 洗 2 
次 ,每 次 10ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 10ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 皂苷 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)5 一 10C 放 置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.06( 通 则 0601). 

pH Ju 5.0—7.0 GB lll 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


滋 心 阴 胶 去 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 酮 酸 (25 : 75 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 
波长 为 235nm。 理 论 板 数 按 三 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 3600. 

对 照 品 溶液 的 制备 RADEI mE ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 AERA m 10ml, 置 25ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 静 置 1 小 时 以 上 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 精 
密 量 取 续 滤液 2ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100~200 目 ,2g, 内 径 
为 lcm, 用 水 10ml 预 洗 ) 上 ,以 水 25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 至 
25ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 深 液 10ul 与 供 试 品 溶液 
204l, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 lml € RA UL AS ZU E (Ca Hzs O11) 计 ,不 得 少 
T 0.4mg, 

【功能 与 主治 〗 滋养 心 明 , 活 血 止 痛 。 用 于 阴 虚 血 瘀 所 
e B Jf 5: on DE fA po Rs Je a b ER CBE fr 五 心烦 热 、 夜 眠 不 安 、 再 
红 少 冶 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

【规格 每 支 装 10ml 

[mg 密封 。 


X IM A BRE SE 


Zixinyin Jiaonang 


[475] zx Zi ^j 
北 沙 参 E 


LAGI 以 上 四 味 , 麦 冬 、 北 沙 参 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 , 合 
并 滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 ;三 七 
粉碎 成 粗 粉 ,用 75 26 乙醇 加 热 回 流 提 取 三 次 , 滤 过 ,合并 滤 
液 ,滤液 回收 乙醇 ,备用 ;药酒 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 麦 冬 、 北 沙 
参 的 滤液 合并 ,回收 乙醇 , 药 液 备用 ; 赤 厅 加 水 前 党 三 次 , 渡 
过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,用 1% 氢 氧化 钠 溶 液 调节 pH 
值 , 加 明胶 溶液 适量 ,使 沉淀 完全 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 
乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 再 加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ， 
浓缩 至 适量 ,与 上 述 各 备用 药 液 合并 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
适量 ,喷雾 干燥 ,粉碎 成 细 粉 , 制 粒 ,干燥 , 逆 人 腕 赛 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

LERI ZR ih 2 RE Je 3E s VILI DIR G 28 7 168 05, B 
MAME SEI iC o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 0.7g, 加 水 50ml, £8 7 Ab 38 
30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 通过 聚 酰胺 柱 (40 一 60 
目 ,5g, 内 径 为 2cm, 湿 法 装 柱 ), 用 水 50ml 洗 脱 ,收集 流出 液 
与 洗 脱 液 , 置 水 浴 上 蒸 至 约 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 


使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 
成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :7 :2)10C 以 下 放 
置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 影 干 , 喷 以 1% 香 草 醋 的 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(DRE m NÈH 0.7g, 加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 疗 干 ,残渣 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
IE J EE JR FÉ RH 3 次 (30ml,20ml,20ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,用 
正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 液 ,再 用 正 
丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 燕 干 ， 
残渣 加 水 3ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 4026 e. 
BE 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
ART ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 
对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 皂 背 Rbi 、 人 
参 皂苷 Rg 及 三 七 皂苷 R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 
Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110°C 
加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
OTO3) 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 I XE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 有 睛 -0. 1% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 革 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 RAI ZU Xp BS ZI 10mg, 精 密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 
取 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 
Iml EAH 10ug) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 4 3€ , 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, E 
10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10~20u1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak ih bL RAS BLA Zu df (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 3. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 滋养 心 阴 , 活 血 止痛 。 用 于 阴 虚 血 瘀 所 
SS HO M] JR. , E TL Wi] fs Hf ji on ERE b Roo DEA ERAI K E 
红 少 苦 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 ,一 日 3 次 。 


。 1033 。 


滋 心 阴 颗 粒 


〖 规格 〗 每 粒 闭 0. 35g 


【贮藏 〗 密封 , 置 干燥 处 。 
AUTE RAI 
Zixinyin Keli 
[45751 Z IRAJ 
北 沙 参 Su 
[5:3 以 上 四 种 , 麦 冬 、 北 沙 参 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 , 合 


并 滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 ;三 七 
粉碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 加 热 回 流 提取 三 次 , 滤 过 ,合并 滤 
液 ,滤液 回收 乙醇 , 药 液 备用 ; 药 漂 加 水 前 者 三 次 , 滤 过 ,合并 
滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 麦 冬 、 
北 沙 参 的 滤液 合并 ,回收 乙醇 , 药 液 备 用 ; 赤 芍 加 水 前 者 三 次 ， 
滤 过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 至 适量 ,用 1% 和 氨 氧 化 钠 溶 液 调 节 
pH 值 , 加 明胶 溶液 适量 ,使 沉淀 完全 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 , 加 乙醇 , 静 置 ,小 过 ,滤液 再 加 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 
乙醇 ,浓缩 至 适量 ,与 上 述 各 备用 药 液 合并 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 稠 襄 , 取 笛 膏 ,加 糊 精 及 乙醇 适量 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗 
PE 1000g, 即 得 。 


CERI 本 品 为 淡 棕 黄色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
IRITE o 
鉴别 (1) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 水 50ml, 超 声 处 理 30 分 


钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 滤 过 ,滤液 通过 聚 酰胺 柱 (40 一 60 目 ,5g， 
内 径 为 2cm, 湿 法 装 柱 ), 用 水 50ml 洗 脱 , 收 集 流 出 液 与 洗 脱 
A EKEREN 20ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ， 
每 次 20ml, EHETE, ZT, RAMEE 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 芍 药 背 对照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
iml Ims 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 
FRE ICA HET RI . ET CHR LSU , 喷 以 1%% 香 草 醛 的 10 25 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 
(2) 取 本 品 6g, 加 无 水 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小时, 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 (30ml, 20ml, 20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 用 正 丁 醇 饱 
和 的 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 氨 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 
的 水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 
水 3ml 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 4096 
乙醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70 96 Z. BR 50ml 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 ,共和 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 三 七 对 照 药材 1g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 人 参 蛙 背 
Rb; 对 照 品 人参 皂苷 Rgi 对 照 品 及 三 七 皂苷 R 对 照 品 , 加 
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甲醇 制 成 每 1ml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 -水 (13 :7 : 2) 
10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

检查】 应 符合 颗粒 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZE- 126 BEER TA IR (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 BOAT ZU E Ban y 10mg, 精密 称 
定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 溶解 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 ,精密 量 
取 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 稀 释 至 刻度 , 插 匀 , 即 得 (每 
Iml &^j£Zjtr 10ug). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 密 塞 ， 
称 定 重 量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 
失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ， 
加 流动 相 至 刻度 , 播 义 , 即 得 。 | 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10~20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 赤 芍 以 芍药 背 (Css Has O14) 计 , 不 得 少 于 
于 6. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 滋养 心 阴 , 活 血 上 止痛。 用 于 阴 虚 血 瘀 所 
致 的 胸 痹 , 症 见 胸 问 胸痛 、 心 居 尾 昼 、 五 心烦 热 、 夜 眠 不 安 、 舌 
红 少 苔 ;和 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 FRR Og 

DERI 密封 。 


Zibu Shengfa Pian 


区 处方 习 当归 60g 地 黄 45g 
J| Š 30g AR 45g 
E 60g 黑 芝 麻 90g 
RF 30g 制 何 首 马 90g 
WT 45g 枸杞 子 45g 
侧 柏 叶 45g 熟地 黄 75g 
dr Wd 60g ABRE 0g 
X& iii e 45g 


[5:53 以 上 十 五 味 , 取 制 何 首 马 30g. 25H , DUAE RT 
川 营 粉 碎 成 细 粉 ;其 余地 黄 等 十 一 味 与 剩余 何 首 马 ,加 水 前 
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者 二 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 。 滤 液 浓 缩 至 相对 密度 
为 1. 30~~1.34(80%C) 的 稠 膏 , 加 入 制 何首乌 等 细 粉 及 辅料 
适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 
衣 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 
ze BS GIC ERE. 

鉴别】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 薄 壁 细胞 纺锤 形 ， 
壁 略 厚 , 有 极 微 细 的 斜 向 交错 纹理 (当归 )。 气 孔 思 隐形 ,保卫 
细胞 较 大 ,侧面 观 呈 哑铃 状 ( 侧 柏 叶 ) o IER P5 E dn ELTE ZU 
80pm( 制 何首乌 ) 。 

(2) 取 本 品 25 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 60ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 所 
试 液 充分 洗 次 2 次 ,每 次 Z0ml, FEAA. ET EART, 
FRIIK 5ml 使 溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 
( 柱 内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 12cm), 用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 
液 ,再 用 4076 乙醇 30ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 7096 乙醇 
80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml S 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 一 5 由 、 对照 品 溶液 8p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (20 : 40: 
22 : 10)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HERF ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn d E PE xa E E 
清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml [TR 
f ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 J SHARA A 1g, 分 别 同 
供 试 品 溶液 制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
R G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脐 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 , 即 得 。 另 取 枸 柜子 
对 照 药材 0. 5g, 加 水 35ml, 加 热 煮 沸 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 滤 
液 用 乙酸 乙 酯 15ml 振 摇 提取 ,提取 液 浓 缩 至 约 1ml, 作 为 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 
溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 
酯 -甲酸 (15 : 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。( 避 
光 操 作 ) 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZHR- (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 320nm。 


强力 枇杷 畜 ( 蜜 炼 ) 


理论 板 数 按 2,3,5,4 -四 羟基 二 葵 乙 烯 -2-O-6-D- 葡 萄 糖苷 峰 
计算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 502.3,5.4' -VUXS EZ 8-2-O- 
B-D-8 W PR E XT RR i6 EOS VE SEXE VUE FR RR SU BR 1ml € 
20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 
醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 350 W ,频率 50kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 色 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 制 何首乌 以 2,3,5,4“- 四 羟基 二 芋 乙 烯 -2-O- 
B-D- Aj Wi Er (Co HzO 〇 ,) 计 ,不 得 少 于 0. 45msg。 

【功能 与 主治 滋补 肝 肾 , 益 气 养 荣 , 活 络 生 发 。 用 于 脱 
发 症 。 | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 8 片 , 一 日 3 次 ,小 儿 

DESI 孕妇 及 合并 其 他 疾病 者 遵 医嘱 。 

【规格 (1) 糖衣 片 片 心 重 0. 30g 

(2) 糖 衣 片 片 心 重 0. 38g 

(3) 薄 膜 衣 片 每 片 重 0. 31g 

(4) 薄 膜 衣 片 每 片 重 0. 38g 

【贮藏 】 密封 。 


558 7) E4088 (SE) 


Qiangli Pipa Gao 


[4h77] 枇杷 叶 69g EUG 50g 


百 部 15g FB 9g 
AERE 6g 桔梗 6g 


iur 0. 15g 

〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 枇 杷 叶 等 六 味 加 水 
前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
100ml, 加 茶 甲 酸 钠 2. 5g, 搅 拌 使 溶解 ,加 炼 蜜 约 100ml, 馆 糖 
300ml, 继 续 加 热 至 沸 ,保持 20 分 钟 , 滤 过 , 放 冷 ， 加 入 枸 橡 酸 
0. 5g、 用 乙醇 溶解 的 枇杷 香精 适量 及 薄荷 脑 ,搅拌 , 混 匀 ,加 炼 
蜜 至 1000ml, 混 匀 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黄 棕 色 稠 厚 的 半 流 体 ; 气 香 , 味 甜 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 30ml, 加 水 30ml, 混 名 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 50ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 
50ml 洗 次 ,分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 枇 杷 叶 对 照 药材 lg. 加 水 
100ml, 煎 者 30 分 钟 HS , 滤 过 , 取 滤 液 浓缩 至 30ml, EL "FH 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ?起 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 
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强 阳 保 肾 丸 


照 薄 层 色 详 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 
药材 溶液 Su 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 
乙 酯 - 冰 酯 酸 (12 : 2 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 5 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 100ml, 照 挥发 油 
测定 法 (通则 2204) 测 定 , 自 测定 器 上 端 加 水 使 充满 刻度 部 
分 ,并 洲 流 入 烧瓶 中 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 2ml, 加 热 至 沸 并 保 
持 微 沸 30 分 钟 OS ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 
取 菏 和 荷 脑 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5p1、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 
5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30ml, 加 水 50ml, 混 匀 ,用 浓 氮 试 液 调 节 pH 
值 至 9 一 10 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 50ml, 合 并 三 氧 

甲烷 液 (必要 时 可 离心 ), 回 收 溶剂 至 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 吗 啡 对 照 品 、 磷 酸 可 待 因 对 照 品 
盐酸 器 桶 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 次 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5g 分别 点 于 同一 用 276 A 
化 钠 溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -丙酮 -乙醇 - 浓 毛 
试 液 (20 : 20 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 依 次 喷 以 入 
碘 化 匀 钾 试 液 和 亚 硝 酸 钠 乙 醇 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 20ml, 加 7% 硫酸 乙醇 -水 (1 : 3) 混 合 溶液 
40ml 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 振 播 提取 2 次 ,每 次 
50ml, 合 并 三 氯 甲烷 液 , 加 水 50ml 洗涤 , 取 三 氯 甲 烷 液 用 无 
水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 1g, 自 “加 7 76 Bi 
酸 乙 醇 -水 (1 : 3) 混 合 溶液 40ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10nl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙醚 
(2: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醉 涂 液 ， 
在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 相对 密度 应 不 低 于 1. 30( 通 则 0183)。 


其 他 ”应 符合 前 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0183). 
【含量 测定 〗 了 吗啡 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S DAZ. ÉS-0. 01mol/L Bid E ER EM YA HE Ej O.02mol/L 
磷酸 二 氢 钾 溶液 的 等 量 混合 液 ( 用 10% 磷 酸 溶液 调节 pH fü 
至 2.8) (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 220nm。 理 论 板 数 按 


e 1636 。 
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吗啡 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 啡 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 棕 
色 量 瓶 中 ,加 含 5%% 酷 酸 的 20%% 甲 醇 制 成 每 lml 含 15pg WR 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 约 5g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 
瓶 中 ,加 含 5% 醋 酸 的 2076 P BEYG EJT OW TE 28 A RE $865] yë 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A URGED HE CC. Hyg NO;) 计 ,应 为 
15. 0~100. Ong. 

磷酸 可 待 因 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硕 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZE- 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 溶液 与 0. 02mol/L 
磷酸 二 氧 钾 深 液 的 等 量 混合 液 ( 用 10%% 磷 酸 溶液 调节 pH 值 
至 2.8) (15 : 85) 为 流动 相 ;检测 波长 为 220nm。 理 论 板 数 按 
磷酸 可 待 因 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 磷 酸 可 待 因 对 照 品 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E 20png 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 约 10g, 精密 称 定 ,加 
0. 5mol/L 氧 氧 化 钠 溶液 30ml, 摇 勺 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 4 
次 ,每 次 40ml, 合 并 三 氧 甲 烷 液 ,60C 减 压 回收 洲 剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg Pe NETT HH NO; 
计 , 应 为 5.0 一 25. Ong. 

功能 与 主治 养 阴 钱 肺 ,镇 咳 祛 痰 。 用 于 久 咳 劳 嗽 、 文 


适量 ,精密 称 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 


° HPO; 


RER. 
用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 20g, 一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 
【规格 〈1) 每 瓶装 180g (DAHR 240g (AHi 
装 300g 
【贮藏 〗 密封 , 置 阴 党 人 处。 
Qiangyang Baoshen Wan 
LEAI KEFE 36g HEA OR LEE 36g 
酒肉 从 大 36g 盐 衣 户 巴 48g 
盐 补 骨 脂 48g Hb TERT 42g 
i, 58 36g 蛇 床 子 36g 
Tibi 48g 韭菜 子 42g 
Ek Kb 3c 60g 肉桂 24g 
盐 小 苏 香 30g IRA 36g 
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制 远 志 36g 

LADAJ 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 和 划 , 混 匀 ,用 水 泛 
丸 ,干燥 。 每 1000g 用 滑石 粉 lllg 包 内 衣 , 再 用 朱砂 粉末 
28g、 滑 石粉 111g 配 研 均匀 , 包 外 衣 , 打 光 , 干 燥 , 即 得 。 

DERRI 本 品 为 粉红 色光 亮 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 
灰 黑 色 RATE o 

[3503 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 校 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 ,直径 4 一 6pnm 
(茯苓 )。 淀 粉 粒 大 多 为 复 粒 ,类 球形 ,由 极 多 分 粒 组 成 ,分 粒 
细小 ,类 多 角形 或 多 角形 ,直径 1 5um GE Ib IE SEO, RR EE 
细胞 呈 淡 黄色 或 淡 黄 棕色 ,表面 观 呈 多 角形 , 壁 较 厚 ,和 孔 沟 细 
密 , 胞 腔 含 深 棕色 物 ( 醋 五 味 子 )。 非 腺 毛 单 细胞 , 壁 厚 , 木 化 ， 
脱落 后 残迹 似 石 细胞 状 ( 覆 盆子 ) 。 纤 维 单个 散在 ,长 权 形 LEE 
径 24~50pm, 壁 厚 , 木 化 (肉桂 )。 

(2) 取 本 品 10g, 研 细 , 加 7096 乙醇 50ml, 超 声 处 理工 小 
时 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 176 € SUE SI 
溶液 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗 
涤 2 次 ,每 次 20ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml f$ 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 淫 羊 蓝 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 丁 酮 -甲醇 -甲酸 -水 (6 : 6 : 4 : 0.5 : 1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 晾 干 ， 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 细 , 加 无 水 乙醇 30ml, 超声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 水 10ml ESAE. C ER ERR S 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙 
Bg 2ml 使 溶解 ,加 入 中 性 氧化 铝 1. 5g(100 一 200 ED fE5J , 挥 
尽 无 水 乙醇 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 
1.5cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 2T o AR E 
无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 补 骨 脂 对 照 药 
材 0. 25g ,加 无 水 乙醇 10ml, 自 “超声 处 理 30 分 钟 ” 起 , 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(30—60'CO-Z, BE-Z, E& 7, ER C13 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,20C 以 下 
展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10 96 SC SECULI S BR Y VL BC ELI 
光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 蛇 床 子 对 照 药材 0. 3g, 加 无 水 乙醇 10ml, 超声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 本 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 加 无 
水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 素 对 照 
品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 
品 溶液 及 上 述 两 种 对 照 溶液 各 1 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 


层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 乙 醚 -乙酸 乙 酮 (13 : 1 : 2) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

RE m 2g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 石油 醚 《60 一 90°C ) 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 酸 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 
HE lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 
0.5g, 加 甲醇 10ml, 目 "超声 处 理 30 分 钟 ? 起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF. 薄 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 
于 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
Jg 3R ERU A Z R-0. 05 16 ERR TR HE C25 : 75) 为 流动 相 ; 柱 温 
30'C UU ICI 7g 270nm. HE AR XX d E F E P METER WR 
IR F 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 POR FÆ HOM BU nde EE IS ARE 
加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 5ug 的 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 ,人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 ， 
加 70% 甲 醇 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,用 70% 甲 醇 
分 次 洗涤 容 需 ,滤液 与 洗 液 合并 , EE 50ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 
醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul, it ATH GRÉ X. ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EEFE NE E Y CC Hi Ois ) 计 ,不 得 少 
F 0.19mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补肾 助 阳 。 用 于 肾 阳 不 足 所 致 的 腰酸 腿 
fx OESTE ILES. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 

规格 每 100 丸 重 6g 

【贮藏 〗 S. 


um BH 
Qiangshen Pian 
〖 处方 〗 JE 山药 
NES 熟地 黄 
枸杞 子 丹参 
补 骨 脂 HEFER 
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KE PETS 
盐 杜 仲 人 参 荃 叶 总 皂苷 


[57x 3. 以 上 十 四 味 , 鹿 莓 .牡丹 皮 和 山药 适量 粉碎 成 细 
粉 ,与 人 参 荃 叶 总 皂苷 混 匀 。 丹 参 粉 碎 成 粗 粉 ,用 7096 , S 
VE TRI ,浸渍 , 渗 渡 ,收集 渗 渡 液 , 减 压 回收 乙醇 并 浓缩 至 成 稠 
谊 。 其 余 山 茶 黄 等 九 味 药 与 剩余 的 山药 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ， 
合并 滤液 , 话 置 ; 取 上 清 液 减 压 浓缩 至 成 稠 膏 , 与 上 述 稠 膏 、 药 
粉 及 辅料 适量 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 
或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 ， 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 
S URS E PERSE Lo. 

[3303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 未 骨 化 的 骨 组 
织 淡 灰 色 或 近 无 色 , 边 缘 及 表面 均 不 整齐 , 具 不 规则 的 块 状 
突起 ,其 间 隐 约 可 见 条 状 纹理 ( 鹿 苷 )。 淀 粉 粒 三 角 状 卵 形 
或 矩 圆 形 ,直径 24~40pm, 脐 点 旦 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
草酸 钙 徐 品 散 在 或 存在 于 薄 壁 细胞 中 ,有 时 数 个 排列 成 行 
EFE). 

(2) 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 5g, 置 圆 底 烧 瓶 中 , 照 挥发 油 测 
定 法 (通则 2204 乙 法 ) 试 验 , 用 环 已 烷 1ml 替代 二 — 
定 紫 中 ,保持 微 沸 30 分 钟 后 停止 加 热 , 取 环 已 烷 液 作为 供 ; 
品 浴 液 。 另 取 丹 皮 酚 对 照 品 , 加 环 已 烷 制 成 每 1ml 含 dines 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 次 液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 

已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ; 喷 以 酸性 
5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 (5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 10ml 加 稀 盐酸 
2 滴 ) ,在 105 尺 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
x 剂 ; 以 甲醇 -水 (42 : 58) 为 流动 相 ;检测 波长 为 245nm。 

论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 
素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lOpg 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 人 研 细 , 取 约 0.9g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
甲醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)40 
分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
101nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu He O3) 和 蜡 补 骨 脂 素 
(Cu He Os ) 的 总 量 计 ,规格 (1)、(3) 不 得 少 于 0.20mg; 规 格 
(2) 不 得 少 于 0. 40mg。 

【功能 与 主治 〗 补肾 填 精 , 益 气 壮阳 。 用 于 阴阳 两 虚 所 
SiC BA] 'PF EJK AP 腰痛 、 遗 精 、 阳 痿 .早泄 , 夜 尿频 数 ; 慢 性 肾炎 和 


品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
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久治不愈 的 肾 重 肾炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 6 片 (规格 (1)、(3)] 或 一 
次 2 一 3 片 5 规 格 (2)] ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 

【注意 〗 孕妇 慎 用 。 

〖 规 格 (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

C2) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 O.63g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 30g) 

【贮藏 ” 密封 。 


Iff X XE 788 2 
Shufeng Dingtong Wan 
〖 处方 〗 马 钱 子 粉 200g 麻黄 300g 
乳香 ( 醋 制 )100g 没 药 ( 酷 制 )100g 
千年 健 30g E AA 8 OBO30g 
Hd 30g 桂 枝 30g 
牛 膝 30g 木瓜 30g 
甘草 30g 杜仲 ( 盐 灾 )30g 
防风 30g 羌活 30g 
独活 30g 


ADEI 以 上 十 五 味 , 除 马 钱 子 粉 外 ,其 余 麻黄 等 十 四 味 
粉碎 成 细 粉 ,过 得 ,与 马 钱 子 粉 配 研 , 混 义 。 每 100g 粉末 用 炼 
蜜 60— 80g 和 适量 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 密 丸 ;或 加 炼 蹇 140 一 
160g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黑 色 或 灰 黑 色 的 水 蜜 丸 ,或 为 灰 黑 色 
的 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 辛 香 , 味 昔 、 酸 

Lal — (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :气孔 特异 ,保卫 细 
胞 侧面 观 旦 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 石 细胞 大 , 呈 类 三 角形 .椭圆 形 或 
不 规则 形 ,直径 198~253pm, 壁 厚 , 层 纹 明 显 , 胞 腔 内 含 深 红 
色 物 (地 栅 皮 )。 

(2) 取 本 品 水 蜜 丸 2g, 研 碎 ; 或 取 小 蜜 丸 .大 蜜 丸 3g, 39 
碎 , 加 硅 藻 土 适 量 , 研 细 , 加 浓 氨 试 液 1ml 与 三 握 甲 烷 30ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 硫酸 溶液 (3 一 100)30ml 分 2 
次 振 摇 提 取 ,合并 提取 液 ,加 浓 氨 试 液 使 呈 碱 性 ,用 三 氯 甲烷 
30ml 分 2 次 振 摇 提 取 ，, 合 并 三 所 甲烷 提取 液 , 花 干 ,残渣 加 三 
氯 甲 烷 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 in 
三 所 甲烷 制 成 每 lml 含 0. 4mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 a 
分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 氨 试 
液 (16 : 12:1: 4) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 明 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[ted 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 


jj 0108). 


为 填充 剂 s EZ, S -0. 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 溶 液 与 0. 05 mmol/L 
RAH A WEB AE E RC IBNE CH 10% 磷 酸 溶 液 调节 至 
pH 2. 8 (21 : 79) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 士 的 宁 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 UA S UK SEL 10g, ERE. 1R 53 , Hc 
1. 3g, 精 密 称 定 RREA P B ^] EE AL 30 JL LX 8E JU 5 
JL. BRE. dE SJ. HC 1. 9g. Tri 96 ER XE E E 2E HEEL P «IE ZK 
3ml, 置 振荡 器 上 振 揪 至 完全 溶 散 , 加 氧 氧 化 钠 试 液 2ml, 4€ 
匀 ,加 甲醇 50ml, 超声 处 理 (功率 400W, 频 率 40kHz) 20 分 
钟 , 用 铺 有 少量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 ,滤液 置 100ml E Ai 
中 ,用 甲醇 洗涤 残渣 及 滤 需 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 
刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 25ml, 蒸 干 , 残 渣 用 甲醇 滩 解 并 转移 至 
10ml 重 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液, 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 Sal 与 供 试 品 溶液 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 水 蜜 丸 每 lg BETE AER T CCa Hz N30; 
计 , 应 为 0.8 一 1.0mg; 小 蜜 丸 每 lg 含 马 钱 子 粉 以 士 的 宁 
(C; Hi N5 O0 TF» E 0. 60—0. 80mg s I 9E AL AE JU E £F 
33 EL dz BS ^P CCo; Hz; N; O;) 计 ,应 为 3.3 一 4. 1 mg. 

【功能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,活血 止痛 。 用 于 风寒 湿 闭 阻 、 
瘀 血 阻 络 所 致 的 瘾 病 , 症 见 关 节 疼 痛 、 冷 痛 、 刺 痛 或 疼痛 致 其 ， 
屈伸 不 利 .局 部 恶 寒 . 腰 腿 疼 痛 . 四 及 麻木 及 跌 打 损伤 所 致 的 
局 部 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 4g(20 丸 ) ,小 蜜 丸 一 
次 6g, 大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

[EI 按 规定 量 服 用 ,不 宜 多 服 ; 体 弱者 慎 服 ; 孕 


LRI DKEA 每 100 3,35 20g (2) 小 蜜 丸 每 
100 九重 20g 〈3) 大 蜜 丸 每 丸 重 6g 
Emil 密封 。 
Shufenghuoluo Wan 
LEAI 制 马 钱 子 375g ZÆ JL 188g 
麻黄 625g 木瓜 313g 
tE 313g 甘草 188g 
$E 38 313g 防风 188g 
桂 枝 313g RFE 188g 
LANAI 以 上 十 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 义 。 每 100g 粉 


RUKE 135 一 145g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
DEIRI 本 品 为 棕 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 甜 . 语 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 非 腺 毛 单 细胞 , 基 
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部 膨大 似 石 细胞 , 壁 极 厚 ,多 雁 断 , 木 化 ( 马 钱 子 ) 。 气 孔 特 异 ， 
保卫 细胞 侧面 观 似 哑铃 状 ; 皮 部 纤维 细 长 ,直径 10 — 24um;, 
壁 极 厚 , 非 木 化 或 木 化 ,初生 壁 上 布 满 微 小 类 方形 晶 , 形 成 内 
唱 纤 维 , 胞 腔 线形 (麻黄 ) 。 石 细胞 类 方形 或 类 圆 形 ,直径 30 一 
64xm, 壁 厚 , 有 的 一 面 菲 薄 ( 桂 核 )。 石 细胞 类 圆 形 、 类 方形 或 
形状 不 规则 ,直径 22 — 52Zum , BE ft JEE X 3 E. 4L SCRI FL 15] BH 
T WEKA B Zr in CR READ. 

(2) 取 本 品 2.5g. B WE, JI RE SE E 2. 5g. DE 5]. Jn FR HE 
20ml.j 5 Ab 3B 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 近 干 ,残渣 用 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 秦 区 对 照 药 材 
0. 5g, 加 甲醇 10ml, 自 “超声 处 理 15 分 钟 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 龙 胆 兰 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 2 由、 对 照 药材 溶液 3p1、 对 照 品 溶液 2pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GE 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (10 : 2 : 1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2. 5g. BH i MERE 2. 5g. EJ . mA P o 
20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , URGE. UE VE I ACTAE TR] RT 332 E JP 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 木 瓜 对 照 药材 0. 5g. 
和 目 “ 加 二 氧 甲烷 20ml" 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 熊 有 果 
酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 341、 
对 照 药 材 和 对 照 品 溶液 各 201, 2) X F I] — EE G 薄 层 板 
上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 (6 : 0.5 : 1: 0.1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 1 XL. B8 E, JL EE SE HE 4g, 研 匀 ,加 盐酸 2. 5ml 
使 浸润 ,加 二 氧 甲 烷 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 虎 
杖 对 照 药 材 O. 2g, 加 盐酸 1ml 使 浸润 ,加 二 氯 甲 烷 25ml, B 
“加 热 回流 1 小 时 "起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 大 黄 素 、 
大 黄 素 甲 配对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0., 2mg 的 混合 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 溶液 各 1 一 2 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 
展开 剂 HET Wh. ETF YE HOC PER. Bep Gus P, E 
与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 两 个 相同 的 
黄色 斑点 ; 置 氮 蒸气 中 标 后 ,斑点 变 为 红色 。 

(5) 取 本 品 5g, 剪 碎 , 加 水 30ml 和 水 饱和 的 正 丁 醇 50ml， 
摇 匀 ,超声 处 理 30 分 钟 (时 时 振 摇 ), 放 冷 ,分 取 正 丁 醇 层 , 回 
收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 通过 C18 固 相 
茜 取 小 柱 (500mg, 用 甲醇 .水 各 10ml 预 洗 ) ,依次 以 水 20ml， 
甲醇 10ml 洗 脱 ,收集 甲醇 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
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Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 0. 2g ,加 
甲醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 
酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 05020 试验 ,吸取 上 供 试 品 溶液 2d Xp R8 25 9E TR IR 
1 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 栈 
酸 - 水 (15 :1 : 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 15em , WH, BC MA 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

46) 取 本 品 5g, BI RE. JI E SE E 5g. 15] . T 5] . JI VS A 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 四 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药 材 0. 5g， 
自 “ 加 丙酮 30ml "起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20 由 对照 药材 溶液 2 由 ,分 
别 点 于 同一 硅胶 G WEE E. UZATE: 1) 为 展开 
剂 ,展开 15cm, 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 
热 1 分钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 


检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 】 马 钱 子 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
HAAN; EL C. RS -0. 01mol/L 庚 烷 磷酸 钠 与 0. 02mol/L 磷酸 
二 氧 钾 等 量 混合 溶液 (用 1076 磷酸 溶液 调 pH f & 2.8) 
(16 : 84) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 钱 子 碱 对 照 品 、 士 的 宁 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 0.5% 磷 酸 溶液 (0. 5 一 100) 制 成 每 1ml 含 
马 钱 子 碱 ug. BT 10pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 5 丸 , 剪 碎 ， 
混 匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0.5% 
磷酸 溶液 (0. 5 一 100)50ml, 称 定 重 量 , 振 摇 使 溶 散 , 加 热 回 流 
提取 1 小 时 , 放 冷 ,用 上 述 0.5%% 磷 酸 溶液 补足 减 失 的 重量 ， 
播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2091. È 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 马 钱 子 以 士 的 宁 (Ca Ha N: O2) d. MPO 
3. 1mg 一 7.2mg; A H k TI (Cz Hz N: O40 计 , 不 得 少 
F 2. 0mg。 

RE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 VA Z E-O. 2%% 磷酸 溶液 ( 含 0.3% 三 乙 胺 )(2 : 98) 
为 流动 相 ; 检 测 波长 为 207nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计 
算 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 .盐酸 伪 麻 黄 
碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 磷酸 溶液 (1.44-~100) 制 成 每 
1ml & 3i Hg JR 3& WR 12. 5pg. 盐酸 伪麻黄碱 5ug 的 混合 次 
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液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 5 丸 , 剪 碎 ， 
混 匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 磷酸 溶 
ilii (1. 44 一 100)50ml, 称 定 重 量 , 振 摇 使 溶 散 , 加 热 回 流 提取 
20 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,用 上 述 1.44% 磷 酸 溶 液 补 足 减 失 的 重 
量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2001. TE 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 肪 黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Cuo His NO * HCD 和 盐 
酸 伪 麻黄 碱 (Ci。His NO。HCD 的 总 量 计 ,不 得 少 于 4. 0mg。 

【功能 与 主治 祛 风 散 寒 ,除湿 通 络 。 用 于 风寒 湿 闭 阻 
所 致 的 瘟病 , 症 见 关节 疼痛 、 局 部 其 恶 风寒 ,四肢 麻 木 、 腰 缘 
疼痛 。 E 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 半 丸 ,一 日 2 次 ,或 于 睡 前 服 
1 丸 。 

【注意 】 
服用 。 


(1) 高 血压 患者 及 孕妇 愤 用 。(2) 不 得 超 量 


每 丸 重 7. 8g 
密封 。 
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[4h77] 透 骨 草 143g 伸 筋 草 143g 
红 花 48g imp 6. 7g 

〖 制 法 〗 以 上 四 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 透 骨 草 等 三 味 加 水 
适量 ,用 稀 醋 酸 调 节 pH 值 至 4 一 5, 季 者 三 次 ,每 次 1 t, R 
液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.12 一 1. 16 (80 C) . Jit 
乙醇 使 含 醇 量 达 60% ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 备用 。 另 取 聚 乙 
烯 醇 ( 药 膜 树脂 04)100g, 加 50% 乙 醇 适量 使 溶解 ,加 入 上 述 
备用 液 ,再 加 薄荷 脑 及 甘油 8. 3g, 搅 匀 , 加 50% 乙 醇 调整 总 量 
至 1000ml, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕 红 色 黏 稠 状 的 液体 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 50ml, 浓 缩 至 约 15ml, 放 冷 ,用 氢 氧 
化 钠 试 液 调节 pH 值 至 10 一 11 , 涂 布 于 玻璃 板 上 , 待 成 膜 后 揭 
下 , 剪 碎 ,加 三 氯 甲烷 100ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 , 涯 
ART , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 
伸 筋 草 对 照 药材 7g, 加 水 适量 ,用 酷 酸 调 节 pH 值 至 4 一 5 ,前 
煮 二 次 ,每 次 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 20ml, 加 和 氢 氧 
化 钠 试 液 调 节 pH 值 至 10~11, 用 三 氧 甲烷 振 揪 提取 3 次 ,每 
次 30ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 落 干 ,残渣 加 三 氧 甲烷 1ml ER 
解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 20pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氧 甲烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 0.8 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 晾 干 , 喷 以 稀 砚 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
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材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙醚 振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 3 
乙醚 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醚 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 薄 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 咨 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
WE 2ul,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 - 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 (7: 2 : DARRA, RAI BE, F i AA A e 
酸 试 液 ,在 105 忆 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

GEE] pH 值 Jy 4.5—6.5GB Ill 0631) 。 

CREE NO A296—5296 (通则 0711), 

其 他 ”应 符合 涂 膜 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117) 。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R A E 20000 (PEG- 
20MD 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0. Z5um) ; 柱 温 为 120 C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 6 : 1 。 理 论 板 数 
按 薄 三 脑 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 薄 集 脑 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,加 水 10ml, 混 匀 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 密 塞 ,超声 处 理 ( 功 
R 300W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,转移 至 分 液 漏 斗 中 ,分 取 乙 酸 
乙 酯 层 , 水 层 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 (20ml、15ml、15ml)， 
合并 乙酸 乙 酯 液 ,转移 至 100ml 量 瓶 ,加 乙酸 乙 酯 至 刻度 Ld 
句 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 lud. 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E E CCo Ha 〇 ) 不 得 少 于 4. 7mg。 

【功能 与 主治 〗 和 舒 筋 活血 , 消 肿 止 痛 。 用 于 风 中 经 络 、 脉 
络 病 澡 所 致 的 涉 面 疼痛 \ 口 眼 焉 和 斜 ,或 跌 打 损伤 所 致 的 局 部 
肿 痛 ;头面 部 神经 痛 、 面 神经 麻痹 、 急 慢性 软组织 损伤 匈 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 涂 患 处 或 有 关 穴 位 。 一 日 2 一 3 K. 

【注意 】 孕妇 愤 用 ;皮肤 破损 处 不 宜 使 用 ; 偶 有 过 敏 性 皮 
E , 停 药 后 即 可 恢复 。 

【规格 〗 每 瓶装 20ml 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


浦 地 蓝 消 炎 口 服 液 
Pudilan Xiaoyan Koufuye 
【处 方 〗 WAR 500g 板蓝根 188g 
mH I 125g AA 188g 
CAGI 以 上 四 味 EAR EAR. v HR T UI ZK RU 3 — 
次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 13— 


T Au OR H HO 


1.15(60 一 707 ) 的 清 膏 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 75%% ,放置 48 小 
时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,加 水 至 500ml, 放置 48 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 用 10% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 6.5, 备 用 。 黄 芬 投 
入 沸水 中 ,前 煮 二 次 ,每 次 先前 者 10 分 钟 , 用 10% 氧 氧化 钠 
溶液 调节 pH 值 至 6.5,BPL REGE 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 
至 相对 密度 为 1.08—1.11(060—70'CO f 38 EF. ep pH 值 至 
6.5, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 50% ,放置 24 小 时 ,过 滤 ,滤液 回收 
乙醇 ,加 一 倍 量 的 水 , 混 勺 , 滤 过 ,滤液 于 80C 保 温 , 用 盐酸 调 
$ pH 值 至 1.5, 保 温 0. 5 小 时 ,放置 24 小 时 , 滤 过 ,沉淀 物 用 
70% 乙 醇 洗 至 中 性 ,得 黄 苓 苷 粗 品 ;加 水 500ml,80C 保温 , 溶 
解 , 同 时 用 10% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 6.5, 与 上 述 备 用 
药 液 合 并 ,加 入 0.5% 的 甜菊 糖苷 ,加 水 至 1000ml, 分 装 , 灭 菌 
30 分 钟 , 即 得 。 

DIRI 本 品 为 标 红 色 至 次 标 色 的 液体 ; 气 微 香 , 味 甜 、 
ME e | 

【鉴别 DORE m 10ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 嘿 啡 酸 对 照 品 , 加 甲醇 
制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 清 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 6 中, 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 (9:1 :0.5) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 浓 氨 试 液 调节 pH EE 10 一 11, 用 三 
AL E ERR 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 , 用 盐酸 溶 
il (1 500 JR E D HU 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 盐酸 溶液 ,用 浓 氨 
试 液 调节 pH 值 至 10~11, 用 三 氛围 烷 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
l10ml, 合 并 三 握 甲 烧 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 三 氧 甲烷 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 苗 地 丁 对 照 药材 3g, 加 
水 50m1, RER 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
10ul, 分 别 点 于 同一 以 0.4% 氧 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 正己 烷 - 三 握 甲 烷 - 甲 醇 (6 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 际 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 20ml, JH Z BE fg $5 DEC 3 次 ,每 次 20ml, 合 
乙醚 液 , 回 收 浴 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶 液 。 男 取 (R,S)- 告 依 春 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 的 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; WEIR E, UA ii BE COO — 90 'CO-Z. HR Z, BR CT : 2) 为 展 
FA, EARM 15 AP BS ETA » EET R S BSEC ,在 
紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 02( 通 则 0601)。 
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pH 值 应 为 5.0 一 7.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 KS 照 高 效 液 相 色谱 法 测定 (通则 
0512), 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (44 : 56 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 苓 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 。 精 密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 
甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml A AA AR A E C Ca Hi Ou ) 计 ,不 得 少 
FT 6.0mg. 

蒲公英 ”有 照 高 效 液 相 色谱 法 测定 (通则 0512). 

色谱 条 件 与 系统 适应 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HEN s A ZHR- 2% 磷 酸 溶 液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 326nm。 理 论 板 数 按 菊 苔 酸 峰 计算 应 不 低 于 4000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 菊 曹 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 lZug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, Æ 20ml Æ M 
中 ,加 70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml ERAR AR E R CC Hi O01;) 计 ,不 得 少 
F0. l2mg; 

【功能 与 主治 
炎 、 咽 炎 、 扁 桃 体 炎 。 | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ,小 儿 酌 减 。 
"in Dive «$8 53/58 HR . 

〖 规格 〗 每 支 装 10ml 

DE) 密封 。 


清热 解毒 , 消 肿 利 咽 。 用 于 疝 肿 .腮腺 


R 角 X 


Huaijiao Wan 


【处 方 〗 槐 角 ( 清 炒 )200g 地 榆 诅 100g 
黄 芬 100g AX Mb tss 100g 
当归 100g 防风 100g 
〖 制 法 〗 以 上 六 味 CELER AUEL ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 粉 


AR FER SE 45— 55g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 加 
炼 蜜 130 一 150g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 , 即 得 。 
ERI 本 品 为 黑 褐 色 至 黑色 的 水 蜜 丸 小 蜜 丸 或 大 塞 
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[501 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :种 皮 栅 状 细胞 1 
列 ,长 100~190 umR). d) Ez ZT 2E 4 I 2S B, RERSUE, 
非 木 化 (地 榆 痰 )。 韧 皮 纤 维 淡 黄 色 , 权 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 
苓 )。 油 管 含 金 黄色 分 泌 物 ,直径 约 30pm( 防 风 )。 

(2) RE iK EL 1. 5g, 研 雄 ; 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 2g， 
剪 碎 ,加 等 量 硅 落 土 , 研 义 。 加 石油 醚 (30 一 60C)20ml, 浸渍 
2 小 时 ,时 时 振 揪 , 滤 过 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 尽 溶 剂 ,加 四 
醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 。 残 渣 
加 水 0. 5ml 使 溶解 ,通过 聚 酰胺 柱 (40 目 ,2g, 内 径 为 0.8— 
lcm) 上 ,用 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 ,再 用 乙醇 50ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 芦 丁 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E Img 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 3pl、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 
薄 层 板 [ 用 磷酸 盐 缓 冲 液 (pH7.0) 温 板 ] 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 
水 (8 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 三 氧化 铝 
乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 5g, 研 碎 , 置 圆 底 人 烧瓶 中 ,加 含 10%% 盐 
酸 的 50% 甲 醇 溶液 40ml; REUE JU SX X S£ JL 5g. 98 WE ,加 
含 10% 盐 酸 的 50% 甲 醇 溶液 40ml 分 次 研磨 转移 至 圆 底 烧 
瓶 中 。 加 热 回 流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 振 摇 提 取 3 
次 ,每 次 15ml, 合 并 乙醚 液 ET REM 10% 乙醇 10ml RE 
f ,通过 D101 型 大 和 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 1. 5cm, 柱 高 为 
5cm, 用 水 30ml 预 处 理 ) ,收集 流出 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 地 榆 对 照 药 材 
和 槐 角 对 照 药材 各 2g, 加 含 10% 盐 酸 的 50% 甲 醇 溶液 
40 ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 没 食 子 酸 对 照 品 , 加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 药 材 溶 
液 和 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
甲 茶 ( 用 水 饱和 )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (6 : 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 和 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) BUS ii zK 8€ JU 5g, BERE ; X UN SE XU SX JL 9g. BU 
RE ,加 等 量 奎 藻 土 , 研 勾 。 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 浓 氨 试 液 
3 滴 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 3 滴 , 离 心 , 弃 去 上 清 液 , 沉 演 加 甲醇 
2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 等 车 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 lOl, XT RE m A A 
5N; 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 - 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (6 :6:4:4:4) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
FRI 2%% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
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中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(ORA mIKE 3L 2. 5g BERE , 置 锥 形 瓶 中 ,加 乙醇 15ml; 
或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 2.5g, 置 乳 钵 中 ,用 乙醇 15ml 研磨 ,并 
转移 至 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 ud 对照 药材 
溶液 2 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙醚 
(9: 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 
【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 键 合 茶 基 多 和 孔 硅胶 微 球 
为 填充 剂 ; 以 2% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 A, 以 甲醇 - 乙 且 (2 : D 
混合 溶液 为 流动 相 B, 流 速 每 分 钟 1. 2ml; 按 下 表 中 的 规定 进 
ITER RE WEE TR TR HERE UU UE I Dy 260nm, fill RE E A SCA B ES 
WEKA 280nm ili : 50C ;理论 板 数 按 槐 角 苷 峰 计 算 应 不 
低 于 10 000。 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACH 流动 相 BOA) 
0~23 89 11 
23 一 50 8973 11—27 


017-57 10 90 


对 照 品 溶液 的 制备 POR A EAT E m A E Ah R m 


黄 今 苷 对 照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E a dH 
40pg HË 20pg MESE 48pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”取水 蜜 丸 , 研 细 ;或 取 小 蜜 九 或 重量 
差异 项 下 的 大 蜜 丸 , 剪 碎 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 乳 钵 中 ， 
分 别 用 50% 甲 醇 40ml 分 次 研磨 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,超声 
处 理 ( 功 率 250 W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 加 50% 甲 醇 稀 
释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 槐 角 以 槐 角 苷 (Ca Hoo On ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 得 
少 于 6. 6mg,/ EIL 1g 不 得 少 于 4. 1mg, 大 蜜 丸 每 丸 不 得 
WF 37. 0mg; & AR FE LL ELE CCo; Ha OG 3E ZK E JL 8$ dg 
得 少 于 3. 2mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 2. 0mg I SE XU 8E XU 
\ 得 少 于 18. 0mg; & EE ULCUS B (Ca His Oi) TF 2K ELE 
lg 不 得 少 于 7. 3mg, 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 4. 5mg KE ALI 
丸 不 得 少 于 40. 5mg。 

【功能 与 主治 
肠 风 便血 、 痔 疮 肿 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 水 蜜 丸 一 次 6g, 小 蜜 丸 一 次 9g， 
大 蜜 丸 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

【规格 〗 大 蜜 九 每 丸 重 9g 

〖 贮藏 〗 PH. 


J 


18 A m A E a. F i 32s Pr Sx BS 


R E iE EUN. 
Ganmao Zhike Keli 
LAAI S954 100g 山 银 花 75g 
葛根 100g Hum Tog 
XE 75g B Ug 
桔梗 50g i 50g 


fal 0. 15g 

〖 制 法 〗 以 上 九 味 , 除 薄荷 脑 外 ,其 余 柴 胡 等 八 味 ,加 水 
前 痢 二 次 ,每 次 4 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 
入 亡 糖 和 糊 精 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 注 荷 脑 加 乙醇 适量 溶解 后 , 喷 
入 颗粒 中 , 温 匀 , 制 成 1000g; 或 将 浓缩 液 喷 雾 干燥 成 细 粉 ,加 
糊 精 适量 及 薄荷 脑 ( 用 们 他 环 糊 精 适量 包 结 ) , 混 匀 , 干 法 制 
粒 , 制 成 300g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

LERI 本 品 为 黄色 至 棕 黄 色 颗 粒 ; 味 甜 \ 微 苗 , 具 清凉 
感 ,或 味 微 苦 , 具 清 次 感 ( 无 蔗糖 ) 。 

[35303 (1) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 水 
100ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 盐酸 溶液 (1 一 2) 
调节 pH 值 至 2, 用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 
ERA , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
Jit EBD RR ZU 1g, 加 水 50ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 药 
材 溶液 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 (20 : 0.5 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C 加 热 至 次 点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超声 
ARIE 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 3ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 浴 液 各 2 一 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GP. MEE 
wE ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 , 置 
紫外 光 灯 (254nm) 检 视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10g 或 3g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 ,超声 
处 理 2 次 ,每 次 5 分 钟 ,每 次 30ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 ,残渣 加 
1 mol/L 盐酸 溶液 0.25ml, 加 乙酸 乙 酯 ,超声 处 理 2 次 ,每 次 5 
分 钟 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 同一 聚 酰 
胺 薄膜 上 ,使 成 条 带 状 , 以 甲 葵 -乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 
(1:15:1:1:2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 SOT GUB ECT SEE 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 


e 1643 。 


ER 9 
INS 


mm 


止咳 咳 糖浆 ZK 


MRE E, RH ER BR B0 26 JC A 
【检查 】 应 符合 绒 粒 荆 项 下 有 关 的 各 项 规定 ( 通 则 
0104). 


【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 


为 填充 剂 ; DLE BK HERE C50 : 50 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 a 应 不 低 于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
lg 或 0. 3g( 无 藤 糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
7094 Z, BE 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 480W, 频 率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70% 乙醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 
70% 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


Ak ik ERR XU VAR ARCH (Cn Hi On) 计 ， 不 得 少 
于 20. 0mg。 
【功能 与 主治 〗 清热 解 表 ,止咳 化 痰 。 用 于 外 感 风 热 所 


致 的 感冒 , 症 见 发 热 恶 风 、 头 痛 自 塞 、 咽 哈 肿 痛 、 
不 适 。 
【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 
[UR (1) 每 袋 装 10g 
【贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


咳嗽 、 周 号 


一 次 1 4e ,一 日 3 次 。 
(2) 每 袋 装 3g( 无 蔗糖 ) 


VL E 


Ganmao Zhike Tangjiang 


pen FE P 
感 三 | 


[45753 H 100g 山 银 花 75g 
AIR 100g HE 75g 
EH 75g m 75g 
Tim 50g wi 50g 


ife O.15g 
LANGAI 以 上 九 味 , 除 薄 荷 脑 用 适量 乙醇 溶解 外 ,其 余 某 
胡 等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 4 小 时 , 煎 液 滤 过 ,滤液 合并 TK 
缩 至 适量 ,加 入 冬 糖 450g ,煮沸 溶解 , 滤 过 , 放 冷 ;加 入 薄荷 脑 


乙醇 溶液 及 茶 甲 酸 2. 5g H ZH 0. 1g, 加 水 至 1000ml, fX. 
名, 即 得 

[HEAR — 本 品 为 深 棕 色 的 澄清 液体 ; 味 甜 、. 微 若 , R 
清流 感 


【鉴别 (1) 取 本 品 10ml, 加 甲醇 10ml, 振 摇 , 滤 过 ,滤液 
aT ,和 残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶 
液 。 为 取 匣 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m E 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 咨 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 
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MAA 5-— loul X RS d WE 1 一 3 由 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF» 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,及 干 , 置 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙酸 乙 酯 液 ,车 干 , 残 酒 加 甲醇 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 男 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 3 一 6 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G EZ AR E A 
乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3: 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
EFA 1% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 Sml 振 摇 提 取 , 分 取 
IE T BR RC, FH SQUE E OUT SUE 1m 加 水 至 10ml)5ml Jk 
提取 ,分 取 下 层 液 ,用 稀 盐 酸 溶 液 调 市 pH 值 至 3, 再 用 乙酸 乙 
HE 10ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 于 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄 
膜 上 ,以 醋酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 13( 通 则 0601), 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 测定 (通则 0512) 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (35 : 65 : 0.3) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml EO 
中 ,加 50% FP Ez z8 ZU HE $553] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
101, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 lml € BA ix (Ca His Ou ) 计 ,不 得 少 


于 2.0mg。 


【功能 与 主治 〗 清热 解 表 ,止咳 化 痰 。 用 于 外 感 风 热 
所 致 的 感冒 , 症 见 发 热 恶 风 .头痛 鼻塞 .咽喉 肿 冯 、 咳 嗽 、 周 
E^. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 。 

DE) 密封 , 置 阴 次 处 。 


R EXER AURI 


Ganmao Tuire Keli 


KAI 大 青 叶 435g 板蓝根 435g 
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连 再 217g 22 217g 

LANAI 以 上 四 味 , 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 
前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 约 为 1.08(90 一 95C) 的 清 
膏 , 待 冷 至 室温 ,加 等 量 的 乙醇 使 沉淀 , 静 置 , 取 上 清 液 浓 缩 至 
相对 密度 为 1.20(607 ) 的 清宫 ,加 等 量 的 水 ,搅拌 , 静 置 8 小 
时 。 取 上 清 液 浓缩 成 相对 密度 为 1.38 一 1.40(60C) 的 笛 襄 ， 
加 套 糖 粉 . 糊 精 及 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 取 
上 清 液 浓 缩 成 相对 密度 为 1.09~1. 11060 CO B E IUBE 
矫 味 剂 适量 , 混 匀 ,喷雾 干燥 , 制 成 250g( 无 蔗糖 ), 即 得 。 

LEIRI 本 品 为 棕 黄 色 的 颗粒 ; 味 甜 、 微 音 或 味 苦 、 微 甜 


CERI). 
【鉴别 ORE i 1 袋 , 加 水 50ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 


用 乙酸 振 抒 提取 2 次 (40ml, 30ml) ,合并 乙酸 液 ,浓缩 至 约 
0. 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 靛 玉 红 对 照 品 , 加 乙醚 制 成 每 
1ml 含 0.05msg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 15p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 毛 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g 或 1.25g( 无 蕉 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 25ml, 冰 
浴 中 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 连 竹 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 (9 : 2 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,阴干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 


〖 检 查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奎 烧 键 合 硅胶 
为 填充 剂 s A ZHE- (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波长 为 277nm。 
理论 板 数 按 连 而 昔 峰 计算 应 不 低 于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 POEA P I BR ms E ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 
og 或 1.25g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 用 甲醇 加 热 回 流 2 次 ,每 次 
25ml, 每 次 30 分 钟 , 滤 过 , 残 酒 及 滤器 用 甲醇 15ml 分 次 洗 
WR DER I UETE JP. XOT GIGS C EE 10ml 使 溶解 ,加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g, 内 径 为 lem) 上 ,用 稀 乙 
醇 70ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 R T o RA H 5076 FP BER AE. dE 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
201, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak dh ER E YEGHDDLAYEGHDO RH (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 


感冒 清热 口服 液 


Tq kmg, 

功能 与 主治 WRI E mAAR. HIT ETUR 
Xf 急性 扁桃 体 炎 、 咽 喉 炎 属 外 感 风 热 , 热 毒 窗 成 证 , 症 见 发 
热 .咽喉 肿 痛 ，。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 一 2 袋 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 (0D18g (2)4. 5g (CERES) 

【贮藏 〗 密封 。 


感冒 清热 口服 液 


Ganmao Qingre Koufuye 


LEAI AIIE 250g 薄荷 75g 
防风 125g 柴 胡 125g 
AME 75g AR 125g 
桔梗 75g Ti 100g 
HIE 75g rib] 250g 
户 根 200g 


LAGAJ 以 上 十 一 味 , 取 草 芥 穗 、 薄 人 荷 、. 紫 苏 叶 提取 挥发 
ii , 蔡 馏 后 的 水 咨 液 男 带 收集 ;药酒 与 其 余 防风 等 八 味 加 水 前 
者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 蒸 馏 后 的 
水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.20(70C HRE, 
冷藏 , 滤 过 。 加 蔗糖 150g, 搅拌 使 溶解 。 取 上 述 挥发 油 加 桶 
UAR ER 80 10g ,充分 混 匀 ,加 入 上 述 清 襄 , 再 加 山梨 酸 钾 3g, 
加 水 至 1000ml, $355] ,离心 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 褐色 的 液体 ; 味 苦 、 微 甜 。 

[3530] (1) 取 本 品 40ml, J£ ifi iE C30 — 60€) 30ml, Hk 
播 提 取 ,分 取石 油 醚 层 , 挥 至 0.5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 
荆 芥 穗 对 照 药材 lg. JL dd E (30 — 60 CO 10ml, 1 3. 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 挥 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 ,和 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 


中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 一 个 蓝 色 荧 


DRE m 2ml, 加 聚 酰胺 2g, 研 匀 , 加 乙醇 20ml. 抄 匀 ， 
滤 过 ,滤液 蔡 干 , 残 浴 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 ond. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 
醇 - 水 (7 : 2. 5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 12, 用 三 氯 甲 
烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 燕 干 ,残渣 加 
三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 苦 地 丁 对 照 药 


e 1645 。 
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T 1g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 12, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙醚 -二 氰 甲烷 (10 : 5: 14) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 际 干 , 喷 以 改良 碘 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10ml, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 
乙醚 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
HETER MARA 40ml, 摇 匀 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 防 风 对 照 药 材 
lg, 加 丙酮 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 升 麻 素 背 对 照 品 
和 5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 昔 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 8 由、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2], 
分 别 点 于 同一 硅胶 GF 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (4 : 1) 
为 展开 诫 , 展 开 二 次 ,取出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1.10( 通 则 0601). 

pH 值 应 为 3.5 一 5.5( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

(1E T BETEBUE) 精密 量 取 本 品 25ml, 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 3 次 (40ml, 20ml, 20ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 置 已 干 
Je 3E THER BJ AE TIL FR ZEE SP 105 C CF HE 4 7 NEC i 
中 冷却 30 分 钟 ,迅速 精密 称 定 重 量 。 本 品 含 正 丁 醇 提取 物 不 
得 少 于 1.596, 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (24 : 76) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,精密 量 取 
lml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 30% 乙醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz) 10 分 钟 , 放 冷 ,再 加 30% 乙 醇 稀释 至 刻 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20ul. TE A icf 6 RE DL ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 葛根 以 葛根 素 (Cz Hoo O0 db RT TF 
l.5mg. 

〖 功能 与 主治 〗 朴 风 散 寒 , 解 表 清 热 。 用 于 风寒 感冒 , 头 
痛 发 热 , 恶 寒 身 痛 , 鼻 流 清 阅 ,咳嗽 , 咽 干 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 支 装 10ml 

贮藏” 密封 , 置 阴凉 处 。 


e 1646 。 


中 国药 典 2015 年 版 


Ganmao Qingre Jujuepian 


[4.770 P 750g W 225g 
防风 375g Aj 375g 
Xn 225g AR 375g 
Tu BH 225g xr -300g 
HIÉ 225g 33b] 750g 
芦 根 600g 


〖 制 法 〗 以 上 十 一 味 , 旗 齐 穗 、 薄 答 、 紫 苏 叶 混合 后 加 水 
浸泡 2 小 时 ,水 蒸气 蒸 饮 6 小 时 ,提取 挥发 油 , 芋 馏 后 的 水 溶 
液 男 器 收集 ,药酒 备用 ;挥发 油 用 售 他 环 糊 精 包 合 ,冷藏 过 夜 ， 
滤 过 , 包 结 物 低温 (40°C ) 干 燥 , 粉 碎 成 细 粉 。 药 渣 与 其 余 防 风 
等 八 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 与 
上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(60C ) 的 笛 
È , 减 压 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,和 上 述 挥发 油 包 合 物 细 粉 混合 ,加 
入 阿 司 帕 坦 37. 5g 及 甘露 醇 适 量 , 混 匀 , 制 粒 , 干 燥 , 压 制 成 
1000 片 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 褐 色 至 深 褐色 的 异形 片 ; 具 特异 香气 ， 
ER ER AH TIU MAE e 

LESI (1) 取 本 品 6 片 ,人 研 细 ,加 石油 醚 (30 — 60 C) 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 , 取 滤 液 挥 至 0. 5ml， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 研 草 穗 对 照 药 材 1g, 加 石油 醚 (30 一 
60C )15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 活性 痰 0. 2g, fif 
拌 , 滤 过 ,滤液 挥 至 0. 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 R H E 
酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
和 对 照 药 材 溶液 各 10pl、 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 肪 干 , 喷 以 茄 香 醋 硫酸 乙醇 溶液 L 苏 香 醋 -硫酸 -无 水 乙醇 
(1 :11:18)j; 热 风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 药酒 挥 干 溶剂 ,加 水 30ml, 超声 处 
理 15 分 钟 , 用 铺 有 少量 棉花 的 漏斗 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 
40ml, 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml E 
解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 荆 人 齐 穗 对 照 药材 1g, 加 
水 40ml, 前 者 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 3 次 (20ml,15ml,15ml) ,合并 正 丁 醇 液 , 蒸 于 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (8 : 2 : 4: DJ 
展开 剂 ,展开 ,取出 ECCE DEDI 2% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 详 相 
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应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

63) 取 和 白芷 对 照 药材 和 防风 对 照 药 材 各 1g, 分 别 加 水 
40ml, REZ 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 3 次 
(20ml,15ml,15ml)， 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
5p, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 展板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 阴 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 严 光 斑点 。 

(4) 取 柴 胡 对 照 药材 0. 5g, 加 水 50ml, Bit 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
正 丁 醇 液 , 蒸 于 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 
品 溶液 8 由 与 上 述 对 照 药材 溶液 tule 分 别 点 于 同一 硅胶 GE 
层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 甲 醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 喷 以 1% 对 二 甲 氨基 茶 甲 
醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 
置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 主 斑点 ;紫外 光 
下 显 相同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(5) 取 万 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ]62) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 iode 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 氨 藻 气 中 赴 数 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 4 片 , 研 细 , 加 7% 硫酸 乙醇 溶液 -水 (1 : 3) 混 
合 液 20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲烷 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 ,加 水 30ml AA, FERR, 
三 毛 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒙 干 , 残 酒 加 甲醇 
0. 5m] 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 
材 1g,; 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 蜡 
To BELL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105 "C Mn dA ze SE jx Sj C578 WT e 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 取 16g, 加 少 氮 试 液 润 湿 ,加 三 氧 
甲烷 20ml, 冷 漫 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 演 加 三 握 甲 迷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 苦 地 丁 对 照 药材 0. 5g, 加 浓 
氨 试 液 润 湿 , 加 三 握 甲 烷 10ml;, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 
别 点 于 同一 以 含 0.4% 和 氨 氧 化 钠 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 
乙醚 -二 氯 甲烷 (10 : 5 : 14) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 ,时 以 
改良 碘 化 铅 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
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的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

[zd 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 pilier 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 AFA dE TCR EHE 
为 填充 剂 ;以 乙 有 哺 -水 (11: stia Minus 250nm, 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 Iim E 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 的 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 3076 Z, B& 25ml, 
密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W , JE 9E 40kHz)30 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10pl, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (C Ha Os ) 计 ,不 得 
于 5.5mg。 

功能 与 主治 〗 玻 风 散 寒 、 解 表 清 热 。 用 于 风寒 感冒 , 头 
痛 发 热 , 恶 寒 吴 痛 , 鼻 流 清 涕 ,咳嗽 咽 干 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 "HS. 

[LRE] 每 片 重 1. 5g 

[EXE 密封 。 


m e BETA i V TCR 


一 次 2 片 ,一 日 2 次 。 


zw ffi are 
fex 国 /F3 74 HC 
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if 150g 


〖 处方 〗 HIT 500g 
防风 250g IE SH 250g 
A JOE 150g 葛根 250g 
桔 醒 150g 杏仁 200g 
HIE 150g 4] 500g 
FAR 400g 
〖 制 法 〗 UL ET —ER.BOB ZEB Sur. UR d DUE AE 


Titi. ZKE J B ZK TE YR RA i ACA s 28 18 53 Hos D USER Jn KR 
者 二 次 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 成 笛 
EE ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得, 加 入 上 述 草 芥 穗 等 挥发 油 , 混 义 ， 
Z As 3E , 制 成 1000 粒 , 即 得 


DERI 本 品 为 人 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 棕 褐 色 的 粉末 ;和 气 
d. RW. 
【鉴别 DRA m ARH 5g. Ho W SE C30 — 60'C) 


40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 , 取 滤 液 挥 至 0. 5ml, 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 荆 芥 穗 对 照 药 材 1g, 加 石油 醚 (30 一 
60C )15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 入 约 0. 2g 活性 炭 
搅拌 , 滤 过 ,滤液 挥 至 0.5ml, 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 胡 薄 
荷 酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 


。 1647 。 
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对 照 品 咨 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
液 和 对 照 药材 溶液 各 10p1、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 蒜 干 , 吧 以 茄 香 醋 硫酸 乙醇 溶液 [ 茄 香 醋 : 硫酸 : 无 水 
乙醇 (1 0: 18D ,热风 吹 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 药 湘 ,加 水 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml， 
离心 (转速 为 每 分 钟 3000 转 )5 分 钟 ,合并 正 丁 醇 液 , 加 和 氨 试 
液 40ml, 振 播 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 荆 芥 穗 对 照 药 材 1g, 加 水 40ml, Ri 
1 小时, 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 
(20ml,15ml,15mD ,合并 正 丁 醇 液 , 落 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 毛 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (8 : 2 : 4: DARFA, 
展开 ,取出 ,上 豚 干 , 喷 以 2%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 日 让 对 照 药 材 、 防 风 对 照 药材 各 lg, 分 别 加 水 
40ml, RÆ 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提 取 3 次 
020ml,15ml,15ml)， 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TX 
验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
Sul. ITALA T IRI RES G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (10 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 崇明 对 照 药 材 0. 5g ,加 水 50ml. git 1 小 时 , 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
1E T B3 3T RAPE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 
mR 10p1 与 上 述 对 照 药材 溶液 4 由 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 下 放置 的 
下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 1% 对 二 甲 氨 基 茶 
甲醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 
别 置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 主 斑点 ;紫外 
光 下 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(5) 取 葛根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml Sp 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 2(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 Sul 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , EARRA tE AA P, E P OG 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 
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(6) 取 本 品 内 容 物 3g, 研 细 , 加 7% 硫 酸 乙 醇 溶液 -水 (1 : 
3) 混 合 液 20ml, 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氧 甲烷 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氧 甲烷 液 , 加 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗 
液 , 三 氧 甲烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 甲 
BE 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桂 梗 对 照 药 材 lg, 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烧 - 乙 醚 (1 : DARFA, RF, HH, MF, M A 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(7) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 浓 氨 试 液 润 湿 , 加 三 氯 甲烷 
20ml, 冷 漫 过 夜 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 三 氧 甲烷 1ml 使 溶 
fi ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苦 地 丁 对 照 药 材 0. 5g, 加 浓 氨 试 
液 润 湿 ,加 三 氯 甲 烷 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 
于 同一 以 含 0. 4% 氧 氧化 钠 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 醚 - 
ZAPE : 5 : 14) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 豚 干 , 噶 以 改良 
碘 化 铅 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【浸出 物 】 取 本 品 内 容 物 3g, 精 密 称 定 , 照 醇 溶性 浸出 
物 测定 法 (通则 2201) 项 下 的 热 浸 法 测定 ,用 乙醇 作 溶剂 ,不 
得 少 于 11.0%. 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
AB REG] s AL RS -7K C11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
3026 乙醇 制 成 每 1ml E l6ng 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% Z 
HE 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30% 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 
5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, E A WA £5, 385 DU ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 素 (Ca Hi Os ) 计 ,不 得 少 
于 0 

功能 与 主治 〗 玻 风 散 寒 , 解 表 清 热 。 用 于 风寒 感冒 , 头 
痛 发 热 , 恶 寒 身 痛 , 鼻 流 清 涕 ,咳嗽 咽 干 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 

【规格 EM O. 45g 

〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 ，。 
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〖 处方 〗 HIER 200g i4 60g 
防风 100g IX 5j 100g 
紫 苏 叶 60g 葛根 100g 
桔梗 60g $6 80g 
HIÉ 60g Ej T 200g 
F R 160g 


〖 制 法 〗 AEFI, WITE E LES D ERE 
油 2 A a KAA A a CSS s 23 T6: 53 RR B EE RD Ri 
者 二 次 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 。 合 并 液 浓 
缩 成 相对 密度 为 1. 32 一 1. 35 50 CO 的 清 襄 , 取 清 膏 , 加 蔗糖 、 
糊 精 及 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 
成 1600g; 或 加 入 辅料 适量 , 混 匀 ,干燥 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 
匀 , 制 成 800g( 无 蕊 糖 ); 或 将 合并 液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1.08 一 1.10(55C) 的 药 液 ,喷雾 干燥 , 制 成 干 谊 粉 , 取 干 襄 粉 ， 
加 乳糖 适量 ,混合 ,加 入 上 述 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 颗粒 400g, 即 
得 ( 含 乳糖 ) 。 

CEIRI 本 品 为 标 黄 色 的 颗粒 , 味 甜 、 微 苛 ; 或 为 标 褐 色 
的 颗粒 , 味 微 苦 ( 无 蔗糖 或 含 乳糖 ) 。 

鉴别 了 (1) 取 本 品 4 袋 , 置 挥发 油 提取 器 中 ,连接 挥发 
油 提取 器 ,加 水 200ml, 在 挥发 油 提取 器 支管 中 加 乙酸 乙醚 
1ml, 加 热 回 流 2 小 时 ,收集 乙酸 乙 酯 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 荆 草 穗 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 胡 湾 荷 
酮 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
和 对 照 药 材 溶液 各 10p1、 对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 菏 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 卫 干 , 喷 以 苘 香 醛 硫酸 乙醇 溶液 [ 苘 香 醛 -硫酸 -无 水 乙醇 
(1 ;1:18)j, 热 风 吹 至 辛 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 半 袋 , 研 细 ,加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 氨 试 液 40ml, 振 摇 ,分 
取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
A BORITE X E T 1g, 加 水 40ml, 煎 者 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 3 次 (20ml,15ml, 15mlbD， 合 
FE TER, RT , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
51l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烧 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (8 : 2:4: DON IEGTGU , HET CHE BOTE SE 
以 2% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 


的 斑点 。 

(3) 取 白 荡 对照 药材 .防风 对 照 药材 各 lg. 分 别 加 水 
40ml, RER 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 播 提 取 3 次 
(2Z0ml,15ml,15mD ,合并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氢 甲 烷 -甲醇 
(10 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 : 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(40 B se RE RR ZUR. 0.5g, 加 水 50ml, 煎 煮 1 小时, 放 冷 ， 
滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 
正 丁 醇 液 ,车 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 
品 溶液 Bul 与 上 述 对 照 药 材 溶液 4 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G E 
层 板 上 ,以 三 氯 甲烷- 甲醇 -水 (13 :7 : 2)10 以 下 放置 的 下 
ES Y8 Mi 73 HE JT K . ET , CHR BS EL 12506] — FR Sx EAE TB 
醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 
置 日 光 及 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 主 斑 点 :紫外 光 
下 显 相 同 的 黄色 荧光 斑点 。 

(5) 取 和 锡 根 票 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : 1) 为 展 
开 麟 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 置 氨 蒸气 中 台数 分 钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 半 袋 , 研 细 ,加 7% 硫酸 乙醇 溶液 -水 (1 : 3) 混 
合 液 20ml, 加 热 回 流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烧 振 播 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合并 三 氯 甲烷 液 , 加 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗 液 ， 
三 毛 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 
0.5 ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 村 梗 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 
述 两 种 溶液 各 5 一 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -乙醚 (1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

C BU d 1 袋 , 研 细 , 加 水 50ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 
节 pH 值 至 12, 用 三 氯 甲 烷 振 播 提 取 2 次 ,每 次 25ml, 分 取 三 
AP BUE ARCU ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 次 
液 。 另 取 苦 地 丁 对 照 药材 1g, 加 水 50ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 12, 同 法 制 成 对 照 药材 次 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
lOu 分别 点 于 同一 以 含 0.4% 氨 氧化 钠 的 送 甲 基 纤 维 率 钠 浴 
液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -乙醚 -二 握 甲 烷 (10: 
5 : 14) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 改良 碘 化 匀 钾 斌 液 。 
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供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 

【检查 水 分 合 乳 糖 颗粒 应 不 得 过 7.0%，。 

其 他 ”应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 参 -水 (11 : 89) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计 算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙醇 制 成 每 1ml S l6ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 8g, 或 取 约 0. 4g (无 蔗糖 ) ,或 取 约 0.2g( 含 乳糖 ) ,精密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 3076 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
HEES 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Em ERRA RIRA B IR R CCa Ha O, ) 计 ,不 得 少 
F 10. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 ARER , 解 表 清 热 。 用 于 风寒 感冒 , 头 
痛 发 热 , 恶 寒 身 痛 , 鼻 流 清 涕 ,咳嗽 咽 王 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 2 次 。 


规格 每 袋 装 (1)12g (206g (CAEH) (3)3g( 含 
乳糖 ) 
(mx) 密封 。 
感冒 舒 颗粒 


Ganmaoshu Keli 


处 方 〗 大 青 叶 XE jl 
JRIAT 防风 
ur TAE 
T BE EIE 
HE 


〖 制 法 〗】 DA EJLUR.EC YET GBIZE idu] 1/3 量 提取 挥 
RRE ERI ZC TRE TB 23 i CAE ;药酒 与 剩余 部 分 及 其 余 大 青 
叶 等 六 味 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 1. 5 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 20—1. 25(90C ) 的 清 谊 ,加 乙醇 使 含 醇 
量 达 6076 HEEL 24 小 时 ,分 取 上 清 液 , 减 压 回收 乙醇 至 无 醇 
UR ,并 继续 浓缩 至 相对 密度 为 1.33(65" ) 的 稠 襄 ,加 蔗糖 、 
糊 精 适量 , 混 义 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 加 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

DERI 本 品 为 浅 棕 色 至 棕色 的 颗粒 ; 味 甜 而 后 酸 、 百 。 

Lal (1) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 水 50ml, 搅 拌 使 溶解 ， 


e 1650 。 


中 国药 典 2015 年 版 


离心 , 取 上 清 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氮 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 
BUE T BRE KART. RA m P A 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 连 而 对 照 药材 1g, 加 水 40ml, 置 水 浴 中 加 热 回 流 
1 小 时 ,取出 , 滤 过 ,滤液 置 水 洽 上 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 20ml, E 
流 提取 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 - 
甲醇 (20 : DARFA, RIF, Dh, F i A i -i R 
(20: 1) 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 奖 光 斑点 。 

(2) 取 牛 萝 子 对 照 药材 1g, 加 乙醇 20ml, 加热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 
对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 药 
材 溶 液 及 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶 液 各 pl. 分 别 点 于 同一 
硅胶 G ABRE, IZAR H-H -kA : 10 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 水 60ml 使 溶解 (必要 时 加 热 , 放 
冷 ) , 滤 过 , 取 滤 液 加 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 40ml, 合 并 乙醚 
液 , 挥 干 ,残渣 加 三 氯 甲烷 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 1mg H8 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEBRE, UA 
itt C30—60'C0-Z. H8 Z, BB C7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 
干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

【检查 】 
0104) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEN; A Z R-k (23 : 77) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 280nm。 
理论 板 数 按 牛 萝 音 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RAF EX R mE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 25mg 的 咨 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 适 量 , 人 研 细 ， 
取 约 1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

A hE R E AF TAAS E CC Ha O11 ) 计 ,不 得 少 
F 30. 0mg。 

LRS MARR AREA. HFR A GE 


应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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痛 体 困 ,发 热 恶 赛 ,鼻塞 流 涕 ,咳嗽 咽 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 ;病情 较 
SEE ,首次 可 加 倍 。 

〖 规格 〗 每 袋 装 15g 

CI ERG 密封。 


Nuangi Gao 


LAI 当归 80g 白芷 80g 
马 药 80g Aid 80g 
Aff Bj dr 80g A 40g 
香 附 80g 乳香 20g 
母 丁 香 20g 没 药 20g 
肉桂 20g 沉香 20g 
AIRE 3g 


〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 乳 香 、 母 丁香 、 没 药 、 肉 桂 、 沉 香 粉 
雄 成 细 粉 ,与 人 工 磨 香 配 研 ,过 第 , 混 匀 ;其 余 当 归 等 七 味 酌 了 予 
雄 断 ,与 食用 植物 油 4800g 同 置 锅 内 炸 枯 ZR , 滤 过 , 炼 至 滴 
水 成 珠 ; 另 取 红 丹 1500— 2100g . JI LA W AKI , 收 襄 , 将 襄 浸 
泡 于 水 中 。 取 襄 , 用 文火 熔化 ,加 入 上 述 粉 末 , 搅 匀 ,分摊 于 布 
或 纸 上 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 摊 于 布 或 纸 上 的 黑 襄 药 。 

[330] 取 本 品 ,除去 被 背 , 剪 碎 , 取 3g, 置 锥 形 瓶 中 ,加 
二 氯 甲烷 60ml, Æ 80'C zK 16 P Jm d Dl jo 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ， 
滤 鲨 用 二 氧 甲 烷 分 次 洗涤 至 滤液 近 无 色 , 挥 干 溶剂 ,残渣 用 水 
A SUBE TA LIS FUEL E RAUS POLES: RAALTE A W 
纹 了 筷 密 ,可 见 内 含 淡 黄色 或 贰 柠 色 树脂 状 物 (沉香 )。 石 细胞 
类 长 方形 或 类 圆 形 , 8E — ELSE TSE CIL V 

El 软化 点 ”应 为 55~~70C (通则 2102) 。 

其 他 ”应 符合 膏药 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0186)。 

功能 与 主治 〗 温 里 散 寒 , 行 气 止 痛 。 用 于 寒 凝 气 滞 , 少 
腹 冷 痛 , 腕 腹 瘤 满 , 大 便 湾 泻 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 ,加 温 软 化 , 贴 于 脐 上 。 

【注意 〗 孕妇 禁用 。 


[XR 每 张 净重 0D3g (2)l5g (3)30g 
【贮藏 〗 密闭 , 置 阴 凉 干燥 处 。 
Cuitang Wan 
本 品系 藏族 验方 。 
【处 方 〗 藏 木 香 襄 30g 藏 木 香 20g 
悬 钩 子 茎 (去 皮 、 心 )90g ” 宽 筋 苹 ( 去 皮 )50g 


1E 3 3L 
TA 20g WW -F 836g 
AH 40g cu CA20g 
WE EEEH 60g 


LAEI 以 上 九 味 , 除 藏 木 香 襄 外 ,其 余 藏 木 香 等 八 味 粉 
碎 成 粗 粉 ,过 得 , 混 义 ,用 藏 木 香 膏 与 水 制 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LEIRI 本 品 为 灰 黄色 的 浓缩 水 丸 ,表面 粗糙 ,纤维 碎 末 
明显 ; 气 香 , 味 昔 、 辛 、 微 咸 。 

ral (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 纤维 多 碎 断 , 壁 
厚 , 有 裂纹 , 纹 孔 及 孔 沟 不 明显 ; 薄 壁 细胞 类 圆 形 或 类 多 角形 ， 
WEDE HRED m D mK ARRA m ATA), E 
细胞 类 方形 或 类 圆 形 , 壁 不 均匀 增 厚 , 木 化 , 层 纹 隐约 可 见 , 胞 
腔 内 含 草酸 钙 方 晶 ; 非 腺 毛 1 一 2 细胞 ,直径 7~20um, 有 的 含 
黄色 或 棕 黄 色 物 ( 毛 词 子 )。 淀 粉 粒 单 粒 长 卵 形 、 广 卵 形 或 形 
状 不 规则 ,直径 25 一 32pm, 脐 点 点 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 明 显 
(F). 

(2) 取 本 品 4g, BERE ,加 水 20m, 1 38 10 分 钟 ,加 入 正 已 
烷 -乙酸 乙 酯 (1 : 1) 的 混合 溶液 20ml, 冷 浸 3 小 时 ,离心 , 取 上 
清 液 ,浓缩 至 Iml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 藏 木 香 对 照 药 材 
0. 5g; 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2u 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
HETI 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 两 
个 紫色 斑点 。 

(3) 取 本 品 6g, 研 碎 ,加 三 氯 甲 烷 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 1ml, EARRA mR. AEAT 
对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
HER E.EUBdHBECOO—90'0-Z ER FR CA : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 
JG SE. 

(4) BUR is 5g;, 人 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 宽 筋 芯 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 524 
磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3g, 研 细 , 加 乙醇 10ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 螃 蟹 甲 对 照 药材 1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
品 溶液 5 一 10pl、 对 照 药材 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 
层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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GREI 水 分 不 得 过 8.0% (通则 0832). 

其 他 ” 除 溶 散 时 限 不 检查 外 ,其 他 应 符合 丸剂 项 下 有 关 
的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【功能 与 主治 〗 清热 解 表 ,止咳 止痛 。 用 于 感冒 初 起 , 咳 
嗽 头痛 , 关 市 酸痛 ;防治 流行 性 感冒 。 

【用 法 与 用 量 〗 水 前 服 ,用 冷水 约 400ml iif 1—2 小 时 
后 ,前 至 约 300ml, 趁 热 服 汤 。 一 次 1 一 2 丸 ,一 日 3 K. 

DAI 肾病 患者 慎 用 。 

【规格 〗 每 九重 4g 

DERI 密闭 ,防潮 。 


微 达 康 口服 液 


Weidakang Koufuye 


[4773 刺 五 加 150g 黄芪 150g 
陈皮 90g 熟地 黄 180g 
ir i 50g 附子 ( 制 )45g 
FÆ 150g 

LAGAJ 以 上 七 味 , 取 刺 五 加 粗 粉 ,加 7 f EI 7526 0 


醇 ,连续 回流 提取 12 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 ,浓缩 成 浸 襄 ; 
其 余 黄 工 等 六 味 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 ,三 次 各 
2 小 时 ,前 液 合 并 , 滤 过 ,滤液 静止 24 小 时 , 取 上 清 液 减 压 浓 
T 05—1. 08(20'C AD f 3; F 5 ERR A H 

BAF. 4 BU ERAN 2g, 用 少量 水 溶解 ,加 入 蜂蜜 550g 
煮沸 20 分 钟 , 趁 热 滤 过 ,与 上 述 清 襄 合 并 , 放 至 室温 ,加 乙 
醇 使 含 醇 量 达 5% ,加 水 调整 总 量 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 灌 
封 , 即 得 

CERI 本 品 为 深 棕色 的 澄清 液体 ; 味 甜 , 微 苦 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 3ml, 加 三 氯 甲烷 5ml 振 摇 提取 ,分 
取 三 氯 甲烷 液 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 刺 五 加 对 照 药材 
0. 5g, 加 乙醇 5ml, 加 热 回 流 10 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 三 氧 甲 烧 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1; 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -三 氧 甲 烧 - 乙 醇 (4 : 12 : D 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 色 菊 
Rs 

(2) 取 本 品 sml, 加 三 氯 甲 烷 30ml 振 播 提取 , 弃 去 三 氯 甲 
烷 液 ,水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 
正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 50ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 回 
WARE TREM A E 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 
re 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 Sul, PD E G EBRE, UZA FP ji P 
醇 - 水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
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HL HH BC ELA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5ml, Jil 85% ZA 4ml, Ji — SK HP 5e 5ml 振 播 提 
取 , 分 取 三 氯 甲烷 液 TES BERE. DREFEN m, 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 0. Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 三 氢化 铝 乙醇 溶液 ,上 略 加 
热 至 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 3ml, 加 水 10ml, 用 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3， 
aspi d Ad d. 每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 回 收 

容 剂 至 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
a lg, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 


0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (5 : 3 : 0.3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 和 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 紫 红色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3ml, 加 水 20 ml, Ji wh E C60 — 90C ) fe $E tE 
取 二 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 , 水 液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 检 皮鞋 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 10p1, 对 照 品 溶液 vis 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酮 -甲醇 -水 (100: 17 : 13) 为 展开 剂 ， 
展开 , 展 距 约 5cm, 取 出 ,上 蜡 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(20: 10 :1:1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 约 8cm, 取 
出 , 影 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

〖 检 查 〗 相对 密度 ”应 为 1.17 一 1. 19( 通 则 0601)。 

pH 值 应 为 3.5 一 5.0( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 i E 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 265nm; 
理论 板 数 按 紫 丁香 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BJ EEX E m 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 20ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 oml, E 25ml Æ M 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 滤 液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 54l 与 供 试 品 溶液 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 支 含 刺 五 加 以 紫 丁 香 昔 (Cr Hà Os) 计 ,不 得 少 


E ,精密 称 定 ， 
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F 0. 34mg. 

功能 与 主治 〗 扶正 固 本 ,补肾 安神 。 用 于 肾虚 所 致 体 
虚 乏 力 \ 失 眠 多 梦 ,食欲 不 振 ; 肿 瘤 放疗 .化 疗 引起 的 白细胞 、 
血小板 减少 ,免疫 功能 降低 下 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 用 于 肿瘤 放疗 、 化 疗 及 射线 损伤 : 
一 次 40ml, 一 日 3 次 ;一 周 后 ,一 次 20mb — H 3 K. MTM 
波 损伤 :一 次 20ml, 一 日 2 次 。 

每 支 装 10ml 
密闭 , 置 阴凉 处 。 


f XL Er PS 
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〖 处方 〗 葛根 1000g 

LEAI 取 葛 根 150g ,粉碎 成 细 粉 ,剩余 葛根 ,用 80 办 一 
90% 乙 醇 加 热 回流 三 次 ,第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 .第 三 次 各 3 
小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 40(50C ) 的 稠 膏 。 取 稠 襄 , 与 葛根 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 , 制 
成 颗粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

〖 性状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 褐 
色 ; 味 微 苗 、 甜 。 

LEII NUR dh 2 片 ,除去 包 衣 ,; 研 细 , 加 乙酸 乙 酷 
20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml & Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

HEI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 亡 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30%% 乙醇 制 成 每 1ml E 80pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 50mg, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 
醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 30%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 手 
SJ , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 万 根 素 (Cs Ho Os ) 计 ,不 得 少 
quls omes 


AUFS dE 


【功能 与 主治 〗 解 痉 止痛 ,增强 脑 及 冠 脉 血 流 量 。 用 于 
高 血压 头晕 ,头痛 ,颈项 疼痛 , 冠 心 病 , 心 绞 痛 ,神经 性 头痛 , 早 
H2: TEH S. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.25g 

LERI 密封 。 
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[4h75;1 AR 1250g 

LAGI EORR 187. 5g. $ E X, 2 78)» RAR S SH 
8094 —90 6 Z, n A el ji — c. 88 — x 4 小 时 ,第 二 ,三 次 各 
3 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 40C50'C ) 的 稠 襄 ; 取 笛 襄 与 葛根 细 粉 混 匀 ,干燥 ,粉碎 ,过 
fi e A BETE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 吉 , 内 容 物 为 黄 褐色 至 棕 褐 色 的 粉 
末 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

LEII 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒜 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 敲 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml g 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 
甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


RE] 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3%% 醋 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 敲 根 素 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 用 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 3076 Z BE 40ml, 超 
声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 , 加 30% 乙 醇 
至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ m BEOBLOE EAR UL B AR R (Ca Ho OQ db ^8 18 2b 
于 20. 0mg; 

【功能 与 主治 〗 解 次 止痛 ,增强 脑 及 冠 脉 血 流量 。 用 于 
高 血压 头 曙 ,头痛 ,颈项 疼痛 , 冠 心 病 ,心绞痛 ,神经 性 头痛 , 早 
期 突 发 性 耳 登 。 
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【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 
【规格 〗 每 粒 装 0. 4g 
〖 贮藏 〗 密封 。 
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[4751 杜仲 叶 ( 盐 炒 )100g 盐 补 骨 脂 75g 
J% Ci D 75g 续 断 75g 
当归 100g Jj ^j 40g 
AÑ 75g Æ RE 75g 
泽 海 50g 肉桂 25g 
乳香 ( 制 )25g XE GB 40g 


[5:51 以 上 十 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 15g 与 适量 的 水 制 成 水 密 丸 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 褐色 至 棕 黑 色 的 水 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 微 
Ea. 

〖 鉴别】 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 橡胶 丝 多 无 色 ， 
条 状 或 扭曲 ,直径 5 一 10nm ,表面 粗糙 显 颗 粒 性 (杜仲 叶 ) 。 种 
皮 栅 状 细胞 淡 标 色 或 红 棕 色 ,表面 观 类 多 角形 , 壁 稍 厚 , 胞 腔 
内 含 红 标 色 物 ( 补 骨 脂 )。 草 酸 钙 复 唱 直径 7 一 4lpm, 存 在 于 
薄 壁 细胞 中 常 排列 成 行 或 一 个 细胞 中 含有 数 个 簇 晶 ( 赤 芍 )。 
体 壁 碎 片 黄色 或 标 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 , 直 径 8~24ym, 可 见长 
短 不 一 的 刚毛 ( 土 警 虫 ) 。 石 细胞 类 圆 形 或 长 方形 ,直径 32 一 
88um , EE — [ÉL 3E RE CREE X 

《2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 80ml, 冷 浸 30 分 钟 , 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 
40ml 振 播 担 取 , 弃 去 乙醚 液 , 水 层 加 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 正 丁 醇 液 再 用 氨 试 液 40ml 
洗涤 1 次 , 弃 去 氨 液 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
40m], FEK, E D ERZ T. IR D S BE 2ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶 液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 m 含 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 10: 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 续 断 对 照 药材 1g, 同 [鉴别 ](2) 项 下 供 试 品 溶液 制 
备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 另 取 川 续 断 皂苷 Yi 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 ml 含 Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 
述 两 种 对 照 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2010€ 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 脉 干 , 喷 以 5 96 BR RR C BRE EE W 120 C WAE 
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斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1.5g, 研 细 , 加 乙醇 20ml, 冷 淄 30 分 钟 ,超声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒜 王 ,残渣 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 唱 溶液。 另 取 当归 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
C: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 昧 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1mol/L 磷酸 毛 二 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH fH zi 7» (35 : 65) 为 流动 相 ; 柱 温 35C; 检 测 波 长 为 
246nm。 理 论 板 数 按 异 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 素 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 补 骨 脂 素 12xg 、 蜡 
补 骨 脂 素 6ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适量 , 研 细 , 取 约 0. 5g, 精 密 
称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ， 
冷 浸 1 小 时 ,加 热 回流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 和 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cu HeOs ) 和 有 蜡 补 骨 脂 
3X (Cu He Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 60mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补肾 活血 , 强 筋 止 痛 。 用 于 肾 阳 不 足 A 
血 阻 络 所 致 的 腰痛 及 腰 肌 劳损 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 用 盐水 送 服 。 一 次 9g, 一 日 2 次 。 

【注意 〗 孕妇 禁用 ; 阴 虚 火 旺 及 实 热 者 慎 用 。 

【规格 〗 (1) 每 10 粒 重 0.75g | (2) 8E 10 粒 重 lg 

EE) 密封 。 


EB mH 
Yaotong Pian 


〖 处方 〗 杜仲 叶 ( 盐 炒 )108g 盐 补 骨 脂 81g 


ZEN Slg 当归 108g 

炒 日 术 81g 牛 膝 81g 

肉桂 27g 乳香 ( 制 )27g 
79$ Gil» 81g JR ^j 43g 

PETS 54g 土 整 虫 ( 酒 炒 )43g 


〖 制 法 〗 以 上 十 二 昧 , 取 泽 演 、 赤 艾 、 肉 桂 与 当归 43g、 续 
断 27g, 粉 碎 成 细 粉 ,过 篇 , 混 匀 。 剩 余 的 当归 粉碎 成 粗 粉 , 用 
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60%% 乙 醇 作 溶剂 ,进行 渗 渡 ,乳香 用 90% 乙醇 作 溶 剂 ,进行 活 
渡 ,分 别 收集 渗 渡 液 ,回收 乙醇 , 浓 纵 成 稠 膏 , 混 匀 ; 将 剩余 的 
续 断 与 其 余 杜 仲 叶 等 七 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ， 
合并 滤液 ,浓缩 成 稠 襄 。 上 述 笛 膏 与 粉 来 混 匀 ,加 入 淀粉 适 
量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 或 糖衣 , 即 得 ， 

DERI 本 品 为 薄膜 家 片 或 糖衣 片 , 除 去 包 衣 后 显 褐色 ; 
BUCH I | 

LEII ORAR , 置 显微镜 下 观察 : EORR PS in ELTE 
7 一 41um, 存 在 于 薄 壁 细胞 中 , 常 排列 成 行 或 一 个 细胞 中 含有 
dio dh OCIRAD . 。 石 细胞 类 圆 形 或 长 方形 ,直径 32 一 88pm， 
壁 一 面 菲 薄 ( 肉 桂 ) 。 

(2) 取 本 品 15 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 80ml, 冷 浸 30 
分 钟 ,超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml f 13 
解 ,加 乙醚 40ml 振 摇 提取 , 弃 去 乙醚 液 , 水 层 加 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 
洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 再 用 氨 试 液 40ml 
洗涤 FREH, ETEA T. , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 续 断 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 再 取 川 续 断 皂苷 克 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 
氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 于 , 喷 以 5%% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 120 7C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醇 20ml, 冷 浸 30 
分 钟 , 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药材 0. 5g. 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 酯 (7 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 芍药 背 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [ 鉴 
别 ](27) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 541, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40: 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 
车 硫 酸 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
m C YE TR Dv ELE E s 显 相同 颜色 的 斑点 。 

KREI 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 051D0E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 1mol/L. 磷酸 氧 二 钠 溶 液 ( 用 磷酸 调节 
pH 值 至 7)(35 : 65) 为 流动 相 ; 柱 温 35'C; 检 测 波 长 为 
246nm。 理 论 板 数 按 异 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 补 骨 脂 素 对 照 品 ` 卉 补 骨 脂 素 对 


照 品 适 量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 Im 含 补 骨 脂 素 12pg. E 
补 骨 脂 素 Gug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 “” 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 lg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml， 
密 塞 , 称 定 重 量 , 冷 浸 1 小 时 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频 率 
50kHz)45 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
S E EA] Ext UE UE RO. 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 人 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Ci Hs Os) 和 异 补 骨 脂 素 
(Cu He O;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 10mg., 

〖 功 能 与 主治 〗 补肾 活血 , 强 筋 止 痛 。 用 于 肾 阳 不 足 、 次 
血 阻 络 所 致 的 腰痛 及 腰 肌 劳损 。 

【用 法 与 用 量 〗 用 盐水 送 服 。 一 次 6 片 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ; 阴 虚 火 旺 及 有 实 热 者 愤 用 ， 

〖 规格 〗 (1) 湾 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 35g 

(2) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 35g) 

[Pdl 密封 。 
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[45753 与 钱 子 粉 (调制 ) CER 
JM E EE 甘草 
RR 乳香 ( 醋 制 ) 
没 药 ( 酷 制 ) 全 蝎 
IER CCP) 获 炒 苍术 


LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 黄 褐色 的 粉 
KRAMA RME o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ;不 规则 团 块 无 色 
或 淡 黄 色 ,表面 及 周围 扩散 出 众多 小 颗粒 , 久 置 溶化 (乳香 )。 
不 规则 碎 块 淡 黄 色 , 半 透明 , 渗 出 油 滴 ( 没 药 )。 单 细胞 非 腺 
毛 , 多 碎 断 ,形似 纤维 ,基部 膨大 似 石 细胞 ( 马 钱 子 粉 )。 气 和 孔 
特异 ,保卫 细胞 侧面 似 电话 听 简 状 ( 麻 黄 )。 体 壁 碎片 淡 黄 色 
至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 毛 寅 ,有 时 可 见 棕 褐 色 刚 毛 ( 全 
蝎 ) 。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 维 ( 甘 
草 ) 。 体 壁 碎 片 无 色 ,表面 有 极 细 的 菌 丝 体 ( 僵 敌 ) 。 体 壁 碎 片 
黄色 或 柠 红 色 , 有 圆 形 毛 窝 ,直径 8~24ym, 有 的 具 长 短 不 一 
HAECH). 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 三 氯 甲 烷 10ml, 浓 氮 试 液 
0.5ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
马 钞 子 碱 对 照 品 及 士 的 宁 对 照 品 ,分 别 加 三 握 甲 烷 制 成 每 
lml & 0. Img 及 0. 4mg BTE «EISE RR an TRU. RERE 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4 一 10 岂 分别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 
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(8:6:0.5:2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ET WHE ESTE ELA 
稀 碘 化 锐 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(35 取 本 品 内 容 物 15g, 置 500ml 圆 底 烧瓶 中 ,加 水 
300ml, 连 接 挥 发 油 提取 器 , 自 测定 器 顶端 加 水 至 刻度 ,并 洲 
流入 瓶 中 为 止 , 再 加 入 正 已 烧 1ml, 微 沸 提 取 2 小时,; 放 冷 ,分 
取 正 已 烷 液 ,作为 供 试 品 溶液 ,水 溶液 备用 。 另 取 苍 术 对 照 药 
材 0.5g, 加 正 已 烷 2ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 
照 药材 浴 液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 试 
品 溶液 10p1、 对 照 药材 溶液 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 酝 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (10 : 0.1) 为 展开 剂 , 展 
JF CH S CE LEE 5 6E — FR S AE 2E FR RE B8. 10%% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 水 溶液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
80ml, 滤 过 , 残 浴 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 与 滤液 合并 ,加 乙 
醚 提取 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 乙醚 液 ,水 溶液 再 用 三 毛 甲 烷 振 
EER 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 RT RAMEKA 
甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 牛 膝 对 照 药材 
1g, 加 水 100ml, 加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 自 “ 加 乙醚 提取 3 
次 ”起 同 供 试 品 溶液 操作 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
《通则 05027 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 分别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 已 烷 - 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (8:4:1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 阴 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧 
KA. 

ORE mAAR H 4.5g, 加 10 96 Z, B 50ml, Jil 1mol/L $k 
RIŽ UR 10ml, 加 热 回流 1 小时, 滤 过 ,滤液 中 加 盐酸 2. 3ml, 加 
热 回流 2 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 三 氯 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 
次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 5%% 碳 酸 钠 溶液 振 播 提取 3 
次 ,每 次 10ml, 合 并 碳酸 钠 溶液 ,用 乙醚 提取 3 次 ,每 次 5ml， 
弃 去 乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 调 pH 值 为 1 一 2 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 无 水 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 0. 2g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 10 则 ,分别 点 样 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
iti B (30—60 CD) 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (5 : 15 : 7 : 0.5) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 

【指纹 图 谱 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALA ADAE 0.226 RR R0. 296 — 
胺 的 水 溶液 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 
H 25'C ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 土 的 宁 峰 计算 应 不 
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IRF 6000, 
0 一 20 8—18 92—82 
20-750 18—98 62—2 
50-760 98 2 
参照 物 溶 液 的 制备 取 士 的 宁 对 照 品 适量 ,加 三 


A P 
制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 。 精 密 量 取 上 述 对 照 品 溶液 
2ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 (每 1ml REET 0. 1mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 2.0g, 精 密 称 定 , 置 50ml 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 和 人 甲 
BE 25ml, 再 加 入 浓 盐 酸 0. 63 ml, 2:5 3€ 3€ 5] , Y GE GE Eod 
声 处理 ( 功 率 450 W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液， 
HEES 

测定 法 分 别 精密 吸取 参照 物 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 60 分 钟 的 色谱 图 ,测定 , 即 得 。 

按 中 药 色谱 指纹 图 谱 相 似 度 评价 系统 计算 , 供 试 品 指纹 
图 谱 与 对 照 指 纹 图 谱 的 相似 度 不 得 低 于 0. 87。 


| | 8 10 
183.02 | | | 6 7 | l | 


-1.00 4—24 ell aahh a Aidian 
0.00 8.69 17.39 26.08 34.77 43.47 52.16 60.85 分 钟 


对 照 指纹 图 谱 
〖 含 量 测 定 】 马 钱 子 粉 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA ZH -0. 01mol/L 庚 烷 和 奢 酸 钠 与 0.02mol/L BR 
二 氧 钾 等 量 混 合 溶液 (用 10 5 ERR RIS pH 值 2.8) (21 : 79) 
为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 2650nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 峰 计算 应 
不 低 于 4000, 


对 照 品 溶液 的 制备 “分 别 取 士 的 宁 对 照 品 . 马 钱 子 碱 对 


照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 lml 分 别 合 


0. 5mg、0. 25mg 的 溶液 。 分 别 精密 量 取 上 述 两 种 对 照 品 次 
液 各 2ml, 置 同一 10m 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 义 ， 
即 得 混合 对 照 品 溶液 (每 1ml 中 含 十 的 宁 100pg 和 马 钱 子 
碱 50ng)。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
研 细 , 取 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 三 氨 甲 
E 20ml、 氧 氧化 钠 试 液 1ml, 密 堵 , 摇 义 , 称 定 重量 ,放置 
30 分 钟 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 烷 
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补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 5ml 
的 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , SB 5] UE xb. HX AXE UE 
液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 马 钱 子 粉 以 士 的 守 (Cz Ha N;O;) 计 ,应 为 
1.15— 1.40mg; 以 马 钱 子 碱 (Cz Ha N;0,0 db. 应 
20. 55—0. 90mg, 

麻黄 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 3 E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 
RE BE y HR $5 580: A L HS -0. 02mol/L 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 含 
0.2%% 三 乙 胺 ,用 磷酸 调节 pH [BO 2. 70 C3 : 97) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐 酸 麻 黄 碱 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 
黄 碱 对 照 品 
每 1ml 含 盐 
即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 适量 ， 
研 细 , 取 5g, 精 密 称 定 , 置 1000ml 蒸馏 瓶 中 ,加 入 氧化 钠 7g, 加 
蒸馏 水 30ml, 再 加 20% 氧 氧化 钠 溶 液 100ml, 混 匀 ,蒸馏 , 用 预 
ER 0. 5mol/L 盐酸 溶液 4ml 的 100ml 量 瓶 收集 蒸馏 液 近 
95ml, 加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,放置 过 夜 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 及 芮 以 盐酸 肪 黄 碱 (Co Has NO * HCD 及 盐 
酸 伪麻黄碱 (CioH NO。HCUD 总 量 计 , 不 得 少 于 0. 10mg。 

甘草 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2mol/L FE B £ 72: Y (8j 100ml 含 酯 酸 
1mD (60 : 40) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 
草酸 化 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 甘 草酸 贸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 Im 含 85pg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml EH 
草酸 83. 26ug) 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 三 氯 甲烷 25ml， 
密 塞 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)30 分 钟 , 放 至 室温 ， 
滤 过 ,和 痉 去 滤液 挥 干 ,将 滤纸 与 药酒 放 回 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 流动 相 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 
率 40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 流动 相 补 足 减 失 的 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 洲 液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 甘 草 以 甘草 酸 (Ci。 Hae O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 30mg。 

【功能 与 主治 


溶液 的 制备 分 别 取 盐酸 肪 黄 碱 和 盐酸 伪 麻 
适量 ,精密 称 定 ,加 0. 025 mol/L 盐酸 溶液 制 成 
Bg PR EE Zo ug 和 盐酸 伪麻黄碱 long 的 溶液 ， 


T Db MERE BL RACE JD dn dni fe. HH TOR 


ESTEE 


IE PR EH. Ze 25s Jr Sc HS RE TEE TR] Hkc R E AE ACE T ES JP SES LOST d». 
IE LEF ER KUE TEX JR RE JU EE BE RS ORCI Jf e Jc Hs T 30 
受 限 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 黄酒 竞 少量 温 开水 送 服 。 一 次 4 一 6 粒 ， 
一 日 1 次 。 睡 前 半 小 时 服 或 遵 医嘱 ，。 

【注意 孕妇 及 儿童 禁用 ;心脏 病 、 高 血压 及 脾胃 虚 寒 者 
慎 用 ;不 可 过 量 久 服 。 

【规格 】 SUCRE 0. 3g 

Em) 密封 


附 : 马 钱 子 粉 (调制 ) 质 量 标准 


马 钱 子 粉 (调制 ) 


[ 制 法 ] 取 制 马 钱 子 ,粉碎 成 细 粉 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 
方法 测定 土 的 宁 含量 后 ,加 适量 淀粉 ,使 含量 符合 规定 , 混 义 ， 
即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 褐色 粉 未 ; 气 微 香 , 昧 极 苦 。 

[鉴别 ] WERAK 0.5g, 加 三 氯 甲烷 -乙醇 (10 : DR 
合 溶液 Sml 与 浓 氨 试 液 0. 5ml, 密 塞 , 振 摇 5 分 钟 ,放置 2 小 
时 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 
碱 对 照 品 ,加 三 氧 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 - 
乙醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 5 : 0.6 : 0.4) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 喷 以 稀 碘 化 饮 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


[检查 ] 水 分 照 水 分 测定 法 (通则 0832 第 二 法 ) 测 定 ， 
不 得 过 14.0%% 。 
[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
AH REGI s EA ZHR- 01mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 与 0.02mol/L 磷酸 
二 氧 钾 等 量 混合 溶 液 ( 用 10%% 磷酸 调节 pH 值 至 2.8)(21 : 
79) 为 流动 相 ;检测 波长 为 260nm。 理 论 板 数 按 士 的 宁 峰 计算 
应 不 低 于 5000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 
照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 三 氯 甲 烧 制 成 每 lml E o. 6mg 
及 0.5mg 的 溶液 , 摇 匀 。 分 别 精密 量 取 2ml, 置 同一 10ml dit 
瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 中 含 士 的 宁 
0. 12mg, HETT 0. 1mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 
有 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 所 氧化 钠 试 液 3ml, 混 匀 ,放置 30 分 钟 , 精 
密 加 入 三 氯 甲 烷 20ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 置 水 浴 中 回流 提取 2 
小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 , 揪 匀 ， 
分 取 三 氯 甲 烷 提 取 液 ,用 铺 有 少量 无 水 硫酸 钠 的 滤纸 滤 过 , 痉 
去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤 液 3ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 播 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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l0pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 按 干燥 品 计算 , 含 士 的 宁 (Cs Ha N;Os) 应 为 
1.09%~1.15%。 
[性 味 与 归 经 ] 苦 , 温 ;有 大 毒 。 归 肝 、 脾 经 。 
[功能 与 主治 ] 通 络 止痛 , 散 结 消 肿 。 
[用 法 ] 入 腰痛 宁 胶 圳 用 。 
[贮藏 了 密闭 保存 , 置 干 燥 处 。 


Yaobitong Jiaonang 


[4h51 三 七 AS 
延 胡 索 Ei ^j 
牛 膝 Ju T 
AKE 独活 

(AAI 以 上 八 味 , 取 三 七 半 量 粉碎 成 细 粉 ;剩余 三 七 与 
延 胡 索 、 川 苇 、 独 活 粉 碎 成 粗 粉 ,用 75% 乙 醇 作 溶 剂 渗 渡 , 渗 
沪 液 回收 乙醇 并 浓缩 成 清 襄 ; 其 余 白 芍 等 四 味 加 水 浸透 后 熟 
A , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 60% , 静 置 ， 
滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 
80 75 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 成 清 膏 ,将 上 述 清 膏 合 
并 ,加 入 三 七 细 粉 和 适量 的 糊 精 ,喷雾 干燥 ,加 入 适量 糊 精 , 混 
匀 , 制 成 颗粒 , 装 入 胶 野 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

〖 性状】 本 品 为 便 胶 宫 ,内容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
Ti US VERSES. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 加 热 
回流 提取 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 
水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 
液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 分 取 正 丁 醇 液 ， 
花王 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 七 对 
照 药材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 541, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 
(15:40:22:10)10C 以 下 放置 分 层 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 10 兴 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105 C JI dA E 3E 
点 显 色 清 上 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) F 
检视 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 注 加 水 10ml 使 溶解 ,用 浓 氨 试 液 调 节 
pH 值 至 9 一 10, 用 乙醚 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 
液 , 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 
胡 索 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 Img 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
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照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3l. or 
别 点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烷 -三 氧 甲烷- 甲醇 (10 : 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
干 HERZE CER SEA m GNE. HA Gui rm de Sour B 29 
材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 挥 尽 
板 上 吸附 的 碘 后 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 | 

ORAE m ARH 2g, 人 研 细 ,加 乙醚 20ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
THE. 53501 Xp BR ZS EO. 5g. 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DOE 
开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 和 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 
钟 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 日 广 对 照 药材 0. 5g， 
加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 车 干 , 残 渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 深 液 。 再 取 广 药 昔 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Sul, DAA F 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40: 5: 10 : 0. 22 y RET A, E JE CH, BUE EA 5% 香 
草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

RAE m ARH 2g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 浸 涡 1 小时, 滤 
过 , 取 滤 液 10ml.z2€ F- 3 EK 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 
1ml, 加 热 回流 30 分 钟 , 取 出 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 揪 提取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 三 所 甲烷 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 大 黄 系 、 大 黄 酚 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~ 60'CO-HH R Z 酯 -甲酸 
(15:5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 氨 蒸 气 
中 十 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 独 活 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Zpl. ar 9 xa 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (2 :1:1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 十 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 


检查】 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
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0103). 
含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 ( 通 则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 电 
T Rgi 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 
流动 相 B OD 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 ACA) 


0~40 15—23 85—77 
40~90 23—>30 717—170 
90— 100 30 70 


100—120 15 85 


对 照 品 溶液 的 制备 BLA S RUE Re ERES ASEP 


Rb, 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml e A SHE 
Rg;0. 2mg、 人 参 皂 苷 Rb; 0. 15mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0.5g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加 热 回流 提取 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
25ml,z&-F 5i&Jn7zK 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 
i 5 1x(20ml.20ml,15ml,15ml,10mD ,合并 正 丁 醇 提 取 
液 ,再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 水 液 ， 
分 取 正 丁 醇 提取 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,并 转移 
至 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10n1, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 背 Re (Ce Ha O40) MASE 
ff Rb; (Cs Ho; Oz ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 9. 5mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 瘀 , 祛 风 除湿 , 行 气 止 痛 。 用 于 血 
瘀 气 滞 .脉络 闭 阻 所 致 腰痛 , 症 见 腰 腿 疼痛 、 痛 有 定 处 ,痛处 拒 
按 、 轻 者 俯仰 不 便 . 重 者 剧 痛 不 能 转 侧 ; 腰 椎间盘 突出 症 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 , 宜 饭 后 服 
用 。30 天 为 一 疗程 。 


[EI 孕妇 忌服 ;消化 性 演 疡 性 患者 乙 服 或 遵 医嘱 。 
规格 〗” 每 粒 装 0. 42g 
LERI 密封 。 
Jieji Ningsou Wan 
[4753 紫 苏 叶 48g 前 胡 80g 
AR 80g 苦 奋 仁 80g 


f ALT "KU 
桔梗 80g 半 夏 ( 制 ) 80g 
陈皮 80g 浙 贝 母 80g 
天 花粉 80g Haz 80g 
IRE 64g 木 香 24g 
玄 参 80g 甘草 64g 


LEAI 以 上 十 四 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 密 100 一 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑 绿色 或 棕 褐色 的 大 蜜 丸 ; 味 微 茜 LE. 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 卵 圆 形 ， 
直径 35— 48yum, 脐 点 点 状 `、 人 字 状 或 马蹄 状 , 位 于 较 小 端 ， 
层 纹 细 密 ( 浙 贝 母 )。 不 规则 分 枝 状 团 块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 
试 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 6pm RAE). n A 
组 织 中 含 细 小 草酸 钙 簇 唱 , 直径 4~8xm( 紫 苏 叶 )。 草 酸 钙 
PERR, K 32 一 144km, 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 ,纤细 
( 半 夏 )。 草 酸 钙 方 晶 成 片 存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 )。 联 结 
乳 管 直 径 14 一 25pm， 含 淡 黄 色 颗 粒状 物 ( 桔 醒 )。 石 细胞 橙 
黄色 ,贝壳 形 , RE BERE, E 9, — LOC TL BH i GO. AM 
胞 黄 棕 色 或 无 色 , 类 长 方形 .类 圆 形 或 形状 不 规则 , 层 纹 明 
显 ,直径 约 至 94pnm( 玄 参 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草 酸 钙 
方 蝇 ,形成 晶 纤维 (甘草 )。 纤 维 成 束 ,周围 细胞 含 草酸 钙 方 
A ,形成 唱 纤 维 , 含 晶 细 胞 的 壁 木 化 增 厚 (葛根 ) 。 具 缘 纹 孔 导 
管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 缘 纹 孔 呈 六 角形 或 斜 方形 ,排列 紧密 (天 
花粉 )。 | | 

(2) 取 本 品 10g, BU RE JI 50% FH BE 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 132 9 JE ER] , JE JP 3 
出 ,上 脉 干 , 喷 以 三 毛 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 【 鉴 
别 2(2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 氨 试 液 (7 : 3 : 0. 4) 
为 展开 剂 , 展 距 8cm, 取 出 , 景 干 ,再 以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (7: 
2. 5: 0,.25) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(4) 取 木 香 对 照 药材 1g, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
及 上 述 对 照 药材 溶液 各 10 几 ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
EZAR R-E EG: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 
以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 
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试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10g, 剪 碎 ,加 50%% 甲 醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 
提取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 莹 干 , 残 酒 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 lg. 加 
50% 甲 醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BF EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 加热 至 斑点 显 色 清 
晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 20g, 剪 碎 ,加 7%% 硫 酸 乙醇 溶液 -水 (1: 3) 的 
混合 溶液 100ml, 加 热 回流 3 小 时 , 放 冷 ,用 三 握 甲 烷 振 摇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 毛 甲 烧 液 ,加 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗 
涤 液 ,三 氯 甲 烷 液 用 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 浴 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 1g， 
加 7%% 硫 酸 乙 醇 溶 液 - 水 (1 : 3) 的 混合 溶液 50ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙醚 -三 氯 甲 
EA: 1) 为 展开 剂 HET . CHR ECT EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 议 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.1% 磷酸 溶液 (38 : 62) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 泥 
匀 , 取 约 Zg ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 50% HE 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 300W ,频率 40k Hz) 45 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10Hl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A m E AL A A E A A E Ë CCa Ha Ou) 计 , 不 得 少 
T 93. mps 

【功能 与 主治 〗 AREH, ZER. AFIA, K 
浊 阻 肺 所 致 的 小 儿 感 冒 发 热 、 咳 嗽 痰 多 。 

【用 法 与 用 量 〗】 口服 。 小 儿 周 岁 一 次 半 丸 ,二 至 三 岁 一 
IX 13L,.—H 2X. 

【规格 〗 每 丸 重 3g 

【贮藏 〗 密封 。 
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解 郁 安神 颗粒 
Jieyu Anshen Keli 
LAI 柴 胡 80g AK 60g 

A &il 80g HFR 60g 
RAR 60g 浮 小 麦 200g 
制 远 志 80g X Hs 60g 
kbit T 80g 百合 200g 
胆 南星 80g 郁 金 80g 
JEU 200g 炒 酸枣 仁 100g 
RÆ 100g 当归 60g 


〖 制 法 〗 以 上 十 六 味 (KB E UR BK 3 小 时 ,第 
二 .三 次 各 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 干 ,粉碎 ,加 入 
蔗糖 粉 适 量 , 制 颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g; 或 加 入 糊 精 、 阿 司 帕 
坦 适量 , 制 颗 粒 , 干 燥 , 制 成 400g COG RERO . BIA. 

LERI 本 品 为 柠 色 至 村 褐色 的 颗粒 ; 气 微 腥 , 味 甜 、 微 
苦 ,或 味 昔 、 微 甜 ( 无 茂 糖 )。 

〖 鉴 别 〗 (1) 取 本 品 10g 或 5g CIG RERO . WA., Jn FF ex 
30ml, i Ps Ab 38 30 分 钟 Us cb UE T FIEL BE 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 远 志 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 - 丙 酮 
(7 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 灾 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 15g 或 8g( 无 蔗糖 ) , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 
处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 20ml 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 
AAR 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 15ml 洗涤 ， 
JEJE UE VR TR LIE D EXIRET , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 柴 胡 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 
照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 Bi P , 喷 以 1%% 对 二 甲 氮 基 葵 甲醛 的 40 26 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 60 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

(3) 取 甘草 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, fi] C38 12 C2 38 
下 供 试 品 溶液 的 制备 方法 , 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 与 上 
述 对 照 药材 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER E. 
酸 乙 酷 - 冰 醋酸 -甲酸 -水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 
晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
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材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 获 光 斑点 。 

【检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 的 有 关 规 定 (通则 0104). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 UL ZUR SK (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 236nm。 
JE YE S CER T Ep ETE SE VAR IK T. 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BUE T HO BR nis de ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 Im 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 lg 或 0.5gCJG PE EO ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重 量 , 加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补 是 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10nl 与 供 试 品 溶液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

E mE R E Eb e T UL NS TH (Co Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
于 3.0mg, | 

功能 与 主治 〗 舒 肝 解 郁 ,安神 定 志 。 用 于 情 志 不 畅 . 肝 
郁 气 清 所 致 的 失眠 .心烦 焦虑、 健忘 ;神经 官能 症 .更 年 期 毕 
合 征 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 


【规格 〗 DRRR 5g (2) 每 袋 六 2g( 无 蕉 糖 ) 
[mg 密封 。 
TS dH BE OX 
Bigi Jiaonang 
(AAI Xm 地 龙 
党 参 RE 
白术 ALS 
丹参 zb 
HÆ RR 甘草 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 除 马 钱 子 粉 外 ,其 余 九 味 粉 碎 成 细 
粉 , 混 匀 ,与 马 钱 子 粉 套 研 KARE, e o; 1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 浅黄 棕色 的 粉末 ; 
ER Hr. 

[35303 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 梳 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 毛 醛 液 溶化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6um( 茯 稚 )。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 成 晶 纤 
维 ( 甘 草 )。 草 酸 钙 砂 晶 存 在 于 注 壁 细胞 中 ( 牛 膝 )。 草 酸 钙 
针 晶 细小 ,长 10~~32um;, 不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 中 (日 
术 )。 非 腺 毛 单 细胞 ,多 碎 断 ,基部 膨大 似 石 细胞 , 木 化 ( 马 
钱 子 粉 ) 。 肌 纤维 无 色 至 淡 棕 色 , 微 波状 弯曲 ,有 时 呈 垂 直 
交错 排列 (地 龙 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 4g, 加 水 4ml, 搅 匀 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 


Rd 


20ml, 253€ , WRA 10 4p Ph ,放置 2 小 时 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 正 
丁 醇 饱和 的 水 50ml, 摇 勺 ,放置 使 分 层 ( 必 要 时 离心 ), 分 取 正 
TRZ. RT. RAMPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
RASE Rb 对照 品 、 人 参 皂 首 Rg 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 2. Smg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G RERE., AEJ E- 
乙酸 乙 酯 -水 (4 : 1: 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 
To HEEL 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 三 氯 甲烷 
20ml, 加 浓 氨 试 液 1ml, $6 5] ,放置 24 小 时 ,充分 振 播 , 滤 过 ， 
滤液 用 硫酸 溶液 (3 一 100) 提 取 3 次 ,每 次 15ml, 合 并 硫酸 溶 
液 ,加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 使 呈 碱 性 ,用 三 氧 甲 烷 振 摇 提 取 4 
次 ,每 次 15ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 , 燕 干 , 残 酒 加 三 氯 甲烷 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 
品 ,加 三 氯 甲烷 制 成 每 1ml 各 含 0. 4mg 的 混合 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 841; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 -乙醇 - 
KAAM: 6 : 0.5 : 2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 包 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 唱 色 谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 营 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2 由 ,分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 影 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 1g, 加 乙酸 40ml, 加 热 回 流 1 小时, 渡 
过 , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 加 热 回流 1 小 
时 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 
取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml， 
分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 甘 草 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1 2ul. 2T 3l 
点 于 同一 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 制 备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 -水 (15 : 1: 1: 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bic ELA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C Jn 3 z8 BG OG IH 
晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 〗 水 分 不 得 过 10.0% (通则 0832). 

其 他 ”应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01035, 

[& &3 E) 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 S UZI KE RR (24 : 76 : 0.1) (每 1000ml 中 加 戊 
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烷 磺 酸 钠 1. 74g) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 
士 的 宁 峰 计算 应 不 低 于 6000。 士 的 宁 峰 与 马 钱 子 碱 峰 的 分 
离 度 应 符合 要 求 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 , 加 流动 相 制 成 每 1ml 中 含 十 的 宁 25pg 与 马 
钱 子 碱 17ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 , 精 密 加 入 三 握 甲 烷 25ml, 加 入 浓 氨 试 
液 2. 5ml, 25 2€ , 称 定 重量 ,加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 ,用 三 氯 甲 烷 补 足 减 失 的 重量 LER] ,分 取 三 氯 甲 烧 层 ,精密 
量 取 15ml, 28 TF ,残渣 加 流动 相 使 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ， 
用 流动 相 稀释 至 刻度 $8] , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 马 钱 子 粉 以 士 的 宁 (Ca Ha; Ns 0; ) 计 ,应 为 
0. 21—0. 36mg, Hi £& T ll (C55 H5, N; Os ) 不 得 少 于 0. 09mg。 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 血 , 祛 风 除湿 ,活血 止痛 。 用 于 气 
血 不 足 ,风湿 瘀 阻 ,肌肉 关节 酸痛 ,关节 肿 大 、 伪 硬 变形 或 肌肉 
萎缩 ,气短 乏力 ;风湿 、 类 风湿 性 关节 炎 , 腰 肌 劳 损 , 软 组 织 损 
伤 属 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 一 3 次 。 

【注意 〗 MN. 

规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

〖 贮藏 〗 密封。 


附 : 马 钱 子 粉 质量 标准 


I R Ý H 


本 品 为 马 钱 子 的 炮制 加 工 品 。 

[ 制 法 ] 取 制 马 钱 子 ,粉碎 成 细 粉 , 照 马 钱 子 [ 含 量 测定 ] 
项 下 的 方法 测定 士 的 宁 含 量 后 ,加 适量 淀粉 ,使 含量 符合 规 
定 , 混 匀 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 褐色 粉末 ; 气 微 香 , 味 极 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 粉 未 0.2mg, 加 三 氯 甲烷 -乙醇 (10 : D 
混合 溶液 Sm 与 浓 氨 试 液 0.5ml, 密 塞 , 振 摇 5 分 钟 , 放 置 2 
小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 
钱 子 碱 对 照 品 , 加 三 氧 甲 烷 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GARE, AP 
茶 - 丙 酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (4 : 5 : 0.6 :0.4) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 , 虔 干 , 噶 以 稀 矶 化 乌 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


[检查 ] 水 分 不 得 过 14.0% (通则 0832 第 二 法 )。 
[含量 测定 ] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 DA ZH KREBS C24 : 76 : 0.1)( 每 1000ml 中 加 成 
EREA 1. 74g) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 
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士 的 字 峰 计算 应 不 低 于 6000。 士 的 宁 峰 与 马 钱 子 碱 峰 的 分 
离 度 应 符合 要 求 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 流动 相 制 成 每 lml 中 含 士 的 宁 25ug 与 马 
钱 子 碱 l7ug 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 粉 末 ( 过 三 号 鼎 ) 约 0. 1g, 精 
密 称 定 ,精密 加 入 三 氯 甲烷 25ml, 加 入 浓 氨 试 液 2.5ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,加热 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 三 氯 甲 
烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,分 取 三 氧 甲 烷 层 ,精密 量 取 15ml， 
RT ,残渣 加 流动 相 使 浴 解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,并 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 ，。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10ul1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干 燥 品 计算 , 含 士 的 宁 (Ca Hz N: 0;) 应 为 
1.13% 一 1.17% , 马 钱 子 碱 (Cz Has Na Os) 不 得 少 于 0.72%. 

[贮藏 ] 密闭 保存 , 置 干燥 处 。 

[制剂 ] RERE 


SE 


Yuxuebi Jiaonang 


[4551 乳香 ( 制 ) 没 药 ( 制 ) 
红 花 BL Ail 
DIES 香 附 ( 制 ) 
姜黄 当归 
丹参 川 营 
AE 


LAGAJ 取 川 牛 膝 和 半 量 的 丹参 . 黄 基 粉碎 ,过 100 H 
筛 备用 ; 取 丹 参 .黄芪 各 半 量 及 其 余 药 材 加 水 前 者 两 次 ,第 
一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,合并 药 液 , 滤 过 , 静 置 12 小 
时 , 取 上 清 液 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(50C) 的 笛 高 
备用 ;将 稠 膏 和 药粉 温 匀 , 制 粒 干燥 、 整 粒 、 过 篇, 分 装 成 
1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕 色 的 粉末 ; 味 
六 、 微 甘 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : ARE mA E 
于 薄 壁 细胞 中 ( 川 牛 膝 )。 纤 维 成 束 或 散 离 , 壁 厚 ,表面 有 纵 裂 
AX. ,两 端 常 断裂 成 明 状 或 较 平 截 ( 黄 区 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 10g, 加 乙醇 50ml, 回 流 提取 2 小 时 , 滤 
过 , 取 滤 液 浓 缩 至 约 20ml, 加 盐酸 3ml, 加热 回流 1 小 时 ,加 水 
10ml, Jc 75 , Jui 3d BE (60 — 90'C) 25 ml, Tie HE HE Et 7 dd E 2 
二 ,残渣 加 无 水 乙醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 威 灵 
仙 对 照 药材 2. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
3S EU E ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 3 : 0.2) 为 展开 剂 , 薄 层 
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A "EE RET E "P OP f 30 分 钟 , 展 开 , 取 出 ,及 干 , 喷 以 10% 硫 酸 
乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 水 200ml; 前 者 1 小 时 ,离心 ,上 
清 液 浓 缩 至 约 15ml, 加 10% 氨 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 
8 一 10, 用 三 氧 甲烷 提取 两 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 S28 
干 , 残 漆 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 
归 、 川 可 对 照 药材 各 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 三 氯 甲烷 -三 
乙 胺 (6 : 2 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 
E. THIS ZH E 9e 26 BEA. 

(4) 取 本 品 内 容 物 20g, 研 细 , 加 甲醇 40ml, 回 流 提取 1 7] 
时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 。 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 和 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 
20ml.3& EKW., E T BERIRZECT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 音 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml e 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~~10p1l、 对 照 品 溶液 2~~5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2)10C 以 
下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 , 注 层 板 置 展开 氏 中 预 平衡 15 分 
钟 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C 加 热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 考点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512» xg 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
y SR SEO s AP -Z A-A RR AK C30 * 10 : 1: 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
于 5000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 内 ,精密 加 入 75 25 HI 
醇 溶 液 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 提取 1 小 时 , 放 冷 , 称 
定 重 量 , 用 75% 甲 醇 溶液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 


滤液 , 即 得 。 
测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 


1041, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCCs Hs Ou ) 计 ,不 得 少 
于 2.8mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 次 , 通 络 止痛 。 用 于 将 血 阻 络 所 
致 的 的 痹 病 , 症 见 肌肉 关节 剧 痛 、 痛 处 拒 按 、 固 定 不 移 、 可 有 硬 
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T RPDE. 
【用 法 与 用 量 〗” 口服 。 一 次 6 粒 ,一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 
【注意 孕妇 和 葵 用 ;脾胃 虚弱 者 慎 用 。 
[XU RAL 0. 4g 
【贮藏 】 密封 。 


Yuxuebi Keli 


LEAI 乳香 ( 制 ) 没 药 ( 制 ) 
红 花 RXR A 
川 牛 膝 香 附 ( 制 ) 
EE ”当归 
丹参 E: 
KEK 


LAGI 以 上 十 一 味 , 除 红 花 外 , 川 芒 、 香 附 、 姜 黄 提 取 挥 
发 油 , 璋 余 药 液 备 用 ;其 余 乳 香 等 七 味 加 水 前 者 两 次 ,第 一 次 
2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,第 二 次 前 者 前 加 入 红 花 ,合并 前 液 和 
提取 挥发 油 的 剩余 药 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 10 一 
1.15(50C) 的 清宫 ,加 入 三 信和 量 乙醇 , 静 置 12 小 时 , 取 上 清 
液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 一 1. 30(50C ) 稠 谨 ; 取 
稠 谨 加 蕊 糖 粉 制 粒 , 混 匀 ,干燥 , 制 成 1000g , mi A PE AZ HL Yi 
匀 ,分 装 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 黄色 至 棕色 的 颗粒 ; 气 香 , 味 甜 。 

鉴别 〗 (1) 取 本 品 10g, 加 三 氯 甲 烷 40ml, 超 声 处 理 1 
小 时 I SE SUR LA TF ,残渣 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 川 牛 膝 对 照 药材 0.5g, 加 三 氯 甲 烷 25ml, 同 法 
制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 lOpl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 
甲醇 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 2. 5g, 加 水 200ml, 前 者 1 小 时 ,离心 , 取 上 清 
液 浓缩 至 约 15ml, 加 10% 氧 氧化 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 8 一 10， 
用 三 所 甲烷 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 , 蒸 干 , 残 
1& JI — SR oi 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 当 归 、 川 营 
对 照 药材 各 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 一 10 几 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 三 氯 甲 烷 - 三 乙 胺 
(6: Z2 : 0.5) Jg JE JT o8], 展开 , HC HB, BUE ERE PR T 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 20g, 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 营 干 。 残 渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 提 
取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 洗涤 2 次 ， 
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每 次 20ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 
液 , 正 丁 醇 液 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 区 甲 并 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 
溶液 10p1\、 对 照 品 溶液 2 一 5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶 
液 为 展开 剂 , 薄 层 板 置 展开 人 缸 中 , 预 饱和 15 分 钟 ,展开 , 取 
HoT HEA 10 为 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 的 检 黄 
色 获 光斑 点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512 WIE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 VA P BS- 7, RS - FR RE-ZK (30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 MAHR B 对照 品 适量 ,精密 称 
定 ,; 加 75% 甲 醇 制 成 每 ]ml E 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0.7g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 内 ,精密 加 入 75% 甲 醇 溶液 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 75% 甲 醇 溶液 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCCs Ha; Oi ) 计 ,不 得 少 
于 25.0mg。 

【功能 与 主治 活血 化 瘀 , 通 络 止 痛 。 用 于 瘀 血 阻 络 所 
致 的 瘟病 , 症 见 肌肉 关节 剧 痛 、 痛 处 拒 按 、 固 定 不 移 、 可 有 硬 节 

【用 法 与 用 量 〗” 开水 冲服 。 一 次 1 伐 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 禁用 ;脾胃 虚弱 者 慎 用 。 

【规格 〗 每 袋 装 10g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


ES 


B 饮 OX 
Tanyin Wan 
[4:771 肉桂 167g WEN 250g 
苍术 500g kk kb FAR 500g 
Ib XT 333g IET 500g 
TÆ 167g 炒 日 芥子 250g 
炙 甘 草 167g 
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LAGI 以 上 九 味 , 白 术 、 肉 桂 粉 雄 成 细 粉 ; 炒 紫 苏 子 、 炒 
莱 腑 子 、 炒 白 草 子 压榨 , 取 脂 肪 油 , 药 泻 男 器 收集 ;苍术 . 干 姜 
分 别 用 水 燕 气 藻 馏 提取 挥发 油 , 药 湘 男 右 收 集 ; 将 淡 附 片 、 炙 
甘草 及 上 述 各 药 渣 加 水 前 者 三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 ,三 次 
各 1.5 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 言 。 将 上 述 药 粉 、 
脂肪 油 .挥发 油 及 笛 膏 混合 均匀 , 制 丸 , 低 温 干 燥 , 打 光 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

CERO 
3E ME o 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : BOER P5 fL du H 
小 ,不 规则 地 充 塞 于 薄 壁 细胞 ( 获 炒 白术 )。 石 细胞 类 长 方形 
或 类 圆 形 , EE — ihi JETER CIPRO 

(2) 取 本 品 20g. t ,加 乙醚 40ml, 加 热 回 流 1 小时, 渡 
过 , 滤 湘 加 甲醇 30ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 蒸 于 ,残渣 
加 水 40ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 
正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, ETER T, 3X M 
甲醇 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药 材 1g. 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同一 用 176 08 46 4 18 
液 制备 的 硅胶 G BERE, AAR- R-k i R-k 
(5:1:1: 2)» 2g EST RI . JE JF Wh MT iA 10% 硫 酸 乙 
醇 溶 液 XE 100C 加 热 至 斑点 显 色 清 上 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 灾 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g;, 人 研 细 ,加 正己 烷 15ml, 8 F8 AR EE 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 白 术 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 10p1( 临 用 配制 ), 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (50 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 ,并 应 显 有 一 桃红 色 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 20g, 研 细 , 置 500ml 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 
300 ml 与 玻璃 珠 数 粒 ,连接 挥发 油 测定 需 , 目 测定 器 上 端 加 
水 使 充满 刻度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 时 为 止 , 再 加 入 二 甲 茶 
lml, 连 接 回 流 冷 凝 管 ,加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 2 小时, 放 冷 ， 
分 取 二 甲 茶 层 作为 供 试 品 溶液 。 男 取 桂 皮 醋 对照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 1ml 含 lal 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 Spl, 对 照 品 溶液 Zl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 60 一 90C) -乙酸 
乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脐 干 , 喷 以 二 硝 基 葵 脐 
乙醇 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点。 

检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HHEH; EA Za -0. 017mol/L ARA WGS : 65) 为 流动 相 ; 


本 品 为 标 褐色 至 黑 神 色 的 浓缩 水 丸 ; 气 微 香 , 味 
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检测 波长 为 250nm。 理 论 板 数 按 甘 草酸 峰 计 算 应 不 低 
3120005 

Xj BR RARE BUSES BH A k X RS ini ie d E PE. 
加 流动 相 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 (折合 甘草 酸 为 
27. 24ug) . 

供 弃 品 溶液 的 制备 取 本 品 适 量 , 人 研 细 , 15 5]. RCZ 1g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 26kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 播 习 , 滤 过 ,精密 量 取 
续 滤液 5ml, 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 播 提取 3 次 ,每 次 20ml, EHET ER 2 T 7A h E 
VERE ,转移 至 Sml Ei” HH BE ZE, ES yE o 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 炙 甘草 以 甘草 酸 〈Ce Ha O16 ) 计 ,不 得 少 
F 0. 40mg. 

【功能 与 主治 〗 WME A , B PHE. HFR E PHE EE 
Tk RE Ari Er Er HSY X E ATIE Ag. AE EAR AE JUST ERE 
冷 .腹胀 食 少 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 14 丸 ,一 日 2 次 ,儿童 酌 减 。 


【注意 孕妇 禁 服 。 心 脏 病 、 高 血压 患者 愤 用 。 
【规格 〗 每 九重 0. 18g 
Emm) 密封 。 
MERE 
Xinxuebao Jiaonang 

LEAI X5 5 BR 

AR 当归 

日 术 陈皮 

硫酸 亚 铁 
LAGI 以 上 七 味 ,当归 白术、 陈皮 粉碎 成 粗 粉 ;硫酸 亚 


铁 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ; 鸡 血 芯 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,滤液 合并 ， 
浓缩 成 再 谊 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ;黄芪 、 大 率 加 水 前 者 二 次 , 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 笛 膏 ,加 入 当归 等 三 味 的 粗 粉 , 混 匀 F 
M ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 鸡 血 茧 干 膏 粉 ,硫酸 亚 铁 细 粉 和 适量 的 
淀粉 及 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 , 装 入 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐色 的 粉 
Aa ^UE CIS CEU RR. 

LAI 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : SEN h ih m 
小 ,长 10 一 32pm, 不 规则 充 塞 于 蕃 辟 细胞 中 或 散在 (白术 ) 。 

(2) 取 本 品 10 粒 的 内 容 物 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 当归 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 


薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20 1 o6] B8 29 
BE TR 4y1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (9 : 1) 为 展开 旗 , 展 开 , 取 出 , 蚊 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 粒 的 内 容 物 ,加 甲醇 50ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蔡 干 , 残 演 加 水 50ml 使 溶解 ,用 水 饱和 正 丁 醇 
振 摇 提取 2 次 (50ml,30ml) ,合并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 
水 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, EJ EAR T -A m P E 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 橙 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 侈 和 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 用 0. 5% 和 氨 氧 化 钠 溶 液 制 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 水 分 取 本 品 , 依 法 (通则 0832 第 四 法 ) 测 定 ， 
不 得 过 11. 0%，。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

【含量 测定 〗 硫酸 亚 铁 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硫 酸 亚 铁 对 照 品 0. 4g, 精 密 称 
XE EL 100ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 溶液 (1 一 20)l1ml 和 水 80ml 使 溶 
解 , 加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 2ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 水 
至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1m] 中 含 硫酸 亚 铁 80pg)( 临 用 配制 )。 

标准 曲线 的 制备 ”精密 量 取 对 照 品 溶液 1ml,2ml,4ml， 
6ml,8ml, 分 别 置 25ml 量 瓶 中 ,加 水 10ml, 再 加 125 Sk BR XS Jc 
溶液 1ml 及 0.2%2,2- 联 吡啶 乙醇 溶液 1ml, 混 匀 ,加 水 至 刻 
度 , 摇 匀 ; 以 相应 的 溶液 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 ( 通 
则 0401) ,在 522nm 的 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 
标 .浓度 为 横 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 匀 , 取 0. 5g， 
精密 称 定 , 置 500ml 量 瓶 中 ,加 硫酸 溶液 (1 一 20)5ml 和 水 
200ml, 混 匀 , 加 水 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 1ml， 
置 25ml 量 瓶 中 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 加 水 
10ml";& ,依法 测定 吸光 度 ,从 标准 曲线 上 读 出 供 试 品 溶 液 中 
硫酸 亚 铁 的 量 , 计 算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 硫酸 亚 铁 (FeSO,。7H;,0O 〇 ) 应 为 48~71mg。 

ER KENAA ERRE OGEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
2g 38 638] s VAL S OK C37 : 63) 为 流动 相 ;* 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 雌 甲 芽 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 , 倾 出 内 容 物 ,精密 称 
定 , 混 勺 , 取 约 2g, 精 密 称 定 , 加 入 80% FR BE 50ml, 超 声 处 理 
(功率 250W ,频率 50kHz )40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,用 适量 8076 
甲醇 分 次 洗涤 容器 和 残渣 ,合并 滤液 , 蒸 干 ,残渣 加 水 30ml， 
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微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml， 
合并 正 丁 醇 液 ,用 1% 氢 氧化 钾 溶 液 40ml 洗涤 ,再 用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 15mb IE T EE VE EEZK IS E ZR. 
残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 Sml EORR CB. P ER zm JE , 
^J , Bl f$, 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 Opl, 20pl. 供 试 品 溶液 
10 一 20 几 ,注入 人 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 黄芪 以 黄芪 甲 音 (Cu Hes Ow ) 计 ,不 得 少 
于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 〗 补血 益 气 , 健 脾 和 胃 。 用 于 缺 铁 性 贫血 
所 致 的 气 血 两 虚 证 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。10 一 20 天 
为 一 疗程 。 


〖 注意 〗 饭 后 服 ; 尽 与 茶 、 咖 啡 及 含 藻 酸 类 药物 合用 。 
【规格 每 粒 装 0. 25g 
DERI 密封 。 
新 雪 颗 粒 
Xinxue Keli 
处方】 磁石 516g 4 7 258g 
滑石 258g 南 寒 水 石 258g 
硝 石 516g 芒硝 516g 
HET 132g 竹 心 1320g 
广 升 麻 258g 穿心莲 1320g 
珍珠 层 粉 54g 沉香 78g 
人 工 牛 黄 54g 冰片 13. 8g 


【 制 法 以 上 十 四 味 , 人 工 牛 黄 研 成 细 粉 ; 取 穿 心 莲 中 的 
叶 608g, 究 碎 成 细 粉 ;磁石 .石膏 、 南 寒 水 石 , 滑 石 加 水 前 者 二 
次 ,每 次 3 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 剩余 的 穿心莲 \ 竹 心 、 板 
子 ,沉香 ( 单 包 ) 及 广 升 麻 ( 单 包 ), 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 3 小 
时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,滤液 浓缩 至 稠 膏 , 加 入 芒 
硝 和 硝 石 ,加热 混 匀 ; 取 适 量 广 升 麻 和 沉香 的 药 渣 ,在 100C 
以 下 干燥 ,粉碎 成 细 粉 。 取 上 述 稠 膏 ,加 入 穿心莲 细 粉 、 珍 
珠 层 粉 、 人 工 牛 黄 细 粉 、 适 量 淀粉 及 广 升 麻 和 沉香 的 药酒 细 
粉 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,用 适量 红 氧 化 铁 上 色 或 上 色 后 包 
薄膜 衣 ; 用 运 量 乙醇 溶解 冰片 , 喷 和 人 颗粒 中 , 制 成 1000 28 
ORO BIA. 

DERI 本 品 为 红 褐 色 至 棕 褐 色 的 颗粒 或 薄膜 衣 颗 粒 ; 
AF RE WUR. 

【鉴别 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 水 5ml, 振 摇 , 滤 过 。 取 
滤液 1ml, 加 氧化 饥 试 液 2 滴 , 即 生成 白色 沉淀 ,该 沉淀 在 盐 
酸 或 硝酸 中 均 不 溶解 。 另 取 滤 液 2ml, 加 醋酸 铅 试 液 2 滴 ， 
即 生成 白色 沉 演 ,该 沉淀 在 醋酸 铵 试 液 或 毛 氧 化 钠 试 液 中 
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均 能 溶解 。 

(2) 取 本 品 0.2g, 研 细 , 置 卉 塌 中 ,加 热 炽 灼 成 白色 后 ,加 
水 2ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 中 加 入 新 配制 的 亚 硝 酸 钼 钠 试 液 
1 一 2 滴 和 醋酸 34 滴 , 即 生成 黄色 沉淀 。 

(3) 取 本 品 1. 5g, 研 细 , 加 正己 烷 10ml, 3E 4r V $6 ,放置 
30 分 钟 , 滤 过 , 滤 渣 备用 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 
照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5~10pl1, 对 
照 品 溶液 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 为 
展开 剂 ,展开 , SUA LECT E 5 6E SH B BET W E 105 "C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 滤 渣 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药 材 50mg ,加 
甲醇 5ml, 超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 lmg 的 咨 液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 
乙 栈 -醋酸 -甲醇 (20 : 25: 2 : 3) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 , 展 
JF BUB CE MUA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105'C dn dA 8 $E 
点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 (4) 项 下 供 试 品 浴 液 燕 干 ,残渣 加 水 5ml 使 
溶解 ,离心 15 分 钟 ( 转 速 为 每 分 钟 3000 转 ), 上 清 液 通过 十 八 
烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 固 相 萃取 小 柱 (500mg) ,以 水 10ml Dt Bi 
弃 去 水 液 ,再 用 甲醇 15ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 28 F o AR w i 
醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 板 子 对 照 药 材 0. 5g， 
加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 游 
液 。 再 取 板 子 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 有 吸取 上 述 
三 种 溶液 各 6 一 10pl, 分别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,使 成 条 
状 , 以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (5 : 5 : 1: 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
PUK ETF MEL 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

EEI 除 溶 化 性 不 检查 外 ,其 他 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 
关 的 各 项 规定 (通则 0104). 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) WIE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (55 : 45) 为 流动 相 ; 穿 心 莲 内 酯 检测 波 
长 为 225nm, 脱 水 穿心莲 内 酯 检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 
按 穿 心 莲 内 酯 和 脱水 穿心莲 内 酯 峰 计 算 均 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 穿 心 莲 内 酯 对 照 品 和 脱水 穿心莲 
内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 15pg 和 
»0ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 义 ，, 取 适 


中 国药 典 2015 年 版 


量 , 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 双 ,频率 33kHz)20 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 LE] ,离心 ， 
精密 量 取 上 清 液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (200 一 300 目 ,4g, 内 
径 为 1.5cm) 上 ,用 甲醇 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 25ml EORR P UU 
甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 ( 瓶 ) 仿 穿心莲 以 穿心莲 内 酯 (Cz。H3。O; 2 和 脱 
水 穿心莲 内 酯 (Czo Hos O04) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 3mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 。 用 于 外 感 热 病 、 热 毒 雍 盛 证 ， 
症 见 高 热 \、 烦 躁 ;扁桃 体 炎 、 上 呼吸 道 感染 、 气 管 炎 、 感 冒 见 上 
述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 ( 瓶 ) ,一 日 2 次 。 

〖 规 格 〗 每 袋 ( 瓶 ) 装 (1)1.5g (2)1. 53g( 薄 膜 衣 颗粒 ) 

【贮藏 】 密封 。 
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[4h73] 熟 大 黄 300g 

〖 制 法 〗 取 熟 大 黄粉 碎 成 细 粉 ,加 乙醇 适量 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 ,加 淀粉 及 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 
WRX. BIA. 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 黑 
色 ; 味 微 苦 、 汲 。 

LEII (1) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 粉 末 少 量 , 进 行 
微量 升华 ,可 见 萎 状 针 唱 或 羽 状 结晶 。 

(2) 取 本 品 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 0.1g, 加 甲醇 20ml, 浸渍 
1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 蒸 干 , 残 渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 
盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 RT RAMA E 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 
成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 OH 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15:5:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 
剂 . S T A S BC SEE P AGAT (365nmO P E, BETA im E 
TÉ rh dk 509r RR 25 E CLER DELE. Es SOR TS B 1 EE E 
926 3E DER ELSE ^P UB DERE ELO. 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101, 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 - 甲 醇 -1%% 8$ RETO WE (35 : 37 * 28) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 素 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 
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对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 素 对 照 品 ` 大黄 酚 对 照 品 ; 
E ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 素 20pg. S XR 
B; 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 H ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,加热 回流 1.5 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
25ml, 回 收 甲醇 至 干 , 残 演 加 盐酸 溶液 (2 一 27)27ml, 加 入 三 
氯 甲烷 20ml, 置 水 浴 中 加 热 回流 30 分 钟 ,立即 冷却 , 移 至 分 
液 漏 斗 中 ,用 少量 三 氯 甲烷 洗涤 容器 , 洗 液 并 人 同一 分 液 漏 斗 
中 ,分 取 三 氯 甲烷 层 , 水 液 用 三 氯 甲烷 振 播 提取 3 次 (15ml， 
10ml,10mD , 弃 去 水 液 ,合并 三 毛 甲 烷 液 ,以 无 水 硫酸 钠 适 
量 脱 水 , 滤 过 ,滤液 回收 三 氯 甲烷 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 2ml 
使 溶解 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 熟 大 黄 以 大 黄 素 (Cis Ho O0 和 大 黄 酚 
(Ci; Hi O04) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 1. 8mg. 

功能 与 主治 清热 解毒 , 泻 火 通 便 。 用 于 内 结实 热 所 
致 的 喉 肿 、 牙痛、 目 赤 、 便 秘 、 下 痢 、 发 热 ; 感 染 性 炎症 见 上 述 
证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 最 〗】 Ul. 一 次 3 一 5 片 ,一 日 3 次 ;必要 时 
可 适当 增 量 ;学龄 前 儿童 酌 减 或 遵 医嘱 ;用 于 便秘 , 临 睡 前 
HR 5H. 


【规格 〗 薄膜 衣 片 每 片 重 0. 31g 
[RE UN. 
新 Bm 片 
Xinhuang Pian 
E4753 MTA zm 
人 工 牛 黄 猪 胆 粉 
HERE 珍珠 层 粉 
水 牛角 浓缩 粉 ZI Hi 
nj| E SS 3E 
URI ARS UR IK C6, REL HUE WME, RE. 
LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 单 粒 呈 圆 


形 .半圆 形 或 圆 多 角形 ,直径 5~39um, 复 粒 由 2 一 10 余 分 粒 
组 成 (三 七 )。 不 规则 碎片 几乎 无 色 , 大 小 不 一 ,表面 有 细 纹 
理 , 具 光泽 (珍珠 层 粉 )。 星 状 毛 , 胞 腔 明 显 ( 肖 焚 天 花 )。 

(2) 取 本 品 2 片 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 加 热 回流 3 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 , 滤 渣 用 少量 甲醇 洗 次 ,合并 滤液 与 洗涤 液 , 浓 缩 至 
5ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶 


e 1667 。 
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液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1041, DALUR TF I] — ER G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(12 :4:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 磷 钥 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 约 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 水 约 5 滴 , 搅 名 ,再 加 以 水 饱和 
HJiE T B$ 10ml, 密 塞 , 振 摇 约 10 分 钟 , 放 置 2 小 时 ,离心 , 取 
上 清 液 ,加 入 3 倍 量 正 丁 醇 饱 和 的 水 , 摇 匀 ,放置 使 分 层 ( 必 要 
时 离心 ) 取 正 丁 醇 层 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 人 参 和 皂苷 Rb HAm ASEH Rg 对 照 品 
ZEEP R: 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 2. 5mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 bul, 分别 点 于 同一 硅胶 G EE EU 
正 丁 醇 - 乙 酸 乙 酯 -水 (4:1:5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
PUE BTE iE LEA B ER IRE (1— 100 , E 105C 加 热 约 10 分 
钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 
【含量 测定 〗 肿 节 风 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL C. 8-0. 1%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 344nm。 理 论 板 数 按 异 秦皮 啶 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 蜡 秦皮 啶 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 ( 过 四 
5 i) HUE 0. og ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25KHz)20 
分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 肿 节 风 以 异 秦 皮 啶 (Ci Hio Os ) 计 ,不 得 少 
于 60ug. 

阿 唆 美 辛 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.25%% 冰 醋酸 溶液 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 
测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 叫 唆 美 辛 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 吗 唆 美 辛 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 14mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 ( 过 四 
5 fiti) HUE] 0. 3g 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 25 2€ , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz)30 
分 钟 , 取 出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 EJ 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 


e 1668 。 
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7k E Fr ESSE SE (Cs; Hi; CINO Ey 5. 8—7. 8mg. 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,活血 化 妾 , 消 肿 止 痛 。 用 于 热 
毒 瘀 血 所 致 的 咽喉 肿 痛 、 牙 痛 、 竟 痛 、 胁 痛 、 黄 辣 、 无 名 肿 毒 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 2 一 人 片 ,一 日 3 次 ,小 儿 酌 
减 。 外 用 ,用 冷 开 水 调 化 , 数 患 处 。 

〖 注意 〗 活动 性 溃疡 病 、 消 化 站 出 血 及 病史 者 LIBUS VE SS 
肠炎 及 病史 者 、 疗 痛 , 帕 金森 病 及 精神 病 患 者 , 文 气管 哮喘 者 ， 
血管 神经 性 水 肿 者 , 肝 肾 功能 不 全 者 ,对 本 品 、 阿 司 匹 林 或 其 
他 非 兴 体 抗 炎 药 过 敏 者 禁用 ;孕妇 、 哺 乳 期 妇女 禁用 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 32g 

LERI UB. 


满 山 红 油 胶 丸 


Manshanhongyou Jiaowan 


【处方 〗 满 山 红 油 50g 

LAGAJ 取 满 山 红 油 ,加 入 大 豆油 适量 , 混 匀 , 制 成 软 胶 
3 1000 粒 或 500 粒 , 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 黄 棕色 透明 的 胶 丸 ,内 容 物 为 黄 标 色 油 
状 液 体 ; 有 特异 香气 。 

【鉴别 〗 取 本 品 内 容 物 适 量 ( 约 相当 于 满 山 红 油 0. 1g), 
加 正 已 烷 Sml 使 溶解 ,加 在 硅胶 柱 (120 一 150 H 3g. AN 
lcm, 用 正己 烷 湿 法 装 柱 ,上 加 无 水 硫酸 钠 3g) 上 ,用 正己 烷 
50ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (50 : 1)50ml 
洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 入 牛 儿 酮 对 照 品 ， 
加 正己 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10nl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酝 (14 : D 
展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 试 液 , 在 105 C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖E 检查 〗 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 满 山 红 油 ” 取 本 品 40 粒 , 照 挥发 油 测定 法 
(通则 2204 甲 法 ) 测 定 , 所 得 挥发 油 量 按 相对 密度 为 0. 940 计 
算 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 满 山 红 油 应 为 标示 量 的 90. 026 110. 0%。 

舌 牛 儿 酮 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 交 联 5% 茶 基 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.25mm, 膜 
厚度 为 0.25pm) Hi 130C 。 理 论 板 数 按 牧 牛 儿 酮 峰 计 算 
应 不 低 于 50 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 入 牛 儿 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 内 容 物 适量 ( 约 相 当 于 满 山 
红 油 0. 1g) ,精密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 正己 烷 使 溶解 并 入 
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释 至 刻度 , 摇 义 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 次 液 与 供 试 品 溶液 各 1pl， 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 满 山 红 油 以 稚 牛 儿 酮 (Cs Ho; O 〇 ) 计 ,规格 (1) 
不 得 少 于 10. 0mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 20. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 止咳 祛 炭 。 用 于 寒 痰 犯 肺 所 致 的 咳嗽 、 
咳 痰 色 日 ; 急 、 慢 性 文 气管 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 0.05 一 0. 1g ,一 日 2 一 3 次 。 

【规格 (1) 每 丸 含 满 山 红 油 0.05g (2) 每 丸 含 满 山 红 
iB 0. Ig 

Em mE. 密封 。 


IRE RIRA 


Luohuazizhu Pian 


〖 处方 〗  WRAERRER T iE 500g 

〖 制 法 〗】 取 裸 花 紫 珠 干 淄 襄 ,加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 , 压 
制 成 1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 

CERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 柠 黑 色 ; 味 深 、 
MT o 

鉴别 〗 取 本 品 2 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 150ml, RI 
煮 ,保持 微 沸 1 小 时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 氯 化 钠 5g, 振 摇 
使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 40ml 振 摇 提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 回 收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 裸 花 紫 
珠 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 20pl, 分 别 点 于 同一 
用 0.5% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 
3%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分钟 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512W xe 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;木犀 草 苷 检测 波长 为 350nm， 

营 花 糖苷 检测 波长 为 330nm; Ei y 35C 。 理 论 板 数 按 木 
犀 草 苷 峰 和 毛 蕊 花 糖 背 峰 计算 均 应 不 低 于 5000, 


时 间 (〈 分 钟 ) 流动 相 AC 流动 相 BC 


0 一 50 14 86 
50—51 480 86-20 
51-61 80 20 

对 照 吕 —. BARREA E E fe AETERNI 


TR dt, K Ik A 


照 品 适 量 , 精 密 称 定 , 分 别 加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 
tf 20ug.-ES4EUETS 40p8g 的 洲 液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 PMA m 20 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
取 约 0. 8g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)40 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70%% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 ,作为 木犀 草 苷 供 试 品 溶液 。 另 精密 量 取 续 滤 液 
5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70 26 FP EE P Ee 28 Zl BE , 播 匀 ,作为 毛 
营 花 糖苷 供 试 品 溶液 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 蝇 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 

Pe 不 得 少 
T 0. 50mg; AEB XE WEE, (Cos Has Oi ) 计 ,不 得 少 于 8. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,收敛 止血 。 用 于 血 热 毒 成 所 
致 的 呼吸 道 、 消 化 道 出 血 及 细菌 感染 性 炎症 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 SHETE Og 

〖 贮藏 〗 密封 。 


CEN 


6 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 


本 品 为 裸 花 紫 珠 经 加 工 制 成 的 干 漫 谨 。 

LAGI RREK DK RU LK 88 9 X 2 小 时 ,第 
二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 
1. 35(80C ) 的 稠 襄 ,干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 深 棕 色 至 棕 黑 色 的 粉末 ; 味 涩 、 微 苗 。 

[35303 取 本 品 0.7g, 加 水 150ml, 煎 者 ,保持 微 淖 1 小 
时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 氧化 钠 5g, 振 播 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
Ha 40ml 振 拖 提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 裸 花 紫 珠 对 照 药 材 1g, 同 
法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10 一 20 由 ,分别 点 于 同一 用 0. 5 26 5t SC 4I 
溶液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(17 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 蚊 干 , 喷 以 3% 三 氧化 铝 乙 
醇 溶液 ,在 105'CJ dA 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
效 光 斑点 。 

【检查 3 水 分 不 得 过 7.0% (通则 0832 第 二 法 )。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 Pee 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR DS VERD AR A, LA O. Adeste B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 35C; 木 犀 草 苷 检测 
波长 为 350nm, 毛 蕊 花 糖 苷 检测 波长 为 330nm。 理 论 板 数 按 
木犀 草 茸 峰 和 毛 答 花 糖苷 峰 计 算 均 应 不 低 于 5000, 


e 1669 。 
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流动 相 BO) 
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对 照 品 溶液 的 制备 WARE A H B8 m E RETE ROM 


照 品 适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 70%% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 木 犀 草 
F 20ng、 毛 勤 花 糖 昔 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 , 研 细 , 取 约 0.7g, 精 密 称 
定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 7095 FR SE 50ml, 称 定 重量 , 超 
声 处 理 ( 功 率 500 双 ,频率 40kHz) 40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 70% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 作 
为 木犀 草 苷 测定 用 供 试 品 溶液 。 另 精密 量 取 续 滤液 5ml, E 
50ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,作为 毛 营 花 糖 
苷 测定 用 供 试 品 溶液 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 木犀 草 背 (Cs Ho Oi ) 不 得 少 于 
0. 1096, "E EE AERE CCo, Ha Os ) 不 得 少 于 1.696, 

规格 〗 每 1g 干 浸 膏 相当 于 原 药材 5g 

Em El] 密封 , 置 干 燥 处 。 


RE RARE 


Luohuazizhu Jiaonang 


LEHI RERKRTRE 200g 

LHI 取 裸 花 紫 珠 干 漫 膏 ,加 淀粉 适量 , 制 粒 , 干 燥 , 装 
AREFE , 制 成 1000 粒 [ 规 格 (1)] 或 667 粒 [规格 (2)] 或 606 粒 
[规格 (3)], 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 深 棕色 至 棕 黑 色 的 颗 
Ti FUEL ZR s UR UE Lid. 

〖 鉴别】 取 本 品 内 容 物 1g, 加 水 150ml, 前 者 ,保持 微 沸 
1 小 时 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 加 氧化 钠 5g, 振 摇 使 溶解 ,用 乙 
酸 乙 酯 40ml 振 播 提取 , 取 乙 酸 乙 酯 液 , 回 收 溶液 至 干 ,残渣 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 裸 花 紫 珠 对 照 药材 
lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10 一 20 由 ,分别 点 于 同一 用 0. 526 
氧化 钠 浴 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 
试 液 (17 : 2: 1) 为 展开 剂 ST. CUR USC EA 326 — UE 
铝 乙 醇 深 液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 荧光 斑点 。 


检查 〗 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 
〖 含量 测定 〗 上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


e 1670 。 
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为 填充 剂 ,以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1% 甲 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 35; 木 犀 草 苷 检测 
波长 为 350nm、\ 毛 营 花 糖苷 检测 波长 为 330nm。 理 论 板 数 按 
木犀 草 昔 峰 和 毛 蕊 花 糖 背 峰 计算 均 应 不 低 于 5000, 


0 一 50 14 86 
50~51 14—80 86-20 


516761 80 20 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 犀 草 苷 对 照 品 , 毛 蕊 花 糖 苷 对 


照 品 适量 ,精密 称 定 , 分 别 加 70% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 木犀 草 
Ë 20e BEERE 40pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500 W ,频率 40kHz)40 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 如 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 ,作为 木犀 草 苷 测定 用 供 试 品 溶液 。 另 精密 量 取 续 
滤液 5ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 70 26 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 , 作 
A EEUW E UU XE FR BETA TRE TE 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 裸 花 紫 珠 以 木犀 草 昔 (CCz Hz O11) 计 ,[ 规 格 
(1)J 不 得 少 于 0.20mg,[ 规 格 (2)] 不 得 少 于 0. 30mg, [规格 
(3)J 不 得 少 于 0. 33mg; A E t E Wa Er CCa Hss Ois ) 计 [规格 
(1)]J 不 得 少 于 3. 2mg;[ 规 格 (2)J 不 得 少 于 4. 8mg , GL C323 
不 得 少 于 5. 3mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 ,收敛 止血 。 用 于 血 热 毒 盛 所 
致 的 呼吸 道 、 消 化 道 出 血 及 细菌 感染 性 炎症 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 5 粒 [ 规 格 (1)] 、 一 次 2 一 
3 粒 [ 规 格 (2)] — H 3 一 4 次 或 一 次 3 粒 [ 规 格 (3)], 一 日 
3 次 。 

LRI CD 每 粒 装 0. 3g C TEE 0. 2g) 
0. 4g( 含 干 浸 襄 0. 3g) 

〖 贮藏 〗 密封 。 

注 : 裸 花 紫 珠 干 浸 膏 质量 标准 见 裸 花 紫 珠 片 附 项 下 。 


(2) 每 粒 装 
(3) 每 粒 装 0. 33g C& FRB 0. 33g) 
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RT Fr ER 
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[5:513 LL bE—-r—ERSGARSBBT.SEGBT AAT AM 
FT AE B E JD S R PILAR ELE SE EE RIAA 
二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 成 稠 襄 , 加 淀粉 . 糊 精 适量 , 混 匀 ， 
干燥 ,粉碎 ,加 羧 甲 淀粉 钠 适 量 , 混 合 均匀 ,用 乙醇 制 粒 , 混合 
均匀 ,压制 成 1000 片 包 糖衣 或 薄膜 衣 ; 或 压制 成 500 片 , 包 薄 
膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
色 ; 味 甘 , 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 适 量 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 取 1g, 加 水 
30ml, 水 浴 上 加 热 15 分 钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,加 乙酸 乙 酯 
25ml 提取 ,水 液 备 用 ,乙酸 乙 酯 液 燕 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药材 1g, 加 乙醇 
30ml, 加 热 回 流 40 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 水 
15ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 提取 液 ， 
RT IREI BR CLER 0. Sml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 匣 根系 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml Sp 0. 4mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 洲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 541, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氮 甲 烷 - 
FEKO : 3 : 0. DARFAR REF BKH EFT MARKAH 
后 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 获 光 斑点 。 


(2) 取 枸 柜子 对 照 药 材 0.5g, 同 [鉴别 ](1) 供 试 品 溶液 的 
制备 方法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 萍 层 色谱 法 (通则 0502) 试 


验 ,吸取 [5 鉴别 13(1) 项 下 的 供 试 品 溶液 Sul, 上 述 对 照 药 材 溶 液 
5 则 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 三 氧 甲烷 -乙酸 
乙 酯 -甲醇 (4 : 5 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 适 量 ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 6g, 加 6075 乙醇 
30ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 
醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 乙醇 20ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 
(200—300 目 ,4g, 内 径 为 lcm, 湿 法 装 柱 ) 上 ,用 乙醇 10ml 洗 
脱 , 收 集 流 出 液 及 洗 脱 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 白 区 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 
取 交 药 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
5 一 10p1、 对 照 药 材 溶液 Sul 对照 品 溶液 2nd, 分别 点 于 同一 以 
含 1% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G E ES AR 
上 ,使 成 条 状 , 以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15: 1 :1 :2) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 哎 以 5% 香草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 


障 眼 明 片 


加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 蓝 紫 色 条 斑 。 

(4) 取 本 品 适量 ,除去 包 衣 ,人 研 细 , 取 3g, 加 乙醚 20ml, 加 
热 回 流 20 分 钟 , 倾 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 ,加 乙醇 30ml, 加 热 回 
流 40 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 水 液 用 水 饱和 的 正 
TEREN 2 次 ,每 次 25ml, AFETE. ECT ZR IG JUI 
甲醇 4ml 使 溶解 ,通过 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 为 填充 剂 的 
小 柱 ,再 加 甲醇 10ml 洗 脱 ,合并 甲醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 蒙 花 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 1 Zul 对 照 品 溶液 Lal, 
分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 二 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 
梭 - 水 (8 : 15 : 15 : 2 :1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 
5%% 三 氧化 铝 乙 醇 溶液 , 吹 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 氨 试 液 调节 pH 
值 至 10 LJ E, FE SRI oi 40ml 振 揪 提取 ,提取 液 用 无 水 硫酸 
钠 脱 水 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 关 黄柏 对 照 药 材 0.2g, 加 酸性 乙醇 20ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 、 滤 液 燕 干 ,残渣 加 水 15ml 使 溶解 ,用 氨 
试 液 调节 pH 值 至 10 以 上 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 
酸 小 竖 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.03mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 
酸 - 水 (14 : 2 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (29 : 71) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1m E BIRR 25pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 NUES 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g ,精密 称 定 ,精密 加 入 30% 乙 醇 50ml, 称 定 重 
E ,超声 处 理 30 分 钟 ( 功 率 300W ,频率 40kHz) , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 30% 的 乙醇 补足 减 失 的 重量 ,离心 , 取 上 清 液 过 渡 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 葛根 以 葛根 素 (C: Ho Os) t, [规格 (1)、 
(3)] 不 得 少 于 0. 30mg; [规格 (2)] 不 得 少 于 0. 60mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 补益 肝 肾 , 退 矣 明 目 。 用 于 肝 肾 不 足 所 
致 的 干 汲 不 舒 、 单 眼 复 视 、 腰 膝 疲 软 . 或 轻 度 视力 下 降 ; 早 、 中 
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期 老年 性 日 内 障 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 [规格 (1) (3)J 或 一 次 2 
片 5 规 格 (2)] ,一 日 3 次 。 

注意】 尽 食 辛辣 食物 。 

(REI (1) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0.21g 

(2) 薄 膜 衣 片 FAE O. 42g 

(3) 糖 衣 片 ( 片 心 重 0. 21g) 

〖 贮藏 〗 密封 。 


A 
Zhangyi San 

〖 处方 〗 丹参 111g 红 花 111g 
SEE lllg BT llig 
决明子 222g 蝉 赔 222g 
没 药 111g HE lllg 
昆布 lllg 海藻 111g 
木 通 llig 炉 甘 石 ( 水 飞 )111g 
和 牛 胆 干 襄 12g 羊 胆 干 襄 18g 
珍珠 40g 琥珀 30g 
天 然 冰 片 80g ACE EE 40g 
硼砂 20g i8 ERU 200g 
5 ERN SES 20g HÆK B 40g 
山药 100g 无 水 硫酸 钙 40g 


"ESTA 160g 

LADRI 以 上 二 十 五 味 , 人 工 廉 香 、 天 然 冰片 分 别 研 成 极 
细 粉 ,备用 ;将 莞 启 子 、 青 竹子 用 纱布 包扎 ,与 丹参 、 红 花 、 决 明 

子 、 暗 赔 \ 没 药 、 黄 氏 、 昆 布 , 海 藻 、 木 通用 水 浸渍 3 小 时 后 ,加 
水 项 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
1400ml, 加 乙醇 使 含 醇 量 达 7596 ,冷藏 24 小 时 , 取 上 清 液 , 浓 
缩 至 相对 密度 为 1.16 一 1.18(20C ) 的 清 襄 , 加 入 炉 甘 石 , 混 
5] , 烘 干 ,粉碎 成 极 细 粉 ,药粉 备用 ;其 余 牛 胆 干 膏 等 十 一 味 ， 
烘 干 ,分 别 研 成 极 细 粉 ,加 入 上 述 炉 甘 石 等 的 极 细 粉 与 辅料 适 
量 , 混 匀 , 过 第 , 与 上 述 人 工 磨 香 等 极 细 粉 配 研 , 混 匀 , 制 成 
1000g, 即 得 

LERI 本 品 为 黄色 的 粉末 ; 气 芳香 。 与 滴 眼 用 溶液 混 
合 后 为 浅 棕 黄色 混 悬 液 。 

【鉴别 〗】 (ORA RAR lg, 加 稀 盐 酸 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 20ml 振 摇 提取 ,水 层 备用 ,分 
取 乙 酸 乙 酯 液 , 用 5%% 醋 酸 钠 溶液 20m 振 摇 提 取 , 弃 去 乙酸 
乙 酯 液 ,5 私 酷 酸 钠 溶液 用 盐酸 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 乙 
酯 20ml 振 播 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 丹 参 素 钠 对 照 品 ,加 
20% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 
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ly, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 葵 - 乙 酸 乙 酯 -三 氧 
甲烷 -甲醇 -98% 甲 酸 (2 : 2 5 : 2) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,阴干 , 置 氮 蒸气 中 票 15 分 钟 后 取出 ,放置 半 小 时 以 上 , 置 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 水 洲 液 ,加 三 氯 甲 烷 15ml， 
加 热 回流 30 分 钟 , 放 冷 ,分 取 三 氯 甲 烷 液 ,水 层 再 用 三 氯 甲烷 
10ml 振 摇 提取 ,合并 三 氧 甲 烧 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 
0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 酚 对 照 品 、 大 黄 素 
对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 lml 各 含 0. 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 lOpl p B8 Sh RE 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ， 
VLA iii SE C30 — 60'COÓ-1E Gi -PR C BR-TR ES C1: 3: L5 * 
0. dk 展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
akin 

(3) 取 本 品 粉 末 0. 2g ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 盐 酸 小 竖 大 对 照 品 . 牛 磺 胆 
酸 钠 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 lml 分 别 含 0.4mg 和 1mg 的 混 
合 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 5p1l、 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 - 冰 醋 酸 -甲醇 -水 (8 :4:2:3:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脐 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 盐酸 小 导 碱 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 的 黄色 荧光 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 欢 
光斑 点 。 

(4) 取 天 然 冰 片 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 -正己 烷 
每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [含量 测定 ] 人 
工 廊 香 项 下 的 色谱 条 件 试 验 , 分 别 吸 取 [( 含 量 测定 ] 人 工 廊 
香 项 下 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 
仪 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

检查 〗 粒度 RAM 5 支 粉末 与 滴 眼 用 溶液 40ml 混 
合 制 成 滴 眼 用 混 悬 液 , 照 眼 用 制剂 5 粒度 ] 项 下 检查 (通则 
0105) 应 符合 规定 。 

微生物 限度 取 本 品 10 支 粉末 与 滴 眼 用 溶液 80ml 混合 
rari MAR ee 取 供 试 液 适 量 , 依 法 检查 

通则 11055 ,细菌 数 每 1ml 不 得 过 100 个 ;霉菌 和 酵母 库 每 
1ml 不 得 过 10 个 ;金黄 色 葡 区 球菌 ,铜绿 假 单 胞 菌 、 大 上 肠 埃 希 
菌 每 1ml 不 得 检 出 ;沙门 菌 每 10ml 不 得 检 出 。 

其 他 ”应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115); 滴 
眼 用 混 巧 液 还 应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 天 的 各 项 规定 。 

含量 测定 〗 维生素 B， 有 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 避 光 操 作 。 

色谱 条 件 与 系统 适 


: 9) 制 成 


用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
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为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (29 : 71) 为 流动 相 ;检测 波长 为 267nm。 
理论 板 数 按 维生素 B: 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BEER Bs 对照 品 适量 ,精密 称 
定 , 置 棕色 量 瓶 中 ,加 1% 醋酸 溶液 置 水 浴 上 加 热 使 溶解 , 制 
成 每 1ml 含 20g 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 匀 , 取 约 
50mg, 精 密 称 定 , 置 100ml 棕色 量 瓶 中 ,加 入 1% 醋酸 溶液 
80ml, 置 水 浴 上 加 热 20 分 钟 , 放 冷 ,加 1% 醋酸 溶液 稀释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lg 含 维生素 B: (Ci HoN, Os) 

AIRF 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m. 内 径 为 0.32mm, 膜 厚度 为 
0. 25pm)。 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 60'C ,以 每 分 钟 15'C 
的 速率 升 至 110'C ,再 以 每 分 钟 6C 的 速率 升 至 230C ;分 流 进 
样 , 分 流 比 1:1。 理 论 板 数 按 磨 香 酮 峰 计算 应 不 低 于 10 000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙 
醇 -正己 烷 (1 : 9) 制 成 每 1ml 含 50ng 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 
男 取 磨 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 内 标 溶液 制 成 每 1ml 
E 30ug 的 溶液 , 摇 匀 ,吸取 2pl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 
校正 因子 。 

测定 法 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 匀 , 取 约 0.12g， 精密 
称 定 , 置 10ml 的 具 窄 离心 管 中 , 精 密 加 入 内 标 溶液 5ml, 密 塞 ， 
超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 50kHz)30 分 钟 ,离心 (转速 为 每 分 
钟 4000 转 ) ,吸取 上 清 液 2ul, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

AmE lg EATE U E B CC; HaoO) 计 ,不 得 少 
g O.7Zmg: 

〖 功 能 与 主治 〗 rS GBERBS 
障 及 角膜 矣 属 气 灌 血 瘀 证 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 
AR "P 1E 53 Je E RR RP s 
XER. 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


。 用 于 老年 性 日 内 


临 用 时 ,将 本 品 倒 入 滴 眼 用 溶液 
一 次 2 一 3 滴 , 一 日 3 一 4 次 ,或 


孕妇 禁用 。 
每 瓶装 0. 3g 
贮藏 〗 密封 。 


BH: 1. 滴 眼 用 溶液 质量 标准 


滴 眼 用 溶液 


[ 制 法 ] KAMEA 9g TI XS TE Zu HR 0. 3g( 用 少量 乙醇 溶 
解 ) ,加 注射 用 水 适量 使 溶解 ,再 加 注射 用 水 至 1000ml, X 
菌 , 即 得 

[性 状 ] 本 品 为 无 色 洪 明 的 液体 ，。 

[鉴别 ] 本 品 显 钠 盐 (通则 0301) 与 氧化 物 ( 通 则 0301) 
的 鉴别 反应 。 


应 为 32.0 一 48. 0mg。 


HE REA 


[检查 ] pH 值 Az 6.0—8.0 GB Jl] 0631), 

其 他 ”应 符合 眼 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0105), 

[规格 ] 每 瓶装 8ml 

[贮藏 ] 遮光 密封 , 置 阴凉 处 。 


2. 牛 胆 于 襄 质 量 标 准 


+ pE 


本 品 由 牛 科 动物 牛 (Bos taurus domesticus Gmelin) 的 胆 
汁 低温 浓缩 并 干燥 制 成 的 干 膏 。 

[性 状 ] 本 品 为 黄 柠 色 至 黄 褐 色 的 粉末 ; 味 苛 ,有 了 吸 
湿性 。 

[鉴别 ] 取 本 品 约 50mg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 牛 胆 粉 对 照 药 材 
50mg;, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 € 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 甲 茶 - 冰 醋酸 -水 (7.5 : 10 : 0.3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 , 脉 干 ; 喷 以 Missoula 在 105'C 加 热 约 5 分 
钟 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.0% GEN) 0832 第 二 法 )。 

猪 胆 粉 ” 取 本 品 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 置 水 洽 上 蒸 至 近 王 ,用 2. 5mol/L 和 毛 氧 化 钠 溶液 
5ml 分 次 溶解 ,并 转 入 具 塞 试管 中 , 置 水 浴 上 水 解 5 小 时 , 取 
出 , 放 冷 , 滴 加 盐酸 调 市 p 互 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 于, 残 漆 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RẸ lmg 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 2ul; 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 注 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 正 丁 醚 - 冰 醋 酸 (8 : 5: 5) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 MF BE 10 6 B4 ER a BERTA E 105 C 加热 至 
斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 不 得 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[含量 测定 ] 对照 品 溶液 的 制备 取 胆 酸 对 照 品 
12. 5mg, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60%% 醋 酸 溶液 使 溶解 ， 
并 稀释 至 刻度 $55] , BUTS CAE 1ml 中 含 胆 酸 0. 5mg) 。 

标准 曲线 的 制备 精密 量 取 对 照 品 溶液 0.2ml、 
0. 4ml、0. 6ml,0. 8ml 5 1ml, 分 别 置 具 塞 试管 中 ,各 管 加 
入 60% BB E YA T T6 YE, 1. 0ml, 再 分 别 加 新 制 的 糠 醛 溶液 
(1 一 100) 各 1. 0ml, Æ VK 28 "P ABE 5 分 钟 , 精 密 加 入 硫酸 
溶液 ( 取 硫 酸 50ml 与 水 65m 混合 )13ml, 混 匀 , Æ 70 C oK 
浴 中 加 热 10 分 钟 ,迅速 移 至 冰 浴 中 ,放置 2 分钟, 以 相应 
的 试剂 为 空白 。 照 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 
605nm 波长 处 测定 吸光 度 , 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 
坐标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 ” 取 本 品 约 60mg, 精 密 称 定 , 加 60%% 酷 酸 溶液 适 
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量 ,充分 研磨 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 60% PE BR VE YOUR E B 
刻度 $55] , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤 液 各 1ml 分 别 置 
甲 、 乙 两 个 具 塞 试管 中 ,于 甲 管 中 加 新 制 的 糠 醛 溶液 ml, Z 
管 中 加 水 1ml 作 空 白 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 “ 在 
冰 浴 中 放置 5 分钟 起 ,依法 测定 吸光 度 。 从 标准 曲线 上 读 出 
供 试 品 溶液 中 售 胆 酸 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计 算 , 含 胆 酸 (Cs Ha Os) R 
于 42.09, 

[贮藏 】 密封 , 置 干燥 处 。 


3. 手 胆 干 膏 质量 标准 


羊 胆 干 章 


本 品 由 牛 科 动 物 山 羊 (Capra hircus Linnaeus) 或 绵羊 
(Ovis aries Linnaeus) 的 胆汁 低温 浓缩 并 干燥 制 成 的 干 谨 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 的 粉末 ; 味 苦 , 有 吸湿 性 。 

[鉴别 ] 取 本 品 约 50mg, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 羊 胆 粉 对 照 药材 
50mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 牛 磺 胆 酸 钠 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 - 异 丙 醇 - 冰 醋 酸 -甲醇 -水 (8 : 4: 
2 : 3; 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 蓝 色 荧 光斑 点 。 

[检查 ] 水 分 不 得 过 5.096 (通则 0832 第 二 法 )。 

猪 胆 粉 ” 取 本 品 0. 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 置 水 洽 上 莹 至 近 干 ,用 2.5mol/L AAMAR 
Sml 分 次 溶解 ,并 转 人 具 塞 试管 中 , 置 水 浴 上 水 解 5 小 时 , 取 
出 , 放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 由, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 正 丁 醚 - 冰 醋 酸 (8 : 5 : 5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 不 得 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[含量 测定 ] 对 照 品 溶液 的 制备 取 胆 酸 对 照 品 
12. 5mg ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 60%% 醋 酸 溶液 使 溶解 ， 
并 稀释 至 刻度 $$]. BITE CAE 1ml 中 含 胆 酸 0.5mg) 。 

标准 曲线 的 制备 精密 量 取 对 照 品 溶液 0. 2ml、0. 4ml、 
0. 6m1,0. 8ml 与 1ml, 分 别 置 具 塞 试 管 中 , 各 管 加 60%% 醋酸 
溶液 稀释 成 1. 0ml, 再 分 别 加 新 制 的 糠 醛 溶液 (1 一 100) 各 
1. 0ml, 在 冰 浴 中 放置 5 分钟 ,精密 加 入 硫酸 溶液 ( 取 硫 酸 
50ml 与 水 65ml 混 合 )13ml, 混 匀 , 在 70'C 水 浴 中 加 热 10 分 
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钟 ,迅速 移 至 冰 浴 中 ,放置 2 分 钟 , 以 相应 的 试剂 为 空白 。 照 
紫外 -可 见 分 光 光 度 法 (通则 0401) ,在 605nm 波长 处 测定 吸 
光度 ,以 吸光 度 为 纵 坐 标 ,浓度 为 横 坐 标 ,绘制 标准 曲线 。 

测定 法 KA mA 60mg, 精 密 称 定 ,加 602685 ER TG YR X8 
量 ,充分 研磨 ,转移 至 50ml 量 瓶 中 ,用 60%% 醋 酸 溶液 稀释 至 
刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 滤液 各 1ml, 分 别 
置 甲 、 乙 两 个 具 塞 试管 中 ,于 甲 管 中 加 新 制 的 糠 醛 溶液 1ml， 
乙 管 中 加 水 1ml 作 空 白 , 照 标准 曲线 的 制备 项 下 的 方法 , 自 
“在 冰 浴 中 放置 5 分钟 ”起 ,依法 测定 吸光 度 。 从 标准 曲线 上 
读 出 供 试 品 溶液 中 含 胆 酸 的 重量 ,计算 , 即 得 。 

本 品 按 干燥 品 计算 , 含 胆 酸 (Cs Hi。0O;) 不 得 少 
于 33. 9%。 

C EO 密封 , 置 干燥 处 。 


AES PUES X CER) 


Binglang Sixiao Wan 


KAI P 200g 酒 大 黄 400g 

kb E 4# F 400g 猪 牙 时 ( 炒 )50g 

栈 香 附 200g T ls Cli $60 200g 
LAGI 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 1 2J. E 100g 粉 


末 加 炼 密 110 一 130g H RAKE L, BF. 


DERI 本 品 为 黄 褐 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 甜 \ 苗 、 
ME. 
[3530] (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 草酸 钙 艇 晶 大 ， 


直径 60 一 140pm( 酒 大 黄 )。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 黄 标 色 至 红 
棕色 分 沁 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ;纤维 束 红 棕色 或 黄 标 
色 , 细 长 , 壁 甚 厚 ( 醋 香 附 ) 。 纤 维 束 淡 黄 色 ,周围 细胞 含 草 酸 
钙 方 晶 及 少数 复 晶 ,形成 晶 纤 维 , 并 常 伴 有 类 方形 厚 壁 细胞 
Cf ZF 58 , 。 种 皮 栅 状 细 胞 淡 棕 色 或 标 色 ,长 48 一 80pkm( 炒 
牛 子 ) 。 内 豚 乳 细胞 雁 片 无 色 , 壁 较 厚 , 有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 
TLR. 

(2) 取 本 品 12g, 剪 碎 , 加 甲醇 8ml, 研 磨 使 溶 散 , 加 乙醚 
20ml, 在 60C 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 水 
5ml, 振 摇 ,分 取 乙 醚 液 , 用 无 水 硫酸 钠 1g 脱水 ,乙醚 液 挥 
干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 大 黄 对 
照 药材 、 槟 村 对 照 药材 各 0. 3g, 分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3~~6pl,; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (12 :3 :0.1) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 两 种 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 香 附 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
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试验 ,吸取 上 述 对 照 药材 溶液 和 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 
各 5~6pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 
乙醚 (9.3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 lem, RHE, ETF. EK 
外 光 灯 (254nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 室温 放置 20~30 分 钟 , 置 紫 外 
光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 蓝 紫 色 欧 光斑 点 。 

RE] 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 DA a H8 - FR E-o. 126 SERE TR WC CAZ * 23 : 35) 为 流动 
TH ;检测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计算 应 不 低 
F 3000; 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml EKE lug, KERK Sug 
的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 〈1) 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 ， 
1E. 5]. C 1. 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 盐 
ROO: 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重量 ,浸泡 10 小 时 以 上 ,起 
声 处 理 使 溶 散 , 置 80'C 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 ,车 瓶 壁 有 条 
附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 
重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 2ml, 置 5ml 量 瓶 中 ,加 276 
的 氢 氧 化 钠 溶液 1ml, 加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

(2) 取 上 述 剪 雄 的 本 品 0. 8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 
中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 重 量 ,浸泡 10 小 时 以 上 ,用 玻 棒 
研 麻 使 样品 溶 散 , 用 数 滴 甲 醇 冲洗 玻 棒 于 锥 形 瓶 中 ,超声 处 理 
(功率 160W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 或 挥 散 至 原 重量 8 03 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 
测定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 含量 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10 一 20pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ;用 总 大 黄 酚 
和 总 大 黄 素 的 总 量 和 游离 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 的 差 值 作为 
结合 意 柄 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 酒 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Cis Hao O40 AAR ER 
(Ci; HioO;s ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 9. 4mg; 以 结合 蕊 醒 中 的 大 
EE CC, Hio 04) 和 大 黄 素 (Ci; Hi Os) 的 总 量 计 ,不 得 少 
T 2.8mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 消食 导 滞 , 行 气 沽 水 。 用 于 食 积 痰 饮 B 
化 不 腿 , 腊 腹胀 满 , 咀 气 吞 酸 ,大 便秘 结 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 

注意 〗 孕妇 鼠 服 。 

【规格 每 丸 重 9g 

VERI WW. 


杠 李 四 消 丸 (水 丸 ) 


LEAI Mi 200g 酒 大 黄 400g 
炒 牵 牛 子 400g J A RUP 50g 
酶 香 附 200g TX 8 CO 3€ 200g 
[035 以 上 六 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 租 , 混 义 ,用 水 泛 丸 ， 
干燥 , 即 得 。 
LERI 本 品 为 浅 褐 色 至 褐色 的 水 丸 ; 气 微 香 , 味 将 、 辛 。 
【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : BEER TS EE RA. 


直径 60 一 140pm( 酒 大 芮 ) 。 分 泌 细 胞 类 圆 形 , 含 黄 标 色 至 红 
棕色 分 泌 物 ,其 周围 细胞 作 放 射 状 排列 ;纤维 东 红 棕色 或 黄 棕 
色 , 细 长 , 壁 甚 厚 ( 醋 香 附 ) 。 纤 维 束 淡 黄 色 ,周围 细胞 含 草 栈 
钙 方 晶 及 少数 复 晶 ,形成 晶 纤 维 , 并 常 伴 有 类 方形 厚 壁 细胞 
( 猪 牙 皂 ) 。 种 朗 顶 状 细 胞 淡 棕 色 或 棕色 ,长 48 一 80pkm( 炒 牵 
牛 子 ) 。 内 豚 乳 细胞 碎片 无 色 , 壁 较 厚 ,有 较 多 大 的 类 圆 形 纹 
1L QGRTHD 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 3ml 和 乙醚 15 ml, Je $E 1] ， 
在 60C 水 浴 中 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 水 5ml, 振 播 ， 
乙醚 层 用 无 水 硫酸 钠 1g 脱水 ,乙醚 液 挥 干 , 残 酒 加 甲醇 ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 、 槟 构 对 照 药 材 
各 0. 3g, 分 别 加 甲醇 3ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 取 上 清 液 作为 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 3 一 6pl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (12 : 3 : 0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 ,分 别 显 相同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 香 附 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 3ml, 超 声 处理 10 分 
钟 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 对 照 药 材 涂 液 与 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 各 
5 一 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 
酯 (9. 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 ll1cm, 取 出 , 晾 干 , 置 紫外 光 
灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105°C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 室温 放置 2030 分 钟 , 置 紫外 
光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 一 个 相同 的 蓝 紫 色 荧 光斑 点 。 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 〗 上 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARA; LA Z, Bis - FP E-o. 126 SE BR TR WC CA2Z * 23 : 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 酚 25pg、 大 黄 素 Sug 
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的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 〈1) 取 本 品 适 量 , 粉 碎 ( 过 三 号 筛 )， 
取 0.8g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 盐 栈 
(10 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回流 
30 分 钟 , 若 瓶 壁 有 黏附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 放 冷 , 再 称 定 重 
量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 
2ml, E 5ml EO rP , Jit 25 的 所 氧化 钠 溶液 1ml, 加 甲醇 至 
刻度 RI , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 大 黄 素 
的 含量 。 

(2) 取 上 述 粉 末 0. 6g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160 W, 频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
185] , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 游离 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 含量 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10 一 20ml, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ; 用 总 大 黄 酚 
和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 的 差 值 
作为 结合 划 醒 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 酒 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Cus Hio O41) 和 总 大 黄 素 
(Cis HioO;) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 2. 3mg; 以 结合 草 醒 中 的 大 
黄 酚 CCsHioO,) MKE E (Cs Ho 0; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 
^F 0. 7mg; 

〖 功 能 与 主治 〗 消食 导 滞 , 行 气 泻 水 。 用 于 食 积 痰 饮 , 消 
ETER BRIKI RARR, KEWA. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 2 次 。 


DESI 孕妇 忌服 。 
DERI 密 财 ,防潮 。 
RS LT 18 A8 C] RSS 
Xihong Tongluo Koufuye 
[4h75] WARE 600g 红 花 50g 
JI ^F 50g 
〖【 制 法 〗 以 上 三 味 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 30 分 钟 , 合 并 部 


液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10~1.12(50C) 的 清 宵 ， 
放 冷 ,加 入 甜菊 素 3g 和 药 用 黄酒 100ml, 搅 匀 ,加 水 至 
1000ml, 混 匀 , 滤 过 ,分 装 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 液体 ; 气 特异 , 味 
微 酸 。 

【鉴别 CO SU i 10ml, 加 水 5ml, 加 正 丁 醇 振 播 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 医 葵 草 对 照 药 材 2g, 加 甲醇 
30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 奇 王 醇 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
lml 含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
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则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 opns 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 醇 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
晾 干 。 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,105%C 加 热 至 斑点 显 色 清 
蜥 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 川 牛 膝 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](C1) 项 下 的 
供 试 品 溶液 与 上 述 对 照 药 材 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 - 甲 酸 -水 (6 : 4 : 1) 下 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 


色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
痰 光斑 点 。 
【检查 〗 pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631) 


相对 密度 ”应 为 1.00 一 1.05( 通 则 0601) 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL ZHR- C24 : 76) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 215nm。 
理论 板 数 按 奇 王 醇 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 奇 王 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml d 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 置 50ml & JR 
中 ,加 入 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 为 250W ,频率 为 50Hz)10 
分 钟 , 放 冷 ,加 甲醇 至 刻度 355] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 及 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml Egh a A A E E CCo Ha O4 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 24mg. 

功能 与 主治 〗 祛 风 活血 , 通 络 止 痛 。 用 于 次 血 阻 络 所 
致 的 中 风 病 , 症 见 偏 次 ,上 股 体态 木 ,语言 不 利 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 
孕妇 禁用 。 
每 支 装 10ml 
密封 , 置 阴凉 处 。 
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[4h75 ) m 1000g 

LANGAI 取 狂 和 釜 草 , 切 碎 ,取出 粗 荃 500g, 加 水 前 者 二 
次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 成 稠 襄 ; 剩 余 猎 从 
草 用 黄酒 1000g 浸 拌 , 置 缸 中 ,加 盖 密 财 , 隅 水 加 热 至 酒 被 吸 
尽 ,与 上 述 稠 襄 混 全 ,干燥 , 粉 雄 成 细 粉 ,过 沛 , 温 匀 。 每 100g 
粉末 加 炼 蜜 170 一 200g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 
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DERI 本 品 为 淄 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甜 \ 微 苦 。 

[35303 取 本 品 1 JL. BERE. SEXE E 3g, 研 人 匀 , 加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 奇 
王 醇 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 ml Ep 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 噶 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KEEN; EL LR SK (18 : 82) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 215nm。 
理论 板 数 按 奇 王 醇 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 奇 王 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 
5] HU 9g NS 25 PRAE MERE 3g, 研 习 , 置 圆 底 伐 瓶 中 ,加 
石油 醚 (60 一 90C)150ml, 加 热 回 流 2 小时, 滤 过 , 滤 酒 挥 义 深 
剂 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 提取 2 小时, 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 习 , 滤 过 ,精密 量 
取 续 滤液 15ml.z& To ,残渣 用 甲醇 溶解 ,并 转移 至 Sm ER 
中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 20pl 与 供 试 品 溶液 
10~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

A dh G AL A E SEO DUO E E CCo Has O4 ) 计 ,不 得 少 
T 2.0mg. 

【功能 与 主治 清热 祛 湿 , 散 风 止痛 。 用 于 风湿 热 阻 络 
所 致 的 瘟病 , 症 见 及 体 麻木 、 腰 膝 疫 软 、 筋 骨 无 力 、 关 节 疼 痛 。 
亦 用 于 半身 不 遂 , 风 疹 湿 疮 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2~3 次。 

【规格 〗 每 丸 重 9g 

[mE UN. 
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LEHI Mexx SE CENWi400g 胆 南星 160g 
清 半 夏 160g 酒 当归 160g 


天 及 120g Z jL 120g 
Ji 3 120g —I20g 
桃仁 80g 水 星 120g 
红 花 120g 冰片 8g 
ATRE 8g 


〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 除 人 工 廉 香 .冰片 外 ,其 余 儿 花草 


( 蜜 酒 灸 ) 等 十 一 味 粉碎 成 细 粉 ;人 工 魔 香 、 冰 片 分 别 研 细 ,过 
第 ,与 其 他 十 一 味 混 匀 。 每 100g TET ZR LER S 90 一 110g 制 成 
大 蜜 丸 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 柠 黑 色 的 大 蜜 丸 ; 气 芳香 , 味 微 蔡 。 

鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 , 头 状 大 腺 毛 头 部 
类 圆 形 或 半圆 形 , 由 数 十 个 至 百 余 个 细胞 组 成 ( 蜜 酒 炙 猎 蕉 
草 )。 注 壁 细胞 纺锤 形 , 壁 略 厚 , 有 极 微细 的 斜 向 交错 纹理 ( 酒 
当归 ) 。 花 粉 粒 黄 色 或 橙黄 色 , 外 壁 有 较 密 的 刺 状 突起 ,并 具 
三 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 

(2) 取 本 品 1 JL. 88 E ,加 水 5ml 浸润 ,再 加 乙醚 50ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
当归 对 照 药材 、 川 芒 对 照 药 材 各 0. 5g ,加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 供 
试 品 溶液 10p1、 对 照 药 材 溶液 各 Sul. 4r A RT El — ERE G 98 
层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酷 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 
干 ,在 置 紫 外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1 丸 , 剪 碎 , 加 浓 氮 试 液 5ml 浸润 ,三 氧 甲烷 
50ml, 密 塞 , 摇 匀 ,放置 过 夜 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回 
收 溶剂 至 干 , 残 演 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
秦 黄 对 照 药 材 1g, 加 浓 氨 试 液 1ml 浸润 ,再 加 三 氯 甲烷 20ml， 
同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 
乙醚 -丙酮 (5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 三 七 对 照 药 材 0.5g, 按 [含量 测定 ] 项 下 供 试 品 游 
液 制备 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 人 参 时 苷 Rgi 对 照 品 、 
Ag Rb 对 照 品 及 三 七 皂苷 Ri 对照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
lnl EA lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 
酯 - 正 丁 醇 -水 (1 : 4:5) 的 上 层 浴 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 吧 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 桃仁 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 
每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 上 吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 
药材 及 对 照 品 溶液 各 2ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
石油 醚 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 (15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BT ELA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 清 


晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(6) 取 本 品 1 XL. 88 S ,加 水 5ml 浸润 ,再 加 乙醚 50ml, 振 
i» 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 于 , 残 酒 加 无 水 乙醇 2ml 使 


e 1677 。 


DES Ec: 


溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 谦 香 酮 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 
每 iml E 80pg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 ( 通 


则 0521) 试 验 , 以 硝 基 对 茶 二 酸 改 性 的 聚 乙 二 醇 (DB-FFAP) 
( 柱 长 为 30m., 柱 内 径 0. 32mm, 涂 膜 厚度 为 0.25pm) 为 色谱 
柱 , 柱 温 为 200C 。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 、 供 试 品 溶液 各 lpl， 
注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 
时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(fem) 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
T Ri 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 


流动 相 AC(%) 流动 相 BC(%) 
0~12 19 81 


12~60 61—64 


对 照 品 ; 液 的 制备 "ov" Re 对 照 吕 perp 

Rb, 对照 品 和 三 七 思 音 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
fjiml? AZ'gBifRg)0O.4mg., AABE Rbi0.4mg. 三 七 皂 

1f R,0. Img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
5. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 置 过 
夜 ,再 超声 处 理 (功率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 70% 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 
液 75ml, 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 
(40ml,30ml,Z0mD ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 
i 50ml 洗 次 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 
至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

Adi Tp rae" Rg: (Csz Hzs O14 ) A2 RH 
Rb; (Css Hz Oz; 2 fl — -E RP. R (Ci He O13 ) 的 总 量 计 ,不 得 
/b-F 11. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 活血 化 次 , 祛 风化 痰 , 舒 筋 活络 , 醒 脑 开 
$5, TENE TRTEER 

AE RARR LESE TE AER TEE | 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 3 次 。 

〖 注意 〗 服用 本 品 后 , 极 个 别 病例 可 能 出 现 嗜 睡 ,面部 发 
TA ,头痛 等 症状 ,继续 用 药 可 逐渐 消失 。 孕 妇 及 出 血性 中 风 
(脑溢血 ) 急 性 期 禁用 。 

【规格 〗 每 九重 9g 

【贮藏 〗 密封 , 置 干 燥 处 。 

EARRA) 取 殖 花草 段 ,用 黄酒 炒 至 微 黄 。 
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[4h75 EXER CEWE400g 胆 南星 160g 
清 半 夏 160g 酒 当归 160g 
天 及 120g ZÆ JL 120g 
IË 120g 三 七 120g 
桃仁 80g IKI 120g 
Zr ib 120g 冰片 8g 
ATRE 8g 
〖 制 法 〗 DA EF ERCAGRR .— EUCBIUE 1X ZRUD) ie SCR 


WR) EHE LzK ote Jn ZK Ri 3 AK 1.5 7 NISE. EARR, 
滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.30(50C ) 的 笛 膏 。 酒 当归 JI] 
5 . 秦 芳 水 蒸气 蒸 饮 提 取 挥 发 油 4 小 时 ,挥发 油 以 倍 他 环 糊 精 

合 ,冷藏 , 抽 滤 , 吹 干 ,粉碎 , 制 成 包 合 物 细 粉 ; 蔡 馏 后 的 水 溶 
液 男 器 收集 , 药 潭 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,合并 前 液 , 滤 
过 ,滤液 与 上 述 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 至 1. 3050C) 的 
稠 膏 。 桃 仁 、 红 花 、 清 半 夏 加 80% 乙 醇 回 流 提取 2 次 ,第 一 次 2 
小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 提取 液 ,回收 乙醇 ,并 浓缩 至 相对 密 
度 为 1. 30(50'C) 的 稠 膏 。 合 并 上 述 三 种 清 襄 ,加 入 天 麻 和 三 
七 细 粉 ,干燥 ,加 入 冰片 和 和 人工 魔 香 ,粉碎 成 细 粉 ,与 挥发 油 包 
合 物 细 粉 充分 混 匀 , 装 入 胶 吉 , 制 成 1000 粒 , 即 得 

DERI 本 品 为 硬 胶 宫 ,内 容 物 为 标 黄 色 至 标 褐色 的 粉 
RAFE RE 

鉴别 〗 ORA dà 9 粒 的 内 容 物 , 加 乙醚 50ml, 超 声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 至 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 
对 照 药 材 、. 川 营 对 照 药 材 各 0. 5g ,加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 
溶液 与 对 照 药材 溶液 各 Sul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : DARFA. RRF. Wh, MT, E 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 3 粒 的 内 容 物 ,加 浓 氨 试 液 2ml 浸润 ,再 加 三 
氯 甲 烷 20ml, 453€ 35.5] ,放置 过 夜 ,超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 秦 殴 对 照 药材 1g, 加 浓 氮 试 液 1ml 浸润 ,再 加 三 氧 
甲烷 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 乙醚 -丙酮 (5 : DARFA, EF, Wh, EF. E 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 三 七 对 照 药材 0.5g, 按 [含量 测定 ] 项 下 供 试 品 游 
液 制备 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 另 取 人 参 时 背 Rg 对照 品 
Agr Rb X R mK EEY R 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 荡 层 色谱 法 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测 定 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 
两 种 溶液 各 10ml ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 
乙酸 乙 酯 -水 (4 : 1 : 5) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 
干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 桃仁 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 冰 片 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 
每 iml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 两 种 
溶液 各 Zul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G wEE E.A BECOO0— 
90C)- 乙 酸 乙 酯 (15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 
香草 醛 硫酸 浴 液 ,在 105C 加 热 至 辛 点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 3 粒 的 内 容 物 ,加 乙醚 20ml, 振荡 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 挥 干 , 残 演 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 磨 香 酮 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1m 含 S0pg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 硝 基 对 
茶 二 酸 改 性 的 聚 乙 二 醇 (DB-FFAP)( 柱 长 为 30m、 柱 内 径 
0. 32mm , 涂 膜 厚度 为 0.25pm) 为 色谱 柱 , 柱 温 为 200C。 分 
别 吸 了 到 上 述 两 种 溶液 各 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

检查】 应 符合 胶 塞 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 
HAER; EA ZI 2 V S038. A, 以 水 为 流动 相 B; 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 拒 
PF Ri 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC(%) 流动 相 BOCA) 
0~12 19 81 


127-60 19-30 6164 


对 照 品 溶液 的 制备 KASBE Re XE Rm LAS FRE 


Rb 对 照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 人 参 时 背 Rgl0.4mg、 人 人 参 里 背 Rbi0. 4mg、 三 七 时 
T Ri0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 
醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)30 分 
钟 ,放置 过 夜 ,再 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 ， 
WS ,再 称 定 重量 ,用 70%% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 25ml, 2€ T . 9X IE JI ZK. 30ml 使 溶解 ,用 乙醚 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 15ml, 弃 去 乙醚 液 ,再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 3 X (40ml,30ml,20mD ,合并 正 丁 醇 提 取 液 ,再 用 
正 丁 醇 饱和 的 氨 试 液 50ml 洗涤 , 正 丁 醇 液 回收 浴 剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 $5.5] , 滤 


Afi 18 JC 


过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 皂 背 Rg (Ce HrOu) ASA Ë 
Rb, (Cs, Ho Oz) 和 三 七 皂苷 Ri (Cir Hso Oi) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 3.6mg. 

〖 功 能 与 主治 〗 活血 化 将 , 祛 风 化 痰 , 舒 筋 活 络 , 醒 脑 开 
£5. 。 用 于 缺 血性 中 风 风 痰 兽 阻 脉络 证 引起 的 半身 不 遂 、 偏 身 
WRZK ORRERA B ERE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 ,4 周 为 一 

【注意 服用 本 品 后 , 极 个 别 病例 可 能 出 现 嗜睡 ,面部 发 
热 , 头 痛 等 症状 ,继续 用 药 可 逐渐 消失 。 孕 妇 及 出 血性 中 风 
脑溢血) 急性 期 禁用 。 

〖 规 格 〗 每 粒 装 0. 37g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 处 。 

WE :45 2m XECSEGE XXCASZRGEIRE.ND EOGEJD REG E. 


桐 X 


Xitong Wan 


[4h75] 至 花草 250g 臭 梧桐 叶 500g 

LADI MEZIRE, AAE 75g、 自 梧桐 叶 150g 粉碎 成 
细 粉 ,备用 ;其 余 狮 蔡 草 、 奥 梧桐 叶 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 ， 
滤 过 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.30 (80 Co BU TEE EE DA EX 
A , 混 匀 ,干燥 , 粉碎 ,过 得 ( 酌 留 适量 包 衣 ), 用 水 泛 丸 , 干 
燥 , 包 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 浓缩 水 丸 ; 除 去 包 衣 后 显 棕色 ， 
味 微 若 。 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,用 5% 碳酸 钠 
溶液 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 碱 液 ,用 盐酸 调节 pH fü 
至 2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 ZET 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 臭 梧桐 叶 对 
照 药材 1g, 加 水 前 者 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 
20ml, B "RH ZI Z, Es e TE qe HC 2 次 ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 一 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (5 : 2: DARFA, ERF, BUCH Bs BEDA 526 — SIE 
铝 乙 ERR WE.105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 奇 王 醇 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 
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EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
LEENE] 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 

Jg 38 SR] s A Z SK VK BS R (25 : 75 : 0.1) 为 流动 相 ;检测 

波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 奇 壬 醇 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 奇 千 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 约 lg, 精 密 称 定 ， 
置 索 氏 提 取 器 中 ,加 乙醇 适量 ,回流 提取 至 提取 液 无 色 , 放 冷 ， 
提取 液 回收 乙醇 至 干 ,残渣 加 水 25ml 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 
丁 醇 人 和 的 氨 试 液 洗涤 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 醇 液 回 收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 , 移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 
^] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

kun ^b lg Wr Wh a a DU EE CCo Ha O04) 计 ,不 得 少 
于 0. 25mg, 

【功能 与 主治 〗 清热 祛 湿 , 散 风 止 痛 。 用 于 风湿 热 痹 , 症 
见 关 节 红 肿 热 痛 ;风湿 性 关节 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10 丸 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 寒 温 将 病 者 慎 用 ; 鼠 食 辛 辣 油 腻 食 物 。 

【规格 〗 每 10 JUXE 1. 6g 

【贮藏 】 密封 。 


4 


Wo] R XE 


Xitong Jiaonang 


[4753 至 花草 790g 臭 梧桐 叶 1580g 

【 制 法 〗 以 上 二 昧 ,加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 
液 URIE o YK HE N D E o TE, 粉碎 ,或 加 入 淀粉 适量 , 装 和 人 胶 
3& , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 深 棕 色 的 细小 颗粒 ; 气 
微 RE o 

【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 0.5g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 节 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶 
解 , 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ， 
用 5%% 碳 酸 钠 溶液 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 碱 液 ,用 盐 
酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 
乙醚 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 
取 吴 梧桐 叶 对 照 药材 1g, 加 水 前 者 15 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
浓缩 至 约 20ml, 自 “用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 
对 照 药材 次 液 。 照 蒲 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 
种 溶液 各 5 一 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 
酸 乙 酯 -甲酸 (5: 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 5% 
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三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 
试 品 色谱 中 应 呈现 与 奇 王 醇 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 
色谱 峰 。 

〖 检 查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

.色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HARK; DA Z UK B R-k (25 : 75 : 0. 1) 为 流动 相 ;检测 
波长 为 215nm。 理 论 板 数 按 奇 王 醇 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 奇 王 醇 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 乙醇 适量 ,加 热 回 
流 3 小 时 , 放 冷 ,提取 液 回 收 乙 醇 至 干 ,残渣 加 水 25ml 微 热 使 
溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 25ml, 合 并 正 丁 
醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 的 氨 试 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 正 丁 
醇 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 洲 解 , 移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 3553] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 猎 苞 草 以 奇 王 醇 (Cz Ha O04 ) 计 ,不 得 少 
T 0. 18mg. l 

【功能 与 主治 〗 WRAAE, MUEL. M FRRER A AE 
见 关节 红肿 热 痛 ;风湿 性 关节 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 3 粒 , 一 日 3 次 。 


[EXPO Eg EUH Exe ey. 
〖 规 格 〗 (1) 每 粒 装 0. 25g (2) 每 粒 装 0. 4g 
〖 贮藏 〗】 密封 。 
fa 心 HL 
Wenxin Pian 
〖 处方 〗 党 参 675g 黄精 900g 
三 七 135g HFH 90g 
甘 松 450g 


〖 制 法 〗 以 上 五 味 , 琥 珀 粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 甘 松 水 蒸气 
蒸 馆 提取 挥发 油 , 用 B- 环 糊 精 包 合 ,滤液 及 药酒 分 别 男 器 收 
集 ; 三 七 粉碎 成 粗 粉 ,用 乙醇 回流 提取 二 次 ,滤液 合并 , 减 压 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 32~1.35(60'C) 的 清 襄 ; 另 取 党 参 .黄精 
与 三 七 、 甘 松 药 潭 一 起 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 ,与 甘 松 燕 饮 
后 的 滤液 合并 浓缩 至 相对 密度 为 1. 15 一 1.20(60C ) 的 清 襄 ， 
放置 至 室温 ,搅拌 下 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,冷藏 48 小 时 ， 
JE BC E: T8 AC , 减 压 浓 缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1.35(60C ) 的 清 
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B ,与 三 七 清 襄 合 并, 混 匀 ,加 入 羟 丙 甲 基 纤 维 素 25g、 微 晶 纤 
AE K E ti A DEIA TRU , 混 匀 ,用 乙醇 制 粒 ,40C 干燥 , 整 粒 ,加 
入 甘 松 挥发 油 8- 环 糊 精 包 合 物 及 硬 脂 酸 镁 , 混 匀 ,压制 成 
1000 Hr , ELTE RE , BD. 

LERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄色 至 黄 褐色 ; 
味 微 苦 。 

LESI (1) 取 本 品 2 片 , 研 细 ,加 甲醇 25ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 5ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制备 , 残 漆 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 24l、 对 照 药材 溶液 5 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C )- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 
(25: 5 : 1) BS E JZ Y8 TR 79 HE JT A, E JF CB. BP m A 
1026 R2 Z BE TR WE. 105°C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(DRA m 5 片 , 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 浸 泡 12 
小 时 ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 2% 氧 氧化 钠 溶 液 洗 涤 2 
次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 ， 
正 丁 醇 液 回收 浴 剂 至 和 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 
再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 
甲醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 障 于, 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,105C 加 热 至 
斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 药材 0. 1g, 加 四 
醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 供 试 品 溶液 5ul、 对 照 药 材 溶液 241, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -甲醇 -水 (8 : 3 : 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 2% 功 三 酮 乙醇 溶液 ,105C 加 热 至 
斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 10D. 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 25C ;检测 波长 为 203nm。 理 论 


， 


板 数 按 人 参 皂 并 Re 峰 计算 应 不 低 于 6000。 


时 间 (min) 


流动 相 ACA 流动 相 BCAD 
0 一 15 19 81 
15-30 1922 81—78 


NTE : 


对 照 品 溶液 的 制备 — HO—-gmdP RYE m. A2 
Rg: X Em ASEE 人 Rb; 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 三 七 皂苷 Ri0.04mg、 人 参 所 芽 Rg 0. 15mg 和 人 参 
Emo Rb:0. 10mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
1. Og ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300 W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 取 出 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 勾 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10 叶 , 供 试 品 溶液 5 一 
1041, TE A TRIB €, 3E 1X. ,测定 , 即 得 。 

Ad ATE -—LBHUI-cnm8d R (Cr Hoh ASEH 
Rgi (C4; Hz; Ou) MASE H Rb; (Css Hg; O02 ) 的 总 量 计 ,不 得 
小 于. 25 二 5 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 ,活血 化 瘀 。 用 于 气 阴 两 虚 , 心 
脉 瘀 阻 所 人 致 的 心 怪 不 宁 、 气 短 乏 力 、 胸 闽 胸 痛 ; 室 性 早搏 、 房 性 
早搏 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 孕妇 剧 用 。 绥 慢性 心律 失常 禁用 。 

DR SHEO. 5g 

[my 密封 。 
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〖 处方 〗 355 675g 黄精 900g 
三 七 135g JEFA 90g 
甘 松 450g 


LHI BEER, RADARA. AA EAKA 
2& 18 te BUPE Ac dr. Hj. L-IR E EA o VER R 29 1&0 al d VC 
集 ; 三 七 粉碎 成 粗 粉 , 用 乙醇 回流 提取 二 次 ,滤液 合并 , 减 压 
KERERE 1.32—1.35(60'Co B EL EE 08 BUE S 、 黄 
精 与 三 七 、 甘 松 药 潭 一 起 加 水 前 者 二 次 ,合并 前 液 ,与 甘 松 
闵 饮 后 的 泪液 合并 浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1. 20(60C ) 的 
清宫 ,放置 至 室温 ,搅拌 下 加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,冷藏 48 
小 时 , 滤 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.32 一 1.35 
(60 C) BHHSEE ,与 三 七 清 膏 合并 , 混 匀 ,70C 干 燥 , 粉碎 成 细 
T3. 3B REUS 623 . FH xs E CS ER UE. 407€ 干燥 , 整 粒 ,加 
入 甘 松 挥发 油 6- 环 糊 精 包 合 物 配 研 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶囊 ,内容 物 为 黄色 至 黄 褐色 的 颗粒 ; 
ER fut o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 0.9g, 研 细 , 加 甲醇 25ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 5ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制备 ， 
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残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 24l、 对 照 药 材 溶液 5 由 ,分 
en 以 石油 醚 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 
酯 -甲酸 (25 : 5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 ， 
喷 以 ae 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

《2) 取 本 品 内 容 物 2. 5g, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 
浸泡 12 小 时 ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 2% 氧 氧化 钠 溶 
液 洗 次 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱和 的 水 30ml 洗涤 , 弃 
去 洗涤 液 , 正 丁 醉 液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 2mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 三 种 溶液 各 3 中, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 下 放置 12 小 时 的 下 层 
溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ， 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

《3) 取 本 品 内 容 物 1g, 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 药 材 0. 1g, 加 
甲醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 Sul 对照 药材 溶液 t 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -甲醇 -水 (8 : 3: 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 T R a 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ALARA A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 25C ;检测 波长 为 203nm。 理 论 
A UAE Rg 峰 计算 应 不 低 于 6000, 
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20209 (Boro 
Ae 
SA SUg dr Rb 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 


对 照 品 溶液 的 制备 RZ= Lu R 对 照 品 
Rg 对照 品 
每 iml 含 三 七 电 昔 RO. 04mg, A Z 1f Rg 0. 15mg MAŻ 


"P Rbi0. 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1. 0g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 取 出 ， 
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放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 抒 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 三 七 以 三 七 皂苷 Ri (Cr Hso Os), A2 EË 
Rg: (Css Hz; Oi, MA ZS] P Rb; (Css Ho Os ) 的 总 量 计 , 不 得 
少 于 4.25mg。 

功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 ,活血 化 次。 用 于 气 阴 两 虚 , 心 
Bk BH Br St E o ERAS CP 、 气短 乏力 .胸闷 胸痛 ; 室 性 早搏 、 房 性 
早搏 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 4 粒 , 一 日 3 次 ,或 遵 医嘱 。 
孕妇 愤 用 。 缓 慢性 心律 失常 禁用 。 
每 粒 装 0. 45g 
【贮藏 】 wu. 
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Wenxin Keli 
〖E 处 方 〗 党参 黄精 
= 琥珀 


HM 

〖 制 法 〗 BETI, JEI D VE JV A o H M D RE ABL e 
提取 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;三 七 粉碎 成 粗 粉 ,用 80 26 Z BS Inl 
流 提取 二 次 ,每 次 2 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 适宜 的 
清宫 , 药 湘 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,前 
液 合 并 ;党 参 .黄精 加 水 煎 煮 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 
小 时 ,万 液 与 上 述 前 液 合 并 , 滤 过 ;滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 20—1. 30(60%C ) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 达 65% ,搅拌 , 静 
置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 适宜 的 稠 襄 ,与 三 七 清 襄 合 
并 , 混 匀 。 加 入 上 述 琥珀 细 粉 .蔗糖 518g、 倍 他 环 糊 精 100g、 
阿 司 帕 坦 6.5g、 糊 精 适 量 , 混 义 , 制 粒 , 干 燥 , 喷 人 甘 松 挥发 
idi , 混 匀 , 制 成 颗粒 1000g ; II A E: 35 DE 3B 2L V 9] E E IL, 
糊 精 与 可 溶性 淀粉 适量 , 混 勺 , 制 粒 ,干燥 , 喷 人 甘 松 挥发 油 ， 
18.5] , 制 成 颗粒 556g( 无 蔗糖 ) ,分 装 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 黄色 至 标 色 的 颗粒 ; 味 甜 . 微 音 或 味 微 
"OON. 

鉴别 〗 CDRA ih 5g 或 3g (无 其 糖 ), 研 细 , 加 甲醇 
25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 浴 加 水 2ml 使 深 
解 , 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g, 内 径 为 10~~15mm) 
上 ,用 甲醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,车 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 党 参 对 照 药 材 0.5g, 加 甲醇 
20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (7 : 1 : 0.5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
BT BEDA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 5 分 钟 , 置 紫外 
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光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(2) 取 本 品 9g 或 5g( 无 芒 糖 ), 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 浸泡 12 小 时 ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 用 2%% 氧 氧 
化 钠 溶液 洗涤 2 次 ,每 次 15ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 30ml 洗 
涤 , 弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 薰 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 三 七 对 照 药 材 0.5g, 加 水 饱和 的 正 丁 醇 
30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2)10C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 喷 以 10 26 Rf 
酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g 或 1g( 无 蔗糖 ), 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超声 
处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 精 对 照 药 
材 0. 1g, 加 甲醇 3ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
Be G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (8 : 3 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 陈 干 , 喷 以 2% 划 三 酮 乙醇 溶液 ,在 105 C fn 3 E DE 
点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

[& mJ E) 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 为 流动 相 A, 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 规 
定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 皂 萌 
Rg: 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 


emm 


0—14 20-27 80—73 
14— 35 27-%38 73—62 
35 一 37 38—>50 6250 
37 一 40 50 50 

40— 42 50—>20 50—> 80 


42~50 20 80 


对 照 品 溶液 的 制备 KZEtEË R 对 照 品 .人 参 皂 苷 
Rg: XL Em ASEP Rb, 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 三 七 皂苷 R)0.04mg. A & if Rg10. 1mg、 人 参 
E Rbi0. Img 的 混合 溶液 , 摇 匀 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 ,人 研 细 , 取 约 
2g 或 1g( 无 蔗糖 ) ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 水 饱和 
的 正 丁 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,浸泡 12 小 时 ,超声 处 理 ( 功 


慢 支 固 本 颗粒 


率 300W ,频率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤 液 25ml， 
用 2% 氧 氧 化 钠 溶 液 洗 涤 2 次 ,每 次 30ml, 弃 去 碱 液 ,再 用 正 
丁 醇 饱 和 的 水 30ml 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 E TERR TF ,残渣 加 
甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 三 七 以 三 七 皂苷 R (Cr Hso Os) AS gH 
Rg: (Ca Hz; Ou) 和 人参 皂苷 Rb; (Cj Ho; O4 ) 的 总 量 计 ,不 得 
少 于 17.0mg。 

功能 与 主治 〗 HAF IER. HTAR AE Ù 
Bc BR Br St GEST AAZ 059 po] dé E RR D E 
早搏 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 ,或 遵 
医嘱 。 


〖 注 意 〗 孕妇 慎 用 。 组 慢性 心律 失常 禁用 。 
【规格 (1) 每 袋 装 9g DRRR 5g( 无 蔗糖 ) 
(mm) 密封 。 

慢 支 固 本 颗粒 

Manzhi Guben Keli 
[4h53 ER 白术 

当归 防风 

LADAJ 以 上 四 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1.5 小 时 ,同时 


收集 燕 馏 液 1000ml, 备 用 ; 滤 过 ,合并 滤液 ,离心 , 取 上 清 液 减 
压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 20€(80 CO B EE LLLA, E XR ZEILE 
糊 精 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 灰 黄色 至 黄 棕色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 微 
Hs 

鉴别 〗】 (1) 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 
测定 ] 黄 区 项 下 的 供 试 品 溶液 与 对 照 品 浴 液 各 391. 分别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2) 10'C 
以 下 放置 的 下 层 浴 液 为 展开 剂 E JF DUI S CP iA 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 上 晰 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
BL UEHEZECT , 残 酒 加 乙醇 10ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 
l1ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 另 取 防 风 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 
药材 浴 液 。 再 取 升 肽 素 苷 对 照 品 .5-O- 甲 基 维 斯 阿 米 醇 昔 对 
照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 
各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF; 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 
(4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检 
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视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 , 照 (含量 测定 ] 当 归 项 下 的 方法 试验 , 供 试 品 
色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 当归 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -2% 醋 酸 溶 液 (22 : 78) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 324nm。 理 论 板 数 按 阿 魏 酸 峰 计算 应 不 低 于 3000。 

”对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 阿 魏 酸 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 置 
棕色 量 瓶 中 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 20ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 2.5g, 精 密 称 定 , 加 热 水 20ml 使 溶解 , 放 冷 ,用 乙酸 
C BR UR JE 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 
用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 袋 含 当归 以 阿 魏 酸 (Co Hao O04) 计 ,不 得 少 
于 1.0meg。 

ER ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; A IK C35 : 65 ) 为 流动 相 ;蒸发 光 散 射 检测 器 
检测 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000. 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 4mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 ,加热 水 35ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 
醇 加 热 回 流 3 次 ,每 次 40ml,15 分 钟 , 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 
WR 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 氨 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 用 甲 
醇 溶 解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 E , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5nl、20pl, 供 试 品 溶 
W 10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


本 品 每 袋 含 黄芪 以 黄芪 甲 音 (Cu Ha O014) 计 ,不 得 少 
sexum. 

【功能 与 主治 〗 补 肺 健 脾 , 固 表 和 营 。 用 于 慢性 支气管 
炎 缓 解 期 之 肺 脾气 虚 证 ,证 见 乏 力 , 自 汗 , 恶 风寒 ,咳嗽 、 咯 痰 ， 
易 感 冒 ,食欲 不 振 。 

用 法 与 用 量 〗 开水 冲服 。 一 次 1 袋 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 10g 

【贮藏 〗 密封 。 
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E4753 当归 31g HA 41g 
三 棱 10g HEHH 31g 
RA 31g 日 术 20g 
甘草 20g ifm 20g 
丹参 85g Az 136g 
dr 68g NRT 17g 
延 衣 索 34g 


LAGI LL EF SERM LUE SR Hm BERE AH 
参 、 延 胡 索 粉碎 成 细 粉 ;其 余 白 广 等 六 味 (JILZK RU LK 28 — 
次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 成 浸 育 ， 
加 当归 等 细 粉 , 混 匀 ,于 80C 以 下 干燥 ,粉碎 ,过 筛 , 混 匀 , 装 
ARJ , dl p; 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 黄 棕色 至 棕色 的 粉末 ; 
AE LR oir. 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶化 , 菌 丝 无 色 或 淡 标 色 ,直径 4 一 
6um( 茯 苓 )。 油 管 含 淡 黄色 或 黄 棕 色 条 状 分泌 物 ,直径 8 一 
25um( 柴 胡 )。 厚 壁 组 织 碎片 绿 黄 色 , 细 胞 类 多 角形 或 略 延 
长 , 壁 稍 弯曲 ,有 的 连珠 状 增 厚 , 纹 孔 细 密 ( 延 胡 索 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
TART ,残渣 加 80% 甲 醇 30ml 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 
铝 柱 (200 一 300 目 ,5g, 柱 内 径 为 lem, TARIE) E, H 80% 
甲醇 80ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 区 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 10ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 对 照 药材 溶液 。 再 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 Dml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5; 10: 0.2) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 香草 柄 硫酸 溶液 ,在 105C 加 
热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3.8g, 加 乙醚 20ml, 室 温 放 置 1 小 时 ， 
滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 0.5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 5ml, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 再 取 和 丹参 酮 了 对照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml € 
2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) iX 
验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对 照 药材 溶液 及 对 照 品 溶液 各 Syl, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 莱 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 
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(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,加 浓 氨 试 液 调 pH 值 至 
10, 用 乙醚 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 提取 液 , 挥 干 ， 
残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 延 胡 索 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 3p1, 分 别 点 
于 同一 用 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 2) 为 展开 剂 , 展 
JF CH LECCE, EMRA REA 3 分 钟 后 ,取出 , 挥 尽 板 上 吸 
附 的 碘 后 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 
BLA. 

[1923 MEERN TA XS BJ OI ELE CB NU 
0103), 

含量 测定 〗 B^ 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAEN; A Z RS -0. 1% 磷 酸 溶液 (13 : 87) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 PAJA HOM RR anii dE ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml 含 50ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 , 精 密 称 定 内 容 物 重 
量 , 混 匀 , 人 研 细 , 取 约 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 
入 稀 乙 醇 50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 150W, 频率 
ZOkH2 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Syl, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 白 区 以 区 药 苷 (Cs Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 0. 20mg, 

AS ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


为 填充 剂 LL P E-A RS R.K C30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; - 


检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计算 应 不 低 
可 2209O5 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 0.25g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 
75 S FR BE 25ml, 称 定 重量 ,加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 75% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤 
液 , 即 得 。 

-测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 

10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Hao O16 ) 计 ,不 得 少 
本 2 

【功能 与 主治 〗 琉 肝 解 郁 , 健 脾 养 血 。 用 于 肝 郁 脾虚 所 


RH 


FAY AT DC RH T s RAS P] AI SF «ER CAI e ,腹胀 便 注 者 ;迁延 性 肝炎 
或 慢性 肝炎 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。 

[XE 每 粒 装 0. 25g 


〖 贮藏 〗 密封 。 
mox R 
Biyan Pian 
[4h75] EHT FR 
防风 XE S81 
ET AS 4E TT 
桔梗 HE 
知 母 JH AT 
甘草 黄 相 
RR 2g 3 


〖 制 法 〗 以 上 十 四 味 , 取 白芷 .桔梗 和 部 分 黄柏 粉碎 成 细 
BoR E E HE HATH ZR T A pe R HE ACE» Z8 Jia HJ 
水 溶液 男 器 收集 ;麻黄 、 知 母 .五 味 子 粉碎 成 粗 粉 ,用 60 96 Z 
醇 为 溶剂 进行 渗 渡 ,收集 沪 液 ,回收 乙醇 ;剩余 黄柏 及 其 余 蔡 
耳 子 等 四 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 加 入 上 述 
蒸 馅 后 的 水 溶液 及 渡 液 ,浓缩 至 相对 密度 约 为 1. 25, 喷 雾 干 
燥 成 细 粉 ,加 入 上 述 日 芷 等 细 粉 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 喷 加 
上 述 挥 发 油 , 压 制 成 片 ,小 片 包 糖 衣 ; 大 片 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕色 
AUS ERE. 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 淀粉 粒 复 粒 由 
8 一 12 分 粒 组 成 ( 白 芝 ) 。 联 结 乳 管 直径 14 一 25pm, 含 淡 黄 色 
颗粒 状 物 (桔梗 ) 。 

DRE i BECK Hr. 20 片 或 薄膜 衣 片 12 片 ,除去 包 衣 , 研 
细 , 加 乙酸 60ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 
加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 
0.5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 糖 衣 片 20 片 或 薄膜 衣 片 12 FREEK, W 
细 , 加 乙醚 60ml, 回流 提取 1 小 时 , 滤 过 , 取 滤 液 , 先 用 5 V6 x 
酸 钠 溶液 洗涤 3 次 ,每 次 15ml, 弃 去 碳酸 钠 液 , 继 用 1% 所 和 氧 
化 钠 溶液 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 氢 氧 化 钠 液 , 用 稀 盐 
RAT p 瑟 至 酸性 ,加 乙醚 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
XD BR 2E 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10ul、 对 照 药材 溶液 211， 


e 1685 。 


鼻炎 灵 片 


分 别 点 于 同一 用 2% 氧 氧化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G ERR E. 
以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 (10 : 5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi BC SEU 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 糖衣 片 10 片 或 薄膜 衣 片 6 片 , 除 去 包 衣 , 研 
细 , 加 乙酸 乙 醋 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 
渣 加 甲醇 适量 使 溶解 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,3g， 
内 径 为 lcm, 湿 法 装 柱 , 用 甲醇 预 洗 ) 上 ,用 甲醇 20ml 洗 脱 , 收 
集 洗 脱 液 ZAT. RAE E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 木 兰 脂 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 5ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ， 
LJ SR P HCE: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 90C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A SK C38. : 62) 为 流动 相 ;检测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 木 兰 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 兰 脂 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 bug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 1g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 150W ,频率 25kHz)30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 。 
精密 量 取 续 滤液 5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 
径 为 lcm, 湿 法 朔 柱 ,用 甲醇 预 洗 ) 上 ,用 甲醇 适量 洗 脱 ,收集 
洗 脱 液 至 10ml 量 瓶 中 ,收集 至 近 10ml, 加 甲醇 至 刻度 A, 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20pwl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Am EH AFRUAR Z ER CCa Ha O;) 计 ,糖衣 片 不 得 
少 于 60ug; 薄膜 衣 片 不 得 少 于 0. 10mg. 

【功能 与 主治 〗 祛 风 宣 肺 ,清热 解毒 。 用 于 急 .慢性 鼻炎 
JL 3v Zi Bt E , 症 见 鼻塞 . 流 涕 .发热 、. 头 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 4 片 (糖衣 片 ) 或 一 次 2 
片 (薄膜 衣 片 ) ,一 日 3 次 。 

规格 〗 薄膜 衣 片 ”每 片 重 0.5g 

[EP 密封 。 


S KRA 
Biyanling Pian 


〖 处方 〗 WEH F 310g 辛夷 230g 


* 1686 。 
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白芷 46g H 46g 
B 46g J| Ul FE 62g 
Ux si Uy 62g 薄荷 脑 4. 9g 


〖 制 法 〗】 以 上 八 味 , 除 薄 荷 脑 外 , 炒 苍 耳 子 粉 碎 成 粗 粉 ， 
加 70% 乙 醇 加 热 回 流 5 小 时 , 滤 过 ,回收 乙醇 , 减 压 浓 缩 成 稠 
B. HAMKA 2.5 小 时 , 取 上 清 液 与 上 述 稠 膏 合 并 , 浓 
缩 成 清高 ,辛夷 、 细 辛 分 别提 取 挥 发 铀 ; 黄 芬 . 川 贝 母 、 白 芷 、 
淡 豆 至 粉 碎 成 细 粉 。 将 上 述 细 粉 . 清 膏 与 轻 质 氧 化 镁 20g 及 
适量 辅料 混 匀 , 制 成 颗粒 ,低温 干燥 , 放 冷 ,加 薄荷 脑 及 上 述 
挥发 油 , 混 匀 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 衣 或 注 膜 衣 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 灰 神 
BAT RF. 

LERI ORA d, ETEMA TMR : EAS E xx 
贝壳 形 ,直径 32~60um, PR 48 2 A A TFTA R Eb B DA s x 
可 察 见 ( 川 贝 母 )。 纤 维 淡 黄色 , 梭 形 , 壁 厚 , 孔 沟 细 ( 黄 今 ) 。 
种 皮 栅 状 细 胞 棕 红 色 CIS OD 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 石油 醚 (30 一 60C )10ml, W 1€ 
10 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 2ml, ET , 残 酒 加 1% 香 草 醋 硫酸 溶液 
2 一 3 滴 , 即 显 棕色 ,放置 逐渐 变 为 紫红 色 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 60ml, 超 声 处 
JH 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 白 芷 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 
素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
10ul\、 对 照 药材 及 对 照 品 溶液 各 Aul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
EUR E.G BBECG0-—60'C0-Z BECS : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 20 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, JR TEE R E RE E (14 — 30 
E , 柱 高 为 15cm, 柱 内 径 为 1.5cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,用 水 125ml 
洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 ,再 用 85% 乙 醇 溶 液 50ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 
芬 对 照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 芬 背 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 Iml 含 mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 15 内 、 对照 
药材 及 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 凑 
甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 
丁 酮 -甲酸 -水 (5 : 3:1:1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 顺 以 
1%% 三 氯 化 铁 乙醇 溶液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
的 斑点 。 

(5) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 三 氯 甲烷 -乙醇 
(7 : 3) 混 合 溶液 30ml, $65] , 温 浸 20 分 钟 , 时 时 振 摇 , 滤 过 ， 
HATRA ,加 三 氯 甲烷 30ml., 浓 氨 试 液 5ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 取 出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 
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0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 川 贝 母 对 照 药材 2g, 同 
a 照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 

述 两 种 涂 液 各 10~~20p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 -二 乙 腕 (12 : 10: 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,上 脉 干 ,依次 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 液 和 0.5% 亚 硝酸 钠 溶液 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
E. 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101. 

【含量 测定 〗】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 LA Z H-O. 2%% 磷 酸 溶液 (20 : 80) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 276nm。 理 论 板 数 按 黄 苍 音 峰 计算 应 不 低 于 9000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BORA B OM B anii E ,精密 称 定 ,加 
50% 甲 醇 制 成 每 lml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 
TH 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W ,频率 40kHz) 
40 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 流动 相 补 足 减 失 的 重量 , 揪 义 ， 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 晤 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


Æ m E A eaS UES H CCa His Ou ) 计 ,不 得 少 
F 2. 4mg。 
〖 功 能 与 主治 〗 通 窍 消 肿 , 祛 风 退 热 。 用 于 慢性 鼻 密 炎 、 


RR AEk ERAT IRER R 
用 法 与 用 量 〗 饭 后 温 开 水 送 服 。 

次 ,2 周 为 一 疗程 。 
【注意 服药 期 间 , 忌 辛辣 食物 。 
规格 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 3g) 

《2) 薄 膜 衣 片 ”每 片 重 0. 3g 

(3) 薄 膜 衣 片 ” 每 片 重 0. 31g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


一 次 2~4 片 , 一 日 3 


鼻炎 通 喷雾 剂 (鼻炎 滴 剂 ) 


Biyantong Penwuji 


LAAI 盐酸 麻黄 碱 5g UH 20g 
山 银 花 300g 辛夷 油 2ml 


冰片 lg 
LEGE 以 上 五 味 , 黄 芬 苷 加 水 适量 , 搅 匀 ,加 40 76 LC 
化 钠 溶液 适量 使 溶解 ,用 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 6.5 一 7.5, 药 液 
备用 。 山 银 花 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 ,浓缩 至 相对 密 
度 约 为 1.05(50%C ) 的 清 襄 , 放 冷 , 加 20%% 石 灰 乳 ,调节 pH 值 
至 12, 滤 过 ,沉淀 物 加 乙醇 适量 ,用 50% 硫 酸 溶液 调节 pH E 
至 3. 5 一 4. 0, 搅 匀 , 滤 过 ,滤液 用 40%% 氧 氧化 钠 游 液 调节 pH 


B BORD 


值 至 6.5— 7. 0, 密 封 ,冷藏 2 一 3 天 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 浓 
缩 至 约 25ml, 加 水 搅 匀 ,用 活性 炭 处 理 , 滤 过 ,滤液 备用 。 盐 
酸 麻黄 碱 加 水 溶解 备用 。 冰 片 、. 辛 夷 油 加 乙醇 溶解 ,再 加 入 
21g RIA BB 80, 搅 名 ,加 入 上 述 药 液 , 再 加 入 亚 硫 酸 氨 钠 
0. 8g、 茶 甲醇 10g, 混 匀 , 加 水 至 近 总 量 , 搅 匀 , 调 节 pH 值 至 
6. 0 一 7.0, 滤 过 ,加 水 至 1000ml, 搅 句 , 灌 装 , 即 得 。 

CEI 本 品 喷 筋 剂 , 药 液 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 泪 清 
液体 。 

LESI (1) 取 本 品 30ml, 加 氧 氧化 钙 1g ,搅拌 10 分 钟 ， 
离心 , 取 上 清 液 ,加 石油 栈 (30 一 60C )30ml, 振 播 提取 ,分 取 
石油 醚 液 , 加 6mol/L 盐酸 溶液 1ml 和 水 10ml 洗涤 2 K, F 
去 洗 液 ,石油 醚 液 加 无 水 硫酸 钠 0.2g, 搅 匀 ,离心 ,分 取石 油 
醚 液 , 挥 至 1ml, 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 夷 对 照 药 材 1g, 照 
挥发 油 测 定 法 (通则 2204 甲 法 ) 试 验 , 测 定 管 加 乙酸 乙 酯 
2ml, 加 热 至 沸 , 并 保持 微 沸 1 小 时 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,加 无 水 
硫酸 钠 0.2g, 搅 匀 , 离 心 , 取 乙酸 乙 酯 液 作为 对 照 药材 溶液 。 
再 取 冰 片 对 照 品 ,加 石油 醚 (30~~60°C ) 制 成 每 1ml E 3mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 供 试 品 溶 液 10ul、 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 5 一 
6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 ,以 石油 醚 
(30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (8 : DARFA, ERF, WH, MT, i 
以 2% 香草 醛 的 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
2 个 以 上 相同 颜色 的 条 斑 ; 在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 条 斑 。 

(2) 取 本 品 10ml, 加 乙醚 20ml, 轻 轻 振 摇 提取 ,分 取水 
液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 3ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 山 银 花 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 绿 原 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 i 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7: : 2.5) 的 上 
层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

LEEI pH 值 ” 应 为 4.5~7.0( 通 则 0631) 。 

喷射 试验 取 本 品 , 照 喷射 试验 (通则 0112) 检 查 , 每 瓶 
每 揪 的 平均 喷射 量 应 为 0.063 一 0. 095g。 

其 他 应 符合 鼻 用 制剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0106), 

【含量 测定 〗” RSE ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 2 76 磷酸 溶液 (52 : 48) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
稀 乙醇 制 成 每 1ml O.1mg 的 溶液 , 即 得 。 


e 1687 。 
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供 试 品 洲 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 0.5ml,  100ml 量 
瓶 中 ,加 6mol/L RAW 2 滴 ,温水 加 热 3 分 钟 15] , 放 冷 ， 
加 稀 乙 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml OX Ë (Ca Hi Ou) MAIR EH 
85. 0%~115.0%。 

盐酸 麻黄 碱 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 - 含 0.009mol/L 庚 煤 磺 酸 钠 溶 液 和 1%% 三 
乙 胺 的 0. 05mol/L WR AHR A R pH 值 至 3.0) 
(40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 213nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻 
黄 碱 峰 计算 应 不 低 于 1000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 ,加 流动 相 制 成 每 lml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 25ml Æ Mi 
中 ,加 0. 3%% 氢 氧化 镍 溶液 (用 前 摇 匀 ) 约 20ml, 温 水 加 热 5 分 
钟 ,冷却 至 室温 ,超声 处 理 (功率 300W, 频 率 40kHz)1 分 钟 ， 
加 0.3% 氨 氧化 钙 溶 液 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 
5ml, 置 蒸发 亚 中 ,加 6mol/L 盐酸 溶液 3 W RI RT ,残渣 
加 流动 相 适 量 使 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 流动 相 至 刻度 ， 

测定 法 ”分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 盐酸 麻黄 碱 (Ci,。 His NO © HCD 应 为 标示 
量 的 85.0% ~115. 0%. 

【功能 与 主治 】〗 HAURR, EIAS. AF A a i T 
$i E] 5 2€ , AR IA De SUPR DB. A A L Sz TE EA K IL ER 
证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 噶 入 鼻腔 内 ,一 次 1~2 拱 ; 一 日 2 一 4 
UoIqHHN-IE. 

〖 规 格 〗 (1) 每 瓶装 10ml 
黄 苍 苷 20mg ,盐酸 麻黄 碱 5mg) 

[^ Xx) 遮光 ,密闭 。 


Mi: se Sa E EE 


(2) 每 瓶装 15ml CAR 1ml 含 


T k dh 

本 品 为 木兰 科 植 物 望 春花 Magnolia biondii Pamp. 、 玉 
或 武当 玉兰 Magnolia 
sprengeri Pamp. 的 干燥 花 萝 经 水 藻 气 芋 馏 提取 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅黄 色 至 黄色 的 澄清 液体 ;有 辛夷 的 特 
异 香气 , 味 辛 。 

[鉴别 ] 取 本 品 0.05ml, 加 石油 栈 (60 一 90C)1ml ER 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 夷 对 照 药材 lg, 照 挥发 油 测定 
法 (通则 2204 甲 法 ) 试 验 , 测 定 管 加 石油 酶 (60 一 90C)2ml, 加 
热 至 沸 并 保持 微 沸 1 小 时 ,分 取石 油 醚 液 , 加 无 水 硫酸 钠 


兰 Magnolia denudata  Desr. 


e 1688 * 


中 国药 典 2015 年 版 


0. 2g, 搅 匀 , 脱 水 ,上 清 液 作 为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lp1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 乙 酸 乙 酯 (80 : 7) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 


药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 


[检查 ] 
折光 率 
[贮藏 ] 


相对 密度 ”应 为 0.870 一 0. 940( 通 则 0601), 
D 1.457—1.487 GB lll 0622) 。 
遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


RXRA 
Biyankang Pian 

[4h51 EE EHT 
EPRE PRE 
ET AS 4E 当归 
UE 猪 胆 粉 
D E 马 来 酸 毛 葵 那 敏 

〖 制 法 〗 LL ETUR. EE CHET. EARE, MA, 
28 LE TIL KR. — UC » RU VICUS X. ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,干燥 成 
TOBPEL ,备用 ;当归 加 60% 乙 醇 ,加 热 回 流 提取 二 次 , 滤 过 , 滤 
液 回 收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,加 入 辅料 适量 ,干燥 成 干 谊 粉 , 备 
用 ; 黄 苓 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 干 
燥 成 干 谨 粉 ,备用 。 取 上 述 各 干 襄 粉 ,加 入 猪 胆 粉 、 马 来 酸 所 
茶 那 敏 及 适量 的 辅料 , 混 勺 , 制 成 颗粒 ,加 入 薄 和 三 油 , 混 匀 , 压 
制 成 1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

[HERI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 浅 神色 至 标 福 
E RAE TU i DE A IURE 

Lal 《〈1) 取 本 品 6 Fr. BEI TR RAO. ml, — 
甲烷 30ml, 超声 处 理 15 ER, BOS HUS IE US VERAS T Ds E N 
甲醇 1ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 咨 液 。 男 取 盐 酸 麻黄 
碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
41 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 
(8 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 吧 以 十 三 酮 试 液 ,在 
105 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 片 , 研 细 ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶 液 。 为 取 野 菊花 对 照 药 材 
0. 2g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 再 取 察 花 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 洲 液 各 2 一 41， 
分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -三 氯 甲 烷 - 甲 
酸 -水 (15 : 15:6: 4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 三 
氧化 铝 试 液 ,热风 吹 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
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色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 奕 光斑 点 。 

(3) 取 本 品 6 片 ,人 研 细 , 加 乙醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 当 归 对 照 药 材 0. 5g, 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 马 来 酸 毛茶 那 敏 对 照 品 ,加 乙醇 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5 岂 , 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (12 : 1) 
为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 再 以 乙酸 乙 酯 -甲醇 (16 : DARF, EMAR 
气 饱和 的 展开 和 饶 内 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 。 再 虹 以 稀 砚 化 锐 钾 试 
液 , 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 黄 苓 对照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 5ml, 超 声 处 理 15 分 
^h , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 黄 苍 昔 对 照 品 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 
及 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4 中, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 栈 
酸 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 225 B3 — SRI EI LS EE 18 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 10% 氨 氧化 钠 溶 液 5ml, 于 
120C 加 热 4 小 时 , 放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3 ,用 石油 
醚 (30 一 60C ) 洗 涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 石油 醚 液 ,用 乙酸 乙 
ERRER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗涤 2 
次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 乙 酸 乙 酯 液 蒸 于 , 残 酒 加 乙醇 5ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 洲 液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 4 站, 分别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 新 鲜 配 制 的 异 注 烷 - 乙 酸 - 正 丁 醇 - 冰 酷 
酸 - 水 (10:5:3:5:1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
BEF E DA 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn 38 48 XXE rx Sj. C 18 
晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 


【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 
【含量 测定 】 mS 照 高 效 液 相 色 详 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -0. 4%% 磷 酸 溶液 (45 * 55) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 芬 背 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 洲 液 的 制备 ” 取 黄 芬 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
70%% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 H8 TRAE. .BUUJ 
0. 2g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 100ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)30 分 钟 ， 


2H RK F 


放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 汉 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul,; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dh &ROY CE EE XO (Ca Ha O11) 计 , 不 得 少 
S 2, 9mg. 

马 来 酸 毛茶 那 敏 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 EXE 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 05mol/L 磷酸 二 和 氢 钾 溶液 ( 含 1% 三 乙 胺 
和 0. 005mol/L 庚 烷 磺 酸 钠 , 用 磷酸 调节 pH 值 至 3.0)(60 : 
40) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 264nm。 理 论 板 数 按 马 来 酸 毛茶 那 
敏 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 马 来 酸 毛茶 那 敏 对 照 品 适量 , 精 
密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 1.3mg 的 溶液 ,精密 吸取 1ml， 
置 25ml 量 瓶 中 ,用 流动 相 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 (每 1ml 中 
含 马 来 酸 毛茶 那 敏 520g). 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,精密 称 定 ,人 研 细 , 取 约 
lg, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)10 分 钟 ,加 三 握 甲 烷 30ml, $$ 5] , GER 7S 
处 理 ( 功 率 250W ,频率 40kHz)5 分 钟 , 放 冷 , 加 三 氯 甲烷 至 刻 
度 .$&5].UE X Hg UR CAE UR E 25ml, Z& T XE FH 576 SUR 
化 钠 溶 液 10ml( 必 要 时 置 水 洽 上 加 热 ) 使 溶解 , 置 分 液 漏斗 
中 ,蒸发 下 用 水 10ml 洗涤 , 洗 液 并 入 分 液 漏斗 中 ,加 40976 
氧化 钠 溶 液 8ml, $ 53 , M A dL RE C30 — 60 CO T EE BEC 4 次 
(50ml,40ml,40ml,40mD ,合并 提取 液 ,加 10% 盐 酸 乙 醇 溶 液 
4ml ZT ,残渣 用 甲醇 5ml( 必 要 时 置 水 浴 上 加 热 ) 使 溶解 , 转 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,蒸发 下 用 适量 流动 相 (必要 时 置 水 浴 上 加 
热 ) 洗 涤 ,洗涤 液 并 于 量 瓶 中 , 放 冷 ,加 流动 相 至 刻度 1853 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 马 来 酸 握 茶 那 敏 (Cis Hi CIN; * Cs H04) M 
为 标示 量 的 80.095—120.096, 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 宣 肺 通 窍 , 消 肿 止痛 。 用 于 风 
政 蕴 肺 所 致 的 急 、 慢 性 鼻炎 ,过 敏 性 盘 炎 ， 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 片 ,一 日 3 次 。 

[EXP 孕妇 及 高 血压 患者 慎 用 ,用 药 期 间 不 宜 驾 驶 车 
辆 .管理 机 器 及 高 空 作 业 等 。 忌 食 辛 辣 食 物 ;不 宜 过 量 、 久 服 。 

【规格 】 每 片 重 0. 37g( 含 马 来 酸 毛茶 那 敏 1mg) 

【贮藏 】 密封 。 


3 A RA 
Biyanling Pian 
[4753 山 豆 根 203g 茯苓 102g 


。 1689 。 


天 花粉 102g PRIR 203g 
z^ 102g APTE 203g 
X4 203g 石上 柏 407g 


党 参 162g 日 花 蛇 舌 草 203g 

LAGI 以 上 十 味 , 山 豆 根 粉碎 成 细 粉 ,其余 茯 苓 等 九 味 
加 水 秀 者 4 小 时 , 苑 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 山 豆 根 粉 混 
5] ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 适量 辅料 制 粒 ,再 加 入 适量 辅料 混 
5J ,压制 成 1000 片 , 包 糖衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 宰 
f£, RE ME. 

[5303 (1) 取 本 品 3 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 三 握 甲 烷 
lom KAHR 0. 2ml, 振 播 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 
ZAF J 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 山 豆 根 对 照 
药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 苦 参 碱 对 照 品 ,加 
三 握 甲 烷 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
EO IE GB 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 由, 分别 点 
于 同一 硅胶 G HERE, JE -ZR Z y- -y AA A 
(2:4: 3: 0. 22 J JEJTGRI REFF DUH s , i DURS BR Lo Gh PR 
试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 5 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,超声 处 理 10 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 浴 液 。 另 取 半 枝 莲 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 同 法 
制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 两 种 溶液 各 4py1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 
乙酸 乙 酯 -甲醇 - 冰 醋 酸 (3 : 2 : 2 : 1.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
Hi BE , 晓 以 5 三 毛 化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nmy) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
放 冷 , 滤 过 ,滤液 莱 干 , 残 演 加 水 30ml 使 溶解 ,超声 处 理 10 分 
钟 , 放 冷 , 小 过 ,滤液 加 0. 5ml 浓 氨 试 液 , 揪 匀 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 正 丁 醇 
饱和 的 水 洗 次 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 茸 干 , 残 
iE JP ER 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 玄 参 对 照 药材 
1. 5g ,加 甲醇 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 哈 巴 俄 音 
对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1]ml S 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 Gul, I 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 : 2.5 : 
2.5) 的 上 层 涂 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 香草 醛 硫酸 
试 液 ,105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 


。 1690 。 
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为 填充 剂 ; A A H-0. 02mol/L WEE A ER TR X C$ 1000ml 
0. 02mol/L WEE — e tx 8 Tt "P LA F — e E Wu ER 4 2. 00g, 
磷酸 1. 0ml) (33 : 67) 为 流动 相 ;检测 波长 为 205nm。 理 论 板 
数 按 苦 参 碱 峰 计算 应 不 低 于 3500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 若 参 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 35pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 浓 氨 试 液 - 甲 
EA: DIR A IB IR 1ml, 润 湿 ,放置 30 分 钟 , 加 三 氯 甲烷 -甲醇 
(7 : 3) 混 合 溶液 约 35ml, 超 声 处 理 (功率 250W ,频率 45kHz) 
30 分 钟 , 放 冷 ,加 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (7 : 3) 混 合 溶液 至 刻度 , 揪 
^J , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 溶解 并 转 
移 至 lOml 量 产 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ， 
JEER 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 售 山 豆 根 以 苗 参 碱 (Cis Ha N;O 〇 ) 计 ,不 得 少 
于 1.1mg。 

【功能 与 主治 〗 解毒 消 肿 , 益 气 养 阴 。 用 于 火 毒 列 结 E 
气 伤 津 所 致 的 口 干 . 咽 痛 、 咽 只 干燥 灼热 . 声 电 、. 头 痛 、 鼻 塞 . 流 
脓 涕 或 涕 中 带 血 ; 急 慢 性 咽炎 .口腔 炎 、 鼻 咽炎 见 上 述 证 候 者 。 
亦 用 于 鼻 咽 癌 放 疗 、 化 疗 辅助 治疗 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 片 ,一 日 3 次 。 

〖 注意 〗 孕妇 及 儿童 愤 用 ; 尽 食 辛辣 等 刺激 性 食物 及 油 
炸 食物 。 


规格 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0.38g) (2) 注 膜 衣 片 每 片 
重 0. 39g 
[Eg 密封 。 
Six SIDAS H) 
Biyan Qingdu Keli 

LAFI 野 菊 花 390g 苍 耳 子 390g 

重 楼 390g X iR 390g 

两 面 针 195g 夏 枯 草 195g 

龙 胆 117g 党 参 117g 


LANAI 以 上 八 味 ,加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,加 入 乙醇 使 含 醇 
量 为 60% ,放置 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 稠 襄 状 ,加 入 蕊 糖 粉 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 ,干燥 , 制 成 
1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 味 先 甜 后 蔡 。 

Lal ORAM 5g ,加热 水 10ml 使 溶解 , 放 冷 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 莱 
干 , 残 漆 加 甲醇 Sml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 作为 供 试 品 溶液 。 另 
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取 墅 菊花 对 照 药材 0. 5g, 加 水 20ml, 加 热 至 沸腾 15 分 钟 , 自 
“ 放 冷 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ?起 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 蒙 花 苷 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 
溶液 ,作为 对 上 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 TA , TR 
取 上 述 三 种 溶液 各 2ml, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 正己 
烷 - 乙 酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 (2 :5 : 5 ; 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
Bic. EL 2 名 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,热风 吹 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 20g ,加 盐酸 溶液 (1->50)50ml, 置 水 浴 中 加 热 
使 溶解 ,再 用 20% 氨 氧化 钠 溶液 调节 pH f S 11 一 12, 置 分 
液 漏斗 中 ,加 乙酸 乙 酯 振 播 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 
酯 液 , 置 水 浴 上 营 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 男 取 两 面 针 对 照 药材 0.5g ,加 60% ZE 20ml, 超 声 处 理 
20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 加 盐酸 溶液 (1 一 50)50ml, 置 
水 浴 加 热 20 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 自 “ 再 用 20% 氨 氧化 钠 溶 液 调 
T pH 值 至 11~~12” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 6 — 1291.06] BR ZU 3 TRE 
液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酶 - 
甲醇 - 异 丙 醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 5 : 1: 1:0.12) 为 展开 剂 , 薄 层 
板 置 展开 生 中 预 饱 和 20 分 钟 ,展开 ,取出 ,上 及 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 唱 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 龙 胆 将 苷 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 龙 胆 苦 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 30% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 40pg 的 溶液 BITS. 

供 试 品 溶液 的 制备 。” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 取 
适量 , 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 30% 甲 醇 
20m1, 超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,加 
30% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 ，。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 20p1, 注 
和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg € J LL JE E Y (Cis Hoo Os) 计 , 不 得 少 
J- 0. 50mg, 

【功能 与 主治 〗 d8 ZW X. Bx. HTA AA 
Zu 45 Br SR H4 5 CU AE CRE Je mE RROUHD UR AX 5] 18 Jr J8 2r D 
物 增多 。 

[RE E FH E 
一 疗程 。 

【注意 〗 孕妇 及 儿童 慎 用 ; 忌 食 辛 辣 食 物 。 

【规格 〗 〈1) 每 袋 装 10g (DAM 120g 

[my 密封 。 


口服 。 一 次 20g， 一 日 2 次 ,30 天 为 


LI E 


EE) 
Biyuan Wan 
〖 处 方 〗 dH 672g 辛夷 126g 
金银花 42g PHAR 42g 
野 菊花 42g 
〖 制 法 〗 以 上 五 味 , 辛 夷 ,金银花 、 野 菊花 提取 挥发 油 , 备 


用 ; 药 渣 与 苍 耳 子 加 水 前 者 二 次 ,每 次 3 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 
过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.10 1. 2060C) i8 38 8E s n ZZ 
醇 使 含 醇 量 为 60% ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,沉淀 用 60%% 乙 醇 洗 涤 ， 
洗 液 并 人 滤液 中 ORTA FH TEE 70% 乙 醇 作 溶剂 , 缓 缓 渗 
渡 ,收集 渗 沪 液 175 一 200ml, 渡 液 与 上 述 滤液 合并 ,回收 乙醇 
并 浓缩 成 稠 谊 状 ,加 入 淀粉 适量 , 混 匀 ,于 70C 干 燥 , 粉碎 成 
细 粉 ,过 第 。 加 入 上 述 辛 夷 等 挥发 油 、 炼 蹇 与 水 适量 , 泛 制 成 
1000 JL ,低温 干 燥 , 打 光 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 黑 宰 色 的 浓缩 水 蜜 丸 ; 气 微 香 , 味 辛 、 微 
WE. 

[25303 (1) 取 本 品 3g, UE A8 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 浸 泡 20 
分 钟 ,超声 处 理 10 4r SR DRE UEYRECT FRIGUS ER 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 辛 夷 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 
对 照 药材 溶液 。 再 取 木 兰 脂 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 二 氧 甲烷 -乙酸 乙 醋 (9 : DARFA ERF MHE, ATF, 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 90°C 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫 
外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5g, 人 研 细 ,加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 适量 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 
树脂 柱 ( 内 径 为 1 一 1.5cm, 柱 高 为 5cm, 湿 法 装 柱 ), 用 水 
100ml 洗 脱 , 弃 去 水 洗 液 ,再 用 2026 甲醇 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 
脱 液 , 葵 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
苍 耳 子 对 照 药材 2g, 加 50% 甲 醇 40ml, 回流 提取 2 小时, 滤 
过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 甲醇 20ml 微 热 使 溶解 ,浓缩 至 2ml, 滤 
过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -水 -甲酸 (3:10:2:2:2) 
2~~10 必 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 置 
碘 燕 气 中 票 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 5g, 研 细 , 用 水 湿润 ,加 乙酸 乙 酯 超声 处 理 2 
次 ,每 次 20ml,5 分 钟 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 残 酒 加 1mol/L 盐酸 
溶液 5 滴 , 加 乙酸 乙 酯 40ml, 超声 处 理 10 分 钟 , 乙 酸 乙 酯 液 
RT ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
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液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
1nl, 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 
醋酸 -水 (1 : 15: 1 :1:2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
蜡 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查】〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LK C38. : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 278nm。 
理论 板 数 按 木 兰 脂 素 峰 计 算 应 不 低 于 6000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 兰 脂 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 l5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
5ml, 加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 lcm) 上 ,用 
甲醇 20ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
度 , 摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1 iLE FRAR Z ER CCa Has 0; ) 计 ,不 得 少 
于 48ug. 

【功能 与 主治 〗 祛 风 宣 肺 ,清热 解毒 ASM. MTA 
塞 鼻 渊 ,通气 不 畅 , 流 涕 黄 浊 ,嗅觉 不 灵 , 头 痛 , 眉 楼 骨 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 12 丸 ,一 日 3 次 。 

〖 规格 〗 每 10 丸 重 2g 


MERI 密封 。 
= R 
Biyuan Pian 
〖 处方 〗 4 H-T- 672g 辛夷 126g 
金银花 42g PES 42g 
野 菊花 42g 
CBE) 以 上 五 味 ,金银花 .辛夷 、 野 菊花 提取 挥发 油 , 蒸 


馏 后 的 水 溶液 必需 收集 ; 药 漆 与 苍 耳 子 加 水 煎 煮 二 次 ,每 次 3 
小 时 ,合并 遍 液 , 滤 过 ,滤液 和 燕 馏 后 的 水 溶液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1.10 — 1. 20 C80'CO f 38 E, m Za BR y ER REA 
6024 ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ;沉淀 用 60% 乙 醇 洗涤 ,洗涤 液 并 人 波 
器 中 。 另 取 蔚 草 粉 碎 成 粗 粉 ,用 70%% 乙 醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 
时 后 , 缓 缓 渗 渡 ,收集 渗 沪 液 约 250ml, 渗 渡 液 与 上 述 滤 液 合 
并 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 稠 膏 , 加 入 淀粉 适量 , 混 匀 ,于 70C 干 
Jg ,粉碎 成 细 粉 , 制 成 颗粒 , 喷 人 挥发 油 , 混 匀 , 压 制 成 1000 
片 [ 规 格 (1)], 包 糖衣 ;或 压制 成 500 片 [ 规 格 (2)], 包 薄膜 
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X BUTS. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 ; 
RME RME En E. 

【鉴别 〗 ORA m 8 片 [ 规 格 (1)] 或 4 片 [ 规 格 (2)]， 除 
去 包 衣 , 研 细 ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 滤 
AAT ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 辛 夷 
对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 木 兰 脂 素 对 照 
品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml E 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 10pl、 对照 
药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 0E ZR 
上 ,以 二 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ， 
喷 以 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 90 吧 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 6 片 [ 规 格 (1)] 或 3 片 [ 规 格 (2)] ,除去 包 衣 ， 
研 细 ,用 水 润 湿 , 加 乙酸 乙 酯 超声 处 理 2 次 ,每 次 20ml, 每 次 5 
分 钟 , 弃 去 乙酸 乙 酯 液 , 残 酒 加 1mol/L 盐酸 溶液 5 滴 , 加 乙 
酸 乙 酯 40ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 绿 原 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 
成 每 lml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1p1, 分 别 点 于 同一 聚 酰 
胺 薄膜 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 酪 酸 -水 (1 :15:1:1: 
2) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 在 紫外 光 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 获 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 12 片 [规格 (1)] 或 6 片 [规格 (2)]，, 除 去 包 衣 ， 
研 细 ,加 甲醇 20ml, 超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 
加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 苗 草 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 大 叶 昔 草 素 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml E img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15pl、 对 照 药材 溶液 和 
对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60—90'CO-Pj Bi] C4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肯 干 ,立即 在 
紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 U Z AE- (38 : 62) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 278nm。 
理论 板 数 按 木 兰 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 木 兰 脂 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 2g[ 规 格 (1)] 或 1g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 
形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 中 性 氧 
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化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 柱 内 径 为 1cm) 上 ,用 甲醇 30ml Dt 
脱 ,收集 洗 脱 液 RT ,残渣 用 少量 甲醇 分 次 超声 溶解 ,转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 辛夷 以 木兰 脂 素 (Cz Hos O71 ) 计 ,规格 (1) 不 
得 少 于 0. 10mg, 规格 (2) 不 得 少 于 0. 20mg. 

【功能 与 主治 〗 祛 风 宣 肺 ,清热 解毒 , 通 窍 止 痛 。 用 于 曙 
塞 鼻 渊 ,通气 不 畅 , 流 涕 黄 浊 ,嗅觉 不 灵 ，, 头 痛 , 眉 棱 骨 病 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 8 片 5 规 格 (1)] 或 一 次 
3 一 4 片 [规格 (2)] ,一 日 3 次 。 

【规格 (1) 糖衣 片 ( 片 心 重 0. 32g) 

C2) 薄膜 衣 片 ” 每 片 重 0.515g 

【贮藏 】 密封 。 


PURI 


处方 | 辛夷 20g 炒 苑 耳 子 60g 


WR3& 40g HIE 60g 
iid 20g mA 10g 
ES 40g XE 40g 
Ef Ag 45 40g 天 花粉 40g 
地 黄 60g 丹参 40g 
fk 80g HX 10g 


[fli BEHER BUE S8 HT LER SEPA AE DEBUS 
发 油 ,蒸馏 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;其 余 炒 苍 耳 子 等 十 味 加 水 前 
者 2 小 时 , 滤 过 ,药酒 加 入 上 述 辛 夷 等 四 味 提取 挥发 油 后 的 药 
i& ,再 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合并 ,加 入 上 述 
辛夷 等 四 味 藻 馏 后 的 水 溶液 ,浓缩 至 相对 密度 为 1. 35 — 1. 40 
(60°C ) 的 稠 膏 ,加 芒 糖 粉 590g、 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 颗粒 , 干 
燥 , 放 冷 , 喷 加 上 述 辛 夷 等 挥发 油 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 颗粒 ; 气 微 香 , 味 甜 、 
TF o 

LEa (1) 取 本 品 45g, 研 细 , 加 乙醚 150ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 木 兰 脂 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 0.2mg 的 游 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 15 岂 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 -乙酸 (5 : DAR 
开 剂 ,展开 ,取出 ETF EA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 90 7C Jm SA 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 条 斑 。 

(2) 取 本 品 25g, 研 细 , 加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,用 氨 试 液 调 


$ pH 值 至 11 一 13 ,加 乙醚 -乙醇 (5 : 2) 混 合 溶液 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 10ml, 合 并 提取 液 , 低 温 (60C ) 挥 去 溶剂 ,残渣 加 乙 
BE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 , 加 
乙醇 制 成 每 Im E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5nl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (20 : 5: 
0. 5) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 苗 三 酮 试 液 , 在 105°C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 35g, 研 细 , 加 甲醇 100ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 溶解 ,加 石油 醚 
(30—60'CO Jie $5 D BBC 3 次 ,每 次 20ml, 合 并 石油 醚 液 ( 水 溶液 
备用 ) ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
供 试 品 溶液 6p1、 对 照 品 溶液 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 醚 (1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
出 ,上 蚊 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 水 溶液 ,用 盐酸 调节 pH 值 
至 3 一 4, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 
液 , 回 收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 苓 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml S 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 2 分 别 点 于 同一 聚 酰胺 薄膜 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
甲酸 (8 : 1 : DON JEGTGRE. JST AE MF SEE 126 — STO 
铁 乙 醇 溶 液 , 在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 7g, 研 细 , 加 石油 酶 (30 一 60C)20ml, 超 声 处 
38 30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 滤液 ,药酒 挥 干 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 汀 加 甲醇 1ml fA 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 连 撼 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 连 翘 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (8 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 主 斑点 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 15g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 25ml 使 溶解 ,用 0. 5mol/L 
盐酸 溶液 调节 pH 值 至 1 一 2, 用 乙酸 振 播 提取 3 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶解 ， 
ERRAR. RARR B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 
E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 Zul. 分 别 点 于 同一 聚 酰 胺 薄膜 
上 ,以 丙酮 -醋酸 - 浓 氨 试 液 (10 : 25 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 
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HRT EAKR E 5 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 
E 9e JERE o 

【检查 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0104) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZG RR -0. 2% 磷 酸 溶 液 -三 乙 胺 (3.8 : 96 : 0.2) 为 
流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 计算 
应 不 低 于 3000, 盐 酸 麻黄 碱 与 盐酸 伪麻黄碱 的 分 离 度 应 符 
合 要 求 。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 盐 酸 麻 黄 碱 对 照 品 、 盐 酸 伪 麻黄 
碱 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 水 制 成 每 1ml 含 盐酸 麻黄 碱 
15pg`\ 盐 酸 伪 拱 黄 碱 ong 的 混合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 到 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
约 10g ,精密 称 定 , 置 蒸馏 瓶 中 ,加 20%% 氢 氧化 钠 溶液 300ml， 
IFE IAE, AFARA 0.5mol/L 盐酸 溶液 10ml 
的 200ml EHP (RH h Rk 190ml 时 ,停止 蒸馏 , 放 冷 ， 
加 水 至 刻度 $55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 袋 含 麻黄 以 盐酸 麻黄 碱 (Co His NO * HCD 和 盐 
E D PK ERR CC His NO。HCD 的 总 量 计 , 不 得 少 于 3. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 ARER. AMMAS., MTASIWA 
55 38 3€ 0 J88 2] TD AU AR E. ,证 见 前 额 或 额 骨 部 压痛 ,鼻塞 时 作 , 流 
35 dh EL EAR EE EXON ,或 发 热 , 苦 薄 黄 或 白 , 脉 浮 。 

【用 法 用 量 开水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 〗 ARS. 

〖 规格 〗 FRR 15g 

DERI 密闭 ,防潮 。 
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CHAI 以 上 十 三 味 , 除 黄 芬 外 ,其 余 苍 耳 子 等 十 二 味 加 
水 适量 ,搅拌 蒸馏 ,收集 初 馏 液 适 量 ,再 重 蒸 馏 ,收集 重 薰 馏 液 
适量 ,冷藏 备用 。 药 渣 加 热 水 动 态 提 取 0.5 小 时 ,离心 过 滤 ， 
滤液 浓缩 至 适量 , 放 冷 ,加 乙醇 ,使 含 醇 量 达 7076 ,搅拌 , 静 置 
20 小 时 以 上 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 适量 ,冷藏 备用 。 
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黄 芬 加 水 动态 提取 2 小 时 ,离心 过 滤 ,浓缩 ,加 酸 沉 演 , 取 沉 
淀 物 , 加 入 上 述 两 种 冷藏 备用 液 , 搅 匀 ,加 入 9ml RUR 

80 ee ee 
1000 ml, HA AAE 8 18 YR] pH ÉE 7.0— 8.0, 55] 19 
藏 , 滤 过 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 液体 ;具有 特异 香气 ， 
ER SE ME o 

LEII (1) 取 本 品 20ml, 加 乙醇 30ml, 充分 振 播 , 静 置 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 藻 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 
加 乙醇 5ml 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 析 子 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 

含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 a 分 别 点 于 同一 硅胶 G $85 ERR 
上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 :7 : 2)10'C 以 下 放置 过 夜 的 下 
层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ， 
在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50ml, 用 三 握 甲 烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 
合并 三 氯 甲烷 液 , 蒸 至 近 于 ,加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 川 读 对 照 药 材 0. 5g, 加 三 氯 甲烷 20ml, ix ii 30 分 
b ,时 时 振 摇 , 滤 过 ,滤液 同 法 制 成 对 照 药 材 浴 液 。 照 薄 层 色 

谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl， icai 
同一 硅胶 G $8 ERR E. LL ii SE COO —- 90 CO- 7, RE CL BR CO : 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 5ml, 加 乙醚 振 播 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙 
醚 液 ,水 液 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3。 用 乙酸 乙 酯 振 播 提取 
2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 共 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 和 苓 车 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Im € lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 1 一 2pl1, 分 别 点 于 同一 用 
i G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 - 甲 
酸 -水 (5 : : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 干 , 喷 以 2% 三 所 
化 铁 乙 醇 溶 液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 30ml, 通 过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 
1. 5cm, 柱 高 为 12cm) ,用 1%% 氧 氧化 钠 深 液 100ml i, FA 
洗 脱 液 , 再 用 水 洗 至 洗 脱 液 中 性 , 弃 去 水 液 , 继 用 30% 乙 醇 
30ml 洗 脱 , 弃 去 30% 乙 醇 液 ,最 后 用 70% 乙 醇 60ml Y Ai 
集 洗 脱 液 ,浓缩 至 约 1ml, 加 中 性 氧化 铝 (100 一 200 H)2g, FE 
匀 , 蒸 干 ,用 40%% 甲 醇 30ml 分 次 搅拌 洗涤 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ， 
残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 咨 液 。 男 取 黄 工 甲 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10p1l、 对 照 
MAW 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 毛 甲 烷 - 甲 
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醇 -水 (13 : 7 :2)10C 以 下 放置 过 夜 的 下 层 溶液 为 展开 剂 FE 
开 , 取 出 , 陈 于 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 ; 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

【检查 相对 密度 
PET GEW 0601) 。 

pH [ü 应 为 5.0 一 7.5( 通 则 06315, 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板子 车 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 板 子 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 Im 含 30wg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 1ml, 置 100ml € 
JR "P Xu 50 26 FH Es y TL e 28 A) RE. 456 5]. E xp. HC UE 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 im 4E Uy T oH (Cs Ha Ow ) 计 ,不 得 少 
F 2.0meg。 

【功能 与 主治 〗 Wu BIAIS. 
属 肺 经 风 热 及 胆 腑 郁 热 证 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 一 3 次 ,7 天 为 
一 疗程 。 


应 不 低 于 1.08 或 不 低 于 1.04( 无 
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【规格 】 R 10ml 
[Im 3 密封 。 
SUN SPESE 
Biyuanshu Jiaonang 

[45751 HT FR 
i6 fug 日 正 
BA 柱子 
Ae dj 2H 
AS BR 
川 木 通 Tii TH 
TRE 

〖 制 法 】 以 上 十 三 味 , 除 黄 芬 外 ,其 余 储 夷 等 十 二 味 加 水 


2 i ,收集 挥发 油 , 备 用 。 药 酒 加 水 前 者 2 次 ,前 液 滤 过 ,小 液 
合并 KARER TRITZ 2E LBS DC. TRE] «REL 24 小 
时 , 取 上 清 液 回收 乙醇 ,并 浓缩 至 适量 ,与 上 述 剩 余 浓缩 液 合 
JF , 混 匀 ,喷雾 干燥 ,得 细 粉 ,备用 ; 黄 芬 加 水 前者 3 XC RUBUS 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 , 放 冷 ,用 盐酸 调节 pH 信 至 1 一 2， 


RS 


静 置 24 小 时 ,分 取 沉 淀 ,80'C 以 下 干燥 ,粉碎 ;与 上 述 细 粉 、 挥 
发 油 混 匀 , 制 成 颗粒 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 , 装 人 胶 赛 , 制 
成 1000 粒 , 即 得 。 

DIRI 本 品 为 便 胶 可 ,内容 物 为 标 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
TIL RUE ZK s B E o 

LEII CD BUR mAH 2. 4g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 
PARIE 20 分 钟 DEG UE T , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 25ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
Iml & 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 再 取 顶 子 苷 对 照 
曲 ,加 甲醇 制 成 每 Dml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5 — 10g. 
对 照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 - 
甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 驴 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,20°C 
以 下 展开 ,取出 ,了 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 殉 沧 斑点 。 

DEE m ARH 0. 3g, 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙醚 提取 2 
次 ,每 次 30ml, 充 去 乙醚 液 ,水 液 加 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 
2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 落 
TRADE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 黄 芬 苷 对 
照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 1~2yl， 
分 别 点 于 同一 以 含 4% 醋 酸 钠 的 法 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 荞 合 
剂 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 
(5 :3:1:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 
乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 4.5g, 加 水 50ml 使 溶解 ,用 三 氯 甲 烷 
振 摇 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 加 无 水 硫酸 钠 适 
E , 振 摇 , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 川 读 对 照 药材 0.5g, 加 三 氯 甲烷 20ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 沽 过 ,滤液 挥 干 , 残 沽 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 一 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (9 : DARFA, RF, Ah, ETF, E 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103 Js 

《含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» UU E. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 健 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0.2%% 磷 酸 溶液 (30 : 70) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 238nm。 理 论 板 数 按 板 子 苷 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 BUE T HOW RS ix E RS ERE ,加 


e 1695 。 


E xum 


甲醇 制 成 每 1ml 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 50% 甲 醇 溶液 
80ml, 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)15 分 钟 , 放 冷 , 加 
50%% 甲 醇 溶 液 至 刻度 965] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 板子 以 枯 子 苷 (Ci Ha O010) 计 ,不 得 少 
0 Dmg, 

【功能 与 主治 〗 MAAR, HEAS., HTAR AZK 
属 肺 经 风 热 及 胆 腑 郁 热 证 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。7 天 为 一 
疗程 或 遵 医嘱 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

贮藏】 密封 。 


Bidouyan Koufuye 


〖 处 方 〗 辛夷 JH AT 
薄荷 桔梗 
竹 叶 柴 胡 EHF 
白芷 AS 
AE Ae 
Tk 川 木 通 
黄芪 龙 胆 草 


EE 以 上 十 四 味 ,辛夷 、. 荆 芥 .薄荷 、. 竹 叶 柴 胡 用 水 薰 
气 燕 饮 提取 孝 香 水 , 蒸 饮 后 的 药 渣 与 其 余 桔梗 等 十 味 加 水 前 
者 三 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适量 , 静 置 ， 
取 上 清 液 , 沽 过 ,滤液 中 加 入 上 述 芳香 水 与 适量 防腐 剂 , 混 匀 ， 
加 水 至 规定 量 , 搅 匀 , 滤 过 , 灌 封 , 灭 菌 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 深 棕 黄色 至 深 棕 褐色 的 液体 ; 气 芳 
FRE 

C330] (DORE m 20ml, JH 20%% 氢 氧化 钠 溶 液 调节 pH 
值 至 12 ,用 三 氯 甲 烷 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲烷 
提取 液 RT XS — SUPE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 日 芷 对 照 药 材 1g, 加 水 前 者 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 
液 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) dA, 
Js DR EC E XR PS REIR IRR 10ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
EE TAPER: 1) 为 展开 剂 , 置 氮 蒸 气 预 饱和 的 展 
开 氏 内 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2. H C BR C. BR 
REER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒜 干 , 残 酒 加 甲 


。 1696 。 
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醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 黄 等 苷 对照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 mE 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2yl, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 丁 酯 -甲酸 -水 (7 :4:3) 的 上 
层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 三 氧化 铁 乙醇 
溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10ml, 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 振 播 洗涤 3 次 ,每 次 
20ml, 再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ,每 次 20ml, 弃 去 洗涤 
液 , 正 丁 醇 液 浓缩 至 适量 ,加 在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 H, 
5g. AS 1-1. 5cm) 上 ,用 40% FP B 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 
WRT REMEE 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 深 液 。 男 取 黄 
芪 甲 昔 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 
4--10pl X] RE gh TRE 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22: 10)10 以 下 放置 
的 下 层 洲 液 为 展开 剂 ST BUE OCT S LA 10% 硫 酸 乙醇 
溶液 ,在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

检查】 相对 密度 应 不 低 于 1.03( 通 则 0601) 。 

pH & 应 为 4.5 一 6.8( 通 则 0631) 。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 -磷酸 (47 : 53 : 0.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 278nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 苷 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RESPIR mE ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 60ng WFR, BIE. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 项 下 的 本 品 , 混 匀 ,精密 量 
lml, 置 50ml 量 瓶 中 ,加 水 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清流 ， 
HEES 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml mE DX) (Ca Hi O11) 计 ,不 得 少 
T 1.0mg. 

(RSE MEKA, AAE. EMSS., HFEA 
热 犯 肺 282 8 A Zi Pr 880 059 a E i M s E 9 4e LA 


FAI EXEUERERE. 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 3 次 ;20 天 为 
一 疗程 


〖 规格 〗 EX 10ml 

〖 贮藏 〗 密封 ,遮光 , 置 阴凉 处 。 

注 : 竹 叶 业 胡 A EE RHE H iTr S Bupleurum 
marginatum Wall. ex DC. 的 干燥 全 草 。 
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HASERA 


Xian Yimucao Jiaonang 


(EFI 鲜 益 母 齐 

LANAI 鲜 益 母 草 习 浆 ,离心 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓 缩 至 适 
量 ,干燥 ,加 糊 精 适量 , 制 粒 ,干燥 ,加 入 便 脂 酸 镁 适量 , 温 勺 ， 
ARN BE SE S x. 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 绿色 的 颗粒 和 粉末 ; 气 
微 RE o 

【鉴别 〗 RCE E sg F HA mA 0ml, T. 
残渣 加 乙醇 1ml EAA, EAA m AA A RUE BR ZK 2s BR 
对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 含 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 


溶液 lu ,分别 点 于 同一 硅胶 G 382 3 E ,以 丙酮 -无 水 乙醇 - 
盐酸 (10 : 6 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 S BC dE 105C 加 热 30 
分 钟 dC VI DA pc Bi UE Si BR CC C FR RD. BETA S GS 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

HRE] MEERE TFA Bg ODE XE GB BU 
0103), 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 氨基 键 合 硅胶 为 填充 
剂 ; U Z FS - BER Eb 2E nh (pH5. 5) (Rt 0. 02mol/L. 8 ES — A 
钠 溶 液 用 0. 0Zmol/L 磷酸 氧 二 钠 溶 液 调 节 pH 值 至 5.5) 
(85 : 15) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 203nm。 理 论 板 数 按 盐酸 水 
苏 碱 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 水 苏 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 8mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 lg, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 
量 , 静 置 1 小 时 ,于 90C 水 浴 回 流 30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤液 10ml, 加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,5g; 内 径 为 1.2cm) 上 ,用 乙醇 
100ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 燕 干 , 残 注 用 75% 乙 且 溶 解 , 转 移 至 
10ml 量 瓶 中 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 鲜 益母草 以 盐酸 水 苏 碱 (Ci; Hais NO; * HCD 
计 ,不 得 少 于 8. 4mg。 

功能 与 主治 〗 活血 调经 。 用 于 血 将 所 致 的 月 经 不 调 、 
产后 恶露 不 绝 , 症 见 经 水 量 少 .淋漓 不 净 .产后 出 血 时 间 过 长 ; 
产后 子宫 复 旧 不 全 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 3 次 。 

[it 意 〗 孕妇 禁用 。 

[XU 格 〗 每 粒 装 0. 4g 

[^ H1 UH. 


精制 冠 心 口服 液 


精制 冠 心口 服 液 


Jingzhi Guanxin Koufuye 


〖 处 方 〗 丹参 456g JR^j 228g 
J| 5 228g 红 花 228g 
KE d 152g 
LAAI 以 上 五 味 , 除 红 花 外 ,其 余 丹参 等 四 味 加 水 前 者 


三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 合并 ; 红 花 加 水 适量 ,80C 温 浸 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 , 滤 过 ,与 上 述 滤 液 合并 ,浓缩 至 适量 。 另 取 蔗 糖 
100g 及 茶 甲 酸 钠 2g, 加 水 适量 ,煮沸 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 与 上 
述 浓 缩 液 混 匀 ,加 水 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 褐色 的 液体 ; 味 微 甜 、. 微 兰 。 

【鉴别 〗 ORE mh 10ml, 加 稀 盐 酸 调 节 pH 值 至 2, 加 
cag RR 20ml 振 摇 提 取 , 提 取 液 回收 溶剂 至 干 , 残 漂 加 甲醇 
2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药材 0. 5g, 加 水 
适量 ,前 者 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 水 至 20ml, 自 “加 稀 盐 酸 调 
节 pH 值 至 2” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 (25 : 10 * 4) 为 展开 剂 ， 
ERF. HC HS, B TF. SACAR ^6 ER Je AE 10 分 钟 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 乙醚 25ml 振 摇 提 取 , 分 取 乙 醚 液 ,水 
液 备 用 ,乙醚 液 以 无 水 硫酸 钠 脱 水 , 挥 干 , 残 泻 加 乙酸 乙 酶 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 照 药 材 0. 2g. JI FR 
醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 液 loul, 
对 照 药材 溶液 241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 
甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 备用 水 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 
摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 水 30ml 洗涤 , 取 正 
TER, IKAN E F.R AEK 10ml, 加热 约 3 分 钟 ,搅拌 
使 溶解 , 放 冷 ,以 少量 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 加 于 聚 酰 胺 柱 (28g， 
80—100 目 , 柱 内 径 为 1.5~2cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,依次 以 水 
25ml,20276 H Ez 15ml 洗 脱 ,合并 上 述 两 种 洗 脱 液 , 备 用 。 继 
以 75% 甲 醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 回 收 浴 剂 至 干 , 残 淹 加 
甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 材 
0. 2g ,加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
TF ,残渣 加 水 10ml 搅拌 使 溶解 ,以 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 自 “ 加 于 
聚 酰 胺 柱 ……” 起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (6 : 3: 0.3 : 1) 为 展 


°- 1697 。 
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开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 距 以 含 2% 三 氧化 铝 的 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检 
视 。 供 试 品 色 谐 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
Bii & I) 2eJ6 EREN. 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 洗 脱 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 
1ml 使 洲 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 21. 分别 点 于 同一 硅 
Ae G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0. 2) 为 展开 剂 HET CH Es P EDI 2% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 则 0601). 

pH Jy 4.0—6.0 GB lll] 0631), 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 脐 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 
数 按 革 药 背 峰 计算 应 不 低 于 8000, 


s s 86 
20~30 E n 
30—43 TEF ud 
43-70 TN os 
一 一 76 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 75 和 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 0. 1mg 的 混合 
溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, t 50ml E XR 
中 ,加 75% 甲 醇 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Spl, EA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 Iml EFS AFHR BCC Hio O16 ) 计 ,不 得 少 于 
1. 8mg; 含 赤 芍 以 芍药 昔 (Cx Hzs O11) 计 ,不 得 少 于 2. 5mg. 

功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 。 用 于 瘀 血 内 停 所 致 的 胸 痹 ， 
症 见 胸 周 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10ml, 一 日 2 一 3 次 。 

规格 〗 每 支 装 10ml 

[IER 密封 , 置 阴凉 处 。 
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MS 187. 5g 
降 香 125g 

LANAI 以 上 五 味 , 降 香 提 取 挥 发 油 «2 188 BI KT RC 
器 收集 ;其 余 赤 芍 等 四 味 用 85% 乙 醇 加 热 回流 二 次 ,第 一 次 3 
小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙醇 ,与 上 述 水 溶 
液 合 并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.40(50C) 的 笛 襄 ， 
加 辅料 适量 , 制 成 颗粒 ,干燥 ,加 入 降 香 挥 发 油 , 混 匀 , 压 制 成 
1000 片 , 包 糖 衣 或 薄膜 衣 , 即 得 。 

URI 本 品 为 糖衣 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 棕 色 
至 棕 褐 色 ; 气 微 香 , 味 微 苦 、 辛 。 

LEJI (1) 取 本 品 5 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 , 加 乙醚 
20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 得 加 乙酸 乙 酯 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 0. 2g, 加 甲 
醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 
酸 乙 酯 (8 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 日 光 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
主 斑点 。 

(2) 取 川 营 对 照 药 材 0.2g, 加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
材 溶 液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 甲 
茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 2 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 ,在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 15 片 , 糖 衣 片 除去 糖衣 , 研 细 ,加 甲醇 30ml， 
播 散 , 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
20ml, 加 热 搅 拌 使 溶解 , 放 冷 ,以 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 
的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 加 水 15ml 
洗涤 , 取 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 RÆK 10ml, 加 热 约 3 分 
Eh ,充分 搅拌 使 溶解 , 放 冷 ,以 少量 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 加 于 聚 酰 
胺 柱 (2g,80 一 100 目 , 柱 内 径 为 1.5 一 2cm, 干 法 装 柱 ) E,K 
次 以 水 25ml, 2026 FH j£ 15ml 洗 脱 ,合并 上 述 两 种 洗 脱 液 , 备 
用 。 继 以 75% 甲 醇 30ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 回 收 溶剂 至 干 ， 
残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药 
材 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,以 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 自 "“ 加 于 聚 
酰胺 柱 …… ”起 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
泗 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 -甲酸 -水 (6 : 3 : 0.3: 1) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 含 2% 三 氯 化 铝 的 10% 硫 酸 乙醇 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 上 蛇 外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 效 光 主 斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 洗 脱 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 浴 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 
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1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 访 药 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 
10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 干 , 喷 以 2% 香草 醛 硫酸 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

〖 含量 测 定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;* 广 药 苷 、 丹 酚 酸 B 检测 波长 
为 230nm, 丹参 酮 下 检测 波长 为 270nm。 理 论 板 数 按 广 药 
背 峰 计算 应 不 低 于 8000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BO) 


0 一 20 14 86 
20~30 14—19 86—>81 
30 一 43 19-20 81—80 
43-70 20—24 80 一 76 
70 一 77 24 76 
77~78 24—>75 76—25 
787492 75 29 


927-100 


75-90 


25—>10 


对 照 品 溶液 的 制备 RIAIR m 7I BS B 对 照 


品 、 丹 参 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 
含苞 药 背 80pg、 丹 酚 酸 B 0. 16mg .丹参酮 下 As 10ug 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 HUS 10 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0.5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 75 为 甲醇 25ml, 密 塞 ， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频率 40kHz)40 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 75 汉 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 Sul, 
注 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 丹参 以 丹 酚 酸 BOC Ha O16 ) 计 ,不 得 少 于 
2. 0mg, 以 丹参 酮 下 (Ce His 0; ) 计 ,不 得 少 于 0. 20mg; 含 赤 
^j LIAS Zr H CCa Ho Oi ) 计 ,不 得 少 于 0.80mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 将 。 用 于 将 血 内 停 所 致 的 胸 疾 ， 
症 见 胸 间 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 一 8 片 , 一 日 3 次 。 

【规格 】 薄膜 衣 片 (1) 每 片 重 0.32g (2) 每 片 重 
0. 35g (3) 每 片 重 0. 38g 

MERI PH. 
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〖 处方 〗 丹参 562. 5g 
JI 281. 3g 
降 香 187. 5g 

LHI 以 上 五 味 , 降 香 提取 挥发 油 , 蒸 饮 后 的 水 溶液 另 
器 收集 ;其 余 赤 芍 等 四 味 用 85%% 乙 醇 加 热 回流 提取 二 次 ,第 
一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小时, 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 ,与 上 
述 水 溶液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.35 一 1.40(50" ) 的 
稠 膏 , 加 入 降 香 挥发 油 , 混 义 ,加 入 玉米 油 或 大 豆油 基质 至 
500g ,用 胶体 磨 研 勺 ,球磨机 研 细 ,过 筛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

URI 本 品 为 软 胶 宫 , 内容 物 为 含有 标 黄 色 至 棕 褐 色 
惹 浮 漫 襄 的 油状 物 ; 气 微 香 , 味 微 苦 。 

【鉴别 〗 CO BU i5 PI 9J 2g, 加 乙醇 20ml, 充 分 搅拌 ， 
滤 过 ,滤液 低温 蒸 至 约 1ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 丹 参 对 照 
药材 0. 2g ,加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作 
为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 
(60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (8 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

(2) 取 川 芝 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 静 置 , 取 上 清 液 作为 对 上 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 甲 
茶 -乙酸 乙 酯 (9 : 2: 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 ,在 紫外 光 
《365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 殉 沧 主 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 石油 酶 (30 一 60C)30ml 振 摇 使 
4 BE. UE XE. SR IAE BETA dd SE C30—60'C)20ml 重复 上 述 操作 ， 
弃 去 石油 醚 液 ,残渣 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 20ml, 加热 搅 拌 使 溶 
解 , 放 冷 , 以 脱脂 棉 滤 过 , 滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 水 15ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 回 
收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 10ml, 加热 约 3 分钟 ,充分 搅拌 使 溶 
解 , 放 冷 , 以 脱脂 机 滤 过 ,滤液 加 于 聚 酰胺 柱 (2g,80 一 100 H, 
柱 内 径 为 1.5 一 2cm, 干 法 装 柱 ) 上 ,依次 以 水 25m1. 20 96 FP Bg 
15ml 洗 脱 ,合并 上 述 两 种 洗 脱 液 , 备 用 。 继 以 7526 8 BE 30ml 
洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 红 花 对 照 药材 0. 2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 
处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 10ml 使 溶 
解 , 以 脱脂 极 滤 过 ,滤液 自 "“ 加 于 聚 酰 胺 柱 ……” 起 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 5 站, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 屋 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丙 


赤 芍 281. 3g 
红 花 281. 3g 


。 1699 。 
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酮 -甲酸 -水 (6 : 3 : 0. 3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 
含 2% 三 氧化 铝 的 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 洗 脱 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml 振 播 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 , 回 收 溶剂 至 干 , 残 演 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5p1、 对 照 品 溶液 241, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 :0.2) 为 展开 剂 JS JF WHE, BP A 2 06 8 
醛 硫酸 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 ，。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
斑点。 


〖 检查 〗 应 符合 胶 圳 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

[e EU EI 丹参 、 赤 芍 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 
数 按 广 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 8000, 


BHO 


0 一 20 14 86 

20—30 1419 86—81 
30~43 19->20 81—80 
43~70 20—24 80—76 

70 一 77 24 76 

XR 溶液 的 制备 取 芍药 背 对 照 品 ARR mm Hh 


适量 ,精密 称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 各 含 
液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 0. 3g ,精密 称 定 , 精 密 加 入 50% 甲 醇 -丙酮 -磷酸 (100 : 
30 : 0. DIRE IG E 50ml, 称 定 重 量 ,70C 加 热 回流 1 小 时 , 取 
出 , 趁 热 播 习 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 50% 甲醇 -丙酮 -磷酸 
(100 : 30 : 0. 3) 混 合 溶 液 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCC Ha Ou ) 计 ,不 得 少 于 
3. Omg ; E ZR A3 EA AJ ZU Ë (Cos Hos O11) 计 ,不 得 少 于 1. 2mg. 

丹参 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» dU o 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 板 
数 按 丹 参 酮 下 A 峰 计算 应 不 低 于 18 000, 


l5ng 的 混合 ri y 


品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 2091 注 


e 1700 。 
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0 一 5 65 35 
5 一 25 65>90 35—10 
对 照 品 溶液 的 制备 。 取 丹参 柄 对 照 品 适量 ,精密 称 


定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E Tug WER, BUTS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 0.3g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 
理 ( 功 率 400W , 频率 40kHz)20 分 钟 , 轻 摇 使 分 散 ,70C 加 热 
回流 1 小 时 ,取出 , 趁 热 播 勺 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 
减 失 的 重量 15] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 l0ulik 
入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

OAR I a CCis His Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg. 

功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 。 用 于 瘀 血 内 停 所 致 的 胸 辛 ， 
症 见 胸 闽 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 5 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 5g 

〖 贮藏 〗 密封 。 


精制 冠 心 颗粒 


Jingzhi Guanxin Keli 


【处方 〗 丹参 351g IRAJ 175g 
J| E 175g 红 花 175g 
降 香 117g 
[BEY 以 上 五 味 , 除 红 花 外 ,其 余 丹参 等 四 味 加 水 前 者 
三 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 ,第 三 次 1 小 时 ,合并 前 


液 , 滤 过 ; 红 花 加 水 适量 ,80C 温 浸 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 
次 1 小 时 ,合并 温 液 , 滤 过 ,与 上 述 滤 液 合 并 ,浓缩 至 稠 襄 状 ， 
在 80 干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 巷 糖 和 糊 精 适量 , 混 匀 , 制 成 
颗粒 ,干燥 , 制 成 1000g, 即 得 

DEIRI 本 品 为 柠 色 至 棕 褐色 的 颗粒 ; 味 微 甜 、 微 苦 。 

LESI (1) 取 本 品 1. 3g, 加 水 20ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 
清 液 ,加 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 2, 加 乙酸 乙 酯 20ml, 振 播 提取 ， 
提取 液 置 水 滩 上 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 丹 参 对 照 药 材 0. 5g, 加 水 20ml, RÆ 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 水 至 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 丹 参 素 
钠 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 洲 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -丙酮 -甲酸 
(25 : 10 : OHERA, RER WME MF, EARRA PEJS. 
置 10 4h, E AAEE (365nm0 FEL. GE m C iE r4 
别 在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 获 光 斑点 。 
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(2) 取 本 品 13g,; 人 研 细 , 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙醚 25ml 振 
摇 提 到 ,离心 ,分 取 乙 栈 液 ,以 无 水 硫酸 钠 脱 水 ,乙醚 液 挥 干 ， 
残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 川 营 对 
照 药材 0. 2g, 加 甲醇 2ml, 超 声 处 理 10 分 钟 , 静 置 , 取 上 清 液 
作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 
试 品 溶液 10yl、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 正己 烷 - 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 ,及 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 主 斑 点 。 

(3) 取 本 品 26g, 加 甲醇 50ml, 加热 回 流 1 小 时 , 滤 过 , 滤 
液 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 水 20ml, 加 热 搅拌 使 溶解 , 放 冷 ,以 
脱脂 棉 滤 过 ,滤液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,加 水 15ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 
至 干 ,残渣 加 水 10ml, 加 热 约 3 分钟 ,充分 搅拌 使 溶解 , 放 冷 ， 
以 少量 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 加 于 聚 酰 胺 柱 (2g,80~100 目 , 柱 内 
径 为 1. 5~2cm,; 干 法 装 柱 ) 上 ,依次 以 水 25ml, 20% FH BE 15ml 
洗 脱 ,合并 上 述 两 种 洗 脱 液 ,备用 。 继 以 75% 甲 醇 30ml v 
脱 , 收 集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 男 取 红 花 对 照 药材 0.2g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 
理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 搅拌 使 
溶解 ,以 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 自 “ 加 于 聚 酰 胺 柱 ……” 起 同 法 制 成 
对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 沙 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -两 
酮 -甲酸 -水 (6 : 3: 0.3 : DARFA, RR H, MT m A 
E 2%% 三 氯 化 铝 的 10%% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 
显 色 清 晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 英 光 主 斑 点 。 

《4) 取 [鉴别 063) 项 下 的 备用 洗 肪 液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 
20ml 振 摇 提取 ,分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
lml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 
RE img 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5: 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 喷 以 2% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 
【含量 测定 〗 RAAH EA GE 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.1%% 磷 酸 溶液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 230nm。 理 论 板 
数 按 访 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 8000, 


MONEO 


流动 相 A(%) Wiz BO) 
0 一 20 14 86 


1419 96-*51 


续 表 
时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 AC) 流动 相 BC%) 
30~43 19—>20 81—80 
43~70 20—24 80—76 
70~77 24 76 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 、 丹 酚 酸 B 对 照 品 


适量 ,精密 称 定 , 加 75% 甲 醇 制 成 每 lml 各 含 15pg 的 混合 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适 量 , 人 研 细 ， 
取 约 0. 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 75 96 FR E 50ml, 密 塞 , 称 定 重 
量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W, 频率 40kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 , 用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 液 ， 
即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 浴 液 与 供 试 品 浴 液 各 20p1, 注 
入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 丹参 以 丹 酚 酸 BCCs Hio O16 ) 计 ,不 得 少 于 
18. 0mg; 含 赤 芍 以 芍药 背 (C,s Ha Oi ) 计 ,不 得 少 于 25. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 化 瘀 。 用 于 瘀 血 内 停 所 致 的 胸 瘟 ， 
症 见 胸 闽 、 心 前 区 刺 痛 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 开 水 冲服 。 一 次 1 袋 ,一 日 2~3 K. 

【规格 〗 FRR 13g 

[ixl 密封 。 


Rk BB R XE 


Xiongdan Jiaonang 


KAAI 能 胆 粉 50g 

LADAJ 取 能 胆 粉 , 研 细 , 干 燥 , 装 入 胶 宫 , 制 成 250 粒 ; 
或 加 活 粉 等 辅料 适量 , 混 义 ,干燥 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 ， 
即 得 。 


DERI 本 品 为 便 胶 赛 ,内容 物 为 浅黄 棕色 粉末 ; 味 苦 、 
微 腥 。 
【鉴别 (1) 取 本 品 内 容 物 适量 (相当 于 熊 胆 粉 0.06g)， 


加 乙醇 5ml 使 溶解 TR GE SUR TRES T T EL 10% 氨 氧化 钠 溶 
液 5ml, 置 水 洽 上 加 热 水 解 8 小 时 (或 120C 水 解 2 小 时 ), 放 
冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ， 
每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 乙醇 5ml 使 溶解 ， 
静 置 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 能 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 糙 
去 氧 胆 酸 对 照 品 和 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 lml 各 舍 0. 5mg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 4ul1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 - 异 戊 配 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (10:5:3:5:1) 的 
上 层 溶液 ( 临 用 配制 ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C 加热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 


e 1701 。 


熊 胆 救 心 丸 
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置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

《2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 。 供 试 品 色 谱 
中 ,应 呈现 与 对 照 品 主峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检查】〗 A 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 1ml 
含 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 和 上 述 对 照 品 
溶液 各 4pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 - 异 戊 
醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (10 :5:3:5:1) 的 上 层 溶液 ( 临 用 配 
制 ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 于 , 喷 以 10%% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,不 得 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103) 。 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅胶 

SR E A HA BE-BEER — SUR CO. 03mol/L) C68 : 320 (用 

磷酸 调节 pH 值 为 4.4) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 210nm; 柱 温 为 

40C 。 理 论 板 数 按 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 峰 计算 应 不 低 于 2500, 
对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 钠 对 照 品 适量 ， 

精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 和 牛 

BREE AJER 0. 957 8mg) 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 混 匀 , 取 适量 (相当 于 熊 胆 粉 0. 12g) ,精密 称 定 , 置 50ml 
量 瓶 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W, 频 率 50kHz)10 
分 钟 , 放 冷 , 用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 
10pl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 熊 胆 粉 以 牛 磺 能 去 氧 胆 酸 (Cze Has NO; D) FH, 
规格 (1) 不 得 少 于 60. 0mg; 规 格 (2) 不 得 少 于 15. 0mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 , 平 肝 , 明 目 。 用 于 惊 风 抽 搞 ,咽喉 
肿 痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 粒 [ 规 格 (1)] 或 一 次 2 一 3 
粒 [ 规 格 (2)] ,一 日 3 次。 


Ai 


规格 〗 (1) 每 粒 装 0. 2g( 含 能 胆 粉 0.2g) (2) 每 粒 装 
0. 25g C RE BUE; 50mg) 
[3x1] 密封 。 
Xiongdan Jiuxin Wan 

[4753 能 胆 粉 O. 2g WS EK 1. 67g 

冰片 2g 人 工 廊 看 0. 2g 

人 参 6.7g 珍珠 3. 4g 

人 工 牛 黄 0. 5g 猪 胆 粉 1. 5g 


水 牛角 浓缩 粉 1. 67g 
。 1702 。 


〖 制 法 〗 以 上 九 味 , 除 能 胆 粉 . 蟾 酥 、. 冰片、 人 工 廊 香 .人 
工 牛黄 分 别 研 成 极 细 粉 外 ,其 余 珍珠 等 四 味 粉 雄 成 细 粉 ,能 
胆 粉 等 五 味 极 细 粉 与 珍珠 等 四 味 的 细 粉 及 淀粉 等 辅料 配 
研 , 过 第 , 混 匀 ,以 水 泛 丸 ,低温 干燥 , 制 成 1000 粒 , 用 百草 
霜 包 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 黑色 的 水 丸 ; 气 香 , 味 先 兰 而 后 有 持久 的 
麻辣 咸 。 

LEII (1) 取 本 品 2.5g, 研 细 , 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,药酒 备用 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 适 量 , 加 乙酸 乙 酯 制 
RẸ lm E Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 防 干 , 喷 以 1%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 廊 香 酮 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml E 5mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
对 照 品 溶液 241 与 [鉴别 ](1) 项 下 的 供 试 品 溶液 15p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 ， 
喷 以 2,4- 二 硝 基 茶 肝 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 ](C1) 项 下 的 药酒 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 20ml， 
超声 处 理 30 分 钟 ,分 取 正 丁 醇 液 ,用 3 倍 量 氨 试 液 洗 泛 2 次 ， 
弃 去 洗涤 液 , 正 丁 醇 液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
ARRA. BRASE Rb HE m, A ZR P Re 对 照 品 
RASSY Rg: 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 四 种 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GEBRE MUZA 
甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 人 工 牛 黄 对 照 药材 50mg, 加 乙酸 乙 酯 2ml, 振 播 提 
取 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90'C)- 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 
(1 : 8:4:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 磷 钼 酸 乙 
醇 溶液 ,在 105C 加 热 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 脂 蟾 毒 配 基 对 照 品 和 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 ,加 甲醇 制 
成 每 1ml 各 含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 对 照 品 溶液 及 [鉴别 ](3) 项 下 的 
供 试 品 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ERR E ,以 环 已 烷 - 
三 握 甲 烷 -丙酮 (4 : 3 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 明 干 , 吐 以 
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20% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奖 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 1g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 加 热 回流 1 小 时 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 10%% 氧 氧化 钢 溶液 10ml, EK 168 
中 加 热 5 小 时 , 放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3. 用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 阁 于 ,残渣 加 
乙醇 4ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 能 去 氧 胆 酸 对 照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 湾 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 lpl1; 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 寞 辛 煤 - 乙 醚 - 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 
(10:5:3:5:1) 的 上 层次 液 为 展开 剂 , 展 开 15cm., Buh Bi 
FEE 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105 C JI E XXE uu, f C5 T8: DT 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 交 光 考 点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 :以 乙 情 -0. 5 加 磷酸 二 氧 钾 溶 液 (50 : 50)( 用 磷酸 调 
"CH pH fi zà 3.2) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 296nm; 柱 温 40C 。 
理论 板 煞 按 华 晓 酥 毒 基 峰 . 脂 饮 毒 配 基 峰 计算 均 应 不 低 
于 4000, 

XpHR GAGAGEDÉ Ut aite UE ERREA X HO dn UI NE S 
配 基 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 6 fe 35 SEE 
dk 85ng. JEME BEML 10wg 的 溶液 , 摇 勾 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 取 本 品 60 粒 , 研 细 , 取 约 0. 65g T 
密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 20ml, 称 定 重量 ,加 
热 回流 1 小时, 放 冷 , 青 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20p1; 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg A YE ER A tE BK ue E (Cas Hi; Os ) UHR WS BF SC 
AE CCo; Hi; O: ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg. 

【功能 与 主治 〗 强 心 益 气 ,芳香 开 穷 。 
E E Ji 53. s E D. D Pa] oc éd n ATE SOR e 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 粒 , 一 日 3 次 。 


一 


用 于 心气 不 足 所 


[EXE 小 儿 及 孕妇 禁用 。 
【规格 】 每 10 粒 重 0. 25g 
【贮藏 】 密封 。 
BRBB RE S T$ 
Xiongdan Zhiling Shuan 
[475]  f&JH E; 1.05g yk 40g 


BIHA 202g 珍 丈 母 202g 


WWE 202g E WE iB 202g 

[mk UBI HA IREE, Hk Ar mE) 8 M 23 s 1C 
fr. 120 El; BE HEC] Fd Bic OE ELA AEI E v | oO E A RR 
肪 酸 酯 加 热 至 50 一 60C Jil AE H A SE ERU) RS E GL IH 
青苔 等 ,搅拌 , 混 匀 , 注 模 , 冷 却 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

性 状 本 品 为 奈 黄 色 至 棕色 的 栓剂 。 

[2303 (1) 取 本 品 2 AL. DERE IK 10ml, 加 盐酸 1ml. 
徊 水 浴 中 温 热 ,充分 搅拌 ,使 基质 熔化 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 
3ml,; 加 亚 铁 和 乌 化 钾 试 液 2 滴 , 即 生成 白色 和 架 状 沉淀 或 来 有 蓝 
色 沉 淀 ; 男 取 滤 液 3ml, 加 稀 硫 酸 酸化 ,再 加 0. 5% 硫 酸 铜 试 液 
2 滴 及 硫 氰 梭 汞 氨 试 液 数 滴 , 即 生成 紫色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 2 粒 , 加 水 25ml, 署 水 浴 中 加 热 并 搅拌 使 溶 
解 , 静 置 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 20ml 振 摇 提取 , 弃 去 乙醚 
E ,水 层 加 20%% 氢 氧化 钠 溶液 10ml, 加 热 挥 尽 乙醚 ,加 热 回 流 
5 小 时 BOF ,加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 加 乙酸 乙 酯 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 .能 去 氧 胆 酸 对 照 品 、. 猪 去 氧 胆 酸 对 
照 品 和 鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 Img BUE 
TG TEASER i HW. HR ES C WE IE OBI 0502) 试 验 ， 
吸取 供 试 品 溶液 Z— Gul 及 对 照 品 溶液 201. 2 3 CT 8] — 1E 
Wi G WHJR, IF iE M-E J -yki R-k do : 5 : 
3:5:1) 的 上 层 溶液 ( 临 用 配制 ) 为 展开 剂 ,展开 15cm, WH, 
陈 干 , 喷 以 10 加 硫酸 乙醇 溶液 ,在 105'C Jn $4 28 XE ju 3 (A 18 
晰 , 置 紧 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 严 光 斑点 。 

(DIRA i. 1 BE ERE . EPIS P 0E e EIL. Ek IS E 
Jit zs su 48 JE 48 y. FH 4a dd RE C60 — 90 CO YR fft FE 9p , E R 
1ml EJ Bt X du VER HR. 53 HUDK Eros] RS d s JA 3H] E C60 — 
90C ) 制 成 每 lml & 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 4~8pl 及 对 照 品 溶 
WE 2p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酷 
(5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 景 干 , 噶 以 10% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107) 。 
【含量 测定 2 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 


色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.25mm， 
EEREN 0. 5pnm); 柱 温 为 130 7C ;分 流 进 样 ,分 流 比 为 10 : 1。 
理论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 10 000。 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,加 环 已 烧 制 成 每 
1ml 含 1.5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 龙 脑 对 照 品 约 
10mg ,精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 溶液 俱 溶 解 , 并 稀 
释 至 刻度 , 播 匀 ,吸取 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 .测定 ,计算 校 
ERT 

测定 法 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 混 匀 , 取 约 2g, 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 25ml, 混 


e 1703 。 


Ak EAE UE 


匀 , 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 33kHz) 
20 分 钟 , 放 准 ,再 称 定 重量 ,用 环 已 烷 补 足 减 失 的 重量 , 摇 
5] ,放置 , 取 上 清 液 , 滤 过 , 取 续 滤液 1p1, 注 入 气相 色谱 仪 ， 
测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 冰片 以 龙 脑 (Ci。His 0) 计 ,不 得 少 
F 18. 0mg., 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止痛 , 敛 疮 生 肌 ,止血 。 
FB FR E Bi 388 h t Reda «Jn DX at s ALE 46. A EPR HB Ifi. 

用 法 与 用 量 〗 直肠 给 药 。 一 次 1 粒 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 粒 重 2g 

贮藏】 密封 , 置 阴凉 处 。 


附 : 胆 糖 这 质量 标准 
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[处 方 ] 猪 胆 粉 10kg 

[ 制 法 ] BURS 100kg, 加 入 纯化 水 适量 加 热 融化 后 加 
入 猪 胆 粉 ,加 热 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.35(80C ) 的 笛 
膏 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 棕 褐 色 的 稠 厚 的 半 流 体 ; 气 腥 , 味 苦 。 

[鉴别 ] 取 本 品 1g, 加 10 26 S 454 10ml,120C 加 热 4 
小 时 , 放 冷 , 滴 加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 播 匀 , 加 乙酸 乙 酯 
10ml, 振 播 提 取 ,乙酸 乙 酯 液 燕 干 , 残 河 加 乙醇 2ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
im & lmg 的 盗 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 
层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 -水 (10 :5:3:5:1) 
HJ E ETE PR Cf HA Bo lO A RE TR]. E JP. CHR ECCE s CEA 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C Jn dA SE S E (LES. De S 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

[检查 ]  ^F.:EÉBB 取 牛 胆 对 照 药 材 , 羊 胆 对 照 药材 各 
0. 1g, 按 [鉴别 ] 项 下 的 供 试 品 溶液 制备 方法 , 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 斌 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 项 下 的 
供 试 品 溶 液 及 上 述 两 种 对 照 药 材 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 奎 
B G 薄 层 板 上 , 照 [ 鉴 别 ] 项 下 方法 展开 , 显 色 ,不 得 显 与 对 照 
药材 完全 一 致 的 斑点 。 

异性 有 机 物 取 本 品 0.5g, 加 水 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 取 
AR iE , 置 显微镜 下 观察 ,不 得 有 植物 组 织 , 动 物 组织 或 演 
粉 粒 等 。 


RRBB RE SEES 
Xiongdan Zhiling Gao 


处方】 能 胆 粉 1.05g 
BIHA 202g 


冰片 40g 
珍珠 母 202g 
o 1704 。 
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BB SEP 202g f m HI 202g 

〖 制 法 〗 UERR, UE HU REE UK Rr Ar WR) VE IX 
最 细 粉 ,过 得 , 混 匀 ;蛋黄 油 、 驴 胆 粉 . 胆 糖 膏 加 入 凡士林 151g, 
温 热 使 熔化 ,加 入 上 述 粉 末 , 混 匀 , 制 成 1000g, 分 装 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 黄 色 的 软膏 ;有 具 清 香气 。 

【鉴别 〗 OREM 2g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 10 分 钟 ， 
滤 过 ,残渣 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 5 分钟, 滤 过 , 弃 去 乙醇 提 
取 液 ,药酒 加 稀 盐 酸 10ml, 煮沸 数 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 , 取 滤 液 
3ml, 加 亚 铁 氰 化 钾 试 液 2 滴 , 即 生成 白色 和 架 状 沉淀 或 夹带 有 
蓝 色 的 沉淀 ; 男 取 滤 液 3ml, 加 稀 硫 酸 酸 化 ,再 加 0. 5% 硫 酸 铀 
试 液 2 滴 及 硫 氰 酸 汞 氨 试 液 数 滴 , 即 生成 紫色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 10g, 加 水 25ml, 置 水 浴 中 加 热 并 搅拌 使 溶解 ， 
静 置 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 用 乙醚 20ml 振 摇 提取 , 弃 去 乙醚 层 , 水 
层 加 202765 SU (5 88 TREE 10ml, 加 热 挥 尽 乙 醚 ,加 热 回 流 5 小 
时 , 放 冷 ,加 盐酸 调节 pH 值 至 2 一 3, 加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 
次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 约 2ml, 作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 胆 酸 对 照 品 、 熊 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 
唱和 鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 m 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 2— 6,81 及 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (10 : 5: 3: 
5: 1) 的 上 层 溶液 ( 临 用 配制 ) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 12cm, 取 
ERF , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 色 
清晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 本 品 1g, 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 放 
冷 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 
照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 
211,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 
(5 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 在 105 人 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 〗 应 符合 软膏 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0109) 。 

【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 及 系统 适用 性 试验 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 为 男 定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.25mm， 
膜 厚度 为 0.25pm); 柱 温 为 130C; 分 流 进 样 , 分 流 比 为 
10: 1。 理 论 板 数 按 龙 脑 峰 计算 应 不 低 于 10000, 

校正 因子 测定 ”取水 杨 酸 甲 酯 适量 ,加 环 己 烷 制 成 每 
1ml 含 1.5mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 男 取 龙 脑 对 照 品 约 
l0mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,加 内 标 游 液 使 溶解 ,并 稀释 
至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1 岂 , 注 和 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 RA mA 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 内 标 溶 液 25ml, 1 53 . 85 3€ , PR XE EC EE GER E Ab PR CJ] 3E 
250W ,频率 33kH2) 20 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重 量 , 用 环 已 烷 补 
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足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,吸取 续 滤 液 lpl, 注 入 气相 色谱 仪 ， 
测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 冰 片 以 龙 脑 (Cu His O) 计 ,不 得 少 于 18. 0mg。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止 痛 , 敛 疮 生 肌 , 止 痒 ， 
JE. HFA E Bb S gm. Rd. A X P gd. HL SE Z6 VALE 
手术 出 血 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 , 洗 净 肛门 , 涂 布 于 肛门 内 外 ,一 日 
2 次 。 

规格 〗 FER 10g 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 

注 : 胆 糖 膏 质 量 标 准 见 能 胆 痔 灵 栓 质 量 标准 后 附 。 
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和 处方 | 山药 300g 
乌 药 300g 
以 上 三 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 入 «185 53 » FH ZK 1 AL. 


益 智 仁 ( 盐 炒 )300g 


CIRS 
干燥 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 淡 标 色 的 水 丸 ; 昧 微 咸 。 

(SIl (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 ; 淀粉 粒 三 角 状 卵 
JE 8X 4B [B JE , 直径 24 一 40pm, 脐 点 短 缝 状 或 人 字 状 (山药 )。 
内 种 皮 厚 壁 细胞 黄 棕 色 或 柠 色 ,表面 观 多 角形 , 壁 厚 JERE, 
胞 腔 含 硅 质 块 ( 益 知 仁 )。 

(2) 取 本 品 6g, 研 细 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 醚 (30 一 
60C)30ml, 密闭 浸泡 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 沽 加 石油 配 
(30—60'Co1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 益 智仁 对 照 
药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 GF» 薄 
层 板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 防 
干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

《3) 取 马 药 对 照 药 材 1g. iiA dH BE C30 — 60'C) 30ml, d 
i xd UE X URGE TE PIG «EROGO 60'C)1ml 使 溶 
解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 药 材 溶 液 各 
54l; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酷 
(15 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 殉 光 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; VA ZHE- (A4 : 56) 为 流动 相 ;检测 波长 为 235nm。 
理论 板 数 按 马 药 醚 内 酯 峰 计算 应 不 低 于 6000, 


m RER 


对 照 品 溶液 的 制备 取 乌 药 醚 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 本 品 适量 , 研 细 , 取 
3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 , 称 
XE ERE ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 40kHz)1 小 时 , 放 冷 ,再 
称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 重量 18 5] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10l 注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg E525 UL 5 25 REP TT C Cs Hi Os ) 计 ,不 得 
少 于 0. 09mg., 

【功能 与 主治 〗 补肾 缩 尿 。 用 于 肾虚 所 致 的 小 便 频数 、 
夜间 遗尿 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6g, 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 20 粒 重 lg 

〖 贮藏 〗 密封 。 


HB te BE E 
ouoquan Jiaonang 
【处 方 〗 山药 343g 
马 药 343g 

【 制 法 】 以 上 三 味 , 取 山药 103g 粉碎 成 细 粉 ,备用 ; 益 智 
仁 、 乌 药 及 剩余 的 山药 加 乙醇 回流 提取 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.30 一 1.65(60'C ) 的 
清宫, 备用 ; 药 演 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 合 
并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.12~1.20(60C) 的 清 襄 , 备 
用 ;两 种 清宫 分 别 于 65~75 干燥 成 干 浸 膏 , 干 浸 畜 与 山药 
细 粉 混合 粉碎 ,加 入 淀粉 适量 , 混 匀 , 制 粒 , 装 胶 守 , 制 成 
1000 粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 颗 
HERIR: LE RME o 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 单 粒 扁 卵 
JE. . — fü AK BRJE .类 圆 形 或 矩 圆 形 ,直径 8 一 35pm, 脐 点 点 状 、 
人 字 状 .十 字 状 或 短 缝 状 , 可 见 层 纹 ;草酸 钙 针 晶 束 存在 于 黏 
液 细胞 中 ,长 约 至 240um. £F TH 2 一 5um( 山 药 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 石油 酶 (30 一 
60C)20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 石油 配 
(30—60'Co1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 乌 药 对 照 药 
材 . 益 智 对 照 药材 各 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 GF» 薄 层 板 上 ,以 环 己 烷 -乙酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 益 乔 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
DE F A 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 ,在 与 马 药 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 


益 智 仁 343g 
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色 的 斑点 。 

EEI 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), | 

〖 含 量 测定 〗 乌 药 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; EA L-E 0. 576 PRA 0.1% 三 乙 胺 溶液 (10: 
90) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 280nm。 理 论 板 数 按 去 甲 异 波 尔 定 
峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 去 甲 异 波 尔 定 对 照 品 适 量 , 精 密 
称 定 ,加 甲醇 -盐酸 溶液 (0.5 一 100) (2 : 1) 制 成 每 lml 含 
20pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
0. 3g ,精密 称 定 , 置 25ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 -盐酸 溶液 (0.5 一 
100) (2 : 1) 适量, 超声 处 理 ( 功 率 300W , 频率 30kHz)10 分 
Jp , 放 冷 ,加 甲醇 -盐酸 溶液 (0.5->100)(2 : 1) 稀 释 至 刻度 , 摇 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1l10pl, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 马 药 以 去 甲 异 波 尔 定 (Cis Hai NO ) 计 ,不 得 
少 于 0. 40mg. 

山药 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 丙 基 酰胺 键 合 硅 胶 为 填 
E38) ; LA ZR K C90 : 10) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 191nm。 理 
论 板 数 按 尿 圳 素 峰 计算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 尿 圳 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 -盐酸 溶液 (0. 5 一 100) (2 : 1) 制 成 每 1ml & 25ug 的 溶 
液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 乌 药 [ 含 量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

A dh 8E TL I ZU UI ER 3€ 3€ (C. He N, Os) 计 , 不 得 少 
F 0. 48mg., 

【功能 与 主治 〗 补肾 缩 尿 。 用 于 肾虚 所 致 的 小 便 频数 、 
夜间 遗尿 。 

【用 法 与 用 量 〗 OR. 成 人 一 次 6 粒 ,五 岁 以 上 儿童 一 
次 3 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
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〖【 制 法 〗 以 上 九 味 ,肉桂 提取 挥发 油 ( 挥 发 油 加 入 0. 3ml 
聚 山梨 酯 80,565)» AERA EE BR AES XI 7526 7, E [n] 
流 提 取 二 次 ,每 次 3 小 时 , 药 漆 备用 , 药 液 滤 过 ,回收 乙醇 ,并 
浓缩 至 相对 密度 为 1.08~1.10(25'C), 加 水 适量 搅 匀 ,调节 
pH 值 至 3. 8, 冷 藏 48 小 时 以 上 , 滤 过 ,滤液 ,沉淀 物 分 别 男 器 
保存 备用 ;上 述 药 潭 与 党 参 、 地 龙 、 欧 日 、 炒 莹 世子 混合 ,加 水 
前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1.5 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ， 
滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 16—1. 18(25C), 加 乙醇 使 含 醇 量 
达 70%% ,搅拌 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 , 沉 泻 与 上 述 沉 淀 合并 ， 
用 含 1% 盐 酸 的 70% 乙 醇 洗涤 , 洗 液 滤 过 ,滤液 与 上 述 滤 液 合 
并 ,回收 乙醇 至 无 醇 味 ,加 入 冰片 . 薄 奏 脑 溶液 (将 冰片 、 薄 葵 
脑 加 4 倍 量 95% 乙 醇 溶解 ,缓慢 加 入 到 约 13ml 含有 1026 3t 
山梨 酯 80 的 热 水 溶液 中 , 搅 匀 ) 及 上 述 挥发 油 溶 液 , 加 入 万 糖 
83g、 甜 菊 素 0. 5g, 搅 匀 , 调 节 pH 值 至 规定 范围 ,加 水 调整 总 
量 至 1000ml, 搅 匀 , 滤 过 , 灌 封 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 深 棕 红色 液体 ; 气 香 , 味 昔 , 微 酸 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 30ml, 用 乙醚 30ml 振 摇 提取 , 弃 去 
乙醚 液 ,水 液 加 盐酸 3ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 ,用 三 氯 甲 烷 
振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 三 氯 甲 烷 液 , 蒸 干 , 残 渣 加 三 
S PE 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 觉 参 对 照 药材 
1g, 加 水 50ml, 加 热 回 流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 30ml， 
自 “ 加 盐酸 3ml” 起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (20 : 4 : 0.5) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 防 和 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105°C 加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 乙醚 
液 备 用 ;水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 40ml, 合 
并 正 丁 醇 液 ,用 正 丁 醇 人 饱和 的 水 洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 正 丁 醇 
W T SE EB BS 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 三 七 
对 照 药材 1g, 加 80% ZE 50ml, 加 热 回 流 1 小时, 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 蒸 二 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 人 参 皂 背 Rb, HEM ASEP Re 对 照 品 及 三 七 
BP R 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 - 甲 
醇 -水 (13 : 7 : 2)10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 评点 。 

(3) 取 本 品 20ml, 加 浓 氨 试 液 调节 pH 值 至 10 一 11, 用 三 
氧 甲 烧 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 20ml, 合 并 三 氯 甲 烧 液 , 回 收 溶剂 
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至 干 , 残 酒 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 延 胡 索 
对 照 药材 1g, 加 80% 乙醇 50ml, 加 热 回流 1 小时, 放 冷 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 延 胡 索 乙 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
供 试 品 溶液 和 对 照 药材 溶液 各 plo RR SS TRI 251. 2 9| xà 
于 同一 用 1% 氧 氧 化 钠 溶 液 制备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 
烷 - 三 握 甲 烷 -甲醇 (7. 5 : 4 : 1) 为 展开 剂 , 置 用 展开 剂 预 饱 和 
15 分 钟 的 展开 氏 内 ,展开 ,取出 , 景 干 , 置 砚 蒸 气 中 二 至 斑点 
显 色 清 晰 , 挥 尽 板 上 吸附 的 碘 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 贷 点 。 

(4) 取 [鉴别 ]C2) 项 下 乙酸 提取 液 , 挥 干 , 残 酒 加 无 水 乙醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 薄 和 荷 脑 对 照 品 . 冰片 对 照 


品 适 量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 0.5msg 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 


种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : 2) 为 展开 剂 , 二 次 展开 ,第 一 次 展 
至 4cm, 第 二 次 展 至 8cm, 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 洲 
液 ,在 105'C 加 热 至 广 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 
[tex] 相对 密度 ”应 不 低 于 1. 10( 通 
pH 值 ” 应 为 4.0 一 6.0( 通 则 0631) 。 
其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 
【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A AIRA mH A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 电 
Rs ean en 8000, 


则 06012, 


流动 相 AK) 流动 相 B(%) 


时 间 ( 分 钟 ) 
0 一 12 15—19 85— 81 
12—29 19 81 
29—53 19—33 81—67 
53— 70 33 67 


对照 品 溶液 的 制备 GRABud Rg: XB HE dr 
Rb, oJ RE E — Esp R 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 70 26 
EURE lm EASE Rg10. 4mg、 人 参 皂 并 Rbi0. 4mg、 
三 七 电车 RO Img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 10ml, 置 分 液 漏斗 
中 ,用 三 氯 甲烷 提取 2 次 ,每 次 20ml, 水 液 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 酒 加 70 如 
甲醇 适量 使 溶解 ,转移 至 25ml 量 瓶 中 ,加 70% 甲 醇 稀 释 至 刻 
度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0ul, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 


LASEH 


镇 咳 宁 糖浆 


本 品 每 1ml 含 三 七 以 人 参 电 音 Rg (Caz Hrs Ou )、 人 人 参 皂 
H Rb (Cs, Ho 05251 —-E Ri (Car Hg O18 ) 的 总 量 计 , 不 
得 少 于 2. 0mg。 

功能 与 主治 〗 益 气 活血 , 通 络 化 痰 。 用 于 气虚 血 凉 、 痰 
阻 脉络 ob EH ZA: JR Br S A E DL S i AU pe] oc ER SUA LE 
力 肢 冷 ; 冠 心病 心绞痛 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 20ml, 一 日 3 次 ;或 遵 医嘱 。 

[EX 孕妇 慎 用 ;本 品 久 存 后 可 出 现 轻 微 沉 演 ,请 振 摇 
均匀 后 服用 ,不 影响 功效 。 

〖 规 格 〗 (1) 每 支 装 10ml 

【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 


(2) 每 支 装 20ml 


HATIR 


Zhenkening Tangjiang 


处方】 HARRE 40ml 桔梗 80g 
盐酸 麻黄 碱 0. 8g 又 日 皮 20g 


KEGI 以 上 四 味 , 桔 梗 、 桑 白 皮 分 别 用 40% 乙 醇 作 溶 
剂 ,浸渍 , 渗 泪 ,收集 桔梗 渗 渡 液 240 m1. 3& E REB VETE 60ml。 
23 BOE 600g 制 成 单 糖浆 , 待 糖浆 温度 降 至 60C 以 下 ,加 入 
HANERE GENE. E BB WC. Sh SERRA I SUE 
LH 0. 1g. d E T 2ml, 搅 义 , 加 水 使 成 1000 ml. 18.53 , 滤 
过 , 即 得 。 

LEI 本 品 为 次 褐色 的 黏稠 液体 ; 气 芳 香 , 味 甜 。 

〖 鉴 别 〗 (1) 在 5 含量 测定 ] 项 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 2ml, 加 硅 藻 土 1g, 拌 匀 , 置 水 浴 上 蒸 干 ,加 乙 
醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 薰 干 ,残渣 加 乙醇 2ml 
使 洲 解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 桔 梗 对 照 药 材 0.1g, 加 乙醇 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 piis Sul. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烷 -甲醇 - 甲 酸 (16 : 10 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
B BEF ELI plo hp 在 105 和 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

【检查 相对 密度 应 为 1.20~1.27( 通 则 0601). 

其 他 ”应 符合 糖浆 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0116) 。 

【含量 测定 】 ARREN HARS MANAH E 
谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
KAEA; UZIA A, A 0.1% 碰 酸 溶 液 为 流动 相 B， 
按 下 表 进 行 柳 度 洗 脱 ;盐酸 麻黄 碱 的 检测 波长 为 205nm, 甘 草 
苷 .甘草 酸 的 检测 波长 为 237nm。 理 论 板 数 按 盐酸 麻黄 碱 峰 
计算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ”分别 取 盐 
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对 照 品 . 甘 草酸 铵 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 稀 乙 醇 制 成 每 
lml 含 盐酸 麻黄 碱 60ug Hr SEP 25pg、 甘 草酸 (甘草 酸 重量 = 
HERE SEXE EE /1.02072120pg 的 溶液 , 即 得 。 


时 间 ( 分 钟 》 流动 相 (A%) 流动 相 (B%) 
0~10 8 92 
10~12 8—20 92-80 
12-20 20 80 
20— 22 20— 38 80—62 
22-45 38 62 


供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 2ml, 置 25ml ER 
中 ,加 稀 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
1041, HE A RH £5 8E ,测定 , 即 得 。 | 

本 品 每 lml 含 盐酸 麻黄 碱 (Co His NO: HCD E X 0. 72— 
0. 88mg; E H E R E S H E P CCa Ha O, ) 计 ,不 得 少 于 
0. 045mg, 以 甘草 酸 (C He; O16 ) 计 ,不 得 少 于 0. 65mg. 

【功能 与 主治 〗 止咳 , 平 跨 , 祛 疾 。 用 于 风寒 束 肺 所 致 的 
咳嗽 气喘、 咯 痰 ; 文 气管 炎 .支气管 哮喘 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 一 10ml, 一 日 3 次 。 

【注意 】 在 医生 指导 下 用 药 ; 冠 心病 心绞痛 和 甲状 腺 功 
能 亢进 患者 慎 用 。 

【贮藏 〗 密封 。 


RATRE 


Zhennaoning Jiaonang 


【处 方 】 o AU 
丹参 水 牛角 浓缩 粉 
nas 天 麻 
葛根 MA 
白芷 


LEDAJ 以 上 九 味 , 除 猪 脑 粉 .水 牛角 浓缩 粉 外 ,其 余 细 
辛 等 七 味 粉 碎 成 细 粉 ,过 得 ,加 入 猪 脑 粉 .水 牛角 浓缩 粉 , 混 
RARE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 , 内 容 物 为 浅 棕 黄色 的 粉末 ;有 特 
LI du Y t 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 纤维 成 束 ,周围 
细胞 含 草酸 鲍 方 唱 ,形成 晶 纤 维 , 含 晶 细胞 壁 木 化 增 厚 (万 
根 )。 不 规则 碎 块 淡 灰 白色 或 灰 黄色 , 稍 具 光 泽 , 表 面 有 灰 棕 
色色 素 颗 粒 , 并 有 不 规则 纵 长 裂缝 (水 牛角 浓缩 粉 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 6g, 加 乙醚 50ml, 振 播 1 小时, 滤 过 , 渡 
液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 
丹参 酮 TE A 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 
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品 溶液 5pl\、 对 照 品 溶液 2 由, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 。 

(3) 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙醚 
制 成 每 1ml 各 售 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 男 取 白 
芷 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 振 摇 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 
潭 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [C 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 2l. 
上 述 对 照 品 溶液 及 对 照 药材 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 高 效 硅 
胶 G 藩 层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60 人 CD)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ， 
在 25C 以 下 展开 ,取出 , 陈 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 渡 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 沽 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 游 解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 川 这、 更 本 对 照 药 材 各 lg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 -乙酸 乙 酯 (9 : DJ 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 6g, 置 索 氏 提取 器 中 ,加 乙醚 50ml, E 
Ji $23 28 76€. , 弃 去 乙醚 液 ,残渣 挥 干 溶剂 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ， 
加 稀 乙 醇 50ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 在 中 性 
5& 45588: (200—300 目 ,5g, 柱 内 径 为 lcm) 上 ,以 稀 乙 醇 20ml 
Ve Bi . We S UE LU. 2RCT s FRE FH kG : 97) 混 合 溶 液 溶 
解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 并 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 素 对 照 品 , 加 乙 且 - 水 (3 : 97) 混 
合 溶液 制 成 每 lml 含 0.03mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 试 验 ,以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 膊 -0. 05 26 BEER TR W CZ : 98) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 220nm。 理 论 板 数 按 天 麻 素 峰 计算 应 不 低 于 3000。 分 
别 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ml, 注 入 液 相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 
中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

[tem] 应 符合 胶 守 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103)。 

【含量 测定 〗 葛根 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
30% 乙 醇 制 成 每 1ml 含 60yg BUIRYR BUTS. 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 lg AARE MERE 1g, 研 匀 , 置 索 氏 提取 器 中 ， 
JI £i 3 i C60 — 90 C ) 适 量 ,加热 回流 提取 4 小 时 , 弃 去 石油 醚 
液 ,药酒 挥 尽 石油 栈 ,连同 滤纸 简 一 并 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
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加 入 30% 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 
频率 50kHz)40 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 30%% 乙 醇 补 足 减 
失 的 重量 ES , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1001 与 供 试 品 溶液 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 素 (C Ho O4 ) 计 ,不 得 少 
于 0. 80mg. 

丹参 酮 了 。 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 270nm。 
理论 板 数 按 丹 参 酮 [[ 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 RKAS E AGE BR d 
XE ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 8ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
50ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250W, 频 率 50kHz) 30 分 
Ah , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 EJ. UE. 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 
10ul ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 酮 [4。(Cis His O; ) 计 ,不 得 少 
于 0. 07 mg. 

丹 酚 酸 B 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAEN; UP- Ri - FH S -ZK (30 : 10 : 1 : 59) 为 流动 相 ; 
检测 波长 为 286nm。 理 论 板 数 按 丹 酚 酸 B 峰 计 算 应 不 低 
于 3000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ”精密 称 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 
75% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 0. 06mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 75% 甲 
醇 50ml, 称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)1 小 
时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 75% 甲 醇 补足 减 失 的 重量 , 揪 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 蝇 
10ul, 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 


量 , 精 密 称 


溶液 与 供 试 唱 溶液 各 


适量 ,加 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


本 品 每 粒 含 丹 参 以 丹 酚 酸 BCCs Hi O16 ) 计 ,不 得 少 


加 

【功能 与 主治 〗 EKE. HFA E HAr EH k y k 
借 、 亚 心 呕吐 、 视 物 不 清 、. 胶 体 麻 木耳 鸣 ; 血 管 神经 性 头痛 、 高 
血压 、 动 脉 人 硬化 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4~5 粒 ,一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

Em iE 密封 。 

EE: 猪 脑 粉 按 干 燥 品 计算 , € m 
7.096 —9. 0% GBLUIJ 0704 第 一 法 )。 


A CNO NM 


澳 泰 乐 颗粒 
RIRE ZR UR 
Aotaile Keli 
[4h75] BAA 郁 金 
黄精 E 
Az 
〖 制 法 〗 以 上 五 味 , 酌 予 雄 断 ,加 水 前 者 三 次 ,前 液 渡 
过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 蕊 糖 适 量 , 混 合 , 制 成 颗粒 , 干 


燥 , 整 粒 , 制 成 1500g; 或 加 蔗糖 、 糊 精 适 量 , 混 合 , 制 成 颗粒 ， 
干燥 , 整 粒 , 制 成 500g, 即 得 。 

CHERI 本 品 为 浅 棕 黄色 至 棕 褐 色 的 颗粒 , 味 甜 或 味 
微 甜 。 

[35503 (1) 取 本 品 30g[ 规 格 (1)J 或 10g[ 规 格 (2)], 研 
细 ,加 水 饱和 的 乙醚 30ml, 浸 涡 2 小 时 (625 一 40C) ,时 时 振 
E , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
B APOS E A Rp 5g, 加 水 100ml, 前 者 30 分 钟 , 放 
V , 滤 过 ,滤液 加 乙醚 提取 2 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , E 
TREMER 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 3E E E. DAL i E C60 —90CO0-Z, BEC3 : 5) 为 
展开 剂 RF: ECHELLE, ERRA tE ZR BEA b LIS WE. 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 
黄色 斑点 。 

(2) 取 本 品 45g[ 规 格 (1)] 或 15g[5 规 格 (2)], 研 细 , 加 甲醇 
60ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 30ml 使 
溶解 ,加 三 氧 甲 烷 30ml 提取 ,水 层 加 水 饱和 正 丁 醇 提 取 2 次 ， 
每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ,用 氨 试 液 30ml 洗涤 ,再 用 正 
丁 醇 饱和 的 水 30ml 洗涤 , 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 白 芍 对 照 药材 0.5g, 加 乙醇 
10ml, 振 摇 5 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ， 
作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 语 药 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
* 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 分 别 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3 一 511,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 
10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶 
液 , 加 热 至 次 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 有 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104), 

【含量 测定 】 RAH 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 - 冰 栈 酸 (14 : 86 : 1) 为 流动 相 ; 检 测 波长 
为 224nm。 理 论 板 数 按 4 羟基 欠 乙 酸 峰 计 算 应 不 低 于 8000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 4- 羟 基 茶 乙酸 对 照 品 适量 ,精密 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 


。 1709 。 


A xs H 


中 国药 典 2015 年 版 


称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 40ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 涂 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
3. 6g GIL COO EXC 1. 2g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 100ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 50kHz)1 小 时 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 0 ml, R TF. 
潭 用 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 
^] , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Am BETREUER HALBE DI AES EAE R CCS HsO;) 计 ,不 得 
/|b-F1.3mg. 

BAS ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 键 合 硅胶 为 
填充 剂 ;以 甲醇 -水 (25 : 75) 为 流动 相 ;检测 波长 为 230nm。 
理论 板 数 按 访 药 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 苷 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
3g[ 规 格 (1)] 或 取 1g[ 规 格 (2)] ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ， 
加 乙醇 适量 ,加热 回流 提取 4 小 时 ,提取 液 回收 乙醇 至 干 , 残 
渣 加 水 10ml, 使 溶解 ,通过 D101 型 大 孔 吸 附 树 脂 柱 (内 径 为 
lcm, 柱 高 为 12cm), 先 加 氨 试 液 2ml, 再 以 水 50ml 洗 脱 , 弃 去 
洗 脱 液 , 继 以 8076 乙醇 洗 脱 , 弃 去 初 流出 液 4ml, 收 集 续 流 出 
il 50ml,2& T ,残渣 用 甲醇 溶解 ,转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 
至 刻度 , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
101pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7k án ERE HAN AA EST (Ca Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 0. 65mg. 

(DRES EG FFEA FAG. HTAA E A 
BIERA HIR O EAR LR 73 SR PE HT 8 UL, ERRA. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 和 袋 ,一 日 3 次 。 

【注意 】 忌 酒 及 辛辣 油腻 食物 。 

【规格 DRRR 15g (2) 每 袋 装 5g 

[Ey 密封 。 


(Al Miz 10g 
[5075 3. RIRE REDI E eH 8] 1000 H BS, 


LERI 本 品 为 浅 棕 色 或 棕色 的 片 。 
LEII 取 本 品 20 片 , 研 细 ,加 浓 氨 试 液 lml 和 乙醚 


30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 漆 加 甲醇 0. 5ml 
e 1710 。 


使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 ,硫酸 阿 
托 品 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 3mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 10 一 20pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -水 - 
浓 氨 试 液 (90 : 7 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 100 一 
105'C-F Jk 5 分 钟 deis es DL USER. Bi GE 
中 ,在 与 硫酸 天 仙子 胺 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 斑点 HEIDE DI 10% 亚 硝酸 钠 溶 液 , 放 置 5 一 15 分 钟 , 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 硫酸 天 仙子 胺 对 照 品 相应 位 置 上 的 斑点 应 由 橘 
黄色 或 棕色 变 为 红 棕色 。 

〖 检 查 〗 阿托品 在 喷 以 10%% 亚 硝酸 钠 溶液 的 [鉴别 
色谱 图 中 , 供 试 品 色 谱 中 的 主 斑点 不 得 出 现 与 硫酸 阿托品 一 
致 的 灰 蓝 色 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

C IERE 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A,0.05%% 磷 酸 溶 液 为 流动 相 B. 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 344nm。 理 论 板 
数 按 东 其 车 内 酷 峰 计算 应 不 低 于 5000, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 


流动 相 BCA) 
0 一 5 3—15 97—-85 


97-60 15—>60 85—40 


参照 物 溶 液 的 制备 PURKE S W AEX R mii E 1A SE 
定 , 加 50%% 甲 醇 制 成 每 1ml E 6pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 100 户 , 精 密 称 定 , 研 细 , 精 
密 称 取 约 相当 于 50 片 的 量 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 5026 
甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 400W ,频率 58kHz) 15 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 , 用 50% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 86], 
滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 参照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0nul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 ,与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 ,其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 十 5% 之 内 。 规 定 值 为 0.897( 峰 1) .0. 965 
( 峰 2)、1. 000[ 峰 3(S)]、1.354( 峰 4)、1. 473( 峰 5)、1.528( 峰 
6)。 计 算 峰 1、 峰 5 与 S 峰 的 相对 峰 面 积 , 峰 1 的 相对 峰 面 积 
不 得 小 于 0. 30, 峰 5 的 相对 峰 面 积 不 得 小 于 0. 10。 


40 


1 
20 |! 3(9) 
| 2i 


| db 5 
i E P : f i 4 A 6 
0 À ra ua b sd. LIA o Ross 


T T. CT T ER EEG T T 
0 10 20 30 40 so 4h 


对 照 特征 图 谱 
IE 3CS) : ZR RES VIL BR 


H ED Z5 34 2015 年 版 


参考 色谱 柱 :月 旭 公 司 XB CI8(50mmX4. 5mm,5pgm) 


含量 测定 〗 硫酸 天 仙子 胺 照 高 将 液 相 色 谱 法 (通则 
0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
ZH XR SEGRI A Z. RS -0. 25% 十 二 烷 基 磺 酸 钠 的 0.004%% 磷 酸 游 
液 (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 硫酸 
天 仙子 胺 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 适量 ,精密 
称 定 ,加 50% 甲 醇 制 成 每 1ml 中 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [特征 图 谱 ] 项 下 供 
试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 生物 碱 以 硫酸 天 仙子 胺 (Css Has N2 Os 。 
H; SO,) 计 ,应 为 0.070 一 0. 120mg. 

EREA KAAMERA 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 参照 物 溶 液 
的 制备 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [特征 图 谱 ] 项 下 的 
BEA m RUE 10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

KMR ARA ANAC C Hs O, ) 不 得 少 于 2. 2ug. 

DEMEI 抗 胆 碱 药 , 解 除 平滑 肌 疼 挛 , 抑 制 腺 体 分 记 。 
用 于 胃 及 十 二 指 肠 省 疡 , 胃 肠 道 、 肯 、 胆 绞 痛 等 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 10—30mg,— H30—90mg; 
极 量 ,一 次 50mg, 一 日 150mg。 

【注意 〗 青光眼 患者 忌服 。 

【规格 HG BS 10mg 

[Eg 密封。 


Diangie Ding 


[4b 77 3 
€ 


BW ans 1000g 
取 颠 茄 草 粗 粉 BR A Dh iE RI Cm EO DU F ql 3 
稠 膏 ,测定 生物 碱 的 含量 后 ,加 85% 乙 醇 适 量 , 并 用 水 稀释 ， 
使 含 牛 物 碱 和 乙醇 量 均 符合 规定 , 静 置 ,做 澄清 , 滤 过 ， 
即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 标 红 色 或 标 绿色 的 液体 ; 气 微 臭 。 

LEAI 取 本 品 7ml, 加 水 10ml, 加 浓 氨 试 液 1ml, $8 5] , 
用 乙醚 30ml 振 揪 提取 ,乙醚 液 挥 于 ,残渣 加 甲醇 0. 5ml f 78 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 .硫酸 阿托品 
对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 lml 含 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 
10 一 20 几 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 丙酮 -水 - 浓 氨 试 
液 (90 :7 : 32 Jg JE JT GR , EF , CH BE E 100 — 105 CF 
燥 5 ATAP, OF mE DA Fa BUG BOR XR. Denn CE IP VES 


Aj zi BT 


硫酸 天 仙子 胺 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 
再 喷 以 10%% 亚 硝酸 钠 溶液 ,放置 5 一 15 分 钟 , 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 硫酸 天 仙子 胺 对 照 品 相 应 位 置 上 的 兽 点 应 由 橘 黄色 或 棕 
色 变 为 红 棕色 。 

Lel 阿托品 ÆA 10% 亚 硝酸 钠 溶液 的 [鉴别 ] 
色谱 图 中 , 供 试 品 色 谱 中 的 主 斑点 不 得 出 现 与 硫酸 阿托品 一 
致 的 灰 蓝 色 斑 点 。 

乙醇 量 Du 6096-7096 (通则 0711) 。 

其 他 ”应 符合 醒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120). 

SERWI 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 为 流动 相 A,0.05% 碰 酸 溶 液 为 流动 相 B, 
按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 344nm。 理 论 板 
数 按 东 芮 车 内 酯 峰 计 算 应 不 低 于 5000。 


ka 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 ACA) 流动 相 BC) 


Q5 3 一 15 97—>85 


15—60 65—40 

参照 物 溶 液 的 制备 取 东 芒 荐 内 酯 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 5026 FH BE mH RE 1ml g lOpg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精 密 吸 取 参 照 物 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

供 试 品 特 征 图 谱 中 应 有 6 个 特征 峰 , 与 参照 物 峰 相应 的 
峰 为 S 峰 ,计算 各 特征 峰 与 S 峰 的 相对 保留 时 间 , 其 相对 保留 
时 间 应 在 规定 值 的 土 5% 之 内 。 规 定 值 为 0.897( 峰 1) .0. 965 
( 峰 2)、1. 000[ 峰 3(S)]、1. 354( 峰 4)、1.473( 峰 5),1. 528 CIE 
6)。 计 算 峰 1、 峰 5 与 S 蜂 的 相对 峰 面 积 , 峰 1 的 相对 峰 面 积 
不 得 小 于 0. 30, 峰 5 的 相对 峰 面 积 不 得 小 于 0. 10。 


60 
40 3(S) 
i| 
i oo] | 1 dM 
à TENE DU RP SE TE E 
0 10 20 30 40 50 ”分钟 
对 照 特征 图 谱 


峰 3(S) ZR RES ALT 
参考 色谱 柱 :月 旭 公 司 XB C18(250mmX4. 5mm,5pgm) 


照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 


【含量 测定 】〗 硫酸 天 仙子 胺 
0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LHR -0. 25% -F — fox d Ri RR RAE BA) 0. 004% B RR TS 
i (40 : 60) 为 流动 相 ;检测 波长 为 210nm。 理 论 板 数 按 硫酸 
天 仙子 胺 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 硫 酸 天 仙子 胺 对 照 品 适量 ,精密 


e 1711 > 


T Zr XU 


称 定 , 加 50% 甲 醇 制 成 每 lml 中 含 0. 25mg 的 溶液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 [特征 图 谱 ] 项 下 供 
试 品 溶液 各 10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml 含 生物 碱 以 硫酸 天 仙子 胺 (Css Has Nz Os ° 
Hj SOs ) 计 ,应 为 0. 25~0. 36mg, 

RREA RENREN SEN 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 同 [ 特 征 图 谱 ] 项 下 参照 物 溶液 
的 制备 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸取 对 照 品 溶液 与 (特征 图 谱 ] 项 下 的 
供 试 品 溶液 各 10pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 东 划 车 内 酯 (Ci Hs O, ) 不 得 少 于 8. Ong. 

【适应 症 〗 抗 胆 硕 药 ,解除 平滑 肌 痉 挛 , 抑 制 腺 体 分 泌 。 
用 于 骨 及 十 二 指 肠 演 疡 , 胃 肠 道 \ 肾 、 胆 绞 痛 等 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 常 用 量 :一 次 0.3—1mL — H 
1—3ml;f& & :— X 1. 5ml, — H 4. 5ml, 

注意 〗 育 光 眼 患 者 忌服 。 

〖 贮藏 〗 遮光 ,密封 , 置 阴凉 处 。 


红 O A 
Juhong Wan 
LAAI 化 橘红 75g 陈皮 50g 
半 夏 ( 制 )37. 5g 茯苓 50g 
甘草 25g 桔梗 37. 5g 
m A 50g jT 37. 5g 
A55 37. 5g KH 25g 
MŽ 50g Hi D EF 50g 
地 黄 50g ZZ 50g 
石膏 50g 


BER 以 上 十 五 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 。 每 100g 
粉末 用 炼 蜜 20 一 30g 加 适量 的 水 泛 丸 ,干燥 , 制 成 水 蜜 丸 ;或 
加 炼 密 90— 110g 制 成 小 蜜 丸 或 大 蜜 九 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕 褐 色 的 水 蜜 丸 、 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 ; 气 微 
[MUS UN EM 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 分 枝 状 团 
块 无 色 , 遇 水 合 氯 醋 试 液 洲 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直径 4 一 
6pm( 茯 人 入)。 纤 维 束 周围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 
ACHE). AAEE E E ,贝壳 形 , 壁 较 厚 , 较 宽 一 边 纹 孔明 
显 ( 若 杏仁 ) 。 种 皮 细 胞 类 圆 形 .长圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 网 状 
增 厚 似 花 纹样 ( 炒 紫 苏 子 ) 。 花 粉 粒 球形 ,直径 约 至 32um Ah 
壁 有 刺 , 较 尖 ( 款 冬 花 )。 下 皮 细 胞 长 方形 , 垂 周 壁 波状 弯曲 ， 
4 RUE EE GE CEXD. 

(2) BUS mIKE 3L 3. 6g , [BERE ; SX UN EE AL SCR JL 6g， 
BER MERE 3g. UP 51. WMR 40ml, 加 热 回 流 1 小 
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时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
Jil] 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 药材 溶液 2p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氰 甲烷- 甲醇 (19 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 
KERK. 

(3) 取 本 品 水 蜜 丸 3. 6g, 或 取 小 蜜 丸 或 大 蜜 丸 6g, 加 水 
30ml, 研 义 。 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 
HZA Pii Te HC 2 次 ,每 次 30ml, RAF oc TR, 2S 
-F ,残渣 加 三 氯 甲烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 麦 冬 
对 照 药材 1g, 加 水 30ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 洲 液 5pl、 对 照 药 材 溶液 
241, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (4 : D 
B RE JT GRE. RE JT S CHR mT, N 10 76 硫酸 乙 醇 溶液 , 在 
105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 墨绿 色 斑 点 。 

检查】 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 寿 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (30 : 4 : 60) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 查 皮 背 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 取 查 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml E 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 水 蜜 九 适量 , 研 碎 , 取 约 
1. 5g, 精 密 称 定 ;或 取 小 蜜 九 或 取 重 量 差 异 项 下 的 大 蜜 丸 ,前 
碎 , 取 约 2g, 精 密 称 定 。 置 有 具 均 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 流动 相 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 , 放 置 使 溶 散 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 20kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 流动 相 补 足 减 失 
的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 (不 易 滤 时 可 先 离 心 , 取 上 清 液 ), 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10xl 与 供 试 品 溶液 
10 一 20 叶 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 含 化 橘红 以 查 皮 苷 (CCzy Ha Ou ) 计 ,水 蜜 丸 每 1g 不 
得 少 于 1. 0mg; 小 蜜 丸 每 1g 不 得 少 于 0. 6mgi KE JURE XL CD 
不 得 少 于 1.9mg,(2) 不 得 少 于 3. 8mg。 

” 攻 功 能 与 主治 〗 清 肺 ,化 痰 ,止咳 。 用 于 痰 热 咳嗽 , 痰 多 ， 
色 黄 黏稠 ,胸闷 口 干 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 水蜜 丸 一 次 7.2g, 小 蜜 丸 一 次 
12g, KÆIL— W 2 丸 ( 每 丸 重 6g) gk 4 JL CREJUE 3g), — H 
2X. 

【规格 2 
(2)6g 


水 蜜 九 每 100 丸 重 10g; 大 蜜 丸 每 丸 重 (1)3g 
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T A 

Juhong Pian 
— [451 化 橘红 174. 4g 陈皮 116. 3g 
法 半 夏 87. 2g RZ 116. 3g 
甘草 58. lg 桔梗 87. 2g 


Ti f 116. 3g 


Zexw 87. 2g 


炒 紫 苏 子 87. 2g 
WA A db 58. 1g 


MŽ 116. 3g WU BE 116. 3g 
地 黄 116. 3g 麦 冬 116. 3g 
石膏 116. 3g 


〖 制 法 〗 以 上 十 五 味 , 化 橘红 、 陈 皮 莹 人 馅 提 取 挥 发 油 , 收 
集 挥 发 油 ; 燕 饱 后 的 水 溶液 另 器 收集 ;法 半 夏 .人 茯苓. 浙 贝 母 、 
桔梗 、 石 谨 粉 雄 成 细 粉 ;甘草 、 紫 苏 子 、 紫 苑 、 麦 冬 加 水 前 者 二 
次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 合并 ; 款 冬 
花 加 水 热 温 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 ob BEL ds RE UE 
过 ,滤液 合并 ; 瓜 萎 皮 、 地 黄 用 48% 乙 醇 作 溶 剂 ; 苦 查 仁 用 
80% 乙 醇 作 溶 剂 ,分 别 加 热 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 
二 次 2 小 时 ,提取 液 滤 过 ,滤液 合并 ,回收 乙醇 ,与 上 述 蒸 饮 
后 的 水 溶液 .滤液 合并 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 35 一 1. 40 
(50'C), 加 入 法 半 夏 等 五 味 的 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 成 细 
粉 , 制 颗粒 ,干燥 , 喷 加 化 橘红 和 陈皮 的 挥发 油 , 混 匀 ,压制 
成 1000 片 , 即 得 。 


LERI 本 品 为 浅黄 标 色 至 黄 褐 色 的 片 ; 气 香 , 味 微 
H.E. 
【鉴别 (1) 取 本 品 ,和 置 显微镜 下 观察 :不 规则 分 枝 状 团 


块 无 色 , 遇 水 合 氯 醛 液 溶 化 ; 菌 丝 无 色 或 淡 棕 色 , 直 径 4 一 
6umOXR-AO. 。 淀 粉 粒 卵 圆 形 ,直径 35 一 48pm 脐 点 点 状 , 人 字 
状 或 马蹄 状 , 位 于 较 小 端 , 层 纹 细密 ( 浙 贝 母 ) 。 草 酸 钙 针 晶 成 
束 , 长 32 一 144pm, 存 在 于 黏液 细胞 中 或 散在 (法 半 夏 ) 。 不 规 
则 片 状 结晶 无 色 , 有 平 直 纹理 (石膏 )。 

(2) 取 本 品 20 片 , 研 细 , 加 二 氯 甲 烷 20ml 与 浓 氮 试 液 
3ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 营 干 ,残渣 加 
二 氯 甲 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 甲 对 
照 品 ` 贝 母 素 乙 对 照 品 ,加 二 氧 甲烷 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 15pl、 对照 品 溶液 5 岂 , 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (17 : 2 : 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 稀 碘 化 包 钾 试 液 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜 色 的 斑点 。 

ORE m 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 15 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 汀 加 水 20ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 提取 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 杰 皮 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 


d Zr. qt 3X 3G 


1ml 4 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 541; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 再 以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (20 : 10: 1 : D 
的 上 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 3% 三 氧化 铝 乙 
醇 溶 液 , 在 105C 加 热 3 分 钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
JG PEN, 

〖 检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
KEEA; A Z AR- (20. : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 283nm。 
理论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 含 40ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 
0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 甲 醇 25ml， 
密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)40 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 70 兴 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 o ud EA 
液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 ，。 

本 品 每 片 含 化 橘红 和 陈皮 以 柚 皮 苷 (Cz Ha O14 ) 计 ,不 
得 少 于 0. 9mg。 

功能 与 主治 】 清 肺 ,化 痰 ,止咳 。 用 于 痰 热 咳 嗽 , 痰 多 ， 
色 黄 黏稠 ,胸闷 口 干 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 片 , 一 日 2 次 。 

〖 规格 〗 每 片 重 0. 6g 

贮藏】 (8. 


f LI BEXL 
Juhong Huatan Wan 
〖 处方 〗 化 橘红 75g mJ Æ 100g 
JM 0i BE 75g 炒 昔 杏仁 100g 
re 75g 五 味 子 75g 
HI 75g 甘草 75g 


[BR] 以 上 八 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 得 , 混 匀 。 每 100g 粉 
ZR LER SE 100 一 120g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 色 的 大 蜜 丸 ; 味 昔 。 

[x] 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 淀粉 粒 广 卵 形 或 
贝壳 形 ,直径 40~~60pm, 脐 点 短 缝 状 、 人 字 状 或 马蹄 状 , 层 纹 
可 察 见 ( 川 忠 母 )。 表 皮 细 胞 淡 黄 色 , 表 面 观 类 多 角形 ,内 含 草 
酸 钙 方 品 ( 化 橘红 )。 种 皮 表 皮 石 细胞 淡 黄 棕色 ,表面 观 类 多 
角形 , 壁 较 厚 , 孔 沟 极 细密 , 胞 腔 内 含 深 棕色 物 ( 五 味 子 )。 绎 
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维 束 周围 薄 壁 细胞 售 草 酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤 维 (甘草 )。 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 用 水 15ml 石油 酶 (60 一 90C )10ml, 分 次 
交替 溶解 ,全 部 转移 至 分 液 漏斗 中 , 振 摇 提 取 , 分 取石 油 醚 液 ， 
水 液 加 石油 醚 60 一 90C)10ml 振 播 提 取 ，, 合 并 石油 醚 液 (水 
溶液 备用 ) OK IR SET ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAR. BER FX E AA 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 
液 。 再 取 五 味 子 醇 甲 对 照 品 、 五 味 子 甲 素 对 照 品 、 五 味 子 乙 素 
对 照 品 ,分 别 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 lmg, lmg, 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 2~4jul, 五 味 子 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 
241, 分 别 点 于 同一 高 效 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,使 成 条 状 , 以 四 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (25: 6 : 1.5) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 
条 斑 。 

(3) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 水 溶液 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 揪 
提取 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 芋 干 , 残 汀 加 水 8ml 使 
溶解 ,用 脱脂 棉 滤 过 ,滤液 通过 聚 酰胺 小 柱 (100 一 200 目 ,1g， 
内 径 为 lem), Hk 25ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 以 50% 乙醇 
25ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 藻 干 , 残 潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 次 液 。 画 取 柚 皮 苷 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (28 : 10 : DYRFA, EFN, BUB MF, 
喷 以 5% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
光斑 点 。 

〖 检查】〗 水 分 不 得 过 18.0% (通则 0832 第 四 法 )。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; VA. Z H-0. 05mol/L. 磷酸 二 氧 钾 溶 液 -0.005moUL 
庚 烷 磺 酸 钠 溶液 (10 : 45 : 45) 为 流动 相 ;检测 波长 为 220nm。 
理论 板 数 按 吗啡 峰 计算 应 不 低 于 3500. 

对 照 品 溶液 的 制备 取 吗 啡 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲 
醇 制 成 每 Im 含 0. 25mg 的 溶液 ,精密 量 取 5ml, Et 50ml 量 
瓶 中 ,加 甲醇 -氨水 溶液 (5->100)(25 : 75) 稀 释 至 刻度 , 摇 
句 , 即 得 ，。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 
约 9g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 0. 5mol/L 盐酸 
溶液 100ml, 密 塞 , 振 摇 使 溶 散 ,超声 处 理 ( 功 率 160 W ,频率 
40kHz)30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml, 加 在 固 
相 茶 取 小 柱 ( 以 混合 型 阳离子 交换 反 相 吸附 剂 为 填充 剂 的 


回 相 茶 取 柱 ,6ml /150mg,30um, 预 先 依 次 用 甲醇 水 各 6ml 


洗 脱 ) 上 ,依次 以 0. 1mol/L 盐酸 溶液 .甲醇 各 5ml 洗 脱 , 弃 
去 洗 脱 液 ,放置 5 分 钟 , 继 用 甲醇 -氨水 溶液 (5->100) 


* 1714 。 
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(25 : 75)5ml 洗 脱 于 5ml 量 瓶 中 ,并 加 该 洗 脱 溶剂 至 刻度 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 


溶液 与 供 试 品 溶液 各 


本 品 每 丸 含 BID RUNE. 应 为 
0. 50— 1. 89mg. 
功能 与 主治 KIE IEE ia. FB B X BE 


h P3 RH , LR E > Mig pe s RA] A d D] o 
CHiES5REI 口服 。 一 次 1 丸 ,一 日 2 次 。 
【注意 KEAR. 

【规格 〗 每 九重 9g 
〖 贮藏 〗 密封 。 


dE LBS 


Juhong Jiaonang 


[4.7573 化 橘红 166. 7g 陈皮 111g 
法 半 夏 83g RA 111g 
甘草 55. 5g 桔梗 83g 
m lg kb XM 83g 
A» 83g ax db 55.5g 
MŽ 111g Br BE 111g 
地 黄 lllg 麦 冬 lllg 
GB 111g 


[R3 — 以 上 十 五 味 , 陈 皮 粉 碎 成 细 粉 ;其 余 化 橘红 等 十 
四 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 
密度 为 1. 25~~1.30(50%C), 加 入 陈皮 细 粉 , 混 匀 , 减 压 干燥 ， 
粉碎 成 细 粉 ,加 淀粉 适量 , 混 匀 ,喷雾 制 粒 ,干燥 ,加 硬 脂 酸 镁 、 
微粉 硅胶 适量 1E] RARE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 腕 宫 ,内 容 物 为 标 褐色 的 粉末 和 上 颗粒; 
RE , 微 甜 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :草酸 钙 方 晶 成 片 
存在 于 薄 壁 组 织 中 (陈皮 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 1g, 置 卉 声 内 , 缓 缓 加 热 至 炭化 ,加 水 
5ml ,搅拌 数 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 1ml, 加 氧化 钢 试 液 1 滴 ,产生 
白色 沉淀 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙酸 乙 酯 25ml, 超 声 处 理 30 分 
4h , 滤 过 , 滤 漆 备用 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 2ml 使 溶解 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 0.5g, 加 乙酸 乙 酯 
15ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5nl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 3E 
板 上 ,以 环 已 烷 -丙酮 (9 : 7) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 ,在 紫 
外 光 〈(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 区 光斑 点 。 

(4) 取 [鉴别 ](3) 项 下 的 备用 渡 渣 , 挥 干 ,加 甲醇 20ml, 超 
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声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 
饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提取 液 ， 
用 水 20ml 洗涤 ,分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 4ml 使 溶 
解 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 水 
50ml, 胡 者 30 分 钟 ,离心 10 分 钟 , 取 上 清 液 , 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 振 摇 提 取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 一 10 风 ,分 别 点 于 同 
一 以 含 1%% 氧 氧化 钠 的 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 为 黏合 剂 的 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲酸 - 冰 醋 酸 - 水 (15 : 1: 1 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 主 斑 点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g,; 加 浓 氨 试 液 6ml、 三 氯 甲烷 30ml, 
混 匀 并 振 播 10 分 钟 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 三 氧 
甲烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 浙 贝 母 对 照 药 
材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 贝 母 素 甲 对 照 品 
贝 母 素 乙 对 照 品 , 分 别 加 三 氯 甲 烷 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 四 种 溶液 各 5 一 10 岂 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (38 : 1 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 ， 
取出 , 阴 干 , 喷 以 稀 碘 化 铅 钊 试 液 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 


【检查 〗 MEERE NI TA SB DE CB 
0103), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» JU E . 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -醋酸 (35 : 61 : 4) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮革 对照 品 、 橙 皮 苷 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 lml EE 50pg.Té RH 
0. 2mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 人 研 细 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 称 定 重 量 ,加 热 回流 1 小时, 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 
补足 减 失 的 重量 55] , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 5 一 10pl， 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 化 橘红 和 陈皮 以 术 皮 苷 (Czs Ha Ois ) 计 ,不 得 
DF 3.4mg; 含 化 橘红 以 柚 皮 苷 (CC Ha O44) 计 ,不 得 少 
于 0. 90mg, 

【功能 与 主治 
色 黄 黏稠 ,胸闷 口 干 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 粒 ,一 日 2 次 。 

〖 规格 〗 每 粒 装 0. 5g 

【贮藏 】 密封 。 


清 肺 ,化 痰 ,止咳 。 用 于 痰 热 咳嗽 , 痰 多 ， 


橘红 痰 咳 液 
BIRRE 
Juhong Tanke Ye 
〖 处方 〗 化 橘红 300g 蜜 百 部 30g 
茯苓 30g 半 夏 ( 制 )30g 
日 前 50g 甘草 10g 
:r 100g 五 味 子 20g 


LEGI 以 上 八 味 ,化 橘红 . 苦 柑 仁 用 水 蒸气 蒸 饮 ,收集 
蒸馏 液 80ml, 药 潭 与 其 余 蜜 百 部 等 六 味 , 加 水 前 者 二 次 ,每 次 
2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1. 35 
(80C ) 的 清 襄 ,加 乙醇 使 含 醇 量 为 75% 一 80% , 静 置 24 小 
时 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 为 1.18 一 1.20 
(80'CO BS R ILE D 400g、 蜂 蜜 100g. As FP RE 3g TRES CL 
酯 0. 3g Tac TE [E YE TREE DA E IS T IE» TEE] UE CS. s JI 
香精 和 注 丛 脑 适 量 , 加 水 至 1000ml, 搅 名, 即 得 。 

HERI 本 品 为 标 色 的 液体 ; 气 芳香 , 味 甜 、. 微 将 。 

LEII 取 本 品 5ml, 加 乙酸 乙 酯 10ml 振 摇 提取 ,分 取 
乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 化 橘红 对 照 药材 0. 3g, 加 甲醇 10ml, 置 水 浴 上 
加 热 回 流 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 秸 加 无 水 乙醇 1ml 使 
溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 2pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 GERE, 
以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 -水 (2 : 3: 0.3 : 0.3) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 3% 三 氧化 铝 乙醇 溶液 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

〖 检查】〗 相对 密度 MMAF 1. 16( 通 则 0601) 。 

pH MX 4.0—6.0 8l] 0631). 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181), 

〖 含 量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 : 以 甲醇 - 冰 酮 酸 -水 (70 : 3 : 130) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 苷 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 精密 量 取 本 品 10ml, 加 乙酸 乙 酯 振 
摇 提 取 6 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,回收 至 干 , 残 酒 加 
甲醇 使 溶解 ,转移 至 100ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Sm fE lml 含 化 橘红 以 柚 皮 苷 (Cz Ha O41) 计 , 不 得 少 
于 1.0mg。 

【功能 与 主治 理气 化 痰 , 润 肺 止咳 。 用 于 痰 浊 阻 肺 所 

致 的 咳嗽 气喘. 痰 多 ;感冒 支气管 炎 .咽喉 炎 见 上 述 证 候 者 。 
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橘红 颗粒 


用 法 与 用 量 〗 口服。 一 次 10 一 20ml, 一 日 3 次 。 


DEI 风 热 者 鼠 用 。 

【规格 每 文 装 10ml 

〖 贮藏 〗 密封 。 

fé LL 颗粒 
Juhong Keli 

[4753 化 橘红 70.8g 陈皮 47. 2g 
法 半 夏 35. 4g 茯苓 47. 2g 
HX 23. 6g 桔梗 35. 4g 
苦 奋 仁 47. 2g 炒 紫 苏 子 35. 4g 
A» 35. 4g 款 冬 花 23. 6g 
瓜 万 皮 47. 2g 浙 贝 母 47. 2g 
地 黄 47. 2g EX 47. 2g 
石膏 AT. 2g 


LAGI 以 上 二 五味, 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 , 合 3 
前 液 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.32 — 1.34 
(70~75C) 的 稠 膏 , 取 稠 膏 1 份 ,加 芒 糖 粉 3 份 , 糊 精 1 份 及 
乙醇 适量 , 制 粒 , 干 燥 , 制 成 颗粒 1000g, 即 得 。 

CERI 本 品 为 标 黄色 至 深 棕 色 的 颗粒 ; 味 甜 。 

L&a] (1) 取 本 品 5g, 研 细 , 加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 回 
流 1 小 时 , 放 冷 , 泪 过 ,滤液 燕 干 , 残 酒 加 乙醇 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 浴 液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 0.2g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 深 液 。 再 取 橙 庶 背 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶 
Wi 10pl、 对 照 药 材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 注 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 13) 为 展开 
剂 , 展 至 约 3cm, 取 出 ,上 景 干 ,再 以 甲 茶 -乙酸 乙 酯 -甲酸 -水 
(20 ;10 :1:1) 的 上 屋 溶 液 为 展开 剂 , 展 至 约 8cm, 取 出 ， 
晾 干 , 喷 以 三 毛 化 铝 试 液 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 灾 光 主 斑 点 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
[n] ji E HI ve JG DIE 53 o 

(2) 取 本 品 33g. MAWA 12ml 润 湿 , 再 加 三 氯 甲烷 
100ml, 加 热 回流 工 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 
Iml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 贝 母 素 甲 对 照 品 ` 贝 母 素 
乙 对 照 品 适量 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 贝 母 素 甲 0.2mg、 贝 母 
素 乙 0. 15mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 高 效 液 相 色 
谱 法 (通则 0512) 试 验 , 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 为 填充 剂 ; 
VA ZB -zK-— 6E CIO : 30 : 0.3) 为 流动 相 ; 芝 发光 散 射 检测 
器 检测 。 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5 由, 供 试 品 溶 液 
10~20pl1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,记录 色谱 图 。 供 试 品 色谱 中 应 呈 
现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

EEI 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


。 1716 。 
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0104) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -醋酸 -水 (33 : 2 : 65) 为 流动 相 ;检测 波长 
为 283nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 柚 皮 并 对照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
40% 甲 醇 制 成 每 1ml 含 50pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 人 研 细 , 取 约 
0. 4g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 40% 甲 醇 10ml， 
称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 140 W ,频率 42kHz)30 分 钟 , 放 冷 ， 
再 称 定 重 量 , 用 40% 甲 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 化 橘红 以 柚 皮 苷 (Czr Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
于 8.8mg。 

功能 与 主治 〗 清 肺 , 化 痰 ,止咳 。 用 于 痰 热 咳 嗽 , 痰 多 ， 
[USE T M RP 

[HikERSI Fk. —UX1429,—H 21x. 

【规格 〗 每 袋 装 11g 

【贮藏 】 密封 。 


BE pd FS 5s P E 


Xingnao Zaizao Jiaonang 


LEHI ER 162. 2g EFE 94. 6g 
ti Bid 40. 5g 红 参 33. 8g 
三 七 27g 地 龙 27g 
当归 33. 8g 红 花 27g 
粉 防 已 27g IRAJ 27g 
炒 桃仁 27g 石 决 明 27g 
KIR 27g ASE 27g 
ka TRAE 27g kr ER 27g 
BR Sj ER 27g 葛根 27g 
X2 27g 黄连 27g 
连 再 27g PETS 27g 
JU 2$ 27g 枸杞 子 27g 
4S CE S16. 8g 制 何首乌 40. 5g 
决明子 27g 沉香 13. 5g 
制 白 附 子 13. 5g 细 辛 13. 5g 
木 香 13. 5g REA 6. 8g 
ja FE 13. 5g 冰片 13. 5g 
珍珠 (豆腐 制 )20.3g ”大黄 13.5g 


〖 制 法 】 以 上 三 十 六 味 , 珍 珠 和 冰片 分 别 研 成 细 粉 , 猪 牙 
a eb 4g 3E LA ae .沉香 、 全 蝎 、 黄 连天 麻 、 三 七 、 红 参 粉 碎 成 细 
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T) ,其 余 黄 工 等 二 十 五 味 加 水 前 痢 两 次 ,第 一 次 3 小 时 ,第 二 
次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 
1.25(80%C ) 的 清宫 ,加 入 猪 牙 皂 等 细 粉 , 温 匀 ,干燥 ,粉碎 ， 
制 粒 ,再 加 入 珍珠 和 冰片 粉末 , 混 匀 , 装 入 胶 赛 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 宫 , 内 容 物 为 黄 褐色 至 黑 褐 色 的 颗 
粒 和 粉 未 ; 气 香 , 味 甜 、 微 苦 凉 。 

〖 鉴 别 ] (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 ; 纤维 束 淡 黄 色 ， 
周围 细胞 含 草酸 钙 方 晶 及 少数 簇 晶 ,形成 晶 纤 维 , 并 常 伴 有 类 
方形 厚 壁 细胞 ( 猪 牙 皂 ) 。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹 
理 及 圆 形 毛 窒 , 有 时 可 见 标 褐色 刚毛 (全 蝎 ) 。 纤 维 束 鲜 黄 色 ， 
壁 稍 厚 , 纹 孔 明显 (黄连 )。 

(2) 取 本 品 40 粒 内 容 物 , 研 细 , 加 甲醇 80ml 超声 处 理 40 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 芋 干 ,加 水 40ml 使 溶解 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 
次 ,每 次 30ml, 分 取水 层 , 用 水 饱和 正 丁 醇 振 摇 提取 2 次 ,每 
次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 葛 根 对 照 药材 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 UE xL. UETRZE T o IRE DH BE 2ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 葛 根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1Iml lmg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 


取 上 述 三 种 溶液 各 3 分 别 点 于 同一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,使 成 


条 状 , 以 三 氯 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 欧 材 色 谐 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 色 的 
KIA PE. 

(3) 取 黄连 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 加 热 回流 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶液 。 男 取 盐 酸 小 避 碱 对 照 品 ,加 甲 
醇 制 成 每 1ml 0.5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 测定 J 项 下 的 供 试 品 溶 液 
10p1l、 上 述 对 照 药 材 溶 液 和 对 照 品 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 异 丙 醇 -乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(6: 1.5: 3: 1. 5 : 0.50 JN JE 38] E A ACTU BJ E F GE 
PI ET R BUE EE PRG G65nna0 fit. BE m € nS 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

WORE m 10 粒 内 容 物 , 置 燕 发 下 中 ,上 兰 一 和 表面 鹉 , 置 
水 浴 上 加 热 10 分 钟 ,用 无 水 乙醇 0.5ml 浴 解 表面 下 上 的 升华 
物 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 丙酮 制 成 每 lml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Je ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 
上 ,以 环 已 烧 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ， 
喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

REl 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 了 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 


照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
以 十 八 煤 基 硅烷 键 合 硅胶 


FE B] Sf X 


HEEK, A SK CZ9 : 71) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检 测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 并 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 8000. 

对 照 品 溶液 的 制备 RER P HX R mE ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1Iml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 内 容 物 ,精密 称 定 , 研 
细 , 取 约 3.5g, 精 密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 甲醇 40ml, 冷 浸 
过 夜 , 再 加 甲醇 适量 ,加 热 回 流 至 无 色 , 提 取 液 回收 甲醇 并 浓 
缩 至 干 , 残 酒 加 水 20ml, 微 热 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 
提取 4 次 ,每 次 40ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 氨 试 液 充 分 洗 
WR 3 次 ,每 次 40ml, 取 正 丁 醇 液 蒸 于 , 残 漆 加 水 10ml 微 热 使 
溶解 , 放 冷 ,通过 D101 型 大 和 孔 吸 附 树脂 柱 (内径 为 5cm, 
柱 高 为 15cm) ,用 水 80ml 洗 脱 , 弃 去 水 液 , 再 用 40%% 乙醇 
80ml 洗 脱 , 弃 去 洗 脱 液 , 继 用 70% 乙 醇 100ml 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 , 藻 干 , 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻 
E , 摇 勺 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 1051.2001, BETA i TRE TC 
20nl, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

Ak dh ELE GE EDU EH dO Hes Ou ) 计 ,不 得 少 
F 0. 060mg. 

【功能 与 主治 〗 化 痰 醒 脑 , 祛 风 活络 。 用 于 风 痰 闭 阻 清 
窍 所 致 的 神志 不 清 、 言 语 塞 深 、 口 角 流 省 \ 筋 骨 疫 痛 、 手 足 拘 
挛 、 半 刁 不 遂 ; 脑 血栓 恢复 期 及 后 遗 症 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗. 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 2 次 。 


【注意 】〗 iH. 
【规格 〗 ARD 0. 35g 
【贮藏 】 B. 
Ti Pr Sp Bio E 
Longbishu Jiaonang 

〖 处方 〗 补 骨 脂 益母草 

33H Li A s 
LAAI 以 上 六 味 , 正 珀 粉 雄 成 细 粉 ,其 余 补 骨 脂 等 五 味 


加 水 秀 煮 二 次 , 滤 过 ,合并 滤液 并 减 压 浓缩 成 清 膏 ,喷雾 干燥 ， 
与 焉 珀 细 粉 及 适量 诈 粉 混合 均匀 , 装 和 人 胶 宫 , 制 成 胶 宫 1000 
粒 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 便 腕 宫 ,内 容 物 为 棕 黄色 至 棕色 的 粉末 ; 
EK fitr o 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 内 容 物 1. 5g ,加 乙酸 乙 酯 30ml, 加 热 
回流 工 小 时 , 放 冷 , 沽 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 补 骨 脂 素 对 照 品 、 异 补 骨 脂 素 对 照 
品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 


e 1717 。 


EE EH 


各 4 一 8 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (8 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 196 C REAA BR 
溶液 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 钟 UE 
过 ,滤液 浓缩 至 约 5ml, 加 在 活性 炭 -中 性 氧化 铝 柱 ( 活 性 炭 
60 一 80 目 ,0. 6g; 中 性 氧化 铝 100—200 目 ,2g; 混 匀 , 装 柱 ,内 
径 为 1cem) 上 ,用 80% 乙 醇 30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 
1& Ju i B RE (6 10000 10 mL 使 溶解 , 滤 过 ,滤液 置 水 浴 上 著 
GRE RAM CES 1ml, 轻 摇 , 取 上 清 液 作 为 供 试 品 溶液 。 
另 取 盐酸 水 苏 硕 对照 品 , 加 乙醇 制 成 每 1ml E 3mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 乙 
酸 乙 酯 -盐酸 (8 : 1: 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 
化 铅 钾 试 液 , 放 置 2 小 时 后 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烧 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 A ZG AA- (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 246nm。 
理论 板 数 按 补 骨 脂 素 峰 计算 应 不 低 于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ”分别 取 补 骨 脂 素 对 照 品 . 异 补 骨 脂 
素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 lug 的 混 
合 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 。” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 0. 3g, 精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz) 30 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 ， 
精密 量 取 续 滤液 5ml, 置 25ml 量 瓶 中 ,加 65% 甲 醇 至 刻度 , 播 
5 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 粒 含 补 骨 脂 以 补 骨 脂 素 (Cua HeO: ) 和 蜡 补 骨 脂 素 
(Ci; He O;) 的 总 量 计 , 不 得 少 于 1. 2mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 益 肾 活血 ,清热 通 沐 。 用 于 肾 气 不 足 E 
ARS EH. Er Ee BA] RE P] , 症 见 腰 膝 疝 软 .尿频 . 尿 急 、. 尿 痛 、 尿 线 细 ， 
伴 小 腹 拘 急 疼 痛 ;前 列 腺 增生 症 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 ,一 日 2 次 。 

【规格 】 每 粒 装 0. 3g 

〖 贮 藏 〗 密封 。 
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〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 泽 演 粉 碎 成 细 粉 ,过 篇 ,备用 ;白花 蛇 
舌 草 、 仙 稚 草 ,金银花 、 败 桨 草 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 , 渡 
过 ,合并 滤液 ,滤液 浓缩 成 相对 密度 为 1.25 一 1.30(50' ) 的 
TEE ;其余 车 前 子 等 五 味 用 60% 乙 醇 加 热 回 流 三 次 ,第 一 次 3 
小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,第 三 次 1 小 时 , 滤 过 ,合并 滤液 ,回收 乙 
BE ,浓缩 成 相对 密度 为 1. 25~1. 30(50'C) 的 清 襄 。 与 上 述 清 
宵 合 并 ,加 入 泽 演 细 粉 及 辅料 适量 , 混 匀 , 制 粒 ,干燥 ,压制 成 
1000 片 ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 棕色 至 棕 褐 色 的 片 或 薄膜 衣 片 ,除去 包 
衣 后 显 棕色 至 棕 褐 色 ; 气 芳香 , 味 微 奋 。 

LESI (1) 取 本 品 , 置 显 微 镜 下 观察 : 注 壁 细胞 类 贺 
形 , 具 多 数 椭圆 形 纹 孔 ,集成 纹 孔 群 ;淀粉 粒 较 多 , 单 粒 长 卵 
形 、 类 球形 或 椭圆 形 ,直径 3— 145m Jor E ACEER E BER E 
状 或 三 又 状 ; 复 粒 由 2 一 3 分 粒 组 成 ( 泽 演 )。 

(2) 取 本 品 8 Fr ,薄膜 农 片 除去 包 衣 ,人 研 细 ,加 甲醇 40ml， 
加 热 回流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 5ml, 作 为 供 试 品 溶 液 。 
另 取 黄 连 对 照 药材 50mg, 加 甲醇 5ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 补 加 甲醇 使 成 5ml, 作 为 对 照 药材 浴 液 。 再 取 盐 酸 小 
辟 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 
品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 
各 1 一 2pl 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 甲苯- 异 丙 醇 - 乙 
酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 (12 : 3 3 : DÄRF. EAR 
XL TE] RET RE P » RET RC BC o E P POGAT (365nnD F 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 奕 光 斑 氮 。 

(3) 取 本 品 8 片 ,薄膜 衣 除去 包 衣 , 研 细 ,加 乙醚 10ml, 浸 
涡 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 演 加 丙酮 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶 液 。 男 取 丹 皮 酚 对 照 品 ,加 丙酮 制 成 每 1ml 
含 img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (3 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 ， 
喷 以 盐酸 酸性 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , Sh TH 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 16 Hr ,薄膜 衣 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 水 50ml, 置 
水 浴 上 加 热 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次 ,每 
次 30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ,浓缩 至 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 田 
取 芍 药 苷 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶 
液 各 10nl ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 - 
水 (7 : 3: 1) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 硫 
梭 乙 醇 溶液 (1 一 2) ,在 105C 加 热 至 六 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
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【检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z H-0. 05mol/L 磷酸 二 氧 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3.0)(30 : 70) 为 流动 相 ;检测 波长 为 270nm。 理 论 
板 数 按 盐酸 小 导 碱 峰 计算 应 不 低 于 4200。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 万 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 稀 乙 醇 制 成 每 1ml Z5pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 薄 膜 衣 片 
除去 包 衣 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 0. 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 
瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 33KHz) 30 分 钟 , 放 冷 , 再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补 
足 减 失 的 重量 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10nl, 注 人 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 黄连 、 黄 柏 以 盐酸 小 辟 碱 (Cz Hi; NO, * HCD 
计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

【功能 与 主治 清热 解毒 , 凉 血 通 淋 。 用 于 下 焦 湿 热 所 
致 的 热 淋 , 症 见 尿频 、 尿 急 、 尿 痛 、 上 腰痛 ,小腹 附 胀 ; 亦 用 于 慢性 
前 列 腺 炎 湿 热 草 结 兼 次 血 证 ,证 见 小 便 频 急 , 尿 后 余 沥 不 尽 ， 
尿道 灼热 ,会 阴 少 腹 腰 髓 部 疼痛 或 不 适 等 。 

用 法 与 用 量 〗】 口服 。 一 次 6 片 ,一 日 2 次; 重症: 一 次 
8 片 ,一 日 3 次 。 

DEEI 体 虚 骨 寒 者 不 宜 服用 。 

【规格 〗 每 片 重 0. 6g 

【贮藏 〗 密封 。 
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〖 处 方 〗 天 花粉 208. 6g 山药 208. 6g 


黄芪 52g 红 参 31. 3g 
地 黄 52g 枸 柜子 31. 3g 
知 母 31. 3g 天 冬 15. 6g 
RA 21g IRK 21g 
ERF 15. 6g 葛根 21g 


炒 鸡 内 金 21g 

〖 制 法 〗 以 上 十 三 味 , 除 红 参 外 , 取 山 药 104. 3g、 天 花粉 
104. 3g tb X8 P dz ,粉碎 成 粗 粉 ;剩余 山药 和 天 花粉 与 其 余地 
黄 等 九 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 2 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 成 相对 密度 为 1.10 — 1. 30 (50 — 607C W B5 38 EF s ELLA Lu 
药 、 天 花粉 , 炒 鸡 内 金 粗 粉 , 干 燥 , 与 红 参 一 同 粉 雄 成 细 粉 , 混 
匀 , 装 人 胶 赛 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 硬 胶 早 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐色 粉末 ， 
ERE , ME o 


JE ERAS XE 


【鉴别 〗 《〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :淀粉 粒 单 粒 类 圆 
形 , 扁 卵 形 ,和 矩 圆 形 ,直径 8 一 35pm 脐 点 点 状 . 人 字 状 .十 字 状 
或 短 颖 状 , 层 纹 隐约 可 见 ( 山 药 )。 演 粉 粒 单 粒 类 球形 ,半圆 形 
或 盔 帽 形 ,直径 6~48pm, 脐 点 点 状 、 短 颖 状 或 人 字 状 ; 复 粒 
由 2 一 14 分 粒 组 成 , 常 由 一 个 大 的 分 粒 与 几 个 小 分 粒 复合 (天 
花粉 ) 。 不 规则 团 块 或 不 规则 片 状 , 淡 黄 色 或 近 无 色 , 呈 碎 玻 
璃 碚 样 ,棱角 分 明 , 有 的 可 见 线 状 纹理 ( 鸡 内 金 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 8g, 研 细 , 加 三 氯 甲烷 50ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 , 取 三 握 甲 烷 液 ,备用 ; 药 漆 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 入 水 饱和 正 丁 醇 60ml, 超声 处 理 30 分 
fb , 滤 过 ,滤液 用 1%% 氢 氧化 钠 溶 液 洗涤 2 次 ,每 次 25ml， 弃 
去 碱 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 轻 轻 摇 洗 3 次 ,每 次 30ml, 弃 去 
水 液 ,分 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 漆 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 红 参 对 照 药材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10pl1, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 -水 (13 : 7: 2) 
10'C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

DRA m ARH 6g, 研 细 , 加 水 60ml, 加热 煮沸 10 分 
钟 , 放 冷 ,离心 , 取 上 清 液 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 2 次 ,每 次 
30ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 潭 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶 液 。 另 取 枸 杞 子 对 照 药 材 0.5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -丙酮 -甲酸 
(8:1:3) 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 在 紫外 光 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 备用 三 氯 甲 烷 液 节 干 ,残渣 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 五 味 子 对 照 药材 
1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 GF MER 
板 上 ,以 石油 酝 (30 一 60C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 :1) 的 上 
FEES IR N RET 58] . ET , BUB F E XE POE C254nmD. 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

《5) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 
液 。 另 取 马 根 对 照 药 材 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 取 葛 
根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml dp lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 使 成 条 状 , 以 三 氯 甲烷 - 甲 
醇 -水 (7 : 2.5 : 0.25) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 防 干 , 喷 以 0.2%% 
氧 氧 化 钠 的 50% 乙 醇 溶液 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 奕 光 斑点 。 


e 1719 。 


【检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 


(EENEI 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (24 : 76) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 250nm。 
理论 板 数 按 葛 根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
3026 LEHRE 1ml 含 50ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 约 1g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 5 E 
25ml, 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 25kHz)20 分 钟 ， 
POF ,再 称 定 重量 ,用 3026 乙醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 匀 ，, 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Sul, 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 葛根 以 葛根 素 (Ca Hz。O。,) 计 ,不 得 少 
于 0. 30mg. 

【功能 与 主治 〗 益 气 养 阴 , 生 津 止 渴 。 用 于 气 阴 两 虚 所 
SiC] TELA Jj ELSE, ZIR ZR 消瘦、 四 肢 无 力 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3~4 粒 ,一 日 3 次 。 


DEEI 严 忌 含 糖 食物 , 烟 酒 。 

〖 规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

〖 贮藏 〗 密封 。 

Tangmaikang Pian 

[4h77] 3X 240g 地 黄 260g 
IRAJ 260g 丹参 240g 
Æ E 150g ZZ 150g 
葛根 150g 桑 叶 150g 
黄连 50g 黄精 150g 


FÆ 200g 

[$5753 以 上 十 一 味 , 加 水 前 者 二 次 ,温度 控制 在 90€ H 
5C ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 20~1.25(80C) 的 清 襄 。 取 清 襄 加 入 微 
粉 硅胶 200g, 制 粒 , 干 燥 , 加 入 0.5% 硬 脂 酸 镁 混 匀 ,压制 成 
1000 片 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

〖 性 状 〗 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 宰 
色 ; 气 微 香 , 味 微 甜 . 微 涩 、 微 苦 。 

【鉴别 ORE EE FP HTOGE R Ln FR Ez el RE 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 1X 


WE 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G EE E ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 - 
水 (13 :6:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
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出 ,上 防 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜 色 的 斑点 ; 紫 
外 光 下 显 相同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 4 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
正 丁 醇 液 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 , 用 氨 试 液 
洗涤 2 次 ,每 次 40ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 扎 药 并 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 
lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酶 -甲醇 -甲酸 (140 : 5 : 10 : 
0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 5% 香 草 醛 硫酸 溶液 ， 
热风 歇 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 6 片 ,除去 包 衣 ,加 7076 £, EE 40ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 4ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,浓缩 至 约 
20ml, 用 石油 醚 (60 一 90C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 石 
i BE ZECT ,残渣 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml S 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 20 岂 对 照 品 溶液 10 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ， 
以 三 氯 甲 烷 - 甲 醇 (40 : 1) 为 展开 剂 EJ ERGIBT SRL 
钼 酸 试 液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 沧 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 3 片 ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 
品 溶液 。 另 取 黄 连 对 照 药 材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 
照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 玄 碱 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 2 一 5pl,; 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 酷 酸 -水 (7 : 1 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 景 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 葛根 素 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml E lmg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ] 
(4) 项 下 的 供 试 品 的 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2 — 5l. Ar IL 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 氧 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 3 : 0. 5) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 
品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧 
J6 PE d. 

(6) 取 本 品 2 Fr ,除去 包 衣 , 研 细 ,加 水 20ml, 超 声 处 理 20 
分 钟 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 1 滴 , 摇 匀 , 用 乙酸 乙 酯 振 
EER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 泻 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 甲醇 
制 成 每 1ml g lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 薄 层 色谱 法 
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(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 Lul, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 业 -二 氯 甲烷 -乙酸 乙 本 -甲醇 -甲酸 
(2:8:4:0.5: 2) JEN , E JT , CHI, BETTE EA 296 — 
氧化 铁 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

MRE m 4 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 共 干 ,残渣 加 甲 
醇 1ml ERE, ERRA mA. A POE FE P X) E m o DP 
醇 制 成 每 1ml bmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5 由, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10:1:1:1) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 三 氧化 铝 试 液 , 在 105C 加 
ih 10 分 钟 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

RE] 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101)。 

〖 含量 测定 〗 cRAS 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 两 醇 - 甲 醇 - 冰 醋酸 -水 (2 : 25 :2 :71) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 232nm。 理 论 板 数 按 芍药 芽 峰 计算 应 不 低 
于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 革 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
黎 乙 醇 制 成 每 1ml E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 10 片 ,除去 包 衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 
B 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 双 ,频率 50kHz)20 分 
钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 HA E, 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 赤 区 以 芍药 苷 (Css Has O11) 计 , 不 得 少 
于 1.0meg。 

EO ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EL. RE K (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
dT. 。 理 论 板 数 按 黄芪 甲 昔 峰 计算 应 不 低 于 4500。 

HEARKE KERKTEN E mE E APRE., 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 WE m 20 片 , 除 去 包 衣 ,精密 称 
定 , 研 细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 加 水 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 
250W ,频率 40kHz)30 分 钟 ,离心 , 取 上 清 液 , 残 漆 用 水 10ml 
分 次 洗涤 ,合并 洗 液 与 上 清 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 
4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗涤 4 次 ,每 次 
30ml, 分 取 正 丁 醇 液 ,回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 适量 使 游 
解 ,并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 习 , 泪 过 , 取 续 
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滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 3pl、10pl, 供 试 品 溶液 
10~~20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

E mE H E R RUE RH E CCa Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
T 60ug. 

〖 功 能 与 主治 〗 养 阴 清热 ,活血 化 次 , 益 气 固 明 。 用 于 糖 
EK Jgg ^X D V3 Ke HE IL PT ICE P i. ZJ CREUSE LELTE LETT. 
五 心烦 热 . 口 渴 言 饮 、 胸 中 闽 痛 、 和 肢体 麻 木 或 刺 痛 、 便 秘 、 舌 质 
ZL/P TR dh SEEK LE SEX LER V uy RB. DS BE, IK 52 4 ux, 2 
数 ,或 沉 梁 等 症 及 2 型 糖尿 病 并 发 症 见 上 述 证 候 者 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 片 , 一 日 3 次 。 


〖 注意 〗 孕妇 慎 服 或 遵 医嘱 。 

【规格 每 片 重 0. 6g 

【贮藏 】 密封 。 

Tangmaikang Jiaonang 

[4h75] 黄 氏 200g 地 黄 216. 7g 
IRAJ 216. 7g 丹参 200g 
牛 膝 125g 麦 冬 125g 
葛根 125g 桑 叶 125g 
黄连 41. 7g 黄精 125g 


i£-É3E 166. 7g 

LAGAJ 以 上 十 一 味 ,加 水 前 者 二 次 ,温度 控制 在 907€ c 
5C ,第 一 次 1.5 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ,合并 前 液 , 滤 过 ,滤液 浓 
缩 至 相对 密度 为 1. 20—1.25(80 CO KFE. PAE JA Z 
167g fU Ti Ii » MA, FH, RARE , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 硬 胶 赛 ,内 容 物 为 黄 棕 色 至 棕 褐 色 的 粉 
KAME RAE o 

LEAI 〈1) 取 黄 苞 甲 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
Js ,吸取 [含量 测定 ] 黄 工 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶 
液 各 10u1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 - 
水 (13 :6:2)10C 以 下 放置 的 下 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HETE 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相同 颜色 的 斑点 , 紫 
外 光 下 显 相 同 颜色 的 效 光 斑点 。 

(2) 取 本 品 5 粒 , 倾 出 内 容 物 , 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 
丁 醇 液 振 播 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 和 氨 试 液 洗 
涤 2 次 ,每 次 40ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 成 每 
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1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10w1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
沙 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 :5 :10: 
0. 20 ZJ JEJTGRI s ET CHA. BT, ot DA, 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ， 
热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ORE m 8 粒 , 倾 出 内 容 物 , 加 70%% 乙 醇 40ml, 超声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 盐酸 4ml, 加热 回 流 1 小 时 ,浓缩 至 
约 20ml, Hi itiBE (60 — 90 C ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 3 
石油 醚 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 男 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 
上 述 供 试 品 溶液 20p1、 对 照 品 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (40 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ， 
陈 干 , 喷 以 位 铀 酸 试 液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 黄 连 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 10ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 
再 取 盐 酸 小 率 硕 对照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 
三 种 溶液 各 2 一 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 
醇 - 冰 酷 酸 -水 (7: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 在 紫外 
光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 欧 根 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 Img 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 
别 ](4) 项 下 的 供 试 品 的 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 2 一 5nl, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 二 所 甲烷 -甲醇 -水 (7 : 3: 
0. 5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 陈 于 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 
荧光 斑点 。 

《6) 取 本 品 内 容 物 1. 5g, 加 水 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 取 
出 , 放 冷 ,小 过 ,滤液 加 盐酸 1 滴 , 摇 匀 , 用 乙酸 乙 酯 振 揪 提 取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 丹 酚 酸 B 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ul, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -二 氧 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (2 : 3: 
4 :0.5:2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 2% 三 握 化 铁 
乙醇 溶液 ,在 105'C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

MORE m AAH 2. 5g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 蒸 干 ARA MK 20ml 使 溶解 ,加 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 
2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
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溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 淫 羊 营 苷 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
Iml € Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2 一 5pl 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 酮 -甲酸 -水 (10 ; 1:1: 1) 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 三 握 化 铝 试 液 ,在 105C 加 热 10 分 
钟 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 


El] 应 符合 胺 吉 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

【含量 测定 】 R^ 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 丙 醇 - 甲 醇 - 冰 酷 酸 - 水 (2: 25 : 2 : 71) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 232nm。 理 论 板 数 按 三 药 背 峰 计 算 应 不 低 
于 7000。 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 误 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
稀 乙 醇 制 成 每 1ml E 60ug 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ,人 研 
细 , 取 约 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 50kHz)20 分 钟 ， 
放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 播 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10pl, DE A WA £8 85 C ,测定 , 即 得 。 

Zk d BEA R A A A IH (Ca Ha Ou ib; 0 4 
F 0. 85mg. 

TEES ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512» WE. 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A Z8 -2K (35 : 65) 为 流动 相 ; 用 蒸发 光 散 射 检测 
器 检测 。 理 论 板 数 按 黄 芪 甲 背 峰 计算 应 不 低 于 500, 

对 照 品 溶液 的 制备 KA PNR mii E B HE. 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0.2mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 浴 液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 人 研 
细 , 取 约 3g, 精 密 称 定 , 加 水 30ml, 超声 处 理 ( 功 率 250 W , Jt 
3X 40kHz)30 分 钟 , 离 心 , 取 上 清 液 , 残 漆 用 水 10ml 分 次 洗 
涤 ,合并 洗 液 与 上 清 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 4 次 ,每 
次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 4 次 ,每 次 30ml, Zr 
ETER. ZT , 残 演 加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲 
醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 溶液 Sul, 10 供 试 品 溶液 
10~20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计 
算 , 即 得 。 

Ak dh GERD UEERSHG (Ca Hes Ow ) 计 ,不 得 少 
于 50pg. 

【功能 与 主治 〗 养 阴 清 热 ,活血 化 次 , 益 气 固 肾 。 用 于 糖 
尿 病 气 阴 两 虚 兼 血 瘀 所 致 的 倦 仍 乏力 、 气 短 懒 言 \. 目 汗 、 盗 汗 、 
五 心烦 热 . 口 渴 喜 饮 . 胸 中 问 痛 、 肢体 有 麻木 或 刺 痛 、 便 秘 、 舌 质 
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红 少 津 TEREK, E SEE SCIES E E RC CE. Bk 92 298 2X, 2 
数 ,或 沉 涩 等 症 及 2 型 糖尿 病 并 发 症 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6 粒 , 一 日 3 次 。 
[EXE ABE E AB. 
【规格 每 粒 装 0. 5g 
【贮藏 〗 密封 。 


Tangmaikang Kell 


ZI dh Z& E ERES ELEC WI AHA BIR RI AFETA 
味 加 工 制 成 的 颗粒 。 


LERI 本 品 为 黄 标 色 至 标 宰 色 的 颗粒 ; 气 微 香 ， 
RILE o 
[3303 CO BUR m 8g, 加 水 20ml, 温 热 使 溶解 ,用 稀 盐 


REUS pH [EJ 2—3, HC, BESTE DER 2 次 ,每 次 25ml, 合 
乙醚 液 , 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 原 儿 茶 醛 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 2mg 的 溶 
液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 两 种 溶液 各 10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 
葵 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (8 : 5 : 0.80 O9 JE TRE JE JF, RHE, ETF, 
喷 以 2% 间 茶 三 酚 乙 醇 溶液 和 硫酸 (1 : 1) 混 合 液 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50g, 加 70%% 乙 醇 300ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 取 滤 液 160ml( 剩 余 滤 液 备 用 ) 浓 缩 至 约 20ml, 用 水 饱 
和 的 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 20ml。 合 并 提取 液 ,用 水 洗 
WR 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 层 , 取 正 丁 醇 提 取 液 ,浓缩 至 约 
2ml, 加 中 性 氧化 铝 (100 一 200 B22g, $53, 2& TF. mA rn E 
氧化 铝 柱 (100 一 200 目 ,2g, 内 径 为 1.2cm) 上 ,用 乙酸 乙 酯 - 甲 
EA: 1) 混 合 溶液 50ml 洗 脱 ,收集 洗 及 液 zT ,残渣 加 乙醇 
1ml 使 溶解 , E 29 BEA im EL. 15 BUS Z3 BOUE BR i Jm Zo BE i 
成 每 lml 含 Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1,; 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 ,以 三 氧 甲 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -甲酸 (40 : 5 : 
10 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶 
液 , 加 热 至 干 点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

《3) 取 盐酸 小 玄 碱 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml p 0. 5mg 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 10nl, 上 述 对 照 品 溶液 Sul, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 
C: 1 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](2) 项 下 的 70% 乙 醇 提取 液 40ml, 加 盐酸 


糖 脉 康 颗 粒 


4ml, 加 热 回 流 1 小 时 ,浓缩 至 约 20ml, 用 石油 醚 (60 一 90YC ) 
WEER 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 提取 液 , 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 
0. Sml 使 溶解 ,作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 齐 墩 果 酸 对 照 品 ,加 乙 
醇 制 成 每 lml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 20ul, 对 照 品 溶液 
10pl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (40 : 
1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 防 干 , 喷 以 磷 钼 酸 试 液 , 在 110 C 加 
热 10 分 钟 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜 色 的 斑点 。 


EEJ) 应 符合 颗粒 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0104) 。 

【含量 测定 】 SSF MAAR EA GEN 0512) 
测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 异 丙 醇 -甲醇 - 冰 柄 酸 -水 (2: 25 :2 : 71) 为 流动 
相 ; 检 测 波 长 为 232nm, 理论 板 数 按 芍药 背 峰 计算 应 不 少 
于 7000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 硒 药 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
50% 乙 醇 制 成 每 1ml 0. 08mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 0. 2g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 50% 乙 醇 17ml, 密 塞 ， 
超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)20 分 钟 , 放 至 室温 后 , 转 
移 至 25ml 量 瓶 中 ,用 50%% 乙 醇 分 次 洗涤 容器 。 洗 液 并 和 人 
同一 量 瓶 中 ,以 50% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 ,离心 , 取 上 清 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 赤 三 以 芍药 苷 (Cs Ha Ou ) 计 ,不 得 少 
ab m aum 

AKRE ”上 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 键 合 硅胶 为 填 
充 剂 ; 以 乙 膊 -水 (35 : 65) 为 流动 相 ;用 蒸发 光 散 射 检测 器 检 
测 。 理 论 板 数 按 黄 工 甲 苷 峰 计 算 应 不 低 于 4500。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 芪 甲 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. Zmg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 研 
细 , 取 10g ,精密 称 定 ,加 水 30ml 使 溶解 ,离心 , 取 上 清 液 , 残 
WHAK 10ml 分 次 洗涤 ,合并 洗 液 与 上 清 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 4 次 ,每 次 30ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氮 试 液 洗涤 4 
次 ,每 次 30ml, 分 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 溶解 并 转移 
至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3553 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”精密 吸取 对 照 品 溶液 301.10gl. ft iX m RE 
10 一 20nul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方 程 计 


Ak dh4RÍS EO RK AE P (Ca He Ow ) 计 ,不 得 少 
+F 032mg, 
功能 与 主治 〗 养 阴 清 热 , 活 血 化 次 , 益 气 固 肾 。 用 于 糖 
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WE JE E 


bg ^ PH A ER L6 Br SORS S m 73 AAMA AAN, 
五 心烦 热 ` 口 汐 喜 饮 、 胸 中 间 痛 .肢体 麻木 或 刺 痛 、 便 秘 、 舌 质 
ZL/PTE .天 体 胖 大 、 营 薄 或 花 剥 .或 舌 黑 有 冶 斑 、 脉 纺 细 或 细 
数 ,或 沉 汐 等 证 及 2 型 糖尿 病 并 发 症 见 上 述 证 候 者 。 
【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 袋 , 一 日 3 次 。 


DIE] 孕妇 慎 服 或 遵 医嘱 。 

【规格 FRR 5g 

【贮藏 】 密封 。 

Xt dà BL 
Biwen San 

[4753 E 156g FRF 18g 
HTE 42g 香 排 草 180g 
Z 18g 玫瑰 花 42g 
甘 松 18g 丁香 42g 
KE 36g ATRE 1. 4g 
冰片 138g 朱砂 662g 
薄荷 脑 138g 

(AGAI 以 上 十 三 味 , 除 人 工 廊 香 冰片、 薄荷 脑 外 ,朱砂 


水 飞 成 极 细 粉 ;其余 檀 香 等 九 味 粉碎 成 细 粉 ,过 筛 , 混 匀 ;将 冰 
Hr . 注 奏 脑 同 研 至 液化 , 男 加 入 甘油 276g, w5. KALERE 
研 细 ,与 上 述 粉末 配 研 ,过 筛 , 混 匀 ,与 液化 的 冰片 和 薄荷 脑 研 
句 , 即 得 。 

PERI 本 品 为 朱红 色 的 粉末 ; 气 香 , 味 凉 。 

【鉴别 取 本 品 0.5g, 加 石油 酶 (30 一 60C)10ml, 振 摇 
数 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 浓缩 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 
取 注 三 脑 对 照 品 、 冰 片 对 照 品 ,加 石油 醚 (30~60'C) 制 成 每 
lml 各 含 0. 5mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 10ul, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 
O: 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 展 距 17cm, 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 10% 
磷 铀 酸 乙 醇 深 液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

MEEI 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

【含量 测定 〗 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 , 混 匀 , 研 细 , 取 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 硝酸 钾 3g 与 硫酸 20ml, 先 用 
小 火 缓 缓 加 热 ,再 加 大 火力 至 溶液 呈 无 色 或 微 带 黄色 , 放 冷 ， 
加 水 50ml, 加 1% 高 鳃 酸 钾 溶 液 至 溶液 显 粉红 色 , 再 滴 加 276 
硫酸 亚 铁 溶液 至 红色 消失 后 ,加 硫酸 铁 铵 指示 液 2ml, 用 硫 氰 
ERAT EGRE CO.l1mol/LO WWE. 4 lm 硫 氰 酸 铵 滴定 液 
(0. 1mol/L) 相 当 于 11. 63mg HJ MAER (HgS). 

本 品 每 lg 含 朱 砂 以 硫化 汞 (HgS) 计 ,应 为 0. 30-0. 40g. 

【功能 与 主治 社 暑 避 秽 ,开窍 止痛 。 用 于 夏季 里 邪 引 
起 的 头目 眩 曼 .头痛 鼻塞 .恶心 .呕吐 .晕车 学 船 。 
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【用 法 与 用 量 】 
鼻孔 。 

【规格 〗 FER Og 
密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 


口服 。 一 次 0.6g。 外 用 适量 ,吸入 


学 
E 
Ex 


S Be BA 
Daige San 


[477 1 
CEJ 


T 30g Æ 300g 
以 上 二 味 ,粉碎 成 细 粉 ,过 筛 EA , 即 得 。 

LERI 本 品 为 灰 蓝 色 的 粉末 ; 味 淡 。 

Lal (1) 取 本 品 , 滴 加 稀 盐 酸 , 即 产生 气泡 ,此 气 通 入 
氨 氧 化 钙 试 液 中 , 即 生成 白色 沉淀 。 

(2) 取 本 品 ,加 水 10ml 及 稀 盐 酸 10ml, 搅 名, 滤 过 , 取 滤 
液 1ml, 加 甲 基 红 指 示 液 2 滴 , 用 氨 试 液 中 和 ,再 滴 加 盐酸 至 
恰 呈 酸性 ,加 草酸 答 试 液 1 一 2 滴 , 即 生成 白色 沉淀 ;该 沉淀 不 
ATER IATER. 

(3) 取 本 品 2g, 加 三 氯 甲 烷 5ml, 振 播 数 分 钟 , 滤 过 ,滤液 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 散 蓝 对 照 品 . 表 玉 红 对 照 品 , 加 三 毛 甲 
烷 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 
层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲苯 -三 氯 甲 烷 - 丙 酮 (5 : 4 : DJ 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 晾 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相 
应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

HEI 应 符合 散剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0115). 

〖 功 能 与 主治 〗 清 肝 利 肺 , 降 逆 除 烦 。 用 于 肝火 犯 肺 所 
致 的 头晕 耳鸣 .咳嗽 吐 曙 、. 痰 多 黄 稠 、 咽 脐 不 利口 渴 心 烦 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 6g, 一 日 1 次 ,随处 方 人 


CÈRI 密闭 , 防 漳 。 


【处 方 〗 ERA OB40g ULE 20g 
EA 320g ARKE 320g 
LAGAJ 以 上 四 味 A EE A sib ti «18 5J o, HKZ 3L. 
干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 色 至 标 神色 的 水 丸 ; 味 知 。 

LEII 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 类 长 方形 或 不 
规则 形 块 片 淡 黄 棕色 ( 金 碟 石 )。 纤 维 管 胞 壁 略 厚 ,有 上 有 具 缘 
纹 孔 , 纹 孔 口 人 字形 或 十 字形 (沉香 )。 卦 皮 纤 维 淡 黄 色 , 梭 
JE ,BEJE.TLTS "E CR ABO . NER $5 Bh X E4 60— 140um 
GARE). 
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(2) 取 本 品 0.5g, 研 细 , 加 甲醇 20ml, 浸 涡 1 小 时 , 滤 过 ， 
JEM T ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 流 30 
分 钟 , 放 冷 ,用 乙醚 分 2 次 提取 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 
于 , 残 酒 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 为 取 大 黄 
对 照 药 材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 甲 酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 
5 : 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 的 橙黄 色 荧 光 兽 点 ; 置 氨 蒸气 中 午后 ,日 光 下 
检视 ,斑点 变 为 红色 。 

(3) 取 本 品 0. 5g; 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 , 痉 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 30ml, 超声 处 理 30 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 20ml 使 溶解 ,用 盐酸 调节 
pH 值 至 1 一 2 ,用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙 
葵 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 沦 解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 黄 芬 昔 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 Iml 含 1mg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 
溶液 各 4p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 丁 
酮 -甲酸 -水 (5 :3 : 1 :1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 , 喷 以 
5% 三 氧化 铁 乙醇 溶液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 
的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 黄 苓 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 -磷酸 (46 : 54 : 0.2) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 黄 苓 芽 峰 计算 应 不 低 于 6000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 黄 等 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
7075 C BEI X, RE 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 , 研 细 , 取 0. 3g, 精 密 称 定 ， 
置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 70% 乙 醇 50ml, 称 定 重 量 ,超声 处 
理 ( 功 率 200W ,频率 40kHz)45 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 
70% 乙 醇 补 足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 5ml， 
置 10ml 量 瓶 中 ,用 70% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 即 得 。 

测定 法 分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 5pl 与 供 试 品 溶 液 
5 一 10p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lg EE SAES P CCa Hi O11) 计 ,不 得 少 
T 92. 0mg; 

熟 大 黄 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 煤 键 合 硅 胶 
HAER; A E-P E-o. 1%% 磷 酸 溶液 (42 : 23 * 35) 为 流动 
相 ; 检 测 波长 为 254nm。 理 论 板 数 按 大 黄 酚 峰 计 算 应 不 低 
于 3000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 大 黄 酚 对 照 品 和 大 黄 素 对 照 品 适 
t ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 大 黄 酚 lOug. KER Syg 
的 混合 溶液 , 即 得 。 
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供 试 品 溶液 的 制备 (1) 取 本 品 适量 ,粉碎 成 粉末 (过 三 
号 第 ) , 取 0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 - 盐 
酸 (10 : 1) 的 混合 溶液 25ml, 称 定 重 量 , 置 80C 水 浴 中 加 热 回 
流 30 分 钟 , 若 瓶 壁 有 黏附 物 , 须 超声 处 理 去 除 , 再 称 定 重 量 ， 
用 甲醇 补足 减 失 的 重量 38] , 滤 过 ,精密 吸取 续 滤 液 2ml, 置 
10ml 量 瓶 中 ,加 2% 的 氨 氧 化 钠 溶 液 1ml, 加 甲醇 至 刻度 sd 
匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 总 大 黄 酚 和 总 大 黄 素 的 含量 。 

(2) 取 本 品 粉 末 0. 3g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 甲醇 25ml, 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 160W, 频率 
50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 ， 
摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,用 于 测定 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 
的 含量 。 

测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 上 述 两 种 供 试 品 溶 
液 各 10 一 20p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 ,计算 总 大 黄 酚 和 总 大 
黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 的 总 量 ; 用 总 大 黄 酚 
和 总 大 黄 素 的 总 量 与 游离 大 黄 酚 和 游离 大 黄 素 总 量 的 差 值 ， 
作为 结合 草本 中 的 大 黄 酚 和 大 黄 素 的 总 量 , 即 得 。 

本 品 每 lg 含 熟 大 黄 以 总 大 黄 酚 (Ci HioO ) 和 总 大 黄 素 
(Cs HioO;) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg; 以 结合 草 醒 中 的 大 
黄 酚 (Cis Hio O40 和 大 黄 素 (Cis Hio Os ) 的 总 量 计 ,不 得 少 
-00 Oe 

〖 功 能 与 主治 〗 逐 疾 降 火 。 用 于 痰 火 扰 心 所 致 的 癫狂 惊 
导 ,或 喘 咳 痰 稠 、 大 便秘 结 。 

用 法 与 用 量 〗 口服。 一 次 6 一 12g, 一 日 1 次 。 


【注意 有 孕妇 忌服 。 

规格 〗 每 袋 ( 瓶 ) 装 6g 

【贮藏 】 密闭 ,防潮 。 

3 OW SX 
Lusika Wan 

[4h75] 麻黄 12g 苦 杏 仁 60g 
Ai 8 60g 甘草 12g 
MÆ 6g kb AM 60g 
kr 12g WET 30g 
MÆ 60g HIT 30g 
Hk 30g 蛤 壳 60g 
天 花粉 60g 顶 子 ( 姜 炙 )60g 
ATER 5g 


〖 制 法 〗 以 上 十 五 味 , 除 人 工 牛 黄 外 ,其 余 麻黄 等 十 四 味 
粉碎 成 细 粉 ;将 人 工 牛 黄 研 细 , 与 上 述 粉末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 。 
每 100g H RIKE 90 一 100g 制 成 大 蜜 丸 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 黑 绿 色 的 大 蜜 丸 ; 气 微 , 味 甜 、 苦 。 

【鉴别 《1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 不 规则 片 状 结晶 
无 色 , 有 平 直 纹理 (石膏 )。 具 缘 纹 孔 导 管 大 ,多 破碎 ,有 的 具 
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警 香 正气 口服 液 


缘 纹 孔 呈 六 角形 或 斜 方形 ,排列 紧密 (天 花粉 ) 。 果 皮 含 晶 石 
细胞 类 圆 形 或 多 角形 ,直径 17 一 3lum, 壁 厚 , 胞 腔 内 含 草酸 
钙 方 晶 ( 桩 子 ) 。 种 皮 细 胞 类 圆 形 .长 圆 形 或 形状 不 规则 , 壁 网 
状 增 厚 似 花 纹样 ( 炒 紫 苏 子 ) 。 不 规则 块 片 或 颗粒 蓝 色 ( 青 
伐 ) 。 草 酸 钙 柱 唱 直 径 约 至 34um( 射 干 ) 。 气 孔 特 异 , 保 卫 细 
胞 侧面 观 似 哑铃 状 ( 麻 黄 )。 内 果皮 石 细胞 表面 观 呈 尖 梭 形 或 
长 圆 形 | RRRA ,侧面 观 类 长 方形 或 长 条 形 , 壁 厚 , 木 化 , 纹 
孔 横 长 ( 炒 牛 著 子 )。 纤 维 束 周 围 薄 壁 细胞 含 草酸 钙 方 晶 , 形 
品 纤维 (甘草 )， 

(2) 取 本 品 9g, 剪 碎 , 加 乙酸 乙 酯 20ml, 加 热 回 流 30 分 
钟 , 滤 过 ;滤液 又 干 , 残 泻 加 三 氧 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 
溶液 。 另 取 靛 蓝 对 照 品 . 靛 玉 红 对 照 品 ,加 三 氯 甲 烷 制 成 每 
lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -三 氮 甲 烷 -丙酮 (5 : 4 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 肪 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 15g, 剪 碎 , JI RE SE E 7.5g, 研 匀 , 加 三 氯 甲 烧 
30ml, 加热 回流 1 小 时 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 漆 加 乙醇 
1ml f TR RE ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 牛 萝 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 
成 每 1ml 仿 smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 3 由、 对 照 品 溶液 2p1; 分 别 
点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 -甲醇 (20 : 3) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 蚊 干 , 置 紫外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 6g, 剪 碎 , 加 硅 藻 土 3g, 研 匀 , 加 乙醚 25ml, 浸 
i 1 小 时 ,时 时 振 摇 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 尽 乙醚 ,加 乙 
酸 乙 酯 25ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 落 干 , 残 潜 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 板 子 对 照 药材 
0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 术 子 苷 对 照 品 , 加 乙醇 制 
R im E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5ul、 对 照 药材 溶液 及 对 照 
MARE 3p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G AERE, UZR ZA- 
丙酮 -甲酸 -水 (12 : 10: 1 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 
以 5% 香草 醛 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 
品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,分 别 加 乙醇 制 成 
每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](4) 项 下 的 供 试 品 溶液 lud KER 
对 照 品 溶液 各 3ul ,分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 -三 
AP -IRO : 2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 及 和 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

LEEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 

【含量 测定 】 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


。 1726 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A SK (15 : 85) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 238nm。 
理论 板 数 按 板子 苷 峰 计 算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶液 的 制备 PeT ENE mE ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml 30ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 剪 碎 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 密 塞 ， 
称 定 重 量 , 超 声 处 理 ( 功 率 250W, 频 率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20pl1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 横 子 以 柑 子 背 (CC Ha On ) 计 ,不 得 少 
F 1.4mg。 

功能 与 主治 〗 宣 肺 、 化 痰 .止咳 。 用 于 痰 浊 阻 肺 所 致 的 
顿 咳 .咳嗽 ,证 见 咳嗽 阵 作 、 痰 鸣 气 促 . 咽 干 声 哑 ;百日咳 见 上 
述 证 候 者 。 


〖 用 法 与 用 量 〗 名 汤 或 温 开 水 送 服 。 一 次 1 丸 , 一 
日 2 次 。 
【规格 每 丸 重 1. 5g 


【贮藏 】 B. 


曹 香 正气 口服 液 
Huoxiang Zhengqi Koufuye 
LEAI ER 80g 陈皮 80g 
厚 朴 ( 委 制 )808g HTE 120g 
RÆ 120g KE 120g 
ÆR 80g HERS 10g 
J Æ Fm 0. 8ml 紫 苏 时 油 0. 4ml 
〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 厚 朴 加 60% 乙 醇 加 热 回 流 1 小 时 ， 


取 乙 醇 液 备用 ;苍术 .陈皮 .白芷 加 水 蒸 馆 ,收集 蒸馏 液 ,蒸馏 
后 的 水 溶液 滤 过 ,备用 ;大 腹 皮 加 水 煎 煮 二 次 , 滤 过 ;茯苓 加 水 
者 沸 后 于 80C 温 漫 二 次 , 滤 过 ; 生 半 夏 用 水 泡 至 透 心 后 , 男 加 
干 姜 6. 8g, 加 水 前 者 二 次 , 滤 过 。 合 并 上 述 各 滤液 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 10 一 1. 20(50%C ) 的 清宫 ,加 入 甘草 浸 谨 , 混 匀 ,加 
入 2 倍 量 乙醇 使 沉淀 , 滤 过 ,滤液 与 厚 朴 乙醇 提取 液 合并 , 回 
收 乙醇 ,加 入 吐 温 80 与 广 营 香油 、 紫 苏 叶 油 的 混合 液 及 上 述 
蒸馏 液 , 混 匀 ,加 水 使 全 量 成 1025ml, 用 氢 氧 化 钠 溶 液 调 节 
pH 值 至 5. 8 一 6. 2 , 静 置 , 滤 过 , 灌 装 , 灭 菌 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 棕色 的 泣 清 液体 ; 味 辛 、 微 甜 。 

【鉴别 DRA h 20ml, 用 石油 栈 (30 一 60C) 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 25ml, 合 并 石油 醚 提取 液 ,低温 蒸 干 , 残 河 加 乙 
酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ， 
加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 
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和 厚 朴 酚 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 10p1l、 对 照 品 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,在 100C 加热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 百 秋 李 醇 对 照 品 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相同 的 紫红 色 斑 点 :在 与 厚 朴 酚 . 和 厚 朴 酌 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 加 乙醚 20ml, 振 摇 提 取 , 分 取 乙 醚 层 ， 
挥 至 约 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙醚 
制 成 每 1ml 含 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10ul. 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 已 烷 -乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,了 景 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 欧 光 斑点 。 

(3) 取 苔 术 对 照 药材 1g, 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
E EART , 残 酒 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 供 试 品 
溶液 及 上 述 对 照 药材 溶液 各 lul DAA TER G 注 层 板 
上 ,以 石油 醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 (19 : D 2 TE JT RI JST 
EH BTE SEDI 5 2656] P Sx AE ZE FP BER 10% 硫 酸 乙 醇 溶 
液 , 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
相应 的 位 置 上 , 显 相 同 的 一 个 污 绿 色 主 斑点 。 

(4) 取 本 品 30ml, 用 稀 盐 酸 调节 pH 值 至 4.4 以 下 ,用 乙 
醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 乙醚 液 , 用 水 饱和 的 正 丁 
醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ， 
每 次 10ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 液 落 干 , 残 漆 加 甲醇 2ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 草 对 照 药 材 1g, 加 乙醚 20ml， 
加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 30 Zr Sh UR ib. UR ZR T , 残 漆 加 水 20ml 使 
溶解 ,用 正 丁 醉 振 摇 提 取 3 次 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 再 
取 甘 草酸 贸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 4 中, 分别 点 于 同一 硅胶 GF EIER E. 
正 丁 醇 - 甲 醇 - 氨 溶 液 (8 一 10)(5 : 1.5 : 2) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 15ml, 通过 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 固 相 芭 取 
小 柱 ( 先 依次 用 甲醇 10ml, FP SK C1 : 10)3ml 与 水 6ml zb 
洗 ) ,用 水 3ml 冲洗 ,真空 抽 滤 3 分 钟 ,再 用 丙酮 洗 脱 ,收集 洗 
脱 液 2ml, 作 为 供 试 品 溶液 。 男 取 紫 苏 烯 对 照 品 、 紫 苏 醋 对 照 
品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 紫 苏 烯 0. 1mg 与 紧 办 醛 0. Zmg 
的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 
验 , 以 50% 茶 基 -50% 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 
KH 30m, FE FE Jy 0. 25mm , AEE Oy 0. 25m); EE df 2 E 
序 升温 :初始 温度 为 60'C ,保持 1 分 钟 ,以 每 分 钟 4C 的 速率 
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升温 至 150 ,保持 1 分 钟 ,再 以 每 分 钟 15'C 的 速率 升温 至 
250'C ,保持 3 分 钟 ; 分 流 比 20 : 1。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 
供 试 品 溶 液 各 lp1, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 
对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 】 相对 密度 ”应 不 低 于 1.01( 通 则 0601) 。 

pH 值 应 为 4.5 一 6.5( 通 则 0631)。 

其 他 ”应 符合 合剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0181) 。 

〖 含量 测 定 〗 IER 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 异 丙 醇 -水 (36 : 21 : 36) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 5000. 

对 照 品 浴 液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 朴 酚 0. 1mg、 和 
厚 朴 酚 0. 05mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 加 盐酸 2 W.M 
三 氯 甲 烷 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 三 握 甲 烷 液 , 蔡 干 ， 
残 漆 用 甲醇 溶解 ,转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3€ 3, 
滤 过 , 取 续 滤液 . 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 厚 村 以 厚 朴 酚 (Cis His O2) 与 和 厚 朴 酚 
(Cis His O; ) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 30mg。 

陈皮 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 4% 醋 酸 溶 液 (35 : 65) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 283nm。 理 论 板 数 按 橙 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 2000. 

对 照 品 溶 液 的 制备 ” 取 构 皮 昔 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 1ml 60ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 25ml EORR 
中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 ud. 
注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 lml Gp ER EZ ATE E E (Cos Hi Ois ) 计 ,不 得 少 
TOOM, 

〖 功 能 与 主治 〗 解 表 化 湿 ,理气 和 中 。 用 于 外 感 风 寒 .内 
伤 湿 小 或 夏 伤 姓 湿 所 致 的 感冒 , 症 见 头痛 昏 重 、 胸 脐 瘤 问 、 腕 
腹胀 痛 、 呕 吐 汇演;* 胃 肠 型 感冒 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 .一 次 5 一 10ml, 一 日 2 次 ,用 
HT $5 5J 。 

〖 规 格 〗 每 文 装 10ml 

〖 贮藏 〗 密封 。 


附 : 紫 苏 时 油 质量 标准 


* Z. "boh 
Æ ih N EOECELT I XR Perilla frutescens (L. ) Britt. 的 


e 1727 。 


€ $i 


干燥 叶 ( 或 市 嫩 术 时 ) 经 水 蒸气 蒸馏 提取 的 挥发 油 。 

[性 状 ] 本 品 为 浅黄 色 或 黄色 的 澄清 液体 ,有 紫 苏 的 特 
异 香 气 , 味 第 等 阁 。 露 置 空气 中 或 贮存 日 久 , 色 渐变 深 , 质 
Wr v Pil . 

本 品 在 乙醇 、 乙 醚 或 石油 醚 中 易 溶 ,在 水 中 几乎 不 溶 。 

比 旋 度 WAM 5g, 精 密 称 定 , 置 100ml 量 瓶 中 ,加 乙醇 
适量 使 溶解 , 播 义 ,20C 恒 温 1 小 时 , 定 容 至 刻度 ,依法 测定 
(通则 06210 , 比 旋 度 应 为 一 96" 一 一 180"。 

折光 率 MX 1.485— 1. 495 Gif Wl] 0622) 。 

[鉴别 ] 取 本 品 约 30mg, 加 无 水 乙醇 -正己 烷 (1 : D iR 
合 溶 液 1ml, 播 习 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 紫 苏 叶 油 对 照 提 取 
物 30mg, 同 法 制 成 对 照 提 取 物 溶液 。 再 取 紫 苏 醛 对 照 品 适 
量 , 加 无 水 乙醇 -正己 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 lml 含 img 
的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 ， 
以 交 联 5% 茶 基 甲 基 聚 硅 氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 
30m ,内径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0.25pum); 柱 温 为 程序 升温 ， 
初始 温度 为 60C ,保持 10 分 钟 , 以 每 分 钟 S'C 的 速率 升温 至 
115C ,保持 30 分 钟 , 再 以 每 分 钟 15C 的 速率 升温 至 230€, 
保持 5 分 钟 , 分 流 比 30 : 1。 分别 吸 取 以 上 三 种 溶液 各 lu 
注入 气相 色谱 仪 ,记录 色谱 图 。 除 溶剂 峰 外 , 供 试 品 色谱 中 应 
呈现 与 对 照 提 取 物 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 主 色谱 峰 , 与 对 照 
品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

[检查 ] 乙醇 中 的 不 溶 物 “ 取 本 品 1ml, 加 乙醇 5ml, 摇 
名, 溶液 应 港 清 (25°C )。 

[含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 交 联 5%% 葵 基 甲 基 聚 硅 
氧 烷 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0. 32mm， 
膜 厚度 为 0. 25pm) ; 柱 温 为 程序 升温 :初始 温度 为 60 ,保持 
10 分 钟 ,以 每 分 钟 8C 的 速率 升温 至 115 "C ,保持 2 分钟 ,再 
以 每 分 钟 30'C 的 速率 升温 至 230C ,保持 4 分钟 ;分 流 比 
15: 1。 理 论 板 数 以 紫 苏 醛 峰 计算 应 不 低 于 50 000。 

对 照 品 溶液 的 制备 取 紫 苏 醛 对 照 品 . 紫 苏 烯 对 照 品 适 
量 , 精 密 称 定 ,加 无 水 乙醇 -正己 烷 (1 : 1) 混 合 溶液 制 成 每 
1ml DIERKE lmg. 2€ 5 1mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 本 品 约 20mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 
量 瓶 中 ,加 无 水 乙醇 -正己 烷 (1 : DIR AG BREAD, 
^], BS. 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 和 供 试 品 溶液 各 Lul 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Æ dE XR Dh Ma CCo Hua O) 不 得 少 于 2096; ER XE 
(Cio HiO) 不 得 少 于 25%., 


复 香 正气 水 
Huoxiang Zhenggi Shui 


[4h75] 苍术 160g 陈皮 160g 


e 1728 。 
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厚 朴 ( 姜 制 )160g 白芷 240g 

IRA 240g X Ul Hz 240g 

生 半 夏 160g HARE 20g 

J 3E HD 1. 6ml 紫 苏 叶 油 0. 8ml 


〖 制 法 〗 以 上 十 味 , 蔡 术 、 陈 皮 、 厚 机、 白芷 分 别 用 6026 
乙醇 作 溶剂 ,浸渍 24 小 时 后 进行 渗 洲 ,前 三 种 各 收集 初 滤液 
400ml, 后 一 种 收集 初 滤液 500ml, 备 用 ,继续 渗 沪 ,收集 续 渡 
液 ,浓缩 后 并 和 人 初 渡 液 中 。 人 茯 科 加 水 煮沸 后 ,80C 温 浸 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 , 取 汁 ; 生 半 夏 用 冷水 浸泡 ,每 8 
小 时 换 水 一 次 , 泡 至 透 心 后 , 男 加 干 姜 13. 5g, 加 水 前 者 二 次 ， 
第 一 次 3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ;大 腹 皮 加 水 前 者 3 小 时 ,甘草 
浸 襄 打 碎 后 水 煮 化 开 ; 合 并 上 述 提取 液 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 适 
量 。 广 缆 香 油 、 紫 苏 叶 油 用 乙醇 适量 溶解 。 合 并 以 上 游 液 , 混 
匀 ,用 乙醇 与 水 适量 调整 乙醇 含量 ,并 使 全 量 成 2050ml, 静 
置 , 滤 过 , 治 装 , 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 深 棕 色 的 澄清 液体 (贮存 略 有 沉淀 )3; 昧 
3E WE. 

LEII (DRAM 20ml, 用 环 已 烧 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
25ml, 合 并 环 己 烷 液 ,低温 蒸 干 , 残 漆 加 环 已 烷 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 溶液 。 另 取 蔡 术 对 照 药材 0.5g, 加 环 已 烷 2ml, 超 
声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 浴 液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 涂 液 Sul 对照 药材 溶液 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G ER E AA if E COO — 90 'C5- 2, 
酸 乙 酯 (20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 豚 干 , 喷 以 5% 的 对 二 
甲 氨 基 茶 甲醛 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 20ml, 用 石油 醚 (30 一 607 ) 振 摇 提 取 2 次 ,每 
次 25ml, 石 油 醚 液 备 用 ;水 溶液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 3 次 ,每 
次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 燕 干 , 残 渣 加 甲醇 2ml [E TR RE. TE 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 
理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 溶液 。 再 取 柳 皮疹 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 
溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 蒲 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 - 甲 
醇 -水 (100 : 17 : 10) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 及 干 , 喷 以 5% 三 
氧化 铝 乙醇 溶液 ,加 热 5 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 再 喷 以 5% 香 草本 硫酸 溶液 ,加 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 [鉴别 02) 项 下 的 石油 醚 提取 液 ,低温 蒸 干 ,残渣 加 
乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 、 
和 厚 朴 酚 对 照 品 , 分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 洲 液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 
种 溶液 各 Zul 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 (60 一 
90C )- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 
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干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 班 点 显 色 清 晰 。 供 试 品 

色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 
(4) 取 百 秋 李 醇 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 2mg 

的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 

取 [C 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 Gul, 上述 对 照 品 溶液 Zul, I 

别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 


酯 -甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 剂 JT UB S UP REA 5% 香 
草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 


照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(5) 取 上 日 芷 对 照 药材 0.5g, 加 乙醚 10ml. 3x 1 小 时 ,不 
Hr TE , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药材 浴 液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 . 异 欧 前 胡 素 对 照 品 , 加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 1mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](3) 项 下 的 供 试 
品 溶液 、 上 述 对 照 药材 溶液 和 对 照 品 溶液 各 4 由, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 乙 本 (3 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 ,上 蚊 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 欧 光 斑点 。 

(6) 取 本 品 30ml, Z& E ZG BE E , Hl E BE 6 e BC 2 次 ,每 
次 10ml, 弃 去 乙醚 液 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 
并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 
ER T , 残 演 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 甘 
草 对 照 药材 1g, 加 乙醚 20ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙 
配 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ， 
滤液 藻 干 , 残 演 加 水 20ml 使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 , 同 
法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 甘 草酸 铵 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 


1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4pl1l, 分 别 点 于 同一 硅胶 
GF; 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -甲醇 - 氨 溶 液 (8 一 10)(5: : 2) 
为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 】 乙醇 量 应 为 40% 一 50%% (通则 0711). 


Aem o 取 供 试 品 5 支 , 将 内 容 物 分 别 倒 人 经 校正 的 干燥 
量 简 内 ,在 室温 下 检视 ,每 支 装 量 与 标示 装 量 相 比较 , 少 于 标 
示 装 量 的 不 得 多 于 1 支 ,并 不 得 少 于 标示 装 量 的 95%% 。 

其 他 ”应 符合 醋 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0120) 。 

【含量 测定 〗 Eih 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 UFPR- S 2K (40 : 20 : 40) 为 流动 相 ;检测 波长 
294nm。 理 论 板 数 按 厚 朴 酚 峰 计算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 1ml 含 厚 相配 0. 2mg、 和 
厚 朴 酚 0. 1mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 5ml, 加 盐酸 2 滴 , 用 
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三 氯 甲烷 振 摇 提取 3 次 ,每 次 10ml, 3$ — SRI BEC RT. 
残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 3€], 
精密 量 取 5ml, 置 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 

本 品 每 lml e JE Fh A JE Fh i CC His O;) 及 和 厚 朴 酚 
(Cis His O; ) 总 量 计 ,不 得 少 于 0. 58mg. 

陈皮 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 Ce 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EA Za H-O. 05mol/L 磷酸 二 a 
pH 值 至 3.0)(20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 284nm。 理 论 
板 数 按 杰 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 橙 皮 苷 对 照 品 适 
甲醇 制 成 每 lml 含 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ”精密 量 取 本 品 10ml, 置 25ml Æ fi 
中 ,加 50% 乙 醇 适 量 , 振 摇 , 用 50% 乙 醇 稀 释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 
10ul1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml m BRE AE E E (Ca Ha Os ) 计 ,不 得 少 
于 0. 18mg. 

〖【 功 能 与 主治 〗 解 表 化 湿 , 理 气 和 中 。 用 于 外 感 风寒 、 内 
Ti di ux, Ed D mE ET CES] Jes RD o AE DL AA S E a a a a a 
KJE KIES; B3 WR E L ERRA . 

〖【 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 5 一 10ml, 一 日 2 次 ,用 时 

〖 规 格 〗 每 文 装 10ml 

【贮藏 】 密封 。 


EE ,精密 称 定 ,加 


品 溶 液 与 供 试 品 洲 液 各 


EIU 


Huoxiang Zhengqi Ruanjiaonang 


〖 处方 〗 ER 195g 陈皮 195g 
EN GEDI95g HIE 293g 
IRA 293g KEE 293g 
^E2 E 195g HUE 24. 4g 


J 8&8 dH 1. 95ml 紫 苏 叶 油 0. 98ml 

〖 制 法 〗 以 上 十 味 ,苍术 陈皮、 厚 朴 白芷 用 乙醇 提取 二 
次 ,合并 醇 提 取 液 ,浓缩 成 清 膏 ;茯苓 .大 腹 皮 加 水 前 者 二 次 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 合并 ; 生 半 夏 用 冷水 浸泡 ,每 8 小 时 换 水 一 次 ， 
泡 至 透 心 后 , 男 加 干 姜 16. 5g, 加 水 前 者 二 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 
合并 ;合并 二 次 滤液 ,浓缩 后 醇 沉 , 取 上 清 液 浓 缩 成 清 膏 ;甘草 
浸 膏 打 碎 后 水 者 化 开 , 醇 沉 , 取 上 清 液 浓 缩 制 成 清 襄 ; 将 上 述 
ARERI, MA EFW 2 E TEL E E , 混 匀 , 制 成 


e 1729 。 
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Ak e 358 100087 , BI 8E, 

LERI 本 品 为 软 胶 赛 ,内容 物 为 棕 褐 色 的 膏 状 物 ; 气 芳 
TG V. 

【鉴别 〗 (1) 取 本 品 4 粒 的 内 容 物 ,加 硅 藻 土 1g. P1. 
加 环 已 迷 20ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 RA 
加 正己 烷 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 男 取 苍 术 对 照 药 材 
0. 5g; 加 正己 烷 2ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 
药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶 
液 各 5ul. 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 本 
(60—90'C)- 7, B ^ B8 C20 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 
EJ 5 94506] — FR REA FB BE B 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 , 加 热 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 7 MARA. MERE 2g, 研 匀 ,加 水 20ml, 
超声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 为 取 陈 皮 对 照 药 材 1g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 
30 分 钟 , 滤 过 ,泪液 雄 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 
药材 溶液 。 再 取 柳 皮 背 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 
照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 三 种 溶 
液 各 5p1; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 
水 (100: 17 : 10) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 干 , 喷 以 5%% 三 毛 
155 5 BETR RC ,加热 数 分 钟 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 
试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相 同 颜色 的 灾 光 斑点 。 再 喷 以 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,加 热 
至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 2 粒 的 内 容 物 ,加 乙酸 10ml [E TA AIC LE GE UE 
液 作 为 供 试 品 浴 液 。 另 取 厚 朴 酚 对 照 品 . 和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 lml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2pl1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 石油 配 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 - 
甲酸 (85 : 15 : 20 JJ RET 380 , RE JF. CHA BF I 5% 香 草 
醛 硫酸 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 
品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 百 秋 李 醇 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 ml 含 2mg 
的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 [鉴别 ](3) 项 下 的 供 试 品 溶液 Gul, 上述 对 照 品 溶液 2p, 
分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90'C )- 乙 酸 乙 
酯 -甲酸 (85: 15 : DARFA, REO RE, TF, EU, 5% 香 
Xi RE ic E AE TIL SEDE Ra id Ce MT. BELA GNP A5 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(5) 取 本 品 2 粒 的 内 容 物 ,加 乙醚 10ml 使 溶解 , 滤 过 , 滤 
WET , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 取 和 白 
芷 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醚 10ml, 浸 涡 1 小 时 ,不 断 振 播 , 滤 过 ， 
滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 ， 
男 取 欧 前 胡 系 对 照 品 、 异 欧 前 胡 素 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
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1ml 各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4p1,; 分 别 点 于 同一 硅 
WE G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~60'C)- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 4 粒 的 内 容 物 ,加 硅 尝 土 2g; 人 研 匀 ,加 乙醚 
40ml, 加 热 回 流 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 ,药酒 挥 干 溶剂 ,加 
甲醇 40ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 深 加 水 20ml 
使 溶解 ,用 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ， 
用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10m, FAKA. EJ EAR T., ,残渣 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 甘 草 对 照 药材 1g， 
加 乙醚 20ml, 加 热 回流 15 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 乙醚 液 , 药 渣 挥 干 
溶剂 ,加 甲醇 20ml, 同 法制 成 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 甘 草酸 镁 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 4ul 
别 点 于 同一 硅胶 GFzss 薄 层 板 上 ,以 正 丁 醇 -甲醇 - 氨 溶 液 (8 一 
10)(5 : 1.5 : 2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 防 于 , 置 紫 外 光 灯 
(254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

[1e zr) 装 量 差异 取 本 品 10 Br. ERA K Ce ER 2E 
异 J 项 下 (通则 0103) 依 法 检查 RE 2E BR RETE 1526 以 
内 ,超出 装 量 差异 限度 的 不 得 多 于 2 粒 , 并 不 得 有 1 粒 超出 
限度 一 倍 。 

朋 解 时 限 ” 照 月 解 时 限 检 查 法 (通则 0921) 检 查 ,应 在 1.5 
小 时 内 全 部 骨 解 并 通过 租 网 ( 宫 壳 碎片 除外 )。 如 有 1 粒 不 能 
完全 前 解 , 应 另 取 6 粒 按 上 述 方法 复试 , 均 应 符合 规定 。 用 人 
工 胃液 检查 时 ,可 选择 活力 为 3800~10 000U/g W R E A M. 

其 他 ”应 符合 胶 填 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 01035. 

〖 含量 测定 〗 BH ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -水 (75 : 25) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 294nm。 
理论 板 数 按 厚 机 酚 峰 计算 应 不 低 于 5600。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 厚 朴 酚 对 照 品 与 和 厚 朴 酚 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml ERE 50pg、 和 厚 朴 酚 
40pg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
5]. Z1 0. 25g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 
50ml, 密 塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)10 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 稀 乙 醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20u1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 厚 村 以 厚 材 酚 (Ci His 02) 5 RI JE Fb Eg 
(Cis His O; ) 总 量 计 ,不 得 少 于 3. 0mg。 

陈皮 ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 
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色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 EZ, -0. 05mol/L 磷酸 二 氢 钠 溶液 (用 磷酸 调节 
pH 值 至 3.0)(20 : 80) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 284nm。 理 论 
A Cp BE EYES ANI T. 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 术 皮 苷 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml E 60pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 约 
0. 2g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 称 定 
重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)50 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重 量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 H , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

Ak dà fj WR RD GE RO (Coa Ha Ois ) 计 ,不 得 少 
d^ 9.0188; 

功能 与 主治 〗 解 表 化 湿 HAMP. ATIRAR., N 
伤 湿 浸 或 夏 伤 暑 湿 所 致 的 感冒 , 症 见 头痛 红 重 、 胸 甩 瘤 闷 、 胸 
腹胀 痛 、 呕 吐 泄 泻 ; 胃 肠 型 感冒 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 一 4 粒 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 45g 


〖 贮藏 〗 密封 , 置 阴 凉 干燥 处 。 
ESSAN 
Huoxiang Zhengqi Diwan 
[477] 苍术 160g 陈皮 160g 
姜 厚 朴 160g 白芷 240g 
fk 240g KHZ 240g 
^E:E E 160g HARE 20g 


| € dili 1. 6ml 紫 苏 叶 油 0. 8ml 

LEDI 以 上 十 味 , 巷 术 、 陈 皮 、 白 芷 . 姜 厚 朴 加 70%% 乙 
醇 回 流 提取 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 减 
压 回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.15 一 1.20(75 1C), %& 
用 ; 伏 符 、 大 腹 皮 加 水 前 者 二 次 ,第 一 次 2 小 时 ,第 二 次 1 小 时 ， 
前 液 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.05—1.15(075'C c 
1C), 加 入 甘草 漫 膏 ,混合 备用 ; 生 半 夏 加 水 浸泡 ,每 8 小 时 换 
水 一 次 , 泡 至 透 心 后 , 男 加 干 姜 13. 5g, 加 水 前 痢 二 次 ,第 一 次 
3 小 时 ,第 二 次 2 小 时 ,前 液 滤 过 ,滤液 浓缩 至 相对 密度 为 
1. 02-1. 04(75'C € 1'C) ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 达 60% — 65926, 
静 置 , 取 上 清 液 ,回收 乙醇 , 药 液 与 上 述 浓缩 液 合并 ,浓缩 至 相 
对 密度 为 1. 30—1. 35(75/'C E 1'CO BS BLEE. Hos EE B E 
Bx 6000. Jl f X gl C65— 85 CO JILACI EE dE E X I THE 
上 述 稠 襄 , 混 匀 , 滴 制 成 丸 , 包 薄 膜 衣 , 制 成 约 1066g, 即 得 。 

LEI 本 品 为 薄膜 衣 滴 丸 , 除 去 包 衣 后 显 黄 棕色 至 棕 
色 ; 气 香 , 味 辛 、 微 甜 、 蔡 。 

LEa DRAR 5.2g, 压 破 包 衣 , 加 水 20ml, 超 声 处 


ZEREAL 


理 使 溶解 ,加 环 已 烷 20ml 振 摇 提 取 , 分 取 环 已 烷 液 (水 层 备 
用 ) ,低温 回收 溶剂 至 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶液 。 男 取 苍 术 对 照 药材 0. 5g, 加 环 已 烷 2ml, 超 声 处 理 
15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 游 液 各 2> 5u, 分别 点 于 同一 硅胶 
G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 (20 : 1) 为 展开 
38] , ET AE, EF SEU, 5 6X — FP I EE FR E BS 10 26 gi Be 
乙醇 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 主 斑 点 。 

(DRAX RR Zl pf 0.5g, 加 乙醚 10ml, 浸 涡 1 小 时 ,时 
TIRE , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 对 
照 药 材 溶 液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 、. 异 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 lml 各 含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 的 供 试 
品 溶 液 及 上 述 对 照 药材 与 对 照 品 溶液 各 3 一 5pl, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (30~60C )- 乙 醚 (3 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 百 秋 李 醇 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 lmg 
的 溶液 。 再 取 厚 朴 酚 对 照 品 .和 厚 朴 酚 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 
iml gE lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](1) 项 下 供 试 品 溶液 及 上 述 对 
照 品 溶液 各 2 一 5p 分别 点 于 同一 硅胶 G EERE, UA W 
醚 (60 一 90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (85 : 15 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,上 障 干 , 喷 以 5%% 香 草 醛 硫酸 溶液 ,加热 至 斑点 显 色 清 晰 ， 
在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 
上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(4) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 水 层 , 用 乙酸 乙 酯 振 摇 提取 3 次， 
每 次 20ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 ( 水 层 备 用 ) ,回收 溶剂 至 干 , 残 漆 
加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 陈 皮 对 照 药材 
0. 3g, 加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 
干 RAD PE 1ml 使 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 橙 皮 苷 
对 照 品 ,加 甲醇 制 成 饱和 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 5 一 7 由 、 对照 药材 溶液 
与 对 照 品 溶液 各 1 3ul. 分别 点 于 同一 用 476 8 B2 8186: YR hl 
备 的 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (100 : 17 : 100g 
展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5%% 三 氯 化 铝 乙醇 溶液 ,在 紫 
外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 [鉴别 ](4) 项 下 的 水 层 , 加 正 丁 醇 振 播 提 取 3 次 ,每 
次 10ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 水 洗涤 2 次 ,每 次 10ml, 弃 去 水 液 ， 
正 丁 醇 液 回收 洲 剂 至 干 , 残 酒 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 
MAW. REAREA E mo IMPERARE 1ml € 2mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 洲 液 各 2 一 4n 分 别 点 于 同一 硅胶 GF, 薄 层 板 
上 ,以 正 丁 醇 - 甲 醇 - 氨 溶 液 (8 一 10)(5 : 1.5 : 2) 为 展开 剂 , 展 


= T731 5 


E HE Au 


开 , 取 出 ,上 防 干 ,在 紫外 光 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 
与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


〖 检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 乙 且 为 流动 相 A, 以 0.5%% 冰 醋酸 溶液 为 流动 相 
B, 按 下 表 中 的 规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 294nm。 理 论 
板 数 按 柱 皮 苷 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 
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0. 00~11. 90 22 78 
11, 00e E 01 22—-46 78—54 
11.01-56.00 46 94 
56. 00750, 01 46—>90 54—10 
vo OT 0800 90 10 
对 照 品 溶液 的 制备 BELEIRE IG 


厚 朴 酚 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml S REED 
140ug Ef; 70ug、 和 厚 朴 酚 40ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 适量 , 压 破 
包 衣 , 取 约 1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 
25ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 200 W ,频率 40kHz)15 
分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 ， 
取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
l0p1, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 袋 含 厚 机 以 厚 朴 酚 (Cis His Oz) RI JE FR ES 
(Cia HisO:) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 2. Gmg; € I Re ELTE RE 
(C; Ha Os ) 计 ,不 得 少 于 3. 1mg。 

【功能 与 主治 〗 解 表 化 湿 ,理气 和 中 。 用 于 外 感 风 寒 .内 
伤 湿 潍 或 夏 伤 旱 湿 所 致 的 感冒 , 症 见 头痛 昏 重 、 胸 肪 辣 闷 、 腕 
腹胀 痛 、 呕 吐 汇 演 ; 胃 肠 型 感冒 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 1 一 2 袋 , 一 日 2 次 。 

【规格 〗 每 袋 装 2. 6g 

[EROS 密封 , 置 阴凉 干燥 处 。 
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【处 方 〗 ] 3E UE 4000g 猪 胆 粉 315g 

LAAI 取 广 获 香 叶 粉 碎 成 细 粉 ,过 第 ; 取 猪 胆 粉 用 乙醇 
加 热 回 流 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 , 减 压 干燥 , 磨 成 细 粉 ,与 广 管 
香 叶 细 粉 混 匀 ,用 水 泛 丸 ,干燥 ,以 滑石 粉 - 黑 氧 化 铁 (1 : DE 
衣 ,干燥 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 黑色 的 包 衣 水 丸 , 除 去 包 衣 后 显 灰 标 色 
至 棕 褐 色 ; 气 特异 , 味 车 。 


e 1732 。 


中 国药 典 2015 年 版 


LERI 〈1) 取 本 品 4g, 研 成 粗 粉 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,加 
乙醚 20ml, 振 播 ,放置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 
乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 广 蓝 香 对 照 药材 
1g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药 材 洲 液 。 再 取 百 秋 李 醇 对 
照 晶 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 和 对 照 
品 溶液 各 1 一 2 局 , 对 照 药 材 溶 液 5g. 分 别 点 于 同一 硅胶 GS 
层 板 上 ,以 石油 栈 (30 一 60C)- 乙 酸 乙 酯 - 冰 醋 酸 (95 : 5: 
0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 5% 三 氧化 铁 乙 醇 溶 
液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 
和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 牧 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 无 水 乙 
醇 制 成 每 lml 各 含 Img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 
屋 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 对 照 品 溶液 和 [含量 测定 ] 项 
下 的 供 试 品 溶液 各 2pl1, 分 别 点 于 同一 硅 股 G 薄 层 板 上 ,以 下 
己 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25:3: 2) 的 上 层 溶液 为 展开 
剂 , 展 开 , 取 出 , 影 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105 C 加热 
至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

EEI 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108)。 

【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 奎 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A ZR -0.1 6 DK RE EL GO : 50) 为 流动 相 ; 燕 发 
光 散 射 检测 器 检测 。 理 论 板 数 按 猪 去 氧 胆 酸 峰 计算 应 不 低 
于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 鹅 去 氧 胆 酸 
对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 lml 各 含 0.2mg 的 混 
合 溶液 , 即 得 。 

供 试 曲 溶液 的 制备 ” 取 本 品 适 量 , 研 细 , 取 约 0.6g, 精 密 
称 定 , 置 锥 形 瓶 中 ,加 入 10%% 氧 氧化 钠 溶液 25ml, $$ 5] , FUR 
胶 塞 密 塞 ,在 高 压 灭 菌 锅 中 120'C 皂 化 5 小 时 ,冷却 ,转移 至 
50ml 量 瓶 中 ,加 水 分 次 洗涤 容器 并 稀释 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 。 
精密 量 取 续 滤液 25ml, 用 盐酸 调节 pH 值 至 1, 用 二 氯 甲烷 振 
EER 4 次 (40ml,40ml,30ml,30ml) ,提取 液 均 用 同一 铺 有 
少量 无 水 硫酸 钠 的 脱脂 棉 滤 过 ,用 二 氯 甲 烷 20ml 分 次 洗涤 
无 水 硫酸 钠 及 滤器 , 洗 液 并 和 人 滤液 ,回收 二 氯 甲烷 至 干 ,残渣 
加 甲醇 溶解 并 转移 至 10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 
过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 各 10p1、20yl1, 供 试 品 
溶液 10 一 20 岂 ,注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 ,用 外 标 两 点 法 对 数 方 
程 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1g 含 猪 胆 粉 以 猪 去 氧 胆 酸 (Czs Hao O,0 IS zz C 
胆 酸 (Czs Hao O04) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 12. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 芳香 化 浊 ,清热 通 窗 。 用 于 湿 浊 内 蕴 、 胆 
经 郁 火 所 致 的 鼻塞 . 流 清 涕 或 浊 涕 、 前 额头 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 6g ,一 日 2 次。 
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[47571 J dE PEU 62.5g IEX 93. 75g 

〖 制 法 〗 以 上 二 味 , 加 淀粉 、 糊 精 各 20g, 制 成 颗粒 ,于 
50~55 台 干燥 ,加 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 义 ,压制 成 1000 片 , 包 糖 
AK. BIS. 

LERI 本 品 为 糖衣 片 ; 除 去 糖衣 后 显 淡 褐色 ;具有 引 湿 
E, AFE RE. 

[35503 CO BU ds 10 片 , 研 细 , 加 乙醚 30ml, 振 摇 , 放 
置 过 夜 , 滤 过 ,滤液 挥 去 乙醚 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 百 秋 李 醇 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
Iml Img 的 洲 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5 则 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 ~ 60'O0-Z BR Z WE-vK BE EP 
(95 : 5 : 0.2) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 晾 干 , 喷 以 5% 三 握 化 铁 
乙醇 溶液 ,加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(2) 取 [含量 测定 ] 项 下 的 剩余 供 试 品 溶液 , 蒸 干 , 残 湘 加 
甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 去 氧 胆 酸 对 照 品 、 
鹅 去 氧 胆 酸 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 含 1mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 异 
辛 烷 - 乙 醚 - 正 丁 醇 - 冰 醋酸 -水 (10 :5:3:5:1) 的 上 层 溶液 
( 临 用 配制 ) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 
溶液 ,在 105 尼 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 ; 置 紫 外 光 灯 
(365nm) 下 检视 显 相同 颜色 的 荧光 斑点 。 

检查 〗 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101), 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
HAER; U Z 8-0. 176 UK ER (C50 : 50) 为 流动 相 ; 用 蒸发 
光 散 射 检 测 嚣 检测。 理论 板 数 按 猪 去 氧 胆 酸 峰 计 应 不 低 
于 7000。 

HEARKE POE ARAR E A J R X R m 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 猪 去 氧 胆 酸 0. 25mg 
MEAR 0. 13mg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 片 ,除去 糖衣 ,精密 称 定 ， 
研 细 , 取 约 0. 4g, 精 密 称 定 , 置 50ml 锥 形 瓶 中 ,加 10% 氢 氧化 
钠 溶 液 10ml, 用 牛皮 纸 将 瓶 口 盖 上 , 置 立 式 灭 将 锅 中 ,于 
120°C ÆJ 103kPa 加 热 4 小 时 , 放 冷 ,离心 ,上 清 液 移 至 100ml 
量 瓶 中 ,药酒 加 水 3ml, 旋涡 震荡 洗涤 ,离心 , 取 上 清 液 再 重复 
洗涤 两 次 , 洗 液 并 人 量 瓶 中 ,用 盐酸 调节 pH 值 至 6 一 7, 用 甲醇 


Ti EE E ZU BE 185] , 滤 过 , 取 续 滤液 ,作为 供 试 品 淤 液 。 

测定 法 精密 吸取 对 照 品 次 液 5pl、10pl 与 供 试 品 咨 液 
10p1; 注 入 液 相 色 详 仪 ,测定 ,以 外 标 两 点 法 对 数 方程 计算 ， 
即 得 。 

本 品 每 片 含 猪 胆 粉 以 猪 去 氧 胆 酸 (Cz Ho OLOR E SC 
HB B2 CCo. Hao O40 BU E RETE ,不 得 少 于 10. 0mg。 

【功能 与 主治 2dbbh.8P3oBf.HTd2 gh. 
经 郁 火 所 致 的 鼻塞 、 流 清 漳 或 浊 涕 、 前 额头 痛 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 一 5 片 ,一 日 2 一 3 次 ;儿童 
酌 减 或 饭 后 服用 , 遵 医嘱 。 

〖 规 格 〗 上 请 心 重 0. 2g 

[mE 密封 , 置 阴凉 处 。 


附 : 广 甘 香 叶 提取 物质 量 标准 
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[ 制 法 ] BU ÆT, A EERE N . BELT A P RO i 
(通则 01200 ,用 10 倍 量 乙醇 分 二 次 漫 溃 ,第 一 次 加 6 倍 量 ,第 
二 次 加 4 倍 量 , 合 并 漫 出 液 , 滤 过 ,滤液 减 压 浓缩 至 相对 密度 
为 1.25~1.35(50C ) ,干燥 ,粉碎 , 即 得 。 

[性 状 ] 本 品 为 淡 褐 色 或 褐色 的 粉 未 ;有 广 缆 香 特殊 芳 
d.e. 

[鉴别 ] 取 本 品 约 0.05g, 加 乙醇 10ml, 振 揪 使 溶解 , 滤 
过 ,滤液 用 0. 1mol/L 的 盐酸 溶液 调节 至 酸性 , 滴 加 酷 酸 铜 饱 
和 溶液 ,应 有 沉淀 生成 。 

[检查 ] 干燥 失重 ” 取 本 品 , 置 五 氧化 二 磷 干 燥 器 中 ,于 
60'C 减 压 干燥 至 恒 重 , 减 失 重量 不 得 过 10. 026 (通则 0831). 
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E5953 以 上 十 味 , 除 樟脑 外 ,其 余 土 荆 皮 等 九 味 粉 碎 成 
粗 粉 , 混 匀 ,用 75% 酸 性 乙醇 作 溶剂 , 温 溃 后 , 缓 缓 渗 渡 ,收集 
初 滤液 保存 ,继续 渗 渡 ,收集 续 渡 液 ,浓缩 ,加 入 初 沪 液 混合 。 
PUR- E C, BR 0.5g, 加 乙醇 溶解 ,与 上 述 滤液 混 匀 ， 甫 
置 , 滤 过 , 挠 匀 , 制 成 1000ml, 即 得 。 


DER) 本 品 为 棕 红 色 的 淤 清 液体 ; 具 特异 香气 ， 
[EJ] (1) 取 本 品 5ml, 2E T, JR ELE BR 5ml 使 深 


解 ,作为 供 试 品 涂 液 。 另 取 土 荆 皮 对 照 药材 0.5g, 加 甲醇 
10ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 


e 1733 。 
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PERE LRI RE i DER ELE lml 含 0. 2mg 的 溶液 ， 
作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 
述 三 种 溶液 各 6p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 
乙酸 乙 酯 -甲酸 (14 :4 : 0.5) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,及 干 ， 
喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105'C nda m SI, m gs. 
置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 
材 色 详 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 
斑点 。 

(2) 取 本 品 50m, EZK18 E 2€ 8 Xr TF, mk 40ml, 搅 拌 均 
匀 , 用 稀 盐 酸 调 市 pH 值 至 2, 滤 过 ,再 用 浓 氨 试 液 调节 pH 值 
至 13 ,用 1,2- 二 氧 乙 烷 振 播 提 取 5 次 ,每 次 10ml, 合 并 1,2- 二 
ALE, HARKER 2 次 ,每 次 20ml, Et 1,2- — 4& Zo bi Es 2€ 
TRAMP E 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 关 黄柏 对 
照 药 材 O. 1g, 加 甲醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 约 1ml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 再 取 盐 酸 小 壁 碱 对照 品 ,加 四 
醇 制 成 每 1ml 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5 岂 , 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 正 丁 醇 - 冰 醋 酸 - 水 (7 : 1 : 2) 为 展开 
剂 ,展开 ,取出 , 陈 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 区 光斑 点 。 

(3) 取 否 参 对 照 药 材 0. 5g, 加 乙醇 15ml, 超 声 处 理 30 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 约 1ml, 作 为 苦 参 对 照 药材 溶液 。 再 取 
苦 参 碱 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 0. 5mg 的 溶液 ,作为 若 
参 碱 对 照 品 溶液 。 另 取 洋 金 花 对 照 药材 1g, 加 浓 氨 试 液 1ml、 
1,2- 5 L ii 15ml, $8 5] ,浸渍 3 小 时 ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 
过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 洋 金 花 对 照 药 
材 溶液 。 再 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 、 氨 省 酸 东 其 营 碱 对 照 品 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 各 含 4mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 
薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 [鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 
溶液 及 上 述 四 种 溶液 各 10pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -丙酮 -甲醇 - 浓 氨 试 液 (10 : 10 : 2 : 2: 
0.5) 为 展开 剂 , 置 筑 蒸气 饱和 的 展开 人 缸 内 ,展开 , 展 距 18cm, 
取出 , 防 干 ,依次 喷 以 亚硫酸钠 的 75%% 乙 醇 饱 和 溶液 和 碘 化 
馆 钱 试 液 。 供 试 品 色谱 中 ,分 别 在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

检查 pH 应 为 3.0 一 5.0( 通 则 0631) 。 

乙醇 量 应 不 低 于 60% (通则 0711), 

其 他 ”应 符合 操 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117). 

含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烧 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; UA Z H-0. 05mol/L. 磷酸 钠 溶 液 (38 : 620 Cf 
1000ml 加 十 二 烷 基 磺 酸 钠 lg、 三 乙 胺 0. 2ml, 用 磷酸 调节 pH 
值 至 2. 5) 为 流动 相 ; 检 测 波长 为 348nm。 理 论 板 数 按 盐酸 小 
辟 碱 蜂 计算 应 不 低 于 2000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 盐 酸 小 局 碱 对 照 品 适量 ,精密 称 
XE ,加 流动 相 制 成 每 1ml 含 20g 的 溶液 , 即 得 。 


。 1734 。 


供 试 品 溶 液 的 制备 精密 量 取 本 品 3ml, 置 25m 量 瓶 
中 ,加 流动 相 稀释 至 刻度 , 摇 勾 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 1001 与 供 试 品 溶液 
5 一 10pl,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 含 关 黄 相 以 盐酸 小 玄 碱 (Cs Hi; NO, * HCD 
Wr 4S. 17mg. 

功能 与 主治 〗 清热 除湿 , 杀 虫 止 痒 , 有 和 较 强 的 抗 真 菌 作 
用 。 用 于 脚 兽 、 手 癣 、 体 癣 、 股 癣 皮肤 癣 症 。 

〖 用 法 与 用 量 】 外 用 , 涂 氛 或 噶 于 患处 。 一 日 2 一 3 次 。 

(Ed 密封 。 
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〖 处方 〗 EFIE 250g 蛇 床 子 125g 
X FU 125g AX 125g 
防风 50g 当归 100g 
RAE F = 125g 侧 柏 叶 100g 
AIRE 50g 花椒 125g 
E 75g Pt? 3g 


〖 制 法 〗 ”以 上 十 二 味 , 广 缆 粉 碎 成 细 粉 ,其 余 土 荆 皮 等 十 
一 味 粉 雄 成 粗 粉 ,与 斑 比 粉末 混 匀 ,用 乙醇 3 份 与 冰 醋 酸 1 份 
的 混合 液 作 溶剂 ,浸渍 48 小 时 后 , 绥 缓 渗 沪 ,收集 渗流 液 
6700ml, 静 置 , 取 上 清 液 ,加 入 香精 适量 , 挠 勺 , 即 得 。 

性状] 本 品 为 深 黄 绿色 的 澄清 液体 ;有 具 醋 酸 的 特 自 ，。 

LES] BUR 5ml.z& TRAK 5ml 使 溶解 ,用 乙 
BER $E DEC 2 次 ,每 次 10ml, 合 并 乙醚 液 ,加 碳酸 氨 钠 饱和 溶 
液 5ml, 振 摇 ,分 取 乙 醚 液 , 挥 干 , 残 酒 加 乙醚 1ml 使 溶解 , 作 
BEAR IR WE. D URS PROS RR ZU BE 0. 5g. Jn vk ns BR - 0. BS 
(1: DW lOml,iE d 24 小 时 Eb. URGERE PEDE IR 
AREFE RAK 5ml” 起 同 法制 成 蛇 床 子 对 照 药材 溶 
液 ; 取 当归 对 照 药材 0. 1g, 加 乙醚 2ml, 淄 溃 数 小 时 , 取 上 清 液 
作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 蛇 床 子 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试验 ,吸取 供 试 品 溶液 4 由 .对照 药材 溶液 各 2p1l、 对 照 
MER 1p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ;以 正己 烷 - 乙 酸 乙 
酯 (17 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 陈 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 
下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,分 
别 显 相 同 颜色 的 死 光 主 斑点 ;在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 菊 光 斑点 。 

REI 相对 密度 应 为 0.86 一 0.92( 通 则 0601), 

总 固体 取 本 品 适 量 , 滤 过 ,精密 量 取 25ml, 置 干燥 至 恒 
ERRAR, F. E105 CT ER 3 小 时 , 移 至 干燥 器 中 , 冷 
A] 30 分 钟 ,迅速 称 定 重 量 ,遗留 残渣 不 得 少 于 0. 75g。 

醋酸 量 精密 量 取 本 品 2ml, 置 100ml 量 瓶 中 ,加 新 沸 过 
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的 冷水 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 25ml, 加 新 沸 过 的 冷水 10ml 与 
酚 朴 指示 液 2 一 3 滴 , 用 氧 氧化 钠 滴 定 液 (0. 1mol/ L f 4e » 28 78 
液 显 粉 红色 , 即 得 。 每 1ml SUE SITIS E CO. 1molIL) 相 当 于 
6. 005mg 的 醋酸 (Cs Hs O;)。 本 品 含 醋酸 量 不 得 少 于 107, 
功能 与 主治 〗 社 风 际 湿 , 杀 虫 止 痒 。 用 于 风湿 忠 毒 所 
Si BA $85 3€ Dx, AEAT , 症 见 皮肤 丘疹 水疱、 脐 屑 , 伴 有 不 同 程 
【用 法 与 用 量 】》 外 用 。 擦 于 洗 净 的 患处 ,一 日 3 一 4 次 ; 
治疗 灰 指 甲 应 先 除去 空 松 部 分 ,使 药 易 渗入 。 
GEI 切忌 人 口 J NAKIR, S O EFRR, 
【贮藏 〗 密封 。 
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〖 处方 〗 JH 970g kH 30g 

LAAI 以 上 二 味 ,冰片 研 成 细 粉 ;将 儿 油 熬 炼 ,除去 水 
分 , 滤 过 ,冷却 后 ,加 入 冰片 细 粉 , 混 匀 , 制 成 1000g, 即 得 。 

DEIRI 本 品 为 淡 黄 色 半 透明 蔚 稠 液体 ; 气 痒 凉 。 

【鉴别 〗 取 本 品 2g. fk SE T- 6g. L5] , Jim P HE 25ml, 超 
声 处 理 10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 低温 蒸 干 , 残 渣 加 甲醇 1ml 使 溶 
解 , 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 儿 油 对 照 药 材 2g, 同 法 制 成 对 照 
药材 溶液 。 再 取 冰 片 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 2mg 的 游 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
上 述 三 种 浴 液 各 3 一 5pl, 分别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 哎 以 
5% 香 草 醋 硫 酸 溶 液 , 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

【检查 〗 折光 率 应 为 1.462—1.474GB8 | 0622). 

BE ”应 不 大 于 10.0( 通 则 0713) 。 

HEE ”应 不 大 于 80.0( 通 则 2303)。 

过 氧化 值 ”应 不 大 于 1.0( 通 则 2303) 。 

其 他 应 符合 换 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117) 。 

功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止痛 。 用 于 烧伤 , 资 伤 ， 
皮肤 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 。 涂 抹 患 处 。 


〖 注意 〗 忌 食 辛 汪 厚 味 食 物 。 
【规格 〗 (1) 每 瓶装 15g (2) 每 瓶装 30g 
【贮藏 〗 密封 , 置 阴凉 处 。 
Wi AERA 
Dianxianping Pian 
(AAI ABW 214g f&i dx 54g 


BUR OE A 
Tig 54g IRIA 36g 
48 714g EA 214g 
BRT 300g Ji TES 107g 
猪 牙 时 107g eu] 214g 
Web 70g 


〖 制 法 〗 UL ET—SURe5 BEES CF 16 小 时 ， 
粉碎 ,过 得 , 取 细 粉 150g. Him P e B HI -3 HC des 
等 十 味 加 水 前 者 二 次 ,每 次 1 小 时 ,合并 煎 液 , 滤 过 ,滤液 静 置 
12 小 时 , 取 上 清 液 , 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1.20 一 1.30 
(60C ) 的 清 襄 。 加 入 上 述 石 草 蒲 细 粉 与 蔗糖 适量 、 碳 酸 钙 
8g, 混 匀 , 制 成 颗粒 ,压制 成 1000 Fr ,或 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

LERI 本 品 为 标 神色 的 片 , 或 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 
显 棕 褐色 ; 气 香 , 味 微 威 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 :纤维 束 周围 薄 辟 
细胞 含 草酸 钙 方 晶 ,形成 晶 纤维 ; 油 细 胞 圆 形 ,直径 约 50xm， 
含 黄色 或 黄 棕色 油状 物 ( 石 曹 犹 )。 

(2) 取 本 品 4 片 , 研 细 , 加 石油 本 (60~90C 7)30ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取石 草 猜 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药 
材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 
各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (60 一 90C )- 
乙酸 乙 酯 (4 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 5 色香 草 醛 
硫酸 溶液 ,热风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 色 
谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 30 Hr. EZ. Jn E SE E29 5g, 混 名 ,加 甲醇 
80ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 
30ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 正 丁 醇 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 20ml, 
合并 正 丁 醇 液 , 用 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 弃 去 水 液 , 正 丁 醇 
液 浓缩 至 近 干 ,加 中 性 氧化 铝 0. 5g, 在 水 浴 上 搅 匀 ,干燥 ,加 
在 中 性 氧化 铝 柱 (200 目 ,1g, 柱 内 径 为 10 一 15mm) 上 ,以 乙酸 
乙 酯 -甲醇 (1 : 1)30ml 洗 脱 ,收集 洗 脱 液 ,回收 溶剂 至 干 , 残 
漆 加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 芍 药 苷 对照 品 ， 
加 乙醇 制 成 每 1ml 含 Zmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1; 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 所 甲烷 -乙酸 乙 栈 -甲醇 -甲酸 
(40 : 5 : 10 : 0.2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 虎 以 5% 香 草 
醋 硫 酸 溶 液 , 热 风 吹 至 斑点 显 色 清晰 ,在 日 光 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 10 片 , 研 细 , 加 甲醇 10ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ,用 乙酸 乙 酯 
10ml 振 摇 提取 ,分 取 乙 酸 乙 酯 液 ,回收 深 剂 至 干 ,残渣 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 猪 牙 皂 对 照 药材 1g, 加 水 
100ml, REZ 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 乙酸 乙 酯 10ml 振 摇 提 
取 ” 起 , 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G MES 
上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 -甲酸 (14: 4 ; 0.5) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
出 BE o MA 10% 硫 酸 乙 醇 瓷 液 ,上 晾 干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
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检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 20 Fr , 研 细 , 加 甲醇 30ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,用 水 饱和 的 
ETERA ER 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 液 ,用 氨 试 液 洗 
WE 2 次 ,每 次 40ml, 弃 去 氨 试 液 , 正 丁 醇 液 回收 溶剂 至 干 , 残 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶 液 。 另 取 柴 胡 对 照 药材 
0.5g, 加 水 100 ml. S 2€ 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 自 “ 用 水 饱和 的 正 
丁 醇 Z0ml 振 播 提取 2 次 ”起 , 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 
层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 ous 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -乙醇 -水 (8 : 2 : 1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 , 虔 干 , 喷 以 2% 对 二 甲 氨 基 茶 甲醛 的 40% 硫 
酸 溶液 ,在 105 必 加 热 至 疯 点 显 色 清晰 ,在 紫外 光 (365nm) 下 
检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 
同 颜色 的 荧光 斑点 。 

【检查 】 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101). 

【含量 测定 】 石 草 蒲 。” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ; 以 甲醇 -水 (65 : 35) 为 流动 相 ;检测 波长 252nm。 
理论 塔 板 数 按 8- 细 辛 醚 峰 计 算 应 不 低 于 5000, 

对 照 品 溶液 的 制备 XX 8- 细 辛 配对 照 品 适量 ,精密 称 
定 , 加 甲醇 制 成 lml 含 70pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 咨 液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
0. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 (功率 250 W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 ,用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10nl, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak dh SEE EL 8- 细 辛 栈 (Cis HieOs ) 计 ,不 得 少 
于 0.70mg。 

白 方 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 异 丙 醇 -醋酸 -水 (25 : 2: 2 : 71) 为 流动 相 ; 
检测 波长 230nm。 理 论 板 数 按 芍 药 苷 峰 计 算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 芍 药 背 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 lml E 30pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶 液 的 制备 ” 取 重 量 差 异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1. 5g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 稀 乙 醇 50ml, 密 
塞 , 称 定 重 量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 
冷 ,再 称 定 重 量 , 用 稀 乙醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 
滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
20nl, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含 白 革 以 芍药 昔 (Cs Has On) 计 , 不 得 少 
F 0. 20mg, | 
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【功能 与 主治 〗 ARKAS, FEA EKEN. HTA 
3 Pt] EH. ET BORJAN o 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 .一 次 5 一 7 片 , 一 日 2 次 ,小 儿 酌 

【禁忌 〗 ul. 

【规格 每 片 重 0. 3g 

DERI 密封 。 


Dianxiankang Jiaonang 


[4k75) 天 麻 |. ABT 
ER 胆 南 星 
川 贝 母 丹参 
远志 Ti 
ZZ 淡 竹 叶 
EZ 琥珀 
人 参 冰片 
人 工 牛 黄 


LAGI 以 上 十 五 味 , 除 人 工 牛 黄 、 冰 片 外 , 正 珀 .全 蝎 、 
人 参 . 伪 看 粉碎 成 细 粉 ;其 余天 麻 等 九 味 加 水 前 者 二 次 ,前 液 
滤 过 ,滤液 合并 ,浓缩 至 适量 ,加 入 上 述 细 粉 , 混 匀 ,干燥 ,粉碎 
成 细 粉 ,过 筛 , 再 与 人 工 牛 黄 、 冰 片 配 研 , 混 匀 ,过 筛 , 装 和 信 胶 
3€ BD. 

LERI Ad AERE s PARI 2 XR C BE TIG HGB 
Tru. | 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : BECHER au Ht 
20 一 68pm ,棱角 锐 尖 (人 参 )。 体 区 碎片 无 色 , 表 面 有 极 细 的 
菌 丝 体 ( 僵 在)。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹理 及 圆 形 
毛 帘 ,有 时 可 见 标 神色 刚毛 (全 蝎 ) 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 研 细 , 加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 OS , 滤 过 ,滤液 挥 干 ,残渣 加 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 , 取 上 
清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 
含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3ul1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 -乙酸 乙 酯 - 冰 酷 酸 (15 : 7 : 5) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 , 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 
色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 2g, 人 研 细 ,加 乙醚 30ml, 超 声 处 理 10 分 
钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 挥 干 , 残 汀 加 乙酸 乙 酯 5ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 lml 含 
lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 3pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 
板 上 ,以 环 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 肪 
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干 , 喷 以 5% 香 草 酚 硫酸 溶液 ,在 105'C Jm 3A 8 Au mb Cg 
晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 tg, 研 细 , 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超 
声 处 理 30 分 钟 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 水 2ml 使 溶解 ， 
通过 D101 型 大 孔 吸 附 树脂 柱 ( 内 径 为 lcm, 柱 高 为 12cm) ,用 
25% ZF 100ml 洗 脱 , 收 集 洗 脱 液 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 3ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 
lml 仿 lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10pl、 对照 品 溶液 5p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙酸 乙 酷 -甲醇 -甲酸 
(8:1:3:0.1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 影 干 , 喷 以 10 26 8 48 
酸 乙 醇 溶 液 ,在 120C 加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


〖 检查 〗 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 05120 JU E 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -1% 冰 醋酸 溶液 (5 : 95) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 280nm。 理 论 板 数 按 丹 参 素 峰 计算 应 不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 丹 参 素 钠 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ， 
加 甲醇 制 成 每 lml 含 0. 04mg 的 溶液 , 即 得 (相当 于 每 1ml 含 
丹参 素 0.036mg) 。 | 

供 试 品 溶液 的 制备 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 , 研 细 , 取 约 
1g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 25ml, 密 塞 , 称 
定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W ,频率 33kHz)30 分 钟 , 取 出 , 放 
冷 ,再 称 定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 渡 
液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶 液 各 
10p1, 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 丹参 以 丹参 素 (C,Hi。0Os) 计 ,不 得 少 
T 0.13mg, 

LARS ARER ERR. FHCT NOR PAX BH 
EH 6 KH TRE HRS DIL REED Ee 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 3 粒 , 一 日 3 次 。 

【规格 〗 每 粒 装 0.3 g 

【贮藏 】 密封 。 


KEKER 


Shexiang Fengshi Jiaonang 


〖 处方】 5I] 5 15g 全 蝎 10g 
地 龙 ( 酒 洗 )25g 黑豆 ( 炒 )25g 
蜂 房 ( 酒 洗 )30g ATAF 0.5g 
B TH REG CA 3E 355) 200g 


LEGI 以 上 七 味 , 除 人 工 磨 香 外 ,其 余 制 川 乌 等 六 味 粉 
雁 成 细 粉 ,人 工 廊 香 研 细 , 与 上 述 粉 末 配 研 , 过 筛 , 混 匀 , 装 和 人 
Bez , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 硬 胶 吉 ,内 容 物 为 灰 黄 色 至 灰 袜 色 的 粉 
末 ; 气 腥 , 味 微 咸 。 

LEII (1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 石 细胞 长 方形 或 
类 方形 , 壁 稍 厚 ( 制 川 马 )。 体 壁 碎片 淡 黄 色 至 黄色 ,有 网 状 纹 
理 及 圆 形 毛 窒 , 有 了 时 可 见 榨 褐色 刚毛 (全 蝎 )。 骨 碎片 近 无 色 
或 淡 灰 色 , 呈 不 规则 形 ,可 见 密集 的 骨 小 管 ( 乌 梢 蛇 ) 。 

(2) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 方法 试验 。 供 试 品 色 谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

检查】 SAARE 取 本 品 内 容 物 20g, 加 浓 氨 试 液 
60ml, 搅 匀 ,加 乙酸 200ml, fe f£ 30 分 钟 ,放置 2 小 时 ,分 取 乙 
醚 液 RT , 残 酒 用 无 水 乙醇 溶解 使 成 5ml, 作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 乌 头 碱 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 6mg 的 
溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 
取 供 试 品 溶液 10p1、 对 照 品 溶液 5 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 
层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -丙酮 - 浓 氨 试 液 (40 : 2 : 0.3) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 , 肯 干 , 噶 以 稀 磺 化 馆 钾 试 液 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 
对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 出 现 的 斑点 应 小 于 对 照 品 斑点 ,或 
不 出 现 斑 点 。 

其 他 ”应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0103). 

〖 含量 测定 〗 总 氮 量 取 装 量 差异 项 下 的 本 品 内 容 物 ， 
WE RWA 0. 3g, 精 密 称 定 , 照 氮 测定 法 (通则 0704 第 一 法 ) 
测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 总 氮 (N) 应 不 少 于 20. 0mg。 

AIRE 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 100% 二 甲 基 聚 硅 氧 ; 
为 固定 相 的 毛细 管 柱 〈 柱 长 为 10m, 柱 内 径 为 0.32mm, 膜 
度 为 0. 25um) ; 柱 温 为 180C 。 理 论 板 数 按 廉 香 酮 峰 计 算 
不 低 于 2000。 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 磨 香 酮 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 
无 水 乙醇 制 成 每 lml m 15pg 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 粒 , 精 密 称 定 内 容 物 的 重 
TMA RA 5g ,精密 称 定 ,精密 加 入 无 水 乙醇 25ml, 密 塞 ， 
振 摇 ,放置 24 小 时 ,充分 振 摇 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lul, 
注入 气相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 人 工 麻 香 以 订 香 酮 (Ci Hao O 〇 ) 计 ,不 得 少 
T 13.5pg. 

〖 功 能 与 主治 〗 祛 风 散 寒 ,除湿 活络 。 用 于 风寒 湿 闭 阻 
所 致 的 兽 病 ,证 见 关 节 疼 痛 、 局 部 旦 恶 风寒 、 屈 伸 不 利 、. 手 足 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 一 5 粒 , 一 日 3 次 。 

【注意 】 孕妇 儿童 禁用 ;不 可 过 量 、 久 服 ; 忌 食 生冷 。 

【规格 〗 每 粒 装 0. 3g 

【贮藏 】 UN. 


EF dy 3i 


«1737 。 


shexiangkangshuan Jiaonang 


[45553 AIRE REH 
全 蝎 BT d 
zd (Bi d 
JK itg Cii 川 营 
天 麻 AR 
红 花 胆 南星 
X5 fr BE ZR ^j 
Ti 地 黄 
BUR A A E 
当归 25 41 Rk 
3t JE T ESSE 

LADRI 以 上 二 十 二 味 , 人 工 磨 香 研 成 细 粉 ;羚羊 角 粉 雄 


Mi, RUE SCARE L— E BS BE KRKE LIES Lo koe LET 4E, 9 RH 
HE BEDERA; EC IR 70. A BEA THU ,加 水 前 者 二 次 , 合 
并 前 液 , 渡 过 ,滤液 浓缩 至 适量 ,与 上 述 天 麻 等 十 味 的 粉末 混 
5] ,干燥 , 粉 雁 ; 将 人 工 廊 香 细 粉 和 羚羊 角 细 粉 与 上 述 粉 末 配 
研 ,加 入 适量 的 省 粉 , 混 匀 , 装 人 胶 圳 , 制 成 1000 粒 , 即 得 。 

ERI 本 品 为 硬 胶 吉 , 内 容 物 为 棕 黄色 的 粉末 ; 气 辛 ， 
味 甘 。 

【鉴别 〗 〈1) 取 本 品 , 置 显微镜 下 观察 : 花粉 粒 类 圆 形 或 
椭圆 形 或 橄榄 形 ,直径 60pm, 具 3 个 萌发 孔 ( 红 花 ) 。 不 规则 
雁 块 稍 有 光泽 ,均匀 布 有 裂 颖 状 或 长 圆 形 孔 隙 (羚羊 角 )。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g ,加 乙醚 40ml, 超 声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 , 滤 渣 挥 干 乙醚 , 残 潭 加 水 饱和 的 正 丁 醇 30ml, 超 声 处 理 15 
分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 等 量 浓 氨 试 液 洗涤 , 弃 去 洗涤 液 , 取 正 丁 醇 
液 , 蒸 干 , 残 泻 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 三 
七 皂苷 Ri 对 照 品 和 人 参 和 皂苷 Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 
各 含 lmg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 落 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5pl、 对 照 品 溶液 2pl, 分 别 点 
于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10%C 
以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 
硫酸 乙醇 溶液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 内 容 物 3g ,加 甲醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 
T MZT IRAM 10ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 热 回 
流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml 2 
LEART , 残 酒 加 三 氯 甲烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 
另 取 大 黄 对 照 药材 0. 1g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30~ 60'C)- 甲 酸 乙 酶 -甲酸 
(15:5: 1) 的 上 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 景 干 , 置 紫 外 光 
灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 
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的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3g, 加 乙醚 20ml, 超 声 处 理 5 分 钟 yë 
过 ,滤液 挥 至 2ml, 作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 川 车 对 照 药材 
0.5g, 加 乙醚 20ml, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅 
胶 G 薄 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ， 
取出 ,及 干 , 置 紫 外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 斑点 。 

(5) 取 本 品 内 容 物 5g, 加 乙酸 50ml, 密 塞 , 放 置 1 小 时 ,时 
时 振 摇 , 滤 过 , 取 滤 液 25ml, 挥 干 , 残 演 加 乙酸 乙 酶 2ml 使 溶 
解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 魔 香 酮 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
Iml 含 0.25mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 ( 通 
则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000(PEG-20M) 为 固定 相 , 柱 温 
为 180'C ,理论 板 数 按 廊 香 酮 峰 计 应 不 低 于 2000。 分 别 吸 取 
对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 lp1, 注 入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色 
谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 


【检查 应 符合 胶 赛 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103). 
【含量 测定 〗 照 高 效 液 相 色 谱 ( 通 则 0512) 测 定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 “以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 -0. 3% 磷 酸 溶液 (25 : 75) 为 流动 相 ; 检 测 波 
长 为 250nm。 理 论 板 数 按 葛根 素 峰 计算 应 不 低 于 4000, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 葛 根 素 对 照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 
甲醇 制 成 每 lml 含 8ng 的 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 装 量 差 异 项 下 的 本 品 内 容 物 , 混 
匀 , 取 约 0. 6g, 精 密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 30% 乙 
BE 20ml, 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 300W ,频率 25kHz) 
30 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 量 ,用 30% 乙 醇 补 足 减 失 的 重 
量 , 混 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

Ak Eh oL DOE S DLE AREE CCa Hao Os) 计 ,不 得 少 
于 0. 07mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 通 络 活 血 , 醋 脑 散 痘 。 用 于 中 风气 虚 血 
WEE HE LS EROR RE AEn A k EE. 

〖 用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 ,一 日 3 次。 


DISI 孕妇 禁用 。 
【规格 HAR O. 25g 
DERI 密封 。 
Be RID XL 
Shexiang Baoxin Wan 
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〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 除 苏 合 香 外 ,其 余人 工 磨 香 等 六 味 共 
研 成 细 粉 ,以 苏 合 香 加 适量 白酒 泛 丸 ,干燥 , 即 得 

DEIRI 本 品 为 黑 褐 色 有 光泽 的 水 丸 ， ERE 断面 为 棕 
AERE. FE AER. 

LEa (1) 取 本 品 0. 9g. DERE, JI 43 i RE C30 — 60 C) 

40ml, 浸渍 30 分 钟 ,时 时 振 摇 , 弃 去 石油 醚 液 ,药酒 挥 于 ,加 三 
SX HI bá 40ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 , 药 渣 备用 ,滤液 蒸 干 ， 
残渣 加 三 氯 甲 烷 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 脂 蜂 
毒 配 基 对 照 品 ,加 三 握 甲 烷 制 成 每 Iml 含 lmg 的 溶液 ,作为 
对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶 
W 6p1\、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 环 
己 烷 -三 氧 甲烷 -丙酮 (4 : 3 : 3) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 防 干 ， 
Wt LJ Weile ici 105°C Jn 2A E BE jx i £638 BT. 0 00] 
置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 
照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 的 蓝 绿色 斑点 ;紫外 光 
下 显 相 同 的 浅 灰 黄色 殉 光 斑点 。 

(2) 取 [鉴别 ](1) 项 下 的 备用 药 渣 , 挥 干 ,加 水 饱和 的 正 丁 
醇 20ml, 超 声 处 理 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 用 0. 5% 氨 氧化 钠 溶液 
振 摇 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 再 用 水 洗涤 至 呈 中 性 , 正 丁 醇 液 蒸 
T GER BR 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 人 参 对 
照 药材 1g, 同 法 制 成 对 照 药 材 溶液 。 再 取 人 参 皂 背 Rb; HE 
m A SUB Reo B. A mdr Rg 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 
每 1ml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1~2pl1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 
40:22:10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ， 
立即 吹 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 110 C Jn 2 8 9E ex Sb GS 
清晰 ,分 别 置 日 光 及 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 
2 在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑 

紫外 光 下 显 相 同 颜色 的 奖 光 斑点 ;在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 ， 日 光 下 显 相 同 的 紫红 色 斑 点 ,紫外 光 下 显 相 同 的 一 个 
黄色 和 两 个 橙色 荧光 斑点 。 

(3) 取 本 品 2g, 研 碎 ,加 乙醚 5ml, 振 播 ,超声 处 理 5 分 钟 ， 
离心 , 取 上 清 液 EX BET ZUR EB. n NUS EROS 
照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 和 5% 二 茶 基 -95% 二 甲 基 育 硅 氧 煤 为 混合 固定 相 , 涂 布 
浓度 分 别 为 1. 64% 和 1. 32%% , 柱 长 为 2m, 柱 温 为 180C 。 分 


别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 siint puel 供 
试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 


(4) 取 肉桂 酸 对 照 品 ,加 乙醚 制 成 每 1ml 含 0.2mg va 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 
[鉴别 1(3) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 GF; 薄 展 板 上 ,以 石油 醚 (30 一 60C)- 正 己 烷 - 
甲酸 乙 酯 -甲酸 (10 : 30 : 15 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 脉 干 ， 


ERN AL 


置 紫 外 光 灯 (254nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 
谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

ee 5ml, 超 
声 处 理 20 分 钟 ,放置 使 澄清 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 
取 胆 酸 对 照 品 r 1ml & 
0. 5mg 和 0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 蒲 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 3ul. 分别 点 于 同一 高 效 硅 
Hi G 薄 居 板 上 ,以 三 氧 甲烷 -乙醚 - 冰 醋 酸 (2: 2 : 1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105°C Jn i ze PE 
点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 
与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

(6) 取 本 品 0. 5g, 研 碎 , 加 乙酸 乙 酯 10ml, 超 声 处 理 5 分 
钟 ,离心 , 取 上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 , 加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 Iml 含 3mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 
色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 
同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 甲 茶 - 丙 酮 (9 : 1) 为 展开 剂 ,展开 , 取 
HMF iA 5% 香 草 醋 硫酸 溶液 ,在 105C 加 热 至 斑点 显 色 
清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 
颜色 的 斑点 。 

〖 检 查 〗 重量 差异 取 本 品 10 丸 , 以 1 丸 为 1 份 , 依 法 
(通则 0108) 检 查 ,重量 差异 限度 不 得 过 十 15%% 。 

溶 散 时 限 不 得 过 15 分 钟 (通则 0108) 。 

其 他 ”应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 NEBR ” 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 


测定 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 

KAEM; LA. ZH -0. de ABRIR COO : 50)( 用 磷酸 调 

P pH 值 为 3.2) 为 流动 相 ;检测 波长 为 296nm。 理 论 板 数 按 
华 蟾 酥 毒 基 峰 计算 应 不 低 于 9000, 


对 照 品 溶液 的 制备 取 脂 蟾 毒 配 基 对 照 品 和 华 蟾 酥 毒 
基 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 各 含 50wg BUS 
液 , 即 得 。 


供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 80 丸 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 约 
0. 5g ,精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 甲醇 10ml, 密 塞 , 称 
XE GE EE ,超声 处 理 ( 功 率 350W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 放 冷 ,再 称 
定 重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 “分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 , 测 定 , 即 得 。 

7k i EE AL NER DAR WS T o 3E CCo. Ha; Oa RI AE 88 ER E 
A CCo; Ha OO BS I ETT ED 18— 56pg. 

人 参 提 取 物 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
KAAM; A S Dr db 80 4H A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 所 
1f Rg! 峰 计 算 应 不 低 于 8000, 2&8 1f Rg SA S RE Re 

的 分 离 度 应 大 于 1. 8。 
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100—20 0—80 


XpRRGRIOGBU BR KASD Rg 对 照 品 
tr Re 对照 品 适 量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 人 参 扎 
if Rgi0. 15mg MAZE Re 0. 14mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

— 供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 120 丸 ,精密 称 定 , 研 细 , 取 
约 1g ,精密 称 定 , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 二 所 甲烷 适量 ,加 热 回 
流 提取 至 回流 液 无 色 , 弃 去 二 氯 甲烷 液 , 药 渣 挥 去 二 氯 甲 烷 ， 
加 甲醇 回流 提取 至 回流 液 无 色 ( 约 5 小 时 ) ,提取 液 蒸 干 ,残渣 
用 水 饱和 的 正 丁 醇 25ml 溶解 ,用 正 丁 醇 伯 和 的 氨 试 液 洗 涤 3 
次 ,每 次 25ml, 弃 去 洗涤 液 ,再 用 正 丁 醇 饱 和 的 水 洗涤 3 次 ， 
每 次 25ml, 取 正 丁 醇 液 , 蒸 干 , 残 演 用 甲醇 溶解 并 转移 至 
10ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 至 刻度 , 播 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10p1,; 注 入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 人 参 提 取 物 以 人 参 皂 并 Rg (Ca; Hn Ou) fl 
AS$&1TF Re(Ce He O1s) 的 总 量 计 ,不 得 少 于 40ug。 

【功能 与 主治 〗 芳香 温 通 , 益 气 强 心 。 用 于 气 滞 血 疗 所 
致 的 胸 兽 , 症 见 心 前 区 疼痛 .固定 不 移 ; 心 肌 缺 血 所 致 的 心 绞 
痛 .心肌 梗死 见 上 述 证 候 者 。 

【用 法 与 用 量 】 口服 。 一 次 1 一 2 丸 , 一 日 3 次 ;或 症状 
发 作 时 服用 。 

〖 注 意 〗 孕妇 禁用 。 

〖 规格 〗 每 九重 22. 5mg 

【贮藏 〗 密封 。 


Wi: 人 参 提 取 物 质量 标准 


人 参 提取 物 


[性 状 ] 本 品 为 棕 黄 色 至 棕 褐 色 的 块 状 物 或 粉末 ,有 吸 
湿性 。 

[鉴别 ] 取 本 品 粉 末 0. 4g, 加 三 氯 甲烷 40ml, 加 热 回 流 
1 小 时 , 弃 去 三 氧 甲烷 液 , 药 渣 挥 尽 溶剂 ,用 水 0. 5ml 拌 匀 使 
湿润 ,加 水 饱和 的 正 丁 醇 10ml, 超声 处 理 30 分 钟 ,吸取 上 清 
液 ,加 三 信和 量 氨 试 液 , 摇 匀 , 取 正 丁 醇 液 , 燕 干 , 残 汗 加 甲醇 
1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 对 照 药材 1g, 同 法 
制 成 对 照 药材 洲 液 。 再 取 人 参 皂 苷 Rb; HEM ASEE 
Re Rm AS md RÉON RE SS RA Sg P Re, 对 照 品 , 加 
甲醇 制 成 每 Iml 各 含 2mg 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 
照 薄 层 色 谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 1 一 
2 中 ,分 别 点 于 同一 高 效 硅 胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 烷 - 乙 酸 
乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40: 22 : 10)10C 以 下 放置 的 下 层 溶液 
为 展开 剂 E JF. HU HS, B. BEDA 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,在 


e 1740 。 


HAZ 


中 国药 典 2015 年 版 


105 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 ,分 别 在 日 光 和 紫外 光 灯 
(365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 和 对 昭 
品 色谱 相应 的 位 置 上 ,日 光 下 显 相 同 颜色 的 斑点 ;紫外 光 下 
显 相 同 颜 色 的 痰 光 斑点 。 

[含量 测定 】 照 高 效 液 相 色 谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅 胶 
为 填充 剂 DL ZUR 2S LS AH A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 人 参 气 
if Re: 峰 计 算 应 不 低 于 6000, A &:g df Rgi SA S gif Re 
的 分 离 度 应 大 于 1. 8, 


时 间 ( 分 钟 ) 流动 相 A(%) 流动 相 BCA) 


0— 35 19 el 
307-55 19-29 81—71 
55~70 29 71 
70~75 29— 100 71—>0 


Tf Re 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 每 1ml 中 含 人 参 所 
if Rg:0. 15mg 4A Z if Re 0. 14mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 粉末 0. 4g ,精密 称 定 , 置 索 
氏 提 取 器 中 ,加 三 氯 甲烷 适量 ,加 热 回 流 3 小 时 , 痉 去 三 氧 甲 
烷 液 ,药酒 挥 尽 溶剂 ,连同 滤纸 简 移 入 100ml 锥 形 瓶 中 ,精密 
加 入 水 饱和 正 丁 醇 50ml, 密 塞 , 放 置 过 夜 , 超 声 处 理 (功率 
250W ,频率 50kHz)30 分 钟 , 滤 过 , 弃 去 初 滤液 ,精密 量 取 续 
滤液 25ml, 薰 干 ,残渣 用 甲醇 溶解 并 转移 至 oml EORCP UD 
醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
10ul, 注 入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

m EASE Y Rg (Co Hz Ou) HIA Z Ë Re 
(Ce Ha; Ou ) 的 总 量 不 得 少 于 0.7%%。 


KEARSE 
Shexiang Qutong Qiwuji 


〖 处方 〗 AIRA O0. 33g ZL 45 lg 
樟脑 30g 独活 lg 
冰片 20g JE ILS 0. 33g 
TERI Og 地 黄 20g 
二 七 0. 33g 
〖【 制 法 〗 AERAR RALAR, ZE. AH., aal 


9026 乙醇 10ml 4p Wis iB EKI 天 ,合并 浸渍 液 , 滤 过 , 滤 
液 备 用 ;地 黄 用 5025 4. 100ml 分 三 次 浸渍 ,每 次 7 天 , 合 j 

浸渍 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 龙 血 竭 、. 独活 分 别 用 乙醇 10ml 分 三 
次 浸渍 ,每 次 7 天 ,合并 浸渍 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ;冰片 、 樟 脑 加 
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乙醇 100ml, 搅 拌 使 溶解 ,再 加 入 50% 乙 醇 700ml, 混 匀 ;加 入 
上 述 各 浸渍 液 , 混 匀 ;将 薄荷 脑 用 适量 50% 乙 醇 溶 解 ,加 入 上 
述 药 液 中 ,加 50%% 乙 醇 至 总 量 为 1000ml, 3 5] , 静 置 , 滤 过 , 灌 
闭 , 封 口 , 充 人 抛射 剂 适量 , 即 得 。 

【性 状 〗 本 品 为 非 定 量 阀 门 气 雾 剂 ,在 耐 压 容器 中 的 药 
i 7 REZL CLIE TR LS SH 

LEII 〈1) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 
试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

《2) 取 [含量 测定 ] 项 下 剩余 药 液 50ml, 加 水 200m, $55] , 
Fia idi BE C30 — 60'CO 提取 2 次 ,每 次 100ml, 合 并 石油 醚 液 ， 
自然 挥 干 , 残 漆 用 无 水 乙醇 2ml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 
品 溶 液 。 男 取 磨 香 酮 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 
0. 1mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 
试验 , 聚 乙 二 醇 20000 (PEG-20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 
径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 5pym), 柱 温 为 程序 升温 : 起 始 温 
度 为 130C ,保持 5 分 钟 ,以 每 分 钟 0.8C 的 速率 升温 至 
180'C ,保持 2 分钟 ,再 以 每 分 钟 20C 的 速率 升温 至 220'C , 保 
持 5 分钟。 分 别 吸 取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Lud EAA 
相 色 谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 
时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

〖 检查 〗 ZES 应 为 47%~57%( 通 则 0711). 

喷射 速率 应 不 低 于 0. 8g/s( 通 则 0111), 

其 他 ”应 符合 气 雾 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0111) 。 

【含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 R ALE 20000 (PEG- 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0. 53mm , 膜 厚 度 为 
1.0km), 柱 温 为 160C 。 理 论 板 数 按 樟脑 峰 计 算 应 不 低 于 
20 000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
iml E 4mg 的 次 液 ,作为 内 标 溶液 。 男 取 樟 脑 对 照 品 、 薄 共 
脑 对 照 品 .冰片 对 照 品 各 30mg、10mg、20mg, 精 密 称 定 , 置 同 
一 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 5ml, 加 无 水 乙醇 至 刻度 ， 
播 匀 ,吸取 1xl, 注 入 气相 色谱 仪 , 计 算 校 正 因 子 。 

测定 法 ” 取 本 品 , 除 去 帽 关 ,冷却 至 5C ,在 铝 盖 上 钻 一 
小 孔 , 插 入 连 有 干燥 橡皮 管 的 注 射 针头 ( 勿 与 药 液 面 接触 ), 橡 
皮 管 男 一 问 放 入 水 中 , 待 抛射 剂 缓 组 排出 后 ,除去 铝 盖 ,精密 
量 取 药 液 1ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 5ml, 加 无 
水 乙醇 至 刻度 1853 ,作为 供 试 品 溶液 。 吸 取 ul EARE 
谱 仪 ,测定 ,冰片 以 龙 脑 峰 、 异 龙 脑 峰 面积 之 和 计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml 中 含 樟脑 (Cio。 HieO) 应 为 25.5 一 34. 5mg; € 
薄荷 脑 (Ci Ho OD) 2g 8. 5—11. 5mgs & Yk Hr CCo HisO) 应 为 
Lí.0 59: HIE. 

【功能 与 主治 〗 活血 祛 将, 舒 经 活络 , 消 肿 止 痛 。 用 于 各 
种 跌 打 损伤 ,将 血肿 痛 , 风 湿 次 阻 ,关节 疼痛 。 

【用 法 与 用 量 〗 外 用 。 喷 涂 患 处 ,按摩 5 一 10 2p 9p aR 
处 发 热 , 一 日 2 一 3 次 ;软组织 扭伤 严重 或 有 出 血 者 ,将 药 液 喷 
WE HS Tg SRI, Rb 


EREET) 


【注意 2 
【规格 2 
Cau) 


孕妇 慎 用 ;乙醇 过 敏 者 愤 用 。 
每 瓶 内 容 物 重 72g , 含 药 液 56ml 
遮光 ,30C 以 下 密封 贮存 。 


Emus 


Shexiang Qutong Chaji 


Zr db ig 

独活 lg 

龙 血 竭 0. 33g 
地 黄 20g 


[4h51 AIRF 0.33g 
樟脑 30g 
冰片 20g 
iB far 10g 
三 七 0.33g 

[BEY 以 上 九 味 , 取 人 工 廉 香 .三 七 、. 红 花 , 分 别 用 
5026 乙醇 10ml 分 三 次 浸渍 ,每 次 7 X GEI CLUB E. UE 
液 备 用 ;地 黄 用 50% 乙醇 100ml 分 三 次 浸渍 ,每 次 7 天 , 合 
BU , 滤 过 ,滤液 备用 ; 龙 血 竭 .独活 分 别 用 乙醇 10ml 分 三 
次 浸渍 ,每 次 7 天 ,合并 浸渍 液 , 滤 过 ,滤液 备用 ;冰片 .樟脑 加 
乙醇 100ml 搅拌 使 溶解 ,再 加 入 50% 乙 醇 700ml, 混 匀 ， 加 入 
上 述 各 浸渍 液 , 混 匀 ; 将 薄荷 脑 用 适量 50% 乙 醇 溶 解 ,加 入 上 
述 药 液 中 ,加 50% 乙 醇 至 总 量 为 1000ml, 混 匀 , 静 置 , 滤 过 ， 
HEES 

【性 状 〗 本 品 为 栖 黄 色 至 棕 黄色 的 泪 清 液体 ; 气 芳香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 , 照 [含量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 , 供 
试 品 色 谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 50ml, 加 水 200ml, $3 , MA dH SE C30 — 60 C ) 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 100ml, 合 并 石油 醚 液 ,自然 挥 干 ,残渣 用 
无 水 乙醇 Zml 使 溶解 , 取 上 清 液 作为 供 试 品 溶液 。 另 取 廉 香 
酮 对 照 品 适量 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 含 0. 1mg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 聚 乙 二 醇 
20000 (PEG-20MD 毛细管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.32mm, 膜 
厚度 为 0. 5pm) , 柱 温 为 程序 升温 : 起 始 温度 为 130 ,保持 5 
分 钟 ,以 每 分 钟 0.8C 的 速率 升温 至 180 C ,保持 2 分 钟 ,再 以 
每 分 钟 20C 的 速率 升温 至 220'C ,保持 5 分钟。 分别 吸取 对 
照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 1 由 ,注入 气相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 
品 色 谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保留 时 间 相 同 的 色谱 峰 。 

【检查 〗 乙醇 量 MA 4796—57 96 GR WI 0711) 。 

其 他 ”应 符合 把 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117). 

〖 含量 测 定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000(PEG- 
20M) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内径 为 0.53mm 膜 厚度 为 
1. 0km), 柱 温 为 160C ;理论 板 数 按 樟 脑 峰 计算 应 不 低 于 
20 000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
lml 含 4mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 、 薄 荷 
脑 对 照 品 .冰片 对 照 品 各 30mg, 10mg, 20mg, 精密 称 定 , 置 同 
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一 50ml JR P. M AIMA VL b TE IC 5ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 

刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 人 气相 色谱 仪 , 计 算 校正 因子 。 
测定 法 精密 量 取 本 品 1ml, 置 50m 量 瓶 中 ,精密 加 人 

内 标 溶液 5ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 Lul, dE 


入 气相 色谱 仪 ,测定 ,冰片 以 龙 脑 峰 、 蜡 龙 脑 峰 面积 之 和 计 
A. , 即 得 
本 品 每 1ml 含 樟脑 (Ci Hi O) 应 为 25.5 一 34. 5mg; 含 薄 


荷 脑 (Cu Hz OD) MEW 8. 5~11. 5mg; € Yk E (Cio His O) 应 为 
17. 0— 23. 0mg., 

功能 与 主治 〗 活血 祛 次 , 舒 经 活络 , 消 肿 止痛 。 用 于 各 
种 跌 打 损伤 ,次 血肿 痛 , 风 湿 瘀 阻 ,关节 疼痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 。 涂 把 患处 ,按摩 5 一 10 分 钟 至 患 
处 发 热 , 一 日 2~3 次 ;软组织 扭伤 严重 或 有 出 血 者 ,将 药 液 浸 
ie RS pe A T RA, 

【注意 孕妇 慎 用 ;乙醇 过 敏 者 慎 用 。 

〖 规 格 〗 每 瓶装 56ml 

贮藏】 遮光 ,30C 以 下 密封 贮存 。 


户 香 脑 脉 康 胶囊 
shexiangnaomaikang Jiaonang 
[4753 山羊 角 240g 天 麻 100g 
水 牛角 浓缩 粉 50g 大 黄 20g 
桃仁 50g 三 七 60g 
丹参 150g 地 龙 140g 
穿山 甲 25g JI Æ 100g 
KHET 30g AILÈRE 0.02g 


〖 制 法 〗】 以 上 十 二 味 ,水 牛角 浓缩 粉 备用 ;人工 魔 香 研 
细 ; 三 七 ,穿山 甲 . 山 羊角、 大 黄粉 碎 成 细 粉 ;其 余 丹 参 等 六 味 
酌 予 碎 断 ,加 7 倍 量 80%% 乙 醇 , 加 热 回流 提取 两 次 ,每 次 1.5 
小 时 , 滤 过 , 滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 相对 密度 1.18 一 1.22 
(85'C ) 的 清 膏 ,药酒 加 8 倍 量 水 前 者 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 浓缩 
至 相对 密度 1. 30—1. 40(85'C) 的 稠 膏 ,与 上 述 清 谊 合并 , 干 
燥 , 粉 碎 成 细 粉 ,与 水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 魔 香 细 粉 和 三 七 等 
细 粉 合并 ,加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 匀 , 装 入 胶 训 , 制 成 1000 
粒 , 即 得 。 | 

【性 状 〗 本 品 为 硬 胶 圳 ,内 容 物 为 浅黄 色 至 棕 黄 色 的 粉 
KAME IRR E. 

【鉴别 〗】 (1) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 乙醚 10ml, 超 声 处 理 
10 分 钟 , 滤 过 ,滤液 挥 王 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 浴 液 。 另 取 丹 参 酮 LA 对 照 品 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
Iml 含 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 5u1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
注 层 板 上 ,以 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 脉 
干 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
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色 的 斑点 。 

(2) 取 本 品 内 容 物 2g, 加 70%% 乙 醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 
fh , 滤 过 ,滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 乙醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 男 取 天 麻 素 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 1ml 含 0.5mg 
的 溶液 ,作为 对 上 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 ， 
吸取 上 述 两 种 溶液 各 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 
乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (9 : 1 : 0.2) 为 展开 剂 ERF RE, AF, 
喷 以 Veolia 105°C 加 热 至 疯 点 显 色 清晰 ,在 
日 光 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

DPJ ESSE RR Zl pb 0.5g, 加 乙醇 10ml, 超 声 处 理 20 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 药 
材 溶液 各 nl. 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 握 甲 烷 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 景 干 , 在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 荧光 
斑点 。 

(4) 取 本 品 内 容 物 3. 5g, 加 甲醇 20ml, 浸 涡 1 小时, 滤 过 ， 
滤液 回收 溶剂 至 干 , 残 漆 加 水 20ml 使 溶解 ,再 加 盐酸 1ml, 加 
热 回 流 30 分 钟 ,立即 冷却 ,用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml， 
合并 乙醚 液 ,回收 溶剂 至 于 , 残 漆 加 三 氯 甲 烷 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 
溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 38 ESO E. LG d SE C30 — 60 C )- 甲 
酸 乙 酯 -甲酸 (15 : 5 : 1) 的 上 层 溶 液 为 展开 剂 ,展开 , 取 出 , 防 
干 ,在 紫外 光 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 
色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 荧光 斑点 。 

〖 检查 〗 应 符合 胶 宫 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 
0103), 

〖 含量 测定 了 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0502» AE . 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 AZ, BS Zr it S48 A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ;检测 波长 为 203nm。 理 论 板 数 按 三 七 皂 
T Ri 峰 计 算 应 不 低 于 4000, 


时 间 ( 分 钟 》 ”流动 相 AC%) 


流动 相 BCA) 
0~12 19 81 
12~60 1936 81—64 


对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 背 RaW ASAP 
Rb; 对照 品 和 三 七 皂苷 Ri 对 照 品 适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 
每 im d A dT Rgi10.4mg、 人 参 皂 背 Rb 0. 4mg, — E 
P Ri0. Img 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 20 粒 的 内 容 物 ,精密 称 定 ， 
混 匀 , 取 约 5g, 精 密 称 定 ,精密 加 入 甲醇 50ml, 2$ 2€ , XE E 
量 , 放 置 过 夜 , 置 80C 水 浴 上 保持 微 沸 2 小 时 , 放 冷 ,再 称 定 
重量 ,用 甲醇 补足 减 失 的 重量 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
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101, 注入 液 相 色谱 仪 , 测 得 , 即 得 。 

本 品 每 粒 含 三 七 以 人 参 电 昔 Rg (Css Hz Oi)、 人 参 皂 苷 
Rb; (Css Ho O2 fH — E iP Ri (Ci Hso O4 ) 三 者 的 总 量 计 ， 
不 得 少 于 3. 0mg。 

功能 与 主治 〗 具有 平 肝 熄 风 , 化 将 通 络 ER EET 25 BJ 0I 
效 。 用 于 风 痰 瘀 血 、 痹 阻 脉络 证 的 缺 血 性 中 风 中 经 络 ( 脑 梗塞 
TK E ERO. REL SÉ EPIS GR s MARR, HU RER E REP UE. 

【用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 4 粒 , 一 日 3 次 。15 天 为 一 
疗程 。 

【规格 〗〗 每 粒 装 0.51g 


DERI 密封 。 
KESAWA 
Shexiang Tongxin Diwan 

[45757] AIRE AZZ AEE 

W k 丹参 

人 工 牛 黄 能 胆 粉 

冰片 
〖 制 法 〗 以 上 七 味 , 丹 参加 水 前 者 三 次 ,前 液 滤 过 ,滤液 


合并 , 减 压 浓缩 至 适量 ,加 乙醇 醇 沉 , 静 置 ,再 加 乙醇 醇 沉 , 静 
置 ,上 清 液 回 收 乙醇 并 减 压 浓缩 至 适量 ; 取 蛤 酥 ,加 水 研磨 分 
散 ,加 乙醇 调整 含 醇 量 , 混 匀 ,冷藏 , 滤 过 ,滤液 加 适量 氯 化 钠 ， 
冷藏 , 滤 过 ,滤液 回收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ,在 一 定 温度 下 减 压 
TR WE. KHATER ASZ AEE AAR E . 熊 胆 粉 
用 适量 水 湿润 , 蟾 酥 提取 物 及 冰片 分 别 用 适量 乙醇 湿润 ,人 工 
靡 香 、 红 氧化 铁 及 黑 氧 化 铁 各 适量 、 聚 山梨 酯 80 适量 ,分 别 加 
和 人 到 熔融 的 聚 乙 二 醇 6000 中 , 混 匀 , 滴 人 二 甲 硅油 中 , 制 成 滴 
JL . BF fl X, 1000 丸 , 包 薄膜 衣 , 即 得 。 

DERI 本 品 为 薄膜 衣 滴 丸 , 除 去 包 衣 后 显 棕 红 色 至 棕 
色 ; 气 香 , 味 微 苦 而 有 持久 的 麻辣 感 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 12g, 加 水 50ml 温 热 使 溶解 ,用 乙醚 
振 摇 提取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 乙醚 液 , 低 温 挥 干 ,残渣 加 乙 
配 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 廊 香 酮 对 照 品 ,加 乙醚 
制 成 每 Im 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 气相 色谱 法 
(通则 0521) 试 验 ,以 交 联 5% 2s dé P d E RE SU (HP-5MS) 
为 固定 相 的 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 30m, 内 径 0. 32mm , 腊 
厚度 0. 25um) , 柱 温 为 程序 升温 ,起 始 温度 为 180C ,保持 2 
分 钟 ,以 每 分 钟 10'C 的 速率 升 至 200 人 CC ,保持 5 分钟 。 分 别 
吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 适量 ,注入 气相 色谱 仪 , 测 
定 。 供 试 品 色谱 中 应 呈现 与 对 照 品 色 谱 峰 保留 时 间 相 对 应 
的 色谱 峰 。 

(2) 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 乙醇 20ml, 静 置 3 小 时 ,时 时 振 
播 ,再 超声 处 理 20 分 钟 ,冷藏 过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 EX 
渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 人 参 所 并 Rg 
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XER m ASEP Re 对 照 品 ,分 别 加 甲醇 制 成 每 lml om 
0. 5mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 三 氯 甲 烧 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -水 (15 : 40 : 22 : 10)10%C 以 
下 放置 的 下 层 溶液 为 展开 剂 JEF Ph, ETF, L 10% 硫 
酸 乙 醇 溶液 ,在 105 必 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 中 ， 
在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 丹参 素 钠 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 lml 含 lmg 的 溶 
液 , 作 为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸取 
[鉴别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5u1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 二 握 甲 烷 -丙酮 -甲酸 (10 : 4: 
1. 6) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 晾 干 , 喷 以 1% 铁 氰 化 钾 溶 液 与 
2% 三 氯 化 铁 溶液 (1 : 1)( 临 用 新 制 ) 的 混合 溶液 ,日 光 下 检 
视 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相同 颜 
色 的 斑点 。 

(4) 在 [含量 测定 ] 蟾 酥 项 下 的 色谱 图 中 , 供 试 品 色谱 中 应 
呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 对 应 的 色谱 峰 。 

(5) 取 冰片 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 lmg 的 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 含 量 
测定 J 冰片 项 下 的 供 试 品 溶液 及 上 述 对 照 品 溶液 各 5p1, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 栈 (60 一 90C )- 乙 酸 乙 酯 
(9 : 1) 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 晾 干 , 喷 以 5% 香草 醋 硫 酸 溶 
液 , 于 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 
品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(6) 取 本 品 1g, 研 碎 ,加 乙醇 20ml, 超 声 处 理 20 分 钟 , 冷 
藏 过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 干 , 残 酒 加 20%% 氢 氧化 钠 溶液 
5ml, 置 水 浴 中 (90 一 95C) 加 热 水 解 8 小 时 , 放 冷 ,加 盐酸 调节 
pH {Z 1 一 2, 加 水 10ml, $$ 5] , FH Z BER $E $8 C 2 次 ,每 次 
20ml, 合 并 乙醚 液 , 挥 去 乙醚 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 溶解 ,作为 
供 试 品 溶液 。 另 取 能 去 氧 胆 酸 对 照 品 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 
Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 
验 ,吸取 上 述 两 种 溶液 各 5ml, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 
上 ,以 异 辛 烷 -乙醚 - 冰 酷 酸 - 正 丁 醇 -水 (10 :5:5:3:1) 为 展 
开 剂 ,展开 ,取出 ,上 景 干 , 喷 以 10% 硫 酸 乙 醇 溶液 ,于 105 C Jm 
热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 
位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(7) 取 本 品 1g, 研 碎 , 加 丙酮 20ml, 加 热 回流 1 小 时 ,冷藏 
过 夜 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 近 于 ,残渣 加 甲醇 2ml 使 溶解 ,作为 供 
试 品 溶 液 。 男 取 牛 胆 粉 对 照 药材 10mg, 同 法 制 成 对 照 药材 溶 
液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 
10 岂 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 菏 层 板 上 ,以 正己 烷 - 乙 酸 乙 酯 -本 
酸 -甲醇 (20 : 25 : 2 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 晾 干 , 喷 以 1026 
硫酸 乙醇 溶液 ,于 105C 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 色谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 的 主 斑点 。 

【检查 〗 应 符合 丸剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0108) 。 

【含量 测定 EM 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 
测定 。 


e 1743 。 


色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 0. 5% 磷酸 二 氧 钾 溶 液 ( 磷 酸 调 pH — 3. 2- ZU 
(50 : 50) 为 流动 相 ; 检 测 波 长 为 296nm, 柱 温 为 40C 。 理 论 
板 数 按 脂 蚁 毒 配 基 蜂 计算 应 不 低 于 1500, 

对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 脂 蟾 毒 配 基 和 华 蟾 酥 毒 基 对 照 品 
适量 ,精密 称 定 ,加 甲醇 制 成 每 1ml 含 脂 蟾 毒 配 基 25ng. E 38 
酥 毒 基 50ng 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 30 丸 , 精 密 称 定 , 压 破 薄 膜 
衣 , 置 25ml 量 租 中 ,加 甲醇 适量 ,超声 处 理 ( 功 率 250 W ,频率 
40kHz)2 小 时 ,取出 , 放 冷 ,用 甲醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 , 滤 过 , 取 
续 滤 液 , 即 得 。 

测定 法 ”分别 精 密 吸 取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶液 
20j 岂 ,注入 液 相 色谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

7 ih BE JL Er S ER UI AE S SK HE E CCS Haa O2 ) 和 脂 蟾 毒 配 
dE (Ca Ha O0 8 E EYE EO 35— 70pg. 

冰片 ” 照 气相 色谱 法 (通则 0521) JU E 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 以 交 联 5% 茶 基 甲 基 聚 硅 
氧 烧 CHP-5MS) 为 固定 相 的 弹性 石英 毛细 管 柱 ( 柱 长 30m, 内 
径 0. 32mm, 膜 厚 度 0. 25jm) ; 柱 温 为 程序 升温 ,初始 温度 为 
70'C ,保持 2 分 钟 ,以 每 分 钟 10C 的 速率 升 至 110C ,保持 3 
分 钟 ; 进 样 口 温度 为 220°C ;检测 器 温度 为 250'C 。 理 论 板 数 
按 蔡 峰 计 算 应 不 低 于 10000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 乙酸 乙 酯 制 成 每 
iml & img 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 冰 片 对 照 品 适量 ， 
精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 1. 5mg 的 溶液 ,作为 对 
照 品 游 液 。 精 密 量 取 对 照 品 溶液 1ml, 内 标 溶液 1ml, 混 匀 ， 
吸取 1p 注 和 人 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校正 因子 。 

测定 法 取 本 品 40 丸 , 精 密 称 定 , 置 圆 底 烧 瓶 中 ,加 水 
100m1, 照 挥 发 油 测定 法 (通则 2204) , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 其 
充满 刻度 部 分 ,再 加 乙酸 乙 酯 约 2ml, 连 接 冷 凝 管 ,加 热 提取 3 
小 时 , 放 至 室温 ,分 取 乙 酸 乙 酯 层 , 测 定 器 再 用 乙酸 乙 酯 洗涤 
数 次 , 洗 液 与 提取 液 合并 ,用 铺 有 无 水 硫酸 钠 的 漏斗 滤 过 , 滤 
液 置 10ml 量 眶 中 ,用 乙酸 乙 酯 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,精密 量 取 
1ml, 精 密 加 入 内 标 溶液 1ml, 混 匀 ,吸取 1yl, 注 入 气相 色谱 
仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 冰 片 (Ci。His OMA 0.30 一 0. 60mg。 

人 参 茎 叶 总 皂 背 ” 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅 烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 A LE D dS A, 以 水 为 流动 相 B, 按 下 表 中 的 
规定 进行 梯度 洗 脱 ; 柱 温 为 30°C ;检测 波长 为 203nm。 理 论 
dU EA Za P Re 峰 计 算 应 不 低 于 3000, 


流动 相 ACA) 流动 相 BOA) 
0~25 20 80 
a9 4 20— 26 80—74 
40—45 26—37 74—63 


457-62 37—41 69-»09 
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对 照 品 溶液 的 制备 ” 取 人 参 皂 并 Rgl 对 照 品 ,人参 皂 背 
Re BÉ m A SBH Rd 对 照 品 适量 ,精密 称 定 , 加 甲醇 制 成 
每 im AZ tir Rgl 0. 20mg, A £ & if Re 0. 50mg 和 人 
Zug Rd 0. 20mg 的 混合 溶液 , 即 得 。 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 40 丸 , 精 密 称 定 , 压 破 薄 膜 
dk , 置 索 氏 提取 器 中 ,加 入 三 氯 甲烷 适量 ,加 热 回流 7 小 时 , 弃 
去 三 氧 甲烷 液 , 药 泪 挥 干 溶剂 ,连同 滤纸 位移 入 锥 形 瓶 中 , 精 
密 加 入 水 饱和 正 丁 醇 50ml, 称 定 重 量 , 密 寨 ,放置 过 夜 ,超声 
处 理 ( 功 率 500W ,频率 40kHz)60 分 钟 ,取出 , 放 冷 ,再 称 定 重 
量 , 用 水 饱和 正 丁 醇 补足 减 失 的 重量 , 插 匀 ,离心 (4000 转 / 分 ) 
20 分 钟 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 25ml, ERRER TF, RE 
加 甲醇 溶解 并 转移 至 5ml 量 瓶 中 ,加 甲醇 稀释 至 刻度 , 播 匀 ， 
离心 (5000 转 / 分 )10 分 钟 , 滤 过 , 取 续 滤液 , 即 得 。 

测定 法 分别 精密 吸取 对 照 品 溶液 10pl 与 供 试 品 溶 液 
20p1,; 注 和 人 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 丸 含 人 参 茎 叶 总 皂苷 以 人 参 皂 苷 Rg (Css Hz Ou), 
AZE Re(Css Ha Oils MAZE Rd(Cis Hg Oi ) 的 总 量 
Yr PT 0. 060mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 芳香 益 气 通 脉 ,活血 化 瘀 止痛 。 用 于 冠 
心病 稳定 型 劳累 性 心绞痛 气虚 血 瘀 证 , 症 见 胸痛 胸 闽 , 心 尾气 
短 , 神 倦 乏 力 。 

用 法 与 用 量 〗 口服 。 一 次 2 丸 , 一 日 3 次 。 

GEI (1) 极 个 别 患 者 用 药 后 出 现 身 热 .颜面 潮红 、 停 
止 服药 后 很 快 缓解 ; 极 个 别 患 者 可 出 现 舌 麻辣 感 。 较 高 剂量 
服用 可 导致 ALT 升 高 。(2) 孕 妇 禁 用 。(3) 肝 肾 功 能 不 全 者 
慎 用 。(4) 本 品 含有 毒性 药材 蜂 酥 ,请 按说 明 书 规定 剂量 服用 。 
(5) 临 床 试验 期 间 , 有 1 例 出 现 中 度 青光眼 \ 眼 压 增高 ;1 例 轻 度 
FA .颜面 潮红 ;1 eB bk. xx 3 例 受 试 者 均 
已 缓解 ,认为 与 试验 的 药物 可 能 无 关 。(6) 运 动员 慎 用 。 

规格 〗 每 丸 重 35mg 

【贮藏 】 密封 , 置 阴 凉 处 。 


Shexiang Zhichuang Shuan 


处方】 AIRT 珍珠 
冰片 炉 甘 石粉 
ZE T 
人 工 牛 黄 DERE 
〖 制 法 〗 MEAR ER ACE AE EE. BIUIB LIRUCEE PL ERE 


Ek 5& 75 Bk 4-281183 985 ES ZU) s UL Dit ie B 3 BAT IP Hoa RUEL IR. 
t BUT ito 30-5 AT. 7E E MRR P0] AP EE A RUE 7 E XS 2 
粉 混 句 。 取 混合 脂肪 酸 甘 油 酯 1112. 7g MZE NEA 67. 5g, 
加 热 融化 ,在 温度 为 60~~70'C 时 加 入 上 述 药粉 ,搅拌 均匀 , 注 
入 栓 模 , 冷 却 , 即 得 。 
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LERI 本 品 为 灰 黄色 至 标 神色 弹头 形 或 鱼雷 形 的 栓 
剂 ; 气 清香 。 

【鉴别 
i 5ml, 加 热 煮 沸 5 分钟, 放 冷 , 静 置 使 沉 注 。 取 沉淀 少许 , 置 
显微镜 下 观察 : 非 腺 毛 1 至 数 个 细胞 ,有 的 顶端 稍 窃 曲 (五 倍 
子 )。 不 规则 碎 块 无 色 或 淡 绿 色 , 半 透明 ,有 光泽 ,有 时 可 见 细 
密 波状 纹理 (珍珠 )，。 

(2) 取 本 品 3 粒 , 加 5% 磷酸 钠 溶 液 50ml, 置 水 浴 上 温 热 
使 融化 , 放 冷 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 用 稀 盐 酸 调节 至 pH1, 用 二 握 
甲烷 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 二 所 甲烷 液 , 蒸 二 ,残渣 
加 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 胆 酸 对 照 品 、 猪 去 
氧 胆 酸 对 照 品 ,加 乙醇 制 成 每 lml 各 含 img 的 混合 溶液 , 作 
为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 
溶液 5p1、 对 照 品 溶液 2p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 板 上 ,以 
环 已 烷 -乙酸 乙 酯 -甲醇 -醋酸 (20 : 25 : 3 : 2) 的 上 层 溶液 为 展 

开 剂 ,展开 ， a 喷 以 10% 磷 钼 酸 乙醇 溶液 ,在 105C 
加 热 至 斑点 显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色 谐 相应 
et e 

(3) 取 本 品 5 粒 , 切 碎 , 加 甲醇 30ml, 置 水 浴 上 温 热 使 融 
化 ,超声 处 理 20 分 钟 , 滤 过 ,滤液 燕 干 ,残渣 用 水 20ml TRAE, 
用 乙醚 振 摇 提取 2 次 ,每 次 20ml, 水 层 再 用 水 饱和 的 正 丁 醇 
振 摇 提 取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 正 丁 醇 提 取 液 ,用 正 丁 醇 饱 和 
的 水 洗涤 2 次 ,每 次 20ml, 正 丁 醇 液 蒸 干 ,残渣 加 甲醇 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 人 参 皂 苷 Rg 对 照 品 , 加 甲醇 制 
成 每 lml img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 10 4d E BB i TREE 2 由 ,分 别 点 于 
同一 硅胶 G 萍 层 板 上 ,以 二 氯 甲烷 -甲醇 -水 (13 : 7 : 2)10C 以 
下 放置 过 夜 的 下 层 深 液 为 展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,了 虑 干 , 喷 以 
10% 硫 酸 乙 醇 溶 液 ,在 105C 加热 至 斑点 显 色 清 晰 。 供 试 品 
色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

(4) 取 本 品 5 粒 , 切 碎 , 加 稀 盐 酸 40ml, E 50'C 0 2'Czk i8 
上 温 热 搅拌 10 分 钟 , 冰 浴 冷却 2 小时, 滤 过 , 取 滤 液 , 加 浓 氨 
试 液 30ml 强力 振 摇 2 分 钟 , 再 加 入 二 氯 甲 烷 , 强 力 振 播 提取 
2 次 ,每 次 30ml, 分 取 二 氯 甲烷 液 , 蒸 干 ,残渣 加 二 氯 甲烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 硫 酸 阿托品 对 照 品 , 加 甲醇 制 


RẸ im E Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20p1l、 对 照 品 溶液 10m ,分 


别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氨 试 液 
(47 : 2 : DARAK. EF Wih, TF, ii A a AE Gk 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

LAEI 应 符合 栓剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0107)。 

【含量 测定 〗 冰片 ” 照 气 相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 
20M) 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.33mm, 膜 厚度 
0. 5pm); 柱 温 为 160'C。 理 论 板 数 按 蔡 峰 计算 应 不 低 于 
25 000, 


(1) 取 本 品 5 粒 , 加 水 5ml, 加 10%% 氧 氧化 钠 溶 


Je E EK T DUSCHE 


校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 环 已 烷 制 成 每 
lml 含 20mg 的 洲 液 ,作为 内 标 溶 液 。 另 取 冰 片 对 照 品 
45mg, 精 密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 2ml， 
加 环 已 烷 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1pl, 注 和 人 气相 色谱 仪 ,计算 校 
正 因 子 。 

测定 法 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 ,前 碎 , 混 匀 , 取 约 lg. 
精密 称 定 , 置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶液 2ml, 再 精密 
加 环 己 烷 10ml, 混 勺 , 密 塞 , 称 定 重量 ,超声 处 理 ( 功 率 250W, 
频率 33kHz)10 分 钟 , 放 冷 ,再 称 定 重量 ,用 环 已 烷 补 足 减 失 
的 重量 , 播 习 ,离心 , 滤 过 , 取 续 滤液 1pl, 注 入 气相 色谱 仪 , 测 
定 , 以 龙 脑 峰 、 异 龙 脑 峰 面积 之 和 计算 , 即 得 

本 品 每 粒 含 冰片 (Ci。His O) 不 得 少 于 36. 0mg。 

炉 甘 石粉 ” 取 重 量 差异 项 下 的 本 品 , 切 碎 , 混 色 , 取 约 
2g, 精 密 称 定 , 置 分 液 汤 斗 中 ,加 三 握 甲 烷 20ml, 振 摇 使 溶解 ， 
用 稀 盐 酸 强 力 振 摇 提取 3 次 (20ml、15ml、10m1) ,合并 提取 液 
于 50ml 量 瓶 中 ,加 稀 盐 酸 至 刻度 $35] 23 20ml, 加 活性 炭 

g ,搅拌 均匀 , 滤 过 ,精密 量 取 续 滤液 10ml 置 锥 形 瓶 中 , 依次 
加 入 浓 氨 试 液 10ml、 氮 - 氯 化 签 缓冲 溶液 (pH10.0)16ml、 磷 
RACHAR 10ml 和 水 24ml, 混 匀 ,再 加 入 30% 三 乙醇 胺 溶 
液 15ml 与 铬 黑 工 指 示 剂 少量 ,用 乙 二 胺 四 醋酸 二 钠 滴定 液 
(0. 05mol/L) 滴 定 至 溶液 由 紫红 色 变 为 纯 蓝 色 。 每 1ml 乙 二 
胺 四 醋酸 二 钠 滴 定 液 (0.05mol/L) 相 当 于 4. 069mg A E 
(ZnO), 

本 品 每 粒 含 炉 甘 石粉 以 氧化 锌 (ZnO) 计 ,不 得 少 于 73mg。 

【功能 与 主治 〗 清热 解毒 , 消 肿 止痛 ,止血 生 肌 。 用 于 大 
肠 热 盛 所 致 的 大 便 出 血 、 血 色 鲜 红 、 肛 门 灼热 疼痛 ;各 类 痔疮 
和 肛 裂 见 上 述 证 候 者 。 

用 法 与 用 量 〗 早晚 或 大 便 后 塞 于 肛门 内 ,一 
日 2 次 ,或 遵 医嘱 。 

【注意 孕妇 慎 用 。 

【规格 〗 每 粒 重 1. 5g 

〖 贮 藏 〗 30'C 以 下 密闭 贮存 。 


次 1 粒 , 一 


Shexiang Dieda Fengshi Gao 


LEAI 跌 打 风湿 流 浸 襄 300g Wiji E 300g 
枫 香 脂 225g 冰片 120g 
Wd 120g TEF HH 20g 
樟脑 120g 肉桂 油 40g 
水 杨 酸 甲 酯 200g ALTRE 0.4g 


〖 制 法 〗 AETR, Kiii E E OA VAR ES CAS EXT JA 
id E AEJLEROE 3.6~4. 0 f E P h EE UL ER RA 
4E M BURG PUER $E 28 lt R de c IRL er i DSL s dt 
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魔 香 跌 打 风湿 谊 


LERI 本 品 为 黄白 色 至 黄 褐 色 的 片 状 橡胶 襄 ; 气 香 。 

【鉴别 (1) 取 本 品 10 片 , 除 去 盖 衬 ,前 成 细 条 状 ,加 
1% 盐 酸 乙 醇 溶液 100ml 浸泡 , 密 塞 ,超声 处 理 1 小 时 , 滤 过 ， 
滤液 挥 去 乙醇 ,加 1% 盐 酸 溶液 30ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 
过 ,滤液 加 浓 氨 试 液 使 成 碱 性 (pH ff 10 一 11) ,加 三 氯 甲烷 轻 
轻 振 摇 提 取 3 次 ,每 次 30ml, 合 并 提取 液 , 藻 干 , 残 演 加 无 水 
乙醇 0. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 男 取 马 钱 子 对 照 药 材 
0. 5g, 加 无 水 乙醇 5ml 与 浓 氮 试 液 0.5ml, 超 声 处 理 30 分 钟 ， 
取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药 材 溶 液 。 再 取 士 的 宁 对 照 
品 ` 马 钱 子 碱 对 照 品 、 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
Iml E ERT 0. 5mg, 55 £& T 8X 0. 5mg 以 及 硫酸 阿托品 1mg 
的 混合 溶液 ,作为 混合 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 
0502) 试 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 
薄 层 板 上 ,以 甲 匠 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (4: 5 10.8 : 0.4) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 ,上 蒜 干 , 喷 以 稀 碘 化 馆 钙 试 液 。 供 试 品 色 谱 
中 ,在 与 对 照 药材 色谱 和 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

DRE m 6 片 , 除 去 盖 衬 , 剪 碎 , 加 入 甲醇 80ml, 超 声 处 
38 30 分 钟 , 静 置 , 倾 出 上 清 液 , 燕 干 ,残渣 加 乙酸 乙 酯 1ml 使 
溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 乙 酯 制 
成 每 ime Img 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 ,吸取 供 试 品 溶液 4ul 和 对 照 品 溶液 2 由, 分 
别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石油 醚 (30 — 6005-7, BE 
(3 : 2) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 脉 干 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检 

。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 显 相 同 颜 
en 

(3) 取 冰片 对 照 品 、 薄 荷 脑 对 照 品 、 樟 脑 对 照 品 、 水 杨 酸 甲 
酯 对 照 品 、 桂 皮 醋 对 照 品 ,丁香 酚 对 照 品 适量 ,分 别 加 乙酸 乙 
酯 制 成 每 lml 各 含 0. Smg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 [ 含 
量 测定 ] 项 下 的 方法 试验 ,分 别 取 [含量 测定 ] 项 下 的 供 试 品 溶 
液 及 上 述 对 照 品 溶液 适量 ,注入 气相 色谱 仪 。 供 试 品 色谱 中 
应 呈现 与 对 照 品 色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 

〖 检查 〗 EE TER LEENA 剂 ,依法 (通则 
0122) 检 查 ,每 100cm2 不 少 于 1. 7g, 

黏附 性 取 本 品 5 片 , 照 贴 膏 剂 竺 附 力 测定 法 (通则 
0952 第 二 法 一 持 和 苦力 的 测定 ) 测 定 , 试 片 固定 于 试验 板 表 面 ， 
沿 试 片 长 度 方向 ,加 载 500g 夸 码 ,记录 测试 时 间 ,20 分 钟 内 
取出 , 试 片 在 试验 板 上 不 得 发 生 位 移 。 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122). 


【含量 测定 】 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 
色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 聚 乙 二 醇 20000 (PEG- 


20MD) 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 内 径 为 0.25mm, 膜 
厚度 为 0. 5pm) ; 柱 温 为 程序 升温 : 初始 温度 100€ ,以 每 分 钟 
4C 的 速率 升温 至 200C ,保持 6 分 钟 ;分 流 进 样 ,分 流 比 
10: 1。 理 论 板 数 按 水 杨 酸 甲 酯 峰 计 算 应 不 低 于 50 000。 
校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 , 加 乙酸 乙 酯 制 成 
每 Iml 4 Img 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取水 杨 酸 甲 酯 对 


。 1746 。 
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照 品 12. 5mg; 精 密 称 定 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml 和 内 标 
溶液 5ml,; 摇 匀 , 吸 取 lyl,; 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 校 
EAF; 

测定 法 ” 取 本 品 10 片 , 除 去 盖 衬 ,精密 称 定 , 剪 碎 IRA, 
取 相 当 于 1 片 的 重量 ,精密 称 定 ,精密 加 入 乙酸 乙 酯 25ml, 称 
定 重 量 ,加 热 回流 30 分 钟 ,取出 ,立即 放 冰 浴 中 冷却 ,放置 至 
室温 ,再 称 定 重量 ,用 乙酸 乙 酯 补足 减 失 的 重量 ,精密 加 入 内 
标 溶液 5ml, 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 ,吸取 lpl, 注 入 气相 色谱 
仪 ,测定 , 即 得 。 

本 品 每 片 含水 杨 酸 甲 酯 (Cs HO ) 不 得 少 于 8. 0mg。 

〖 功 能 与 主治 〗 祛 风 除湿 ,化疗 止痛 。 用 于 风湿 痛 , 跌 打 
损伤 , 肿 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 , 贴 囊 洗 净 患处 。 

DEEI 孕妇 慎 用 。 

规格 6cmX 10cm 

〖 贮藏 〗 密闭 。 


附 : 跌 打 风湿 流 漫 讶 质量 标准 


跌 jT 风湿 PALA 流 b 7x 党 


本 品 为 红 花 、 生 马 钱 子 、 生 草 乌 、 生 川 乌 , 荆 芥 、 连 
Pd. EIE UR TE SÉ dE TER 28 Ze TE ral Jo BJ E . 
[ 制 法 ] 取 红 花 1 £9. ^E ST HERB EJ GR ZU. 
RI AF ERE LBS UE 4) ERIELUIZR TZE 6 份 , 粉 碎 成 粗 
粉 ,加 90% 乙 醇 加 热 回 流 提取 两 次 。 第 一 次 4 小 时 ,第 二 次 2 
小 时 ,合并 提取 液 , 滤 过 ,回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.05 一 
1. 15(20—30'CO WR E , B. 
[性 状 ] 本 品 为 标 黑 色 的 流 浸 总; 有 特殊 气味 。 
[鉴别 ] (1) 取 本 品 1g, 加 等 量 硅 泛 土 , 挠 拌 均匀 ,加 乙 
BF 20ml, 425 2E , 18 Pi JR 38 10 分 钟 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 蒸 
干 ,残渣 加 无 水 乙醇 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 游 液 。 另 取 马 钱 
子 对 照 药材 0. 5g, 加 无 水 乙醇 Sml 与 浓 氨 试 液 0.5ml, 超 声 处 
FE 30 分 钟 ,取出 , 放 冷 , 滤 过 ,滤液 作为 对 照 药材 溶液 。 再 取 
士 的 宁 对 照 品 、 马 钱 子 碱 对 照 品 , 加 无 水 乙醇 制 成 每 1ml 各 
含 img 的 混合 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色谱 法 (通则 
0502) 斌 验 , 吸 取 上 述 三 种 溶液 各 5p1,; 分 别 点 于 同一 硅胶 G 


钱 草 、 防 


薄 层 板 上 ,以 甲 茶 -丙酮 -乙醇 - 浓 氨 试 液 (4: 5 8 : 0.4) 为 
展开 剂 , 展 开 , 取 出 , 虔 干 , 噶 以 稀 碘 化 镑 钾 试 液 。 供 试 品 色谱 


中 ,在 与 对 照 药 材 色谱 以 及 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 
颜色 的 荧光 斑点 。 
(2) 取 本 品 0.5g, 加 入 甲醇 2ml, 用 力 振 摇 提 取 , 静 置 , 取 
上 清 液 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 白 芷 对 照 药材 0. 5g, 加 甲醇 
20ml, 超声 处 理 15 分 钟 , 滤 过 ,滤液 蒸 干 , 残 酒 加 乙酸 乙 酯 
lml 溶解 ,作为 对 照 药 材 溶液 。 再 取 欧 前 胡 素 对 照 品 ,加 乙酸 
乙 酯 制 成 每 m E lmg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 注 层 色 
谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 供 试 品 溶液 5yl、 对 照 药材 溶 
液 和 对 照 品 溶液 各 2 由 ,分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 石 
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ii E C30— 60 CO-Z, BEC3 : 20 2g JE JTGRI RFN WHE, EC RE 
紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药 材 色 
谱 和 对 照 品 色 谱 相 应 的 位 置 上 , 显 相同 颜色 的 奖 光 斑点 。 
[检查 ] 不 溶 物 BURG 2g, 加 85% 乙 醇 30ml, 搅 拌 使 
溶解 , 静 置 3 分 钟 后 观察 ,不 得 有 焦 悄 等 异物 。 
相对 密度 ”应 为 1.05~1.15( 通 则 0601 第 一 法 )。 


E SEEPS IAT 
Shexiang Shuhuo Chaji 
KAI 樟脑 28. 6g UK 17. 1g 
H farli 6. 4g 红 花 0. 911g 
三 七 0.438g ACE ESAE 0. 009g 
血 竭 0. 435g 地 黄 19. 77g 
〖 制 法 〗 以 上 八 味 , 取 人 工 廉 香 、 血 竭 分 别 用 95% 乙醇 


7. 3ml RM 14 天 、 红 花 、 三 七 分 别 用 6076 0, BE 7. 6ml 浸渍 14 
天、 地 黄 用 6026 Z 124ml 浸渍 14 天 ,分 别 滤 过 ,滤液 备用 ， 
另 取 樟 脑 `. 冰 片 , 分 别 研 细 ,混合 ,加 乙醇 71ml, 搅 拌 使 溶解 ， 
加 入 上 述 各 浸渍 液 混合 ,加 50% 乙 醇 780ml, 混 名, 加 入 薄荷 
脑 ,搅拌 使 溶解 ,加 50% 乙 醇 至 1000ml, 密封 , 静 置 60 小 时 ， 
滤 过 , 即 得 。 

性状 本 品 为 栖 黄 色 至 棕 黄色 的 澄清 液体 ; 气 香 。 

鉴别 (1) 取 本 品 1ml 作 为 供 试 品 溶液 。 另 取 冰 片 对 
照 品 、 薄 和 荷 脑 对 照 品 ,加 乙醇 分 别 制 成 每 1ml1 各 含 20mg 及 
10mg 的 咨 液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 
试验 ,吸取 上 述 三 种 溶液 各 5pl, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 注 层 
板 上 ,以 正 已 烷 - 乙 酸 乙 酯 (17 : 3) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,了 脉 
T BEA 5% E E BE mR A WE. D XA XS OPE 8b (gd Mr. DE 
试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 色 
的 斑点 。 

(2) 取 本 品 50m, Z& TF , 7 2: JL 7G 7K 5 ER 1ml 使 溶解 , 作 
为 供 试 品 溶液 。 另 取 血 竭 对 照 药材 0. 1g, 加 无 水 乙醇 0. 5ml 
使 溶解 ,作为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 05020 iX 
验 ,吸取 供 试 品 溶液 5 一 10 由 对 照 药材 溶液 3p1, 分 别 点 于 同 
一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 剂 , 展 
开 , 取 出 ,上 承 干 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 
置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 


(3) 取 地 黄 对 照 药材 lg, 加 无 水 乙醇 20ml, 超 声 处 理 15 分 
钟 , 滤 过 ,滤液 浓缩 至 lml, 作 为 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 


(通则 0502) 试 验 , 吸 取 [ 鉴 别 ](2) 项 下 的 供 试 品 溶 液 5 一 10 凡 、 
对 照 药材 溶液 10p1, 分 别 点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 三 氯 甲 
烷 -甲醇 (40 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 , 肪 干 。 供 试 品 色 谱 中 ， 
在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 的 斑点 。 

〖 检查 〗 乙醇 量 Ww 5096—5876 (通则 0711), 

总 固体 ”精密 量 取 本 品 25ml, 置 105 已 干燥 至 恒 重 的 


D IX EE 


2x A IL rH 2X Æ 105 C FR 3 小 时 , 置 干燥 器 中 冷却 30 分 
钟 , 称 定 重量 ,计算 。 本 品 遗 留 残渣 不 得 少 于 0.5%%。 

醚 溶性 提取 物 精密 量 取 本 品 25ml, 加 石油 酝 (30 一 
60C)25ml, 振 揪 提 取 , 分 取石 油 醚 层 , 置 干燥 至 恒 重 的 蒸发 
II. "P , 挥 尽 溶 剂 , 置 硫酸 干燥 器 中 干燥 6 小 时 ,精密 称 定 重 量 ， 
计算 。 本 品 含 醚 溶性 提取 物 不 得 少 于 3.5%%。 

其 他 ”应 符合 摊 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0117) 。 

〖 含量 测定 〗 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 测 定 。 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 聚 乙 二 醇 20000 (PEG - 
20MD) 毛 细 管 柱 ( 柱 长 为 30m, 柱 内 径 为 0.53mm, 膜 厚度 为 
0.32pm), 柱 温 160C。 理 论 板 数 按 樟 脑 峰 计算 应 不 低 于 
12 000, 

校正 因子 测定 ” 取 蔡 适量 ,精密 称 定 ,加 无 水 乙醇 制 成 每 
Iml 含 4mg 的 溶液 ,作为 内 标 溶液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 6mg， 
精密 称 定 , 置 10ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 内 标 溶 液 lml, 加 无 水 
乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 1ul, 注 入 气相 色谱 仪 ,计算 校 
正 因 子 。 

测定 法 ”精密 量 取 本 品 1ml, 置 50ml 量 瓶 中 ,精密 加 入 
内 标 溶液 5ml, 加 无 水 乙醇 稀释 至 刻度 , 摇 匀 ,吸取 Lol, EA 
气相 色谱 仪 ,测定 ,计算 , 即 得 。 

本 品 每 1ml & filli Ci; HisO) 应 为 24. 3 一 32. 9mg。 

【功能 与 主治 〗 活血 散 竣 , 消 肿 止痛 。 用 于 闭合 性 新 旧 
软组织 损伤 和 肌肉 疲劳 冶 痛 及 风湿 兽 痛 。 

〖 用 法 与 用 量 〗 外 用 适量 ,局 部 按摩 或 涂 所 患处 。 

【注意 〗 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 。 使 用 过 程 中 若 出 现 皮 
疹 等 皮肤 过 敏 者 应 停 用 。 

贮藏” 密封 , 置 阴 凉 处 。 


ESAME 


Shexiang Zhentong Gao 


〖 处 方 〗 AIRF 0. 125g 生 川 乌 50g 
水 杨 酸 甲 酯 50g aiai yi ty 96g 
辣椒 480g ZL pid AR 200g 


樟脑 140g 

[753 以 上 七 味 , 人 工 磨 香 研 成 细 粉 ,分 别 用 乙醚 适量 
和 无 水 乙醇 适量 浸渍 , 倾 取 上 清 液 , 静 置 , 滤 过 ,滤液 备用 ; 藻 
椒 、 生 川 马 、 红 匣 香 根 粉 碎 成 粗 粉 ,用 90% 乙 醇 作 溶剂 进行 渗 
| ,收集 沪 液 , 伐 有 效 成 分 完全 沪 出 ,回收 乙醇 ,浓缩 成 币 
EE BUE 410g、 和 氧化 锌 440g、 松 香 380g. PLE 80g. 2E 
毛 脂 60g, 挠 勺 , 制 成 基质 ,再 加 入 颠 茄 流 漫 膏 、 樟 脑 `. 水 杨 酸 
甲 酯 和 上 述 滤液、 笛 襄 , 制 成 涂料 。 进 行 涂 膏 , 切 段 , 盖 衬 ， 
切 成 小 块 , 即 得 。 

CERI 本 品 为 淡 棕 色 的 片 状 橡胶 襄 ; 气 芳香 。 

[3303 (1) 取 本 上 品 10 片 , 除 去 盖 衬 , 剪 成 小 块 , 置 
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250ml 烧瓶 中 ,加 乙醇 100ml, 加 热 回流 1 小 时 , 取 乙 醇 液 , 浓 
缩 至 约 2ml, 加 5%% 硫 酸 溶液 20ml, 搅 拌 , 滤 过 ,滤液 置 分 液 漏 
斗 中 ,加 氮 试 液 使 成 碱 性 ,用 二 氯 甲烷 振 摇 提取 2 次 (30ml， 
20mD ,合并 二 氧 甲烷 液 RT RAMEKA 1ml 使 溶解 ， 
作为 供 试 品 咨 液 。 男 取 硫 酸 阿 托 品 对 照 品 ,加 无 水 乙醇 制 成 
每 iml E 2mg 的 溶液 ,作为 对 照 品 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 ( 通 
则 0502) 斌 验 , 吸 取 供 试 品 溶液 20 岂 对照 品 溶液 5pl, 分 别 
点 于 同一 硅胶 G 薄 层 板 上 ,以 乙酸 乙 酯 -甲醇 - 浓 氮 试 液 
(47 :2 : 1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 晾 干 , 喷 以 稀 碘 化 饼 钾 试 
液 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 品 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜 
色 的 斑点 。 

《2) 取 本 品 2 片 , 除 去 盖 衬 ,前 成 小 块 , 置 250ml 烧瓶 中 ， 
加 水 100ml, 连接 挥发 油 测定 器 , 自 测 定 器 上 端 加 水 使 充满 刻 
度 部 分 ,并 溢 流 入 烧瓶 为 止 , 再 加 乙酸 乙 酯 5ml, 加 热 回 流 1 
小 时 ,将 挥发 油 测 定 器 中 的 液体 移 至 分 液 漏斗 中 , 静 置 分 层 ， 
分 取 乙 酸 乙 酯 液 , 置 50ml 量 瓶 中 ,加 乙酸 乙 酯 至 刻度 , 播 匀 ， 
作为 供 试 品 浴 液 。 另 取 樟 脑 对 照 品 ., 水 杨 酸 甲 酯 对 照 品 ,加 乙 
酸 乙 酯 制 成 每 1ml 含 樟脑 0.8mg 水 杨 酸 甲 酯 0. 5mg 的 混合 
溶液 ,作为 对 照 品 浴 液 。 照 气相 色谱 法 (通则 0521) 试 验 , 以 
聚 乙 二 醇 20000 (PEG-20MD 为 固定 相 的 毛细 管 柱 ( 柱 长 为 
30m, 内 径 为 0. 32mm, 膜 厚度 为 0. 3um), 柱 温 为 程序 升温 
初始 温度 为 90%C ,保持 5 分 钟 后 ,以 每 分 钟 5'C 的 速率 升温 至 
170'C ,保持 15 分 钟 。 分 别 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 
lpl, 注 入 气相 色谱 仪 ,测定 。 供 试 品 色谱 中 ,应 呈现 与 对 照 品 
色谱 峰 保 留 时 间 相 同 的 色谱 峰 ，。 

〖 检查】 含 言 量 取 本 品 ,用 乙醚 作 溶 剂 ,依法 检查 ( 通 
ju 0122 第 一 法 )。 每 100cm? 的 含 襄 量 不 得 少 于 1. 6g。 

黏附 力 测 定 ” 取 本 品 ( 裁 前 成 5cmX5cm)3 片 作 为 供 试 
品 , 照 贴 膏 剂 黏附 力 测 定 法 (通则 0952 第 二 法 ) 测 定 , 取 
供 试 品 固定 于 试验 板 表 面 ,加 载 500g 夸 码 ,记录 脱落 时 
间 , 即 得 。 

本 品 平均 脱落 时 间 不 得 少 于 24 小 时 。 

其 他 ”应 符合 贴 膏剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0122). 

【功能 与 主治 〗 散 寒 , 活 血 , 镇 痛 。 用 于 风湿 性 关节 痛 ， 
关节 扭伤 。 

【用 法 与 用 量 〗 贴 患处 。 

CEEI 孕妇 及 皮肤 破损 处 禁用 ;使 用 中 如 皮肤 发 痒 或 
变 红 ,应 立即 停 用 。 


《规格 〗 7cmX 10cm 
贮藏】 密闭 , 避 热 。 
[E 
Juanxiao Pian 
[4h53 EET HE 
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陈皮 TOM T 
EC 大 黄 


生姜 

LAGI 以 上 七 味 ,生姜 榨 半 , 大 黄粉 碎 成 细 粉 ;陈皮 、 青 
Ez . 黄 荆 子 、 槟 构 . 草 英子 (用 槐 布 包扎 ) 用 水 蒸气 蒸馏 ,收集 蒸 
馏 液 ;蒸馏 后 的 水 溶液 滤 过 ,备用 ;残渣 再 加 水 前 者 一 次 , 滤 
过 ,与 上 述 滤液 合并 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.08—1.15(80'0) 
的 清 膏 ,加 入 乙醇 使 含 醇 量 为 65%, 静 置 24 小 时 , 滤 过 ,滤液 
回收 乙醇 ,浓缩 至 相对 密度 为 1.25 一 1.30(80C) 的 笛 襄 ,加 
人 大黄 细 粉 ,干燥 ,粉碎 成 细 粉 ,加 入 诞 粉 和 乙醇 适量 , 制 成 颗 
DRE MU ME XI E E PE EE EUR ELSE od 
1000 片 , 包 薄 膜 衣 , 即 得 。 

URI 本 品 为 薄膜 衣 片 ,除去 包 衣 后 显 褐色 ; 气 清 
FRE o 

LEII CO BUR m 5 片 , 除 去 包 衣 , 研 碎 ,加 乙酸 乙 酯 
30ml, 加热 回流 30 分 钟 , 滤 过 ,滤液 加 5 人 碳酸 钠 溶液 振 播 提 
取 2 次 ,每 次 15ml, 碱 液 加 盐酸 调节 pH 值 至 2~3, 用 乙酸 乙 
酯 振 摇 提 取 2 次 ,每 次 15ml, 合 并 乙酸 乙 酯 液 , 用 水 洗 至 中 
性 , 蒸 干 , 残 酒 加 甲醇 2. 5ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
黄 荆 子 对 照 药材 0. 2g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 
法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 2p1, 分 别 点 于 同一 
以 羧 甲 基 纤 维 素 钠 为 黏合 剂 的 硅胶 G 注 层 板 上 使 成 条 状 , 以 
正己 烧 - 三 氯 甲烷 -甲醇 -甲酸 (5:3.6:0.3:0.1) 为 展开 剂 ， 
展开 ,取出 ,上 陈 干 , 喷 以 酷 本 -硫酸 -无 水 乙醇 (1 : 1 : DR, 
在 105 凶 加 热 至 斑点 显 色 清 晰 , 置 紫外 光 灯 (365nm) 下 检视 。 
供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 相 同 颜色 
的 荧光 斑点 。 

(2) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 , 研 细 ,加 甲醇 50ml, 超 声 处 
理 20 分 钟 , 滤 过 , 取 滤 液 5ml, 燕 二 ,残渣 加 水 10ml 使 溶解 ， 
再 加 盐酸 1ml, 置 水 浴 上 加 热 30 分 钟 , 立 即 冷 却 , 用 乙醚 振 摇 
提取 2 次 ,每 次 20ml, 合 并 乙醚 液 2E TF ,残渣 加 三 氯 甲 烷 1ml 
使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 大 黄 对 照 药 材 0.1g, 同 法 制 
成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 层 色谱 法 (通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 
两 种 溶液 各 4pl1, 分 别 点 于 同一 以 羟 甲 基 纤 维 素 纳 为 义 合 剂 的 
硅胶 H 薄 层 板 上 ,以 石油 配 (60~90C)- 乙 酸 乙 酯 -甲酸 
(15:5:1) 为 展开 剂 ,展开 ,取出 ,上 陈 干 , 置 磺 蒸 气 中 昧 至 斑点 
显 色 清晰 。 供 试 品 色谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 ， 
显 相同 颜色 的 斑点 。 

(3) 取 本 品 10 片 , 除 去 包 衣 ,人 研 细 ,加 氨 试 液 1ml 湿润 ,加 
三 氯 甲烷 20ml, 加 热 回 流 1 小 时 , 滤 过 ,滤液 加 5% 盐酸 溶液 
20ml, 振 摇 提取 ,分 取 酸 水 层 , 用 浓 氮 试 液 调 节 pH 值 至 8 一 
9, Fl — 5& FP oe V T6 e C 2 次 ,每 次 5ml, 分 取 三 氧 甲烷 液 , 低 
AAT ,残渣 加 三 握 甲 烷 1ml 使 溶解 ,作为 供 试 品 溶液 。 另 取 
槟 椰 对 照 药材 1. 5g, 同 法 制 成 对 照 药材 溶液 。 照 薄 屋 色谱 法 
(通则 0502) 试 验 , 吸 取 上 述 两 种 溶液 各 10p1, 分 别 点 于 同一 
硅胶 G 注 层 板 上 使 成 条 状 ,以 三 氧 甲烷 -甲醇 (19 : 1) 为 展开 
剂 SIE REM SUE VA S Ene MR r P E SUA 
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色 清 晰 。 供 试 品 色 谱 中 ,在 与 对 照 药材 色谱 相应 的 位 置 上 , 显 
相同 颜色 的 斑点 。 

【检查 应 符合 片 剂 项 下 有 关 的 各 项 规定 (通则 0101) 。 

【含量 测定 照 高 效 液 相 色谱 法 (通则 0512W 

色谱 条 件 与 系统 适用 性 试验 ”以 十 八 烷 基 硅烷 键 合 硅胶 
为 填充 剂 ;以 甲醇 - 冰 酯 酸 -水 (30 : 1 : 70) 为 流动 相 ;检测 波 
长 为 285nm。 理 论 板 数 按 柚 皮 苷 峰 计算 应 不 低 于 1500。 

对 照 品 溶 液 的 制备 PUR E X) E mE ,精密 称 定 , 加 
甲醇 制 成 每 1ml E 30pg 的 溶液 , 即 得 

供 试 品 溶液 的 制备 ” 取 本 品 10 H ,除去 包 衣 , 研 细 , 取 约 
0. Zg ,精密 称 定 , 置 索 氏 提 取 器 中 ,加 甲醇 适量 , 置 80C 水 浴 
中 加 热 回流 提取 4 小 时 ,至 提取 液 近 无 色 , 提 取 液 转移 至 
100ml 量 瓶 中 ,用 少量 甲醇 洗涤 容 希 , 洗 液 并 人 同一 量 瓶 中 ， 
JUS ,加 甲醇 至 刻度 , 摇 勺 , 滤 过 , 取 续 滤液 即 得 。 


调 哮 片 
测定 法 ”分 别 精密 吸取 对 照 品 溶液 与 供 试 品 溶液 各 Su 
注入 液 相 色 谱 仪 ,测定 , 即 得 。 
本 品 每 片 含 青皮 和 陈皮 以 栖 皮 苷 (CCx Ha Os, 不 得 少 
F 3. 0mg. 


LHS SRE, BRER AAF m. AF 
EE UE Ug za. PE Ac TE BH UE DE JS LA Bii uE s E IL HEL PES X05 d 

【用 法 与 用 量 】 Hl. — 
7 天 为 一 疗程 。 

【注意 (1) 孚 妇 及 久 病 体 虚 、 脾 骨 虚 弱 便 渡 者 禁用 。 

(2) 服 药 后 如 出 现 大 便 偏 稀 、 轻 度 腹痛 , 属 正常 现象 ,可 继 
续 用 药 或 减少 用 量 。 

〖 规 格 〗 每 片 重 0. 3g 

【贮藏 〗 密封 。 


8 片 , 一 日 3 次 , 饭 后 服用 。 
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Chuanlianzi JIH «esee ener nne nennen nnn nnne nennt ne 
Chuanlong Guci Pion ££JE BRE m MMB8e 
Chuanmutong  JI|[K3S «eem HH IHR 
Chuanmuxiang JH 4 -emmHIMMIMHIHRRRMHSHHHMRRMR 


Chuanniuxi  J!| 4- 8 


Chuanshanjia 穿山 甲 EEE S OA ERAMEVNERENEERET EUREN ATE TUE ER 


Chuanshanlong 穿山 龙 98e 
Chuanshegan JHF 
Chuanwu  JI[É pe ee 


Chuanxinlion — 穿 心 莫 pe 
Chuanxinlian Jiaonang F ORP, ee 


Chuanxinlianneizhi — € 4» 3€ P3 RS 


Chuanxinlianneizhi Diwan — SEA XE POBRE AL en 
Chuanxinlian Pian ZDEJ «em mM IeHHR 
Chuanxiong  JI| 2 «eH 
Chuanxiong Chatiao Daipaocha  JI| Z5 2s jj 49 289 2 


* 1348 


1352 


* 868 
TP 383 
* 369 
: 982 
Changshan Jil] «eem nnnm nennen 
* 980 
Changweishi Jiaonang M E 3E EE HE ee 
Changyanning Pian 肠炎 宁 片 oem HM 


313 


981 
979 
980 
113 
69 
68 


1322 


513 


1309 


se 1309 


1308 
1308 
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Chuanxiong Chatiao Keli MERREM eere 


Chuanxiong Chatiao Pian J38 V Fr 


Chuanxiong Chatiao San A SE Yat ee EE AE v 


Chuanxiong Chatiao Wan  JI| Z5 2& J&] JL 


Chuanxiong Chatiao Wan JI 2$ 2& Ji Ju CH 48 3L 


Chuipencao %8 E 


Chuipencao Keli ERP eee 
Chunpi L3. 4540004909009 9006040606000000004 0209 869000 0990000000 000 809 $76 


Chunxue'an Jiaonang Æ m jp 3& 


Chunyang Zhengai Wan £l BHIE^QXL cn 


Ciwujia 刺 五 加 
Ciwujia Jiaonang 刺 五 加 胶囊 


Ciwujia Jingao WEMA R pe 
Ciwujia Keli 刺 五 加 颗粒 ee 


Ciwujia Naoling Heji 刺 五 加 脑 灵 合 剂 ( 刺 五 加 


Ciwuiia Pian BIRD m esse iix 
Congrong Yishen Keli KAEM eee M 


Cuitang Wan 4 iz; JU 


D 


Dabuyin Wan KZ BH JL «m M IHMIRHIRIIHSRRIRIMRMRHMIHMÉ 
Dachuanxiong Koufuye KIE EI BRE eR 
Dadouhuangjumun 大 豆 黄 卷 ，……… ee 


Dafup KR E 

Dahuang 大黄 

Dahuang Jingao KARR 
Dahuang Liujingao KAMARE 


Dahuang Qingwei Wan X iB BJ m M88 
Dahuang Zhechong Wan KERIJU eem MB 
Daji 大 区 和 


Dajitan ABJIR «HMM 
Dalitong Keli 达 立 通 颗粒 … 


Daaili San X-E BEBE «nennen nen nne 


Daqingyan 大 青 盐 


Doqgingye APIP eene ee eee een ee eee ten een otn nn noo ata non non 
Dashanzha Wan Xil E JL ee ee ee ee 


Dasuan KÄR eR 
Daxueteng K mš 


Dayezizhu KI $E ER ee 
Dazao XX 


Dazaojiao X5 ffl RE CERA TNR WEN RSNREAVEUC KVRRESKREVA ER CEPR RE GNE 


Daige San  f&tt& ir BI 


Daiwenjiu Gao f S pp 
Dandouchi Y g WE eee nnne nme hn 


218 


ess sso see 519 


e 517 


* 394 
498 


s.. 838 


e 1724 
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汉语 拼音 索引 


丹 桂 香 颗粒 ee 
Danhong Huayu Koufuye ”和 丹 红 化 瘀 口服 液 en 
n s LL S 
Danle Jiaonang 胆 乐 胶囊 ppp 
Danlou Pian HÆF 
Dannanxing 胆 南 星 
Danning Pian EFH 


Danguixiang Keli 


Dankang Jiaonang 


Danshen 丹参 

Danshen Pian Fpj «eene ene nee ene e te nen ana noo nnn 

Danshentong Tiguwu 丹参 酮 提取 物 

丹参 总 酚 酸 提取 物 …… 

Danshitong Jiaonang IE REESE eee 

I Y T EERSLIDI E 
丹 香 清 脂 颗粒 eM M MMAMReeefée 

Danyi Pian 3$ jp eee nennen 

Danzhuye y% vri 

Dangfei Liganning Jiaonang 


Dangi Pian 


Danshenzongfensuan Tiquwu 


Danxi Keli 


Danxiang Qingzhi Keli 


MOXORLITTUER4E eee 
Danggui Buxue Koufuye ”当归 补血 口服 液 mm 
Danggui Liujingao WR P e MR 
MHIE jL 和 oo 
3H d 38 XL 

当归 调经 颗粒 
Danggui Yangxue Wan MIB Ie JL MR 
Dangshen 党参 

Dangshi Jiaonang i5 3€ 
Dangyao Hh eee enne 
Daochi Wan  &&zg JL 


Daodou 


Danggui 


Danggui Longhui Wan 
Danggui Niantong Wan 
Danggui Tiaojing Keli 


Daoya PIF «eee ee 
Desheng Wan HAE «eene enne nnns 
TANIE eanna 
Dengxincao 灯心草 

TRER 

Dengzhanhuasu Pian ITRI R H eee Me 
Dengzhan Shengmai Jiaonang KT z&^E kR 3€ 
Dengzhanxixin £T 32x 43e CIT 3& 4E) 
TRAFEM OTRE (e 
Dengzhanxixin Zhusheye XJ 3H EBD eeen 
Di'ao Xinxuekang Jiaonang Hi JR P» rfr RRE 
本 
Dihuang 地黄 «eee 
Dijincao 地 锦 草 pe 
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Dengtaiye Keli 


Dengzhanhuasu 


Dengzhanxixin Keli 


Difengpi 
Difuzi 
Digupi 


J] gj ctm Ihrer 0 0 sess 


679 
677 
1266 
1264 


”081 


.…，1265 


“1160 


1508 
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: 821 
Dianjxueteng  JÉXS I Eee 
Diangiecdo. NW E esee nennen tne tho nenas dette duo nos 


Diyu Huaijiao Wan ”地 榆 槐 角 丸 


Diangie Ding i zin BT 
Diangie Jingao Al anie X ——— HÀ 


Diangie Liujingao AWSDHLIRAE eee 


Dianqie Pian Ei jt Hr 


Dianxiankang Jiaonang Jai 5 Hp d VERRE ET A E RR 
Dianxianping Pian uH «UsgsvaauquiASEQ uM ides dee RM NET 
Dieda Huoxue San 跌 打 活血 散 eee. 


Dieda Wan 跌 打 丸 


Dieda Zhentong Gao ZXÍ1]149 E EE eee 


Dingchuan Gao 4 iE 
TAR 
Dingkun Dan SEM pee 
Dingxiangluole You 丁香 罗勒 油 - 


Dinggongteng 


Dingxiang 


Dongchongxiacao 冬虫夏草 pp 


Dongguopi 
Dongkuiguo Z% R 


Donglingcao 


Doukou 豆蔻 


Duhuo 独活 WX RR RV Va RIEN E ACRREUN ERA ARV OLREE A A EN RA CEMUN 


Duhuo Jisheng Heiji 
Duhuo Jisheng Wan 独活 寄生 丸 


Duliang Diwan 都 梁 滴 丸 nn S 


Duliang Ruanjiaonang WARRE 
Duliang Wan S5 3E Ju 
Dusheng Huoxue Pian 
Duyiwei 
Duyiwei Jiaonang Jt — Pk R% 
独 一 味 片 


Duyiwei Pian 


Duzhong 和 种 
Duanshigdo BER BE pe 
Duanxueliu Jiaonang rd PESE MM 
* 1523 
Duanxueliu Pian Brill BL E seem 


Duzhongye 


Duanxueliu 


断 血 流 颗 粒 


Duanxueliu Keli 


E 


Ebushicao REPR ÉE ee IMPR 
* 189 


Ejiao 阿胶 


Ejiao Buxue Gao 阿胶 补血 高 ee 
Ejiao Buxue Koufuye 阿胶 补血 口服 液 n n8 


Donglingcao Pian A BEEN eI 


独 圣 活血 片 ee 
独 一 味 ses ssesesesoosstosossosevssoseveeeececeeevoecceos 


126 


1523 


1522 


347 


1012 
1011 
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Ejiao Sanbao Gao PRERE een MM 
Ezhu You p s EIL II 
儿 宝 颗粒 ees ssssssssossossasss too ero vevoepeces veo 
Ercha  JL3K «eene eere ne eue nee enn nnn noo nen nno neo oan oe ono nto 


Erbao Keli 


Erchen Wan 
Erding Keli 


Erdong Gao 二 冬 高 


Ergan Tuirening Koufuye 儿 感 退 热 宁 口服 液 …………… 
Erkangning Tangjiang JL THER nM 
Erlong Wan E: zgjdp-e eee enne 
Erlong Zuoci Wan HAERE JL eee 


Ermiao Wan 二 妙 丸 
Ermu Ansou Wan 

Ermu Ningsou Wan  — BET JL 
Ershiqiwei Dingkun Wan 
Ershiwuwei Shanhu Wan 
Ershiwuwei Songshi Wan 


Ershiwuwei Zhenzhu Wan 


Erzhi Wan 


Fabanxia 法 半 夏 


Fanbaicao $8 ER "007 4S0 EE0SE0ES0nSn00 040000 0Sn0SES00En0En0 nnn 0S OP 
W5 M eee HMM 


Fanxieye 
Fangfeng 防风 


Fongfeng Tongsheng Keli 防风 通 圣 颗粒 


Fangji 


TET 


Feizi 


Fenbixie »À» Bi d 400909909090942004229800460209000404940 000496 200 298 
Fenge *) 5 0092904509299 000900494 059949 596 222 000 040 009 940 905 049 E95 
Fenging Wulin Wan 分 清 五 淋 丸 seeeseeeesesesesessessesses 


Fengfang 蜂 房 
Fenghan Kesou Keli 


Fengjiao 


Fengliaoxing Fengshi Dieda Yaojiu 汉 了 性 风湿 跌 打 


药酒 下 see or es. 


蜂蜜 


Fengmi 


Fengreging Koufuye 风 热 清 口 服 液 (ee 


二 母 安 嗽 九 E E ET E q0s 005 PES 


Z +E ERIL eee 
Z HERI (eee 
=FHERRA dL ns 
二 十 五 味 珍 珠 丸 ……………… 
Ertong Qingfei Wan JL EIER ee 
Ertong Qingre Daozhi Wan JL IB AA SE REL. ee 


ESA E E eel 
Fenghan Kesou Wan URIZ dL se 
Fenghan Shuangliguai Pian KANAP H nne 
Fengla 蜂蜡 ee 


1010 


274 


473 


472 


- 890 
Fangfeng Tongsheng Wan Bi KGB 3EXL 688 
Fei'er Wan  BJLJL. «rennen nn tren nnn nnne 
Feiyangcao KÉ «eee eene eene enne nnne 


889 


1103 


684 


汉语 拼音 索引 


Fengshiding Pian 风湿 定 片 pe 
Fengshi Gutong Jiaonang 风湿 骨 痛 胶 赛 
Fengshi Magian Pian ”风湿 马 钱 片 
Fengtong'an Jiaonang MERR eee 
T Ed LC EE CE 
Foshou MR eese eee nennen eee eee noo eee eto ree een etr nene tno nte ane 
Fubao Keli 妇 宝 颗粒 eee nnne nnne 
Fubishu Yindao Paoteng Pian EL £F BH i 3 B Hr ……. 
Fufang Caoshanhu Hanpian 复方 草 珊 瑚 含 片 
Fufang Chenxiangwei Pian ”复方 陈 香 胃 片 
Fufang Chuanbeijing Pian AMUWA enn 
Fufang Chuanxiong Jiaonang  & 77 J1] Z5 e d 
Fufang Chuanxiong Pian & 7; JI Z3 A 
复方 大 青 叶 合剂 ……………… 
Fufang Danshen Diwan 复方 丹参 澜 娘 9 
Fufang Danshen Jiaonang 复方 丹参 胶囊 eee 
复方 丹参 颗粒 
Fufang Danshen Penwuji 复方 丹参 喷雾 剂 (复方 丹 
Fufang Danshen Pian BHA B J eereererereererees 
Fufang Danshen Wan AHF AJL ee 
Fufang Dianjixueteng Gao A PAHWA eee 
AJ AENEA -e9—- 
复方 瓜子 金 颗粒 eee 
Fufang Haqing Pian 复方 蛤 青 片 
复方 黄柏 液 涂 剂 (复方 
Fufang Huangliansu Pian 复方 黄连 素 片 PP 
复方 金黄 连 颗粒 e 
复方 金钱 草 颗粒 ee 
Fufang Kushen Changyankang Pian 复方 苦 参 
Fufang Lingjiao Jiangya Pian EDR AREK 
Fufang Longxuejie Jiaonang  & 7; JE ifr 3 e 3E eee 
Fufang Manshanhong Tangjiang 复方 满 山 红 糖浆 … 
Fufang Niuhuang Qingwei Wan RDR RR iLe e 
Fufang Niuhuang Xiaoyan Jiaonang 复方 牛黄 消炎 
E. S 
Fufang Qianzheng Gao PEER, ee 
Fufang Qinlan Koufuye 复方 苓 兰 口服 液 een 
Fufang Qingdai Wan &J; EO eem MH 
Fufang Shiwei Pian 复方 石 韦 片 ee ee ee 
复方 夏天 无 片 .pe 
Fufang Xianhecao Changyan Jiaonang  & 7; fili $$ 
Fufang Xianzhuli Ye 复方 鲜 竹 沥 液 


Fengxiangzhi 


(EE EE EEEE] 


Fufang Daaingye Heji 


Fufang Danshen Keli 


Fufang Ejiao Jiang 
Fufang Fufangteng Heji 


Fufang Guazijin Keli 


Fufang Huangbaiye Tuji 


Fufang Jinhuanglian Keli 


Fufang Jingiancao Keli 


Fufang Xiatianwu Pian 


686 


* 687 
* 686 
* 685 
sie 206 


178 
900 


汉语 拼音 索引 


Fufang Xiaoshi Cha 复方 消食 茶 ( 复 方 消食 冲剂 ) 
Fufang Xingxiang Tu?erfeng Keli 复方 杏 香 兔 耳 风 

Fufang Xiongdan Diyanye 复方 熊 胆 滴 眼 液 ………… 
Fufang Xueshuantong Jiaonang 复方 血栓 通 胶 赛 
Fufang Yangjiao Pian & Jr 3EfR Hr eMe 
Fufang Yiganling Jiaonang  & 7r 2$ HT x. c € 
Fufang Yigan Wan AH a hP AL ee MMMMHRSeeRy 
Fufang Yuxingcao Pian 复方 鱼 腥 草 片 eee 
* 1228 
: 1236 


Fufang Zaofan Wan  & 7; te RLAL 
Fufang Zhenzhu Anchuang Pian 复方 珍珠 


Fufang Zhenzhu Kouchuang Keli 复方 珍珠 口疮 
* 1236 


Fugui Gutong Jiaonrang BERE BI ES HS AE sao 9020400205 929 
* 1018 


Fugui Gutong Pian 附 桂 骨 痛 片 esecso sss sse estos ovo vov soo 


Fufang Zhenzhu San 复方 珍珠 散 


Fugui Gutong Keli BHE JE BDA 


Fukangning Pian ARTE 
Fuke Fenging Wan 妇科 分 清丸 


Fuke Qianjin Jiaonang 妇科 千金 胶囊 eee 
Fuke Qianjin Pian 妇科 千金 片 semeoveoresonsee so oroorn eres 
Fuke Shiwei Pian ”妇科 十 昧 片 pp 
- 906 
Fuke Tongijing Wan 妇科 通 经 丸 ee 
Fuke Yangkun Wan ”妇科 养 坤 志 eem 
- 904 
Eüle-Kali: JE BR RU exedcqvix gen Seals deas aci eva M Va PES 
Fuliang Pian 1d BH eese enne nennen nnne 
Fulingpi ”茯苓 皮 ee 
Fumaiding Jiaonang 复 脉 定 胶囊 eee 
，1249 
^ 897 
- 382 
- 1249 
Fuyanjing Jioonang AARE eMe 
Fuyankang Pian ARH eee 
- 1014 
* 1013 


Fuke Tiaojing Pian 妇科 调经 片 


Fuke Zhidai Pian 妇科 止 带 片 


Fuming Pian 4d HH Hr T" "m 


Funing Kang Pian 妇 宁 康 片 人 


Fupenzi X £F 


Fugizhihan Keli — & E IE TF if 


Fuzi Lizhong Pian MWY 
Fuzi Lizhong Wan 附子 理 中 丸 


G 


Gancao EE eese ener nere tee eoe enn nion eoe nno nne that nao ue 
Gancao Jingao HERE eee I 
Gancao Liujingao HERA eMe 
Ganji San HPRP eee nnne 
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1242 


1226 
1248 


* 1223 


1224 
1241 
1240 
1234 


1235 


1016 


1015 


* 908 
* 905 
ss 903 


902 
901 


907 
905 


896 
898 
240 
241 
1250 


296 


899 
899 
191 


86 
400 
399 
1392 
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Ganjiang 干 姜 0590494960069 990000006900900000 9530900 420 420 069 690 
Ganjie Bingmei Pian Hayki Hr eem ee 
- 758 


Ganlu Xiaodu Wan 甘露 消毒 九 


Ganmao Qingre Jiaonang &RE'IBAAREAE es 
Ganmao Qingre Jujuepian 感冒 清热 咀嚼 片 …………… 
Ganmoo Qingre Keli 感冒 清热 颗粒 eMe 
* 1645 
Ganmaoshu Keli R H gP] eee HIIS 
Ganmao Tuire Keli ÆR BORME e MH 
Ganmao Zhike Keli 感冒 止咳 颗粒 enn 
Ganmao Zhike Tangjiang 感冒 止咳 糖浆 


Ganmao Qingre Koufuye 感冒 清热 口服 液 


Gangi T$ 
Gansong tH 


Gansui Hx a CEE QUSE ELENA dU DEREA VV NEC RENE 
Ganyan Kangfu Wan HT Ze BEA AL eee n M 


Gangbangui fL 4& UH 


Gaoliangjiang E BE 


Gegen 葛根 ee 


Gegen Qinlian Pion 葛根 芬 连 片 ………… 和 ee 
Gegen Qinlian Wan &48 E XEXL 


Gegentang Keli 葛根 汤 颗 粒 


Gejie WA wr 


Gejie Bushen Jiaonang Aiah ARIE een 
* 1594 
Gejie Dingchuan Wan #8 SAEI JL em n MM 
sa.. 343 


Gentongping Keli IMP i eee MM 


Gejie Dingchuan Jiaonang — 3A dr E ng Ez 3E 


Gegiao hx 


Gengnian'an Jiaonang 4E Zz frz 3 


Gongliuging Jiaonang ERARE 


Gongyanping Diwan BX ^E ils XL 


Gouji 狗 状 
Goupi Gao j $ 
Gougizi 枸杞 子 


， 14 
791 


1647 
1646 
1649 


1650 
1644 


* 1643 


1644 
* 16 
* 66 
88 


« 977 
- 166 
Gangtai Ruangao MIRAE eee 
Guoben- MA onr ne 
* 287 
Gaoshanlagencai SIL BER SE 8e 

iac * 333 
* 1582 
* 1581 
* 1580 
Gegentang Pian UBI eH 


978 
380 


287 


1579 


* 943 


1592 


1592 


1339 


- 941 
Gengnian'an Pian EAR Ep eee emm HH 
Gengnian?'an Wan PÆ JL eee MH 
Gonglaomu 功劳 森 eee een ee eee eee tne tne tnn nnn tno enean 
Gonglao Quhuo Pian AEK Fr eee e Mee 
: 1307 
Gongliuging Pian By Hr eem 
Gongning Keli 宫 宁 颗粒 eee Hen 
Gongxuening Jioonang Bi TRR ees 
- 1305 
Gongyanping Pian 富 炎 平 片 eee 
Gouguye M BRE ee 
* 224 
* 1105 
* 249 


Gouteng £k 本 


940 


e. 939 


85 
756 


1306 


1302 


1303 


1304 
290 


204 
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Guben Kechuan Pian RÆ M% EH. we 
* 1061 
* 1062 
: 1189 


Guben Tongxue Keli 固 本 统 血 颗粒 
Guben Yichang Pian [LAE 2$ E Hr enne 


Gucining Jiaonang E NIA REESE MM 
Guci Wan BAIL «eene enr treten ee rennen nnn noe esses 
Guci Xiaotong Pian 上 骨刺 消 痛 片 pp 
Guhan Yangshengjing Keli HIF ÆW e 
-« 760 
Guhan Yangshengjing Pian 古 汉 养生 精 片 ee 
Gujingcao 和 谷 精 曹 pe 
Gujing Wan [HZ jL «eem Hen 
Gushen Dingchuan Wan BI 'BERE AL pe 
Gushukang Jiaonang BH BERBEAE eMe 
< E93 
Gusuibu 上 骨 碎 补 pe 
Gutongling Ding EXE XI. seem 
Guxian Pian pfl] Hr «eem nnnm nnnm 


Guhan Yangshengjing Koufuye AFAM D BR XE 


Gushukang Keli "Eligii e SUBE. 


Guya BF 


Guyouling Chaji "HA ARBORI eI 
Guzhecuoshang Jiaonang 骨折 挫伤 胶 赛 e 
: 1191 
* 112 
Gualoupi JRE «eee nennen 
Gualouzi MÆ P eeeeeeene nee nee nne nnn nn tto tno ten tao noo nen issii 
Guashuang Tuireling Jiaonang JL GEB 2 XE GE … 
Guazijin JR 4e «eene nnne enn nn 
Guanhuangbo JXEER eee MHM 
Guanjie Zhitong Gao € 15 IEEE EE een ortosos 
Guanxin Danshen Jiaonang 冠 心 丹参 胶囊 ，…………… 
+ 1310 


Guzhining Chaji A Ja T ñ 
Gualou JÆ 


Guanxin Danshen Pian ” 冠 心 丹参 片 


Guanxin Shengmai Koufuye -LÆRAR eee 


Guanxin Shutong Jiaonang S4 4f 38 RE 3E 


Guanghuoxiang J 4€ * 


Guanghuoxiang You J EE eee HR 
Guangjiingiancao JJ" & & E «eee e 
Guangzao p ORE eee een eene een etn nen sen eto sao tno toa tnn eno ano 
Guifu Dihuang Jiaonang  fEBE S Ex EE een 
Guifu Dihuang Wan  KEBEBEEEXL e MM 
Guifu Lizhong Wan  $EBRE UBL eee M MM 


Guijia f&h «He 
Guijiajiao 龟甲 胶 


Guilin Xiguashuang 桂林 西瓜 霜 .pp 
Guilingji f& i 4 VARGSEAWERRETEN RI PARECEN KE VECES A 


1060 


1189 
1190 
762 


761 


* 180 


1064 
1063 
1192 


296 
1191 
1187 


: 179 


1186 
1188 


114 
113 
799 
112 
146 
869 
1310 


1311 


* 1314 
Guanxin Suhe Jiaonang JD ZG BENE nnn 
Guanxin Suhe Wan -GIRO JL mM 
Guanyejinsitao Stn z£g «e e M MMMMHHMHMMHMeRReMy 
Guangdongzizhu “广东 紫 珠 eee 


1313 
1312 


汉语 拼音 索引 


Guilong Kechuanning Jiaonang 桂 龙 咳 嘴 宁 胶 赛 … 1328 
Guilong Kechuanning Keli 4 Jè I% hn T EP eee 1329 
Guilu Bushen Wan  f& EXBE ÍL pe 983 
Guilu Erxian Gao f& FE — [IAE e M IM 88e 9083 
Guipi Heji 归 脾 合剂 eee HH 778 
Guipi Keli JIRI eene mH 779 
Guipi Wan HL nemen HH 777 
Guipi Wan 归 脾 妃 ( 浓 缩 起 )》 eee HH 777 
Guishao Dihuang Wan HABE SEL ee MH 775 
Guishao Zhenxian Pian HAJAJ enn n 1329 
Quizhi EB erererereeesessereservereerereere 
Guizhi Fuling Jiaonang EERME ee 1336 
Guizhi Fuling Pian ERER Hee 1335 
Guizhi Fuling Wan HEIR JL. ee 1334 
Guogong Jiu [Bj eem HH 1056 


H 


Hamayou 了 哈 蜡 油 eee 255 
Haifengteng 海风 蕊 pe 293 
Haijinsha 海 金 小 294 
Hailong 海龙 «eee eene nenne ZOA 
加 本 前 本 下 
Haipiaoxiao  JEBÉB eee 294 
Haoizao MEWSKee serie ber eara eor onn aei 0 
Hantaoye Pian 汉 桃 叶片 pp B12 
Haobeigai Jujuepian — d£ UL IRH CE DL H) eee 1359 
Hedan Pian rJ} (eee HH 1326 


Hehuanhua 合欢 花 pp 144 


Hehuanpi XXX HE eme 143 
Heshi 4$ HL eee nnne enn eee nen no en tanen eno nena oos 375 
Heshouwu 柯 首 鸟 moi 175 
Hetaoren 核桃 全 Re 279 
Heye 和 荷 时 275 
Heye Wan HEMP Jp «emm HH 1327 
Hezhong Lipi Wan 和 中 理 脾 丸 eee nn n 1069 
Heidou: BR m ec ere ete Ru eru a ose BA 
Heizhima Æ Wk «esee eene enn enne ， 344 
Heizhongcaozi 黑 种 草 子 T - 345 
Henggu Gushangyu Heji fH di E f Sm one 1261 
Hongdaji £I X «eemHHHH I « 150 
Hongdoukou 红豆 基 «eee 9 HH 153 
Hongfen 红粉 «eee 154 
Honghua £ZIJE eee I5] 
Honghualongdan LEJE «99151 
Hongjingtian ER «emm 154 
Honglian JH gE «eH 266 
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汉语 拼音 索引 


Hongling San 红 灵 散 pe Sx Kee ye 


Hongqi AË 


Hongse Zhengjin Ruangao HEERKE eee 


Hongshen £I 

Hongyao Tiegao £r Zt Jl; dE 

Houerhuan Xiaoyan Jiaonang WHI W Je JE 3E 
Houerhuan Xiaoyan Pian H IRIK Je Hr 


*?**99€ 


Houjiling Jiaonang 


Houpo BÉ eeeeeennenn eene nnn tne nne tnn nen enn nnn nnn nennen tne nne 


Houpohua JEXMIE 

Houtou Jianweiling Jiaonang Jf 3L fi Bj ot pr 3E 
Houtou Jianweiling Pian  Jf&3k f& B o5 Hr 
Houyanging Koufuye MEIJ ELIGE eene 
Hubeibeimu 湖北 贝 母 

Hufeng Jiu #7 

Hugan Jiaonang di? HT pz 3 


Hugan Keli 


Hujisheng 机 寄生 


Hujiao 胡椒 me nD ee VERS TS RUE 
Huluba HS REM eRRRRRRMeeÜOeÓ£ee evescsecneccsanaseccesaasa 


Hupo Baolong Wan 3t FH 1t JP. JL »esoooeveseocoveepovo oeoone 
Hupo Huanjing Wan . 3€ XH Xf HB JL 


Huzhang pm ——— —— PESE TE E Yu 


Huahong Jiaonang 花红 胶囊 
Huahong Keli 
Huahong Pian ”花红 片 
Huaji Koufuye ”化 积 口服 液 
Huajiao 花椒 
Huajuhong “化 橘红 
Huamoyan Jiaonang 
滑 膜 炎 颗 粒 

Huamoyan Pian 滑 膜 炎 片 eve 


Huamoyan Keli 


Huaruishi 


Huashi 
Huashifen MAW 


Huatuo Zaizao Wan 华 伦 再 造 刀 ee 


Huayu Quban Jiaonang WAH BERE E 


Huazheng Huisheng Pian 49K EHE Hoo MR 
Huazhi Shuan | Bed sd RE NEL AUE SALEEN RE MESS TAS EE MES 
Huaihua HIE PE EET eS E T E T 
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护 肝 颗粒 eee —MMeeHeHÜeeRRR 
Huganning Jiaonang 势 肝 宁 胶 琳 .…………p ee 
Huganning Pian $H EH eee HH HH 
Hugan Pian $PP H eee nnne 
Hugan Wan JP RT Jie eene ene ennt 
Huhuanglian AJE eene 


花红 颗粒 HM M MMIMMIReeeRIeenRee 


M BS RE nn e n e 


花蕊 在 
Huashanshen 华山 参 «eem 
Huashanshen Pian Z4EIl Z jH «e 
滑石 pp 
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Huaijiao Huff VER EA WES ERARERE NA FRA RRNCEIMRA NUR T E Ks RUE ATT 


Huaijiao Wan T8 ff JL ————— É€———Ó 
Huanweihuangyangxing D 环 维 黄杨 星 D 

Huanyou Chaji — Ji ir E FI 
Huangdan Ganyan Wan AJEBTA4S JL e MM 
Huangiing 


Huanglian Jiaonang 3 xk Ile 3€ 

Huanglian Shangaing Jiaonang At LARE 
Huanglian Shangaing Pian 黄连 上 清 片 
Huanglian Shangaing Wan 黄连 上 清丸 
Huanglian Yanggan Wan 黄连 羊 肝 刀 ee 


Huanglian Shangaing Keli 


Huanggi 
Huangai Jianwei Goo E If g A eee 
A E RA 
Huangain XA 

Huangqin Tiquwu 


Huangqi Keli 


Huangshanyao 黄山 药 «9e 
Huangshi Xiangsheng Wan W Aim 3L 


Huangtengsu Pian PERH eee 
Huangyangning Pian Eg m H eem 
Huixiang Juhe Wan | BE REBEL eem 
Huodan Pian ÆW» 
Huodan Wan 2€ IH JL 
Huolisu Koufuye 活力 苏 口 服 液 eem 


Huomaren KRI APP EE AEE TE E E EN E ERE WE 


Huoxiang Zhengqi Diwan  Z E IE^URBDAL cmn 
Huoxiang Zhengai Koufuye 2E IE ^C EI BR TR 
Huoxiang Zhengqi Ruanjiaonang  Z& fr IE ^ 

HERES eeeenemenm nme 
Huoxue Tongmai Pian 活血 通 脉 片 


Huoxiang Zhengqi Shui 


Huoxue Zhitong Jiaonang W MERRE eese 
Huoxue Zhitong San 活血 止痛 散 


J 


Jidesheng Sheyao Pian 


Jigucao 


Jili 354 


黄精 SER RVEATA ARA ATE RARE AT E E VES 
Huanglian 黄连 SEPARAR MERE RES VER WAV KREISE TE WES VATAZSA SE 
。 1479 


季 德 胜 蛇 药 片 een 
鸡 骨 草 eee e40 000 1000509999929 040 009 090 0990000904 t O9 E96 P0 
Jigughhid Ww Ge 
. 352 


355 
1642 


* 406 
: 1735 
Huangbo 黄柏 —— On TE E TE E 


305 
1480 
306 
303 


1475 
1477 


* 1474 
- 1472 


1478 
302 
1470 


: 1471 
$5301 
* 300 

: 1469 

Huangshukuihua 8 AEJXEJEeseee eH 

Huangteng W eene nennt nnne nen tren nne 

Huangtengsu EX eee 


415 


306 
307 
415 
1481 
1472 
1158 


: 1733 
€ 1732 


1291 
80 
1731 
1726 


1729 
1728 


- 1296 
Huoxue Zhitong Gao MIRIA ey 
* 1292 
* 1293 
Huoxue Zhuangiin Wan  T& fi ERE XL M8 


1294 


1295 


1070 
194 
195 
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Jineijin  X& pg 4 
Jisheng Shenqi Wan 济 生 肾 气 丸 
Jisheng Zhuifeng Jiu 


Jixingzi 


- 193 
* 1298 


NIFT BE CE SEIL II 
* 413 
* 194 
s 1273 


PERAH 


Jixuecao Zonggan 
Jixueteng 39 m HE 


Jizhi Tangjiang 急 支 糖浆 


Jiawei Huoxiang Zhengai Ruanjiaonang JI PK Z& d 


Jiawei Shenghua Keli 
Jiawei Xianglian Wan 
Jiawei Xiaoyao Koufuye JI m 3s E108 3E C RD 


加 味 生 化 颗粒 nn MM 
WERFF IE JL ee ee 


Jiawei Xiaoyao Wan HPR XL MHR 
* 613 


Jiawei Zuojin Wan ”加味 左 金丸 


Jianbu Wan fi 1p JL fav rcs a E NW AE EE ETRAS CENE C 


Jian?erle Keli 


Jian'er Xiaoshi Koufuye 健儿 消食 口服 液 …………… 
Jianmin Yanhou Pian {R IHME Fr. .ee ee 
Jiannao Anshen Pian 健 脑 安神 片 eMe 
Jiannao Bushen Wan 健 脑 补肾 起 Mee 
* 1371 
* 1368 


Jiannao Jiaonang fj m 3E 
Jiannao Wan 健 脑 丸 
Jianpi Shengxue Kell 


健 脾 生 血 颗粒 


Jianpi Shengxue Pian ” 健 脾 生 血 片 … m M 
Jianpi Tangiiang — f& IUBE «eMe 
* 1372 
* 1365 


Jianpi Wan {JRL eA 
Jianwei Pion && E FH 


Jianwei Xiaoshi Pian f£ If H MMMMeBMee8 
健 胃 愈 疡 颗粒 eene 
Jianwei Yuyang Pian. BQH ……p… M MM 


Jianwei Yuyang Keli 


Jiang Ding 3E KJ 
Jianghuang 姜黄 
Jianghuang Xiaocuo Chaji 


1566 
263 
283 


seo. S17 
* 813 


814 
815 
816 


1364 
1362 
1362 
1363 
1369 
1370 


1374 
1373 
1375 


* 1366 


1367 


s.. 1366 
Jiangbanxia 3834 eene eene enne een ene ene nne nnn tnn nnne 
EI d BE TEE 
e 1274 

» 264 


Jiang Liujingao 姜 流 漫 育 ee 
* 1124 


降 糖 甲 片 


Jiangtangjia Pian 


Jiangxiang 降 香 «emm 
降 脂 灵 颗 粒 eem 


Jiangzhiling Keli 


Jiangzhiling Pian 降 脂 灵 片 ……………… Sh aad 
* 1123 


Jiangzhi Tongluo Ruanjiaonang ER 3B 2 Sc ez dE 


Jiaobinglang f EG AE TETTE 


Jiaolong Jiaonang JL JE RE JE 


Jiaozhizi 
Jiebai Wan 


120 
375 


1274 
411 


* 229 


1122 
1121 


* 366 


* 759 


Jiegeng Ti T 人 


248 
1290 
ANI 


. Jinyingzi 


汉语 拼音 索引 


Jiegeng Donghua Pian TE REA 4E Hr 


Jieyu Anshen Keli 


芥子 
Jinbei Tankegqing Keli 


Jindenglong #1] AE 


Jiezi 


Jingucao 
Jinguo Hanpian 金 果 含 片 

Jinguolan ZR 

Jinguoyin RIK «HH 


Jinguoyin Yanhou Pian &S KIA Ep eem M MR 


Jinhua Mingmu Wan  &JEBH El JL 


Jinhuang Lidan Jiaonang — &SURHIIB REGE ee 
PIRA P EIE 


Jinlida Keli 
Jinlianhua Jiaonang  & 3£ 4E ffc 3E 


Jinlianhua Keli 


Jinlianhua Pian 4 3E JE F 


Jinlianhua Runhou Pian &3E£ 4E TE Hr. M 


Jinlongdancao 金龙 胆 草 eee 


Jinlian Qingre Keli 


Jinmengshi 


THRE 


Jinpu Jiaonang 


Jingi Jiangtang Pian QER H eee 
Jinqianbaihuashe “金钱 白花 蛇 pp 
Jingiancao RH pe 
Jingiancao Pian 金钱 草 片 fee ete. 


Jingiaomai 
Jinsang Kaiyin Wan ZRF ĦAL 


Jinsang Liyan Wan & IRI Ip Jb eee MM 
Jinsang Qingyin Wan & Mili iv MM 
` Jinsang Sanjie Wan — & B i Zi Ju 
Jinshuibao Jiaonang KERE eM 
Jinshuibao Pian d sr M .pei 
Jintongxiao Ding — ffi IBI] «eem 


Jintiesuo 


Jinyinhua 金银花 


Jinyinhua Lu 4 kR JE RE e nn e nn Hn M MMMMMMIIRR ds uud Que 


e T "0E Enn LA 


Jinzhen Koufuye 爹 振 口服 液 pe eye 
KER seeeseeresseerearessoeseacaerosenasescsoeracenes 


Jingdaji 


Jingfukang Keli Ji% pi SUE; 


Jingjie HFF ee a A ése EE EVE NAE A Ra Nd A 


A 2r 88 


Jingjiesui 


Jingjiesuitan $R ERIR eee mH 


A VE XE EUR enn 


Jinlianhua Koufuye 金莲 花 口 服 液 n n MM 


1337 
Jieji Ningsou Wan &ILST EL eem HIM 


1659 
1660 


* 160 
* 1071 
- 360 
eG: -A a eo a 
Jinfo Zhitong Wan 金 佛 止痛 起 eee 
SEE ER enn III T 
* 1077 
: 217 


218 
1077 
346 
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汉语 拼音 索引 


Jingjietan .JB|IJEJX eem 
Jingshu Keli — SI £F BUDE een m 


Jingtong Keli — Sj J SUE 


Jingwanhong Ruangao. AHA eene M 
Jingzhi Guanxin Keli 精制 冠 心 颗粒 e MM 
Jingzhi Guanxin Koufuye 精制 冠 心口 服 液 

Jingzhi Guanxin Pian ilg Hr om MM 
Jingzhi Guanxin Ruanjiaonang  $& fil a£ c» SX Je 3E 
Jiubiying PUU seen mnm nnne nnn 

Jiucaizi EAT 69er enr ee rere ene een nnn nre ono noa nno non noo 
Jiufen San JLAY BE «eere enn eee ne terne eno nee ee ane 
Jiulixiang | JL IB p esee enne 
Jiugi Niantong Wan 九 气 牛 痛 元 MM 
Jiusheng San。 九 圣 散 ee 
Jiuwei Gantai Jiaonang | JLEK EF AE EHE eee 


Jiuwei Qianghuo Keli 九 味 羌活 颗粒 


Jiuwei Qianghuo Koufuye 九 味 羌活 口服 液 
Jiuwei Qianghuo Wan 九 昧 羌活 下 cen MM 


Jiuwei Shihuihua San ” 九 味 石灰 华 散 


Jiuxiangchong JL doe e MIS 
Jiuxiang Zhitong Wan JL zr 1E 78 3L CE Er 1E JR 2) 


Jiuyi San JL— 8& 


Jiuzhi Dahuang Wan JU BLA BE JL m MR 
Jufang Zhibao San 7r 8 BR e M8 
Juhe BEeeeeeMMMHMeHIIeeMMIHMRMRIRRHHM vee sot orasotss 


Juhong 橘红 


Juhong Huatan Wan 橘红 化 痰 观 ee 
Juhong Jiaonang WREE ee 
Juhong Keli — AB ZEBDBE eee nmn 
Juhong Pian RIH eee nme enn 
Juhong Tanke Ye MBiZLESUEHe-eeeMMMHMHemfl 
Juhong Wan  HEZIJL «emen nemen 
Junia Si ess xen ad aaie 


Juanbai pý (eMe 


Juanxiao Pian — ZEE H .pp 
Juemingzi 决明子 pe 


K 


Kaiguang Fuming Wan  JTJ6 HR du HR 


Kaiwei Jianpi Wan JF Bj iL 
Kaiwei Shanzha Wan JF Bi iL f JL 


Kaixiong Shungi Jiaonang JF BAL RZ3€ eee 
Kaixiong Shungi Wan JF INL ECAL pp 
Kanlisha X BE gb «eene nenne ene nee nnn nennen rn een enn n 
Kangbingdu Koufuye HLA & O BR GE e e n MBA 
Kang'erxin Jiaonang RR ĠORP eMe 
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911 


* 1516 
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KangfuRuangao 康 妇 软膏 eem 
Kangfu Xiaoyan Shuan 康 妇 消炎 栓 eee 
Kanggan Keli 抗 感 颗粒 eee nmn nn 
Kanggan Koufuye 抗 感 口 服 液 ee 


Kanggongyan Jiaonang 抗 宫 炎 胶囊 


Kanggongyan Keli HLE eO vis 


Kanggongyan Pian Hi Je H 


Kegan Liyan Koufuye 克 感 利 咽 口服 液 


Keshangtong Chaji 458 £n] 


Keteling Jiaonang IE PRAERÉE eM MM 
- 1182 
Ketengzi JÉJNE T emen enne 
Kongxian Wan — SEL «eee 
Kougiang Kuiyang San ”口腔 溃疡 散 m n 


Keteling Pian ŠRF 


Kouyanqing Keli 口 炎 清 颗 粒 


Kushen #2 


Kushen Pian dE E «eee enne enne enn nenne nnn nnn nes 
Kuxingren: ce REDI apriora esa baai i 
. 200 
Kudiwei Pian: MEME esses eria m ERIT ia 
Kuandonghua  ZXAJE «eene 


Kuxuanshen # Z 


Kuanxiong Qiwuji WAZ jnl 
Kuiyangsan Jiaonang MAARE 


Kunbao Wan BEALeeeeÜHMIHMBeeHÜeeR "ron 
Kunbu 昆布 VES EXE EUR MEE AEREQEQUERQUEAE CUCRER RS VE RTVRES VEREOR EUR 
Kunming Shanhaitang Pian 昆明 山海 常 片 


L 


TJ NE. 1 LII I IL DP 
el 3 opc to 

* 390 
«. 139] 


Lanbuzheng WAIE 
Langchuang Wan 狠 郊 丸 


1517 
1517 
959 
959 


* 954 
- 955 
= 952 
Kanggusuiyan Pian. SLE BÉ H eee M MM 
Kanggu Zengsheng Jiaonang fü TAE RBESE …………… 
Kanggu Zengsheng Wan Hi E EIE DU MM 
Kanglaite Ruanjiaonang — REGE RERKEWE een 

Kangshuan Zaizao Wan pikt BEXE JU Mee 
Kangyan Tuire Pian 抗 炎 退 热 片 eo 
Kechuanning Koufuye ha T O HRW eee. 

Kechuanshun Wan AMRIT JL eeeeesee]493e 


951 
950 
949 
1518 
956 
949 
1184 
1185 


* 928 
Klee io. Ji IBE PE caer teer eiu lox Fer ERE des 
Kelening Jiaonang RTR em MM 

Kelisha Jiaonang HRR eee nmn 
: 926 


926 


1627 


928 


1183 


364 


- 1484 
« 505 

* 503 
Kouyanging Wan OMALE AL) nn n 
Kudiding EHE T «eee 
Kulianpi — E BE eee mnn nennen nnne 
* 202 


904 


* 201 


203 
200 


1027 
201 


976 
332 


- 1411 
: 1628 
… 1028 


209 


.... 1056 


370 
272 
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Langdu 狠毒 
Laoguancao #8 m 


Laoguancao Ruangao GREEK EE eee MM 


Le'erkang Tangiiang 乐 儿 康 糖浆 


Lemai Jiaonang IKE eel 
Lamai Kol ME etie en GENE enin ebria eii euet 
kema Pion D. dT ILL UI LE 
Lemai Wan: oe a aaa 


Leiwan t1 3L 


Libi Pian ”利和 由 片上. 
Libiling Pian BYR Hr eee nmm 
Lidan Paishi Keti 利 胆 排 石 颗粒 pp 
Lidan Paishi Pian 利 胆 排 石 片 m 

Lidan Pian 利 胆 片 «eee nn nnnm nnn 


Liganlong Keli 利 肝 隆 颗 粒 
Lige Wan JE HS 3L 


Linaoxin Jiaonang FJAR BE MM 


Liyan Jiedu Keli 利 咽 解毒 颗粒 


ER 让 


Lizhong Wan iL 


Lianfang JF «HH HH 
Lianhuagingwen Jiaonang  iEAJETÉAR RENE ees 


Lianhuagingwen Keli XE 4E W TEC Er 
Lianhuagingwen Pian xe JE TÉ JL Hr 


Lianpu Shuangging Pian 连 薄 双 清 片 emm 
Liangiancao 连 钱 草 vues) Su E E T ELE ERES RRUE 
Liangido — E «eem nnn nnn hem 


Liangiao Tiquwu . XE e HUI 


Lianxu Ef EDIDI PET 
Lianzi MP «eene en ne nn nn nn nnn trn nan nnn nnn ne 
Lianzixin 莲子 心 «enn nn nennen nnn 
Liangfu Wan B JL «emm HH 
Liangmianzhen 两 面 针 和 ppp 
Liangtoujian 两头 尖 «eene enne nennen nnn 
Liaodaqingye JKP Mp «eee 
Lingbao Huxin Dan ALS Pub Jp emm 
Lingdancao Keli 灵 丹 草 颗粒 eee 
Linglianhua Keli 灵 莲 花 颗 粒 和 pe 


Lingxiaohua AF Jb 


Lingyang Ganmao Pian HARME H eee 
Lingyangjido — Ye3E fg. «eee enne enne nnne nennt 
Lingyangjiao Jiaonang ŽAR eM 
Lingyang Qingfei Keli 羚羊 清 肺 颗粒 ，………… M 


Lingyang Qingfei Wan 羚羊 清 肺 丸 


Lingze Pian 灵 泽 片 pe 


Lingzhi 灵芝 


Liuhe Dingzhong Wan A $E JU AT ES 


* 286 
* 122 
* 819 
800 
* 803 


804 
802 


* 801 


1618 


969 


Liuhuang 硫 蕊 ee a a SE MET OC E 
Liujunzi Wan 六 君子 丸 Do ee en EE T T 
Liuwei Anxiao Jiaonang | Z& ER E THEE e n nnn 


Liuwei Anxiao San ”六味 安 消散 
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Liuwei Dihuang Jiaonang 六味 地 黄 胶 赛 ………… 和 mv 707 


Liuwei Dihuang Keli 六 味 地 黄 颗 粒 een 
Liuwei Dihuang Ruanjiaonang “六味 地 黄 软 胶 赛 
Liuwei Dihuang Wan  ZNER3E EG AL senem 
Liuwei Dihuang Wan  ZCNER3EL SEU CE AB RUL) ees 
Liuwei Muxiang San 六味 木 香 散 eee 
Liuwei Xianglian Jiaonang KRR ERP eee 


Liuyi San 7zx — f 


Liuying Wan XXL essem nenne ee 


Longbishu Jiaonang XE PI] £f Ez 3€ 
Longdan JE HH 


Longdan Xiegan Wan  JERBIBHTAL eem MM MM 


Longdan Xiegan Wan JE BB 1S BT 3u CK 3D) 
Longliye Jf 


Longmu Zhuanggu Keli 龙 牡 壮 骨 颗粒 …………… e n MM 
Longging Pian REH eee nm n 
Longyanrou 龙眼 肉 eee emm HH 
Longze Xiongdan Jiaonang JE PE REB B E eee 


Loulu E 


Luganshi Apa H A eH nmn MeHHÜRIRRMRMMRHRHSMHRRRMRHHeHren ee 
Lugen 芦 根 Oo ARN A a ERU EAE 


Luhui f 


Lujiao 鹿角 人 


Lujiaojiao 鹿角 胶 


Lujiooshuang JEJE DN ee 
Lulutong E m «eere nennen nennen ren ne enn nno 
Lurong  idQeeeeeeeen enne enne ene tno rente tne tnn tnn tn nns 
Lusika Won 2 1 PEL LI LLL LL 
Luxiancdo EITE «eee enne en nnne nen nenne 
|L'uebuma Gho 间谍 
Luobumaye P gfkhp «eere 
Luochanguo 罗汉果 eese enne nennen nennen nennen 


Luohuazizhu Jiaonang  Z& 4E XE Fk Rz dE 
Luohuazizhu Pian  ?& 4b SE XK Hr 


Luoshiteng £64 x De a dd a EK EQUESE 


Lüjiao Buxue Keli 驴 胶 补血 颗粒 
M 


Mabiancao 马鞭 草 


Mabo  jàjseeeÓe964 nenne nnn nennen nn nnn ene nnn nnn nnn ns 
Machixian — Sl di «eem n nnne 
Madouling Zope Henne 
Mahuang 麻黄 see 


enra ovo oba eba 


320 
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Mahuanggen PERA ee 
马 钱 子 粉 see sosssesssssecsoacecoceosessoeccascose 
Maren Runchang Wan BRACH JL n MM MB 
Maren Wan- RT ases uet Verse bx sa xe a able ctas 
Maren Zipi Wan JKÁCHEXL. eee 
«"WdASE eee 


Maaianzi 
Maaqianzi Fen 


Magianzi San 


Mayinglong Babao Yangao 


Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao WEEE 


痔疮 请 T EE 
Ma You Bk im sebsesosbaseace one sao ese are pot ese oon bob pen hos ose hon 
Maidong EZ esaccaonoeseepooecoesocosoasoeacecoassoooososeeoopo 


Maiguan Fukang Pian 脉 管 复 康 片 T 


Maiwei Dihuang Wan  ZE Fe dtt; BE AL 


Maiya 麦芽 ——— Á——— A EO Tp er 


Mangan Jieyu Jiaonang 慢 肝 解 郁 胶囊 
SMT 


Manjingzi 


Manshanhong 满 山 红 een 
Manshanhong You PELIH em MR 
Manshanhongyou Jiaowan %§ L T Ih BEL n 


Manzhi Guben Keli 
Mangxiao + 
mF 


Maohezi 


Maozhaocao Aj TCR —— ——— —— —— € 
Meiguihua HJE «HH 


Meihua 梅花 


Meihua Dianshe Wan  SZE JE E JL cem MR 
Mengshi Guntan Wan ARTIS PSAL ce B 
Mimenghua WIE «eene enne 
Mishitong Jiaonang | 2A ZU B EIE ee e eeren 


Mianbixie £5 E Jv 


Mianmaguanzhong 


编 马 贯 众 


明 党 参 
Mingmu Dihuang Wan 


Mingdangshen 


Mingmu Dihuang Wan 
Mingmu Shangging Pian 


Moyao 没 药 HH 
Mubiezi 
Mudanpi 
Mufurongye RÆ «Mee 
Mugua 
Mugua Wan KJ JL 


索引 30 


BH E BERE ee 
明 目 地 黄 丸 (浓缩 丸 )…*…… 

明 目 上 清 片 .…… bie 
Mohanlian 通关 种 


321 
90 
51 

079 

1510 

1509 

1511 


1668 
1683 


1482 
1724 


1111 


* 330 
Mianmaguanzhongtan ER AX ee n MM 
Miaoji Wan bpp jL pp 
Miaoling Wan bR JL pe ee 


1021 
1020 


“210 


1058 


«e. 1059 


1057 
374 


* 186 
LU GRISE 
牡丹 皮 ooveooveooooooooosoosroooooosooeoosesoooeeooeooveos。 
Mudingxiang BET Br eem HH HH 
s... 61 
LS VEDI 
* 608 


65 
172 
121 


61 


Muhudie 木 蝴 蝶 


Mujingye  £ESRIIH- eee 
HEHH eee 
Mujingyou Jiaowan EHHE ÍL mme 
BERE ereeroreecerecseeroesecoereocsesescesoneeseesosceeseoseese 
Mumianhua JM E. edasiiceiss nen 
Mutong Xii «eene nennen nen nennen ee nne etn noo tno sot noe toa neo 


Mujing You 


Muli 


KE 
Muxiang Binglang Wan RFE} 3L 


Muxiang 


Muxiang Fengi Wan KẸ AL eem m I nMHHRMRMeefys 


Muxiang Shunqi Wan AK & Ji ^ XL 


Muzei 


Nanbanlangen 南 板 蓝 根 
Nanheshi 
Nankang Pian 5 gi Hr 
Nanshashen 南沙 参 

南 五 味 子 

Nao'an Jiaonang 脑 安 胶囊 
Naodesheng Jiaonang 脑 得 生 胶 圳 


Nanwuweizi 


Naodesheng Keli 
Naodesheng Pian 脑 得 生 片 
Naodesheng Wan 脑 得 生 丸 


Naolejing 脑 乐 静 eH 
脑 立 清 胶 时 
Naoliqing Wan PASL} AL m MMMHMMHIHHIHHRHReeRfy 


Naoliging Jiaonang 


Naomaitai Jiaonang MER% 


Naoshuantong Jiaonang Witt 38 Rz 3E 
Naoxinging Pian 脑 心 清 片 ep 
Naoxintong Jiaonang 脑 心 通 胶囊 n 88 


Naoyanghua 
V3 GS RE. 


Neixiao Luoli Pian 


Niaoganning Keli 


Niubangzi 


Niuhuang Baolong Wan 牛黄 抱 龙 丸 
Niuhuang Huadu Pian ”牛黄 化 毒 片 


Niuhuang Jiangya Jiaonang “牛黄 降 压 胶囊 


Niuhuang Jiangya Pian 牛黄 降 压 片 
Niuhuang Jiangya Wan ”牛黄 降 压 丸 
Niuhuang Jiedu Jiaonang 
Niuhuang Jiedu Pian ”牛黄 解毒 片 …: 


术 贼 ee 0 0 rt 


Niaosaitong Pian FK SB Hr eee MH 
Ningshen Buxin Pian Fkh EH mmy 
Dr EID 
Niuhuang ES MEDICI 


牛黄 解毒 胶囊 
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* 64 
172 
405 
967 
173 


* 245 
245 

* 965 

* 244 

* 244 
* 1384 
** 1389 
1390 
* 1388 
* 1387 
1382 
1383 
1383 
* 1385 
* 1386 
1380 
1379 
226 
638 
1009 
* 1009 
“* 807 
72 
70 
”0649 
* 647 
* 654 
* 653 
* 652 
* 663 
vescso eso sso soo sesso. 661 


** 9»*»94»599€6€099509 ?*4*4»€9€92984 


Niuhuang Jiedu Ruanjiaonang  /F EE AERE AXE HE -ee 662 


Niuhuang Jiedu Wan 牛黄 解毒 丸 … 


^». 660 
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Niuhuang Jingnao Pian ”牛黄 净 脑 片 


Niuhuang Qianjin San ”牛黄 千金 散 eee 
Niuhuang Qinggan Jiaonang ARARE «ees 
Niuhuang Qinggong Wan 牛黄 清 富 对 e 
Niuhuang Qingxin Wan 牛黄 清心 丸 ( 局 方 )…………… 
Niuhuang Shangqing Jiaonang FALARSE 


Niuhuang Shangqing Pian 牛黄 上 清 片 


Niuhuang Shangaing Ruanjiaonang 牛黄 上 清 


Niuhuang Shangaing Wan 牛黄 上 清丸 


Niuhuang Shedan Chuanbei Ye 牛黄 蛇 胆 州 贝 液 


Niuhuang Xiaoyan Pian 牛黄 消炎 片 


Niuhuang Zhenjing Wan ”牛黄 镇 惊 丸 一 ……… 

Niuhuang Zhibao Wan FN E SEXL eee em 
Nuangi Gao EPA eee 
Nuodikang Jiaonang BRR A eee 
NUjin Jiaonang Zt & EHE eee 
NUjin Wan Xr 4L seem nen nennen 
* 524 
Nüzhenzi dr eee erre nenne eee etr nee nen nen nnn nonna 


Nüzhen Keli 女 珍 颗粒 


Oujie $85 


Pazhu Wan WE AK 3L WWa xd REMARVE RES VECCRINV RE VUE MNA.R QA RA V ATR MES 


Paishi Keli  HE£ Bi xy 


Pangdahai Br Ac asesosvevoccosoveevqoscooov ecsoveeso ocoooo o0 


Paojiang WW% 


Peikun Wan  HiHiJdL «HH en 
Peiyuan Tongnao Jiaonang 3703 REGE ……………… 
Pipaye “枇杷 时 pp 
Pipaye Gao ”枇杷 时 高 pp 
Pipa Zhike Jiaonang HEHE JE IZ RERE ee 


Pipa Zhike Keli 枇杷 止咳 颗粒 


Pipa Zhike Ruanjiaonang #EIE ZERRE JE eee 
Piweishu Wan p BI &f 3L eso cos osnesstop bes oso oso oe tos oso son 


Pianjianghuang m 3€ 


Pianzaihuang Hf w*ecsoos9cas nenoso ve» qoaesaoeenon dao son uos 


Pianzaihuang Jiaonang WIARE 
Pingbeimu 平 贝 母 


Pinggan Shuluo Wan I BEST IR JL seo coc coc 


Pingxiao Jiaonang 3E Ti Ez JE 
Pingxiao Pian 3E T Fr 


Pochen Huayu Wan 杆 沉 化 郁 丸 sercsoo veo vonvec »so noo soo oan 


1651 
1438 


45 


5 95 
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Pudilan Xiaoyan Koufuye WHK AMRA eee 1641 
Pugongying HAZE pe 352 
Puhuang H eee HH 353 
Pule'an Jiaonang — SÉAKAE JE eee enn n 1624 
Paleon Pion Je deje voaitiiasuee prices: 23 


Q 


Qibao Meiran Keli EREA eee 456 
Qidong Yixin Keli — EA BILDBDIE eee 921 
Qidong Yixin Koufuye EA BRE BRE cn e 920 
Qiju Dihuang Jiaonang T2 25 Hb ERE E eee 938 
Qiju Dihuang Pian fg 25 BE EE eee 937 
Qiju Dihuang Wan 035 B BEL eee 935 
Qiju Dihuang Wan 杞 菊地 黄 丸 (浓缩 叉 ) e 936 
Qili Jiaonang | tL UB eee 457 
Qili Qiangxin Jiaonang HIR ORE n 922 
Qili San -EJBIBE «eene nene 458 
Qipi Koufuye ” 启 脾 日 服 液 eem 99] 
Qipi Wan JBIDLeeenem nme 992 
Oishe. Me cina a i 2 
Qishen Jioonang SEE e 923 
Qishiwei Zhenzhu Wan  -E FIRE PRIL - n 450 
Qitong Wan A MIL «eme 664 
Qiwei Dugi Wan | E BRA AL 452 
Qiwei Guangzao Wan EBR XE JL. seem 452 
Qiwei Ketengzi Wan ERRARE T JL een 454 
Qiwei Putao San IRAE eee 453 
Qiwei Tiexie Wan | -E Bk JEL jL eee 453 
Qiye Shen'an Pian 七 叶 神 安 片 ee RH] 
Qizhen Wan EiL «rennen 457 
Qizhijiangtang Jiaonang KEHEKEHE ………………… 925 
Qizhi Weitong Keli ALH EXE BOE e e 666 
Qizhi Weitong Pian ^E BH eee 665 
Qizhi Xiangfu Wan E ABI BH AL emm 455 
Qianbai Biyan Jiaonang FHAS Je EHE e 511 
Qianbai Biyan Pian PHAM Je Hr eee eee 510 
Qiancao SEE «eee nne eren 9 
Qianhu BIB pp 265 
Qianjin Zhidai Wan F&I AL CA SEL e 509 
Qianjin Zhidai Wan  F4E IESTALOK LO i 509 
Qianjinzi P4 Fee 34 
Qianjinzishuang 千金 子 霜 eee MMHHHMHHHH35 
Qianligaang PH pp 33 
Qianlieshu Wan “前列 舒 姑 pp 1288 
Qianlietong Pian ”前 列 通 片 eee 1287 
Qianliexin Jiaonang 前 列 欣 胶囊 6-9. 1287 
Qiannionjion T 4Efftes eem 33 
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Qianniuzi ZZ eee HH 253 
Qianshi JESE (ee meme 163 
Qianxi Jiaonang PERE eMe 512 
Qianxi Pian PHH eene nennen nennen 512 
Qianghuo 3éWE «eee eH eH 182 
Qiangli Pipa Gao 强力 枇杷 谊 ( 蜜 炼 ) ee 1635 
Qiangshen Pian 强 肾 片 eee 1637 
Qiangyang Baoshen Wan 38 EHE HE AL e 1636 
Qinbachong Zhike Keli 芬 暴 红 止 咳 颗 粒 eee 919 
Qinbaohong Zhike Koufuye 苓 暴 红 止 咳 口服 液 ……… 917 
Qinbaohong Zhike Pian 芬 暴 红 止 咳 片 (93 918 
Qinjioo JE pe 270 
Qinlian Pian 2E E Hr eee HH 916 
Qinpi 秦皮 "— 

Qinzhi Biyan Tangjiiang A E S K PER e 915 
Qingbanxia 3E eee HH 
Qingdai PIR «ee HH 199 
Qing'e Wan 青 娥 和 «ee MM 1024 
Qingfei Huatan Wan TEBEEXEAL eee 1539 
Qingfei Xiaoyan Wan . 3E B E Ae JL eee 1542 
Qingfel Yihuo Wan YE BS JL eee e 1540 
Qingfen 轻 粉 «eee Hee 254 
Qingfengteng PPNGE eee eee IHR HH 195 
Qinggan Lidan Jiaonang WAJER eee 1539 
Qinggan Lidan Koufuye 清 肝 利 胆 口服 液 …*………… 1538 
Qingge Wan IR fL ppp 1563 
Qingguo 青果 eee HH 197 
Qingguo Wan PIRIL eem 1023 
Qinghao H$ eeeseeeesemeHHMHHHHHHHH 198 
Qinghou Liyan Keli 清 喉 利 咽 颗粒 eH 1562 
Qinghouyan Heji 清 喉 咽 合剂 em 1562 
Qinghuo Zhimai Jiaonang . TE X fg ze BE HE ……………… 1536 
Qinghuo Zhimai Pian | EXE AE Hr eee M 1535 
Qinghuo Zhimai Wan KEZ JL eee 1534 
Qingkailing Jiaonang $ FRPP eee 1531 
Qingkailing Keli 清 开 灵 颗 粒 eee 1532 
Qingkailing Koufuye ” 清 开 灵 口 服 液 e e 1524 
Qingkailing Paotengpian ARH JH e 1528 
Qingkailing Pian WAR H eee 1525 
Qingkailing Ruanjiaonang TH JF A SX HE E ………………… 1526 
Qingkailing Zhusheye $ ARPA e 1529 
Qinglin Keli 清 淋 颗 粒 emen HH 1560 
Qingmazi HERP pp 204 
Qingmengshi WA eee HH 199 
Qingnao Jiangya Jiaonang 清 脑 降 压 胶囊 e 1558 
Qingnao Jiangya Keli 清 脑 降 压 颗 粒 ，…………………， 1559 
Qingnao Jiangya Pian WAKEH eee 1557 
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Qingning Wan JEF JL emm 
* 1534 
* 1552 
* 1553 
Qingre Liangxue Wan E TA OR IILAL BB 
Qingreling Keli pih 3BORBE HH 
Qingre Yinhua Tangjiang 清热 银 花 糖浆 eB 
Qingre Zhenke Tangiiang 清热 镇 咳 糖浆 en 
， 1561 
Qingwei Baoan Wan WRAP JL e n MMMMeeeee8l 
Qingwei Huanglian Pian TÉ E EE Fre 
Qingwei Huanglian Wan W E] X XE JL CAE AL) 
Qingwei Huangiian Wan iE B EIE JUOKJÀD ees 
+ 1564 
: 198 
* 1542 
Qingxuan Pian HZ eee HH 
Qingxuan Wan HZ JL eH 
Qingxuan Zhitan Wan E BZ YR BEL e 
Qingyan Lige Wan IMAJI ÍL cm n m M MM 
Qingyan Runhou Wan IANA AL e nM 
Qingyan Wan JB IN JL eese enne ennt 
Qingyedan WHAE pp 
Qingyedan Pian 青 叶 胆 片 eem HH 
» 1550 
866 


Qingqi Huatan Wan SAEI JL 


Qingre Jiedu Koufuye 清热 解毒 口服 液 en nnn 


Qingre Jiedu Pian 清热 解毒 片 


Qingshu Yiqi Wan 清 暑 益 气 九 


Qingwen Jiedu Wan AAEL 
Qingxiangzi PT 
Qingxie Wan 38 18 3L 


Qingyin Wan AEL 


Qingyu Piwen Dan KA BERE eee e HH 
Qufeng Shujin Wan PLEAR JL e MM 
Qufeng Zhitong Jiaonang 4E PL IEEE RE HE. ees 
Qufeng Zhitong Pian 祛 风 止痛 片 eem MM 
Qufeng Zhitong Wan JAIEI XU MB 
Qumai b ARILDIIIDPEPPP 
Qushang Xiaozhong Ding TE 45H BRI m$ 

Qutanling Koufuye ÆR OHR eem Mee 


Quanduzhong Jiaonang 全 杜仲 胶囊 


Quanshen 3à$ZE 


Quantianma Jiaonang | X ÉKIEE e MM 
Quanxie 全 蝎 «eene h heh ere. 


R 


Relinging Keli 热 淋 清 颗 粒 pe 


Reyanning Heji 热 炎 宁 合 剂 


Reyanning Keli ø SF BOE ee eee mnm nnn 


Reyanning Pian ## TH 


Rendongteng 7 AE ore ooooe ere PR enRERRARENGESANCREA OP aO E 


Rengong Niuhuang A T/F 3x 


e 1537 


197 


1551 
1550 
1552 
1554 


1543 
1546 
1544 
1545 


1555 
1555 
1556 
1548 
1549 
1547 


s. 196 


1023 


1318 
1317 
1316 


* 1315 


382 
1319 
1320 


* 862 
Quanlu Wan 全 万 起 ee 
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Renging Changiue 仁 青 常 觉 MMMMHMHRRy 
Renging Mangjue 仁 青 芒 觉 pe 
Renshen A oo 

Renshen Jianpi Wan AB {RJR JL een n n MM MM 
Renshen Jingye Zongzaogan A Z&zzk m di sg d 
Renshen Shouwu Jiaonang A S1 SRE «e 
Renshen Yangrong Wan A SJFESRJL m MM 
Renshenye JA £l «eee eene nennen een a 


Renshen Zaizao Wan AZ Bi xi Ju 
Renshen Zongzaogan 人 参 总 皂苷 


Roucongrong PJK ee 
Roudoukou PEA «eene nnn nero iene 
Rougui Bg eese ee 
Rougui You jill emm 

Ruhe Sanjie Pion 乳 核 散 结 片 M Mes 

Rujiling Keli 乳 疾 灵 晒 粒 emm MHHHR 


Rukang Jiaonang 3L BE Ez Æ 


Rukang Wan  JLBEJL «eene nenne nee nennt non 
Rukuaixiao Jiaoonang 乳 块 消 胶囊 eee 
Rukuaixiao Pian SLE i Hr pp 
Runing Keli 3LS*J9E. «eene eene nnne nonne nn nen 
Rupi Sanjie Jiaonang SLBEBEZE REGE nn 
Rupixiao Jiaonang WHR ee. 


Rupixiao Keli — 3LJEE TÉ iE 


Rupixiao Pian FLIR EH nem MR 
Ruxiang 3| dg 人 
Ruyi Dingchuan Pian — JI EE Hg Hr MM 


Ruyi Jinnuang San ”如意 金黄 散 


Ruzengning Jiaonang JL FRE eMe 
Ruan Mailing Koufuye $k a ORW e n 
Raren: MW «eene dr nnn nnn noh eon nene nen aae ea on 
Runfei Zhisou Wan illi JE KG pp 


S 


San'ao Pian 4l E «eee nennen nne nnn nnn nn nnn nne 


Sanbaicao 三 白 草 


Sanbao Jiaonang 三 宝 胶囊 ee 
Sanhuang Pian 三 黄片 pp 


Sanjie Zhentong Jiaonang ” 散 结 镇 痛 胶 讲 …………… 
Sanjin Pian ”三 金 片 eee ee 


Sanjiu Weitai Jiaonang 三 九 骨 泰 胶 


Sanjiu Weitai Keli = Ji B XE Bol pp 


Sankezhen 三 颗 针 
Sanleng 三 棱 ………………… 


Sanliangban Yaojiu 三 两 半 药 酒 pe ee 
Sanmiao Wan cb JL MMMIMMIRRMIReHIHIHeeHBgB. 


Sanqi 三 七 


» 1578 


490 
490 


Sangi Pian 三 七 片 pe 
Sangi Sanchunzaogan. —EzB BH eces 
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-.. 481 
392 


Sangi Shangyao Jiaonang 三 七 伤 药 胶囊 eee 483 


Sangi Shangyao Keli 三 七 伤 药 颗粒 
Sangi Shangyao Pian 三 七 伤 药 片 


* 484 
** 482 


Sangi Tongshu Jiaonang 三 七 通 舒 胶囊 «e. 486 


Sanqi Xueshangning Jiaonang 三 七 血 伤 宁 胶囊 


Sangi Zongzaogan 三 七 总 皂苷 


Sanwei Jili San | E ERXENEBK pe ee 
Sanzi San 三 子 散 eee nre eret no n 
Sangbaipi HJ «eee Hen 
Sangge Jiangzhi Wan % S EE BAL MM 


Sangjisheng 和 桑 寄 生 
Sangjiang Ganmao Pian 4 ŽRE HE 


Sangju Ganmao Heji RAR H Gy) MB 
Sangju Ganmao Pian RARA H MM 
Sangju Ganmao Wan 3&AB RR BEL MM 
Sangpidoxido AAE dj een nnm 


Sangshen 3&4 
Sangye ği 


Sangzhi 桑 枝 ius SE Nds KuE VRUVETVS A QUE SIR VE TREAT CARERE E FERRE MUR 


Shaji 5^5 


Sharon. iE ne 
Shayao PY eene nennen nemen nenne tnn nnn n 
Shayuanzi PpP eee eene enn nenne tne enn nen tnn nnn nen 
Shancigu Il ZKAE «eem 
Shandong Ejiao Gao IL ZR TEE n MM 
Shandougen l| ff. «eem nem nnnm 
Shanju Jiongya Pian ILL AB BE FE H eem m n M MR 
Shanlücha Jiangya Pian IDR EFE Fr. emn 
Shanmaidong  Il|ZEA& «eee nmm 
Shanmei Jiaonang Ili BOE 
Shannai UR 
Shanxiangyuan Pian M] H «emm 


Shanxiangyuanye ilr Bir 
Shanyao 山药 

Shanyinhua 山 银 花 «Hei 
Shanzha 山楂 

Shanzha Huazhi Wan ili f 4, E JL 
Shanzhaye 山楂 叶 

Shanzhaye Tiquwu ”山楂 叶 提 取 物 
Shanzhuyu WH% 


Shangjie Gao 9B B eem HMM 
Shangke Jiegu Pian HE R H jH pp 
Shanglu Whi «eee nen 
Shangshi Zhitong Gao ji IEEE een 8 
Shangtongning Pian B TH eee 


sss ves 485 
«93 
492 
* 489 
298 
1466 
e». 9299 
* 1463 
1465 
1464 
1463 
300 
* 300 
* 297 
299 
* 184 
293 
1619 
183 
32 
905 
27 
907 
508 
26 
* 906 
29 
9506 
。 29 

* 28 

« 30 

: 31 

* 908 
* 32 

5 390 
ee 27 
845 
845 
324 
847 
846 
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Shaofu Zhuyu Wan DRZ JL 


Shaolin Fengshi Dieda Gao 少林 风湿 跌 打 高 …… 


Shaoshangling Ding 烧伤 灵 丁 
Shaoyang Ganmao Keii 少 阳 感冒 颗粒 


Shedan Chenpi Jiaonang — &E RE [Ek Hz rz iE 


Shedan Chenpi Pian “” 蛇 胆 陈皮 片 ee 
Shedan Chenpi San — MK IB BK Ez BC 
Shedan Chuanbei Jiaonang "e RH JI] DL REESE eee 
Shedan Chuanbei Ruanjiaonang "re RB JI| M Sx pz 3€ … 
- 1487 
e 285 
e 316 


Shedan Chuanbei San RB JI| DJ d 
Shegan $F 


Shexiang 麻 香 ee 
Shexiang Baoxin Wan Br eO Jue 

Shexiang Dieda Fengshi Gao Er EXT KRA 
Shexiang Fengshi Jiaonang WERNER eese 


Shexiangkangshuan Jiaonang Etika 


Shexiangnaomaikang Jiaonang — II dir fpi Ik bie R 3E 
Shexiang Qutong Chaji EE BEER en 
Shexiang Qutong Qiwuji Nr 3Z 78 ^R] v n6 
Shexiang Shuhuo Chaji MEERI] ………… 和 pe 
Shexiang Tongxin Diwan WAM ONIL nme 
Shexiang Zhentong Gao EE BURN eee nnn 
* 1744 
+ 1048 
Shenbao Tangjiang 肾 宝 糖浆 «e 
Shenfukang Jiaonang BARRE eee 
Shenfu Qiangxin Wan HIR AL n 
- 1138 
"s 177 
: 975 
Shenjin Huoluo Wan Bf TS £& JL e MM 
- 1139 
Shenkangning Jiaonang — H RET REAE een 
Shenkangning Keli BERT BUE eem 
Shenkangning Pian HIRT H pp 
Shenling Baizhu San £29 ERE enn n  KÁ6Á8M 
Shenling Baizhu Wan Æ ERJÀL cem em n MBàMàà€àM4M 
- 1129 
Shenqi Shiyiwei Keli Z& &-r—BEEBURE nmn 
Shengi wuweizi Jiaonang 人参 芪 五 味 子 胶囊 ecese 
Shengi Wuweizi Pian. BERF AH pe 
Shenrong Baifeng Wan JE E BL mmn HB 
Shenrong Baotai Wan  &jJ3T [S IB JL ee 
Shenrong Guben Pion EAE H .pe 
Shenshao Jiaonang 参 芍 胶囊 pp 


Shexiang Zhichuang Shuan Bir RE de 
Shenbao Heji BEAR 


Shengui Jiaonang #R 3E 


Shenjincao ih i EE P E MENFE SEI AM E E A ENT 


Shenjindan Jiaonang 4h f FHR: 3E 


Shenjing Zhike Wan 参 精 止 渴 丸 


Shenqi Koufuye EL Im 
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.».. 634 
« 634 
，1410 

- 633 
Shechuangzi 蛇 床 子 ——————ÁÁ—— CPI RENTA 
.- 1488 
- 1488 


315 


1489 
1487 
1486 


384 
1738 
1745 
1737 
1738 


e 1742 


1741 
1740 
1747 
1743 
1747 


1050 
1051 
1132 


975 


1054 
1055 
1053 
1134 
1133 


1127 
1130 
1130 
1136 
1138 
1137 
1127 
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Shenshao Pian 参 芍 片 Do oe De oe E 
。 1052 


Shenshuaining Jiaonang HE xe T. RE 3E 


Shensong Yangxin Jiaonang MFP ORE …………… 
Shensu Wan € J& Jp eem nennen 

Shenwu Jiannao Jiaonang & &fmgl]l y 
Shenxiang Suhe Wan HEX SX, eme 
Shenyan Jiere Pian BH AE AH eem MRIHMHeeSyf 
Shenyan Kangfu Pian 肾炎 康复 片 m e n M MM 
Shenyanshu Pian Rgp Hr eee 


Shenyan Siwei Pian ”肾炎 四 味 片 
Shenyan Xiaozhong Pian 肾炎 消 肿 片 


Shengfa Chaji Æ ZHAI 
Shengjiang 生姜 …………… 


Shengxue Keli 升 血 颗 粒 


Shidi F3 

Shidi Shui 十 滴水 

Shidishui Ruanjiaonang +k $k R Æ 
Shidiaolan £t: 

Shiduging Jiaonang FARE 


Shijueming Z% BH 


Shijunzi HEP emen 
Shilintong Pian 石 淋 通 片 eee 
* 766 
Shiliupi 石榴 皮 seen nennen nn 
Shiliuwei Dongqing Wan FARAH AL nee en 
Shiquan Dabu Wan | 4 4& X4hJ3L cm mmHMeHHMP 
Shirebi Pian f d BER eee 
Shisanwei Bangga San + ZQ MBA 


Shiliu Jianwei San. 石榴 健 胃 散 


Shiwei A$ 


Shiwei Xiaoke Jiaonang FEE TIR EHE CS EE TH 18) 

* 444 
Shixiang Fansheng Wan | —FE3R/AEXU cese 
Shixiang Zhitong Wan 十 香 止痛 丸 cem 


Shiwuwei Chenxiang Wan ”十 五 味 沉 香 丸 


1126 


1134 


EE ES 


1124 
1321 
1047 
1047 
1046 


* 1044 
* 1045 
Shenyang Hongyao Jiaonang 5 IHZLZS9 NE 3€ …………… 
: 791 
: 101 
Shengma F ER seen nennen enne nennen 
Shengmai Jiaonang 生 脉 胶囊 een 
Shengmaiyin ^ZEBKfK «emen n 
Shengqi Yangyuan Tangiiang 升 气 养 元 糖浆 …………… 
* 667 
Shengxuebao Heji ^E SERI eem ene 

Shengxuebao Keli 生 血 宝 颗粒 eH 

ShicdO PEPE eene hern 

Shichangpu Zi EE «eem enm 
* 250 
* 449 
- 449 


989 


73 


: 794 


794 
667 


792 
793 
350 

91 


* 90 


- 1625 
Shi'erwei Yishou San -F CUIRE BEBE ee 6 nn6n 
Shigao Zi Wi eee menn nennen enne 
Shihu Yeguang Wan 石 解 夜光 丸 seem 


442 
94 
92 

764 

: 91 
215 
766 


93 


* 444 


445 
1625 
443 
* 90 


446 


448 
447 
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Shiyiwei Nengxiao Wan 十 一 味 能 消 丸 
Shiyiwei Shenqi Jiaonang t — 95k & iE Ez 3E 
Shiyiwei Shengi Pian - —5&&i€ H 
Shouwuteng 14 5 

Shouwu Wan fi 3 JL 

Shudan Jiaonang 4f HB EE 3E 


Shudihuang  SAdHb Eee 
Shu'erjing Keli | 4f7R £& BORE ue e MIRI 
Shufeng Dingtong Wan  LPUGETAL s nM 


Shufenghuoluo Wan pi Pj 2& JL 


Shugan Hewei Wan £F RTI BEL e m MM 
Shugan Pingwei Wan 8I BAL pe 
Shugan Wan 4f JTJL «emn 
Shujin Huoluo Jiu 2f 852EZARTB e eersreereseeeee 
Shujin Huoxue Dingtong San Ff rs in XE JRS HX 
Shujin Tongluo Keli 舒 筋 通 络 颗粒 een 
Shujin Wan FIL eem nen 
Shukang Tiegao 4f BERE eee 


Shushi Ganmao Keli We Ed Lr 


Shutong'an Tumoji iya SZ E Agp) ee MM 


Shuxin Koufuye 4f» H BR 
Shuxin Tangjiang ORX 


Shuxiong Jiaonang FMRE eee 
Shuxiong Keli 舒 胸 颗 粒 eee 
Shuxiong Pian 4f JF «eem mme 
Shuzheng Pian JEJ eee Hm 
Shuangdan Koufuye XX FEL BRE m MM 


Shuanghu Qinggan Keli 双 虎 清 肝 颗粒 


Shuanghuanglian Diyanji 双 黄 连 滴 眼 剂 eee eee eere eee 
Shuanghuanglian Jiaonang 双 黄 连 胶 赛 eee 
Shuanghuanglian Keli MAERA enn 


Shuanghuanglian Koufuye XX && i L1 Bit i 


Shuanghuanglian Pian XX BOE MH. eem eet 
Shuanghuanglian Shuan XX ERE 68 
Shuifeiji JIK Sij «enn nnn 
Shuihonghuazi 水 红 花 子 «eee HM 


Shuiniujiao 水 牛角 
Shuiniujiao Nongsuofen 水 牛角 浓缩 粉 


Sifangwei Pian 四方 胃 片 «eee nmn 
Sigualuo ££ Jg «eene nenne nennt nnne tne en oes 
- 100 
Sijunzi Keli 四 君子 颗粒 «ee eee eee enne ee nennen tnn nenne nen nnn 
* 782 
- 783 
- 789 
: 790 


Sijiqing 四 季 青 


Sijunzi Wan 四 君子 丸 
Simiao Wan 四 妙 丸 
Sini Tang Ju 3i 15 
Sishen Pian Ju d Hr 


780 


782 


Sishen Wan Jud 3, 


Siwei Tumuxiang San [Uk EK ER eMe 
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« 789 
784 


Siwei Zhenceng Bingpeng Diyanye Mik% Ei pki 


Siwu Heji 四 物 合剂 
Siwu Keli 四 物 颗 粒 


Siwu Yimu Wan Jug 3$ SE JL pe 
Sizheng Wan 四 正太 sm m HII 
Sizhi Xiangfu Wan PU fil d E JL em MR 


Songhuafen 松花 粉 
Songjie You 松节油 


Songling Xuemaikang Jiaonang 松 龄 血脉 康 胶 赛 …… 1033 


Suhexiang 苏 合 香 .……… ee 


Suhexiang Wan J&& XL eem MM 


Sumu Æ 


Suxiao Jiuxin Wan 速效 救 心 观 入 pe 


Suxiao Niuhuang Wan 速效 牛黄 丸 


Suzi Jiangqi Wan PREST JL cm MM 


Suanzaoren MELZ 


SuoldDzi Ww 3o eed devi qu DeL iru i EiaE 
Suoquan Jiaonang MRRP M MMMMMMeeeefs. 
Suoquan Wan 4A SL seme 
Suoyang  &ÁlE «eere nennen enne nennen enne nenne nns 
Suoyang Gujing Wan SUB REPE XL eem 


T 


Taizishen | IK" «eene ee。 


Tanxiang MWE 


Tanyin Wan  JETK JL «em enne nnn 


Tangmaikang Jiaonang JE BK p 3€ 


Tangmaikang Keli 糖 脉 康 颗粒 e e MM MM 
Tangmaikang Pian 糖 脉 康 片 pe ee 
Tangniaole Jiaonang 糖尿 乐 胶 琳 nM 


Tangshangyou 4&5 
Taoren 桃仁 


Taon Se ei de a 
Tiwai Peiyu Niuhuang ”体外 培育 牛黄 
Tiandan Tongluo Jiaonang 天 丹 通 络 胶囊 ……………… 
Tiandan Tongluo Pian 天 丹 通 络 片 Ps 
Tiandonig. FA oi 


Tianguazi 甜瓜 子 
Tianhe Zhuifeng Gao X f3B PUE 
Tianhuafen 天 花粉 


Tianjing Bushen Gao 添 精 补肾 高 eee nM 

Tianju Nao?'an Jiaonang XA dc Ed eene 
Tiankuizi KRP «eene enne nenne enhn nen nn ten nn 
Tianma FẸ eeseseeee een ene nennen hee nnn ene hen ene nen nnn nnn nnn non n 


785 
: 786 
: 788 
787 
781 
786 
* 206 
* 406 


“oo 164 
* 931 
e... 164 
1341 
* 1339 
930 
* 366 
292 
1705 
* 1705 
346 
* 1596 


68 
* 380 
1664 
€ 1721 
1723 
1720 
1719 
* 1437 
s 271 
218 
173 
588 
586 
99 
s SI 
* 589 
* 56 
1565 
589 
59 
58 
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K IPR PA JE A 


Tianma Gouteng Keli 


Tianma Qufeng Bupian 天麻 祛 风 补 片 pp 


KRESK 


Tianma Shouwu Pian 


Tianma Toutong Pian 天 麻 头 痛 片 enm m n n M MM MM 
KPRM eee 
* 1507 
甜 梦 口服 液 ( 甜 梦 合 剂 ) 
Tiannanxing 天 南星 pp 
Tianranbingpian ”天然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) pp 
Tianshanxuelian ”天 出 雪莲 eos 


Tianma Wan 
Tianma Xingnao Jiaonang 


Tianmeng Jiaonang ZH 45 JE: JE 
Tianmeng Koufuye 


Tianshu Jiaonang 
Tianshu Pian 
Tianwang Buxin Wan 天王 补 心 丸 
Tianwang Buxin Wan ”天王 补 心 丸 (浓缩 丸 ) 
Tianxianteng RA 

Tianxianzi 
Tianzhi Keli RÆ PA 


Tianzhuhuang 


Tiaojing Cuyun Wan 调经 促 孕 丸 


Tiedi Koufuye 铁 笛 口服 液 A ET 


Tiepishihu 
Ai UI ge 3E 


Tingbei Jiaonang 


Tinglizi | 3€ AF 


Tongbi Jiaonang 3E JREBE BE MR 
Tongbi Pian ÑH eee 
Tongcao 通 草 eene eene enne enne 
Tongguan San 通关 散 eee eene 
seee 296 
Tongjing Won . JB£&JL ep 
Tongluo Qutong Gao MEA eee 
Tongmai Yangxin Koufuye 通 脉 养 心 口服 液 …………: 
Tongmai Yangxin Wan AKR OD JL. em MM 
Tongqiao Biyan Jiaonang 3H SS MK Je BE HE eee 
Ee eee 
Tongaiao Biyan Pian 3S ES JE Je H eee Mee 


Tongfengding Jiaonang 


Tongguanteng iH 
Tongjingbao Keli 


Tongle Keli 


Tongaiao Biyan Keli 
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Tianzihong Nüjin Jiaonang X X£ZI Xt REA eee 
+ 1441 
Tiaojing Huoxue Jiaonang WaW ln BE3E «see 
Tiaojing Huoxue Pian W2 TÉ ML mm MM 
Tiaojing Wan  JE£&3L emm m 
Tiaojing yangxue Wan  ZEJZEHILAL (m8 
Tiaojing Zhitong Pian hR Erie MM 
Tiaowei Xiaozhi Wan WB Edu eMe 
+ 1360 
Tiedi Wan &k fl Jp «eene nnne nnn nnn nnne 
* 1583 
- 333 


1506 


1443 
1442 
1439 
1442 
1440 
1445 


1361 
282 


1462 
1461 
296 


* 1620 


1448 


1623 
1622 
1448 
1456 
1450 
1451 
1458 
1459 
1457 
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Tongqiao Zhentong San 通 窗 镇 痛 散 ……………………… 


Tongru Keli 
通天 口服 液 


Tongtian Koufuye 


Tongxiening Keli 


通 乳 颗粒 pp 


1460 
1449 


* 1446 


Ji i5 ru xv eso socóvosstosa uos sso os rossos 


Tongxinluo Jiaonang 3C AETERNE eee 
» 1454 


Tongxuan Lifei Jiaonang  3& 2X EE Bib JHz dE 


Tongxuan Lifei Keli 


Tongxuan Lifei Pian 通 宣 理 肺 片 
Tongxuan Lifei Wan 通 宣 理 肺 丸 


Tubeimu 土 贝 母 
Tubiechong 
Tufuling 
Tujingpi 
Tumuxiang 土木 香 
Tusizi 


W 


Walengzi 


Waigan Fenghan Keli 


通 宣 理 肺 颗粒 … 


1621 
1447 


1455 


* 1453 
* 1452 
Tongyou Runzao Wan 3S EAE E JL Mee 


1449 
D Y 
* 19 
18 
17 


e 16 


38 24d **99€99* 959 9*9 $69 6*9 €v0 $99» 4659«9€ 9909 9959» 050€0580 5995 »09€49990829286 


ILE TY ano oo tomone eb eosta ono smi tas ema nor tosete IL 
Woasong 瓦 松 ………………… 454000504200900 050 000 000 000 800 060 bu» 404 


Waishang Ruyi Gao SHAME e MM eee 


Wanshi Niuhuang Qingxin Wan 万 氏 牛 黄 清 心 丸 


Wantong Yankang Pian 万 通 炎 康 片 
JI NS 

Wanying Jiaonang 77 y Rz 3E 
Wangbi Keli 


Wanying Ding 


Wangbl Pian 
Wangbuliuxing 
Fi 3x e dE 

Wei C Yingiao Pian 4 CHAF 


Wei'an Jiaonang 


Weichang? an Wan 
HERBIUE 
Weidakang Koufuye “ 微 达 康 口服 液 
胃 复 春 片 


Weichang Fuyuan Gao 


Weifuchun Pian 


Weikang Jiaonang 胃 康 胶囊 PEE EA VEA ee 


Weikangling Jiaonang — & E 2x Rz 3E 

Weikangling Keli 
HIRERE 

骨 立 康 片 


Weikangling Pian 
Weilikang Pian 

Weilingcai 
Weilingxian ÈX {ili 
Weinai’an Jiaonang BJERE …… 
Weishuning Keli 
Weisu Keli 


Weiwanshu Keli 


胃 苏 颗粒 


Weixiangning Keli 


Ae e IHR 


Bi 4T T End Oooo es con eoo eso oso pos 


BEEREPEDRR eeeeeexeneet] eem 
胃 祥 宁 颗 粒 eee Rene 


309 
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Weixuening Heji Efl or ARE pp 
Weixuening Keli HEM ^P BUE eee MH 
Weiyangling Keli Bg X RIDE eee 


Weiyao Jiaonang ARE 


Wenweishu Jiaonang W Bg REg eee n88M 


Wenxin Jiaonang 稳 心 胶囊 


Wenxin Keli 稳 心 颗粒 pe 
Wenxin Pian  &» H em Henn nnt nn 
Wibe Kei 站 由 商 各 0 
Wübei San: Zu BEIC pi 
Wubeizi EAP eee eee eee een enn nne ene een tnn noo net neo ren noo 
Wufu Huadu Wan FABLE, seem 
Wugong BEA eee em enne nnne enne nennen nennen 


Wuhu San AER 


Wuhuang Yangyin Keli H.W 3f PAEDR se 
Wuji Baifeng Keli 乌鸡 白 反 颗粒 een MM 
Wuji Baifeng Pian ”乌鸡 和 白 凤 片 emm MMIHHIHMR 
Wuji Baifeng Wan 538 H LJL em mmHRRMR 


Wuji Wan E ŻL 


Wujiapi 五 加 皮 UO T S A T E E N AE CMS REB QUE NER GRE 


Wujun Zhidan Pian & 4E TA IH Fr 
Wuling Jiaonang  && 33 Ife 3E 
Wuling Jiaonang 3:25 E E 


Wuling San HAF eerrerrererresecerceecreceevenaceesereseseeee 
Wumei 乌梅 SO ey E V Ver VN 


Wumei Wan . &41$i JL 


Wushan Yinyanghuo ”巫山 淫 羊 蔚 eee 
Wushdoshe: ESAME miceti dba Sene e d aaa 
Wushe Zhiyang Wan — & fg IE EL «eee 
Wushicha Jiaonang 午时 茶 胶 囊 eee 


Wushicha Keli 午时 茶 颗 粒 
Wuwei Qingzhuo San 五 味 清 浊 散 
Wuwei Shaji San 3; BK Vb él Et 


Wuwei Shexiang Wan EREE IL ATP TREE EEE E 


Wuweizi Akf 

Wuweizi Keli 五味子 颗粒 eee 
Wuweizi Tangjiang ”五 味 子 糖浆 
Wuyan Jiutiao AWRA 


Wuyao 鸟 药 er. 
Wuzhuyu REPE eese nennen enne nnn enn nen ettet nnn nnn an 
Wuzi Yanzong Pian. 五 子 入 宗 片 eee HH 
Wuzi Yanzong Wan JL T HEAL eee 


X 


Xiguashuang 西瓜 霜 a DD nn E ET TAT 


Xiguashuang Runhou Pian JRR W HR 


* 129 
^. 830 
Xiheliu PB gl fi «mmn 


Xihonghua Pü ZL 4t 人 


Xihong Tongluo Koufuye “区 红 通 络 口 服 液 


Xihuang Wan PER JL ppp 
Xigingguo ME eee rennen 
Xigingguo Cha MARA fee ee 
Xigingguo Keli 西 青 果 颗 粒 pep 
Xitong Jiaonang RPE eee 
Xitong Wan HIL «eene entente nennen nn 


Xixiancao fi 3E Ek 
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129 
* 1676 
831 
308 
130 
* 830 
831 
1680 
1679 
* 368 


Xixian Tongshuan Jiaonang M So EE EE ………… 1678 


Xixian Tongshuan Wan ARR MIE JL. ee n M8 
Xixian Wan $5 3 JL 123 Rue RAV SEX REEF dEAAREASE EMI NEA BEEU 2S 


Xixin Z3 


Xiyangshen WRERAR-eee6ee Td 
Xiakucao B Eee i 
Xiakucao Gao EN Ed pe 


Xiakucao Koufuye Xi X€ F1 BR 3E 


Xiasangju Keli B 3489 t Su eS RRnaEs RysNQs ades eR RE EP 
WO. enina a 
Xiatianwu Diyanye ”夏天 无 滴 眼 液 MM 


Xiatianwu Pian. 夏天 无 片 


Xianhecao {ij$ EE pp 
Xianmao fij 3 Sn ee E ORAS 
Xian Yimucao Jiaonang RARR PP 


Xiangfu 香 附 
Xiangfu Wan 香 附 丸 
Xiangfu Wan ” 香 附 丸 ( 水 刀 》 


Xiangguo Zhi 香 果 脂 二 
Xiangjiapi 香 加 皮 ee 


Xianglian Huazhi Wan 香 连 化 滞 丸 


Xianglian Pian FR — ———— —— ——— 
Xianglian Wan rit JL ER VES QUARE VE FEREOUE VEN FR S RETE TEE VORES 
Xianglian Wan EEJL IK 83LD Mel 


Xiangru  4& 38 


Xiangsha Hezhong Wan 香 砂 和 中 如 .ee ee 
Xiangsha Liujun Wan EPB JL nem M HMM 
Xiangsha Pingwei Wan ẸBẸ RJL eMe 
Xiangsha Weiling Wan RR ZL em M 
Xiangsha Yangwei Keli EJE H POM e 
Xiangsha Yangwei Wan rb 3E H fL ee 


1677 
1676 
* 230 
e 131 
280 
1344 
* 1343 
1344 
2179 
1342 
* 1341 
* 102 
102 
1697 

* 298 
sss T1199 

* 1200 
411 
2917 
* 1198 
1197 
* 1196 
1196 
* 259 
1202 
1201 
1201 
1204 
1207 
1205 


Xiangsha Yangwei Wan rb 3E H ALORIA AL) cens 1206 


Xiangsha Zhizhu Wan t BEER JL eem MB 
Xiangsu Tiaowei Pian Ẹyi BE Hr Mes 
Xiangsu Zhengwei Wan ED IE BAL eeen 
Xiangyuan — AE eee eene nennen nennen nennen ns 

Xiaobogu EB eee nnne nnn nnne 


1203 
1195 


esos css. 1194 


298 
47 
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Xiaochaihu Jiaonang zh Je tR 3 
Xiaochaihu Keli 
Xiaochaihu Paotengpian 


Xiaochaihu Pian 


Xiaocuo Wan 1$ 38 JL 
Xiao'er Baibu Zhike Tangjiang 小 儿 百 部 止咳 
Xiao? er Baishou Wan 小儿 百 寿 丸 


Xiao? er Baotaikang Keli 
Xiao' er Chaigui Tuire Keli 
JL A BGB 3A H 


Xiao?er Chaigui Tuire Koufuye 


Xiao?er Chigiao Qingre Keli 
小 儿 肺 咳 颗 粒 …… 
小 儿 肺 热 咳 喘 


Xiao' er Feike Keli 


Xiao? er Feire Kechuan Koufuye 


JNJLBERAGE Be IE eese 
JNJLBOBIEIEBE ee 
小 儿 腹 海宁 糖浆 eene 


Xiao'er Feireping Jiaonang 
Xiao'er Fuqi Zhixie San 
Xiao! er Fuxiening Tangjiang 
小 儿 感 冒 茶 

小 儿 感 冒 颗粒 

小 儿 感 冒 口服 液 


Xiao' er Ganmao Cha 
Xiao?! er Ganmao Keli 
Xiao? er Ganmao Koufuye 
Xiao! er Ganmaoning Tangjiang 
Xiao? er Ganyan Keli 
Xiao' er Huadu San 

Xiao? er Huashi Koufuye 
Xiao? er Huashi Wan 
Xiao'er Jiebiao Keli 
Xiao’ er Jiegan Pian 
Xiao'er Jiere Wan  /NJL fg 3 JL 
Xiao'er Jindan Pian 

Xiao?er Jingfeng San 
Xiao'er Kangxian Jiaonang  /^ JL Sji9í K 3€ 
Xiao'er Kechuan Keli 

Xiao? er Qixingcha Keli 
Xiao'er Qixingcha Koufuye 
si JLI rti £36 


Xiao? er Qingfei Huatan Koufuye 


Xiao' er Qingfei Zhike Pian 
Xiao'er Qingre Pian 


Xiao'er Qingre Zhike Heji 小 儿 清 热 止 咳 合 剂 ( 小 儿 


小 儿 热 速 清 颗粒 eee 
小 儿 热 速 清 口服 液 ……… 
小 儿 热 速 清 糖浆 ……… 


Xiao? er Resuging Keli 
Xiao? er Resuqing Koufuye 

Xiao'er Resuaing Tangjiang 
小 儿 退 热合 剂 ( 小 儿 退 热 


Xiao'er Tuire Heji 


WE I PERO D 


索引 38 


小 柴 胡 颗粒 OD TE E E T 
小 柴 胡 泡 腾 片 éevbasubescs ueque 
小 柴 胡 片 …………………: E E SC PE 


小 儿 柴 桂 退 热 颗粒 ……: 


JILE AE R e 


小 儿 感冒 宁 糖 浆 … 
JN JLEE do WORE eese ven eas ha ia 
SILALE ns 
小 儿 化 食 口 服 液 nne 
As JU -E i Eres 
小 儿 解 表 颗 粒 nn 
Js JEU Ee r esrsedis scava tss tossir 


Ml BER irinenn 


^NJL4 RE D BR X eee 


ZW...) M 


* 538 


524 


549 


990 


544 
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Xiao?er Tuire Keli 
小 儿 香 桶 丸 
小 儿 消 积 止咳 
小 儿 消 食 片 


Xiao’er Xiangju Wan 


Xiao'er Xiaoji Zhike Koufuye 


Xiao er Xiaoshi Pian 
Xiao'er Xieli Pian 
Xiao? er Xiesuting Keli 
Xiao'er Yanbian Keli 


Xiao? er Zhibao Wan 


^ JL RR fe SURG 


Xiao? er Zhike Tangjiang 
Xiao?^er Zhisou Tangjiang  /JL 1E neos d& 
^is 8r 


Xiaohuixiang 


Xiaohuoluo Wan 


Xiaoj! ij 0999092999999 090 059990 0909900090 909 000 309 €00 003 09009 209 020 609 
Xiaojianzhong Heji 小 建 中 合剂 
Xiaojianzhong Keli 小 建 中 颗粒 


Xiaojianzhong Pian 


Xiaojin Jiaonang /há Je 3 
Xiaojin Pian 小金 片 
Xiaojin Wan /h& JL 


Xiaokechuan Tangjiang iE NE ……………… 


Xiaokeling Pian 38635 RT 
Xiaokeping Pian 


Xiaoluotong Jiaonang iH £& J% Hz d 
Xiaoluotong Pian 
Xiaomi Shuan Æe ……………，…:. 
Xiaoginglong Heji 
Xiaoqinglong Keli 
Xiaoshuan Keli 消 栓 颗粒 ……… n M MM 
Xiaoshuan Tongluo Jiaonang W$ 3B fA d 


消 栓 通 络 颗粒 
Xiaoshuan Tongluo Pian i fe 38 4A H 


Xiaoshuantongluo Keli 


Xiaotongcao 


Xiaotong Tiegao 


Xiaoyan Tuire Keli 


Xiaoyao Keli 
Xiaoyao Pian i 3E Hr 
Xiaoyao Wan 33 JL 
Xiaoyao Wan 3H 3& JL CI 4 AL) 


s 543 


小 儿 泻 速 停 颗粒 eee 


ANJL SRL ev 


DS S LR E. 


ANIÉIRIUS n n n M n ere 


小 建 中 片 ee 


045 


1417 


* 1432 


MEJ ee 
Xiaoke Wan i55 3L "————— ——— — ———— —É 


1431 
1430 


* 1419 
* 1435 
小 青龙 合剂 tn 
Xiaoshi Tuire Tangjiang 消食 退 热 糖浆 eee nn 
* 1423 
Xiaoshuan Koufuye W48 DH eMe 


1419 


565 


* 007 


1418 


1420 
1421 


* 1422 
* 1420 
Xiaoxuan Zhiyun Pian  3É BZ IE && Hr MM 
Xiaoyan Lidan Pian  3É ARE Hee HI 
El e eis eies 
Xiaoyan Zhike Pian i Ze JE IA Hr «m M MH 
Xiaoyan Zhitong Gao ”消炎 止痛 高 eee ee oi 
Xiaoyao Jiaonang MERG Mel 
e 1357 
* 1354 
* 1356 


48 
1429 
1424 
1416 
1417 
1414 
1415 
1357 
1358 
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Xiaoyao Wan ÑE 3L OK 2L) 
Xiaoyelian 小 叶 莲 
Xiaoyin Jiaonang 1E 48 Jc 3E 


Xiaoyin Pian — A Hr esee 
Xiaoying Wan I BEJL «eem 
Xiaoyukang Jiaonang MRRP een nn 
Xiaoyukang Pian ÄRH eee 
Xiaozhi Ruangao RAA eee 
Xiaozhong Zhitong Ding W Ap IEIRA ……… eee eee 
Xiebai Ef .ee 
* 1113 
Xielixiao Jiaonang RPR eee 
Xieging Wan H JL eene enne 


Xiegan Anshen Wan BPFE} JL 


Xin'anning Pian GTE 


Xinhuang Pian XURH bie avaVe a e is ERE VR Re REIR den was 


Xinkeshu Pian  4»nfefH 


Xinnaojian Jiaonang «B BERE HE MM 
Xinnaojian Pian 心 脑 健 片 .pp 
Xinnaojing Pian 心 脑 静 片 pe 
Xinnaokang Jiaonang CRR PEPE pp 
* 721 
- 720 
Xinnaoxin Jiaonang 4 EK EAE ee MM 
Xinnaoxin Wan OAAR ÍL pp 
Xinning Pian 心 宁 片 ee 
Xingin Keli PP pp 
Xingin Pian PÆ jr «seen eee ee nen nenne ttn nen non tnn norunt 
Xingingning Pian hyg TH omm MM 


Xinnaokang Pian -b Boi lé Hr 
Xinnaoning Jiaonang ÙA F Rz dE 


Xinrong Koufuye bÆ EI B RE 
Xinshu Jiaonang CHRE 


Xinshuning Pian OAP H eem mH 
Xinsuning Jiaonang 心 速 宁 胶 囊 eee 


Xintong Koufuye 心 通 口服 液 


Xinxuebao Jiaonang 新 血 宝 胶囊 ee 
Xinxue Keli 新 雪 颗 粒 pp 


Xinxuening Jiaonang òt TRÆ 


Xinxuening Pian 心血 宁 片 pp 


Xinyi 辛夷 
Xinyi Biyan Wan 3E 33 4& Je JL 


Xinyuan Jiaonang ORE M88 


Xinyue Jiaonang ÒR% 


Xingnao Zaizao Jiaonang Ref Bie BERE eee 
Xingren Zhike Heji HAZIERA H] MM Mg eee 
Xingsu Zhike Keli AJK IE Z BUBE eem ee 


Xingsu Zhike Tangjiang WIEK 


Xiongdan Jiaonang RE HH rz 3E BS RRTRYWEWEEECE RENE EX RE TRUE 


Xiongdan Jiuxin Wan  RERB 354» 3L 


1355 


* 46 


* 1427 
* 1425 


1435 
1434 
1433 
1428 
1413 

376 


1114 
1112 


eT 


1667 


: 713 


726 
723 
729 
728 


723 
722 
714 


* 988 


987 


* 1667 


1665 
1666 


Xiongdan Zhiling Gao SEHE RE AXE eee 
Xiongdan Zhiling Shuan RAR LE eeen 


Xionghuang 雄黄 


Xiongju Shangaing Pian 2538 EJH eB 
Xiongju Shangaing Wan B$ LJ ÍL (BB 


汉语 拼音 索引 


1704 
* 1703 


Xiongiu Shangaing Wan 7338 EIEJLOKJLO 7: 824 


Xuchangaing KMP eee MIHIHMHIHIRBIHHHMRMg e 


Xuduan ZI 
Xuhan Weitong Keli 虚 寒 胃痛 颗粒 


Xuanfei Zhisou Heji 宣 肺 止 嗽 合剂 pe 


Xuanfuhua it T t Ear WR RE RRV ECKEN 


Xuanmai Ganjie Hanpian ZHR H cem 


Xuanmai Ganjie Jiaonang — E x H fá Hz 3E 


Xuanmai Ganjie Keli Ea HE SU eee 
Xuanmingfen  Z BH «een nennen 


Xuanning Choji XE THA 
Xuanshen Z£ 


Xuanshi Yaoshui WEK eee. 
Xuefu Zhuyu Jiaonong MERRE eee eee 


Xuefu Zhuyu Koufuye tA ess p B 


Xuefu Zhuyu Wan Tr ff ES JL a drap Ead ER RP TENE REUS 
Xuejie If 9s Ue NKaRPORRRRACNRNVEERVEPERE WAT RRD KEV T 
Xuekang Koufuye 血 康 口服 液 eee 


Xuemei'an Jiaonang  if13& 4z pz dE 


Xueshuan Xinmaining Jiaonang mfi fe 4» EK HE E .……… 855 
Xueshuan Xinmaining Pian 血栓 心 脉 宁 片 re 853 


Xueyutan ÍK 
Xuezhikang Jiaonang ”血脂 康 胶 右 
Xuezhikang Pian ”血脂 康 片 


Xuezhiling Piah MARR Jy eem m HMHHHMHnHHHR 
Xuezhining Wan mhg T JL mm mHHHMHMHHHMR 


Y 


Yadanzi PHUP «een nnn n nnn nn 


Yahunu EFRR) 
Yajiao Hadun San zë ny m pg 
Yamazi 亚麻 子 

Yatong Yili Wan ”牙痛 一 粒 丸 


Yazhicao BS ER EX eere mn nnne 
Yanbaicai EX eee nh Henne nnn 


Yanbaicaisu E E3EX 
Yanhusuo  XE388 GAH) 


Yanning Tangiiang | Je SIE IR 


Yangdan Wan JH JL 


Yanghe Jiening Goo BHAIRRE MM 
Yanghuo Sangi Jiaonang 7ÉSE — ERE -- 
Yangjinhua 洋 金 花 éasuaduésésésaeuibveucuexeeséo pé sis éat ees one 


* 1584 


210 
* 408 
* 139 
1107 
4 86B 
888 


ecceseccceceeoss 860 


267 
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汉语 拼音 索引 


Yangshen Baofei Wan 洋 参 保 肺 丸 
Yangwei Keli 养 胃 颗粒 


Yangxindingji Koufuye “ 养 心 定性 口服 液 


Yangxue Qingnao Keli 养 血 清 脑 颗粒 


Yangxue Rongjin Wan 3 rft ie fj JL 


Yao'aitiao 药 艾 条 
Yaobitong Jiaonang ERARE 
Yaotongning Jiaonang ESTRE 


Yaotong Pian 腰痛 片 eee nennen nennen enn nnn 
Yaotong Wan ”腰痛 不 ese 
Yejuhua IAJE pe 
Yejuhua Shuan PIER pp 
313 
Yemugua  SFXJR eee nnm nennen tnn 
1107 
Yibeimu {PIA es rrr nnn nen eno rtr enne nnn nno nn 
Yifei Qinghua Goo 3$ BE TEE eee ee 
Yiganning Keli 乙肝 宁 颗 粒 eeeeeeeHmmHMHHHHHH 
Yigan Yangyin Huoxue Keli Z ATÆ BAX m ADA 


Yemazhui Ef &iB 


Yening Tangjiiang ATK 


Yigan Yigi Jieyu Keli 乙肝 益 气 解 郁 颗粒 
Yimucao Gao “益母草 高 
Yimucao Keli 益母草 颗粒 


Yimucao Liujingao ”益母草 流 浸 高 


Yinaoning Pian 2: Bb ^r Hr 


Yinianjin Jiaonang —1&4& frr 3E 
Yigiweixue Keli 益 气 维 血 颗粒 

Yigi Yangxue Koufuye 益 气 养 血 口 服 液 
Yiging Jiaonang — ?8 Jc 3E 


索引 40 


* 1299 
* 1286 
Yangxin Dingji Gao FOER e n n n M 
. 1276 
Yangxinshi Pian 3g E& p. eem M HH 
+ 1281 
Yangxue Qingnao Wan JEM BAL eMe 
* 1279 
Yangxue Shengfa Jiaonang 养 血 生 发 胶囊 eee 
Yangyin Jiangtang Pian 3EBHBEXEH ee MR 
Yangyin Qingfei Gao 养 阴 清 肺 请 e 88 
Yangyingingfei Koufuye 养 阴 清 肺 口服 液 ……………… 
Yangyin Qingfei Wan JBA iiL ee nM 
Yangyin Shengxue Heji 养 阴 生 血 合 剂 n n BB 
Yangzheng Xiaoji Jiaonang ” 养 正 消 积 胶 赛 vee 


1277 


1275 


1280 


1278 
1283 
1285 
1284 
1284 
1282 


* 1277 
* 1161 
* 1658 
* 1655 
: 1654 


1654 
314 
1485 


314 


141 
1408 
428 
429 


* 430 
Yimucdo BEBE ese cer i RR RRRRNE atai aiaa gaisa 
* 1406 
Yimucao Jiaonang 益母草 胶囊 «e 
* 1405 
Yimucao Koufuye 益母草 口服 液 M MMMel 
s 414 
Yimucao Pian ”益母草 片 eese nennen nent nennen 
vima Wan WH USUS 


290 


1405 


1403 


1404 
1403 


* 1409 
有 

* 425 
* 1393 
* 1392 
e 426 
Yiging Keli —i8 B eee M MM ARMMMRRRRRRRRR 
Yishenling Keli 益 肾 灵 颗 粒 een HII 
Vislioledo-- EB BE nim 


425 


427 
1407 


* 381 


中 国药 典 2015 年 版 


Vixian Wah. 民生 起 sD 
Yixinningshen Pian 益 心 宁 神 片 pe 
Yixinshu Jiaonang -OERE eee MB 
* 1401 
* 1398 
Yixinshu Wan Zf ÍL c HR 
Yixin Tongmai Keli 益 心 通 脉 颗粒 Mee 
Yixintong Pian ggo Bil Hr pe 
* 1395 
Yixuesheng Jiaonang 3$ fg /E PEE eMe. 
Yiyiren SOL NLLIDIDIDIDID II PEPPER 


Yixinshu Keli 益 心 舒 颗粒 
Yixinshu Pian bH 


Yixin Wan 23^ JL *9*9 0965929 209 499 059 9*9 $90 


Yiyuan San 益 元 散 EPT RAREREC TIE S FARE E E RAS 


Yizhi E 
Yizhihuanghua 一枝 黄花 
Yinchaihu 4R $H 


Yinchen 茵 陈 (90 0900900009009000000000000 00400400 040400 200 002 205 


Yinchen Tiguwu 菌 陈 提取 物 en 


Yindan Pinggan Jiaonang IN BBSE- BT REG eee 
Yindan Xinnaotong Ruanjiaonang 银 丹 心 脑 通 
Yinhuang Keli $B EE DE ……P ee 
Yinhuang Koufuye 银 黄 口服 液 ee 
Yinhuang Pian 银 黄片 eee nemen 


Yinpujiedu Pian  && TE f SE 


Yingi Ganfu Keli HEHE eee 
Yingiao Jiedu Jiaonang  SU;BLEE EE EE esee 
Yingiao Jiedu Keli &JNLATEDEE een MB 
Yingiao Jiedu Pion Rip He eee oesees 
Yingiaojiedu Ruanjiaonang 4R HL E Sc A 
Yingiao Jiedu Wan 4S AE FF ALOR ABEL se 


Yingiao San 4S SX 


Yingiao Shangfeng Jiaonang 4838] fi LEE 3E 
Yingiao Shuangjie Shuan &J/SDDURE EE n n 8 
Yinshaniian Keli Bill SE BUE. pe ee ee 


Yinxieling Gao WERA 
Yinxingye 银杏 叶 


Yinxingye Diwan  4& ZEE IBIAL pp 


Yinxingye Jiaonang WAHRE 


Yinxingye Pian & dg ln Hore HIR HR 
Yinxingye Tiquwu 银杏 叶 提 取 物 enn n e M MM 


Yinxu Weitong Keli 阴 虚 胃痛 颗粒 


Yinyanghuo 3E 


Yinzhihuang Jiaonang Bid x me dE 


Yinzhihuang Keli Bie S SUE e Is 
Yinzhihuang Koufuye 茵 板 黄 口服 液 eee 
Yinzhihuang Paotengpian WHE RWB EL PP 
Yinzhihuang Ruanjiaonang HARRERA ereere 


942 
1396 
1400 


1397 
1396 
1402 


1406 
376 
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Yingsuqiao WMA «eH HMHHHHHHHeeHeMyÍ 


Yougui Wan AHAL 


Yousongjie WENT eee Hn 
Yufeng Ningxin Jiaonang AMT ORA e 
* 1653 
* 179 
: 208 


Yufeng Ningxin Pian f LE 4 He 


Yuganzi AHT PRE E A el 


Yujin 4854 


Yujin Yinxie Pian 郁 金 银 展 片 pp 
Yuliren BÆ 4c eee nnne nnn nnn 
Yupingfeng Daipaocha 玉屏 风 和 袋 泡 茜 .PP 
， 744 
Yupingfeng Keli 玉屏 风 晒 粒 eee nmm 
Yupingfeng Koufuye 玉屏 风口 服 液 eee M 
Yuguan Jiaonang 玉泉 胶囊 eee e HR 
: 742 
Yuxingcdo JEH esee nennen nnn 
Yuxingcao Diyanye fA f EC BR YE e B 
- 1662 
Yuxuebi Keli RML eee nmn 


Yupingfeng Jiaonang xk BE XL Er 3 


Yuguan Keli 玉泉 颗粒 


Yuxuebi Jiaonang $A R% 


Yuyuliang EFIR 
Yuzhen San. 玉 真 散 
Yuzhizi 预知 子 
Yuzhouloulu E ML P 
Yuzhu iff 


Yuanhu Zhitong Diwan 35 8H IEIR AL tnn n 
* 603 
Yuanhu Zhitong Keli 元 胡 止 痛 颗 粒 m Me 
Yuanhu Zhitong Koufuye AIL ORW n8 
< 602 


Yuanhu Zhitong Jiaonang JE 88 1E JR EE HIE 


Yuanhu Zhitong Pian ”元 胡 止 痛 片 


Yuanhu Zhitong Ruanjiaonang . 25 5H 1E 78$ SX Rz dE 
Yuanhua 3&4 «eee enne ne eee eee nen nen ae ton nen nen non nno nn 
Yuanzhi ”远志 semen ne nnn nnn nene ten een eno not nee nn 
Yuanzhi Ding | XE xk BI eee em 
Yuanzhi Liujingao WERE eem 


Yuejihua HFH 
Yueju Baohe Wan 越 鞠 保 和 丸 


Yueju Wan iL 


Yunzhi zx 


Z 


Zaizao Shengxue Pian 再造 生 血 片 see 


"v 369 
: 7167 


227 
1653 


1039 
207 
745 


746 


743 


741 


224 
1104 


1663 


* 261 
* 746 
* 297 
* 260 


* 84 
605 


604 
601 


603 
199 
156 
911 
404 
* 79 


，1577 
Yueju Erchen Wan £g  BKJL c MM 
- 1577 
Yunkang Heji 2E BE G RI CZE BE DL BG. e 
Yunkang Keli EJAY eee nmn 
Yunnan Baiyao ”云南 白药 «9M 
Yunnan Baiyao Jiaonang 云南 白药 胶囊 -e 
Yunxiang Qufeng Zhitongding | zr 1X: PX JE RET 


1576 


817 
818 
606 
607 
607 
: 60 


829 
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Zaizao Wan 再造 丸 827 
Zangchangpu WAJA eese 379 
Zanglian Wan BEXEL eee 1378 
Zaofan &H8 ORI 178 
Zaojiaoci  5& ff sl 177 
Zaoren Anshen Jiaonang XX(- 4E qR EHE ……………… 1036 
Zaoren Anshen Keli XX (7 3c gp Bey --- 1037 
Zelan EXE eese] eee 228 
Zoxie WIE eee ener een enn ner nhe aeo 0 
Zhangyanming Pian — BEBR BH Hr 1670 
Zhongyi San BEBE B eee 1672 
Zhebeimu iE 292 
Zhebei Liujngao Wi N MRA 414 
Zheshi P -IIDIDIDILL III PPP 37] 
Zhenhuang Jiaonang KARER esee cos sov oco osovseevssss ]]4? 
Zhenkening Tangjiang 镇 咳 宁 糖浆 1707 
Zhennaoning Jiaonang 镇 脑 宁 胶囊 ee 1708 
Zhenxintong Koufuye 镇 心痛 口服 液 nen n 1706 
Zhenzhu 珍珠 «e 231 
Zhenzhumu Ekt esee eene een enne 232 
Zhenzhu Wei? an Wan 珍珠 骨 安 «eee MM 1141 
Zhengchaihuyin Keli IER IKEM eem 754 
Zhenggu Shui IEBEK mmm 753 
Zhengjinyou Ruangao iE HUBER eee 753 
Zhengqing Fengtongning Pian 正清 风 痛 宁 片 ees 755 
Zhengtian Jiaonang ERRE eee 749 
Zhengtian Wan ER JL «eee nen 747 
Zhengxin Jiangzhi Pion 正 心 降 脂 片 750 
Zhengxintai Jiaonang | IE: S RE RE. e 752 
Zhengxintai Pian ECH 751 
Zhibai Dihuang Wan 知 柏 地 黄 丸 1067 
Zhibai Dihuang Wan Au fà Hh JL GA 48 JL 1068 
Zhicaowu 制 草 乌 237 
Zhichuanwu AAJA a en dO 
Zhichuanling Zhusheye iE "m A TE STR nn 627 
Zhichuang Pian Æ Hr 1514 
Zhigancao & H : 87 
Zhiheshouwu 制 何首乌 pp 176 
Zhihong Changpi Wan IEL BEL. «e 623 
Zhihongqi KHE 153 
Zhihuanggi QRH «MIHI 303 
Zhikang Jiaonang ARRS 1353 
Zhikang Keli ERREA e He 1377 
Zhikang Pian RK 1515 
Zhikebao Pian IE EZ SE Fr 624 
Zhike Chuanbei Pipa Diwan 36 RZ JI] NAER AL ce 1116 


Zhike Chuanbei Pipa Lu 治 咳 川 贝 枇 柜 露 - 


.oo 1117 


汉语 拼音 索引 
Zhikechuan Kell 


Zhike Juhong Wan 止咳 橘红 丸 


Zhimaikang Jiaonang JS PK BEBE IE CERE HR 6 BE 360 
Zhimikang Shuan  YG BE BERE eee MM 


Zhining Pian PpP Hr eese nennen nennen enne 
Zhigiao ix ——— — 
Zhigin Qingre Heji HRW MAA] ee 
Zhishang Jiaonang MØRE eem n 
Zhishi 


Zhishi Daozhi Wan fH3E EE Y] Mee 


Zhisou Dingchuan Koufuye sk WiEm LIBRE (e 
Zhitiannanxing il Bg EE «eem MMMMHeHeIHMHHHHHR 


Zhisou Huatan Wan 


Zhitong Huazheng Jiaonang ERLAR ÆA 


Zhitong Huazheng Pian 止痛 化 首 片 


Zhitong Zijin Wan IER E JL a eade ieu UN ESL LE 
Zhixue Dingtong Pian 止血 定 痛 片 e MM 
止血 复 脉 合剂 MM MM MMMMRee8f 


Zhixue Fumai Heji 
Zhiyanxiao Keli 痔 炎 消 颗粒 

Zhizhu Keli 可 术 颗粒 
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Adenophorae Radix 南沙 参 
Aescul Semen ETF 
Agkistrodon ®t 
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Cnidii Fructus 


Codonopsis Radix 


RE AI DOCERE 


党 参 ess css soscecosssssosssos oso eno soo eoo ono 


Coicis Semen | qM *9*4u 9695999853096 0499 549 5909 8958 096 09099590 09759 $9969 


RS pp 
金龙 胆 草 
黄连 

冬虫夏草 


Commelinae Herba 
Conyzae Herba 

Coptidis Rhizoma 
Cordyceps 
Coriolus 
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Fritillariae Cirrhosae Bulbus  JI| D 8E 


Fritillariae Hupehensis Bulbus 湖北 贝 母 «eee 


Fritillariae Pallidiflorae Bulbus — t pi E 


Fritillariae Thunbergii Bulbus | ED Bp «9e 


Fritillariae Ussuriensis Bulbus Æ Dl Bj 
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Liquidambaris Fructus ”路 路 通 «eR 
Liquidambaris Resina SV B lli 
Liriopes Radix i3 A& «eene nennen ene 
Litchi Semen | ZE | B; eene nennen nenne 
Litseae Fructus BE fj eeeeeeee6 eene 
Lobeliae Chinensis Herba WE (eeu 
Longan Arilus  JEBB B] «eene nne nere enne nnn nnn 
Lonicerae Flos  ili4& ZE «rr rennen te 


Lonicerae Japonicae Caulis Z9 A f 
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Malvae Fructus AC 3E eo» 005 042925299 299 0000 
Manis Squama Fl P 
Mantidis OOTheca 举 幅 峭 … 


284 
266 
209 


... 262 


90 
241 


400 
399 
380 


- 45 


132 
261 

77 
128 
356 
206 

26 
244 
235 
117 

96 


* 30 
: 193 
Lonicerae Japonicae Flos 金银花 «ees 
Lophatheri Herba ATTI «M 
Luffae Fructus Retinervus | ££ J£ «IR 
* 124 
Lyci Fructus #J4p eeeeeeeeeeeeeee4)43 
Lycopi Herba y$% eee&eeeeseesee] eer 
177 
Lygodi Spora MER&pbeee399 eR 
* 219 

”90 
l-Bornedlum 艾 片 (左旋 龙 脑 ) .ppp 
420 


221 
328 
121 


249 
228 


294 


88 


* 367 
* 182 
* 291 
e 92592 


85 


Margarita ”珍珠 
Margaritifera Concha 珍珠 母 eee 


Marsdeniae Tenacissimae Caulis IMK eee 
ONE S Rl EESTI 
Melanteritum BPA GR nemen 
NE 


Melo Semen KH JI EF 
Menispermi Rhizoma JL E$% 
Menthae Haplocalycis Herba ”薄荷 


Meretricis Concha, Cyclinae Concha #8 FE ee 
Micae Lapis Aureus: AMA cepit eire isa 
Miersed s Folium MAI nien ede ober tco 
Mirabilitum Praeparatum PUR AB c HMM 
NS 


Mori Cortex ŽAK 
Mori Folium 3&nt 


Mori Fructus A eee 
Mori Ramulus Æ$ (eem een eere tnn 
Morindae Officinalis Radix 巴 戟 天 
Moschus D ne I ELI. 

Moslae Herba EE eee 


Moutan Cortex 牡丹 皮 


Mume Flos 梅花 a WERRENEER MEN mE 
Mume Fructus 乌梅 9699909904 009900 0400900 990 0005309096 009 009 C99 506 


Murrayae Folium Et Cacumen 九里 香 


Myristicae Semen Bus ese sosssetsh sososooon eoo oo oo ccn 
Myrrha is £g 9489960949602 909€9 999 999 9€90909€6 999 059 09€ 0999 099 0900 0909 O29 


N 


e. 23] 
nie 232 
296 
359 
178 
«. 203 
ee 317 
<... 99 
pw DTT 
* 343 
(222 
* 95 
…。 129 
65 
e 298 
e 297 
ss... 300 
ss... 209 
81 
384 
* 259 
- 172 
"* 311 
79 
* 10 
331 
^» 136 
s.. 186 


Nardostachyos Radix Et Rhizoma HPY Men. 


Natrii Sulfas Exsiccatus Z Bj Er e»o 2490006090 09 099 oe 


Natrii Sulfas 芒硝 
Nelumbinis Folium ffi 


Nelumbiuis Blumub EFA ione 
Nelumbinis Recepcie EB Gun den pep 
Nelumbinis Rhizomatis Nodus fA 1 63e. 
Nelumbinis Semen. dE Polaud ascende dU imis 


Nelumbinis Stamen 莲 须 


Nigellae Semen B sh E T ÉVPAXVESE PY dd EVE KR 
Notoginseng Radix Et Rhizoma 三 七 ee 


Notoginseng Total Saponins 三 七 总 电 苷 和 ………: 
Notoginseng Triol Saponins ZG ERB P eere 


Notopterygii Rhizoma Et Radix 羌活 


O 


Ocimum Gratissimum Oil 丁香 罗 A nl a Wes 3 de 


e 116 
ese 127 
* 215 


ecc o9 2099 273 


v. 274 
s. 381 
es 273 
e 274 
345 
11 


qopara eno 393 


- 392 
5 182 


389 
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Olibanum 乳香 pe 223 
Omphalia 雷 丈 ee 356 
Ophicaleitum ”花蕊 在 see 160 
Ny, 


Ophiopogonis Radix 
Orostachyis Fimbriatae Herba 
Oroxyli Semen 
Oryzae Fructus Germinatus 
Osmundae Rhizoma 


Ostreae Concha 
P 


Paeoniae Radix Alba pÆ «HMM 105 
Paeoniae Radix Rubra Jpj «eee 
Papaveris Pericarpium MRA eee 369 
El NOXIA IIL LIE 
Eni BEARES. 287 
PUE SI E DC OR ID 
i AO 
Penilia Folium: ROB woe bodie 239 
ES Ee ducis EO aset bises Hg 
Periplocae Cortex 香 加 皮 «em 257 
Persicae Semen 桃仁 pe 277 
EMI recense 338 
关 黄 柏 ee 146 
Phellodendri Chinensis Cortex 黄 相 PP 305 
Pheretima 地 龙 semen 122 
Physochlainae Radix 华山 参 pe 。， 140 
Picrasmae Ramulus Et Folium. 苗木 «m 200 
Pinelliae Rhizoma Praeparatum Cum Alumine 

Pinelliae Rhizoma Praeparatum Cum Zingibere Et Alumine 
Pinelliae Rhizoma Praeparatum 2E E 5693 119 


Panacis Japonici Rhizoma 
Panacis Majoris Rhizoma 


Panacis Quinquefolii Radix 


Paridis Rhizoma 
Patchouli Oil 
Pegaeophyti Radix Et Rhizoma 
Peppermint Oil 


Perillae Caulis 

Perillae Fructus 
Persicae Ramulus 
Peucedani Decursivi Radix 
Peucedani Radix 


Pharbitidis Semen 


Phellodendri Amurensis Cortex 


Phragmitis Rhizoma 
Phyllanthi Fructus 
Physalis Calyx Seu Fructus 


Phytolaccae Radix 


Picriae Herba 


Picrorhizae Rhizoma 


Pinelliae Rhizoma 
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”Psoraleae Fructus 
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“06 
Piperis Longi Fructus EJP eee 235 
en D 
Platycladi Cacumen. AME rena 1 
Platycladi Semen JH. eee 247 
Platycodonis Radix  J& Sl «ee 277 
XE BON eeeeeenm- 404 
由 
Polygalae Radix 远志 pp。 156 
1 EE 
Polygoni Avicularis Herba WE 39e 334 
Polygoni Cuspidati Rhizoma Et Radix EEE e 208 
I. Si EET: 
制 何首乌 ee 176 
站 
a Aa E 
Polygoni Tinctorii Folium KHI m 363 
Bol DO He mn 
Pora ER te VAG 
nas MU 
BE e 383 

水 牛角 浓缩 粉 …… 399 
Pruni Semen MÆ «eI 207 
Psammosilenes Radix 人 金 铁 锁 «HH 220 
Pseudolaricis Cortex EZ — «HR 
Pseudostellariae Radix cf «eren e BB 
D ETAT: 
Puerariae Lobatae Radix 葛根 «ee 333 
Puerariae Thomsonii Radix 粉 葛 5:663 289 
Pulsie kads Ee Unc 04 
Pyritum 自然 铜 eem meme 141 
EUN - agia 
Pyrrosiae Folium HP «eme QO 


Pini Lignum Nodi 


Piperis Fructus 


Piperis Kadsurae Caulis 


Plantaginis Herba 


Plantaginis Semen 


Pogostemonis Herba 
Polygala Liquid Extract 
Polygalae Japonicae Herba 


Polygonati Odorati Rhizoma 


Polygonati Rhizoma 


Polygoni Multiflori Caulis 
Polygoni Multiflori Radix Praeparata 
Polygoni Multiflori Radix 

Polygoni Orientalis Fructus 


Polygoni Perfoliati Herba 


Poriae Cutis 
Portulacae Herba 
Potentillae Chinensis Herba 
Potentillae Discoloris Herba 
Powerdered Buffalo Horn Extract 
Prinsepiae Nux 
Propolis 


Prunellae Spica 


Pterocephali Herba 


Pyrolae Herba 
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Q 
Quisqualis Fructus 
R 


Rabdosiae Rubescentis Herba 


n5 ES HI 
Ranunculi Ternati Radix J Jk EE 


Ranae Oviductus 


Raphani Semen 


雄黄 


Rehmanniae Radix Praeparata 


Realgar 


3E Bk T (ecesnoseseceorvovopceseopeaceortese vos 


Rehmanniae Radix phu OTE EEE E L C REA RARO E REN SERES 


漏 芦 
Rhei Radix Et Rhizoma 
Rhodiolae Crenulatae Radix Et Rhizoma 


Rhapontici Radix 


红 景 天 


和 


Rhododendri Daurici Folium 满 山 红 ete ..。 


Rhododendri Mollis Flos 
Rhubarb Extract 
Rhubarb Liquid Extract 
Ricini Semen 
Rosae Chinensis Flos 
Rosae Laevigatae Fructus 
Rosae Rugosae Flos 
Rubi Fructus 
Rubiae Radix Et Rhizoma 


S 


Saigae Tataricae Cornu 
Salvia Total Phenolic Acids 
Salviae Miltiorrhizae Radix Et Rhizoma 


地 榆 


丹参 


Sanguisorbae Radix 


丹参 总 酚 酸 提取 物 


Santali Albi Lignum — AM «eren 


Saposhnikoviae Radix 防风 


Sappan Lignum 苏 木 本 和 可 090 D99 909 999 $9994 *9€9 92999999 999999 6059 


Sarcandrae Herba 


fre 5 pd, epo sso beo qao oases oor nos qe» sos eee 


Sargassum 海藻 $49 8999 949 4304008429 005 449 0458 992 26009 0290 009 q49 


Sargentodoxae Caulis 


Saururi Herba 
Saussureae Involucratae Herba 
Schisandrae Chinensis Fructus AT 
Schisandrae Sphenantherae Fructus 
Schizonepetae Herba Carbonisata 

Schizonepetae Herba 
Schizonepetae Spica Carbonisata 
n] T RE 


Schizonepetae Spica 


Scolopendra 


南 五 味 子 …… 
莉莉 穗 炭 eee 


LALAN stesso sos sossossoseco so tos to vos too co 


KILPE eee MMMMMMHIRHMeewye 
Sauropi Folium JE BB ee HMM 


215 


154 


394 
351 


200 
382 
234 


vasa: 00414 


4t 


Scorpio 


SS 
SI 
3E m 900000200000 000900 0000090900090 900000 000000 ass 


Scutellaria Extract 


Scutellariae Barbatae Herba 


Sedi Herba 
Selaginellae Herba 
Semiaquilegiae Radix RÆ F 
Senecionis Scandentis Hebra 
Sennae Folium 5H 


Sepiae Endoconcha 


Sesame Oil 


Setariae Fructus Germinatus 
Siegesbeckiae Herba 
Silybi Fructus 


Sinomenii Caulis 


Sinopodophylli Fructus 小 叶 莲 


Siphonostegiae Herba 北 刘 寄 奴 pe 


Siraitiae Fructus 
Smilacis Chinae Rhizoma 
Smilacis Glabrae Rhizoma 


Sojae Semen Germinatum 大 豆 黄 卷 


Sojae Semen Nigrum MẸ «eee eene 
Sojae Semen Praeparatum IA i BE MM 


Solidaginis Herba 
Sophorae Flavescentis Radix 
Sophorae Flos 
槐 角 

Sophorae Tonkinensis Radix Et Rhizoma 
Sparganii Rhizoma Z$ 

Spatholobi Caulis — XÉ h $ 

Spiceleaf Kernel Oil 


Sophorae Fructus 


浮 萍 
Stachyuri Medulla Helwingiae Medulla 


Spirodelae Herba 


Stalactitum 钟乳石 9990922902999 099 002200999 402 920 222029 002292 094 


Star Anise Oil JA H FW 
Stauntoniae Caulis Et Folium ĦXJA 


Stellariae Radix 银 柴 胡 $66 sotóosoth vost oro sob or ond o» vot oot oe 
Bx (09246404400590 940 000020 505 020 905 042 £40 020 


Stemonae Radix 
Stephaniae Tetrandrae Radix BG 
Sterculiae Lychnophorae Semen BE X78 
Strychni Semen Pulveratum. B £& T-45 
BÈT 


Strychni Semen 


Styrax 


千里 光 ses sesosoces veo con vos von 


Serpentis Periostracum ir dn **e66490009 099 090 905090 020 0606 09506 246 


PRH etn HII nnm men 

Sesami Semen Nigrum BS JR eee 
IK KBÜü] eee HH HH 
Sinapis Semen JF een 


香 果 脂 eee IIIS 
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* 143 
117 
415 
118 


山 豆 根 e 27 


* 194 
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Suis Fellis Pulvis 猪 胆 粉 


T 


Tala Pulvis. Hoa aset s 
« 349 
Tamaricis Cacumen 西河 柳 pe 
* 398 
下 
Tani Herba MEE oan a 
"endsend Oil 汪汪 
Terminaliae Belliricae Fructus Elf ee 
Testudinis Carapacis Et Plastri Colla f& HJ ，…………… 
Testudinis Carapax Et Plastrum  f& Hl. «eee 
Tetrapanacis Medulla — 38 HE -- eee eene eet ennt 


Taleum 滑石 


Tanshinones “ 丹参酮 提取 物 


Thlaspi Herba # X 


Thunberg Fritillary Liquid Extract ff Dl EN e 
Tinosporae Radix 金 果 榄 JW4 aaa AE E T RNaN Ed qEEA RE REUS 


Toatal Ginsenoside Of Ginseng Stems And Leaves 


Toosendan Pruüetus- JUNE ranma en HR DU 
Torreyae Semen JP. «eee ene ene ene tee tenes 
Total Ginsenoside Ginseng Root AS Egi ceeeee 


Toxicodendri Resina F% 


Trachelospermi Caulis Et Folium 28 lee 
Trachycarpi Petiolus i «eene 
Tribul Fructus: NM acria oki Passe vvv eta pus 
: 112 
` 114 
Trichosanthis Radix, X4E NJ «eee ren eene ene ene nnne es 
Trichosanthis Semen Tostum EXP AE P enn BMMÁM 
Tushosanthis Semen. JI Sp eaa pi E DEF 
全 


Trichosanthis Fructus JM% 
Trichosanthis Pericarpium MÆ Ez 


Trionycis Carapax M FH 2424299424069 89290929909 099 9959 0994 09952096 * 9€ 


索引 50 


， 319 
Swertiae Herba 当 有 
Swertiae Mileensis Herba Wm HH pp ee 
Syngnathus 海龙 «eene nenne ene eee eee nen ett neo nnn nne 
Syringae Cortex WIP eene eene enne enn eee rnnt n 


336 
134 
196 
294 
373 


349 


130 


352 
299 
411 

73 
181 
180 
296 


* 308 


414 
217 


389 
42 
364 


* 991 
* 16 


269 
335 
352 


56 
113 


+113 


242 
384 


Tsaoko Fructus Emu *956 5069909 995 ano 0958 055095959 029 509 O89 092 C29 6 


Turpentine Oil 松节油 


Turpiniae Folium 山 香 圆 时 pp 
Typhae Pollen B Eeeeeee€e€e Ot de RERMEEK REFUS E 
Typhonii Rhizoma 白 附 子 90909909 009 009 9909900 0099 009999 000 »99 099 


U 
Uncariae Ramulus Cum Uncis f% - 


V 


Vaccariae Semen 王 不 留 行 i ew E qve VE Veease aus vawwws 


Valerianae Jatamansi Rhizoma Et Radi 


Verbenae Herba =H% 


Vespae Nidus 蜂 房 9999206490090 009 0099 999 $99 €09 999 €590220 0905 5996 604 
Vignae Semen ARI Bg . ewe Peoosa sos sesso sop cos soo con 
Violae Herba 紫花 地 了 丁 Wooenseseoeeeeeeeeeseeeseeeseeeeeesoss 


Visci Herba 机 寄生 


Vitex Oil I D LRL LU LLL 


Viticis Fructus $&&3h|-- 
Viticis Negundo Folium  fE3Bi nt 
Vladimiriae Radix 川 木 香 


W 


Weeping Forsythia Extract — EL SE 
Wenyujin Rhizoma Concisum H 3E X 


X 


Xanthii Fructus BEHET *99 9090905090950 etn oo 509 0992 059 249 


Z 


Zanthoxyli Pericarpium 花椒 Se AUS VUE CERREN 


Zanthoxyli Radix 两 面 针 


Zaocys 乌 梢 蛇 
Zedoary Turmeric Oil ”莪术 油 
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“239 
* 406 
29 

353 

106 


** 006090 709999 090 492099 257 


x Wie 368 


物 oe MH 405 
**"*€96€9€9»99 9099069209 99»9 999 *€^»9 14 


162 


159 
e 169 
* 78 
* 412 


Zingiberis Rhizoma Praeparatum 4 X6 e 15 


Zingiberis Rhizoma Recens E X 


Zingiberis Rhizoma 干 姜 ———— — € GP PR 
Ziziphi Spinosae Semen REZ 人 


* 101 
14 
366 
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A 


Abelmoschus manihot (L. )Medic. WE e$ 
Abutilon theophrasti Medic. j BR 
Acacia catechu (L. f. ) Willd. JLZ 9 


Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith 


Abrus cantoniensis Hance 


306 
194 


204 
.. 10 


Acanthopanaz senticosus (Rupr. et Maxim. ) Harms 

Achillea alpina L. € * 350 
Achyranthes bidentata Bl. + fi ves eos sev saccos sco soo seo eso 72 
Aconitum carmichaelii Debx. B$  «-- 39,191 
Aconitum kusnezoffii Reichb. |. 16 53k «7. 236,237 
Acorus calamus L. WBW + 379 
Acorus tatarinowii Schott Zi EE ee) 
Adenophora stricta Miq. 小 参 «e 244 
Adenophora tetraphylla (Thunb. )Fisch. 轮 叶 沙 参 .…… 244 
Aesculus chinensis Bge. 七 叶 树 - 292 
Aesculus chinensis Bge. var. chebiangensis (Hu et Fang) 

Fang 浙江 七 叶 树 : 292 
Aesculus wilsonii Rehd. XU 3E «uere 292 
Agkistrodon acutus(Güenther) 五 步 蛇 * 372 
Acrimonia pitosa? kedeh - dRSEME ore veneti 108 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle SEE 99. 354 
Ajuga decumbens Thunb. 筋骨 草 * 346 
Akebia quinata (Thunb. )Decne. 木 通 57 63,297 
Akebia trifoliata (Thunb. )Koidz. 三 叶 木 通 +e 63,297 
Akebia trifoliata (Thunb. )Koidz. var. australis (Diels) 

Rehd. Fiji * 63,297 
Albizia julibrissin Durazz. 合欢 ce n n m 143,144 
Alisma orientale(Sam. )Juzep. 5 * 229 
Allium chinense G. Don 区 * 376 
Allium macrostemon Bge. 小 根 藉 * 376 
Allium sativum L. AUNR scc 000000000 006090 020 » 24 
Allium tuberosum Rottl.ex Spreng. 韭菜 255 
Aloe barbadensis Miller 库 拉 索 芦 共 ，…………… : 163 
Aloe ferox Miller RPE eeeeeeeeeeeeesee 163 
Alpinia galanga Wild. KBR BÆ «eee 153 
Alpinia katsumadai Hayata Ñ uj 5E + 238 


高 良 姜 


Alpinia officinarum Hance 


ese 287,1412 


Alstonia scholaris(L. )R. Br. 灯台 树 e o 871 
Amomum com pactum Soland ex Maton 

EX ee 167 
Amomum longiligulare T. L. Wu 海南 砂 ， 253 
BE ire 980 
Amomum villosum Lour. var. xanthioides T. L. Wu et 
Lr RIED 
四 
Andrographis paniculata (Burm. f. )Nees | SEA E eee 268 
Ag n. 212 
d Wil 3E JE eese 168 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm. ) Benth. et 


Alpinia oxyphylla Miq. 


Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 


Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 
Amomum villosum Lour. 
Senjen 253 


Ampelopsis japonica (Thunb. )Makino 


Anemarrhena asphodeloides Bge. 


Anemone raddeana Regel 


Hook. f. var. formosana (Boiss. )Shan et Yuan 

杭 和 白花 peer 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm. ) Benth. et Hook. f. 

H TE mH HH Mme onsoosesesr erossesne 
Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan 
当归 een nnnm mH 133 
rh 4p gk d * 359,1624,1625 

意大利 蜂 eee 358,359 
Aquilaria sinensis (Lour. )Gilg | HK E n 185 


105 


105 


Angelica sinensis (Oliv. ) Diels 
A pis cerana Fabricius 
Apis mellifera Linnaeus 


Apocynum venetum L. 


Arca inflata Reeve 
Arca granosa Linnaeus 
Arca subcrenata Lischke 


Arctium lappa L. 


Ardisia crenata Sims 朱砂 根 $€9900 0009000656990 800969 49 959 138 
Ardisia japonica (Thunb. )Blume 紫金 牛 361 
Areca catechu L. — RH n RR 26,365 


desi B seiten b7 
天 南星 eee 57 
异 时 天 南星 oue 57 
Jt 35 9g $$ 
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. HEEF e 51,55 
DE e 3! 
p S k EI ee 
Artemisia annua L. AEE HRS 


Arisaema amurense Maxim. 
Arisaema erubescens (Wall. ) Schott 
Arisaema heterophyllum Bl. 


Aristolochia contorta Bge. 


Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 


Arnebia guttata Bunge 
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Artemisia argyi Lévl et Vant. AE «eem B9 
Artemisia capillaris Thunb. 
K Pk iS ees vsssos erent eo ror rt mt nos qoo son 
Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 
E46 ————Ó 
Asarum heterotro poides Fr. Schmidt var. 
北 细 辛 ……… 230,1412 
华 细 辛 e 230,1412 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai 
汉城 细 辛 TT 


Asparagus cochinchinensis (Lour. ) Merr. 


239,410,1152,1156 


239,410,1152,1156 


mandshuricum ( Maxim. ) Kitag. 


Asarum sieboldii Miq. 


secs 230, 1412 
T E TEL 
BERE eeeeeee 183 
Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge. 
ee S EE y 
Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge. var. 
mongholicus(Bge. )Hsiao 9€ d BE eee. 302 
Atractylodes chinensis(DC. )Koidz. JL 7 161 
Atractylodes lancea (Thunb. )DC. ZÆ (e 161 
白术 iive sisere 103 
Atropa belladonna L. ipp 599 378,420,421 


Aspongopus chinensis Dallas 
Aster tataricus l.. f. 


Astragalus com planatus R. Br. 


Atractylodes macrocephala Koidz. 


Aucklandia lappa Decne. 
B 


ESQ iasi tuse 795 
Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. HW 2 245 
二 
ELE EE E 
Belamcanda chinensis(L. )DC. Sy o e MM 285 
Benincasa hispida(Thunb.)Cogn. 冬瓜 «e 114 
E a 
拟 狠 猪 刺 13 
| I TOME 
Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms. ) Engl. 
Bletilla striata (Thunb. ) Reichb. f... ĦA «e 103 
Blumea balsamifera(L. )DC. — yip e 88 
Bolbostemma paniculatum ( Maxim. ) Franquet 
090173 
E E 
+» 1624,1625 
Brassica juncea (L. )Uzern. et Coss. JF. c 160 


索引 52 


Bambusa textilis McClure 


Bambusa tuldoides Munro 


Ba phicacanthus cusia (Nees) Bremek. 


Beauveria bassiana CBals. ) Vuillant 


Berberis poiretii Schneid. 
Berberis soulieana Schneid. 
Berberis vernae Schneid. 


Berberis wilsonae Hemsl. 


Bombyx mori Linnaeus 
Bos taurus domesticus Gmelin ^F 
Boswellia carterii Birdw. 


Brassica Cam pestis Linn. 油菜 
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Broussonetia papyrifera(L.) Vent. PIER «9 335 
RS HU Seis etna sn is Dod 
Bubalus bubalis Linnaens 水 牛 "issseesse B3. 900 
Buddleja officinalis Maxim. 密 蒙 花 e. 329 
IHE dee eee 383 
Bungarus multicinctus Blyth 银 环 蛇 e 219 
Bupleurum chinense DC. — 3E &H + 280,1353 
Bupleurum marginatum Wall. ex DC. fru g% eee 1696 


狭 叶 柴 胡 
Buthus martensii Karsch Æ ME EH I]. ee 143 


Brucea javanica (L. )Merr. 


Bufo bufo gargarizans Cantor 


Bufo melanostictus Schneider 


Bupleurum scorzonerifolium Willd. 


Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils. 


C 


J xApERO incen 43 
大 时 紫 珠 ……… HH 19 
Calvatia gigantea (Batsch ex Pers. ) Lloyd XA S84 ee 50 
Calvatia lilacina (Mont. et Berk. )Lloyd $6 B) eer 50 
Camellia meiocarpa Hu ms. 小 时 油茶 eee 411 
Camellia oleifera Abel 油茶 pp 411 
Camellia sinensis (Linn.)O. Ktze Z& pe 725 
Cam psis grandiflora (Thunb. )K. Schum. E eee 287 
美洲 凌晨 eeeeeeees 287 
了 
Capsicum annuum l. PRR n MB 370 
Wü oeeeeee--. 1153,1156 
21 NI EI 
Carthamus intor li IE éd nenne 5i 
el ecen vostep aee sessio. 347 
MEMEYE oni sees otepesiucves- 347 
J ainahan a 
Centella asiatica (L. )Urb. 积 雪 草 sereesseseseseeeee 283,413 
Centipeda minima L.) A.Br. et Aschers. 
LH exeee4—Á— n 321,323 
Cervus nippon Temminck iE E 321,323 
贴 梗 海 党 e 61 
Changium smyrnioides Wolff 明 党 参 9. 210 


Caesalpinia sappan L. 
Callicarpa formosana Rolfe 
Callicarpa kwangtungensis Chun 


Callicarpa macrophylla Vahl 


Campsis radicans (L. )Seem. 
Canarium album Raeusch. 
Canavalia gladiata (Jacq. ) DC. 


Cannabis sativa L. 


Cardenia jasminoides Ellis 


Carpesium abrotanoides L. 


Cassia acutifolia Delile 

Cassia angustifolia Vahl 
Cassia obtusifolia L. 
Cassia tora L. 
Celosia argentea L. 


Celosia cristata L. 


Cervus elaphus Linnaeus 


Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 


Chelidonium majus L. 
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ee 
Choerospondias axillaris (Roxb. )Burtt et Hill 

C i A 
a li 
4 GE ee 224 
Cichorium glandulosum Boiss. et Huet 
C ETOILE 
es 74 
En 
大 三 叶 升 有 eee 73 
Cinnamomum cam phora (L. )Pres] 樟 eseoessese 59,413 
肉桂 ev。 136,276,402 
Cirsium japonicum Fisch. ex DC. fij «n 25 
Cirsium setosum (Willd. MB. JILI — «Mee 48 


Chinem ys reevesii (Gray) 


Chr ysanthemum indicum L. 
Chr ysanthemum morifolium Ramat. 


Cibotium barometz (L. )J. Sm. 


Cichorium intybus L. 
Cimicifuga dahurica ( Turcz. ) Maxim. 
Cimicifuga foetida L. 


Cimici fuga heracleifolia Kom. 


Cinnamomum cassia Presl 


Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC. ) 
49 ^ Ek TP 
Cistanche deserticola Y. C. Ma RKA e 135 
Cistanche tubulosa (Schenk) Wight BERAE eee 135 
Citrullus lanatus (Thunb. ) Matsumu. et Nakai 
RRE eee 246,247 
Perd oi Wen siamo EG 
dt He OE eene secus: 246 
5l ER 
Citrus grandis(L.)Osbeck fs HHHHHMHRRHRHHRT7S 
AV RI E E T4 
Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle 
Citrus reticulata Blanco t8 * 191,197,378,379 
Citrus reticulata ‘Chachi? (J BRE REEM ……………… 191 
| 
温州 蜜柑 eee 191 
Citrus sinensis Osbeck SH ER ee 247 
IRA duxsxéesaes idest 36 
Clematis chinensis Osbeck RAJ (9 MnHMBMgà e 250 
KARRE e. 250 
RIER E e 250 
HRIRHEE  eeee-Ó-4- 36 
风 轮 菜 £e 326 
Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan 
Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta (Nannf. )L. T. 


Forman 


Citrus aurantium L. 
Citrus aurantium ‘ Chuluan’ 
Citrus aurantium ‘ Daidai’ 

Citrus aurantium * Huangpi’ 


Citrus aurantium * Tangcheng? 


Citrus grandis ‘Tomentosa’ 


Citrus medica L. 


Citrus reticulata f Dahongpao' 


Citrus reticulata * Tangerina’ 


Citrus reticulata ‘f Unshiu? 


Citrus wilsonii Tanaka 


Clematis armandii Franch. 


Clematis hexapetala Pall. 
Clematis manshurica Rupr. 
Clematis montana Buch. -Ham. 


Clinopodium chinense (Benth. ) O. Kuntze 


Cnidium monnieri (L. ) Cuss. 
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Shen {EPH eee 28] 
Codonopsis pilosula (Franch. )Nannf. 35 7 281 
川 党 参 eeeee49-. 281 
Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Roman. ) Stapf 
MO E BI eere 282 

A Hb TA MIA 186 

Bi] eene 186 
Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 

EX T I IE ILLI OI. 
冬虫夏草 菌 …………115 
彩 绒 革 盖 菌 .………. 60 
Corydalis decumbens (Thunb. )Pers. RÆK B e 279 
Corydalis yanhusuo W.T. Wang 3ER 7. 139 


Codonopsis tangshen Oliv. 


Commelina communis L. 

Commiphora molmol Engl. 
Commiphora myrrha Engl. 
Conyza blinii Lévl. 


Coptis chinensis Franch. 


Coptis teeta Wall. 
Cordyceps sinensis (BerK. ) Sacc. 
Coriolus versicolor (L. ex Fr. ) Quel 
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 


Corydalis bungeana Turcz. 


Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br. 

| 任何 十 060 
EE eee rH 31,32,396 
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino 杜 鹏 兰 …… 32 
Mi ERRE Quos reds y 
下 所 入 
Croton tiglium L. 四 可 80 
ERE initis 368 
| 
Curcuma kwangsiensis S.G.Lee et C.F.Liang 

"WUL ESI ILL LLL ILI EA 
美 黄 eene n 208,264,1123 
xk UN - 208,274 
Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 

温 郁 金 74 ,208,274,1278 
BAIE Wn 
Cyathula officinalis Kuan J| H RE eee MM MHMeHHeHreeee- 38 
Cyclina sinensis Gmelin. Hi e 343 
Cynanchum glaucescens ( Decne. ) Hand. -Mazz. 

a M EE UTD COO C LB 
(RAS ee 285 
Cynanchum stauntonii ( Decne. ) Schltr. ex Lévl. 

ME ENT eese er Ed ioi co Gee I ead i eratis TUO 
AE E eoo 111 
BR eMe 346 
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Crataegus pinnatifida Bge. 


Cristaria plicata (Leach) 


Crocus sativus L. 


Cryptotympana pustulata Fabricius 
Cucumis melo L. 


Curculigo orchioides Gaertn. 


Curcuma longa L. 


Curcuma phaeocaulis Val. 


Cuscuta australis R. Br. 


Cuscuta chinensis Lam. 


Cynanchum atratum Bge. 


Cynanchum paniculatum (Bge. ) Kitag. 


Cynanchum versicolor Bge. 


Cynomorium songaricum Rupr. 
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Cyperus rotundus L. Jb ER eee 258 


D 


司机 ecce PU 
Dalbergia odorifera T. Chen Bg e. 229 
Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 364b 159 
白花 曼 陀 罗 a DB 
a PES 
A pE AP e. 92 
Dendrobium fimbriatum Hook. 流苏 石狮 e. 92 
Dendrobium nobile Lind. — 4&9 fl «92 
Dendrobium officinale Kimura et Migo 4X E3188. ee 282 
Descurainia sophia (L. ) Webb ex Prantl. 

up. T—— "m 
JH eee 44 
Dianthus chinensis be AAT men 883 
Dianthus superbus L. PEA e MM 382 
TI RE IT 
? PCENA T 
Dioscorea futschauensis Uline ex R. Kunth 

福州 埋藏 33] 
Dioscorea hypoglauca Palibin TP M Hi 699 289 
Dioscorea nipponica Makino  ZE JE 3& Bii * 267,821 
Dioscorea op posita Thunb. IE d ses ces soo sso oss cos sso sso ses 28 
黄山 药 eee 300,820 
Dioscorea spongiosa ]. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao 
Diospyros kaki Thunb. ho ee m Ree 250,1382 
Dipsacus asper Wall ex Henry 川 续 断 «e 329 
Dolichos lablab L. — Mi Rjeeeeseeeeeee eee eene eem eno eere sees. 110 
Drynaria fortunei(KunzeJ. Sm. MIX — «e 256 
HEERE ………… 330 


Daemonorops draco Bl. 


Datura metel L. 
Daucus carota L. 


Dendrobium chrysotoxum Lindl. 


Desmodium styracifolium (Osb. ) Merr. 


Dichroa febrifuga Lour. 
Dictamnus dasycarpus Turcz. 


Dimocarpus longan Lour. 


Dioscorea panthaica Prain et Burk. 


Dryopteris crassirhizoma Nakai 


E 


Echinops grijisii Hance 华东 蓝 刺 头 e 260 
na E 
Bd si eios 09 
Elaphe taeniura Cope BJERI eee e 316 
MR D. onines 254 
NMEA eene 320 
Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 
中 廉 其 sous0esossoss 
Ephedra sinica Stapf ARA 


Echinops latifolius Tausch. 
Ecklonia kurome Okam. 
Eclipta prostrata L. 


Ela phe carinata (Guenther) 


Entada phaseoloides (Linn. ) Merr. 
Ephedra equisetina Bge. 


人 320 ,321 
* 320,321 


Epimedium brevicornu Maxim. 
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朝鲜 淫 羊 世 eee. 327 

PEPPE eeeeee 327 
Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc. ) Maxim. 

TUE EA TEET E E LLL 
Epimedium wushanense T. S. Ying XiliGRX eee 167 
Equisetum hyemale L. AER eMe 63 
Equus asinus L. lesse 189 
Ep di eere. 135 
Erigeron breviscapus(Vant. ) Hand. -Mazz. 
枇杷 eee 204 
IBAA JLE eem 122 
p RE 
Erycibe schmidtii Craib JG6nF TARE een MAG 
Eucommia ulmoides Oliv. 杜仲 - 165,166 
TA e 4,121,1168 

REW ee 171 
Euodia rutaecarpa (Juss. )Benth. var. officinalis 

(Dode) Huang Hf eerereerrerrererereresresesceeveesesereeee 171] 
Euodia rutaecar pa (Juss. )Benth. var. bodinieri 

(Dode) Huang WERE eeeeeeeeeeeeee17l 
Eupatorium fortunei Turcz. 佩兰 216 
Eupatorium lindleyanum DC. $E Wr iE 25 313 
Euphorbia ebracteolata Hayata ARKE eereereereeee 286 
AKER eee 286 
Euphorbia hirta L. — fS 5 ee HMM 4O 
Euphorbia humifusa Wild. — H&àfWd 127 
Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang HÀ =e. 88 
DH e sntbuvevedias | 
Euphorbia pekinensis Rupr. IK e e 225 
Eupolyphaga sinensis Walker  HüWE eee 19 
Euryale ferox Salisb. HE «He 163 


Epimedium koreanum Nakai 


Epimedium pubescens Maxim. 


Ericerus pela (Chavannes) Guerin 


Eriobotrya japonica (C Thunb. )Lindl. 
Eriocaulon buergerianum Koern. 
Erodium stephanianum Willd. 


Er ycibe obtusifolia Benth. 


Eucaly ptus globulus Labill. 


Eugenia caryophyliata Thunb. 


Euodia rutaecar pa (Juss. ) Benth. 


Eupatorium chinense L. 


Euphorbia fischeriana Steud. 


Euphorbia lathyris L. 


Euphorbia maculata L. 


F 


Fagopyrum dibotrys(D. Don Hara. &3FZ «7: 218 
Ferula fukanensis K. M. Shen BRP e 190 
Ferula sinkiangensis K. M. Shen 新 疆 阿 魏 ……………. 190 
BOE eee 307,415 
e E AEE E 

UE. NE EE T, 
Forsythia suspensa (Thunb. )Vahl XE eetere 170,405 
EEEBE een 135,271 
NE EE eee. 271 


Fibraurea recisa Pierre. 
Ficus microcarpa L. f. 


Foeniculum vulgare Mill. 


Fraxinus chinensis Roxb. 


Fraxinus rhynchophylla Hance 
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Fraxinus stylosa Lingelsh. 和 宿 柱 日 错 树 n B8 
Fraxinus szaboana Lingelsh. RHAI eee 


Fritillaria cirrhosa D. Don JH D 8j 


Fritillaria delavayi Franch. $RP Jl BE eMe 


Fritillaria hupehensis Hsiao et K.C. Hsia 
湖北 贝 母 ee 


Fritillaria pallidiflora Schrenk 伊犁 贝 母 «eee 


Fritillaria przewalskii Maxim. 甘肃 贝 母 
Fritillaria taipaiensis P. Y. Li 太白 贝 母 


Fritillaria thunbergii Miq. $i Dl Bp «eee 


271 
s 27] 

* 36 
36 


se 348 
141 
* 36 
* 36 
292,414 


Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia var. wabuensis (S. 


Y. Tang et S. C. Yue)Z. D. Liu, S Wang et S C. Chen 


BL Tp Dl SE **»"»4«9«4« 2599 *4»5»94 454 9495 t5 


Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 


TY anb: NEN REN 


Fritillaria ussuriensis Maxim. 9E Dl FẸ 人 re 


Fritillaria walujewii Regel igi Dl Spe Bee 


G 


Gallus gallus domesticus Brisson 2 38 


Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr. ) Karst. 


Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang X 
Gardenia jasminoides Ellis 板子 SWÉRREEEMR CPP ERR CES E 
Gastrodia elata Bl. X BK 0202329008499 499 5924209 0004 4209092 099 203 049 


Gekko gecko Linnaeus 84 Up 


Gendarussa vulgaris Nees ANBEBS ee 
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. MFJ 
Gentiana dahurica Fisch. /NÆ Jý rerereroreraerereeserereens 


Gentiana macrophylla Pall. H 


Gentiana rhodantha Franch. 红 花 龙 胆 
Gentiana rigescens Franch. 坚 龙 胆 


Gentiana scabra Bge. 龙 胆 eR Se 900600 ^40 0004200 000 090 


Gentiana straminea Maxim. BERIL 
Gentiana triflora Pall. 三 花 龙 胆 


Geranium carolinianum lL. EE 6... 


Geranium wilfordii Maxim. # W% 


Geum aleppicum Jacq. 路 边 青 EE ENE E E EA 
Geum japonicum Thunb. var. chinense Bolle 

柔 毛 路 边 青 ………………… cosesassososocoosoesesososoooooss ooo 
- 108,316,416 
Glechoma longituba (Nakai)Kupr. 活血 丹 e 
人 
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. HHK 


Ginkgo biloba L. BRE 


* 36 


^ 36 


97 
141 


: 193 


TT 188 


: 188 
248 

58 
* 343 
47 


Vids 270 


270 


* 270,760 
Gentiana manshurica Kitag. 条 叶 龙 胆 «en MM 


96 
jx BT 
06 
96 
* 270 
* 96 
122 
ees. [99 
350 


351 


170 


21,177,318 


Glycine max(L.)Merr. KE emm HM 20,328,344 


Glycyrrhiza glabra L. 光 果 甘草 
Glycyrrhiza inflata Bat. BK IR H m 


* 86 
: 86 
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Glycyrrhiza uralensis Fisch. HE Mee BG 
Gossampinus malabarica (DC. )Merr. 木棉 e 64 
Grataegus pinnatifida Bge. 出 植 9992909 ^94 9090 »o» 和 让 32 


H 


Haliotis asinina Linnaeus Hgg sesseassecsesesoseososesseooas O] 
Haliotis discus hannai Ino AK£X £88 e. Q] 
Haliotis diversicolor Reeve ZM eee 9] 
Haliotis laevigata (Donovan)  Ej8R  srseeerseeersarereeeeeaee Q] 
Haliotis ovina Gmelin 3&8 pp 9] 
Haliotis ruber (Leach) 澳洲 鲍 pp Q] 
Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz. 多 序 岩 黄芪 ……… 152 
Helwingia japonica(Thunb. )Dietr. — S 3enp 2. 48 
Hibiscus mutabilis L. ARES eee 61 
Hierodula patellifera (Serville) E WES 9... 300 
Hippocampus histrix Kaup 刺 海 马 ees sososscoscsossocesssss 203 
Hippocampus japonicus Kaup  /N& B (4H) — ees 293 
Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder 

or QR 
Hippocampus kuda Bleeker MEE ee 293 
Hippocampus trimaculatus Leach — BE «e. 293 
Hippophae rhamnoides L. WẸ e * 184,722 
Hirudo nipponica Whitman | JKER (MM 83 
Hirsutella sinensis Liu, Guo, Yu-et Zeng 

DABIS E ido ee mE nia d edes E 
Homalomena occulta (Lour. )Schott PÆRE e 33 
Hordeum vulgare L. K eee 156 
Houttuynia cordata Thunb. Z (9 224 
Hyoscyamus niger L. — Biggest HH 54 
Hypericum perforatum L. tE Z£BE «e 231 
Hyriopsis cumingii(Lea) = ff WA $E «231,232 


I 


Ilex chinensis Sims 冬青 ee. 100 
Ilex cornuta Lindl. ex Paxt. 枸 骨 ee 250 
Ilex rotunda Thunb. 铁 冬 青 pp 312 
Illicium difengpi K. 1. B. et K. L M. Hii jg reeet 123 
Iucumweran Hook 前 首要 
Impatiens balsamina L. AARE «ee 263 
Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 

Inula britannica L. RKE JEMIE ee 325 
Inula helenium L. ERE 6 
Inula japonica Thunb. KEM XE …… 218,325 
Inula linariifolia Turcz. RE hE IE env n 218 
picco Makim ee S E d] 
* 21,199,205 
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Isatis indigotica Fort. WK 
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灯心草 ee 147 


Juglans regia L. 


Juncus effusus L. 


K 


Kadsura interior A. C. Smith 内 南 五 味 子 ……**…* 362 
Kaempferia galanga L. Æ IR 29 
Knoxia valerianoides Thorel et Pitard HARR ………… 150 
Kochia scoparia (L. )Schrad. 地 肤 M 123 


L 


REAR eee 284 
Af HE eene 266 
Lamiophlomis rotata (Benth.)Kudo 独 一 昧 …… 262 
4 rr rS 
益母草 eee... 241,290 
"vor Mert MET. 
JE eee. 40 
i HA eeeee 380 
dob eee 45,135 
Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker 
T———— ]32 
Lilium lancifolium Thunb. 卷 丹 «e 132 
HIE erem nenne 132 
[o i 
枫 香 树 .，206 ,356 
SOR GEBE eicere | 
Liriope muscari (Decne. )Baily ERZ eee 26 
Liriope spicata (Thunb. ) Lour. var. prolifera Y. T. Ma 
而 过 各 5 
Lonicera confusa DC. 华南 忍冬 30 
Lonicera fulvotomentosa Hsu et S. C. Cheng 
Lonicera hypoglauca Miq. ZLBR AJ AR eererrereseeseesesecrese 30 


Laggera pterodonta (DC. ) Benth. 
Lagotis brevituba Maxim. 


Laminaria japonica Aresch. 


Lasiosphaera fenzlii Reich. 
Leonurus japonicus Houtt. 
Lepidium apetalum Willd. 
Ligusticum chuanxiong Mort. 
Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 
Ligusticum sinense Oliv. 


Ligustrum lucidum Ait. 


Lilium pumilum DC. 
Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 
Lindera communis Hemsl. 
Linum usitatissimum L. 

Liquidambar formosana Hance 


Liquidambar orientalis Mill. 


Litchi chinensis Sonn. 
Litsea cubeba (Lour. ) Pers. 


Lobelia chinensis Lour. 


Lonicera japonica Thunb. A eee 193,221,1154,1157 
Lonicera macranthoides Hand. -Mazz. KHERA eee 30 


Lu ffa cylindrica CL. ) Roem. EN os 121 


宁夏 枸杞 ，124,249 


Lophatherum gracile Brongn. 


L ycium barbarum L. 
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a 
Lycopodium japonicum Thunb. 石松 pe 177 


Lycium chinense Mill. 


Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel 
海 人 金沙 eee 294 
站 


Lygodium ja ponicum ( Thunb. ) Sw. 
Lysimachia christinae Hance 


L ysionotus pauciflorus Maxim. 
M 


Magnolia denudata Desr. E% tererrerrsreererreeeeereere 182 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils.var. biloba 

Rehd. et Wils. — [np J& f) 972515252 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. $h «eree 2015292 
Magnolia sprengeri Pamp. 武当 玉兰 eee 182 
Mahonia bealei(Fort. )Carr. Bur A XEM cene 85 
Mahonia fortunei(Lindl.)Fedde 细 叶 十 大 功劳 
Malva verticillata L. ZIE 116 
a e eene 268 
Marsdenia tenacissima (Roxb. ) Wight et Arn. 
Mela phis chinensis (Bell) Baker 五 信子 是 e 67 
Melia azedarach L. 栋 203 


Magnolia biondii Pamp. 


Manis pentadactyla Linnaeus 


Melia toosendan Sieb. et Zucc. JI| BE. «eee 42,203 
Menispermum dauricum DC. Wil Eg e 99,401 
Mentha haplocalyx Brig. — Wd e 377,419,420 


lh erem eee 343 
UBI reddes un eei is 
Momordica cochinchinensis (Lour. )Spreng. WAE «e 65 
a T E E T, 
Morinda officinalis How | BRA eem 81 
Morus alba L. 又 - 297,298,299,300 
EB eene 384 
Moschus sifanicus Przewalski Sg 6e 384 
MPE S e 259 
Murraya paniculata(L.)Jack FPEF eee 10,488,489 
黄 黑 小 斑 铸 eee. 331 
BASE eeeeeeee- 331 
人 


Meretrix meretrix Linnaeus 


Microcos paniculata L. 


Monascus purpureus Went 


Moschus berezovskii Flerov 


Moschus moschiferus Linnaeus 


Mosla chinensis Maxim. 
Mosla chinensis ' Jiangxiangru' 


Murra ya exotica L. 


Mylabris cichorii Linnaeus 
Mylabris phalerata Pallas 


Myristica fragrans Houtt. 


N 


Nardostachys jatamansi DC. HE ses eso csososcoscsceesevos QG 
Nelumbo nucifera Gaertn. — E 273,274,381 


Nigella glandulifera Freyn et Sint. PERHE eee 345 
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宽 叶 羌活 
Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 


羌活 assosans eos 上 oasooaose sea ooo seo eo oa cone: oon 


s+t voe 


Notopterygium franchetii H. de Boiss. 


O 


TEE H Tr^ 
E JL 
Ophiopogon japonicus (L. D Ker-Gawl. 


Ocimum gratissimum L. 
Om phalia lapidescens Schroet. 
x TT 
Orostach ys fimbriata ( Turez. ) Berg. 
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